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INTRODUCTION. 


'USAGE  d’imprliiii'i  <i«>s 
catalogues  de  livres  date 
déjà  de  fort  loin  ; car,  sans 
avoir  besoin  de  remonter 
jusqu’à  ces  listes  à' incuna- 
bles que  publièrent  plu- 
sieurs imprimeurs  allemnnds,  de  1/170  à 
liiyS,  listes  dont  à peine  quelques  exem- 
plaires sont  parvenus  jusqu'à  nous;  sans 
nous  arrêter  même  au  catalogue  des  produc- 
tions typographiques  sorties  des  presses  de 
Sweynheym  et  Pannartz,  autre  document 
curieux  que  présente  la  requête  adressée 
au  pape  Sixte  IV,  au  nom  de  ces  deux 
typographes,  les  premiers  qui  s’établirent 
à Rome  (1),  nous  trouvons  dans  un  simple 
feuillet  intitulé  Libri  grcecx  impressi,  im- 
primé par  Aide  l'ancien,  en  légS  (2),  un 
spécimen  de  ces  sortes  de  catalogues, 
d’autant  plus  remarquable  que  le  prix  de 
chaque  article  y est  coté,  et  que  ces  mêmes 
articles,  au  nombre  de  quatorze  seulement, 
snntdistribués  en  différentes  classes,  savoir: 
Gramtnatica , Poelica,  l-ogica,  Philoso- 
phia.  Sacra  Scriptura  : ce  qui  peut  être 
regardé  comme  un  des  premiers  essais  de 


( I ) Cette  requCte  fait  partie  du  S*  rotume  de  la 
alose  latine  de  NIculas  de  Lrra  sur  la  Bible,  édition 
de  Rome,  lA'ju,  in-foL 

(a)  Ce  morceau  précieux  se  conaene  à la 
BiÙlothéque  royale  de  Parts. 


classement  bibliographique  appliqué  à des 
livres  imprimés  (S).  Il  y a fort  loin,  sans 
doute,  de  ce  modeste  placard  aux  énormes 
catalogues  que  publient,  depuis  quelques 
années,  les  principaux  libraires  de  Londres; 
cependant  le  petit  feuillet  d’Alde  et  les 
index  bibliographiques  en  2000  pages  des 
frères  Bobti  doivent  également  leur  nais- 
Mnce  au  besoin  que,  de  tout  temps,  les 
imprimeurs  et  les  libraires  ont  eu  de  pro- 
voquer l’attention  des  hommes  studieux . 
soit  sur  les  livres  nouveaux  qu’ils  mettent 
au  jour,  soit  sur  les  productions  anciennes 
qui  encombrent  leurs  magasins. 

L’exemple  donné  par  Aide  àlanuce,  ce 
savant  illustre  dont  les  pre^s  ont  fait  re- 
vivre avec  tant  de  succès  les  chefs-d’œuvre 
littéraires  de  l'ancienne  Grèce,  et  les  ont 
mis  pour  la  première  fois  à la  portée  des 
étudiants,  fut  bientôt  suivi  par  les  princi- 
paux libraires  de  l’Europe,  et  notamment 
parlesEstiennc,  les  ÜeColines,  lesWecbel, 
les  Vascosan,  et  les  autres  célèbres  tvpo-, 
graphes  parisiens  de  la  première  moitié  du 
16'  siècle,  desquels  Maittaire  a reproduit 
les  caulogues,  dans  les  tomes  II  et  III  de 
ses  Amales  tmmgraphici.  Toutefois,  comme 
le  nombre  des  articles  contenus  dans  ces 
divers  caülognes  est  plus  considérable  que 

(3)  Voir  Im  Anmalet  da  Aide,  Uc  M.  RenouariJ 
3*  lidiL,,  p.  3’JQ.  ' 
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dans  le  premier  index  d'Aidc,  dont  nous 
venons  de  parler,  les  divisions  y sont  aussi 
plus  mnitipliécs.  Ainsi,  dans  un  catalogue 
de  Robert  Esticnne,  daté  de  Ui),  nous 
rcman|uoiis  les  classes  saivantes  : Hcbraa, 
Grceca,  Sacra,  Prophana,  Grammatica, 
Poctica,  Ilistorica,  auxquelles  un  peu  plus 
lard,  dans  un  antre  catalogue,  le  même 
imprimeur  ajouta  Rhetorica,  Oraloria, 
Dialeclica , Philosophica , Àrithmelica  , 
Geomeirica,  Medica,  ce  qui  compléta,  à 
|K'u  de  chose  prés,  la  nomenclature  des 
sciences  qu’on  étudiait  et  qu’on  enseignait 
alors.  A ces  catalogues  officinaux  succé- 
dèrent bientôt  ceux  des  bibliothèques 
|iarticuliérc8,  et  quelques  autres  ouvrages 
de  bibliographie,  d'une  plus  grande  éten- 
due et  d'un  intérêt  plus  général.  Le  pre- 
mier en  ce  genre,  qui  mérite  d'être  cité, 
est  la  Bibliothcca  universalis  de  Conrad 
Gesiier  (voyez  ce  nom  dans  notre  second 
volume^,  imprimée  à Zuridi,  de  l5/|5  à 
l5Ii9,  in-rol.;  ouvrage  fort  remarquable, 
dont  la  2’  partie,  intitulée  : Pandeciarum, 
sive  parliliomm  tmicersalium  libri  X.\I, 
est  classée  |>ar  matières, dans  l'ordre  suivant  : 

I.  Grammatica;  2.  Dialeclica-,  3.  Rheto- 
rica; 4.  Poetica;  5.  Arithmelica;  6.  Geo- 
metria;  7.  Musica;  8.  Astronomia;  9. 
Asirologia;  10.  De  Dirinatione  et  Magia; 

I I.  Geographia  ; 1%  De  llistoriis;  l3.  De 
diversù  Artibus;  if(.  De  luuurali  Philoso- 
phia;  1 5.  De  prima  Philosophia,  et  Thcolo- 
gia  Gentilium;  1 6.  De  morali  Philosophia f 
tg.  De  cecotwmica  Philosophia;  i8.  Poli- 
tica;  19.  De  Jure  civili  et  pontifico;  20. 
Theologia  (ce  titre  devait  être  celui  du  20* 
livre;  mais  U Mèdecme  qui  en  aurait  formé 
le  20*,  n'ayant  pas  |iaru  ,on  la  remplaça  par  la 
Théologie).  Cette  nomenclature,  assez  bor- 
née comme  on  le  voit,  suffisait  du  temps  de 
l'auteur  pour  l'arrangement  d’une  biblio- 
thèque bien  composée.  Cesner,  en  homme 
de  bon  sens,  en  a écarté  ces  réunions  arbi- 
traires de  différentes  sciences  en  une  seule 
classe,  qui  ont  séduit  tant  de  savants,  et 
qui,  selon  nous,  ont  été  le  principal  écueil 
contre  lequel  sont  venus  échouer  presque 
tous  les  auteurs  de  systèmes  bibliogra- 
phiques. 

A 

(A)  En  voici  le  titre  : Ukri  in  offlrina  Boberti 
Stéphanie  typoffrapiii  regii^  partim  nati,,  partim 
retfituti  et  excusi.  u.  d.  ilti,  iiii.  id,  maU, 


Le  premier  Français  qui  se  soit  hasardé 
i présenter  un  de  ces  systèmes  o>mpliqués , 
est  Christollc  de  Savigny,de  qui  nous  avons 
décrit,  à la  page  21 1 de  notre  fi'volume,  les 
Tableaux  accomplis  de  tous  les  arts  libé- 
raux, imprimés  en  iSSy  et  réimprimés  eu 
ifiiq.  La  première  planche  de  cet  ouvrage 
curieux  et  devenu  rare  présemte  V Encyclo- 
pédie, ou  la  suite  et  liaison  de  tous  les  arts 
et  sciences,  (i’est  un  svstème  figuré  de  tou- 
tes nos  connai.s.sanccs,  antérieur  de  prés  di- 
vingt  ans,  rcman|uons-lc  bien,  é l'Arbre 
encyclopédique  de  Bacon,  dont  il  a pu  être 
le  modèle.  A ce  tableau  général  succèdent 
seize  tableaux  spéciaux  |>our  un  pareil  nom- 
bre de  sciences,  savoir  : 1.  Grammaire; 
2.  Rhétorique;  3.  Dialectique;  f|.  Arithmé- 
tique; 5.  Géométrie;  6.  Optique;  7.  3lu- 
siqnc;  8.  Cosmographie;  9.  Astrologie;  10. 
G^graphie;  11.  rhysique;  12.  MWecine; 
i3.  Ethique;  1/4.  J uri.sprudencc ; l5.  His- 
toire; lO.  Théologie.  La  Poésie  et  la  fihro- 
nologic  ont  été  ajoutées  en  1619.  A la  suite 
de  chaque  partition  (c'est  ainsi  que  sont 
nommées  les  classes  principales)  viennent 
des  divisions  et  snklivisions  en  très  g;rand 
nombre.  On  en  compte  environ  78  pour  la 
Grammaire,  92  pour  la  Poésie,  37  pour 
l'Optique,  plus  de  too  pour  l’Astndogie, 
66  pour  l’Ethique,  etc.  I,es  autres  systèmes 
qui  se  produisircht  vers  la  fin  du  lé*  siècle 
et  au  commencement  du  17',  n’eurent  au- 
cnn  succès  : ni  les  Cent  Buffets  de  I.a  Croix 
du  .Maine  (5),  ni  la  triple  division  de  Jean 
Mabrun,  selon  ces  mots  du  Psalmiste  : 
Disciplinam,  bonitatem  et  scienliam  docc 
me,  n’obtinrent  l’approbation  du  doc'** 
Naudé,  qui,  dans  son  Arû  pour  dress, 
une  bibliothèque  (6),  s'exprime  «insi  é l’oc- 
casion de  ces  inventions  bizarres  : « C’est 
pourquoy  ne  faisant  autre  estime  d'im  ordre 
qui  ne  peut  être  suivi  que  d'un  autheur  qui 
neveutestre  entendu,  je  croyque  le  meil- 
leur est  toujours  ccluy  qui  est  le  plus  facile, 
le  moins  intrigué,  le  plus  naturel,  usité,  et 
qui  suit  les  facultez  Théologie,  Médecine , 
etc,  (7)  • Paroles  pleines  de  bon  sens,  et 


(5)  Dessin  ou  projets  présentez  ( par  lui } au  rr . 
Henry  Uty  en  impr.  % la  fin  de  sa  BiblioCt, 
française,^  In-â. 

(6)  Kdit.  de  pel.  ia-S.,  iSi. 

(7)  Cette  seconde  place  donnée  à la  Médr 
nous  rappelle  que  Naudé  était  médecin. 
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qui  sont  tout  aussi  justes,  tout  aussi  appli- 
cables aujourd'hui,  qu'elles  l'étaient  il  y a 
deux  siècles.  L'ordre  que  recommande  là 
le  bibliothécaire  du  cardinal  Mazarin,  est, 
à quelques  modifications  près,  celui  que 
lui-méme  a suivi  dans  le  classement  de  la 
Bibliolh.  cordesiana  (Paris, l6/|3,  in-fi.). 
Ce  même  système,  il  faut  le  reconnaître,  se 
rapproche  beaucoup  de  celui  que  Claude 
Clément,  jésuite,  né  en  Kraiiche-Comté,  a 
exposé  dans  un  livre  imprimé  à Lyon,  en 
1 635,  in-fi.  (8),  et  qui  donne  pour  princi- 
pales divisions  : Théologie,  Droit,  Philoso- 
phie, Mathématiques,  Physiologie,  Méde- 
cine, Histoire  sacrée.  Histoire  profane, 
Polygraphes,  Orateurs  et  Rhéteurs,  Poètes, 
Grammairiens,  etc.  Ces  classes,  dont  on  n'a 
guère  fait  dans  la  suite  que  transporter  les 
sections  d'une  place  à l'autre,  en  en  multi- 
pliant les  subdivisions,  se  retrouvent  dans 
presque  tous  les  systèmes  dont  il  nous  reste 
-It  parler;  et  d’abord  dans  celui  qu’a  suivi 
le  savant  Ismaël  Boulliaud,  lorsque,  vers  le 
milieu  du  17’  siècle,  il  fut  chargé  de  classer, 
par  ordre  de  matières,  le  Catalogue  de  la 
bibliothèque  de  la  famille  des  De  Thou,  que 
les  frères  Du  Pnys  avaient  déjà  rangé  par 
ordre  alphabétique.  Ce  catalogne,  puÙi^ 
seulement  en  167g,  sous  le  titre  de  Biblio- 
theea  thuana,  par  Joseph  Quencl,  était  sans 
contredit  le  meilleur  qui  eût  paru  jusqu’a- 
lors. L’ordre  qu’il  pr^nte  (9)  est,  à bien 
/peu  de  chose  près,  celui  qui  a été  suivi 
depuis  à la  Bibliothèque  royale  de  Paris.  ‘ 
•J  Quoique  le  système  de  la  Bibliothèque 
^s  Jésuites  du  collège  de  Clermont,  par  le 
Père  Jean  Garnier,  ait  été  mis  an  jour  en 
1678  (10),  c’est-à-dire,  un  peu  avant  celui 
de  la  Bibliotheca  thuana,  il  est  réellement 
moins  ancien  que  ce  dernier,  et  lui  est  fort 


(R)  Musei  five  b(bltot?teca’  tam  prtvaite  quam 
)mblic4e  extruetio^  instruciio^  etc. 

(q)  La  Théologie  et  la  Jurisprudence  y sont 
suivies  de  rHistolrc«  terminée  par  les  traités  géné- 
raux de  Politique.  La  Philosophie  « accompagnée 
CS  Mathématiques.,  qui  comprennent  la  Musique, 
Astronomie,  etc.,  fbriDG,  avec  les  Arts,  la  Méde- 
cine et  riTistoirc  naturelle,  une  seconde  partie,  à 
laquelle  succèdent  les  Belles-Lettres  {Utier<t 
' fi/iKiores.) 

, to)  STSTrMA  bibliothccæ  coilegll  parislensls  So- 
..^lails  Jesu.  ParhiU^  excudebat  Sebast.  Mal/re- 
Jrarnoisy^  16*78,  ln-4. 


inféricur,selon  nous  ( ii  ) ; il  mérite  toutefois 
d’être  étudié,  ne  fût-ce  que  pour  le  com- 
parer à.celui  qu'on  attribue  presque  géné- 
ralement au  libraire  Gabriel  Martin,  et 
pour  SC  convaincre  du  peu  de  rapport  que 
ces  deux  systèmes  ont  entre  eux  (12).  Le 
second,  celui  que  nous  croyons  devoir 
appeler,  et  que  nous  nommerons  désormais 
Système  des  libraires  de  Paris,  est  réelle- 
ment dû  au  savant  Prosper  Marchand, 
connu  surtout  par  son  Histoire  de  l’nn-- 
pnmerie  et  son  Dictionnaire  historique,  et 
non  pas  à Martin.  Prosper  Marchand  le 
mit  en  pratique,  pour  la  première  fuis,  en 
1706,  dans  la  Bibliotheca  bigotiana,  vol. 
in-12,  dont  le  titre  porte  les  noms  des  li- 
braires Baudot,  Osmont  et  Gabr.  Martin. 
L’année  suivante,  le  même  système,  légère- 
ment modifié  dans  l’ordre  et  le  nombre  des 
divisions  secondaires,  servit  encore  à la  dis- 
position de  la  Bibliotheca  Johannis  Giraud, 
catalogue  rédigé  par  Marchand,  pour  le 
libraire  Robuste!,  à Paris,  ainsi  qu’il  le  dit 
formellement  dans  la  préface  de  son  Cata- 
logue de  Faultricr,  publié  en  1709,  et 
comme  Martin  lui -même  l’a  reconnu  en 
plusieurs  occasions  (i3).  Cependant  Mar- 
cliand , |wu  satisfait  du  nouvel  ordre  qu’il 
venait  d’introduire,  en  classant  les  livres  en 
cinq  grandes  sections,  savoir  : Théologie, 
Jurisprudence,  Philosophie  (autrement, 
sciences  et  arts) , Belles-Lettres  et  Histoire, 
à peu  près  comme  nous  le  faisons  nous- 
méam  dans  la  table  ci -jointe;  Marchand, 
disons-nouà,  imagina  bientôt  un  antre  sys- 
tème, dans  lequelil  refondit  les  cinq  classes 
du  premier  en  trois  grandes  sections,  sous 
les  dénominations  suivantes  : 1.  Philosophie 
ou  Science  humaine,  comprenant  la  Gram- 


(11)  Il  est  divise  en  cinq  grandes  classes:  i.neo- 
toçia  ; Q.  Phllosophia  ( cette  classe  comprend  les 
Littertehumaniores,  mais  non  pas  l’Histoire  natu- 
relle); 3.  Iliiloria,  dont  un  chapitre,  le  s6«,  ren- 
terme  l’Histoire  naturelle,  et  un  autre,  le  37*,  ce 
que  le  P.  Garnier  nomme  Wstoria  arlificiatis,  où 
SC  trouvent  placées  les  fictions  en  rcrscl  en  prose, 
et  même  les  tragédies  et  les  comédies  qui  ont  un 
but  moral;  a.  Eunomia,  sine  Juritpnidentiai 
S.  neterodoxia. 

(13)  Plusieurs  bibliographes  ont  avancé  que  le 
système  du  P.  Garnier  avait  servi  de  base  a celui 
de  Martin. 

(i3)  Catalogue  de  Barré,  n°  OéCp,  et  Catal.  de 
Betlauger,  n-  3351, 
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maire,  la  Logi<|uc,  la  l’oélique,  et  ce  que 
l’on  a depuis  désigné  sous  le  titre  général 
de  Sciences  et  Arts.  ( La  Jurisprudence  s’y 
trouve  placée  entir  rLconoinie  et  la  l’oli- 
tique.)  g.  ïhéologie,  ou  Science  divine. 
3.  Histoire,  ou  Science  des  etétieuienls. 
Ces  trois  classes  sont  précédées  de  la  Biblio- 
graphie, qui  leur  .sert  d'intriKliiction.  On  y 
relrouv  e une  grande  partie  des  subdivisions 
dis  deux  précédents  catalogues,  siibdivi- 
_ sions  où  figurent  plus  d’un  emprunt  fait  aux 
SJ  sternes  de  Clément,  de  Boulliaiid  et  de 
Uarnier.  Mais,  (>uur  bien  apprécier  le  se- 
cond système  de  .Marchand,  le  seul  auquel 
jusqu’ici  se  rattache  positivement  son  nom 
dans  la  mémoire  des  bibliographes,  il  faut 
lire  la  préface  latine  fort  curieuse  qu’il  a 
mise  au  commencement  du  Catalogue  de 
Joachim  Kaultrier,  déjï  cité.  I.à,  après 
avoir  développé'  son  plan  avec  précision,  il 
a donné  d’excellents  préceptes  sur  la  ma- 
nière de  lever  avec  exactitude  les  titres 
des  livres,  et  de  les  disposer  niétliodique- 
lucnt  dans  un  ordre  convenable,  en  réni- 
nissant  de  suite  les  différents  formats,  au 
lieu  de  les  séparer  cotnmc  cela  s’était  pra- 
tiqué prestjuc  toujours  jusqu'alors  (ifi). 
Ces  préceptes,  dont  l’cx[)ériencc  de  plus 
d’un  siècle  a sufiisamment  démontré  la 
sagesse,  furent  tout  d’abord  parfaitement 
appréciés  par  Gabriel  Martin,  homme  ins- 
truit, d'un  esprit  judicieux  et  méthodique; 
et  lorsqu’en  171 1 Marchand  se  détermina  il 
quitter  la  France,  pour  cause  de  religion, 
G.  Martin  se  trouva  être  l'homme  le  plus 
propre  ï remplacer  celui-ci  dans  la  rédac- 
tion des  catalogues  de  livres  à vendre, 
objet  qui  l'avait  déjli  occupé  lui-méme  dès 
l'année  lyoS.  Cependant  ce  libraire,  ayant 
il  choisir  entre  les  deux  systèmes  successi- 
vement pratiqués  par  son  prédécesseur, 
se  décida  pour  le  premier,  qu’il  jugea 
d’un  usage  plus  commode  que  le  second  ; 
et,  après  y avoir  introduit  quelques  heu- 
reuses modifications,  il  l’appropria  à l’ar- 
rangement du  Catalogue  de  l’excellente 
bibliothèque  de  Biilteaii,  qu’il  publia  en 
1 7 1 1 , sous  le  titre  de  Bibliothera  buhel- 
liana  (en  2 vol.  in- 1 2)  ; et  dans  la  préface 
duquel  il  s’eiqirime  ainsi , au  sujet  de  la 


(i4)  Cepemtant,  dans  ta  Bihliotheca  lAunffa,  les 
formats  se  trmivatflit  déjà  reuiits. 


méthode  qu’il  venait  d'adopter  : • lu  librit 
ilisponcndis  itlum  senili  smnus  ordinem, 
qui  systenuur  iiiitlro  hibliogriiphico  mox 
exponetur,  qiiod  si  non  doclmn  aul  cm- 
due  elalioratum,  salinn  clarum  et  pers- 
picuum  cotuili  sumiis  efpccre,  ex  iis  qui 
nus  in  hoc  luborr  uniccesst  riml,  qntrdaui, 
lit  cnisemus,  meliura  selitjenles,  quitdam 
iuimuiuutcs  et  addeutes.  » Dans  ce  passage 
remarquable,  Martin  parle  bien  à la  vérili’i 
des  emprunts  qu'il  a faits  li  ses  pré-déces- 
seurs,  mais  il  se  lait  sur  les  obligations  |iar- 
liculières  ipi’il  avait  II  Marchand,  alors 
réfugié  en  Hollande,  auquel  il  devait  non 
seulement  son  système  presque  tout  entier, 
mais  encore  la  pliqiarl  des  améliorations  de 
détails  qu'un  |ieut  remarquer  dans  scs  cata- 
logues. Toutefois  sacbons-liii  gré  d’avoir 
mis  fin  h l’e.spècc  d'anarrliic  qui  existait 
alors  dans  le  clas.scment  dj-  ces  sortes  d’ou- 
vrages; et  surtout  félicilons-le  d’avoir  fait 
preuve  d'un  jugement  plus  sûr  que  Mar- 
chand lui-méme,  en  préférant  un  système 
peu  .scientifique,  i la  vérité,  mais  a.ssex 
logique,  et,  ce  qui  est  mieux  encore,  fort 
clair,  i une  donnée  plus  philosophique 
peut-être,  mais  d’une  application  beaucoup 
moins  facile  (i5).  Le  sjstème  que  Martin, 
Il  quelques  exceptions  près,  a suivi  eons- 
tamnicnt  dans  les  nombreux  catalogues 
qu’il  a eu  i ri-digcr,  depuis  1711  jusi|u’ï  sa 
mort,  arrivée  en  17(31 , fut  également  adopté 
par  Koudot,  son  émule;  |iar  Maric-.lac()ue.s 
Barrois,  autre sa\antlihraire,àqui  l’on  doit 
plusieurs  bons  catalogues;  par  l’auteur  de 
la  Bibliographie  instructiee;  enfin  par 
.MM.  Debure  père  et  fils,  parents  de  ce 
dernier,  lesquels,  pendant  plus  de  soixante 
ans,  ont  exercé  honorablement  et  avec  un 
snccès  constant,  les  fonctions  de  libraires 
experts-vendeurs.  C’est  de  cette  manière 
que  le  système  des  libraires  de  Paris, 
éprouvé  pai'tine  longue  pratique,  reçut 


(iS)  Voici  le]u||pnicnl  que,  dani  un  «plrlluet 
rnillli'lnn  coBsirn''  i noire  Vtanurf,  M.  Nodier  a 
]H>rlé  de  la  daullicalinn  bililiosrapliiqoe  dont  II 
s'aqil  ! • Elle  evi  simple,  elle  est  Claire,  elle  rat, 
facile;  elle  embrasse,  sans  trop  d'rlTorls,  toutes’ 
les  Innombrablei  et  capricteuscs  subdliUlons  quM 
a plu  a la  fautalvle  liumaine  d'Introiluirc  dans  U 
fornic  llltéraire  du  livre;  et,  ce  qui  me  parait  de 
plus  Rrande  importanee  encore,  elle  esl  ronsacrée 
par  d'exccllenis  caialoquee,  devenii.v  classiques 
dans  leur  genre. 
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en  France  une  surle  de  cunséc ration,  et 
fut  adoptif  dans  une  partie  de  l'Kurope. 
Kn  vain  <|uelques  jxirsonncs  ( 1 6)  essayfreiit- 
elles  de  le  romballrc,  on  du  moins  d'y 
substituer  leurs  innotaliuns , luiilcs  res 
tentatives  malheureuses  ne  servirent  tpfit 
en  dümonirer  la  supérioriti'.  ' .■  * 

Il  ne  faut  pas  trop  s’étnnn»»  que  de 
simples  libraires,  mais  des  libraires  réelle- 
ment instruits,  aient  réussi  inieiiv  (|ue  des 
gens  de  lettres,  (|ne  des  savants  de  profes- 
sion à donner  du  crédit  à un  système  biblio- 
graphique; car  d'un  cfité,  en  le  concevant 
dans  son  ensemble  et  dans  ses  détails,  ces 
libraires  étaient  alTrancbis  des  prédilections 
exclusives  que  les  savants  sont  naturelle- 
ment portés  à avoir  |Minr  ce  tpii  fait  l'objet 
principal  de  leurs  études;  et  d'un  autre 
cflié,  les  occasions  frétpientes  qu'ils  avaient 
eues  de  classer  des  bibliutbètpies  de  tous 
les  genres,  avaient  dO  leur  faire  trouver  In 
méthode  la  mieux  appropriée  li  l'arrange- 
ment d'un  catalogue  de  quel(|ue  étendue. 
C'était  d'ailleurs  une  chose  lieureusc  poul- 
ies person  nés  qui  faisaient  usage  de  ces  ca- 
talogues et  qui  eu  avaient  une  fuis  étudié 
le  clas.scment,  de  savoir  d'avance  à quelle 
place  elles  pourraient  trouver  les  ouvrages 
qu’elles  d&iraient  se  procurer,  et  d'Otre 
ainsi  dispensées  de  lire  d'un  bout  à l'autie 
des  volumes  quelquefois  fort  gros. 

Le  système  des  libraires  de  Paris  était 
<1  peu  prf»  le  seul  (|u'on  suiv  it  en  France 
lorsque  la  révolution  de  178g  éclata.  Les 
orages  i|ui  bouleversèrent  alors  l'ordre  so- 
cial tout  entier,  n'épargnèrent  pas  les  cliose.s 
purement  littéraires.  Tout  fut  remis  en 
question , tout , sans  excepter  l'ordre  à 
suivre  dans  la  rédaction  des  catalogues  de 
livres.  \ cette  époque  on  ne  dut  être  que 
inédincremeut  surpris  de  voir  plus  d’un 
apôtre  de  la  Philosophie  du  18'  siècle  at- 
taquer vivement,  au  nom  de  la  raison,  un 
système  bibliographique  qui  donnait  le  pre- 
mier rang  aux  choses  div  ines  et  le  second 
aux  lois.L'ne  réforme  radicalefutdonc  jugées 
indispensable  [var  les  plus  zélés,  tandis  que 


fl*)  D'abord,  en  17*0,  l'abbé  Lccirrc  de  Monl- 
llnot,  dans  son  Essai  sur  un  pnyrr  de  catalogue 
de  bibliothèque,  que  t'abbé  de  Saint-l>Ker  réfuta 
victorieusement;  ensuite,  eu  1776,  le  libraire  Née 
de  La  Itocbclle,  fort  Jeune  alors,  dans  le  i'alatogua 
des  livres  de  Perrot. 


d'autres,  plus  niodérés  ou  plus  timides,  se 
liornaient  à demander  qu’on  se  liàlâl  d’eff  a- 
cer de  ce  sustème  toutes  les  traces  de  iiolrç 
atteien  esclavage  ( 1.7).  .Mors  surgirent,pres- 
qne  simiillanéhient,  un  certain  nombre  de 
nouveaux  systèmes  dans  lesrptels  on  s'ac* 
cordait  assez  bien,  il  la  vérité,  soit  pour 
déplacer  la  Théologie,  soit  pour  la  faire 
entièrement  disparaître  en  la  conn.srpiant 
au  profit  de  la  Métaphysique,  mais  où,  pour 
tout  1e  reste , ou  était  cumplétenient  en 
désaccord.  Les  uns  (18)  vuiilaientqu'un  sui- 
vit la  marche  des  idées,  et  prenaient  jiour 
base  de  leurs  systèmes  Bacon  et  les  enev  clo- 
IHtlisies,  c’est-à-dire,  les  trois  mots  : raison, 
immjiuut  ion, mémoire;  les  autrcs(ig)  adop- 
taient la  marche  des  études  que,  comme  de 
raison , ils  concevaient  chacun  à leur  ma- 
nière. Celui-là  (20)  mettait  en  avant  ses  trois 
classes  favorites  : cotouiis-wnces  instrumen- 
tales, connaissances  essentielles,  cohuoi.v- 
janccirfecü«i’c;ianccj.Cclui-ci(2l)ajoutait 
aux  trois  div  isions  fondamentales  des  ency- 
clopédistes celles  des  besoins  physiques  et 
dcs6esoi'nsnk»'au.r;tandisqn’uii autre  (22) 
proposait  treize  classes,  en  commençant  par 
l'agriculture,  le  plus  ancien  des  arts.  Ce- 
pendant, parmi  les  novateurs  se  faisaient 
remarquer  l'abbé  Ameilhon,  le  janséniste 
Camus,  et  IM.  Daunon,  ancien  oratorien; 
tous  trois  gens  de  mérite,  sans  doute,  mais 
trop  partisans  des  idées  dominantes  alors 
|iour  ne  pas  leur  faire  d'amples  conces- 
sions (23). 

£n  enlevant  à la  Thétilogic  le  rang  dont 
elle  était  en  |Htsscssion  depuis  tant  d’années 
<lans  nos  bibliothèques,  on  pensait  que  rien- 
n’était  si  facile  que  de  l’y  remplacer;  jKiur- 
tant  sur  ce  point , comme  sur  beaucou)) 
d’autres,  il  fut  impossible  de  s’entendre. 


(17)  Lettrt  (U  B.  à Bnunouq  du  no  nivôse  an  ix, 
dans  ie  Bulletin  du  Bibliophile^  0*  série,  p.  75. 

(18}  laC  professeur  ButenUychon , A Cotniar;  M. 
Peignot,  alors  à Vesoul. 

(to)  Camus,  dans  le  i"  vol.  des  Mémoiree  de 
l'institutq  classe  de  littérature  et  beaux-arts. 

(’io)  lae  citoyen  Arsenne  Thiebaut,  Exposition 
du  tableau  philosophique  des  consutissanees  hu- 
maineSq  Paris,  an  x,  In^. 

(ai)  Le  P.  Ijlre. 

(aa)  lèC  citoyen  Parent,  Essai  sur  ta  biblioçra^ 
phii^  l8ot,  in-^.  . '««a: 

(as)  Voyex  4 U lia  de  celle  Inlroduciion. 


INTUODLCTION. 
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1^  i’bilosopliie,  lus  Bdles-Leltrcs  et  l'His- 
toire, voire  même  l’iiumblc  ilibliographie, 
furent  tour  i tour , et  inutilement  propo- 
b sécs.  Ainsi,  non  seulement  aucun  sjstèmc 
ne  prévalut,  mais  même  aucun  ne  put  réu- 
nir en  sa  faveur  un  certain  nombre  de  suf- 
frages. En  sorte  qu’après  d’inutiles  effort.s, 
il  fallut  eu  revenir  au  système  des  libraires, 
que  chacun  regardait  d'ailleurs  comme  1e 
meilleur  après  le  sien.  (Cependant  les  an- 
ciennes traditions  de  Martin,  auxquelles, 
malgré  les  attaques  multipliées  des  nova- 
teurs, presque  tous  les  catalogistes  français 
sont  restés  fidèles,  trouvent  aujotird'liiii  de 
nouveaux  ennemis  à combattre.  Cette  fois 
c’est  au  nom  du  progrès,  au  nom  de  ce 
qu’on  appelle  la  marche  de  l’esprit  humain 
qu’on  les  condamne.  Le  vieux  système,  dit- 
on,  est  tout-à-fait  en  désaccord  avec  les 
idées  nouvelles,  avec  le  dévcloi>pcment  des 
sciences;  on  le  déclare  tout-à-fait  inad- 
missible. Alais  beurcusement  cet  arrêt  n’est 
pas  sans  appel,  car  enfin,  nous  le  deman- 
dons, qu’y  a-t-il  donc  de  changé  dans  la 
nature  des  choses?  I.a  Philosophie  n’est- 
elle  pas  toujours  la  philosophie,  quel  que 
soit  le  point  de  vue  sous  le(|ucl  on  l’cuvi- 
sage;  l’Histoire  ne  reste-t-elle  pas  toujotirs 
l’histoire,  soit  que,  comme  le  veulent  les 
encyclopédistes,  elle  appartienne  à la  Mé- 
moire, soit  que,  dans  le  système  de  M.  Am- 
(>èrc,  on  la  classe  dans  la  Noologie,  suit 
etifin  qti’elle  dépende  de  la  Science  sociale, 
comme  le  prétend  M.  Merlin.  A la  vérité, 
les  sciences  proprement  dites  ont  beaucoup 
agrandi  leur  domaine  depuis  quelques 
années;  elles  se  sont  enrichies  de  nouvelles 
applications  bien  importantes;  des  procé- 
dés déjà  connus,  justpi’ici  restés  à l'état 
d’es-sai,  ont  été  |)crfcctionnés  et  mis  en  pra- 
tique ; mais  rien  de  cela  ne  constitue  une 
science  entièrement  nouvelle,  une  science 
qu’on  ne  puisse,  an  moyen  de  quelques 
subdivisions,  parvenir  à introduire  dans 
le  système  des  libraires,  aussi  bien  que 
dans  tout  autre  qu’il  plairait  de  lui  subs- 
tituer. 

Parmi  les  promoteurs  du  progrès,  dont 
les  noms  peuvent  avoir  le  plus  d’influence, 
nous  trouvons  au  premier  rang  M.  André- 
Marie  Ampère,  savant  illustre,  qui,  en 
i836,  nous  a donné  une  E-rjwsition  natu- 
relle de  lotttes  les  connaissances  humaines, 
applicable,  selon  lui,  à ran  angeuient  d’une 


grande  bibliotlièquc  (ttfi);  là  sont  exposés 
des  tableaux  synoptiques  des  sciences  et 
des  arts,  divisés  en  deux  règnes,  savoir  : 
Sciences  eosmologiques  et  Seiences  noolo- 
giqiies;  cha(|ue  règne  y a ses  sous-règnes, 
chaque  sous-règne  ses  embranrhements,  et 
^hatine  embranchement  scs  sous-embran- 
chementsi-cc  qui  donne  à chaque  règne 
quatre-vingt-quatre  divisions  particulières, 
eu  partie  dotées  de  noms  grecs  tout-à-fait 
respectables.  Ce  système,  beaucoup  tntp 
symétrique  pour  être  naturel  et  rigoureu- 
sement vrai,  est  tout  dirférent  de  celui  de 
Bacon  ; mais  il  est  permis  de  douter  qu’il 
ait  autant  de  durée  (jue  ce  dernier. 

Sans  doute,  nous  nous  inclinons  respec- 
tueusement devant  les  savantes  et  ingé- 
nieuses conceptions  de  M.  Ampère , de 
même  (|ue  nous  rendons  hommage  aux  vel- 
léités pliilnsophi(|ues  et  aux  subtilités  mé- 
taphysiques d’un  autre  système  récemment 
mis  au  jour  par  un  homme  d'esprit  qui 
nous  a donné  plusieurs  excellents  Cata- 
logues, et  qui,  nous  n’en  doutons  pas, 
pourrait , à bon  droit , prétendre  à des 
succès  plus  élevés;  mais  il  ne  nous  est  nul- 
lement démontré  que  ces  messieurs  aient 
mieux  vu  que  leurs  prédécesseurs,  qiioitpie 
le  premier  ait  possédé  beaucoup  mieux 
qu’eux  le  langage  philosophique,  et  que  le 
second  ollre  dans  plusieurs  des  sous-divi- 
sions de  son  système  d’heureux  rapproche- 
ments et  quelques  idé-es  justes  qu’on  ferait 
peut-être  bien  de  lui  emprunter  (y5).  Nous 


(3â)  La  seconde  partie  de  VExposition  de  M. 
Ampère,  quoiqu'elle  fui  Imprimée  depuis  loDg< 
temps,  u’a  paru  qu'en  octobre  dernier. 

(35)  laos  autours  des  dilTércnts  systèmes  biblio- 
graphiques qui  ont  paru  depuis  cinquante  ans, 
ne  se  sont  pas  asses  pénétrés  de  la  différence  sen- 
sible qui  doit  osister  entre  te  classiuiiont  des  idées 
et  celui  des  livres;  cl  après  avoir  adopté  arbitral* 
rcineiii  un  nombre  de  classes  principales  trop  lit- 
sufljsaiit  i>our  que  tous  les  livres  puissent  y être 
coiivcnablenieot  places,  ils  se  sont  vus  condamnés 
aux  rapprochements  les  plus  incoiicrents,  aux 
amalgames  les  plus  bizarres.  Un  moyeu  certain 
d’éviter  ces  inconvénients  ce  serait  do  renoncer  à 
ces  encbaluenicnts  eucyriopédiques,  si  séduisants 
au  premier  aperçu,  mais  dont  la  pratique  fait  re* 
cuniiaitre  tout  le  vide;  car  enfin  dans  le  classe- 
ment df'S  livres,  c'est  bien  moins  rcnclialncmeut 
naturel,  ou  soi-disant  naturel,  des  sciences  qu’il 
faut  considérer,  que  le  rapporl  réel  qu’elles  con- 
servent entre  clics  dans  l'usage  que  Ton  en  fait. 
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nous  en  tiendrons  donc  encore  cette  fois  au 
système  des  libraires  de  Paris.  Apri^  l'avoir 
adopté  par  déférence  dans  la  première  édi- 
tion de  notre  Table  méthodique,  nous  le 
conservons  aujourd'hui  par  conviction; 
non  pas  seulement  parce  qu'il  est  plus  gé- 
néralement connu  (|ue  tous  les  autres,  ce 
qui  serait  déjà  d'un  immense  avantage  à 
nos  yeux,  mais  surtout  (nree  (|u'il  s'adapte 
avec  facilité  à la  nature  des  livres  que  ren- 
ferment le  pins  ordinairement  les  biblio- 
thèques grandes  ou  petites  (a6).  (ie  n'est 
|X)urtant  pas  que  nous  regardions  ce  sys- 
tème comme  tellement  parfait  qu'il  n'y  ait 
|>as  quelques  améliorations  à y introduire, 
<|uelqiics  nouveaux  dévelop|)cincnts  à lui 
donner  , particulièrement  dans  la  classe 
nommée  Sciences  et  Arts,  qu'il  est  néces- 
saire de  mettre  autant  que  |>ussibleeu  har- 
monie avec  les  diiférentes  branches  des 
fortes  études  qui  pré|>areot  aux  professions 
savantes;  mais  ces  améliorations  si  dési- 
rables, nous  avons  tenté  de  les  faire  |ias.ser 
dans  notre  Table,  au  moyen  de  nouvelles 
sous-divisions,  et  en  réformant  les  titres  des 
anciennes.  Toutefois,  dans  notre  nomen- 
clature nous  avons  [vresqne  toujours  préféré 
à des  expressions  scientili(|ues  sur  la  signi- 
fication desquelles  les  hommes  spéciaux , 
eux-mémes,  sont  rarement  d'accord,  les 
termes  vulgab-es  que  tout  le  monde  con- 
naît, en  restant  même  quelquefois  dans  une 
sorte  de  vague  assez  convenable  |x>ur  le 


soit  dans  les  grandes  et  savantes  proressions  aux- 
quelles elles  s'appliquent,  soit  dans  la  pratique 
de  la  vie. 

(ut)  Ce  système  peut  aussi  bien  s'adapter  à un 
Cabinet  composé  de  quelques  milliers  de  xolunn-s 
qu'à  une  Bibliothèque  considérable;  seulement, 
dans  le  premier  cas.  Il  faut  s'en  tenir  aux  grandes 
divisions  et  aux  principales  sections;  tandis  qu'au 
contraire,  si  l'on  a à classer  un  grand  nombre 
d'ouvrages  sur  la  même  matière,  on  peut,  selon 
le  besoin  qui  s’en  présenterait,  établir  de  nouvelles 
sous-divislons,  appropriées  aux  spécialités  qu'elles 
devraient  renfermer.  Lorsqu'il  s'agit  d'un  Cata- 
logue de  livres  à vendre,  qui  n’excède  pas  un 
millier  d'articles,  et  qui  n'a  rien  tie  bien  spécial, 
on  ferait  bien,  peut-être,  de  s’en  tenir  à quelques 
divisions  principales,  sous  lesquelles  les  artirfes, 
au  lieu  d'être  disposés  par  ordre  chronologique, 
seraient  rangés  selon  l'ordre  alphabétique  du  nom 
des  auteurs  ou  du  principal  mot  du  titre  des  ou- 
vrages anonymes.  Cela  éviterait  un  travail  .sans 
utilité  réelle,  et  serait  assez  commode  pour  les 
lecteurs. 


classement  de  certains  livres  où  rien  n'est 
défini  d'une  manière  (rasitive,  où  le  pins 
souvent  le  sujet  indi(|iié  sur  le  titre  est 
celui  dont  l'auteur  s'est  le  moins  occupé. 
.Notre  SV  slème  bibliographique  a pour  objet 
l'arrangement  d'une  grande  Ilibliolbèquc 
fiirmée  sur  un  plan  tpii  enibras.se  tous  les 
genres;  les  livres  y sont  classés  selon  leurs 
nuances  les  plus  apparentes,  en  sorte  que 
lies  ouvrages  qui  ont  entre  eux  une  cer- 
taine analogie,  et  qui,  à la  rigueur,  ponr- 
raienl  être  aussi  convenablement  placés 
dans  une  section  que  dans  une  autre,  sont 
i|iielqucfois  très  loin  les  uns  des  autres  : 
léger  inconvénienl,  auquel  nous  remédions 
par  de  fréquents  renvois  qui  rapprorbent 
tuut  ce  qui,  à la  rigueur,  pourrait  être  rap- 
proché (:!7).  Au  surplus,  ce  système,  nous  le 
sentons  bien,  ne  saurait  convenir  à tout  le 
monde,  car  il  est  naturel  que  chaque  jios- 
sesscur  do  livres  classe  sa  bibliotlièqiie  selon 
la  nature  de  ses  études,  .selon  ses  propres 
opinions,  et  qu'au  besoin  il  rattache  à sa 
S|)écialtté  tuut  ce  qui,  de  près  un  de  loin, 
.semble  s’y  rattacher.  Nous  ne  verrions  pas 
même  d'inconvénient  à ce  que,  dans  cer- 
tains cas,  on  inlen'értll  l’ordre  des  grandes 
divisions,  puisque  cela  n’cmpécherait  pas 
que  les  ouvrages  du  même  genre  se  trou- 
vassent toujours  réunis;  et  qu'après  tout, 
dans  l'ordre  d'une  bibliothèque,  il  importe 
peu  que  l'Histoire  suive  ou  précède  les 
ilelles- Lettres.  Ce  qui  est  plus  essentiel, 
c’est  que,  pour  les  Catalogues  de  livres  à 
vendre,  cl  (|iiaiid  il  ne  s’agit  pas  d'une  spé- 
cialité, on  adopte,  comme  on  l’a  fait  pen- 
dant si  long-temps,  un  classement  uniforme 
qui  en  facilite  Tusage  aux  bibliophiles 
comme  aux  libraires  eux-mêmes,  et  pré- 
serve les  uns  et  les  autres  du  désagrément 


(97)  C’est  ainsi  que  lesotiTragessurle  Mariage 
se  placent  dans  neuf  classes  différentes^  ^lon  le 
point  de  ^ue  sous  lequel  le  sujet  est  traité.  Le 
marUKe,  considéré  comme  sacrement,  appartient 
la  Théologie  et  au  Droit  canonique.  — Comme 
acte  civil,  et  pour  ce  qui  regarde  les  droits  réci- 
proques des  époui,  au  Code  civil.  — Quant  aux 
infrartions  qui  y sont  failcs,  au  Code  pénal.  — 
Considéré  dans  les  devoirs  des  époux, à la  Morale  ou 
à l'Économie.  • Dans  ses  rapports  avec  la  popu- 
lation, H rÉconomie  politique.  — Sous  le  rapport 
médical , i la  Méilerinc.  — Comme  appartenant 
aux  mœurs  et  usages  des  anciens,  aux  Antiquités. 
— Enfîu , envisagé  du  cété  plaisant,  aux  Facéties. 
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de  manqaer  l'acquisitioD  d'uu  bon  livre, 
par  le  motif  qu’il  uc  se  serait  pas  trouvé 
placé  dans  la  section  où  on  devait  naturel- 
lement le  chercher. 

Pour  atteindre  un  résultat  aussi  dési- 
rable, nul  système,  nous  en  sommes  con- 
vaincu, ne  vaut  celui  des  libraires  de  Paris. 
Ce  serait  donc  une  chose  heureuse  pour 
tout  le  monde,  et  surtout  très  honorable 
pour  nous,  si , au  moyen  des  rectifications 
que  nons  avons  faites,  l’usage  en  était  main- 
tenu en  France. 

Il  nous  reste  à faire  uu  examen  rapide  du 
système  dont  la  table  des  divisions  est  ci- 
jointe,  et  à indiquer  en  même  temps  les 
différentes  modilications  que  nous  y avons 
introduites. 

Nons  avons  conservé  la  Théologie  à peu 
près  comme  elle  se  trouve  dans  les  Cata- 
logues de  Martin.  En  effet,  après  avoir  re- 
connu, sinon  la  nécessité  absolue,  du  moins 
la  grande  convenance  de  donner  le  premier 
rang  i cette  classe,  vouloir  ensuite  en  inter- 
vertir les  divisions  c’eût  été  une  inconsé- 
quence que  nous  avons  voulu  éviter.  Seule- 
ment, comme  il  fallait  trouver  une  place 
aux  ouvrages  philosophiques  modernes  qui 
ont  pour  objet  la  Divinité  et  ses  differents 
cultes,  nous  avons  réuni  ces  sortes  d’écrits 
dans  un  Appendice  à la  Théologie  ; plaçatit 
ainsi  i la  fin  de  cette  classe  ce  que  d’autres 
ont  mis  au  commencement. 

Depuis  un  demi-siècle , les  travaux  des 
théologiens  et  des  philologues  allemands  et 
anglais  ont  donné  à la  Philologie  sacrée  une 
étendue  et  une  variété  qui  aurait  pu  néces- 
siter de  nouvelles  sou.s-divisions.  Ainsi,  de 
ce  que  nous  appelons  les  Interprètes,  les 
Allemands  forment  deux  sections,  sous  la 
dénomination  d' Herméneutique  et  d'Kxé- 
ijésc  :«iéanmuins,  comme  leurs  théologiens 
donnent  à ces  deux  mots  une  signification 
plus  ou  moins  étendue,  et  (|ue  la  plupart  de 
leurs  ouvrages  sont  à la  fois  herméneutiques 
et  exégétiques,  nous  n'avons  pas  cru  devoir 
adopter  ce  classement.  En  l'admettant  dans 
son  beau  Catalogue  de  M.  SilvestredeSaey, 
AI.  Merlin  a eu  grand  soin  de  bien  définir  la 
distinction  qui  doit  être  faite  entre  chaque 
branche  de  la  critique  sacrée,  et  il  a ingé- 
nieusement formulé  les  titres propresàclia- 
ciine  des  branches  de  celte  critique.  Ce- 
pendant, comme  les  autours  des  divers  ou- 


vrages que  ce  savant  libraire  a classés  n’a- 
vaient ^8  toujours  eu  dans  les  idées  autant 
de  netteté  que  lui,  il  est  arrivé  que  rarement 
le  contenu  de  leursouvrages  répondait  d’une 
manière  bien  précise  au  titre  de  la  section 
dans  laquelle  on  les  a rangés.  Tel  est,  i notre 
avis,  l’inconvénient  qui  résulte  d’un  système 
trop  rigoureusement  logique.  Dans  l’énoncé 
des  titres  des  sections  d’nne  classe,  plus  les 
expressions  qu’on  emploie  sont  positives,  et 
moins,  peut-^tre,  elles  répondent  aux  ou- 
vrages auxquels  on  veut  les  appliquer. . 

Quelques  personnes  réunissent  TtHistaire 
de  la  religion  li  ses  dogmes,  et  placent  avant 
l’Écriture-Sainte  l’Histoire  ecclésiastiqne, 
qui,  selon  nous,  se  rattache  de  trop  près  i 
l’Histoire  civile,  pour  qu’il  soit  permis  de 
l’en  séparer  ; excepté  peut-  être  dans  un  Ca- 
talogue tout  spécial,  où  l’on  pourrait,  h la 
rigueur,  la  porter  à la  Gu  de  la  Théologie 
comme  un  des  appendices  de  celte  faculté, 
dont,  dans  aucun  cas,  elle  ne  saurait  être  la 
véritable  introduction. 

La  science  du  Droit , avec  toutes  ses 
branches,  toutes  ses  applications,  a produit 
un  si  grand  nombre  d’ouvrages,  l’étude  en 
est  si  néce.ssaire  pour  arriver  à tant  de  pro- 
fessions diverses,  qu’il  est  naturel  qu’elle 
forme  une  classe  à part;  et  certes,  nous 
n’avons  pas  l’intention  de  la  réunir  à la 
Politique,  comme  on  l’a  fait  plus  d’une  fois  ; 
encore  moins  de  la  rapprocher  de  l’Art 
militaire,  ainsi  qu’on  l’a  pratiqué  tout 
récemment  : ce  qui  a fait  dire  <i  un  plai- 
sant, qii’cn  donnant  au  Droit  celte  singu- 
lière escorte,  on  avait  voulu,  sans  doute, 
ue  force  restât  à la  loi.  L’importance  que 
e tout  temps  les  hommes  ont  attachée  aux 
lois  a dû  être  le  motif  ipii  a fait  placer  la  Ju- 
risprudence immf'dialement  après  la  Théo- 
logie, à laquelle  elle  semblait  d’ailleurs  se 
rattacher  par  le  droit  canonique.  Tout  en 
conservant  cet  ordre  de  classement,  qui, 
il  coup  sùr,  en  vaut  bien  un  autre,  nous 
avons  jugé  convenable  de  placer  le  Droit 
canonique  après  les  autres  branches  de  la 
Jurisprudence,  comme  aussi  d’introduire 
entre  le  Droit  de  la  nature  et  des  gens  et  le 
Droit  civil  une  section  de  Droit  politique. 

La  clas.se  des  Sciences  et  Arts  est  celle 
dont  les  divisions  demandaient  le  plus  il  être 
remaniées;  peut-être  même  qu’au  lien  de 
chercher,  comme  nous  l’avons  fait,  Rétablir 
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riitre  les  parties  de  chaque  grande  section 
une  sorte  de  liaison,  qui  n'est  pas  toujours 
fort  naturelle,  il  eût  été  plus  sage  de  subs- 
tituer à une  classe  unique  un  certain  nom- 
bre de  classes  tout-à-fait  séjwrées  les  unes 
des  autres  (28);  mais  nous  n’avons  pas  osé 
tenter  cette  réforme.  Voici  les  seuls  chan- 
gements que  nous  nous  soyions  permis. 
Les  mélanges  et  dictionnaires  encyclopédi- 
ques qui  véritablement  n'appartiennent  pas 
plus  aux  Sciences  et  .\rts,  qu'i  toute  autre 
classe  de  notre  système,  ont  été  extraits  de 
la  trokièine  classe,  et  forment  une  classe 
spéciale  qui  vient  immédiatement  après 
l'Histoire.  Ensuite,  afin  de  rattacher  autant 
que  possible  l'Économie  et  la  Politique  aux 
Sciences  philosopliiques  cl  morales,  il  en  a 
été  formé  une  sixième  section  de  la  Philo- 
sophie, sous  le  titred'd;)|>licu(ion  de  la  mo- 
mie, ayant  pour  appendice  l'Économie  po- 
liti<|ue,  avec  les  applications  de  cette  science 
nouvelle  à l'économie  sociale.  On  u'a  fait 
dépendre  ni  la  Physique,  ni  l'Histoire  natu- 
relle, ni  les  Mathématiques,  de  la  Philoso- 
phie, comme  cela  était  autrefois  eu  usage. 
Ces  sciences  forment  chacune  une  section 
séparée.  La  Chimie  se  trouve  jointe  i la 
Physique,  dont  elle  est  une  sorte  de  dépen- 
dance. L'Histoire  naturelle  et  la  .Médecine 
ont  reçu  de  nouvelles  divisions.  Les  Ma- 
thématiques et  toutes  les  sciences  ou  pro- 
fessions dont  elles  forment  la  base  princi- 
pale, sont  mieux  ordonnées  qu'elles  ne 


(•18)  Par  eiemple  les  seize  classes  suivanles  : 

1 Sciences  plillosophiqiies  et  morales. 

3 Science  politique  et  Économie  sociale. 

3 Mathématiques  pures,  a%cc  leurs  applications 
les  plus  directes. 

h Sciences  physiques  et  chimiques. 

3 Astrononiit*. 

6 Sciences  naturelles  proprement  dites,  atec 

TAgriculture  cnimue  appendice. 

7 Sciences  médicales. 

8 Marine. 

g Art  mlliraire. 

10  Génie  des  ponts  et  chaussées. 

11  Appendice  aux  sciences,  contenant  ce  qu'on 

a appelé  les  sdciiccs  occultes. 

13  Arts  du  dessin. 

13  Musique. 

m Arü.  mécaniques  et  métiers. 
i5  Exercices  gyinna.s(lqucs  (y  compris  la  cbas.se 
et  la  pèche,  qui  pourraient,  à la  rigueur, 
former  une  sorte  d'ap|H>ndicc  à la  Zoologie), 
ih  Jeux. 


l'élalent,  sans  que  cependant  les  dilTérentes 
branches  en  soient  aussi  bicu  développées 
qu'on  pourrait  le  faire  dans  un  Catalogue 
spécial. 

Ce  n'est  pas  sans  hésitation  que  nous  avons 
conservé  h la  tête  des  Arts  la  Mnémonique, 
ainsi  que  ce  qui  regarde  les  dilTérentes  sortes 
d'écriture  et  l'art  typographique;  car,  nous 
le  sentons  bien,  ce  classement  est  fort  con- 
testable. La  mémoire  proprement  dite  est 
une  faculté  de  l'homme  et  uou  pas  un  art, 
et  l'examen  de  cette  faculté  pourrait  être 
placé  ou  dans  la  Métaphysique,  sous  le 
n°  3661 , ou  dans  la  Physiologie.  Quant  à 
l'écriture,  et  surtout  celle  qui  mérite  la 
qualification  de  calligraphie,  peut-être 
faudrait- il  la  considérer  comme  une  dé- 
pendance de  l'art  du  dessin , tandis  que 
la  typographie,  malgré  toute  son  influence 
sur  les  destinées  du  monde,  resterait  un  art 
mécanique.  Mais  alors  quelle  place  assigne- 
rait-on h la  télégraphie  et  aux  autres  ma- 
nières particulières  de  correspondre  autre- 
ment que  par  l'écriture?  Tout  cela  peut 
être  envisagé  sous  dilTérents  points  de  vue. 
et  voilh  pour(|uoi  nous  avons  mieux  aimé 
rester  dans  l'ancien  système,  tout  imparfait 
qu'il  nous  semble,  que  d'en  adopter  uii 
autre  qui  ne  le  serait  peut-être  pas  moins. 
D'ailleurs,  par  ce  moyen  se  trouvent  réunis 
des  livres  qui , sans  avoir  entre  eux  un  rap- 
port bien  étroit,  ne  manquent  pas  cependant 
d'une  certaine  analogie  : ces  réunions  sont 
surtout  ce  que  l'on  aime  à trouver  dans  un 
Catalogue. 

lA  classe  des  Beaux-Arts  reste  h peu  de 
chose  près  ce  qu'elle  était,  car  les  nouvelles 
subdivisions  que  nous  y avons  introduites 
n'en  changent  pas  la  disposition  générale. 
L’idée  de  réunir  les  Beaux-Arts  aux  Belles- 
Lettres,  comme  on  l'a  fait  dans  plusieurs 
des  systèmes  dont  nous  avons  parlé,  ne 
nous  a pas  séduit,  malgré  ce  qu'elle  peut 
d'abord  présenter  de  spécieux.  Sans  doute 
la  Peinture  et  la  Poésie,  de  même  que  tout 
ce  qui  est  du  domaine  de  l’imagination, 
ont  dans  leurs  théories  philosophiques  et 
arbitraires  quelques  rapports  généraux,  et 
même  certains  points  de  contact  entre  elles, 
mais  en  réalité,  les  Beaux-Arts  nedilTèrent 
pas  moins  de  la  Poésie  dans  les  études  qui  y 
préparent , que  dans  leurs  procédés  d'exé- 
cutiou  et  dans  leurs  résultats.  La  Musique, 
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<|ui  a peut-£tre  moins  de  rapport  cncnro 
avec  la  Peinture  qu'avec  la  Poésie , n'est 
|>as  une  science  purement  inatliéniatique , 
comme  on  a semblé  le  croire  chez  les  an- 
ciens, et  mémcjus(|u'au  i6'  siècle  de  notre 
ère.  Nous  la  plaçons  dans  les  Beaux-Arts, 
où  l'on  pourrait  aussi  admettre  la  théorie 
de  la  Danse. 

Les  Belles-lettres,  nous  les  commençons 
toujours  par  la  section  de  Grammaire, 
nommée  cette  fois  Linguistique  ; mais  nous 
donnons,  au  classement  des  langues,  un 
ordre  géogra|>hique  combiné  autant  que 
nous  l'avons  [mi  avec  le  besoin  de  grou|)er 
ensemble  celles  qui  ont  uue  origine  com- 
mune; par  ce  moyen,  l'hébreu  qui  se  trouvait 
au  commencement  de  cette  section  est  re- 
porte à la  tête  des  langues  de  l'Asie.  La 
section  des  poètes  est  beaucoup  plus  déve- 
loppée que  dans  nos  premières  éditions. 
Celle  des  poètes  dramati(|ues  forme  une 
seconde  partie  de  la  Poésie,  et  est  égale- 
ment divisée  par  langues.  Ce  qui  a déter- 
miné l'admission  de  cette  division , c'est 
d'abord  l'existence  d'un  certain  nombre 
d'ouvrages  historiques  et  théoriques  sur  le 
theâu-e  en  général , qui  ne  pouvaient  être 
bien  placés  qu'à  la  tête  d'une  section  toute 
spéciale,  ensuite  la  nécessité  de  prendre  en 
considération  qu'un  grand  uombre  de  pièces 
de  théâtre  sont  écrites  en  prose  ; néanmoins, 
dans  un  catalogue  où  la  clas.se  dramati(|ue 
ne  serait  pas  très  abondante,  il  conviendrait 
mieux , peut-être , de  placer  immédiate- 
ment à la  suite  des  poètes  de  chaque 
nation,  les  auteurs  dramatiques  qui  s'y 
rapportent 

Dans  plusieurs  des  anciens  systèmes 
bibliographiques  les  plus  suivis,  sans  en 
excepter  le  nôtre,  la  Mytlinlogie,  et  il  ne 
s'agissait  guère  que  de  celle  des  Grecs 
et  des  Romains,  était  placée  soit  avant 
la  Poésie,  en  forme  d'introduction,  soit 
immédiatement  après  les  poètes,  en  forme 
d'appendice  : c'est  (lu'alors  ou  ne  con.sidé- 
rait  la  connaissance  des  traditions  fabuleuses 
auxquelles  on  donne  maintenant  le  nom 
de  Mgthes,  que  comme  mie  étude  propre 
à faciliter  l'intelligence  des  poètes  Mais  au- 
jourd'hui que  cette  classe  embrasse  la  my- 
thologie de  tous  les  peuples,  et  qu'on  l'étudie 
particulièrement  sous  le  rap|)ort  de  l'IiLs- 
toire  des  religions,  il  convient  de  la  placer 
dans  celte  même  histoire,  tout  en  conser- 


vant au  Christianisme  le  rang  qui  lui  a|ipar- 
tient,  au  moins  chez  presque  tous  les  peuples 
de  l'Europe  et  des  deux  Amériques,  comme 
religion  révélée  et  comme  se  rattacliant  à 
l'histuiredel' Ancien-Testament  ; c'est  donc 
dans  l’Ilistoiredes religions  que  nous  l'avons 
rangée.  Quant  aux  fables,  on  les  réunissait 
à la  .Mythologie,  confondant  ainsi  l'apologue 
avec  le  mvtlie.  Selon  nous,  elles  appartien- 
nent à la  Fiction. 

La  Fiction  en  prose  comprenant  les  apo- 
logues (29),  les  contes  et  les  romans  de  tout 
genre , trouve  naturellement  .sa  place  à la 
suitede  laPoé’sie;  elle  doit  être  accompagnée 
des  facéties  et  même  des  dissertations  sin- 
gulières. bien  que  plusieurs  de  ces  dernières 
soient  du  ressort  de  la  Philologie,  classe 
dont  il  serait,  au  reste,  bien  difficile  de  dé- 
terminer rigoureusement  les  limites.  C'est 
à la  Philologie  que  noos  rattachons  le  genre 
gnomique,  y compris  les  proverbes.  Tonte- 
fois  les  gnomiques,  qui  peuvent  se  con- 
fondre avec  les  maximes,  seraient  aussi 
convenablement  placés  dans  la  Morale.  Les 
proverbes  ont  quel(|uefois  été  mis  dans  la 
grammaire.  I.eurs  rapports  avec  les  gnomi- 
ques est  plus  apparent  que  réel;  mais  comme 
il  arrive  souvent  qu'un  même  livre  réunit 
des  choses  qui  tiennent  de  l'une  et  de  l'autre 
espèce,  il  a bien  fallu  se  déterminer  à les 
comprendre  dans  la  même  section. 

Les  symboles,  emblèmes  et  devises  qui 
viennent  ensuite,  ont  de  l'analogie  avec 
l'Iconographie  ou  plutôt  l'Iconologie,  pla- 
cée dans  les  Beaux-Arts;  en  les  conservant 
ici,  selon  l'ancien  système,  nous  en  avons 
détaché  les  hiéroglyphes  pour  les  re|X)rter 
aux  antiquités  égyptiennes,  a côté  des  ou- 
vrages du  même  genre  qui  s'y  trouvaient 
déjà. 

J usqu'ici  on  a été  peu  d'accord  sur  le  rang 
que  doivent  occuper  dans  une  bibliothèque 


(‘iÿ)  Nous  conservons  dans  la  Poésie  versifiée  les 
apologues  on  vers,  qu’à  la  rigueur  on  pourrait  re- 
porter ici,  pour  ne  pas  séparer  des  choses  si  pnr- 
falteaienl  analogues  entre  elles  pour  le  fond.  Los 
rédacteurs  du  Catalogue  de  la  Bibllollièquc  du  roi 
ont  adopté  celle  réunion.  Dans  son  second  sy.v 
tème,  Prosper  Marchand  place  les  fabuUstes  après 
les  livres  d^cniblémes.  M.  Merlin  a fait  de  même, 
mais  il  a réuni  dans  la  Morale  ces  deux  sortes 
d’ouv  rages. 
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les  Dialogues  et  les  Ëpistolaircs.  Les  uns  les 
relèguent  ï la  suite  des  l’oiygraphcs,  tout  à 
la  Gn  des  Belles-Lettres,  |>arlc  motif  tpie  ces 
.sortes  d'ouvrages  traitent  ordinairement  de 
plusieurs  matières,  et  sont,  |>ar  conséquent, 
une  suite  des  l’oiygraplies.  Les  autres,  au 
contraire,  pensent  que  ce  sont  lit  deux 
genres  distincts  de  compositions  littéraires, 
à la  vérité  d'un  ordre  inférieur,  mais  cpii 
n'en  doivent  pas  moins  former  deux  sections 
spéciales,  et  se  placer  avant  les  l’oiygraplies, 
réunion  de  tous  les  genres  dépendant  de 
la  littérature.  De  leur  côté,  les  rédacteurs 
du  Catalogue  de  la  Bibliothèque  du  roi  ont 
annexé  à Ta  Philologie  les  Dialogues  et  les 
Épistolaires,  et  les  ont  placés  entre  la  cri- 
tique proprement  dite  et  la  satire.  Enlin , 
M.  Daunou  et  ceux  qui , comme  lui , ran- 
gent de  suite  tous  les  ouvrages  de  littéra- 
ture écrits  en  prose,  placent  les  Épistolaires 
entre  les  orateurs  et  les  romans.  Pour  nous, 
nous  adoptons  le  classement  dans  lequel  les 
Dialogues  et  les  ÉpistBIaircs  précédent  les 
Polygraphes.  Néanmoins,  nous  devons  le  re- 
connaître, il  y a telle  correspondance  toute 
spéciale  qui  doit  trouver  sa  place  dans  la 
section  des  Sciences,  de  la  Philologie  ou  de 
riiistoire,  à laquelle  elle  se  rapporte;  et  il 
en  est  de  même  des  ouvrages  qui , sons 
forme  de  dialogues,  traitent  un  sujet  bien 
déterminé. 

Il  a toujours  régné  dans  la  classe  des 
Polygraphes  un  certain  vague  que  nous- 
méme,  peut-être,  nous  n'avons  pas  assez 
évité.  On  y fait  entrer , indépendamment 
des  auteurs  qui  ont  composé  des  ouvrages 
en  diflérents  genres,  ceux  qui  traitent  de  di- 
verses matières  en  un  seul  ouvrage,  comme 
l'a  fait  Montaigne,  et,  enGn,  un  y admet  les 
Disertes  leçons,  et  les  Mélanges.  Selon 
nous,  on  ne  devrait  placer  dans  les  Polygra- 
pbes  que  les  écrivains  qui  ont  laissé  des 
compositions  en  différents  genres , et  plus 
^técialement  ceux  qui  appartiennent  5 la 
littérature  proprement  dite,  car  c'est  sous 
ce  dernier  rapport  seulement  (|ue  cette  sec- 
tioh  s'annexe  aux  Belles-lettres,  (juaut  aux 
Polygraphes  qui  se  sont  spécialement  dis- 
tingués dans  une  science,  c'est  dans  cette 
science  qu'il  faudrait  les  porter.  Ainsi , 
Aristote,  quoiqu'il  ait  été  pres<|ue  uni- 
versel, resterait  dans  la  Philosuphic;  Vol- 
taire, au  contraire.  Voltaire,  malgré  toutes 


scs  prétentions  au  titre  de  pliilosophe,  ne 
serait  qu'un  grand  polygraphe  littéraire; 
Montes(|uicu,  que,  peut-être  un  peu  légè- 
rement , nous  avons  considéré  cxtmme  po- 
lygraphe , devrait  être  placé  au  commence- 
ment de  la  .lurisprudence,  dans  toute  bi- 
bliothèque où  l'Esprit  des  lois  ne  se  trou- 
verait pas  séparément.  Les  auteurs,  qu'à 
l'imitation  des  Anglais  nous  nommerons 
Essayisis,  pourraient  être,  soit  dans  la  Mo- 
rale, soit  dans  la  Philologie,  selon  tpie  l'un 
de  ces  deux,  genres  y dominerait  le  plus,  il 
en  serait  de  même  des  Diverses  leçons  et 
des  Mélanges  d'un  seul  auteur,  lesquels 
appartiendraient  ou  bien  à la  Philologie, 
ou  bien  aux  Mélanges  historiques,  .selon  la 
nature  du  recueil.  Nous  terminons  les 
Belles  - Lettres  par  les  Collections  d'ou- 
vrages et  d'extraits  de  diiïéreuLs  auteurs, 

<|ui  se  rapportent  plus  particulièrement  à 
la  littérature. 

L'Histoire,  3vec  scs  Prolégomènes  et  ses 
Paralipmnènes,  est  de  toutes  les  cla.sses 
a'Ilc  qui  est  la  moins  susceptible  de  grandes 
modiGcalions.  Aussi  la  retrouvera-t-on  ici 
à|»u  près  telle  qu'elle  était  dans  notre  troi- 
sième édition.  Les  voyages  y forment  tou- 
jours une  ample  section  spéciale  à la  suite  de 
la  Géographie.  On  pourrait  cependant  ex- 
traire de  cette  série  les  relations  qui  se  rap- 
portent exclusivement  à une  seule  contrée, 
et  les  placer  dans  l'histoire  particulière  de 
cette  même  rontrcc. 

La  Chronologie  et  riiistoire  universelle 
terminent  les  Prolégomènes;  aprèsquoi  vient 
l’hisloiredes  religions,  où,  romme  nous  l'a- 
vonsdéjàdit,  se  trouve  placée  la  Mythologie, 
envisagée  dans  ses  rap|)orts  avec  les  rchgions 
autres  qucle.ludaîsine,  le  Christianisme  et 
l'Islamisme.  I.à  nous  avons  soin  de  distin- 
guer la  .Mythologie  de  l'ancien  Paganisme, 
religion  éteinte,et  celle  dcspeuplesdu  Nord, 
appartenant  à un  culte  également  éteint,  de 
la  Mythologie  orientale  encore  subsistante. 

Ainsi,  à ce  qui,  dans  notre  ancienne  table, 
constituait  la  Mythologie,  nous  réunissons 
et  la  |)artie  de  I Archéologie  (|ui  traite  des  / 
usages  religieux,  et  ce  qui  se  rapporte  aux 
mythes  religieux  des  peuples  orientaux  an- 
ciens et  modernes,  laissant  toutefois  dans  la 
Théologie  les  livres  sacrés  de  ces  mêmes 
[icuples.  En  formant  cet  appendice  de  l’His- 
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toire  des  religions,  noire  bm  a été  de  pré- 
senter le  tableau  com^ralif  de  toutes  les 
mvthologies.  Opendaiit,  si  cette  réuniim 
n était  |ias  goûtée,  ou  pourrait  ne  conser- 
ver dans  cette  sèctiou  (|ue  la  mrtliologie 
générale  et  reporter  les  mytliolugies  parti- 
culières, suit  dans  l’Archéologie,  suit  dans 
l'bistuirc  des  nations  auxifuellcs  elles  apjtar- 
tieuuent. 

L’Histoire  byzantine  et  celle  des  diverses 
inrasionsquiamencrentet  suivirent  la  chute 
de  l’empire  romain,  font  une  trausiliou  de 
l’Histoire  ancienne  li  l’Histoire  nuxlerne  : 
nous  les  avons  réunies  en  une  seule  section, 
sous  le  titre  à" Appendice  à l’itmoirc  an- 
cieime.  Suivant  en  cela  l’exemple  de  nos 
prédécesseurs,  nous  avons  placé  k la  suite 
de  rilistoire  moderne  des  l‘(ir(ilipomtm‘.< 
ou  suppléments  comprenant  rilistoirc  de  la 
chevalerie  cl  l’Art  héraldique,  l’Archéolo- 
gie, l’Histoire  littéraire,  la  Ilibliographie  et 
les  Mélanges  historiques.  L’Histoire  delà  no- 
blesse, neserapportautguércqu’k  l’Kurope, 
serait  peut-être  mieux  placée  k la  suite  de 
l’Histoire  de  cette  partie  du  inonde  que  dans 
la  division  où  nous  l’avons  laissée.  L’Ar- 
chéologie se  compose  particulièrement  de 
tout  ce  qui  tient  k l’histoire  des  mœurs  et 
usages,  soit  des  anciemies  monarchies  orien- 
tales, soit  des  Grecs  ou  des  Itomains;  elle 
comprend  aussi  les  monuments  de  toute 
espèce  cpii  nous  restent  de  ces  dilTérenls 
lieiiples.  Quant  aux  antiquités  particulières 
des  Germains,  des  Gaulois,  etc. , elles  ser- 
vent d’introduction  k l’histoire  s|>éciale 
des  nations  euro|Sennes.  Ce  qui  nous  a em- 
pêché de  placer  l’Archéologie  immédiate- 
ment apr^  l’Histoire  ancienne,  comme  le 
font  plusieurs  caialogisies , c’est  que  la 
science  qui  s'occupe  des  antiquités  n’est  pas 
bornée  k l’époque  où  s’arrête  l’histoire  an- 
cienne, et  qu’elle  pénètre  bien  avant  dans 
le  moycn-âge,  dont  elle  interroge  les  mo- 
numents qu’il  est  quelquefois  bien  dillicilc 
de  séparer  de  ceux  d’un  kgc  plus  reculé.  La 
réuuioh  de  tous  les  objets  qui  se  rapportent 
k ce  genre  d’Aude  forme  un  ensemble  trop 
vaste,  trop  spécial,  pour  (|ue  la  section  qui 
y est  consacrée  puisse  être  convenablement 
)>lacée,  soit  entre  l’Histoire  ancienne  et 
l’Histoire  byzantine,  soit  entre  celle-ci  et 
rilistoirc  moderne;  ce  serait  d’ailleurs  in- 
terrompre, sans  nécessité,  la  série  hisloritiue 


(les  différents  âges.  (X'peudant,  s’il  s’agis- 
.sait  d’une  hihliothisiue  où  les  livres  d’anti- 
quités fussent  trop  peu  nombreux  |iour 
(pi'on  pût  en  former  une  section  s|>écialc, 
on  pourrait  alors  les  réunir  k rilistoire 
ancienne. 

A la  suite  de  l’Histoire  littéraire,  nous 
avons  placé  la  Biographie,  parce  <|ue  dans 
cette  section  domine  la  biographie  littéraire, 
et  que  d’ailleurs  nous  en  avons  extrait  les 
biographies  spéciales  des  personnages  his- 
tori(|iies  |Miur  les  placer  dans  l’Iiistoirc  des 
pays  k la(|uelle  elles  appartiennent.  Pour- 
tant, nous  ne  saurions  nous  le  dissimuler,  si 
ce  clas.sement  est  irréprochable  en  ce  qui 
concerne  les  biographies  littéraires  et  artis- 
tiipies,  il  ne  l’est  pas  également  k l’égard  des 
recueils  hiographiques  généraux,  et  sur- 
tout des  dictionnaires  qui,  comme  relui  de 
Moréry,  n'unisscul  k la  Biographie  les  prin- 
cipaux faits  de  l’histoire  ecclésiastique  et  ci- 
vile, et  même  la  Géographie.  Ges  derniers 
ouvrages  appartiendraient  plus  régulière- 
ment peut-être  aux  Proh'gomènes  ou  aux 
Mélanges  historiquesqu’k  la  Biographiepro- 
|)remcnt  dite. 

La  Bibliographie  tient  de  si  près  k l’His- 
toire littéraire  en  général  et  k la  Biugrapliic 
des  gens  de  lettres  et  des  savants  en  particu- 
lier, qu’elle  devait  naturellement  trouver 
sa  place  k la  suite  de  ces  deux  sections. 
G’est  donc  Ik  que  nous  l’avons  rangée,  en  y 
réunissant  l’Iiistoirc  de  l’imprimerie,  qui 
UC  pouvait  guère  être  séparée  de  celle  (les 
livres. 

La  classe  hi.storique  est  terminée  par  d(-s 
mélanges,  et  elle  e.st  suivie  d’une  sixième 
et  dernière  classe,  sous  le  titre  de  Mélanges 
cl  Dictionnaires  encyclopédiques.  Lk,  in- 
dépendamment des  ouvrages  que  (Tésigne 
particulièrement  ce  titre,  p<vurront  se  pla- 
cer les  Journaux  (pii  traitent  de  dilTérentes 
matières,  ainsi  que  les  Collections  où  sont 
réunis  des  ouvrages  de  tout  genre.  Les  Re- 
cueils encycloiM''diques  étant,  ou  devant  être 
le  résumé  de  toutes  les  connaissances  ac- 
quises au  moment  de  leur  publication,  sont 
mieux  placés,  selon  nous,  k la  lin  d’un 
Catalogue  qu’au  commencement,  comme 
un  savant  respectable,  M.  de  Kortia,  le  pro- 
|)osait,  il  y a quelques  années,  dans  un  Sys- 
tème general  de  Bibliographie  alphubé- 
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tique,  où,  tout  en  donnant  aux  cinq  grandes 
classes  un  autre  ordre  que  le  nôtre,  il  a 
coDserTé  dans  chaque  classe  pres()uc  toute 
l'ancienne  division. 

Telles  sont  les  senles  modifications  que 
nous  ayons  essayé  de  faire  au  système  des 
libraires  de  Paris  : elles  ne  satisferont  |>as, 
nous  le  craignons  bien,  les  esprits  curieux 
de  nouveautés;  mais  peut-être  obtiendront- 


xiij 

elles  l'approbation  des  personnes  auxquelles 
l’expérience  a fait  reconnaître  les  graves 
incmivéuients  qu'oITrent  les  nouveaux  clas- 
sements proposés  par  différents  bibliogra- 
])lies , tant  nationaux  qu’étrangers , clas- 
sements qui  jusqu’ici  tic  |>euvent  guère 
être  regardés  que  comme  des  essais,  puis- 
q u’aucun  d’eux  ne  s’est  concilié  les  suffrages 
des  juges  compétents. 


Note  supplémentaire  qui  se  rapporte  à la  page  v. 


D«  tous  1rs  syslèmrs  bibliographiques  auxquels 
a donné  naissance  le  désir  de  faire  descendre  la 
Théologie  el  la  Jurisprudence  aux  derniers  rangs, 
le  meilleur,  sans  aucun  doute,  est  celui  de  M. 
Daunou,  tel  quMl  est  exposé  au  conmiencement 
du  Catalogue  de  ce  savant  distingué.  C'est  aussi 
relui  qui  se  rapproche  le  plus  du  système  des 
libraires  de  Paris,  système  dont,  à bien  le  consi- 
dérer, il  n*est  guère  qu'un  remaolemcnt.  L’ordre 
des  classes  y est  interverti , et  leur  nombre  est 
l>orté  de  cinq  à sept;  mais,  à quelques  modifi- 
cations près,  les  divisions  de  chaque  classe  sont 
restées  les  mêmes.  Dans  te  nouvel  ordre  qu'a  suivi 
M.  Daunou,  après  une  Introduction  formée  de  la 
Bibliographie  el  de  l’Histoire  littéraire,  viennent  : 
1*  les  BelLcs-LeUres,  coaqvosées  dcsGrammairlcns, 
des  Rhéteurs,  des  Poètes,  des  Critiques  cl  des 
Mélanges  littéraires;  l'Histoire,  précédée  de  la 
Géographie  et  de  la  Chronologie,  el  terminée  par 
des  Suppléments  ou  Paralipomènes  historiques; 
3*  les  Sciences,  contenant  la  Philosophie  propre- 
ment dite,  avec  la  Métaphysique,  la  Logique,  i.i 
Morale,  la  Politique,  ta  Science  sociale,  rÊconomtc 
politique,  enfln  la  Physique,  les  Malhématique-s 
et  l'Histoire  naturelle;  4°  les  Arts,  où  sont  com- 
pris l'Agriculture,  les  Arts  mécaniques,  les  Arts 
du  dessin  et  la  Musique;  5^  la  Médecine;  0**  la 
Jurisprudence;  la  Théologie:  le  tout  terminé 
par  les  Collections  encyclopédiques.  Le  seul  mé- 
rite que  i'autcur  prétendit  atlrihuer  à cette  dispo- 
sition, c’était,  disail-ll,  d’étre  celle  qui  a ré^é 
dans  les  études  durant  les  siècles  ou  l’on  a fait  le 
plus  de  livres.  « En  effet,  on  commençait  par  la 
grammaire, on  poursuivait  un  cours  de  littérature 
qu’acconipagnaient  quelques  leçons  de  géographie 
el  d’histoire;  un  cours  de  philosophie  terminait 
l'enseignement  général,  après  lequel  on  se  livrait 
à l’étude  spéciale  ou  de  la  mé<leclneou  du  droit, 
ou  de  la  théologie,  selon  la  profession  à laquelle 
on  avait  été  destiné.  » Cette  distribution  serait 
assez  naturelle,  peut-être,  si  nos  bibliothèques  ne 
se  composaient  que  de  livres  élémentaires  destinés 
à mi  cours  d’étude  universilaire  du  premier  degré; 
mais  il  en  est  autrement,  car  chaque  classe  con- 
sidérée dans  toutes  ses  branches,  dans  tous  ses 
degrés,  comme  dans  notre  Catalogue,  forme 
un  ensemble  trop  vaste,  demande  des  études 
trop  diverses,  trop  étendues,  pour  qu’on  puisse 


la  considérer  simplement  comme  un  des  degrés 
à franchir  pour  arriver  3 une  des  trois  granit 
professions  auxquelles,  selon  M.  Daiinuu,  tout  vient 
S4‘  résumer,  ou  à tfiutc  autre  profession  savante. 
Par  exemple,  la  culture  des  BellevLettres  étendue 
à toutes  les  divisions  el  sulHlivisons  du  système 
de  ce  savant,  divisions  qui,  à quelque  chose 
près,  sont  aussi  les  nôtres,  la  culture  des  lettres 
ainsi  comprise,  disons-nous,  est  tout  autre  chose 
que  ne  le  sont,  et  ne  le  doivent  être  les  études 
pré|>aratoircs  qui  se  font  dans  nos  collèges.  On 
peut  même  ajouter  que  les  Belles-Lettres  sont 
la  principale  hase  de  deux  professions  spéciales, 
savoir:  celle  d’homme  de  lettres,  et  celle  de  ren- 
seignement des  langues  savantes.  Ainsi,  en  admet- 
tant que  celle  classe  eût  les  mêmes  litres  que  toute 
autre  classe  pour  occuper  le  premier  rang  dans 
une  bibliothèque  où  la  l'Iiéologle  serait  relé- 
guée à tin  des  derniers , il  est  certain  que  ce  rang 
ne  saurait  lui  appartenir  de  droit  absolu.  Autre 
observation  : de  ce  que,  dans  les  collèges,  quelque» 
leçons  de  géographie  el  d'histoire  arcompagnoieni 
le  cours  de  bellcs-leures^  s’en.suit-n,  de  toute  néces- 
sité, que  l’Hlsioirc,  avec  le  cortège  obligé  qui  l'ac- 
compagne, doive  être  placée  entre  les  Belles- 
I.,«‘Ure5  el  les  Sciences?  Ce  qui  pourrait  être  bien 
plus  naturel,  ceseralt  de  placer  la  Médecine  inimé- 
diatcmenl  après  la  Physique,  1a  Chimie  et  l’His- 
toire naturelle:  et  cependant  M.  Daunou  en  a formé 
une  classe  tout-è-fait  séparée  des  autres. 

En  classant  les  BcIlcs-Lcttres,  ce  savant  profes- 
seur a eu  soin  de  bien  distinguer  les  Traités  théo- 
riques des  ouvrages  qui  sont  la  base  ou,  $1  on 
l’aime  mieux,  le  résultat  de  ces  théories  ; sur  ce 
point,  nous  sommes  d’accord  avec  lui  ; mais  il  a 
placé  de  suite  les  Compositions  littéraires  en  prose, 
avant  de  s’occuper  de  la  Poésie,  en  sorte  que,  dan.s 
son  Catalogue , publié  d'après  son  système , les 
Épistolalrcs  et  les  Romans  précèdent  les  Poètes. 
Quoiqu'aii  premier  aperçu ^ccitc  manière  de  pro- 
céder paraisse  assez  logique,  nous  ne  saurions 
Tadmcllre,  et  voici  pourquoi:  la  vcrsiflcatlon 
n’est  certainement  pas  le  seul  caractère  distinctif 
de  la  poésie,  genre  auquel,  selon  nous,  appartient 
de  droit  toute  Action,  où  domine  l’action  d’une 
Imagination  riche  et  brillante.  Pour  le  prouver,  U 
nous  serait  facile  de  citer  plusieurs  ouvrages 
en  prose  qui  renferment  plus  de  véritable  poésie. 


iiT  INTRODUCTION. 


en  quelques  pages,  que  tel  gros  recueil  de  vers 
qu’on  est  convenu  d'appeler  poème  : ue  sait-on 
pas,  d’ailleurs,  que  la  plupart  de  nos  anciens 
romans  de  chevalerie  sont  de  simples  traductions 
en  prose  d'ouvrages  écrits  en  vers  francs,  dans 
le  1 3*  et  le  1 3*  siècle.  Ce  n’est  donc  pas  sans  motif 
que  nous  avons  conservé  À la  suite  de  la  Poésie 
proprement  dite  les  Fictions  en  prose,  qui  en  sont 
une  dépendance  naturelle.  Dans  un  autre  système 
tout  récent,  où  l’on  a suivi,  à l’égard  des  ouvrages 
en  vers  le  ciassenicnt  de  M.  Daunou,  se  trouvent 
réunis,  sous  le  titre  général  de  fompotition^  des 
ouvrages  de  diOérenls  genres,  auxquels,  sans  nul 
doute,  convlentccttedénomination;  mais  le  libraire 
ingénieux,  qiiiaeu  l'idée  de  ce  classement,  semble 
avoir  oublié  que  des  ouvrages  comme  VEsprit  det 
comme  le  Discour$  sur  VhUtoire  uni- 


venellêj  ou  comme  le  Génif  du  ChriitittHUme^  sont 
aussi  des  Compositions  ^ quoiqu'ils  ne  se  placent 
pas  dans  la  classe  des  Bcllcs-Lcttres,où  néanmoins, 
ils  figureraient  un  peu  mieux  que  tel  pamphlet 
odieux  et  mal  écril,ou  que  telle  Ignoble  facéliequ'on 
est  bien  obligé  d’y  conserver:  ce  qui  prouve  év  idem- 
ment,  <l  notre  avis,  que  la  dénomination  de  Com* 
position  est  beaucoup  trop  vague  pour  devenir  le 
titre  spécial  de  l’une  des  sections  des  Belles-Lettres. 
Quoique  le  Télémaque  soit  bien  une  composition 
purement  littéraire,  des  esprits  asscx  subtils  pour 

{^rendre  souvent,  dans  les  choses,  l'exception  pour 
a règle,  ont  Jugé  convenable  de  placer  ce  roman 
poétique  dans  la  section  desTrailÀ  sur  l’éducation 
des  princes,  sous  prétexte  qull  a été  composé 
pour  l’Instruction  morale  du  duc  de  Bourgogne.  En 
cela  nous  n’avons  été  nullement  tenté  de  les  Imiter. 
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DES  DIVISIONS  DE  CETTE  TABLE. 


THÉOLOGIE. 


I.  ËCRITDRE-SAINTE, 


A.  BIblea  entières. 

a.  Bibirt  DAUlIntIri,  n**  I h 7.  • 

0.  i>iiPtb(>brat<]u<M  al 

f-  7ff»loa«  yrcrqu^i  11— M , ^ 

d.  v»t*ioo»  utipê*.  »^y. 

t.  VfrtiOD»  IraiKaiM'k  — 17. 

f.  VfMiuBi  funéfaH#i;  et  porioinüM«, 


w.Vfr«iop«  «f«be,  am^alenoe,  tnrqoe  et  géor- 


B.  vêr^n»  »o  «mereate  dtalectg»1pd>eos  >»— BB. 
fl.  VeretoB  cbipolee,^'. 

Î.  Version  <00. 

, T<^rti<>a  en  UncuB  d*  l*iaèrii}ae  dfl  I^ord,  fOi. 

B.  Livres  séparés  de  r.Aoclen-Tcstanientf  en 
digérenttt  langues^  log — la» 
c.  Telles  du  Nouveau -Testament  et  de  ses 
Bvres  séparés^  i50 — 150. 

D.  Versions  du  iNouveau-Tcslamept  et  de  scs 
livres  séparés, en  différentes  langues,  ij7 — 
asa.  (A  sobdivlser  eonme  chdessitt^ 

Z,  Harmonie  et  Concorde  des  Êvanÿle8,a33 — 

M, 

r.  Uvres  apoerTPhes, 

c.  ConeordancM,  Répertoires  eC  extraits  de 

H.  nistoires  abrégées  de  la  "Bible,  et  Biogra- 
pilles  bibliques,  9711^999. 

I.  Recueils  de  gravTires  Dipnques  où  le  terte 
n’est  qu’acct^lrc,  33o— 3qo. 

2.  Interprètes  de  rÉcriture-Sainte. 

à.  Interprètes  Juifs,  391 — fto3. 

B.  Interprètes  cbréltens,  sou  catholiqnes,  soit 
protestants,  sur  l'AncieQ  et  le  \ouveau> 
Testament , aoft— a37. 

c.  Interprètes  des  livres  séparés  de  TAnclen- 
Testament, 

f).  Interprètes  du  iHouvcau-Testamcni,  Û76 — 


3.  Philologie  sacrée  (*). 

A.  Introdurtion  t l'élude  de  l’Écrlturc-Salntc, 
5U 1—537.' 

».  Treiiéa  critiquea  aur  le»  telle»  et  teralam 
de  rËcrlturê.Salutc.  .538 — 55tt^ 

c.  Traité»  »ur  l'auilicnilclté  et  le  caractère  de 
l’Écrlture-Salnle.  353 — 559. 

D.  Interprètes  critiques  de  riicrllure-Salnle, 
coropreniDl  l'herméneutique  générale  cita 
critique  verbale.  56o— Cou. 

E.  Uictlounalres  de  rËcriture-Sainte,  Co3. 

».  Mélange»  et  disserlallons  bibliques  touchant 
la  chronologie,  la  géograplile , l’hlatolrc 
naturelle,  leaantlqullés,  elc.,l>oà— 037. 

• 11.  LITURGIE. 

1.  Trailés  sur  les  Rites  et  Cérémonies  c|e 
l'Kglise,  et  pnncipalemcot  les  Olliccs 
diYins,  btiti — 666. 

2.  Collections  de  IJturgies  en  différentes 
langues,  667. 

3.  Liturgies  des  Églises  grecques  et  orien- 

aies,  668— 

4.  Liturgies  de  l’Église  romaine  (**) , 

— ^—706.  

5.  Liturgies  gallicanes,  707 — 735*. 

6.  Liturgie  mozarate,  et  autres  litnrgies 
t^ticuliéres,  736—755. 

7.  Liturgies  anglicanes,  756— 7 5q. 

IlL  CONCILES. 

1.  Traités  touchant  les  Conciles  et  les  Sy- 
nodes,  7C0 — 7ea. 

2.  Collections  de  Conciles,  766 — 777. 

3.  Conciles  généraux,  778— 786. 

4.  Conciles  nationaux,  proTinciaux  et  dio- 

césains,  787 — 801.  ♦ ^ 


(’)  A«  lira  dflcommfncfrparlMtfitra  tsrrH,eomaenot>« 
’fUtwKitkU  plaoleur*  r»*otiriraf*  u*»  MSerat  a>flai 


<1  [>iir*irTflp^ 


loin»*  *flrro«>. 


(*|  On  ponmD  W ptrafnipbes  A,  B «t  C de  cette 

tectloo  S avant  la  leclios  s,  et  faire  Tenir  nuulie  ic« 
parapraphi*»  D,  E,  F. 

(**)  Celle  teciiwn  4 pourrait  Aire  placée  aTtni  la  aeclion  S. 
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IV.' SS.  PÈRES. 
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802—806. 

2.  Collections , Extraits  et  Fragments 
d'ouvrages  des  SS.  Pères,  807 — 83g*. 

3.  Ouvrages  des  SS.  Pères  grecs,  84o — 
961. 

h.  Ouvrages  des  SS.  Pères  latins  et  de 
quelques  autres  écrivains  ecclésiasti- 
ques, 962 — ii4i. 

.'i.  Ouvrages  des  SS.  Pères  arméniens, 
ii£i3— 1144. 

V.  TnÉOLOCIENS. 

1 . Théologie  scolastique  et  dogmatique. 

A.  Introilnction  , Dictionnaires  et  Recueils , 
lias — n5i. 

B.  Cours  et  Traités  RénérauT,  ii52 — 117a. 

c.  Ouvrages  des  Théologiens  scolastiques  et 
conlroverslstps,  1173—1213. 

D.  Traités  particuliers deThéologic scolastique: 
Dieu  et  les  personnesdivine-s  l’incariiatlon, 
la  passion  et  la  mort  de  J. laiA— i23a. 

R.  Traités  louchant  la  création  et  les  créatures, 
losanges,  les  déraons,  l’homme,  l'âme,  le 
libre  arbitre,  la  grâce,  les  quatre  fins  de 
riiommc,  12SS — 1261. 

F.  Traités  touchaut  l’F.glIse,  1rs  sacrements,  le 
culte  religieux,  1262 — 1281. 
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A.  Traités  généraux.  1282 — 1292. 
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cience,  etc.,  1293  à i3Si. 
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sur  les  actions  humaines,  sur  les  divertis- 
sements qui  sont  uu  permis  ou  défendus 
aux  chrétiens,  sur  l’usure,  etc.,  i339 — 1368. 

D.  Mélanges  de  Théologie  morale,  1369—1378. 

3.  Théologie  catéchétique,  1379—1407. 

4.  Théologie  parénéliqiie , ou  sermons 
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B.  Mystiques  latins,  i5i2—i5A7. 

c.  MysÜques  français,  i5âfi— i58i. 

D.  Mystiques  italiens,  espagnols,  allemands, 
etc.,  1Ô82 — 1620. 

E.  Traités  particuliers  de  Théologie  ascétique 

en  dilTérenlcs  langues,  1G21 — 1682. 

* F.  Ouvrages  sur  le  Quiétisme,  i083 — 168A. 

e.  Pratiques  et  Exercices  de  piété;  Méditations, 
Pensées  et  Insirtictions  chrétiennes;  Prépa- 
rations à la  mort,  i6H3— i73â. 

If.  Régies  et  Devoirs  religieux  de  dUTérents 
étals,  1735— n-*)?. 


6.  Théologie  polémique. 

A. Véritéde  la  religion  chréllenne,i76S — 1808*. 

B.  Défense  de  la  religion  catholique  contre  les 

Gentils,  les  Juifs,  les  Schismatiques,  les 
Hérétiques,  leS  Incrédules,  etc.,  1809 — 
1862. 

7.  Théologiens  chrétiens,  séparés  >le 

l'Église  romaine. 

1.  Avant  Luther,  i86S — 1865. 

B.  Luthériens,  1866 — 19OQ. 
c.  Sacramentaires,  Zuingliens,  Calvinistes, 
etc.,  1910—1959. 

D.  Anglicans,  épiscopaux,  presbytériens,  non 
conformistes,  etc.,  1960—2038. 

E.  Anii-lrinUalres,  Socinlens,  Quakers,  2039 — 

2053. 

F.  Écrits  satiriques  des  Protestants  contre  l'É- 
glise romaine,  ses  cérémonies,  et  particu- 
lièrement contre  le  saint  Sacrifice  fie  la 
Messe,  2054— 2077. 

O.  Écrits  contre  le  Pape  et  les  personnes 
ecrl('^iasii(((U‘s,  2078—2128. 

H.  Écrits  en  f^aveur  de  la  réunion  et  de  la 
tolérance,  2129 — 2136. 

VL  OPINIONS  SINGULIÈRES. 

1.  Ochin,  Postel,  Bruno-Nolano,  Bever- 
land,  etc.,  2137—2195. 

2.  Illuminés  et  autres  fanatiques,  2196 — 

2211. 

vil.  RELIGION  JUDAÏQUE. 

Doctrines, ciille, institutions, 2212 — 2227*. 

vni.  RELIGIONS  DES  PEUPLES 
ORIENTAUX  (•). 

1 . Recueil  de  livres  sacrés  de  différents 
(teuples,  2228 — 2230. 

2.  Mahométisme,  223 1 — 2239. 

3.  Magisme,ou  religion  des  anciens  Per- 
sans; Brahmanisme  ou  religion  des 
Indiens,  223g* — 2257. 

Bouddhisme  et  Religion  des  Chinois, 
2258—2263. 

5.  Sabéisme,  2264 — 2266, 

IX.  APPENDICE  A LA  THÉOLOGIE. 

Ouvrages  philosophiques  sur  la  Divinité  et  sur 
tes  cultes  religieux, 

1.  Déistes  et  Incrédules,  2267 — 2284. 

2.  Athées,  2285 — 23i8. 


(*)  Lltifloire  du  «t  celid  rvil^ioa*  orli>nt&Vt 

fnnneDl  u*  appfudke  è l'HUtairr  dr»  reUfk>ns,  »uui  le* 
n.  Msts  et  suit. 
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JURISPRUDENCE. 


• Introduaion. 


â.  Histoire  de  U législation  et  des  tribunaux, 
sjig — aSo3. 

B.  Étude  du  Droit,  o3o4—!t3s{). 
c.  Philosophie  du  Droit,  aîJo— 0347. 

D.  Dictionuaires  et  Traités  généraux,  o338— 
333». 

f.  DROIT  DE  LA  NATURE  ET  DES  GENS. 

1.  Traités  généraux,  a35o — 236t. 

2.  Droit  des  gens  entre  les  nations, 
2362—2388. 

3.  Ouvrages  spéciaux  qui  se  rapportent  au 

droit  des  gens,  2389—2395*. 

II.  DROIT  POUTIQUE,  2396 — 24o8. 

III.  DROIT  CIVIL  ET  CRIMINEL. 

1.  Généralités,  2^09 — 2416. 

2.  Droit  des  anciens  peuples,  autres  que 
les  Romains,  2417 — 2419. 

3.  Droit  romain. 

a.  Introduction  et  Histoire,  a3ao— aJ36*. 

B.  Dictionnaires  pour  i'intelligence  du  Droit 
romain,  a437 — a335. 

c.  Droit  romain  avant  Justinien,  a346 — a49a 
O.  Droit  de  Justinien , avec  ses  commentateurs 
et  abréviateurs,  a46i — a5i6. 

B.  Juri  consultes  qui  ont  écrit  pour  rintclli- 
gence  du  Droit  romain,  3517 — a558. 

».  Colleciinns  de  pièces  et  de  dissertaUons 
relatives  au  Droit  romain  ancien  et  mo- 
derne, 335» — 3567. 

G.  Traités  spécianx,  a568 — 3577. 

H.  Droit  romain  appliqué  au  Droit  français, 
3578 — 3581. 

J.  Droit  romain  après  Justinien;  Droitorlental, 
et  Droit  des  Goths,'des  Visigoths,  etc., 
3583 — 3587. 

Dmb  l’ofdr*  .-liroDolocIque  ce  .rrelt  ici  ia  piace  da  Droit 
raooslqac,  Icqoal  a prVcMc  ie  Droit  moderop  do  i'Eoropo; 
aiaia  ooofl  arotia  cru  dorolr  ie  reporter  apeea  te  Droit  elrii. 

û.  Droit  français. 

* Prfmièrt  pmie  : Droit  ancien.  * 

Au  HistoirCq  Traités  généraux  et  Dictionnaires, 
2388 — aSftû. 

a.  Droit  français  sous  les  deux  premières  races 
de  nos  Rois,  3395—2603. 
c.  Depuis  le  commencement  de  la  troisième 
race  Jusqu'en  1789. 

O.  R«co«iIi  d’Ordonnaocct  ; OrdooTMnc«t  ptrtlco- 
llèm  et  leur*  commentaire*,  «wt  *013. 

• b.  Coutume*.  Mm— vios. 

«.  Loi*  des  cokiotr*,  S7ns— STOS. 
d.  Arrêts,  Plaidoyer*  et  Mémoires  StOS— nse. 
r.  Traite*  «nr  toutes  le*  matières  de  Droit,  et  OKaTrei 
de  Jahurontultes,  1760— STâS. 
f.  Traité*  «neciaut,  t7W— tTSO. 

<.  Police;  C«Dlribu(ian«,  fTM— S798. 

• Juris^dence  de*  Seh  et  Matière*  réedales,  S7S7 

L Procédure  efeUe  et  Procéddro  eotuulaJra,  noi* 
k.  Aoden  Droit  erimloel,  tS07— tsit. 


* • Deuxième  peartie  ; Droit  nouveau^  depuit  1 789. 

A.  Introduction  et  Traités  élémentaires,  3812. 

B.  Collections  de  Lois  sur  toutes  sortes  de  ma- 
tières, s8i3 — 38s3. 

c.  Codes,  3833 — 3837. 

**  *^fîir  CommenulrM  fénéraui, 

‘tlfTérenl*  tUroi  dn  Code 

e.  Code  Je  Profédure  cirlle  : Teiie,  Commentelres 

et  rraiie*  y relatifs,  M5&—aiie9  ' 

d.  (Mo  de  Commère.  : Texl.  et  Commegliirei, 

ts7i>— uns.  ' 

a.  J^e  penel , et  lottroctioa  criminelle,  MTP-tBK 

f.  Code  rorel,  M»7— asaa’. 

D.  Répertoires,  Dictionnaires  et  Mélanges  rela- 
tifs è toutes  les  branches  de  la  nouvelle 
Jurisprudence,  a88» — 3893. 

B.  Ouvrages  sur  rauloritéjudicialrc  ; Ministère 
public;  Justices  de  paix, etc.,  3894 — ^901. 
F.  Jurisprudence  de  la  cour  de  cassation  et 
des  autres  cours  de  France,  3903—3905* 
c.  Causes  célèbres.  Plaidoyers,  Mémoires  etc 
3906 — 2915.  ■’ 

B.  Conseil  d'état,  3916 — 3917. 

».  Jurisprudence  administrative;  Allriboiions 
mBDiclp.xles  et  de  police;  Contributions; 
Domaines  ; Eaiix-el-foréis  ; Mines;  Travaux 
publics,  etc.,  3918 — 3941. 

K,  Notarial;  Ministère  des  huissiers,  cIc. 

3943—3947*. 

i.'Jurisprudence  mlliulre,  3948— 995a 

5.  Droit  maritime,  2951 — 2966. 

6.  Droit  étranger. 

».  Lois  de  différents  pays,  3967— sg«g. 

B.  Italie,  3969—3984. 

c.  Espagne  et  Portugal,  3985—3010. 

D.  Belgique,  Allemagne  et  Hongrle,3oi  1— 3o36. 
*.  Grande-Bretagneetses  colonies, 3o3  7 — 3 io3 
F. Danemark  , Norwége,  Islande,  Suède' 

Russie  et  Pologne,  3io4— 3138. 

0.  Asie,  Afrique  et  Amérique,  3139— 3i5i. 

IV.  DROIT  CANONIQUE  OU  ECCLÉSIASTIQUE, 

1.  Introduction  ; Traités  élémentaires. 

Dictionnaires,  etc.,  3i52— 3i6o. 

2.  Lettres  des  Papes,  Canons,  Décrétales 
et  Bufles,  3161—3187. 

3.  Traités  généraux  sur  le  Droit  ecclésias- 

tique , et  Traités  particuliers  sur  des 
matières  canoniques,  3187* — 8209. 

4.  Juridictions  ecclésiastiques  de  la  cour 

de  Rome,  3210—3217. 

5.  Traités  pour  et  contre  l’Autorité  ecclé- 

siastique, 3218—3233. 

6.  Église  gallicane,  3234—3252. 

7.  Droit  ecclésiastique  étranger,  et  Statuts 

des  Ordres  religieux,  3253 — 3279. 

8.  Appendice  : Droit  des  Églises  protes- 

tantes, 3280—3282. 
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SCIENCES  ET  ARTS. 


• Introduction  et  Dictionnaires ^ 3aM— SaSg. 


I.  SCIENCES  PIÜLOSOPHIQUES. 


1.  Introduction,  Histoire  et  Dictionnaires, 

3290—3330. 

2.  Philosophie  générale  et  Mélanges. 

A.  Philosophes  anciens,  33Si — SftSA. 

B,  Philosophes  du  moyen-ÔK®»  3Û35 — 3a&3. 

c Philosophes  modernes,  il  partir  du  comnien- 
cemeul  du  i6*  siècle,  3333 — 35o6. 

3.  Logique,  SSoy — 353o. 
li.  Métaphysique. 

A.  Traités  élémentaires,  353i — 3533*. 

B.  Métaphysiciens  grecs  et  latins  anciens, 

3533 — 5551. 

C.  Mélaphîslciens  arabes,  355a. 

n.  Questions  diverses,  3553 — 3536. 

E.  Traités  spéciaux  sur  riiomme;  sur  TAme, 
ses  facultés  et  ses  sensations,  3587—3063. 


5.  Morale. 

A.  Introduction,  cl  Collections  de  moralistes, 

3603—3675. 

B.  Moralistes  grecs  et  l.xllns,  3673 — 36g2. 

c.  Moralistes  Diotlcrncs,  qui  ont  écrit,  soit  en 
grec,  soit  en  latin,  30o3— 3to5. 

D.  Moralistes  français,  3706 — 3736. 

E.  Moralistes  Italiens,  espagnols,  allemands 
et  anglais,  S737— 3773* 

r.  Moralistes  orientaux  et  chinois,  3773 — 879^*. 

G.  Traités  sur  les  Passions,  les  Vertus,  les 

Vices,  etc.,  37g3— 38ai. 

H.  Mélanges  de  Philosophie  morale,  contenant 
les  Traités  sur  la  bonne  cl  la  mauvaise  for- 
tune, sur  le  suicide,  etc.,  38ua — 3833. 

6.  Applications  de  la  Morale. 


, Economie. 

a.  Trailet  gênéranx,  srvwSEW. 

b.  Kealc*  «le  U > «c  etvik,  5H4»— • 

c.  PedaiMNik*  , , 

TraitCt  généraux  et  tpéeiaux  tur  f éducation  de» 

enfamlt,  vws— V»i- 

/iw/riifrio«p«A<*g«r,iWfi5^Wï.  ^ 

Ourrayrê  moraux  tur  l éducaUon  et  rtnttruetion 
deâ  enfant*,  mcw— SBIS. 


B.  Politique. 

a.  Dictionosircs  CuUerlIons,  Trkit^i  géaèrauT,  S9tl 


b,  Aukur»  anckns  S01T~*3ttS3*. 

e.  Aati'ur*  nuMlpnK-»,  qui  nnl  «crU  tar  U 

en  general,  .MWI--SW9. 

d.  !)*•  la  So<*klc  poliltqiw*,  WS0-?B»||. 

c.  Art  dp  gouTttmer,  SdM  — SBSi. 

f.  IMfftrivnl*  synlfini-*  <1^  GourfmameBti  imaglnaira» 

ou  MtrU,  et  A|)borik(n««  puliUqoet,  etc.,  Wi.%— 
Wî">. 

g.  Du  etarctnl  la  «jOTprainrté,  S'»76 — S»». 

A.  DrulU  rf»p#*ctiu  do  Pçnpk  et  du  Prtnee,  et  de* 

limite*  de  l'aulorik,  »9>>-«0l0. 
t.  Truite#  #ix*eiaut  tAuebanl  le»  Amba*«»deiir«,  le# 
MmUlrr»,  le*  ConselUer*  dVUt,  etc.,  4011  — iOtS. 
k.  Tr»iiu#  »«r  la  f.ftnr,  le#  Courtliaos  et  le*  ^a#{»rt• 
de#  l'rinve*, 

C.  Économie  polillquc,  avec  les  apr-hcalions 
tle  celle  science  à l’Économie  sociale. 


. HUtolm,  WeUonnalres,  Celleftloni, 
Principe#  generaux  et  Cour#  publu  », 

■ AppliruUon#  ArAdoünlstriUon  publIqtM, 


40S3 — I0V7*. 
, 40SS>~A»i%. 


à.  Pupulation;  Sab«i»tMie«s;  PaopéHsme;  Mmdirlié; 
f:iabli«*emenl«  d'humanité;  Pi4*on<  et  Sy*lem*« 
#ur  le*  peAileorierf,  40S7— 4101. 
ÿ.  Induririe,  A**uclations  l-ute,  etc.,  4KM,— 410*. 
f.  Fiaante*,  CreÂt  pablir,  Munnalr*,  4109 — 4|A3. 

Î.  Cninmerre,  Banque,  Manofactare*,  AliS — 4IB4. 

. Colonies  4iKi-4iK7. 
à.  KaAiltalioQ  JnbTieure,  A18R — 4190. 
k.  BUtiatiqoe  generale,  ilBi — 1199. 

IL  SCIENCES  PirrSIQÜES  ET  CHIMIQUES. 

1.  Physique. 

^ Histoire  et  Traité,  préparatoire,,  ai,}— 

aipa. 

B.  Auteurs  ancieus,  AigS*— 4on. 
c.  Dictionnaires;  Cours  et  Traités  généraiii. 

3212 — 3238. 

D.  Spécialités. 

a.  Traites  divers,  49iï>— 49BS. 

b.  Météorologie,  49M6 — 4.*WI. 

C.  EkctTkiie;  Uagiieiitme  et  Calvgnlsma^ASOl— 4XSS. 
rf.  Expérienee#  de  Physique,  4.794~4U1. 

C.  Mélanges  de  Physique,  /i35i* — 3375. 

P.  Magic  naturelle  et  Récréations  phystquois, 
3375*— 3383. 

2.  Chimie. 

A.  Introduction;  Dictionnaires,  3383 — 3387. 

B.  Traités  généraux  et  Mélanges,  3388 — 33i3. 
c.  Spécialités,  33»5— 3325. 

D.  Chimie  appliquée,  3326—3350. 

ni.  SCIENCES  NATURELLES. 

I.  GéDéraülés. 

A.  Histoire,  Dictionnaires,  Systèmes,  Traités 
élémentaires,  335y — 3366. 

B.  Auteurs  anciens  et  modernes,  dont  les  ou- 
vrages embrassent  différentes  parties  tle 
rhisloirc  naturelle,  3366* — 3385. 
c.  Histoire  naturelle  de  différents  pays, 
a.  Enropi',  44SS— 

A.  A»le,  Afrique  fit  Amérique,  4&.X5 — iSM. 

2.  Géologie. 

A.  Théorie  de  la  Terre;  Constitution  mlnéraltr- 
glquc  du  Globe  et  de  scs  différentes  parties. 
3560—3617. 

B.  Montagnes  et  Volcans,  36i8 — 3635*. 
c.  Histoire  naturelle  des  Eaux,  3646 — 367S. 

D.  Minéralogie. 

a.  IntrmluL-Uon  ; THrlionnairei;  S;*tAmei;  TraUA* 
elrmenlairf*, 

b.  Trait**  B^urniuv  ri  Trait**  tpAciaot , 468* — 47 ox 

c.  ÿm^ntut  dff  dlRrmiU  pay*,  4711 — 47X4. 
d.  H<étuu&  ; MctallurBiP  {exploitation  et  extraction), 
47XJr.“476'i. 

(.  Pirirr*,  Marbre#,  Critkai  et  Pierre*  prAcicuw*. 
47SS— 47S8*. 

E.  Pélrifleations. 

a.  Introdurtlon  ; Trailéi  nAn^ruot,  47*9 — 47M. 

A.  CoUection*  de  foiHlr»,  479V— 4798. 
e,  Foaule*  de  dintrenU  p»y»,  47i»--48l**- 

3.  Botanique. 

A.  Histoire,  Dictionnaires  et  Traités  élémen- 
taires, 38i3 — 3830. 

B.  Physique , Physiologie  et  Anatomie  des 
Plantes,  383i — 3838. 
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c.  Vÿgtoiion  et  Caraclène  de*  Plante*,  484g 
— 4833. 

D.  Systèmes  de  BoUDlquCg  4834—4888. 

B.  Histoire  générale  des  Plantes,  des  Arbres 
etc.,  4880—49^14. 

f.  Rfcueil  de  Figures  des  Plantes  et  des  Fleurs 

^3—4971. 

G.  Micrologie,  ou  Histoire  naturelle  des  Ar- 
bres %t  des  Arbustes,  49-Q— 4996. 

H.  Observations,  Mélanges  cl  Opuscules,  4997 
— 5oi  1. 

J.  Végétaux  fossiles,  Soi*— Soi  0. 
a.  Plantes  choisies;  Plantes  rares.  Soi -—SoSi 

L.  Plantes  fou  Flores)  de  durèrent»  pays. 

O.  Europe  en  {rénéml, 
k.  Fnace, 

c.  E«pu|m«  ei  Portugti, 

â.  Italie  et  SuiUff,  50!*l— itss*.  * 

C.  Payi-Eas  Allemapue,  lioniTie,  BoWme,  Sllétiik 
tir.,  ^ 

f’  *'■«*»«  et  Irlande, 

Î.  Duiiemark,  Norwege,  Ru«Bi«,  5193— Ml  V, 

. Cr«e  et  Empire  oitomao,  5SU— 5ti6. 

*.  Aile, 

*.  Afrique,  M47— 58r.O. 

I.  Amérique, 

■t.  Ilea  aiutrulct.  33M— mv 

M.  Collection  de  Plantes  des  Jardins  publics  et 
parllcuiiers,  53o6— 5346. 

N.  Monograplites,  soit  de  classes  entières,  soit 
d'e^ièccs  particulières  de  végétaux , 5347 
— 5523. 

O.  Plantes  marines,  5533 — 5536. 

P.  Végétaux  qui  sont  en  usage  en  médeciiH-, 
5537—5560. 

4.  Zoologie,  ou  Histoire  naturelle  des 
Animaux. 

• Généralités. 

k.  Dictionnaires,  Systèmes  de  classification  et 
Traités  ^émentaircs,  550i — 5575. 

B.  Philosophie  zoulogique,  5576 — 5579. 
c.  Anatomie  des  Animaux,  558o— 558i, 

D.  Histoire  générale  des  Animaux,  r>583—56i4. 
K.  Animaux  de  différents  pays,  56i5— 504i. 
r.  Description  des  Animaux  réunis  dans  les 
Ménageries,  5643 — 5648. 

* • Spécialités, 
k.  Mammalogie. 

a.  L'Uomm«,  3656. 

k.  Aninuius  quadrupèdci,  Sfô7— .3677. 

e.  Qo«drDp.‘dpiutcdirr>.r«'nUpoyi,5678— aSSI. 

4.  Qiuulruppdo*  fruulle*.  .lüW— .viSi». 

«.  Monographtec , iioJl  no  cortainn  rlauot,  aoll  do 
eeruine*  é>apece»  d«  Quadrupède»,  SM6— &7n. 


DES  DIVISIONS. 


F.  Aolmaux  invertébrés. 

• Généralité*,  Sôns— «8o7. 
a.  CmiUcéea,  S80S— »IS. 

4.  Art!  lJllJ^le^  SMG— SM4. 

«.  Entomologie,  ou  bitiolre  aatureUe  de«  Irmcio» 

Biètoire  H^fraie  dt*  Intrrte»,  sflsv-ssro*. 
/•aec/M  tfe  poga,  5971—6017. 

tfiafciirr  9^»éraU  da  CwjuiUt*,  6115— 6IS9*. 

7^"  dirtVmilf  paÿt,  et  toHee/loS,  6i»>_ 
ÇMHiiUi  Aaaj7«t,  6I4H— OIVL 
Jfw)îrrop*lé;t,  «m/  dr  fituie*  tntiiim,  m>it  «fa- 
pérr*  purheHl$ért*,üiM — 8161*.  * 

r'’'»!»*.  «r->  6UB 
" '"■*  »>w 

éfnimoux  iHftuairet,  6175— 6m*. 
f’  ZooiAytes,  Echinodi'miea,  6179— 019t. 

5.  Mf'langès  d'IIistoire  naturelle,  6io3 

—623/1.  T ^ 

6.  Écarts  de  la  nature;  Monstres;  Pro- 
diges, 6235—6251. 

7.  CabincU  et  Collections  d’Histoire  na- 
turelle, 6252—6283. 

8.  Apjtendico  de  l’Histoire  naturelle  : 
Agriculture  et  Élconomie  rurale. 

A.  Histoire , Dictionnaires , Traités  élémen- 
taires, 6a84— «aga*. 

B.  Traités  généraux  anciens  et  modernes.  6an4 

— 63ii.  ’ 

c.  Mélangcs,63ll* — aStg*. 

D.  Agriculture  de  digcreiits  pays,  53i8 633o 

E.  Instruments  aratoires,  6331—0333 

r.  Culture  générale;  Pépinières,  etc.’  0334— 
6348. 

G.  Cultures  spéciales. 

a.  OréaW,  PlanlM  lègumiDcato» , PruiHot,  *te. 

RXVS.^i'Vïl,  ’ *’ 

b.  Viftir,  Pommier,  Olivier,  CoUmniar.  Canne  à aocr* 

etc.,  6566— «.386.  ’ 

H.  Aménagement  des  Forêts  cl  exploitation 
des  Bois.  6387 — 64oi. 

J.  Haras,  Bêtes  à cornes.  Ménagement  des 
Troupeaux , Basses-cours,  Abeilles,  Vers  & 
sole,  6403—6403. 
t.  Horticulture,  6464—6488. 


a.  Ornithologie. 

a.  INelioDnaiiTS  Sy  stèe»»  d»»  cU»*J0c4Uon,  el  Trui  tè« 
♦iémenlaipt?».  57X6—5739. 

4.  Hiatuirc  grnératé’  d«>  (H»«aax,  5738*— 574*  f. 
r.  HiAtoirc  d«  Oiteaut  de  differenU  Mys,574*g— 
ST90.  ^ 

4.  Monograpltip»,  soif  de  cerUiné»  rbntte»,  loit  de 
cerUlue»  evpeeea  d’01»aimt,  57tM— 56(6. 

C.  Animaux  amphibies;  Hepiile.s  (Erpétoicwic), 

58 1 ^—5854  • 

D.  Ichlhyologic,  ou  Histoire  naturelle  des  Pois- 

sons. 

O.  Sytléœeset  TralO»  genéraoi,  SA&S — 8875. 

4.  Poi»»ou»  de  (liffvrenta  pay»,  5874 — SSSS. 
e.  PniiMU»  fottilr», 

4.  Monegnptiies  5891—5897. 

E.  Cétacées,  5gg8 — 5goo,  (Ils  dépendent  de 

la  mammalogie.) 


IV.  SCIENCES  MÉDICALES. 

1.  Introduction. 

A.  Histoire,  648g — 65o6. 

B.  Ecrits  sur  la  aMédecIne,  el  pour  ou  contre 

celle  science,  65o6*— 65i4. 
c.  Dictionnaires  et  Bibliothèques  de  Médecine 
65i5 — 6539. 

D.  Tralu-s  préparatoires  â l’élude  de  la  Méde- 
cine, 6530—6535. 

2.  Traités  généraux. 

A.  Médecins  anciens,  grecs,  latins  et  arabes, 
avec  leurs  Interprètes,  commentateurs  et 
critiques,  6336—^13.  • 
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B.  MMeclns  modemes  de  dlfférentei  nelloii» , lo.  Médecine  légale. 

qui  ont  écrit  en  latin  ou  dans  les  langui  s ^ Traités  généraux,  7991*— l4ox. 
vtvaDles^  el  dont  les  ouvrages  sont  réums  XraitéssurlesEmpolsonnementSjlcsVefllns, 

en  corps,  6013—663».  ^ etc.,  «jaiS. 


Anatomie. 


A.  Histoire  el  Traités  généraux,  665o— 6661*. 

B.  Anatomie  générale  et  comparéc,666a— 66"ft. 
c.  Anatomie  descriptive,  6675 — OiaS. 

D.  Anatomie  chirurgicale  et  pathologique  , 

6713*— 67i^« 

E.  Anatomie  à Tusage  des  peintres  et  sculpteurs, 

6751 — 673». 
r.  Traités  particuliers. 


(t.  OsléfOlo^ie»  e*."»— 6771. 

b.  ft  Anitlolüjile.  677*— 6790  . 

e.  ^eTr«lofl€,  bplttwhniiJallf,  etc.,  679I-«SI. 


G.  Mélanges  d'Analonle,  683a — 6887* 


4.  Physiologie. 

À.  Physiologie  générale  et  comparée , 6848— 
6863. 

B.  Phénomènes  de  l'économie  animale,  et  dlITé- 
rentes  branches  de  la  physiologie  humaine 
et  comparée,  0804 — 0g»5. 
c.  Générallon,  Embryoiogle,  Enrantemenl , 
Hermaplirodiies,  etc.,  691O — 6955. 

D.  Monstruosités  humaines  et  animales,  6950 

—0981. 

B.  Bapporls  du  physique  et  du  moral  dans 
l'homme  cl  dans  les  animaux  ! Physiogno- 
monie î Phrénologie,  0982—7004. 

5.  Hygiène. 

A.  Hygiène  générale  et  spéciale,  7004’— 7027- 

B.  Diététique,  ou  régime  sanitaire  de  la  vie; 
Aliments;  Cosméliques,  etc.,  7028—7070. 

6.  Pathologie  médicale. 

A.  Traités  élémcnlalrcs  cl  généraux;  Nosogra- 

phie, 7078 — 7099*- 

B,  Médecine  pratique,  7100—7125. 

c.  Principaux  syslèmcs  niodcnics,7i28 — 7i38. 
D.  Clinique  médicale,  71S9 — 7150. 

O |Mra«raphf  Boumll  élr«  pUc«  précédpnl. 

7.  Séméiologie , ou  traités  sur  les  signes 
des  maladies,  yiSl — 7160. 

8.  Spécialités  médicales. 

A.  Fièvres  et  maladies  inflammatoires,  71O1 — 

7189. 

B.  Maladies  épidémiques  et  conUgIcuscs,  7190 

— 7213. 

B.  Ualadics  algués,  et  Maladies  chroniques, 
7214—7229'. 

c.  Maladies  vermineuses,  7230—7233. 
t Maladies  de  la  peau;  Maladies  scrotoleuses; 
Maladies  syphlllüques;  Tumeurs,  Dlcirev, 
clc.,  7234—7282*. 

r.  Maladies  de  la  téie;  Maladies  nerveuses, 
mentales,  morales;  Hydrophobie  (rage), 
7283 — 7328. 

O.  Maladies  de  la  Poitrine,  du  Cœur,  du  Foie 
et  des  Organes  digestifs,  7329 — 734i. 
n.  Maladies  parliculières  4 certains  climats; 
Maladies  des  Gens  de  guerre  et  des  Marins, 
7342 — 7355. 

9.  Thérapeutique;  Matière  médicale,  gé- 

nérale et  spéciale,  7356 — 7391. 


11.  Mélanges  de  Médecine,  7416— 7446'- 
1 3.  Chirurgie. 

A.  Histoire,  Dictionnaires  et  Bibliothèques,  ' 

7447—7450. 

B.  Traités  élémentaires,  7S51— 7459. 

c.  Chirurgiens  anciens  et  modernes,  dont  les 
ouvrages  ont  été  réunis  en  corps , 7480— 
7&79- 

D.  Pathologie  chirurgicale  et  Médecine  opéra- 
toire. 

O.  Tr»lt^  fAiW'rto»,  1W5— 7*91. 

b.  Clinique,  ou  rec  ué*iJ  d'observation*,  lAOB— 7301. 

c.  Truite»  «pecitut. 

KalaMtt  itn  art^ra,  0î  ÀnérriMauM,  750*— TS07. 
PMet,  Üi*i»tali9iu,  Lmxaliont,  etc.,  7300— 7113. 
Maladif^  den  »f,  rl  Orthopédie,  75lâ— 7stf. 

Maladie»  de»  Yeux^  de»  Ortille»  tt  de  Im  Baetbe, 

7M5— 7M5. 

Bemie»  ; Maladiee  de»  organe»  gémitanx  et  dt» 
toiei  uriaairr*:  Âffettion»  ealcnlenee»;  Opéra- 
tion* de  ta  taille!  Kilkotrilie,  etc,,  75lfr— 7573. 
Cèin^ie  mUileiret  7576—7581. 

d.  Aecoachemeoti  ; Maladie»  de*  femme»  et  de*  eu* 

flDt»,  75W— 7MI.  , 

«.  Instruments  de  chirurgie,  Bendaget,  Appareils 
etc.,  7ua— 7636. 

E.  Mélanges  de  chirurgie,  ■j640— 7643. 

i3.  Pharmacie  et  Pharmacopée;  Secrets 
de  médecine,  76^4 — 7685, 
i4-  Médecine  vétérinaire  et  Traités  d’Hip- 
piatrique.  7686—7748. 

V.  SCIENCES  MATHÉMATIQUES. 

1.  Généralités. 

A.  Histoire  et  Traités  préparatoires,  774»- 

7756. 

B.  Dictionnaires;  Traités  élémentaires  et 
néraux,  7757 — 7770. 

c.  Mathématiciens  «inclens,  grecs  et  latins; 
Mathématiciens  Indiens,  7771 — 779». 

D.  Mathétualiclens  modernes  dont  les  ouvrapc» 

réunis  se  rapportent  4 plusieurs  parties  de 
la  science,  77M — 78&o*. 

B.  Mélanges;  Récréations  et  Jeux  malbéiua' 
tiqiK»,  7»4o** — 7856. 

2.  Mathématiques  pures. 

A.  Traités  généiaux,  7857 — 7860. 

B.  Arlihmétlquc,  7861 — 7877. 

C.  Algèbre  élémentaire,  7878 — 76®7* 

6.  Méthode  des  Fluxions;  (>lcul  InQiiUéstinal; 
Équations;  Analyse,  7888—7936. 

E.  Géométrie. 

0.  TrattA»  cl^enUirM  »t  gèoénat;  Cdomdlrt»  d»»- 
criptive,  78*7— T9.M.  ^ ^ 

a.  Géométrie  tnnic«ndut«  el  TrigOBorndUI»» 

— 7W7. 

e.  CAooUitri*  pratique,  7998— BOBO. 

r.  Logarithmes  et  Tables  d'usage  dans  les  uia- 
Ibématiques  ; Instruments  de  maihém*' 
tiques,  8o2i-^o5a. 

3.  Mathématiques  appliquées. 

A.  Calculs  des  probabilités,  8o53— '8068. 
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IX,  7$9!*— 7lûl 
w polsoùûfmots,  )a\a 
i3. 

li'deciae,  7ii4-îiÿ 


tairtt  et  KbOotU^ 

5,  7S5i— ■JJSs. 
s ei  iDoderoej,i»ii^ 
éunii  ^ cor|ii,7tf^ 

laleet  MédedoeiF 

■ùbtntüM», 
Miatttv,  «*e- 

»— 71M- 

,„,  d«  »«•«''*■ 

, 7640— T***- 

BâCOP^î  5*’' 

Jwiiésf® 


rt'paraio*'^'  ^ 


!»— 7»’*' 


DES  DIVISIONS. 


•.  Mécanique. 

«.  Tnltèi  fénéniu, 
k Suitqu*  «t  DTnaBlque,  «u»— MOS. 
c.  DiT«rM«  «pplU'atloa*  de  U Siatlcu*  el  de  U Dru- 
mlcae . aoUmneai  k i’enploi  oe  U vtpeur , sioi 
—4110. 

BférotUtifii4  tt  Byàndfmami^ey  Slld^lkO. 

ffpdrmlifae,  8141—4144. 

4.  Meceniqne  tpdiutrteUe,  et  RecaeOi  de  oMchloee, 
8145—4188. 

c.  Astronomie. 

4.  HUtoire.  84SS-4I96. 

b.  Aitronomee  aDcfen»,  grec*  et  arabe*,  aiOT  MW. 

c.  Traiie»  cléflienUim  et  irenértux,  8X18—4847. 
ÀltKaefli  d’OQTngei  des  AttroDon>e*  modem**, 

Ïii  K npporleatk  plinieun  partiel  de  la  ecieBce: 
eiangei,  8848— MU. 

«.  SvitèiM  du  Meode,  PbyiJqiie  et  Hècaniqu*  c4- 
' Wite,  8834-4880. 

SpMafiUt  : U SaleU^  U*  Planétttf  Unn  êoUtiUeii 

U$  Ét9ile*,  let  Cométa,  MSI— BM«. 

DA*rfT«lieiw  lutivntmi^teM  ; Efkimérid»*t  BSIS 
— 43S5*. 

f.  Teblei  aitronomleuei,  KSS4— 4sss. 

tAtlai  crkiiei,  ssu— 4558. 

Deicrlptioa  et  aiage  de  la  Sphère  el  de*  Initni- 
meoti  <r  Aitrooomie,  8300— ssro. 
i.  Meiarei  dèdoiiM  d«  la  grandeur  de  la  Terre,  SSii 

—4374. 

k.  Traité*  lor  la  Calendrier.  B3T9— 4383. 

1.  Coonoinque  et  Horlogenc,  4344— 8MB. 

O.  Optique,  Dioplrlque , Caloptrlque  et  Pers- 
pecÜTe, 
iL  Marine. 

4.  Hliteire,  Dletlenulrei,  Traité*  élémaotalre*  et 
géaétaox,  8**8  4443, 

k.  CoDitracUoD,  Inttallailon  et  MaacroTre  de*  val»- 
icaax,  4*44—4480. 

<.  KaTigatlou;  Pklotage,  Vent*,  Marée* '.Tactlqu  u- 
nl*  et  Signaai,  44pl— (BW. 

4.  Table*  d’utage  pour  la  uvigatiou,  4397—4448. 

r.  Art  militaire. 

4 Hlitoir*  générale  et  particulière;  Art  militaire  de» 
aocieni  ; Arl  mfUtaira  de*  Cblnoii,  H543— 4378. 

A.  Traité*  généraux  »ur  l’Art  milUaire  moderne,  8373 
—4008. 

e.  AdniaiitraUon  militaire;  Mélange*,  8008*— 86CT7. 

4.  TacUqae,  Strategie,  Maateavre*,  4i)lM— M38. 
e.  Génie  mUilaire,  compreunl  le*  diver*  travaux  de 
la  guerre,  el  notamment  le*  Fortification*,  TAl- 
taque  el  la  Défeate  de*  Place*,  4i»5— 4üT4. 
f.  Arme*  ofTentire*  : Artillerie,  8673—4715. 
f.  Uklolre  de*  opération»  mllluir»*,  princIpateiBeol 
depoJ*  le  raJUen  da  17«  ilécle,  8714— 47W* 

o.  Génie  des  Ponts  et  Chaussées,  8797 — 88A9. 


VI.  APPENDICE  AUX  SCIENCES. 


i.  Philosophie  occulte. 

A.  lutroduction  et  Histoire}  Dictlooaalres, 
885o~8854*. 

s.  Cabale  et  Magie,  8855 — 8876. 

c Apparitions,  Démons,  Possessions,  Exor- 
cismes, Sortilèges,  et  choses  analogues, 
8877—6929. 

D.  DMnallon  par  les  Songes , les  Signes  de  la 
main,  les  Cartes,  etc.,  etc.,  8938—8995. 

U.  AJehimie. 

A.  Histoire  et  Collections,  8999—8949. 

a.  Alchimistes  anciens  et  modernes,  8994— 
8989. 

c.  Médecine  spagyrique  ou  chimique,  8990— 

8997. 

5.  Astrologie,  Prédictions  astrologiques  et 
autres  proDOsticalions.SqQS — 9028. 
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VII.  ARTS. 

1.  Mnémonique  ou  Art  de  la  Mémoire 
naturelle  et  artificielle,  902g— 90^2. 

2.  Écriture  et  autres  moyens  de  repré- 
senter la  parole. 

A.  Calligraphie,  Polygraphie,  Cryptographie, 
Stéganograpbie,  Tachéographic , Télégra> 
phl.e,  etc.,  9099 — 9079. 

Typographie,  9080—9098. 

3.  Beaux-Arts. 

A.  Introduction,  Histoire,  Dictionnaires,  Phi- 
losophie des  Beaux-Arts,  9099—9158. 

B.  Arts  du  Dessin. 

• lHtr9duct(on. 

TraiUt  fénéranx  fi  .Ifélaagra,  tH.%9— 9173. 

icvnoorapktf,  Monoirammrs,  m*4— 9IM. 

lfi«lo«re  dft  ÀrU  par  Uf  manumeHUy  814*— 9181. 

O.  De«ln  propretnent  dit,  et  Ulbegrapbie,  9188— 
9XtS. 

b.  Peinture. 

■ latrodMetiaOy  BUiairWt  PkUomfpkia  4â  FJrtf  9tl9 

—9X31). 

TVaOé*  oén^omr  fi  bfrtanget,  M3|— 9960. 

ParaUfle»  dn  Prinirtâ  ; nmait»un<f  det  Ta- 
btraux;  TraUitturie*  oa«/rair<,  9Xhi— 9X67. 

Diff^remU  genre*  dfpeinturr,'JtM — tftN3. 

BMteil*4‘E*tampf*  «Toprérlra  raé/emr  de*  imif- 
tre*  I ilt  •enf  rangft  wmr  ér»/e*^,  MM— 9367. 

Calerifi  ei  t abinHe  de  roA/eaujf, 9364  OtSti. 

Miniainrre;  Taputerie*,  9437— 9*4x. 

HaoieU  d'e$tampe$  d'opréi  de*  dcMin*,  g cemirri* 
tee  lühagnphiae  arifinal»*,  94*3-4*9*. 
e.  Grarare. 

rrollé*  *nr  Um  différente  procédée  da  la  Gracure 
94B3— 950X. 

Bietoire  de  la  Grarnre,  Bicticanairee  de*  Gra- 
teun,  et  folaloguee  de  Crornree,  950S  4*561. 

tfecueil  de  Criirvm,  93« — Uû99*. 

Beeveil*  de  Portraile,  9UIO. 

fiecneüê  de  ( oetumet,  MOI —9600. 

Pegagee  piltorteçnee  et  IleetieUt  da  ruee. 

Péta*  pmbligmfe,  Kmtréee  eolennetUêf  Cérémonlee, 
Pompee,  de.,  966U*. 

d.  Sculpture,  9670—  9680*. 

«.  Archlluclure. 

Hitleire , Z^ietiuiiMirM , TAderlc  philoaophigaa, 
0600—0706. 

Cour*  #t  JraitéM  élémentatrre,  0706— 97X*. 

drcAitcrture  uucMflur  : drchtledore  du  nuyen- 
dge:  ParalMre  de  rdrcMitedure  atuienna  et 
mttderne,  OTX.v— 9740- 

drckiledee  inodmtr*  ( drp*it*  te  eotHmeneemeni  du 
16*  eifcle  I,  rnugéi  par  ualiou*,  97*1—9783. 

Traitée  epéeieux  lur  différentee  partiee  de  tJr- 
cAlIrcturr,  el  aueei  nr  tJrekileelmre  ruraU,  Ut 
formation  dre  Jardine,  er*..9TM— 98*3. 

BèeuriiedemonumenteiCJrekUefture:  MonmaunU 
«pénaux  da  différent»  page,  9k46 — liKKV*. 

BntituUonadancien»  édiflce*t  Prix  aradémitfue» i 
Pnitle,  I0U33— I0U4I. 

Ddevraxiou*  rl  t7nmnpuX«,  XauXpour  CÀrekitetture 
que  pour  la  Peinture  et  la  Sculpture,  ioo4x 
— I00.4H*. 

Art»  OU  Ifélirr*  oui  «rnsiXacAml  «Ma  couitrucXiM.* 
Ckarpente.  Menut*erie  el  Scrrureri*;  Prix  de» 
ouvrage*,  luu5i^lor)74. 

C.  Musique. 

s.  Inlroduiiiun,  Hitlolre,  I0ri77— 10007. 
b.  Aolenrt  incien*  el  du  mfifen-ige,  10U94— 1010*. 

e.  Dictionnaire*,  loioo— tmo8. 

d.  Traité*  généraux  el  ipri-ianx  «ur  la  Théorie  de  la 

rnu»lqu«,  I*  Compudiion  el  le  CbanI,  lOiOO— 
tOI93. 

e.  OEovre*  de  Hu«h|a*,  loio*— lOiw. 

(.  Hoilqae  Instrumentale,  10199—10804. 

VIll.  ARTS  MÉCAHIQCES  ET  MÉTIERS. 

I . Dictionnaires  et  Traités  généraux , 
Mélanges,  10209 — 10221*. 
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2.  Pyrotechnie  : Art  de  l'Artificier;  Fon- 
derie; Verrerie,  etc., 10222 — I02fi2. 

3.  Art  de  toorner;  Industries  manufactu- 

rières; Travaux  h l’aiguille;  Métiers, 

10243 — 10274. 

4.  Traitfa  sur  l'art  d’apprêter  les  aliments, 

10275 — 102<j8. 

IX.  EXERCICES  CYMNASnQCES. 

1.  Lutte  et  Escrime,  10298* — io3l4. 


2.  Équitation.  lo3i5— io36g. 

3.  Natation,  10370—10372. 

4.  Danse,  10S73 — io3go; 

5.  Chasses  et  Pêches. 

A.  Introduction,  Dictionnaires,  et  Traités  géné- 
raux, io3qi — loâifl*. 

B.  Vénerie  et  autres  spécialités,  io4t7-ioA47. 
c.  Fauconnerie,  io4AB — lohôo. 

O.  Déches  mari  limes,  et  autres,  io40o*^ioâ09- 

X.  JEUX  DIVERS,  10/i70— io5o6. 


BELLES-LETTRES. 


I.  UNGl'ISTIQCE. 

1.  Introduction. 

A.  Rapports  de  récriture  axcc  le  langage,  10S07 
— !o5o8. 

a.  Origine  et  formation  des  langues;  Étymo- 
logies générales,  io5 10—10533. 
c.  Grammaire  générale,  et  Mélanges  de  Gram- 
maire, ioj34 — 1055&. 

i>.  Comparaison  des  Langues,  Alphabets, 
Grammaires  et  Vocabulaires  polyglottes 
généraux.  io555 — io583. 

2.  Langues  européennes  anciennes  cl  mo- 

dernes. 

A.  Histoire,  Origines,  Dictionnaires  polyglottes, 
io5M— loâyù*. 

a.  Langues  étrusque,  etc.,  10595 — 10599. 
c.  Langue  grecque  ancienne. 

a.  Introdortlon,  I0ano~i0im. 

S.  T»ii*(>  lOtntF— lOdts. 

e.  Traites  sp>*ciauK,  inr.kr— lOURI. 

L»\ic|uch,  lOtittf— t07d9. 

n.  Grec  moderne;  Langues  éplrotiquc  et  al- 
banaise, 10730 — 10755. 

E.  Langue  latine. 

a.  iDirodaetlAii,  I07.V3 — Ul7<n. 

i.  Trali<^«  fi(<iK‘raiu,  in7iîS— KMn. 
r.  Trailei  ipv^iaut,  KRiM  — tOMS. 
d.  ntcUonnairv»,  tenon. 

r.  Langues  romanes. 
a.  G^ofralit^s  lomi. 

A.  Ruman  pruprcmputdlt,  10901— I09M’. 

c.  t.anitue  françai». 
luindtirtiom,  trvxn— tmts. 

Ortfinet,  ei  Stymûlogit»,  lOOta— lOOin 
rrmilf'É  tf/mérau^  ri  ,*f>'/aafra,  tcmi— 1097S. 
TraUfê  tKX». 

DietUrn0«irrt,  iioni  — ittm. 

DicHonmairta  fntnfaU-çrrrt  et  fnmçaù-latiHâ , 

110X5— HfL'M. 

Idiomeâ  tp/ciaus,  et  PaiaÎM  en  usage  dans  diffé- 
rmtrs  partiesde  la  framet,  HOU— IKM». 

d.  Laoguc  italienne. 

Êtgmûlogies,  Grammaires  et  i lOGC 

— HH7. 

Idiomes  rulÿairea,  «h  Patois  en  usage  dans  diffé- 
rentes prvrinee*  de  rjtalie,  y eotnpris  le  pays  des 
Grisons^  itiis— IMU. 

e.  I.an(rue<A  e»paariole,  catataoe,  iimootioe  de  Valence, 

et  Laogoe  poduaaiM,  iiiAfr— iiim. 

C.  l>angue  basque;  Langue  celtique,  iu88 — 
•imo*. 


11.  Langues  tcutonlques. 

a.  Allemaod  ancien  et  moderne,  ave>c  une  partie  de 
set  (llvern  diaioctec,  HSil— H9&5. 

A.  Laiifues  flaoiande  el  bullandaUr,  tllSd — IIS70. 

J.  T.nngucs  Scandinaves  : mœso-gothique,  sué- 

doise, danoise  et  norwégienne,  islandaise, 
groenlanUaisc,  m7i — iiQt)8. 

K.  Langues  anglo-saxone  et  anglaise,  avec  les 
dUTércnls  idiomes  des  provinces  de  l'An- 
gleterre, de  l’Écossc  et  de  l’Irlande,  iiagg 
— 11872. 

L.  Langues  Ourallcunes  : finoise,  estonienne, 
laponne,  11376 — 11391. 

M.  Langues  Slaves  : illyrienne,  nisse,  polonaise, 
bohémienne,  11892 — ii45i. 

Ft.  Langues  hoDgrniseetvalaque,  11/152— iiâÔ6. 
0.  Langues  des  Gelés,  des  Vandales,  etc., 
iiâûO»— 11Û660. 

• Appendice  aux  langues  européennes  i Langues 
des  yomades  ou  Vagabonds  connus  sous  U nom 
de  Bohémiens;  Argots  xi467 — 11474. 

3.  Langues  asiatiques. 

A.  Généralités;  Alphabets,  Grammaires  et  Dic- 
tionnaires polyglottes,  21475 — 12487. 

B.  Ouvrages  qui  se  rapportent  à plusieurs  des 

langues  dites  sémitiques,  ii488 — iiùgS. 
c.  Languç  hébraïque,  11494 — 11 55a 

D.  Langues  chaldéeniic,  syriaque,  de  Palmyre, 
phénicienne,  punique,  maltaise,  ii552 — 
11573. 

E.  Langue  arabe. 

a.  Lunpac  arabe  littorale  ei  Tulatire,  h.t;4— llOts. 

A.  PIctiaaDâirpi  aratMT'per«aD  et  iuro;l>iclioaiiairea 
françai»-arabe,  etc.,  HU9tv— Ittnr. 

r.  Langue  persane  (zend-persane  et  kurde}, 
avec  les  Dictionnaires  persaii-aral>e , per- 
san-turc, etc.,  11638 — 11681. 

G.  Langue  turque,  avec  les  DicUonDaires  turc- 
arabe  et  persan,  laliu-turc,  français-turc, 
etc.,  11682 — 1170.5, 

H.  Langues  arménienne  et  géorgienne  ( langues 
caucasiennes),  11706 — 11729. 

J.  Langue.s  de  ITnde. 

a.  G^ncraht^»,  tiiso— tir». 

A.  Pâli  »t  Sanacril  (lao|cap«  mort««),  iiTXS— im7. 
e.  Praertt  (langue  vtTantes)  : Hindouataoi,  Maratt*. 
Turmt,  Bansali,  Talinga,  «tr.,  HTSS-llSM. 
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K.  Laagiiei  trta^gaugéUques  : laugue  tlbc> 
taloe,  langues  Indo  - chinoises , 11837^ 
itsa^ 

L.  Langues  mrdeone  et  Japonaise,  ii8A5~ 

11856. 

U.  Langue  chinoise,  11837 — 11878. 

H.  langues  mantchoue,  tartare  ou  mongole, 
11879 — 11890. 

O.  Langues  des  archipels  Indiens  : Famille  ma- 
laie;  Langues  des  Philippines,  11891— 
11930*. 

P.  Langues  des  Moluques,  des  lies  de  la  mer 

do  Sod,  etc.,  11931—11935*. 

U.  Langues  africaiaes. 

A.  Ijuigue  égyptienne  011  copte,  iisay — iioéo. 

B.  Langues  éthiopienne  et  abyssinienne,  iigéi 
— iiQâfl- 

c.  Langues  malgache,  du  Congo,  wolofe,  etc., 
1 1947—11957. 

5.  Langues  américaines. 

A.  Amérique  du  Nord,  iig58 — iigéS. 

B.  Antilles , Mexique  et  Amérique  centrale , 

11984—11991*. 

c.  Brésil,  Pérou,  Chili,  etc.,  11994 — 14004. 

IL  RHÉTORIQUE. 

• Bhémrt. 

1.  Introduction,  1200S— 12006. 

2.  llhéteurs  grecs,  12007 — I203i. 

3.  Rhéteurs  latins  anciens,  et  Rhétenrs 
modernes  qui  on  técrit  en  latin,  l2o32 
— 12058*. 

U-  Rhéteurs  français,  italiens,  espagnols 
et  anglais,  12069 — 12086. 

5.  Rhéteurs  orientaux,  12086“ — 12086'. 

• • Oraleun. 

1.  Orateurs  grecs,  12086s— 12125. 

2.  Orateorslatinsanciens,i2i26-i2ih4*. 

3.  Oratenrs  modernes  qui  ont  écrit  en 

latin,  121Û5— 12185. 

U-  Orateurs  français,  italiens,  etc.,  12186 
— 12220*. 

5.  Orateurs  orientaux,  12221  —12222. 
III.  POÉSIE. 

* iHtrôductionet  Traités  généraux  w la  Poésie., 

13333 -133S3. 

1.  Recueil  de  poésies  en  dilTérentes  lan- 

gues, 12225—122/10. 

2.  Poètes  grecs. 

A.  Histoire;  Traités  sur  U Poétique,  1333a— 

13301. 

».  Collections  et  Extraits  des  Poètes  grecs, 
13363—13306*. 

c.  Poètes  grecs  anciens,  13607 — 13437 
D.  Poètes  modernes  qui  ont  écrit  en  grec 
ancien,  et  poètes  grecs  modernes,  i3è38— 

13A&3. 
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5.  Poètes  latins. 

A.  Histoire;  Traités  sur  la  Poétique,  13443 — 

13458. 

B.  Collections  et  Extraits  dm  Poètes  latins, 
1345g— 13486. 

c.  Poètes  latins  anciens,  13487 — 12587. 

1).  Poètes  latins  modenie.s. 

a. Hiitoirp,  CôllecUon«  et  Eitrelt»,  üIaKS— isun*. 

b.  l'oé-tM  Uüos  moileroM,  lUlleas  de  iMtion, 

-mis. 

c.  l*uèle»  taliai  moderne*,  Fftnçftl*  de  tutiou,  liNM 

d.  Poete*  laltD*  mudemes  Etpapoot*  et  l*ortU|iaî»  d« 

natîoiL  mhl— imi. 

<.  Poètes  ulia*  niodenies,  AtiemBod*  de  cation. 
n»3»-«sni9. 

Hoetei  latin»  moderne»,  Flamand*  et  HolUndaia 
do  nation, 

g.  Foete*  lalini  modenie*.  \nglaJs  do  ilAtlon,  isors 
ISII7. 

A.  Poètes  latin*  modernes  Honirrois,  Polonais  Ua- 
noii,  etc.  de  nation,  I3Iih— tïixi*. 
i.  Poète»  n)acaroni(|ues,  tsias— isus. 

h.  l’oétcs  français. 

A.  Histoire,  i3i44 — i3i48*. 

U.  Tmnitadoiirs,  i3i4q — i3i54*. 

c.  Traités  sur  la  poétique  française,  i3i55 — 
l3i65. 

D.  Collections  de  Poètes  français,  i3iOG  — 

13173. 

E.  Trouvères  cl  autres  Poètes  français  : 12*  et 

l3*  siècles,  i3i74— 13317. 

V.  i4*  et  i5«  siècles,  jusqu’à  l’époque  de  Villon 

(vers  i46o),  i3ai8— i3a48. 

G.  Poésies  refaites  ou  supposées  antérieures 
au  16*  siècle,  i3-i49 — i3*jji. 

11.  Poètes  depuis  l’époque  de  Villon  jusqu’à 
celte  de  la  mort  de  Clément  Marol  (i5û4), 
i325a — i34o8. 

J.  Poésies  anonymes  qui  ont  été  composées  et 

imprimées,  avec  ou  sans  date,  depuis  l'é- 
poque de  Villon  jusqu’en  i544,  13409 — 
136*17, 

K.  Ilocueils  de  poésies  qui  appartiennent  à 
l’époque  de  Marot  cl  à celle  de  ses  succes- 
seurs pciitlanl  le  lO*  siècle,  1S638 — i3645t>. 

L.  Poètes  français  depuis  ta  mort  de  Ci.  Marot 

ju'^qu'â  celle  de  Fr.  Malherbe  (1 544  à 1O28), 
13640 — i3g37*.  ' 

M.  Poésies  anonymes , Imprimées  avec  ou  sans 
date,  qui  ont  été  publiées  depuis  le  milieu 
du  16*  siècle  jusqu’à  la  mort  de  Malherbe 
(1628),  13938 — 13981. 

*f.  Poètes  français,  depuis  1O28  jusqu’à  nos 
jours. 

a.  Poèilr»  de  dirtn  grare»,  IS9SI*— IMS6. 

b.  Poème*  Mcrè»,  èpiqui^s  hèroI(|UCH,  mylbotofiqiw», 

rbeTBler<*«;ue»,  didarikiue*,  d(*«('rTftif«,  érotl- 
miei,  *atini|upa  et  badins  t40»7— Uldl. 

' «.  Fables  .Contl*»  er  Idylle»,  tiirct— UfMI. 

d.  Odes  ÉpUrr»,  Elè»0ea,  Satires  Epifframines  Üs- 
drixaus  etc.  ««iso— lAllfL 
0.  Poé»iei  gaillarde*  et  burlesques  lASIO — 14X53. 

6.  Chansons,  Noéts  et  Cantiques,  depuis  ic 
13«  siècle,  14354 — i435o. 

P.  Poésies  en  divers  patois  de  la  France,  i435i 
— I44i8. 

5.  Poètes  italiens. 

A.  Histoire;  Traités  sur  la  Poétique,  i44io-- 

14433.  ' 

B.  Collections  tic  Poètes,  i4434 — 14452*. 
c Poésies  diverses,  i4453 — 14620. 
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t>.  PoôtU€4 épiques,  poéiucs  héroïques ctaulres 
grandes  compo^lions  poétiques  sur  des 
sujets  sacrés,  moraux,  liislori<|ues,  mytho- 
loglqucsuu  romanesques,  iQO'ii — 1/1711. 
e.  Poi'Uies  chevalcres<|ues  : Cliarleinaguc  ; )u 
Table  ronde  et  les  Amadls, 

F.  Poèmes  didactiques,  érotiques,  béroî-cotui- 
ques,  badins,  etc., 

O,  Fables,  Contes,  INiésics  pasturoles  et  mari- 
times, i4oi7— iâv>35. 

U.  Stances,  ÉpUrcs,  Satires,  etc.,  làoSO  — 

J.  Cantiques  et  autres  poésies  sur  des  sujets 

ascétiques,  — 15970. 

K.  Sonnets,  Ditlivraïubos,  Épllhalaines,  etc., 

liioîi— -laooo*. 

L.  Poésies  burlesques  cl  gaillardes,  liooi  — 

15023. 

M.  Poésies  en  divers  Patois  de  ITlallc,  ii>033— 
i5o53. 

6.  Poètes  espagnols. 

a.  Histoire  de  la  poésie,  et  Traités  sur  la  poéti- 
que, i5oéft~i5o5i*. 

a.  Collections;  Cancioneros;  Romanceros, 
i5o5a — i3o$S. 

c.  Poêles  depuis  roriglne  de  la  poésie  espa- 
gnole jusqu’à  Roseau,  i5o8g — i5ii5. 

D.  Depuis  la  mort  de  Boscan  jusqu’à  celle  de 
Lopede  Vega,  i5ii6— i5s53. 

B.  Depuis  la  mort  de  Lope  de  Vega  jusqu’à  nos 
jours,  i5a3à — 15339. 

F.  Poètes  qui  ont  écrit  dans  le  dialecte  limou- 
sin ou  ancien  valeocien,  i533à — i5S35. 

7.  Poètes  portugais,  i5336 — i5û23. 

8.  Poètes  allemands. 

A.  Histoire;  Traités  sur  la  poétique;  Recueils 
généraux,  I5à3à~-i5à33*. 

S.  Période  Franque  (ann.  7OS-U37),  iSàSà — 
15345. 

c.  Période  Souabe  (aon.  1 1 37-1  SàS),  et  Période 
rhénaoe  (aun.  i3à8-i5Sà)«  iS336— i55oo. 
D.  Période  saxonne  (ano.  i53à-i635),  y com- 
pris les  recueils  de  cbaots  populaires  plus 
ou  moins  anciens.  — Période  siléslenneet 
helvétique  (i635*i75o),  i35oi^i5535. 

B.  Période  allemande  ou  classique  (auu.  1750- 

1630),  i55S6^i56o6*. 

IJ.  Poètes  flamands  et  hollandais,  15607 

— i56Ii9. 

10.  Poètes  Scandinaves. 

A.  Introilucllon,  15650— 15653. 

B.  Poètes  islandais,  i5653 — ^^i566S. 
c.  Poètes  danois,  i5C6o — i56S3. 

D.  Poètes  suédois,  15633—15098. 

11.  Poètes  anglais. 

A.  Histoire,  et  Traités  surla  poétique,  15699 — 
15705. 

s.  Poètes  anglo-saxons,  15706 — 15707*. 
c.  Collections  cl  E.xtrails  de  Poètes  anglais, 
anci*^ns  et  modernes,  i5to3 — 15735. 

D.  Poésies  do  difTércuLs  genres. 

a.  De|HiU  Chiacerjuiu|u'k  Spcocpr  IS736— iSTSr. 

b.  D«puis  Spenc«r  jutqn'S  Mliton,  iSitiS— losno. 

c.  DvpuU  MUidd  jniqo’S  Cowp«r,  issni— issu. 

4.  DaruisCevrptrJiUTn'fn  IS40,  ISSU^ISSSS. 


13.  Poésies  ècoæaises  et  irlandaises,  i588/i 
—15907*. 

i3.  Poètes  illjrriques,  senriens,  hongrois, 
bohémiens,  polonais,  russes,  15908 — 
15931. 

ift.  Poètes  hébreux  et  syriaques,  15933 — 
15937. 

15.  Poètes  arabes,  posans  et  turcs,  i59  38 
—15989*. 

1 6.  Poètes  sanscrits,  bindoustanis,cingalais, 

chinois  et  malais,  15990—16031. 

lU*  POÉSIE  (seconde  partie). 

Poétit  dramatique. 

1 . Histoire  générale  des  théâtres  ; et  Traités 

généraux  sur  l’art  dramatique,  16033 
i6o3i. 

2.  Poètes  dramatiques  grecs,  i6oS3 — 
16097. 

3.  Poètes  dramatiques  latins  anciens, 
16098—16113. 

U.  Poètes  dramatiques  du  moyen-âge  et 
des  temps  modernes  qui  ont  écrit  en 
latin,  16114 — 16186. 

5.  Poètes  dramatiques  français. 

A.  Histoire  du  théâtre  en  France:  Traité  sur  la 

poésie  dramatique  et  sur  l’art  du  cemédleD, 
16187 — i6so5. 

B.  Pièces  de  théâtre. 

«,  première  épof  ne,  depuis  t'orlfiop  da  théâtre  (An- 
«■isjuaqièau  oiUieu  du  XVl*siet-lc;CoU*cti«a>  ; 
■ytierei,  Moralités,  Fuces,  SolUes,  ïaMn— 
IMM*. 

S.  Seconde  époque  : Jodelle,  CamSer,  Alex.  Hurdy 
{tus  k it>50 K tdvsi— lUio. 

c.  Troisième  epoque,  depuis  Tanné*  IGSO  lusqu'k  la 

fin  du  17*  siècle,  en  commençant  par  les  roUec- 
tloDs  qui  appartiennent  k la  A*  et  k laé«  époque, 
itésii— te«M. 

d.  Quatrième  époque,  depuis  le  eomtneee«meat  du 

lS*siecieJus(rà*à  nos  Jours,  lOt&v-ldSkO. 

*.  Opéras;  heces  de  Taorlen  Tbeklrc-llalien;  Opéras- 
comiques,  VaudeTlUes,  etc.;  Farces,  tUMi — 
16S«i\ 

f.  Pléi-ei  non  représentéei  sur  des  tbédires  poblica  ; 
l*roT«rbet;  Vièces  historicO'SaUrtquas,  «6MS — 
ts.tds. 

$.  Pièces  écritM  ea  dilTérenU  dialectes  on  patois  des 
provinces  de  la  France,  liiitM — l»k597b. 
à.  Recueils  de  pièces  des  théâtres  étrangers,  tra- 
duites en  français,  laass— 1699B. 

c.  Poètes  dramatiques  italiens,  16600 — 

16744. 

7.  Poètes  dramatiques  espagnols,  16745 
— 16806. 

8.  Poètes  dramatiques  portugais,  16807 

— i68i3‘. 

9.  Poètes  dramatiques  allemands  et  hol- 
landais, 16814 — 16839. 

10.  Poètes  dramatiques  danois  et  suédois, 

i684o— 16843. 

1 1 . Poètes  dramatiques  anglais,  etc. , i684  4 

— 16916. 
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13.  Poêles  dramatiques  iUyriques,  poloaais 
et  rosses,  16917—1^19. 
iS.  Poètes  dramatiques  indiens,  chinois, 
elc.,  16931—16933*. 

IV.  FICTIONS  EN  PROSE. 

1.  ApotagDes  ou  Fables  en  dilTéreates 
langues,  16934 — 16960*. 

3.  Homans,  (Joutes et  Nouvelles. 

â.  Hisloire  des  romans,  et  üolkctiOBS  de  ro- 
mans, 1Û9C1 — 1G068. 

B.  Romans  grec»,  ifloGo — iCoSi. 
c Romans  laüns,  anciens  cl  luodcrucs,  i6q8u 
— 1700Û. 

ü.  Romans  français. 

«.  Roaiaoi  d«  ctirval«ri<^. 

ImtrtdÊieticn;  O0(K— llDfl*. 

ÜBSuaiM  cheeoli^n  lU  I9  TaM/^-rtmdé,  ITfHS 
— i:ois. 

Abmks  df  ('Jtarirmoi^me,  el  4e»  dovte Pain,  nOîW 
~ noii. 

Ittmanê  4*t  rutuf  Pr*\iT, 

ÜHiMas  det  dmiidi*.  IKiSB— IIOOB- 
hammma  4»  Chnaime  mr  ér*  ntjsit  emprumn  Je 
ia  Myllsttlogie  et  tir  maù  tHrangere 

09T  elaneet  prieéde»lex,  IWiaS-»l?4fW. 
a.  IWitfflsns  rn  i*ro«v 

e.  ÜBlsaiia  rtf  ivrar<-s,  rarm«*s  p*r  ordr« 

riaPBnoi<vflqit*'  du  puttltcktioct. 

4.  RoniANs  bi>(<irK4.<tnürkitu>K  rviatir»  aoi  aïoouni 
A*  plusienrs  itnods  pcfAoiinagPs  «li^s  ictni>«  mu- 
4*rtw!t.  17*11— nu»*. 

«.  Rom«ni  fvH-rica  «t  Voynite»  imacinalm.  17317— 

nus. 

f.  CiMtles  rt  nauveUu  ea  prow,  1*5*9— nsta. 

£.  Romans  Italiens. 

a.  Rofsans  de  dlftefemi  genre  »,  1156©— ITSW. 

* b.  Coniivs  «t  >auv«U9«. 

CaUtfltant  «t  Keeveils,  I73»l— I7«r«. 

C«*l<nrs  Jet  H'  et  |5*  tideles,  llV*;— 4743*. 
CealeNri  du  ift*  tUcie,  17435—174»*. 
rMteaptdes  17*  et  IJl*  laUV/e»,  »7Vi3— 174»®. 
Conteyre  du  la*  eidf.U,  17^>9— 17510. 

r.  Romans  espagnols. 

a.  RoDMiiK  di'  tïherakilB,  I73II — t7S40. 

b-  Rotn«n«  divers,  17501— t?SV7. 

e.  Conlec  et  Notrreün,  i7S34=>l76SS.  « 

O.  Romans  portugais,  i7ô[>0 — 17C&6. 
n.  Romans  allemands,  etc.»  7*007 — 17704. 

4.  Romans  danois,  suédois,  etc,  17705*— i77rjf> 

K.  RiMnans  anglais,  17710 — 17762*. 

L.  Romans  arabes,  persans,  turcs,  indiens, 
cblnols.  etc.,  17763 — 17793*. 

APPENDICE  AU  TITRE  IT. 

1.  Facéties  et  Pièces  burlesques. 

A.  Facéties  écrites  en  lalln,  i77gï— 1781s. 

B.  Facéties  écrites  en  francs,  1781S — 17884). 
a Facéties  écrites  en  itaiien,  en  espagnot,  etc., 

17890—1791 1*. 

2.  Dissertations  singulières,  plaisantes  et 
enjouées. 

a.  Dtfférenu  sujets,  1791s— 17979. 

B.  Dissertations  sur  l'amour,  179S0 — 18007. 
c.  Ouvrages  érotiques,  18008 — IB037. 

D.  Trailéssinguttcrspouretcontreteslesimes, 
sur  te  mariage  et  sur  les  tribulations  plus 
ou  moins  réelles  qui  sont  inhérentes  su 
lueud  conjugal,  18088 — 18106. 

T.  PHIIXILOGIE. 

1 Philologie  proprement  dite. 


A.  IntradacUoo  cootenant  les  traités  pour  et 

contre  les  lettres;  les  méthodes  d'étudier 
les  dlctloonalres  et  cours  de  littérature  gé- 
nérale, 18107—18135. 

B.  Traités  de  critique  générale,  et  DicUon- 
luires  philologiques  pour  riutelUgeDce  des 
auteurs  grecs  et  latins  andens,  18188 — 

18167. 

c.  Philologues  ou  Critiques  grecs  et  lalliis 
anciens,  18168 — i8i5S. 

B.  Critiques  modernes  qui  ont  écrit  en  latin 
sur  différents  sujets  phllolaglques,  et  plus 
spédalement  pour  llnlerprétatlon  des  au- 
teurs classiques  anciens,  181S6 — 18S89*. 
B.  Critiques  français  : Cours  de  littérature  spé- 
ciaux; Traités  sur  différents  points  de  cri- 
tique; Mélanges  de  critique,  18390 — 
18866S. 

r.  Critiques  italiens,  espagnols , aliemaods  et 
anglais;  Mélanges,  18863 — 18886. 

2.  S6tire8  générales  et  satires  personneUes, 

i8385— l8/i3o. 

3.  Gnomiques;  Sentences,  Apophthegmes, 

Adages,  Proverbes. 

A.  Introduction,  18681 — 18689. 

s.  Auteurs  grecs  et  auteurs  latins  aodens  et 
modernes,  18688 — 18689. 

G.  Auteurs  français,  provençaux  et  basques, 
18658—18676. 

D.  Auteurs  italiens , espagnols  et  portugais, 

18677—1*698*. 

B.  Auteurs  allemands,  danois,  suédois,  anglais 

et  écossais,  18693— i85i5. 
r.  Auteurs  orientaux,  i85i6— 18593*. 

4.  Bons  mots,  Ana,  Pensées,E8prits,i853A 

—18560*. 

5.  Symboles,  Emblèmes  et  Devises,  i856t 

— i86i5*. 


VI.  DIALOGOES  ET  ENTRETIENS, 
18616—18659. 

VU.  ËPISTOLAIRE9. 

1.  Ëpistolaires  grecs,  i8653 — 1867I1. 

3.  Ëpistolaires  latins  anciens,  18675 — 
18688. 

3.  Ëpistolaires  modernes  qui  ont  écrit  en 
latin,  18689—18808. 

4.  Ëpistolaires  français,  18809 — 18855. 

5.  Ëpistolaires  italiens,  espagnols  et  por- 
tugais, 18857 — 18901. 

6.  Ëpistolaires  allemands  et  anglais,  18903 

— 1892S. 

7.  Ëpistolaires  orientaux,  18924 — 18926. 

VIII.  POLYGRAPHES. 

I.  Polygraphes  grecs,  18927—18934*. 

3.  Polygraphes  latins  anciens,  18935— 
18936*. 
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3.  Polygraphes  raodernes  qni  ont  écrit  en 
latin,  i893&>— 19055. 

U.  Polygraphes  français,  igoSO — 19193. 

5.  Polygraphes  italiens,  19194 — 19U61. 

6.  Polygraphes  espagnols  et  portugais, 
19262—19281. 

7.  Polygraphesallcmands,  19282 — 19319. 

8.  Polygraphes  danois,  suédois,  etc., 

19320 — 19328. 

9.  Polygraphes  anglais,  19829 — 19373*. 

IX.  COIXECTIOSS  d’outrages  et  d’e.\- 
TRAITS  DE  DIFFÉRENTS  AUTEURS; 
RECUEILS  DE  PIÈCES;  MÉLANGES. 

1.  Collections  d’ouvrages  anciens  en  grec 
et  en  latin,  19374—19395. 


2.  Collections  d’ouvrages  écrits  en  latin  par 

des  modernes,  19397 — 19409. 

3.  Collections  et  Extraits  d'ouvrages  fran- 

çais, 19410—19432. 

4.  Collections  et  Extraits  d'ouvrages  ita- 
liens et  d’ouvrages  espagnols,  io433 
—19451. 

5.  Collections  et  Extraits  d’ouvrages  alle- 
mands, 19452 — 19457. 

6.  Collections  et  Extraits  d’ouvrages  an- 
glais, 19458—19464. 

7.  Collections  et  Extraits  d’ouvrages  hé- 
breux,arabes, persans,  19465—19479. 

8.  Recueils  d’ouvrages  en  différents  dia- 
lectes indiens,  indo-chinois,  chinois, 
etc.,  19480 — 19489. 


HISTOIRE. 


1.  prolégomènes  historiques. 

1.  Traités  sur  la  manière  d’écrire  et  d’é- 

tudier l’Histoire;  Philosophie  de  l’His- 
toire; Atlas  historiques;  Dictionnaires, 
19490—19508*. 

2.  Géographie. 

A.  iDtroducUon  et  Dictionnaires,  10^09  — 
ig5ao. 

U.  De^ipüon  du  Globe  terrestre;  Mesure  delà 
Terreel  Mesures  itinéraires,  igS'ii — igSSS. 
c.  Géographie  ancienne  ; Géographie  compa* 
rée,  19534—19587. 

D.  Géographie  sacrée;  Géographie  du  moyen- 
àgc,  iq588 — 19595. 

E.  Géographes  orientaux,  19596 — 1960a. 

P.  Géographie  moderne,  4 partir  de  ia  fin  du 
i5*  siècle,  19605 — igfluS. 
c.  Mélanges  de  Géographie,  içô'iS* — 196S6. 

H.  Atlas  généraux  et  Cartes  particulières , 
19687— 19754* 

J.  Hydrographie , ou  Géographie  maritime, 
i97a5 — 19781*. 

2*  Voyages. 

A.  InlroduclloD,  19760—19764*. 

B.  Histoire  générale  et  particulière, ou  Analyses 

des  Voyages,  19785— 1960Û. 
c.  Collections  de  relations  de  Voyages,  19805— 

19634. 

D.  Voyages  autour  du  monde,  ig635 — 19896. 

E.  — en  Europe,  en  Asie,  eu  Afrique  et  en 
. Amérique,  19697—19901. 

_ en  Europe,  en  Asie  et  en  Afrique,  19903 
—19933*. 

c,  — en  Europe,  en  Afrique  et  ai  Amérique, 
19933—19^6. 

R.  — au  Levant  (appendice  des  sections  p ci 

J ),  19937— 10081. 

J,  — en  Europe  et  en  A^e  (non  compris  dans 
la  section  b),  19063— iooo3* 

%.  — en  Asie,  en  Afrique  et  en  Am^lquc, 
10004—10906. 


L.  — en  Asie  et  en  Afrique,  19999— 2003a 
_ en  Asie,  en  Amérique  et  dans  les  Poly- 
nésics,  3003i — 30037. 

ü.  — en  Afrique  et  en  Amérique,  20038 — 30045. 

O.  Voyages  en  Europe. 

a.  Relations  qui,  dan*  un  même  Uinénire,  embrai- 

sent  pluRirur*  partie*  de  l'Europe,  MMS—soius. 

b.  France,  xotOü— V0IS7. 

c.  EapM^^i  Furtusfll,  Ile*  BaJéarea,  tOI38 — *016*. 

d.  lUUe  et  *e«  tlei,  S0I6S— UMU. 

«.  Sui*se, 

/.  Belgique,  Hollande,  divmea  partie*  de  TAIIe* 
maane,  Autriche,  Hoagrle,  etc.,  90*04— M>80. 
Ile*  Britannique*,  *nCKH>— *(XV>1. 

.Danemark,  sueiie,  Norwe^ie,  Laponie,  Rutaie, 
Cnmee,  etc.,  *USSS— SCMA.%*. 

L Turquie  d'Europe,  y ronipris  la  Grèce  et  le»  Ue* 
louieoncs  *iMoo>-t04M. 

P.  Voyages  en  Europe  et  en  Afrique , et  parti' 
cutièremeul  dans  la  Méditerranée,  3o46o 
— 30465. 

Q.  Voyages  en  Asie. 

a.  Relaiioos  qnt,  daa*  un  raèise  itliiémlre,  ernbm* 

bent  differente*  partie»  de  l’A«ie,  *0MS^«0487. 

S,  Turquie  adatique,  comprenant  l'Atie-Mioeare, 
TAnnenie,  et  en  parUcotler  la  Terre>Salnle, 
aOMR-«0%7«. 
r.  Arabie.  ffoNO— *0588. 

d.  Contrée*  caucabienne*  : Céorple,  Clreaiaie,  Paya 

de»  Kalmouk*.  etc.,  90580— *ÔHU6. 

e.  Perte  et  Turkeitan,  90007— «06Xi*. 

f.  Route  de  l’Europe  aux  Inde*  orientale*,  et  retour 

•oit  parle  nord  do  TAtle,  aolt  par  le  gnuid  d*«eri, 
90659— «0056*. 

f.  Reroelt*  de  relation*  de  voyage*  dan*  Plnde; 
ReltUoD»  de  téiour*  dint  le»  même*  eoolréea,  aC 
A Ce>  1*0,90057—90701. 

h.  Jndo-Chlne,  ou  A*le  centrale,  y comprit  le  Tibet, 

«ino»— «mi. 

i,  RavlAalloni  dan*  le*  mer*  de  l'Inde,  etc.,  compre* 

otnt  l'arehipel  de»  Uolueque*,  90759* — 90744. 

k.  Chine,  Coree,  J*pon,  «frfL-v— «0T6S. 

l.  Sibérie,  KantichaUt,  «0760— 9077S*. 

B.  Voyages  en  Afrique. 

•.  Relation*  qni , dan*  on  fsAnui  tUnéralre,  embra*' 
aent  plutleur*  partie*  de  l’Afrique , *0770—  907M 

b.  Région  du  Kil,  comprenant  l'Egypte,  l’Abytelnie, 

etc.,  80791— «OMt. 

e.  Ré^oo  de  rAUas,  roraprenaol  le»  cdte*  de  Bar- 

barie, Tuni*,  Alger,  etc.,  «Oftif  «W48*. 
d.  Région  de  bahara , et  Région  centrale , 80S49— 
90867.  ... 

f.  Région  oocldentale.  y romprit  le*  eéle*  deMw  l« 

*ap  BUne  Joaqn'au  cap  d*  Bonne  • B*péraore. 
9WS»  98807. 
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f,  E4gtoo  Mttral*  «t  Région  ontniAle,  où  ooot  com* 
gn>  It  cop  dt  BoOM'Eapormnco  et  U Colorie, 

f.  Dm  d*Arriqa«,  MMI— MBSù*. 

S.  Iæs  deux  Amériques. 

«.  Rmaelli  de  reliUons  porticiillèrei.  ~ ReUUooi 
oolf  don*  un  même  ilineralrr,  i mh^hiii  iii  |>lu- 
•teon  patleft  de«  deux  Amériques,  snon— «0054. 
*.  Vo70ge«  dOD»  le*  ner«  polaire! , rumpreoant  l«*i 
flxpèdlttoiu  eulreprite»  pour  trouver  un  pustage 
oord*«a*«l  h ta  partie  lepuolrionale  de  l'Ucéao* 
ParHIqoe,  «SU— «en. 

S*.  Amérique  septentrionale. 

c.  Relation*  qni,  dam  un  même  itinéraire,  embras* 

Mot  plutieur*  parties  de  i’Acnerifliia  ■epteutrio- 
nale,  tointi— aowo. 

d.  Fmsesaioos  nisses.  — Croenlund,  Islande,  ele.. 

tOMl— 000%. 

e.  Détroll  «t  baie  d'Hudson;  Nouvelle- Brctairne; 

Canada, Loulslaoe,  Floride:  Etala-tuis,  «»«>*— 
StMI. 

f.  Mexique,  Caliromie,  Nouveao-Mexique,  «loda— 

ftOTX. 

p.  Ile*  AnUOes,  tltna-^iOfo. 

S**.  Amérique  méridionale. 

h.  Relations  qui,  dans  un  mémo  Itinéraire,  rmbras- 
•eol  plusieurs  parties  de  l'Amerique  meridionate, 
ttoaa— tiooi. 

L Rrestl.  Guyane,  xiim—SMU*. 
k.  Colombie.  Pérou,  Cliili,  Rio  de  la  Piata,  Parattuav, 
Mc-,  tltt>-Xll%4. 

L Palaaonie  ; Iles  Malouines  ; détroit  de  Magellan,  et 

Pdlesod,  siiu— xiitub. 

T.  Voyage,  dans  la  mer  du  Sud,  coinprcnanl 

la  Polynésie  australe,  elc.,  aii4i— 2iig<j. 

3.  Chronologie. 

A.  Systèmes  et  Traités  de  Chronologie  géné- 
rale, ataoo — aiasS*. 

a.  Systèmes  el  Traités  do  Chronologie  parli- 
ctillers  h certains  peuples  cl  à cerialncs 
époques.  — Histoire  du  Calendrier,  aiasû 
— auSo. 

c.  Chronologie  historique,  ou  l'Histoire  réduite 
en  ubies,  aiaSi — aiaOi. 

II.  HISTOIRE  UNITERSELLE,  ANCIENNE  ET 
MODERNE. 

1.  AnciennesCbrooiquesgénérale8,2i262 

—21287. 

2.  Ouvrages  sur  l’nistoirc  universelle, 
écrits  depuis  le  commencement  du  1 6’ 
siècle,  21288 — 2i3ig. 

3.  Traités  particuliers  reiatils  i l'Histoire 

univer^le.  — .Mœurs  et  Usages, 21 32o 
—21332. 


III.  HISTOIRE  DES  RELIGIONS  ET  DES 
SUPERSTITIONS. 

1.  Histoire  générale  des  Religions,  21333 
—21348. 

A.  Histoire  de  TÊglise  chrétienne. 

a.  lotrodocUoa,  contmant  l’hiaioire  de  l'Ancita-Tca* 

umtmt,  iiMù— tiXM. 

Oritmti  ; Etùhliittment  et  première  eiéeUe  de 
f'Sp/iaê,  tii&to— «ma. 

b.  Hi*lo1r<>  générait»  dé  l'Egliae,  par  d«!  écrivains 

ratboétqor*,  «IV6S— «luu. 

e,  Hiitotre  de  l'Egliae  h certaines  époques,  «IU3~ 
SISB7. 

d.Hlateln  générale  de  l'PgliM,  par  des  écrivain* 
nrotMtaau,  «ism>-«tMH. 

r.  Mélange!  d'Hisioir*  écelésiaiUqae,  «ilOt^ttloù. 
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f.  UUtolre  eecMatesUqnn  d«  dtfttrasu  pava. 
Rttrvpemaenér«l,\\tm. 

France  et  tfe/yioiie,  «ui&— «t46B. 
ttaUe^  st4vo-«itad. 

Bcfogne  et  Pertngnl^  *'*"T  tlltî 
Jllemagne,  «liO.1— «uw*. 
sdupMerre,  ^c»«*e  et  Irlande,  «l.nm>— «istT*. 
^nrmari,  Suède  et  Itlande.,  «lUK— «tssx. 

Bgllee  erien/a/r  et  Bglite  arménienne,  eeit  ertàe- 
daxe,  eoit  eeàismalifue,  at.vx4-*tw, 

Indre,  Japon,  etc.,  xiiua— ai.vn. 

Àfrique  et  Àmeri^,  «IS(M— «laoi*. 

§.  Mlwlont  en  diflareole!  partiel  du  monde,  8136g— 

8I36H. 

h.  Hiltoire  de*  Pape*,  de*  Cardinaux,  et  de*  Concla- 

ve*, «I38U— «1674, 

i.  Histoire  de*  Inquisitioat,  «1675— tiOKs, 
k.  Hhloire  de*  Concile!,  «lunt— «cota. 

t.  Histoirr  du  Clergé  «t  dei  Ordre!  religieux  de  Pua 
et  de  Paairp  lexg,  avec  l*hiftolr*  pnriictiliére  de 
leurs  fondateur*  et  réformateurs. 

Generotüée,  «1705— «iTfT. 

Première  Ermite*,  «1786— «1755. 

Orxirt  de  S.  Prnott,  «irtd— «1771. 

CamalduUe  et  ChartrruM,  «I77«— «I77A. 

Ordre*  de  Citeaux,  et  de  Clervaux.—  ta  Trappe, 

«t7T9-«»7g7*.  " 

Ordre  de  Premantrd,  «170»— «|«0|. 

Ordre  de  S.  Ûommique,  «laon— «luis. 

Ordre  de*  Vrere*  .tfinenrs  et  autre*  ordre*  ton*  ta 
réglé  de  S.  Franroie,  «i»id— «iMt. 
Birrongmitee,  Ceiettine,  .Va/Aurl»a,  «le„  Itgis— 
«IK». 

rAnnoliies  régulier*,  «iiiMt— «IMIV. 

Congregolione  de  l'Oratoire.  —Tkeatin*,  i^oma- 
bitee,  «iHB»— «iirrs. 

Ordre  de*  JJeuilet,  s|{n«— «lOSS. 

Doctrine  rAri'rieaae;  Congrégation  de*  mùtiont, 
elr.y  «1085— «1930. 

BUUnre  de*  flrdrqare/ioieMx  et  de*  Congrégation* 
de  Femme*,  ai#  celle  de  leur*  fbaSlatenrt  et 
fondatrice*,  «1931— «1970. 

m.  HUloire  de*  Ordre*  de  cbevalerfe  Instltné*  pour 

la  defeose  de  l’Egli*«,  «1977— Ù800B*. 

n.  Haglograpbe*. 

MofioarapAee  0«<i«draitx.  «fflO»— ««097*. 

Fie*  ae*  martur*.  — Calendrier»  de*  Soinle. — 
Sola/e  Jnackorét**,  «KM»— «WR. 

Bagtograpke*  nationaux,  ««n»-««JW. 
BagUtgraphe»  »pJcia*is,  ou  Fio*  pattiruliire*  de* 
Saint*,  de*  Sainte*  et  de»  pertonnagoa  Wuetrea 
par  leur  pl^té,  ««08.5— «MHO. 

BnMre  parrie«/M*re  d*a  Mfartgr*  d*  la  foi  don* 
differente*  partie*  de  t Europe,  et  au  Japon, 
durant  le  iV  et  U 17*  *Uçi«,  «MM— ««six. 
e.  HUloire  des  anciens  rite»  dés CbréUeiuu—  BUlolr* 
de*  lieux  saint*,  de*  rlmetieres  de*  image*,  de* 
raiique*,  des  mirarle*.  de  PlostituUon  et  oe  la 
célébration  de  1a  Fêle- Dieu,  etc.,  «S5lé— M3B8. 

S.  Histoire  générale  et  particulière  des  Hérésies, 
des  Schismes,  etc. 

a.  HUloire  générale,  «tso^MXTS. 

b.  Heresies  anterieure*  à celle*  des  premier!  Van- 

dois,  ««574— «8590. 

e.  Réformation,  A partir  des  premUrs  Vaodois  : 
Wlclef,  Jean  Hu*k,  Luther,  Calvin,  etc-  88391— 
««470. 

d.  Eglise  angUetne  et  ae*  difTéreato*  sectes,  «8471— 

«»4Mn. 

8.  HUtuire  des  locléiéi  secrétes  coaouM  lous  les 
nom*  de  Frètes  de  la  Rose>Crolt , Illuminé*, 
Francs-Maçons,  Frères  Murave*,  QutÊar»,  etc., 
88100- «8514. 

2.  Histoire  des  Religions,  seconde  partie  : 
Histoire  des  religions  païennes  ( le  l’o- 
lytbéisme  et  le  Panthéisme)  considé- 
rées sous  le  rapport  mythologique. 

A.  Myihologues  anrlens,  aaSaS — aaUO. 

B.  Dleilonoalrcs,  Traité,  généraux,  et  Traités 
spéciaux  sur  la  Mythologie  du  Paganisme, 
coDiprcoant  panirulléremenl  ce  qu'elle  a 
de  commun  a plusieurs  peuples  de  I’AjUI- 
qullé,  ÜS537 — nOig. 

c.  Mythologie  des  Ëgypüeus,  des  Assyriens, 
des  Hédes  et  des  anciens  Persans,  des  Car 
ihaglnols,  etc.,  asSso— asSSa. 
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D.  Mstbologt«  de*  Grec*  et  des  Romains 
ft3635~3adA8. 

s.  Mythologie  celüque  { Mythologie  'Scandi- 
nave, 330^9— ooAOa 

r»  Mythologie  Indienoo  et  chinoise,  aaMi^ 
sadyA. 

IV.  mSTOIRE  ANCIENNE. 

1.  Origine  des  Nations,  22676 — 22686. 

2.  Histoire  générale  et  particulière  de  plu- 
sieurs Peuples  anciens, 22687— 22703. 

3.  Mélanges  historiques  : Civilisation , 

Gouvernement, etc,,  22704 — 22720. 

4.  Histoire  des  Juifs,  22721 — 22743. 

5.  Histoire  particulière  des  Phéniciens , 

des  Babyloniens , des  Egyptiens , des 
Perses  et  de  quelques  autres  Peuples 
anciens,  22743* — 22785. 

6.  Histoire  génà^e  et  particulière  de  la 
Grèce. 

a.  Auteurs  ancleos,  33766—33818. 
a.  Auteurs  modernes,  33819—33873. 

7.  Histoire  de  Tltalie  avant  les  Romains, 

22873—22875. 

8.  Histoire  géoéraK  et  particulière  du 
Peuple  romain  et  de  ses  Empereurs. 

A.  Auteurs  anciens,  33876—33906. 
a.  Auteurs  modernes,  33909 — 33966. 

IV*.  APPENDICE  A L'HISTOIRE  ANCIENNE. 

1.  Histoire  Byzantine,  ou  du  Bas-Empire, 

22964—22997. 

2.  Histoire  des  migrations  des  Scythes, 
des  Goths,  des  Visigoths,  des  Huns, 
des  Vandales,  etc.  (leurs  invasions  en 
Europe  pendant  les  premiers  siècles 
de  Père  chrétienne),  22998—23009. 

T.  HISTOIRE  MODERNE. 

GénéndiiéM^  3Soio-^on. 

* Europe. 

A.  lUnéralres  généraux,  s3oi3 — 35oi6. 

B.  Histoire  générale  de  l'Europe  depuis  la 
chute  de  Pempire  d’Oeddent , pendant  le 
Moyen-âge,  et  après,  36017 — 36034. 

c.  Recueil  de  pièces  pour  servir  â l'histoire 
ecclésiastique  et  civile  du  Moyen-âge  et  des 
temps  modernes,  36035 — 36o36. 

D.  Histoire  du  MoyenAge,  y compris  les  Croi- 
sades, Jusqu’au  milieu  du  i5«  siècle,  36037 
— 36063*. 

e.  Suite  de  l'histoire  générale  de  l’Europe , 
depuis  le  milieu  du  i5*  siècle  jusqu'à  nos 

iours,  36066 — 33097. 
lélanges  historiques  : Civilisation,  Poli- 
tique, Commerce,  etc.,  33098— 36109. 

1.  Histoire  de  France. 

A.  Géographie  andeone  et  moderne  ; Topogra- 
phie; Statistique,  36110— s3i53. 


B.  Histoire  celtique  et  gauloise,  36154—36194. 
G.  Origine  des  Français;  Etabüssement  de  la 
Monarchie  dans  tes  Gaules,  36195—36306. 

D.  Mœurs  et  Usages;  Antiquités  et  Monumenu, 
36304 — 33336. 

E.  Histoire  générale  sous  les  trois  races  des 
rois  de  France,  36337—36376. 

F.  Collections  de  Chroniques  et  de  Mémoires 
blsloriques,  26377—33388. 

c.  Collections  de  Dissertations  particulières  ; 
Recueils  de  Dipldmes  et  de  Chartes,  36389 
—38606. 

B.  Mélanges  historiques,  36604 — 36839. 

J.  Ouvrages  qui  se  rapportent  â l’histoire  gé- 
nérale de  certaines  époques,  38660—33343. 

K.  Histoire  particulière  de  la  France  sous 
chaque  règne. 

a.  Ln  d*ai  prenlere*  ric«t,  tSS4S— tSSST. 

A.  TroUicn*  race,  depuia  HaKoea  Capet  Jomd’m 
IMS,  SSSSH-tSStB. 

c.  Prendre  branche  dea  Vaiola  (anoéea  lus  h I48S). 

«33as  «sua. 

d.  Seconde  bniM:he  dM  Vaiola  (14M  à lUS).  TfVn— 

«ssse. 

e.  Branche  dea  Boorbona. 

Meitri  IF  MSSB  é 1610),  tSSST— CSSSS. 

Lomu  XIII  (1610  a I64S,  ntno-asus). 
leui*  XIF{tw«  tus).  SS7MV— «snt. 

PnmakUtB  mtirifut»  rtlatifi  «n  régna  da  LomU 
X/F.  tssst— eusi. 

Lania  XF  at  lania  XFI  Oafn’es  ITSe),  suas- 
SWI6.  * 

f.  ItéTDlatkm  de  ITS»  et  aea  aollea  : AaaembUe  eent- 

litnante:  AaaenhlAe  leglalalive  (So  do  r^Kiw  de 
Loola  XVl  ) 1 ConTeoUon  oaUonale;  Oireclmni , 
tui7— «serr,*. 

Î.  Coaaulat  et  Empire,  tSB76— 6389T. 

. ReiUuratioo,  X38d^-m899  b. 
i.  Révolution  de  1830:  Louia-FhlUppe  I*'. 

L.  Histoire  royale  et  priticlère,  contenant  les 
origines,  les  généalogies,  titres,  préroga- 
tives, etc.,  des  rois;  l’Histoire  des  princes 
Issus  du  sang  royal  et  celle  des  reines, 
34000—34036. 

V.  Cérémonial  français,  31^034 — 34o6a 
n.  Mélanges  d’Histolre  politique  et  civile  de 
France. 

a.  Etal  pollUqna;  Droit  publk;  GouTarnemeiit,  Loi 
Mlique,  etc^  S403I— ««osr. 

A.  Etala  généraux;  «acienne  Pairie;  Maglatratore, 
AdmioUtraUoQ  municipale  : OlBcei , «AOU 
«40M. 

«.  Population,  mike,  Marine,  finiocea,  MonoaJet, 
Médaillea,  Coaunerce,  Industrie,  etc.,  M08S— 
«4113*. 

A Biitotre  diplomatique,  SAtl^SitSt. 

0.  Histoire  parilciilière  des  anciennes  Pro- 
vinces et  des  Villes  de  France.  (On  pour* 
rail  ajouter  â chaque  paragraphe  les  noms 
des  départements  qui  y correspondent.) 

a.  paria  et  RèaldeDcea  roralea,  tAtSA— «4180. 

A-  Me  de  France,  Picardie,  Arloia,  a4i8u*— «aaO. 
c,  Beauce,  Orlcanala,  Blalaoia,  etc.,  S4170— «4S80. 

d.  Romundie,  «««91— «43et. 

e.  Maine,  Anjou,  Poilon,  «4383 — S41U. 

f.  Bretagne,  «4433— «4473. 

Ï.  Nivernaia,  Bourtwnnala,  Berr;,  S447^84«8«. 

. Champagne,  «4483— S4SI6. 
i.  Bourgogne  et  Franche-Comté,  «4517— S43SS. 

A.  Lyonoali,  Benajolaia,  Breise  et  Forex,  «4UA  — 
SAU». 

/.  Aonla,  Salnteage,  Angoumoia,  SA8I3— 9A63B. 
in.llarelie,  Limouaiu,  Auvergne,  Vlvarala,  SA6S7— 
«A0G6. 

•.France  méridionale,  ou  Aquitaine  en  générai, 
«4667— «A67A. 

0.  G^enne  et  Gatcogne,  v compris  le  Béarn  et  la 
Kavarre,  l'AgénoU,  le  Querey,  le  Rouergue,  etc., 
SA673— «A7I6. 

p.  I^ngnedoc,  Paya  de  Foix,  RoaasiHoa,t47IT— MTSO. 

q.  Provence,  Avignon,  Oronge,  SATtl—SASAl- 

r.  Dtaphiaé,  «»SA«— «4864. 
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«.  Uf  Tro4  It  Lemlot  H fAlMec,  tlMs— 

Meitt.  * 

I.  ineincM  pHocip«iU4  de  Sedân,  FUadre  frtaceJM. 

S401»-tl8eH*. 


2.  Histoire  Belgique,  contenant  les  an- 
ciennes provinces  de  Brabant,  de 
Flandre,  du  Hainaut,  de  Namur,  de 
Luxembourg,  deLimbourg,  du  pays 
de  Liège,  et  la  Hollande. 

*.  Géographie,  Topographie,  Slalijlique,  én- 
llqullés.  Origines,  Mœurs  el  Usages,  liisli- 
tulions,  etc.  des  Pays-Ilas  en  général, 
aagaq— aagSa. 

B.  HIsloIre  poliilque  des  anciennes  Provinces 
Belgiques  en  général,  aSgSS — a5o(|5. 

c.  Histoire  particulière  des  anciennes  Pro- 
vinces Belgiques,  aSoifl — aSiaS. 

2*. Histoire  Belgique,  seconde  partie  : 
Hollande,  25126— aSato. 

3.  Histoire  d'Italie. 
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n.  Histoire  nartlcuUère  des  ÊlaU  de  la  Maison 
d’Autriche  en  Allemagne,  en  Bohême,  dans 
le  Tyrol,  en  Hongrie,  Transylvanie,  Styrie, 
Cariothle,  Camiole,  Sclavonle,  Istrie  et 
Dalmatle,  aesss — aSSOa. 

B.  Anciens  cercles  du  Rhin  : Palaiinat,  Souabe, 
Grand-Duché  de  Bade,  Royaumes  de  Wur- 
temberg et  de  Bavière  ( comprenant  une 
grande  partie  de  la  Franconle),  a85#3 — 
aOtWS. 

F.  Royaume  de  Save,  a6636— a66tS. 

6.  Petits  Etals  (y  compris  Francrort-sur>le« 
Mein}y  qui  font  partie  de  la  Confédération 
sermanique,  aMAç— 26661b. 

B.  Euu  prussiens,  y compris  la  Silésie,  le 
Brandebourg,  la  Poméranie,  U Weslphalle, 
etc.,  mais  sans  la  Pologne,  26662 — 26707. 

J.  Brunswick,  Hanovre  ; villes  Hanséailqu», 
26708 — 26721, 

9.  Histoire  de  la  Grande-Bretagne  et  de 
-rirlande. 


A.  Géographie,  Topographie,  Origines,  Mœurs 
et  Lsages,  26211 — u52dft. 

B.  Histoire  générale  et  particulière,  soit  de 
toute  ITtaiie,  soit  de  plusieurs  de  scs  Pro- 
vinces. — Monnaies,  252à5— 25207* 

c.  Histoires  spéciales. 

O.  StToiv,  Piémont,  Génn,  tstss— US4S. 
a.  üoilMio,  Parrno,  Plilsajice,  Lacanet,  etc.,  tSUS— 
tU6l. 

€•  Milan,  Manloao.  \>oiHt,  I»  Frioul,  tstot— ssuu. 
a.  Tooeaoo,  Pi«e.  Siéne,  eut..  «ssio. 

0.  Euu  de  l*E||ll*e,  y cooipni  Kemre,  etc. 

— RepnblUtiP  dr  Saint-Marin,  SSSTI— tseSH. 
f.  Raplrt  et  Sicile,  «MBS-tssso. 

6.  Iles  Ioniennes,  Sardaigne,  Corse,  Ile  de 
Malte.  35860—25888. 

5.  Histoire  de  la  Suisse,  2588g — 259^12. 

6.  Histoire  d’Espagne. 

A.  Géographie,  Statistique,  Origines,  Mœurs 

el  Usages,  25o43 — 25970. 

B.  Colleclions  d'Hislorlens.  — Histoire  géné- 
raie,  25971 — 26002. 

c.  Histoire  particulière  de  certaines  époques  : 
tous  les  règnes  antérieurs  i la  conquête 
des  Maures;  sous  les  règnes  des  rois  de 
Castille,  avant  la  réunion,  et  ensuite  sous 
ceux  des  rois  de  toutes  les  Espagnes , 
26003 — 26io3*. 

B.  Mélanges  d'histoire  d’Espagne , avec  les 
monnaies  et  médailles  de  ce  royaume, 

2610a — 26126. 

B.  Histoire  particulière  des  Provinces  et  des 
Villes  d'Espagne,  26127 — 26261. 

7.  Histoire  de  Portugal,  262/12—26327. 
7*.  Histoire  des  Iles  Baléares,  etc.,  26Î28 

—2635t. 

8.  Histoire  d’Allemagne. 

A.  Géographie,  Antiquités,  Origines,  Mœurs  et 

Usages,  26332 — 2635t. 

B.  Ctdlecüons  d'Hlstorlens.  — Histoire  géné- 
rale. — Mélanges,  y compris  la  numisma- 
tique, 26352—26399. 

C.  Histoire  d’Allemagne  «1  dilTéreoles  époques, 

avec  l'Histoire  des  Maisons  Impériales  et 
des  Empereurs  qui  en  sont  Issus,  26600— 
26657. 


A.  Géographie,  Sutistlque,  Antiquités,  Mœurs 
et  Usages,  26722—26816. 

B.  Collections  d'anciens  historiens;  Recuelis 
de  pièces,  2O817 — 20836*. 

c.  Chroniques;  Histoire  générale,  26835 — 
26876. 

D.  Histoires  spéciales. 

«.  Dopais  PoriflM  de  la  naUon  anclaiw  Jatmi'à  PavA- 
oemant  de  la  maiaoa  dt  Todor,  SBSTS-^SSSM. 
fr.  SoM  Henri  Vit  ei  ae,  aureetMiire,  Jumui'é  la  mort 
_ d*Sliubelh.  StW)S-MB3«.  ^ 

C.  S<M«  laeqaei  !•'  «f  (urreea^ra,  Jotqii'A  la  rd- 
veloUoa  de  lORS,  twsv— tTOW. 

a.  Députa  la  rdrolatioo  de  i«n  Jaant*b  00a  iour». 

S7(H  O—CTO30. 

t.  Mélanges  d'hisloire  politique  el  elvlle,  y . 
compris  les  monnaies  et  les  médailles, O 
ïToSy— 07079. 

F.  Histoire  particulière  des  provinces  d’An- 
gleterre. 

s.  Cdodrallidt  ; Londres,  ata  eoviroot  al  les  maitoas 
royales.  raao—fTMS. 

b.  Histoire  de  rbaqoe  comté,  et  en  aartlcttUer  dés 

Tilles  qui  en  dépendent,  tTIIS— STSdV. 

A Pays  de  Galles,  ttUN— enao. 

G.  Histoire  générale  el  particulière  de  i'Êcossc 

27381—27676. 

a.  Histoire  générale  et  narllcullère  dellrlandc 
et  des  Petites  Iles,  27675—27536, 

10.  Histoire  Scandinave. 

A.  Généralités, 

B.  Danemark  et  Norvrége  : Orcades,  37S5o— 

îiTSaS.  _ 

c.  Suède,  37839— 37898. 

D.  Laponie,  Islande,Groenland,  37895— 37738. 

11,  Histoire  de  l’empire  des  Rnssies,  27727 

—27797- 


12.  Histoire  delà  Pologne,  de  la  Lithuanie 
et  de  l’Ukranie,  27798 — 27860. 

15.  Histoire  générale  de  l’empire  Ottoman, 
avec  l’Histoire  des  possessions  turques 
en  Europe,  y compris  la  Moldavie,  la 
Valachie,  la  Bulgarie  et  la  Servie, 

27861—27924. 

i4.  Histoire  de  la  Grèce  et  de  ses  Iles, 
27925— 2794». 


Dk.!-. 


ORDRE 


i5.  Histoire  des  Hordes  nomades,  vnlgai- 
rement  nommées  Bohémiens.'qui  par- 
courent l'Europe,  et  auxquelles  on 
suppose  une  origine  indienne,  27942 
—27943. 

+ Mélanges  relatifs  à l’histoire  de  l’Asie, 
de  l’Afrique  et  de  l’Amérique,  27944 
—27965. 

**  Asie. 

t.  Histoire  générale,  27966 — 27987. 

2.  Histoire  des  .\ralK^  et  de  l'Islamisme, 
27988—28018. 

3.  Histoire  des  possessions  turques  en  Asie, 
y compris  la  Syrie  et  rArménie,28oi9 
— 28045. 

4.  Histoire  d’une  partie  du  littoral  de  la 
mer  Caspienne  et  des  contrées  cauca- 
siennes, 28046  à 28o56. 

5.  Histoire  de  la  Perse,  du  Caboul,  du 
Turkestan , etc. , 28063—28087. 

6.  Histoire  de  l’Inde. 

*.  GéORraphic,  Anllquilés,  Mœurs  et  Usages , 
Mélanges,  asoSS — aSiaS. 

B.  Histoire  générale  de  l'Inde;  Ilisloire  parti- 
culière da  ses  princes,  aSiag — aSi.’k). 
c.  Histoire  des  conquêtes  et  des  établissements 
des  Européens  dans  l'Inde,  et  principale- 
ment de  la  domination  anglaise,  aSiâi 
— SS171. 

0.  Histoire  spéciale  de  diverses  contrées  de 
l'Inde,  3817a — 38306. 

7.  Histoire  de  l’Arcliipel  indien:  Ceylan, 
Sumatra,  Java,  les  Philippines,  etc. , 
28207—28230. 

8.  Histoire  d’une  partie  de  l’Asie  centrale 

et  septentrionale,  comprenant  l’Inde 
an  délit  du  Gange,  le  Tibet,  la  Mongolie 
et  la  Tartarie,  28231—28270. 

9.  Histoire  de  la  Ciiinc  et  de  la  Corée, 

28271 — 28307. 

10.  Histoire  du  Japon,  283o8 — 28317. 

1 1.  Histoire  des  possessions  russes  en  Asie, 

28318—28322. 

12.  Appendice  il  l’histoire  de  l’Asie  : Poli- 

nésie  australe,  28324 — 28337. 

•**  Afrique. 

1.  Histoire  génér,ile,  28338 — 28349- 

2.  Histoire  de  l’Égypte  et  de  la  Nubie, 

28350—28387. 

3.  Histoires  des  États  barbaresques , y 

compris  l’Algérie,  28388— 284i3. 

4.  Histoire  des  régions  centrales,  des  ré- 
gions occidentales  et  des  régions  oricn- 
ules,  284 1 4-28440- 


5.  Histoire  des  Iles  d’Afrique,  28441 
— 28459. 

****  Les  deux  Amériques. 

1.  Histoire  générale. 

A.  Géographie,  Origines,  Anliqultés;  Histoire 
des  décou  verles;  Histoire  des  flIbasUen, 
asaoo— 38303.  ; 

2.  Amérique  septentrionale  : généralités, 

285o4— 285o6*. 

A.  Canada  cl  autres  possessions  anglaises,  38S07 

— q85|j*, 

B.  Élais-Uiiis,  y compris  la  Floride  et  la  Loui- 
siane, 38516—38587. 

C.  Mexique  clCaliforulc,  3858g — 38633. 

3.  Iles  .Antilles,  28623—28653. 

4.  Amérique  méridionale. 

A.  Urésil  et  Guyane,  386.)1— 38673. 

B.  Gualaniala.  Colombie,  Pérou,  Chili,  Para- 

guay, etc.,  38673‘ — 38715. 

VI.  PARALIPOMÈ.VES  HISTORIQUES. 

1.  Histoire  de  la  Chevalerie  et  de  la  , 

Noblesse.  1 

A.  Clievalcrie  au  moycn-3ge , comprenant  lev 
Tournois,  les  Combats  singuliers,  etc., 
38718—38730. 

B.  Ordres  de  Chevaieric  ; Ordres  militaires, 
Ordres  civils,  38780 — 3877S. 

c.  Histoire  de  la  Noblesse  ; Art  du  blasou  ; 
Histoire  héralillqtic,  3877! — 38830. 

a.  HItloin'  it<‘néaio|nqup  d*  la  Doblnta. 

C^ne'raUtft,  3MMI— 8»i3S. 

Frnttcr  H Pa^i’Bat,  tftKMi—tHarn. 

Italie,  Kêpaane-,  Pttrliigal, 
eWrvioçne,  Hongrir,  ««mi— i89fS. 

ÀHglatêrTf.  Ffoesr  et  Irlande,  f^m  Wlfi 
Su&d*,  Pologne,  etc.,  isahn—mus, 

2.  Histoire  des  Solennités,  Pompes  et 
Cérémonies  publiques,  28949-  * 

3.  Archéologie. 

A.  Introduction  ; Dictionnaires  ; Traités  élé- 

iiienlaires,  s8g5o — 38o58.  I 

B.  Collections;  Mélanges,  38o5g — 38073. 
c.  Mœurs  et  Usages. 

C.  liAaRf*  ciTili  et  miUtaim  de  ditTcrrnU  penplpt, 

Poidi,  Meiuru  «t  MonoAles  des  tociflu. 

— t 

Jlfiriera  r(  ma^  da  ff/hvMT  et  detameianM peu-  [ 

plet  orirniauT,  *H07(f— «079,  | 

Mœurt  et  utegn  tUt  aneient  Enptimu.—  Hi/ro- 
ff/ypAei,  ygnno— 1 
ItPMir*  et  tteagee  de*  ancien*  Crte*,  l»l»— «915». 
nreure  et  utage*  de»  Pirtugue*,  »9I&Ï>-«9I&5. 

JVnwrt  et  utagt*  de*  ancien*  Homâtaê,  »tsd— 

3*  Archéologie,  seconde  partie  : Archéo- 
graphie. 

A.  Introduction  : Histoire  dos  Beaux-Arts  dans  i 

l’Antiquité  et  Traités  qui  se  rapportent  k I 
celte  histoire,  QQîtaû — 99348.  1 

B.  Mélanges  cl  Recueils  de  monuments  en  I 

tout  gonre»  99949—99980.  , 

c.  Descriptions  des  Musées  et  des  Collections  ' 

de  monuments  antiques  g 99981 — 99330. 

D.  Monuments  antiques  de  tout  genre  décou- 
verts â Herrnlanum  et  à Pompél,  99391 

99349- 


Digiîized  ir'.GuéJglc 


DES  DIVISIONS.  ixij 


B.  Monuments  dlrers  â'AixhUccture,  a(^5o 

r.  Obélisques,  Pyramides,  Colonnes,  Arcs  de 
triomphe,  3^85. 

6.  Peintures  et  Mosaïques,  39^86 — 39510. 

B.  Sculptures  et  Monuments  analogues,  39511 
—39570. 

J.  Pierres  grarées  et  Camées,  39571 — 39815. 
E.  Vases,  39616—39659. 

L.  Inslrumenls,  Meubles,  Lampes,  Sceaux, 
Diptyques,  Papyrl,  etc.,  39640—39659. 

H.  Numismatique. 

O.  Introdactloo.  Traité*  gtaéraui,  assst— S989S. 

a.  n«ciM>ila  et  ('.abIneU  du  mèdaillei, 

c.  Médaille*  det  peuple»,  de»  rUIe*,  de»  roi»  et  de» 

hooiae»  Ulaatrt»,  comprenanl  le*  Médaillé»  de» 
aacicD»  peupie»  oriraiaas , les  Médaillé»  ^ec- 
que»,  romalDe»,  do  Ba»*Ea>plre  et  de  pluiieur» 
aariees  peuj^es  de  TEarope,  99700— S9SU. 

d.  Médaillé»  coflque»,  tW4S— MHSS. 

«.  Ditserutiou  spéciale»  »urqoelqae»  Médaille»  par* 
Ücallere», 

f.  Rumismatlqucdu  nojeo'ftge,  99001— 99004. 

N.  Inscriptions  et  Marbres. 

a.  lotrodorUoQ  è l'étude  de»  Intcription»  axiltque», 
90005— «901  S. 

h.  CoUeciioB»  séoéralc»  at  partlcallèrei  d'IiucripUoo» 
et  de  Marbre»,  «914- «9054. 

C.  Insciiplioa»  pLctiicicune»,  grecque»,  latioe»,  etc. 
trouTée»  en  differeoU  pay»,  «9955 — aootlO. 

II.  Histoire  littéraire. 

A.  Introduction,  Sooio — SooiO. 

B.  nistoire  générale  de  la  littérature,  Sooiy 
—30034. 

«.  Hiitolrv  de  la  liiiératare  cbet  la»  aiwiciia  étais 
reoyen-4ge,  50055— aooAR. 
é.  Hitinire  littéraire  BKKlenie. 

GénénlMi,  vaiso. 

framee.  .vutto*— 30075. 

tutu,  Kimmçnt  et  PortmgaU  30076—301 10. 
JUemagne  et  Pay^J/a»,  soin— 3tM«». 

JmÿUterrt,  soi«0-30i55. 

Vamemark,Sué(U,  /i/aiulc,  30154— 301X7. 
iroéeUie,  Uon$rU,  BuuU,  Pttlpçne,  etc.,  3013S— 
50145. 

Peuplrê  crientatÊT,  Àfri^e,  etc,  3(M  te— soivt. 

r.  Histoire  des  langues;  Diplomatique  nu 
connaissance  des  écritures, 3oi5C — 30319. 
D.  IHstoIrc  dc.s  Sciences  et  des  Arts,  et  celle 
des  Inventions  et  découvertes,  3o33o— 
30344. 

e.  Histoire  des  Universités  et  des  direrst-s 

Écoles,  30345—30380. 

r.  Histoire  et  Mémoires  des  Académies  et  au- 
tres Sociétés  savantes,  30381 — 3o3Ô8. 

5.  Bit^apbie,  et  spécialement  la  Biogra- 
phie littéraire  et  celle  des  artistes. 

A.  Biographie  générale  ancienne  et  moderne, 
avec  quelques  recueils  de  Biographie  spé- 
ciale, 30SG9 — 30400. 

a.  Biograplile  aocleone  : Reracll»  de  rie»,  éloge»  et 
portniu  de»  bomme»  lUustre»  ancleiu,  SMOt 
—.30451. 

A.  Biograplii»  laodenwt  i Rectieil»  d*  vie»,  éloge»  et 
portraiu  de»  hocenie»  et  téoiiDe»  lllutlrei  mo> 
derae» , en  tout  geare  et  de  diBeretit»  pay», 
S04&S— 30470. 

Fmec,  3U41I— seul. 


luHc,  £$pafiu  et  Parlugal,  8O4es-S0SOV. 
Jllemagne,  Ànfûterre,  êU.,  S060S— SQ8M. 

B.  Recueils  de  vies  et  Éloges  des  hommes  illus- 
tres dans  les  lettres,  les  sciencesetles  arts, 
3o535 — 3o35o. 

c.  Vies  et  Éloges,  ou  Notices  biographiques  des 
hommes  et  femmes  illustres  dans  les  lettres 
et  dans  les  sciences,  rangés  par  nation. 

a.  Grec»  d«  la  Rcnaj«»anr«,  50551—50559. 

b.  Français,  sorus— suss.3. 

c.  ItaiicQ»,  Espagnol*  »l  Porlusal*,  506M — SOTSt. 

d.  Solat^K,  Allemand»,  Uollanaaisct  Flamand»,  S07R4 

— xoma. 

e.  Aoflal»,  Ecoisaliet  Irlandaf*,  50671—30671. 

f.  Dami»,  Soedol»,  Polonal»,  Bobemien»,  Hongrol*, 

S0679— S00S7. 

g.  Orientaux.  — Américain»,  30066—30606. 

D.  Vies  et  Éloges  des  artistes  célèbres. 

a.  Artiste»  de  différent»  genre»,  S006S— StOtO. 

b.  Peintre*,  Slua>-3t064. 

c.  GraTear»,Sl(Xtt— 3t066. 

d.  Scuiptenr*,  SIIOO— SItOS. 

«.  Arcbllecte*,  31106-51113. 
f.  Musicien»,  31H4— SlISI. 

6.  Bibliographie. 

A.  lntroductlon,3ii33 — 3ii38. 

B.  Traités  généraux  sur  les  livres,  sur  les  bi- 

bliothèques, leur  histoire,  et  sur  les  dev  oirs 
des  bibliothécaires,  3u39 — Sii63. 
c.  Histoire  de  Pimprimerie. 

0.  GénAralité»;dl»ftertation»  »ur  l’origlna  d» l'impri- 
merie, 5if66— sium*.  > 

b.  Annale»  et  Dictlannalre»  de»  production»  typogra- 
pblquad  du  premier  siècle,  depuis  rinvention  de 
l'Imprimerie,  XISM— SittX. 

c.  Histoire  de  rimprlmerte  et  de»  impiiaeora  célèbre» 
de  difTerents  pay»,  3i««iV'-Sixto. 

d.  Dissertation*  sur  quelques  particoJarlté»  relaUve» 

k la  typographie,  sisti— stsai. 

a.  Bibliographes  généraux , ensemble  les  bi- 
bliothèques choisies,  les  Traités  et  Diction- 
naires des  livres  rares,  et  les  Mélanges 
bibliographiques,  3i333* — 3i304. 
t.  Catalogues  des  livres  de.s  bibliothèques  pu- 
bliques et  des  cotlrcUoQS  parÜcuUères, 

a.  I.lrre»  manuscrit»,  xiso^^xigw. 

b.  Livre»  imprime»,  31446—31363. 

F.  Bibliographes  spéciaux. 

O.  Sur  le»  ouvrage»  anonyme»  ; »nr  les  ouvrage»  con- 
damnés, etc.,  SI5S4— sifiod 
b.  DictloiiDalrr»,aDCBtalogtMa  s^iaaxda  livre»  im. 
prime*  dan*  chaque  pays  et  A de*  époqnet  dater- 
minces,  3iuiii— xiüot. 

e.  Catalogue*  de  livre*  Imprimés  par  de*  nrasaaa  de 

pertknliers,  ou  qui  n'ont  été  tiré*  qn*à  un  traa 
Mtll  nombre  d'exemplajrea,  SIM»— Siom. 
d.  Bibllographr*  qui  trailcnl  de*  écrivains  de*  erdrea 
religtenx,  McîiK— 3lb94. 

«.  Bibbomphe»  nationaux,  c'e«l*A'-dlr«  qui  traitent 
tpei-Talement  des  écrivain*  de  chaque  nation, 
3tat5>3lt«7. 

f.  Bibliographe*  spédaux  ponr  cbaqne  branche  do 

■y»leme  biblio*papbiqD«,  Siüau— SiSOO. 
f.  Monographie*  bimlofrapblqiieft,  sisoi— SI6M. 

• 6.  Mélanges  et  extraits  historiques,  3i$o6— 
31838. 

MiLAXGES  BT  DtCTIONX.VniES  BKCYCLOPéDIQniS  ; 
JOCBNAUX  QUI  ‘rRAITBKTDC  DlFTéBBUTES  MATlfclIBS, 

etc.,  Si83g — 3i87i,ct  SiSya  et  sulv. 


Après  la  Table  méthodique  a été  placé  ce  qui  suit  : 


Table  des  auteurs  et  des  ouvrages  non  cités  dans 
le  Dictionnaire. 

Notice  de  la  collection  des  Elscvier. 

Éditions  de  Wolfgaolû 
Collection  ad  usvn  Delphini. 

.Notice  des  auteurs  ctrtR  notis  variorum. 


Auteurs  classiques  grecs  et  latins  citm  not(s 
diversorum,  ln-4.  * 

Éditions  de  Toi»on  et  de  Barbou. 

Éditions  de  Brindley  cl  de  Baskerville. 
Éditions  imprimées  aux  Deux-Ponts,  etc. 
Éditions  de  MM.  DIdot. 

Classiques  italiens  imprimés  à Milan. 


AVIS 


POUR  L’ÜSAGE  DE  CETTE  TABLE. 


Le  Dictionnaire  bibliographique , qui  compose  les  quatre  premiers  volumes  de  ce 
Manuel,  et  la  présente  Table,  en  forme  de  Catalogue  raisonné,  qui  en  est  le  complé- 
ment, sont  liés  l’un  à l’autre  par  une  double  concordance,  dont  l’utilité  ne  saurait  être 
contestée  : ainsi,  le  Dictionnaire  renvoie  li  la  Table  pour  le  classement  et  la  réunion 
des  matières,  comme  la  Table  renvoie  au  Dictionnaire  pour  le  détail  des  éditions; 
c’est  ce  que  nous  allons  expliquer  par  un  exemple.  Veut-on  savoir  dans  quelle  série 
doivent  être  placées  les  GEuvres  d’Aristote  indiquées  i la  page  175  de  notre  premier 
volume;  le  n°  3375,  mis  entre  deux  crochets,  à la  suite  du  titre  Aristotelis  opéra, 
etc.,  annonce  que  l’ouvrage  occupe  le  même  n°  3375  dans  la  Table  méthodique,  et 
que  par  conséquent  il  fait  partie  dd  la  division  des  Philosophes  anciens.  Oésire-t-on, 
au  contraire,  avoir  des  renseignements  sur  les  Œuvres  d’Aristote,  dont  le  titre  très 
sommaire  forme  le  n°  3375  de  la  Table  méthodique;  le  mot  Aristotelis,  imprimé 
en  petites  capitales,  avertit  qu’il  faut  chercher  ces  détails  à l’article  Aristotelis 
opéra,  dans  le  Dictionnaire  bibliographique.  De  même,  pour  tout  autre  article  de 
ladite  Table,  le  mot  imprimé  en  petites  capitales  est  celui  sous  lequel  ou  l’auteur  ou 
l’ouvrage  sont  placés  dans  l’ordre  alphabétique;  d’où  il  résulte  naturellement , qu’A 
quelques  exceptions  près,  les  titres  de  livres  qui,  dans  la  Table,  n’ont  point  de  mots 
imprimés  en  petites  capitales,  ne  font  pas  partie  du  Dictionnaire.  Quant  è ces  derniers 
titres,  ils  ont  été  l’objet  d’une  Table  alphabétique  particulière,  placée  immédiatement 
après  celle<i , et  qui  pourra  suppléer  è ce  qui  manque  dans  la  première  partie  du 
Manuel,  Ajoutons  que,  comme  ce  Catalogue  ne  doit  être  que  le  répertoire  des 
ouvrages,  et  non  celui  de  leurs  éditions,  nous  nous  sommes  contenté  d'indiquer 
une  seule  édition  de  chaque  livre,  et  même  nous  nous  sommes  dispensé  d’en  désigner 
aucune,  lorsque  plusieurs,  également  bonnes  ou  également  précieuses,  se  trouvent 
décrites  dans  le  Dictionnaire;  par  ce  moyen,  nous  avons  évité  des  répétitions  inutiles. 


Dr/'  zfri  ‘'v  ’-ioogle 


TABLE  MÉTHODIQUE 

EN  FORME  DE 

CATALOGUE  RAISONNÉ. 


THÉOLOGIE. 


I.  ÉCRITURE-SAINTE. 

1.  Textes  et  Versions  (*). 

A.  Bibles  entières. 

a.  Bibles  polYglottei. 

I Biblia  polygloita  card.  Xlmenll.  Complutiy 
0 vol.  io-foi. 

n BiouApolygloUaAr1æMontani..4Rru«77>t<p,i56o« 

5 >ol.  iD-fol. 

3 Biblia  polyglotta  Hich.  Le  Jay.  Ponaiïi,  1638, 
10  vol.  In-fo). 

4 Biblia  pulygloua  Br.  Walton.  Londinit  1657, 

6 vol.  In-fol. 

5 Bibua,  hebr.,  gr.  et  lat.^  Fr.  VaiabIL  Beidelh.^ 
188Ô,  3 vol.  ii>*fol. 

6 Biblia  quadrilinguia,  a Relneccio.  Uptia^  i75o« 
3 vol.  In-fol. 

7 Biblia  polygloUa...  cum  prolegoroenis  Sam.  Lee. 
Londini^  i83i,  pet  ln«foi. 

b.  Tettei  hébraïques  et  syriaques. 

8 Biblia  bcbraica. 

g Eadem,  ex  cditlone  Vatabli.  Parisiii.,  B.  Slcph.^ 
i53g,  À vol.  ln-4. 

10  Eadein  hebraica , cutn  Inlerpret  lat  Pagninl, 
etc.  Aniuerpitt,  1S73,  In-fol. 

II  Eadein  hebraica,  ex  recens.  JablonsJd.  Beroliniy 
lôgg.  In-A. 

13  Eadem,exedlUonc  Jos.  Albla.  Amitelod.^  1708, 
3 vol.  ln>8. 

iS  Eadein , cum  vers,  lat.,  studio  de  Blet  Vienna^ 

\ 743,  h vol,  ln-8. 

14  Eadem,  ex  edIUonc  C.-F.  Houbiganl.  Parfs., 
1753,  4 vol.  in-fol. 

15  Vêtus  Testamentum,  edldil  Kennlcott  Oxonii, 
1776,  3 vol.  In-fol.  (Biblia.) 

18  Varia  lecl.  Vet.  Tcstaincntl,  hebr.,  a de  Rossi. 
Perma^  1784,  5 vol.  In-4. 


1 7 La  Bible,  trad.  nouv. , avec  Ubébreu  en  regard.. . 
par  S.  Cahen.  Parti,  i833  et  ann.  suiv.,  in-8. 

18  Biblia  hebr.  y espaRola.  Amit.  (1783),  In-fol. 

19  The  Old  Testament,  english  and  hebrew....  by 
Anselm  Bayly.  tond.,  1774, 4 vol.  ln-8.  (1, 33i). 

30  Biblia  syrlaca.  Lond.^  1833-38,  In-4. 

e.  Versions  grecques. 

31  Sacra  Scrlptura  (Bibua),  grâce,  juxu  LXX. 
Vtnttiis^  i5i8,  ln>fol. 

33  Velus  Testamentum  graecum,  Juxu  LXX. 
Amme,  i588,  In-fol.  (Au  mot  Biblia.) 

3$  Biblia, gr.  et  lat,  ex  edlllone  J.  Morlni.  Parii.. 
1638,  S vol.  in-fol. 

34  Vêtus  Testamentum,  e cod.alex.  ediditGrabe. 
Oxomï,  1707,  4 vol.  ln«foL  (Biblia.) 

34*  Idem,  cum  vaiils  lectionlbus,  edenUbus  Holmes 
et  Parsons.  Oxoniï,  1798,  5 vol.  In-fbl. 

i.  Venions  latines. 

35  Biblia  sacra,  vers.  S.  Hleronyml.  ^ 
30Eadem,ex  edlt  R.Stcphani.Porfj.,  i538,  In-fol. 

37  R.  Stbpham  ad  censuras  theologorum  paris. 
respoDsio.  i553,  ln-6. 

38  Biblia,  ex  recognit.  theologorum  lovaniens. 
Antuerpiœ^  i583,  In-fol. 

39  Biblia  vulgata, ex ed.Slxtl  V. Aobuf,  i5qo,  In-fol. 

30  Biblia  vulgata,  ex  cdJ  t SlxÜ  V et  Clemenlis  VIII, 
Bomœ^  1593,  in-fol. 

31  Bibliobum  versio  velus  iulica,etc.,  a P.  Saba- 
tier. Aemfs,  1743,  3 vol.  in-fol. 

33  Biblia  , ex  hebrxo  per  Sanctum  Pagnlnum. 
Lugduni^  i543,  in-fol. 

33 Biblia  sacra,  ex  hebraso  translata. TVfftirf,  i543, 
io-fol. 

34  Vêtus  Testamentum  juxla  verslonem  LXX 
latine.  Aouite,  i588,  In-fol.  (Biblia.) 

35  Biblia  lat.  a Tremeillo  et  Fr.  Junlo.  //aRoritr, 
1634,  In-fol. 

38  Vêtus  Testamentum lat.  versum  a J.-A. 

Dathio.  /fd/cp,  1779-89,  8 vol.  io-8. 


(*J  PCoot  n'sviJBs  pincé  dsn»  celte  Table,  parmi  les  principales  Bibles  im  rhanoe  langue,  que  celles  qui  olfrent  des  textes  nu 
dee  versioas  difTerenles;  mais  nous  en  avons  Indique  beaucoup  d'autres  dans  le  bictionoaire,  an  mot  BIBI.IA,  sous  lequel  elles 
se  trmiveot  rangées  par  ordre  rlironologloue  et  par  urdre  de  langues.  Les  parties  séparées  de  la  Bible  se  trouTeal jdacéet  dans  le 
thciiunnatre,  ans  mots;  l*e5T*Tf.l’C*irs,  Gss»;sis,  l’>ALTtMt'n,Tt:sTA«NTi-a  (nosev).  EvsNbaiiA,  ErisTOLA:,Pstueptilolr, 
Acts  aPOSTOioiitist. 

TOME  V. 
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a THÉOLOGIE. 


#.  Veriioii*  fnttçalMi. 

97  I^H^TesderAncien-Testament  historiés.  Lyon^ 
in-rol.  Roth.  (Bible.) 

38  La  Bible,  trailuilc  par  Le  Fcbrre  d'EstapIca. 
AnterSs  i93o,  in-fol. 

9g  La  même,  revue  par  les  docteurs  de  Louvain. 
AnverSy  1578,  in-iot. 

âo  La  même,  en  latin  et  en  françois,  traduite  par 
René  Benoist.  PariSy  1866,  In-fol. 

Al  La  même,  trad.  par  P.  Frison.  ParUy  1601, 
3 vol.  in-fol. 

Aa  La  même,  trad.  par  Le  Maistre  de  Sacy. — Voir 
le  n*  Al?. 

Ao*  La  même,  trad.  par  Le  Gros. 

A3  La  S.  Biblb,  en  lalin  et  eu  français,  trad.  par 
M.  de  Geuoude. 


AA  même,  par  R.*P.  Oüvetan.  SevfcKâtcly 
i515,  in-foL 

A5  La  même,  parOs(erwald.;fMat#rd.,i7iiA,lQ*rol. 

A6  La  même,  trad.  par  I/eCeiie.  Amtlerd.y  17A1, 
O vol.  in^fol. 

A7  La  même,  par  les  pasteurs  de  Genève.  Genèvey 
1801,  In-fol.  ou  3 voL  in-8. 

f.  VentoBs  luHraot»,  Mpagnelt^  portoini*ei. 

A8  Biblu  in  llngua  volgare.  Venetiay  1A71,  In^fol. 

« Ag  La  S.  Bibsu,  trad.  da  Giov.  Diodati.  Gniera, 
16A1,  In  foi. 

^5o  & Bibbu,  trad.  da  Ani.  Martini.  Torino^ 

1776,  oS  voi.  ln-8. 

Si  RiBi.uen  lcuguaespafio!a.frrrnra(i553),ln-fnl. 

5b  La  misina,  por  Casslodoro  Rcyna.  ir»6g,  in-A. 

53  La  Bibua,  iradudda  por  Scio  de  S.  Miguel. 
FalenciOy  1790,  10  vol.  in>fol. 

5A  I-.S  S.  Biblia,  (rad.  porF.  Torres  Amai.  Afndrid, 
18S0,  6 vol.  in>A. 

55  Los  ilbros  poolkos  de  la  S.  Biblia,  por  Th. 
Gonaalc$r.arvaJal.F«/rnciVi,  i8a7'3o,  7voi.in*8. 

50  La  S.  Biblb,  en  langue  limousine  de  Valence. 
Valenci/ty  1A78,  in-fol. 

57  Vellio  Testamento,  trad.  em  portugei.  BalaviUy 
17A8,  a vol.  lU'8. 

58  O Velho  e Novo  Tcslamento , irad.  pelo  I\ 
Perdra  de  Flgueiredo.  tiihoa,  i7gi‘i8o5,  a3 
vol.  in-8. 

f.  Venions  inpoisodes  et  hoDendelse. 

5g  Biblia  germanica,  a vol.  io-fol. 

r>g*  t.a  S.  Biblb,  en  allemand,  de  la  trad.de  Luther. 

60  Bible  en  langue  hollandaise.  Delfty  tA77,  In-fol. 

a.  Venieo  rotuakpte. 

61  Bible  en  langue  romanique,  à l'usage  des  ré- 
formés Grisons.  Coiroy  1718,  in-fol. 

Oa  Biblia  in  liiigua  romanscha....Çriiof.,  1 7A3,  in-fol. 

i.  Venions  angUite,  iriandaiteei  gaeüqoe. 

e 03  The  holy  Bible. 

CA  The  Bible,  transi.  Info  Irisli.  /.ondon,  i08i-85, 
in-A. 

05  The  Bible  in  welsh.  Lond.y  i388,  in-fol. 

00  The  Bible  In  the  gadic.  £dffiAvr.9A,  i8q6,  In-A. 

07  The  Bible  in  the  manks  language.  IPhUehavfny 
17711 

k.  Venion»  donoite.  «oedoiie,  Snoite,  eie. 

08  Biblia  danica.  Hafnitty  iOA7*  In-A. 

Og  Biblia  sueclca.  Stokhoütti<ey  i005,  lii-fol. 


70  Biblia  flnonlca.  .vroAAolmi>,  lOAa,  in-fol. 

71  Biblia  laponiea.  Hemrsandy  1811,  3 vol.  in-A. 
7a  Biblia  Islandlca.  UoUumiiy  i58A,  in-fol. 

t.  VmioD»  eo  dialeclet  iUtod»  et  en  eeUtoolen. 

73  BiBLiAin  iinguam  slavam.  Ostraviay  i58i,  in-fol. 
7A  Biblia  rossica.  1751,  in-fol. 

75  Biblia  huiigarlca. 

7O  Biblia  bohemlca.  Pragœy  1A88,  In-fol. 

77  Biblia  polonlca,'sumpt  N.  Radxlvilli.  £restf<p, 
i503,  in-fol. 

78  Biblia  lilhuanlca.XomitrsA.,  i?35,  in-8. 

?g  Biblia  csthonica.  Revrly  i?3g,  in-A.  (Ces  deux 
articles  peuvent  être  placés  avant  le  n«  08.) 

M.  Venioni  anbo,  anneaieone,  torque  cl  géorgleaDe. 

80  Biblia  arabica.  Homay  1O71, 3 vol.  in  fol. 

81  Biblia  armenlca. 

Sa  Biblia,  lurclee.  Pnrfsff/,  i8a7-a8,  In-A. 

83  Bible  en  langue  géorgienne.  Jfoscou,  17A9, 
Io-fol. 

N.  Venion*  en  différent!  dialecte»  indien». 

8A  Bible  en  sanscrit.  Strampergy  i8o$-i8,  5 vol. 
In-A.  et  in-8. 

85  — en  langue  tamul.  Trinquehar^  i7iA-a8,  A 
part.  in-A. 

86  — en  hindotistaul.  Stramporty  181a,  6 vol.  in-8. 

87  en  bengali. /Aid.,  1811,  C vol.  iu-8. 

88  — en  oolkula.  ibid.  ,1811,5  vol.  ln-8. 

8g  — en  pushtoo.  tbid.y  1818,  5 vol.  ln-8. 

90  — eo  singalais.  Vohmhoy  181g,  5 vol.  in-A. 
gi  — en  peenjablie.  Serampo^-ty  1818,  ln-8. 
ga  — en  maraUe.  tbid.y  1S07,  5 vol.  ln-8. 

93  — en  orIssa.  tbid.y  1811,  5 voL  in-8. 
gA  — en  mooltan.  tbid.y  1819,  ln-8. 
g5  — en  guiiiraite.  tbid.y  1830,  in-8. 
gO  — en  langue  assam.  tbid.y  1819,  in-8. 

07  — en  vlkanci-a.  tbid.y  i8ao,  ln-8. 

98  — en  Icunkuoa.  tbid.y  1818,  in-8. 

99  —en  lellnga.  tbid.y  1818,  lo-ë. 

O.  Vertioa  chinoite. 

99*  La  Bible  en  chinois. 

p.  VertUea  maiaiae. 

100  I.a  Bible  en  langue  malaise.  Ba/apfa,  1758, 
5 vol.  ln-8. 

f.  VertloD  en  langue  de  l’IoiériqQe  do  Nord. 

101  La  Bible  en  langue  américaine  de  la  Virginie. 
Cambridggy  iflOi,  in-A. 

B.  Livres  séparés  de  rAnden-Tcstament  en 
düTéreotcs  langues  *. 

* (Si  l'on  iTaii  k rlacter  on  grand  nombre  d’article»  apparie* 
naol  a ce  paragraphe,  on  pourrait  »*narer  chaque  lirre  de 
ta  Bible,  et  l'indiquer  par  on  titre  de  diritjoD.] 

loa  PEXTATEi'CHiRhebr.  Br/xiVr,  lAga,  ln-8. 

103  Codex  syriaco-hexaplaris.  — Voy.  le  n*iA5*. 
loA  OftiGENis  hexaplorum  qu«  extanu — Voy.  873. 
loA*  Cædiionis  monachi  paraphrasispoctlcaGene- 
seos,  anglo-saxoïilce  conscripta.  Amtelodamiy 
i655,  in-A. 

105  Fragmenta  basmurico^:optlca  VetTestamentf 
qus  In  musco  Borgiano  VcUlris  asservantur  : 
cdidll  W.-F.  ENcrLBRETH.  Ua(ni(ty  i8n,  in-A. 


EOUTUIUi- SAINTE. 


106  Qulnquc  librl  MosU«  cgypUace,  edente  Wil- 
kins. Ümd.^  1731,  Id-4.  (Article  Pe5tateuciii’8.) 

107  Exoocs»  bebr.,  cum  vers,  cbald,  arab.,  etc. 
Constantinopolfy  ]3A5,  In-fol. 

lOS  PofTàTEtxHi  versio  grsca.  Brlang<e^  1790, 
3 vol.  in-8. 

lOQ  Otho\is(G.)  palestra  linguarum  orieniallum. 
Francofurtiy  170a,  ln-4. 

110  Liber  Gdiesis,  hebr.  Flortntiœ^  175A,  in-4. 

1 10*  Les  quatre  livres  des  rois,  en  français  du  xii< 
slicle...  Pari$y  iSAa,  io-il. 

111  Historia  sacra  de  Tobla  seniore  ac  Junlore,  slve 
Mattbæi  vindociensh  paraplirasis  melrica  lii 
Tobiam.  Bremay  i6ila,  iu-8. 

1 19  HerTATEUJfos,  liber  Job,  et  evangclium  Mro- 
demi,  anglo-saxonice.  Oxoniiy  i6gS,  in-6. 

1 13  PsALTEaim,  behr.,  gr.,  arab.  et  cbald. Genuir^ 
i3i6,  lii-ful. 

1 lA  Idem, in  IV  llnguis.C^f(Mf(r-^ffri0piR<r,i5i8, 
In-foL 

1 1 5 Idem,  bebr. , expurgatum  (a  C.-F.  lloubigani). 
Lugd.-Battt9.y  17AS,  in-18. 

1 16  Idem,  syriace.  Lugd.-Batixeor.  y 1693,  In-A. 

117  Idem  gr«cum.  Venet.y  1A8O,  in-A. 

118  Idem,  gr.  et  lat.  Mediol.y  lABi,  in-fol. 

1 10  Idem,  lat.  Meapoliy  1A76,  pet  in-A. 

190  PsALTRtnrH  qulotuplcx  (latine}.  ParhiiSy 
i3og,  In-fol. 

191  Le  Psautier,  trad.  en  français  par  La  Harpe. 
/>ar.,ln-8.elin-i9.(VolrauD)Ot  EcctésiASiigtE.) 

139  — en  gascon. 

193  — en  béarnais. 

19A  — en  Italien. 

195  ~ en  castiliau. 

196  — en  aHcmand. 

197  ~ en  hollandais. 

198  — en  anglais. 

190  — en  Islandais. 
i3o  — en  groenlandats. 
iSi  — en  bohémien. 

1 39  — en  illyiien. 

iS3  — en  arabe. 

iS3*  ~ en  arménien. 

i3A  — en  turc. 

iS5  — en  langue  géorgienne. 

136  — en  persan. 

137  — en  langue  tamul. 

1S8  — en  hlndoustani. 

189  — en  Orissa.  • 

lAo  — > en  malais. 

lAi  PsACTiEE  cople-arabc.  Home,  17AA,  in-A. 
iA9  — étbiopien-laün.  Francforty  1701,  In-A. 
iASDA.'viEL,sec.  LXX,gr.etIat  Itonur,  3779, In-fol. 
lAA  Nova  versio  grxca  provcrblorum,  eccleslasiis, 
cantici  cantlcoruro,  etc.,  ex  unico  S.  Marri 
bibliotb.  codice  veneto,  nunc  primum  enita  a 
J. -B.  de  Vlltolson.  JrgcntoraUy  178A,  ln-8. 
iA5  Salomomis  proverbia,  hebr.  Luçd.-Batator.y 
17A8,  in-A. 

iA5*  Omiix  syriaco-hexaplaris.  Berol.y  i835,  In-A. 
1A6  OsADiAS  armenus.  Liputy  1680,  In-A. 

1A7  Le  livre  de  Rutb  en  hébreu  et  en  patois  au- 
vergnat, etc.,  publié  par  M.  Tabbé  Laboudebie. 
Paris,  189S,  ln-6. 

1A8  WiLLKRAïf  lo  canücum  cantlcorom  paraphr.!' 
sis  gemina,  prior  rbytbmls  laüols,  altéra  veteri 
fraodea. /.updimi-Ba/noonun,  1 3o8,in-8. 
1A9  Ff*  Junli  observât! oues  In  Wülerami  fraoel- 


cam  parapbrasln  cantici  caoUcorum.  Amuiod. 
1653,  in-8. 

C.  Textes  du  Nouveau-Testament  et  de  scs  livres 

séparés. 

iSoNovum  Instrumcntum  (TasTAirejiTcii),  gr.  cl 
lat.  Bntffeir,  i5i6,  in-fol. 
i5i  Quatuor  Evarceua,  gr.  ilauniœy  1788,  In-A. 

159  Codex  Th.  Beze:  Evanceua.  C’tti» taAr.,  ita3 

9 vol.  In-fol.  ’ 

i53  Primitive  New  Testament,  publlshed  from  ihc 
ms.  of  Beia  at  Cambrige,  bv  W'ill.  Wuistoî». 
Stamfordy  17A5,  ln-8. 

i5A  Pacu  eplstolarum  codex,  gr.  iVfseiue,  1791, 
in-A. 

155  Acta  apostolorum,  gr.  et  lat  Oxonff,  1715, 
ln-8. 

156  VerbI  incarnati  Jesu  Cbristi  verba,  ex  unl- 
verso  Ipsius  Testamenlo  collecta.  Paritihy  i65o. 
ln-8.— Verba  Cbristi,  gr.  et  lat,  cura  Laur.- 
Stepb.  Rondet.  Porfi/fs,  178A,  ln-8. 

D.  Versions  du  Nouvoau-Tcslamenl  et  de  ses  livres 

séparés,  en  düTércntcs  langues. 

157  N.  Testauentou,  in  XFI  linguls.  A'orimAeroie, 
1599,  9 voL  In-fol. 

158  Idem  hcbralcum.  lond/nf,  1661,  ln-8. 
i5Qldem  chaidaicum  (seu  æthiopicum).  Jlomtr 

i5A8,  in-A. 

160  Idem,  syr.  et  lat  1717, 9 vol.  In-A. 

lOi  Idem,  latine. 

169  N.-Testa«?it,  en  françois,  par  Julien  Maebo. 
lyotty  in-fol. 

i63  Le  même,  par  Le  Maître  de  Sacy. 

1 6A  Le  même , par  N.  de  Beausobre.  Amsterdam , 
1716,  9 vol  in-A. 

i65  Le  Nouveau-Testament,  en  lat  et  en  franç., 
avec  des  réflexioris  morales  (parleP.Quesoel). 
Amsierdatîiy  173O,  8 vol.  in-19. 

16O  — en  breton,  Angouiêmey  1897,  io-8. 

167  — CD  langue  basque.  La  BochsUey  1571,  ln-8. 

168  — en  castillan.  AnverSy  i5A3,  la-8. 

16g  — en  portugais. 

170  — en  allemand. 

171  — en  flamand  et  hollandais. 

179  ~ en  animascb  ou  rbelique. 

173  — en  anglais. 

17A  — en  gaeilc. 

17A* — en  Irlandais. 

175  » en  moldave. 

176  — en  esthooicn. 

177  — en  llthoanieo. 

178  — en  danois. 

178*  — en  suédois. 

179  en  flnols. 

180  — en  lapon. 

181  — en  islandais. 

181*  — en  groenlandals. 
i89  — en  Imbémien. 

188  — en  sclavon. 

18A  — en  dialecte  de  Camiole. 
l83  — en  croat 

186  — en  samogete. 

187  — en  arabe. 

188  — en  persan. 

189  — en  turc 
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iSo*  en  arménien. 

190  — en  géorgien. 

igi  — en  tariar. 

103  >—  en  sanscrit. 

io3  — en  hiiidouslanl. 
eu  btndou. 

i05  — en  tamoul  ou  ctamul. 

igfi  — en  bengali. 

1Q7  — cil  oiaraltc. 

igg  — en  kunktina. 

199  — eu  karnatc. 

300  ~ en  javanais. 

301  — en  siugalais. 

303  ^ en  chinois. 

303  — CO  malais. 

304  — en  égyptien. 

305  en  éthiopien. 

306  — en  madccas. 

307—  en  créol-américo-danois.  Copenh.  ,1761,  lu-8. 

308  — en  ncgro-engllsb. 

309  Fragmentum  Evangkiji  sancU  Johannis,  etc., 
grcco-cop(o*tliebaicumet  laL  Aojncr,  1789.  in-4. 

310  EvangcHorum  versio  syrlaca  philoxcniaoa. 
0.rofi//,  1778.  3 vol.  ln-4.  (Evano£lia.) 

311  EvangeUaiium  quadrupl.  a Blaocbino.  /loanr, 
1769.  4 vol.  In-foL  (Evanoelia.) 

313.  SS.  Evangellorum  codex  S.  Euscbll  manu 
exaratus.  Mfdiolani^  17A8,  3 vol.  In*4. 

313  ARomz3<rrA  singulorû  capUum  quatuor  evan- 
geUaiarum.  Antuerpia^  i533,  iu>4. 

314  Les  SS.  Evangiles  en  français. 

3 lA*  The  gospels  In  old  saxon.  London^  1 571 , ln-4. 
(Evangklivw.) 

31 5 Evanceuohom  vcralo  gothlca  [JlphlUe.  OxoniV, 
1750,  ln>4. 

316  J.  lUNF  analccta  ulphilana.  C/psn/.,  1769,  in>4. 

317  ^usd.scripta  verslonem  ulpbllaoam  iUuslran* 
tla.  gero/im',  1773,  ln-4. 

318  I«es  Evangiles  en  groeolandals. 

319  — en  maltais. 

330  — en  arabe. 

331  on  persan. 

233  — en  tamoul  ou  damui. 

933  — on  singalals.  1739,  Id-8. 

334  — en  chinois. 

335  — en  mandchou. 

235*  <—  en  éthiopien. 

— CO  amharic  ou  abyssinien  (se  place  aussi 
après  l'hébreu). 

227  — en  langue  des  esquimaux. 

Qgg  — en  langue  de  TahiU. 

239  EvaLOgelium  secuudum  MAnu.EtM  ex  coüice 
resciipto  in  btbUuth.coliegli  SS.TrinJtatlajuxia 
Dublini  descriptuffl  opéra  J.  Barrett.  DubUni\ 
1801.  in«4. 

3S0  Eplstula  Pauli,  {Au  mol  Paulcs.) 

33i  Oratio  domlnica,  plus  G.  lingula  reddita. — 
Voy.  CuAWBEaLEVNfus,  et  au  mot  Oeatio. 

383  Specwenh  of  éditions  of  tbesacred  Sciiptures 
la  the  eastern  languages  (oraison  dominicale  en 
59  langues).  5eramporf,  1818,  ln*4« 

E.  Harmonies  et  Concorde  des  évangfies. 

933  Dtatessaroo,  grsce,  ex  IV  evangelils,  edidit 
Whitb.  Oxonff,  1800,  in-8. 

334  Harmoola  evangcllca,  slve  aualuor  evaogelia 
gr. , pro  temporis  et  rcrum  série  In  partes  quin- 


que  dlstribula,  edidit  Edw.  Greswell. 

1880  (Iterum  i833).—  Editio  terüa,  i84o,  ln-8. 

335  ZACHARiÆconcordta  IV  cvangellstarum.  1473, 

ÎD>foI. 

336  J.  Clerid  harmonla  evangelica,  gr.  et  lat.,  ex 
vers.  luigaL  Amlflodami^  1700,  In-fol. 

337  Mc.  Tuoynard  vel  Toinard,  barmonia  evan- 
gcliorum.  ParisUs^  1707,  in*fol. 

338l.amy.Coiuinenlaril  in  harmemiam  evangelist. 

ParisiiSt  1699,  3 vol.  In>4. 

339  Seb.  Barradli  commentaria  in  concordiam  et 
hlsloriam  IV  evangelistarum  : cum  ilinerariu 
fliiorum  Israël  ex  -Egypte  in  terram  repromis- 
sionis.  Auffuita-yfndelicor.^  1743,  5 vol,  in-fol. 

240  Hannony  of  the  four  gospels,  by  J.  Mack- 
NIGHT.  5'^edil.  Londotty  i833.  a vol.  in-8. 

241  Harmony  of  the  gospels,  by  Wlll.  Newconie. 
DubliHy  1778,  In-fol. 

343  DisserUllons  upon  lhe  princlpies  and  arran- 
gement of  an  barnioiiy  of  t)ie  gospels,  by  Edw. 
Greswell,  second  cdlt.  Ox/brrf,  18S7,  8 vol.  In-8. 

343  PEzaoN.  Illsloire  évangélique  conbrmée.Piiria, 
1696,  3 vol.  in-ia. 

F.  Livres  apocryphes. 

344  J.*A.  Fabricii  codex  pseudepigraphus  Veterls 
Testamenii.  lîamb.y  1723,  3 vol.  In-8. 

245  Fabsicii  codex  pseudepigr.  Novl  Testamenii. 
Ilamb.y  1719,  3 vol.  in-8. 

346  Haciogiupiia  posteriora,  dcnomlnata  apocry- 
plia....  in  IbiguaiD  hebraicam  convertit  S.- U 
Fraenkcl.  Liptia^  i83o,  In-8.— Voir  le  n*  3337. 

347  Ascenslo  Isalc  vatls,  opusculum  pscudcpl- 
graphum...  publlcl  Juiis  faclum  a R.  Laurence. 
Oxoniiy  1819,  in-8. 

348  The  book  uf  E.NOCH,  transi,  by  Rie.  Laurence. 
Oxfordy  1833,  ln-8. 

949  Codex  apocrypbus  Novl  TcslamcnÜ.  lipsiœ 
i8Sa,  ln-8.  ’ 

35oB.Bibliandri  protevangellon.Biuif.,!  552,10-8. 
35i  Acta  S.  TiioMiB  aposloli.  Uptia^  1833,  In-s! 
353  Hlsiorla  sive  cvangelium  Nycodeml.  (clrcâ 
i5oo),  in-A.  (Art.  Nicodewcs.) 

353  Jbsd  Slracidæ  liber,  gr.  Ratitb.y  1806,  ln-8 

354  H.  SIEE  cvangelium  infantis,  arab.  et  lat. 
Vltrqjfctiy  1697,  ln-8. 

355 Robertcs  lincoln. Tesiamenium XHpatrlarcb. 
llaganotry  i533,  ln-8. 

356  Conccni  of  Scripturcs,  by  H.  Brolghton. 
{London,  1596),  ln-4. 

G Concordance,  Répertoires  et  Extraits  de 
rÉcriture-Sainte. 

357.  J.  de  Calasio,  concordanüa  behr.  et  lat. 
Londiniy  1747,  4 vol.  in-fol. 

358  Buxtorfii  concordantiæ  Blbliorum,  hebr.  et 
cbald.  Basil.,  1683,  in-fol. 

359  CoDcordanUæ  Ubror.  Vct.  Testamenii,  hebr 
et  cbald.,  auctoro  Jul.  Fcerst.  lApsiet,  1 83o-4o 
gr.  ln-4. 

360  The  hebrew  concordance  adapted  lo  the 
cnglish  Bible,  by  J.  Tatlor.  London,  1754-57 
3 voi.  in-fol. 

361  Gb.  NoLDii  concordantisparüculanim  bebrso- 
chaldaicarum.  ienœ,  17S4,  ln-4. 

363  Cr.  Kircher,  concordantiæ  V.  Test,  gra^:», 
hebr.  vocibus  respondenlcs.  Francofwrti,  1607, 

3 vol.  ln-4. 
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M A.  Tftomn  amcordaotla  gr.  LXX.  Amitel.^ 
1718,  9 Tol.  ln>fol. 

9fti  Nofi  T«8taioenU  græci  Tatneion,  allas  concor- 
danlla,  opéra  Erasmi  Schuidu  edltæ.  Gotha^ 
1717,  in-fo(. 

905Co?(iiADcs(deHalberstal)  concordaotla  blbllo- 
rum.  (circa  1A70),  lo^fol. 

068  G.  Bulloci  oKonomla  Scrlpluræ  saoctæ.  An» 
ritrr7n<r,  1079,  in-fol. 

067  G.  de  Zahoiia  cüncordnmla  lal.  Ilotiur^  1O97, 
iti-fol. 

;î68  Fr.  Luc.is»concord,  lat.  lOâa,  gr.  hj-y. 

0G9  Hcperloriuni  bibllcmii,  seu  foncürüantiæ  S. 
Scripturap , iio>a  melhcKlo  ailornatop^  studi» 
idlglosor.  ordhiis  S.  IW'ncdicii  iimnaslprll  us- 
bofuntanl.  AHg.-yiruMic.^  9 vol.  iti-fol. 

070  Midi.  Waltijcri  harmoula  biblira.»  sive  brevis 
et  plana  coiiclliailu  locorum  V.  pi  N.  rp.sianiciul, 
rulparciitersjblcontra«liccnllunî..VünV«/i.,  lOyO, 
iH'foJ.  fC’est  au  moins  la  8*  dliümj.) 

971  Old  ami  ^ew  Teslatncnl  arraiiged  iii  liisloriral 
aad  chronol.  order,  in  such  manner  tliat  tho 
books,  chapters»  clc,,  niay  be  read  lu  one  cun- 
uocied  history...  byllierev.  George Townsend, 
llic  fourlh  édition.  London,  1838,  i'i  vol.  tn-R. 
— Au»l  Jft3â,  en  mi  Mjul  vol.  ln-.8. 

979  Scriplura  sacra  in  locos  cotnmuncs  mormn  et 
eiemplorum  noio  ordtnc  distrihuta,  amliore 
Aut.  Ballnghem.  Pttrisiis^  I/Oj,  in-foi. 

973  Thésaurus  biblicns,  hoc  est  dicta,  .seiilciiti® 
Pt  cxcrapla  cv  sunciis  bihliis  collecta  et  per  loci^ 
cmnmuiie»  dlstrilmta,  ad  nsum  coudonandl  cl 
dispulandi,  auctore  FhU.-Paulo  Mer^.  Pni  isiis^ 
1823  (aussi  1825),  9 Toi.  hi-S.  (d’aprè.v  l’éiUdon 
de  Vienne,  1799). 

H.  Histoires  abre^géesde  la  Bible,  et  Biographies 
bibliques. 

97ft  Les  livres  hlstorlq.  de  la  Bible  par  CoMtSToa. 
Parü  (1895),  9 Tol.  la-fol. 

973  Pr.-Aot.  Ahfigouts,  liber  manualls  la  Blbllae 
liistorias.  Ulma.,  KI73,  iD*fol. 

976P.BeiTBoaii  rcduclorfum  Blbllorum.^ryrar.f 
1A74,  gr.  iD-fol, 

977LUR0  dilamato:  Flore  novello.  Fenet.^  ift89, 
in-fot. 

97S  Exposition  et  déclaration  de  la  Bible,  par 
JeuEn  (Maebo).  Lyon,  in-fol.  goth. 

979  Abrégé  de  Thlstolre  de  rAncien-Testanoenl, 
avec  des  réflexions,  par  Fr.-Phll.  Mesenguy. 
Parity  17A7, 10  vol.  io-13. 

980  Histoire  du  V.  et  du  Nouv.-Testament,  par 
RoTAciHm.  Pariêy  1670,  in-4. 

989  Discours  sur  laBlble,  par  J.SAvain.  Amsterd.^ 
1 79S,  fl  vol.  in-fol.  (Nous  plaçons  Ici  les  histoires 
de  la  Bible  dans  lesquelles  les  figures  ne  sont 
qu*un  accessoire.) 

383  Stackhousc^s  history  of  tbe  holy  Bible.  Lond. , 
1759, 9 vol.  In-fo). 

984  Biographie  catholique  par  ordre  chronolo- 
gique, ou  rbisloire  de  TA.  et  du  N.-T.,  depuis 
la  création  du  monde  jusqu’à  la  ruine  de  Jéru- 
salem, par  une  Société  d’ecclésiastiques  sous  la 
direclioo  de  M.  de  Genoude.  Paris^  1839, 9 vol. 
ln*8.,  avec  loo  fig. 

18.)  Biographie  sacrée,  par  A.-L.-C.  Coquerel. 
.imaterdum,  1693-90,  4 vol.  iii-8. — 9*  édition, 
augmentée  d’un  essai  blsior,  et  critiq.  sur  les 


dates  de  la  Bible.  FûUnctj  18S7,  i vol.gr.  Lo-fl. 
à 9 col. 

980  La  CaéATiON  du  monde  historiée,  avec  la  vie 
et  miracles  de  NostrO'Dame,  etc.  Par(t  (vers 
i59o),  in-8. 

287  Oc  CRBATioifB  Ade  et  formatloDe  Eue  ex  cosia 
ejus.  (Aenur,  circa  i475),  ln-4. 

988  Adam  oonderonatus,  authore  Loyskt.  Heden^ 
ID'18. 

969  J.- H.  Heideggerl  hlstorla  patriarcharum. 
IVnwrf,  1799,  9 vol.  ln-4. 

990  Uislorta  Joseph!  patriarche,  hebraice,  cum 
versione  interlioetrl  S.  Pagnlnl,  etc.,edente 
BIc.  Grey.  Londim\  1789,  ln-8. 

391  Narratiode  JosepbOfesacrocodIcedeeumpta, 
a Steph.  Rbay.  Oxonff,  1899,  In-i9. 

999  De  vita  et  morte  Mosls  llbrl  III,  bctH*.  et  lat., 
ex  vers,  et  cum  not.  Gilb.  Gaulmyn.  Pnnsffs, 
ifl99,  in-8. — Ottmb.y  1718,  In-fl. 

39S  Moyse  considéré  comme  législateur  et  mora- 
liste, par  M.  Pastoret  P«rf«,  1768,  lo-8. — Voir 
les  n**  9993-90. 

994  llisToiBB  de  l’ancieo  Toble,  de  Judith,  etc. 
Anters^  i584i  ln-4> 

393  P.  CoMBSTOR.  Scbolaslica  hist.  super  N.  Tes- 
tamentum.  7)*q/ecrf,  1478,  In-fol. 

99O  La  somme  et  fin  du  Nouv.-Testament,  par 
Gilb.  Dert.  Pons,  lOSg,  ln-8. 

997  LpDOLpnavlta  Chrlstt.  1874,  in-fol. 

ugé  Gesta  Chrtsti  (a  Jo.  Huss; circa  1879}, In-fol. 

999  ViTA  del  nostro  sJgnore  J.  C.  Boloçnoj  1878, 
In-fol. 

300  VtR  de  nosire  benolst  Sauveur  Jésus  Christ. 
(Lyon,  vers  1878),  In-fol. 

Soi  Le  livre  nommé  la  Vie  de  lesucrisL  (BrrAnni* 
Lodeac),  i885,  ln-8. 

Soi*  La  nalirite  et  passion  Jesns.  (Aouen,  vers 
i5io),  ln-8. 

3o9  Vida  7 excellentlas  de  nostra  sefiora por 

Mig.  Perez.  BarceUona^  i8p3,  ln-8. 

309*  Erasui  cooclo  de  puero  Jesu.  Londtniy  i8i8, 
tn-8. 

309^GuII.  BRARTEGBBit,  JesuCbrlsUvlta.Aiiftisr7>., 
1337,  in-8. 

SOS  Doctrina,  vita  et  pasalo  J.  C.  Prancofurti, 
1537,  IM- 

308  Vie  de  Jésu8-Cbrlst,parL.  MirI  Parfs,i33S, 
In-iO.— Voyez  Fartlde  Goncordahcr. 

3o8*  La  nativité,  vie,  passion,  etc.,  de  J.-C.  Parité 
1S78,  in-iO.  (Article  Corrozbt.) 

3o3  H.  Xavier  hlstorla  CbIsU,  pers.  et  lat.  £«yd.- 
Bataoor,^  lOSg,  ln-8. 

3o0  Bartli.  Riccn  vita  Jesu  Christl.  Amnir,  1O07, 
in-8. — Voyez  le  n"  99038. 

307  La  vie  de  J.-C.  par  le  P.  de  Honlreull,  revue 
par  le  P.  Brlgnon.  Purfs,  1781,  3 vol.  in-i9. 

308  Histoire  de  la  vie  de  J.-C.  par  le  P.  de  Licny. 
Paris,  1808,  9 vol.  ln-8,  flg. 

309  Histoire  sacrée  du  N. -Testament,  par  A.  J. 
D.  B.  Pari$^  i809,  ln-8. 

310  Vie  de  Jésus-Christ,  dieu-homme,  par  le  P. 
Ferdinand  de  Valverdé.  trad.  en  français  par 
M.  Béguler.  Angers^  Pm>fe,  1898, 5 vol.  ln-8. 

311  La  vie  de  Jcsiis  Christ  et  des  apostres,  tirée 
des  SS.  Évangiles,  suivie  de  la  morale  chres- 
lienne  d’aprèsics actes  desapOlrcs  et  les  epUris, 
par  H.  de  Genoude.  PariSy  9 vol.  in  8.,  avec 
uncadi'cmcnts  cl  vignettes. 
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Si3  J.-J.  Hou»Bia  historla  Jeschuc,  bebr.  et  lat. 

Lugd.-Batav.^  1706,  In^.  (Écrit  contre  J. -C.) 

Si3  Vie  (k!  Jéstû,  ou  eumen  critique  de  son  his- 
toire, par  Dav.-Fréd.  Slraoss,  trad.  par  M.-E. 
Littré.  Parity  Ladrangt^  h vol.  in-K. 

3i3*  Jésus^^brUl  et  sa  doctrine,  par  M.  Salvador. 
— Voir  le  n®  niSOn. 

SU  Jo.  Dibaieolæ  opus  quod  Baptista  Salvaiorts 
nuncupatur.  i33o,  in-ft. 

3i5  Passion  TnsersHerrn  Jesu  Christ. ylu.oaéoto'/;, 

1S7S,  iD-ia. 

SiO  Passion  de  nostrc  Saulvcur  ihesucrisL  (Lyon)^ 

>Aqo*  in*fol. 

S17  Mokt  et  passion,  et  aussi  la  résurrection  de 
Jésus-Christ.  Parii^  i4gs,  in  d. 

317*  I/hlstoircde  la  passion  de  N,  S.  Jésus,  par 
OUv.  Maillard.  Parité  ln-4. 

SiftLa  Nativité  et  passion  Jésus.  {Houen^  Fr. 

Régnault,  commenceui.  du  16*  siècle),  peL  in-8. 
3ip  Passion  dauiüquc  de  Jesucbrlst,  par  Jehan, 
abbé  de  la  Noe.  Parie,  i3a3,  ln-&. 

SiO  De  Christi  passione  oratio  Jo.  Hamju  Romtr, 
U97,  inU. 

Sai  Trois  llTTCs  de  rhumanlié  de  J.-G.,  par  P. 

AaiTiN.  Lfrim,  1&S9,  in«3. 

S22  La  quaresima  dct  rcvcr.  Franc.  Panioaaola. 
Bergama,  i0o5,  ln-3. 

3s3  La  Tie  et  les  mystères  de  la  Sainte-Vierge,  par 
le  P.  LaOtean.  Paris,  nSg,  a vq},  in-ia. 

Saè  Le  TaesPASSEUENT  et  assumption  de  la  Vierge 
Marie.  {Paris,  vers  i3oo),  in-^. 

3a5  Lac«  b.  Virglnis  Mariæ.  (circa  i465),  in-fol. 
3a3*  La  Vita  de  la  Vergine  Maria  e dl  J.C.  Milano, 
1400»  *n-4. 

330 MnucoLtdc la gloriosa  Verglnc. Maria.  Medioi., 
Uflo  (U78),  in-4.— Voir  les  n®*  3335i  et  sulv. 
336*  Vita  dl  Maria  Vergine,  dl  P.  Ahetino.  (circa 
i54o),  ln-8. 

337  Sainte  vie  et  l^endc  de  S.  Joseph.  Troyes, 
t543»  In-8. 

*»?/  .-Car.STEnGBLii  vite  S.  Joseph!  et  Virginis 
' Mariie-  Monachi,  lOtO,  io-8. 

33g  La  Vie  des  trois  roys.  Paris,  1A98,  in-4. 

1.  Recueils  de  gravures  bibUquesoh  le  texte  n'est 
qu'acceasoire. 

330  Ristobia  V.  et  N.  Testamemi.  Pet.  in-fol.  ^ 
Voir  le  n®  $67. 

330*  Ficürrs  du  Vieil  Testament. 

S3i  Figcrcs  du  Vieux  et  du  Nouveau-Tcsiainent. 
{sans  lieu  ni  date).  In  S. 

33'i  Opéra  nova , iaquaie  tratta  de  le  figure  del 
Teslamento  vccchlo.  Vinegia  (vers  i5rj),  in-8. 

333  llistoriarum  Veterls  Testamemi  icônes,  a Jo. 
lloLBFtN.  Lugduni,  i538,  In-4. 

334  Jo.-Mar.  Vruiatii  Veteriset  Novi Testament! 
optts  singulare.  Vestet.,  i538,  in-4. 

SS.*!  Bihlische  historien  figurlich  für  Bildcr  durch 
der  wolberûmeten  Sf.bald  Bchem.  Franefurt, 
1335,  in-4. 

3.35  V.  et  N.  Testamenti  historix  et  apocalypsis 
effigiats.  Francof.,  i53i,  in-8.  (Article  Sf^ald.) 
3S7  liisTORiARtm  Vct.  Testamemi  icônes.  Antuerp^., 
i34o,  in-4. 

338  Qcadmns  historiques  de  la  Bible.  Lyon,  i537, 
pet.  in-8. — Voir  aussi  l’article  BoRiriT. 

3.3o  Figures  de  la  Bible,  illustrées  de  htiiiains 
franr.  par  Guil.  Gitroixt.  Paris,  i565,  ln-8. 


340  Der  layen  Biblia,  von  J.  Frktdang.  Frassefurt, 
155g,  in-fol. — Voir  le  n®  13867. 

341  Bihiforiim  utriusque  Testamemi  icônes  (a 
Jodoco  Ammone  expr«s.sap).  Francofurti,  1571, 
in-8.  (A  la  fin  de  i’arlldc  Bible.) 

343  L.  Hillfsemii  <:acrarum  antiquitatum  monu- 
menia.  Antuerpur,  1077,  ln-8. 

843  Nora*sarror.Bibllorum  figurae,  aTob.SrniiiER. 
Argenlorati,  i3îK),  in-4. 

344  M.  MrniAN,  iconcs  blbllca*.  Argentor.,  i633, 
ia-4.  obi. 

343  TiiFVTmii  bibllonin.  i65o,  in-fol. 

340  RApiui-LisSanctij  linagincs  V.ctN.TestamenU. 
nomir,  1674,  in-fol. 

347  Histoire  sacrée,  par  de  Brianvillb.  Paris, 
1671,  3 vol.  ln-13, 

348  M.  Ktsfl  icônes  biblicæ.  Augusta^Vindelic., 
167g,  ln-4. 

34g  Ch.  Wkioel  2>criplura  loqiiens.  yorimberg<r, 
lOgô,  in-fut. 

35oKjus<leni  hlstorlæV.cl  N. Testamemi.  Korimb., 
1708,  3 vol.  In-fol. 

35i  Histoirk  du  V.  et  du  Nouv.-Teslamcnt  ( par 
Martin).  Antns,  1700,  « vol.  in-fol. 

353  Histoire  du  V.  et  du  .N. -Testament  eu  fig.,  par 
n.  de  linogc,  avec  les  explications  par  Basnace. 
Amsterdam,  1704,  In-fol. 

353  Histoire  de  la  Bible,  avec  fig.  d’Ulr.  Kracssen. 
Augsbourg,  1705,  in-fol. 

354  Les  épltres  et  évangiles  en  fig.,  par  Kradsse.n. 
Augsbourg,  1706,  In-fol. 

355  PIcturæ  Y.et Testamenti,  inclsx  a Killiano. 
•In-fol. 

356  Histoire  sacrée,  en  5oo tableaux,  parDeMAKNR. 
Paris,  1738,  3 vol.  gr.  In-û. 

357  Tablf.vl'%  (lu  V.  et  du  N.-Tcstament , en  i5o 
figures.  Amsterdam,  In-4. 

337*  Histoire  du  V. et  du  N. -Testament,  par  I.ctken. 
Amsterdam,  1733,  In-fol. 

358  FiGLnrsde  la  Bible,  en  500  tableaux.  Paris, 
1767,  in-4. 

S5g  Histoire  de  l’Ane,  et  du  N.-Testament,  en  fig. 
Paris,  1771,  in-8, 

36u  La  même,  représentée  en  fig.  par  Bassinet. 
Paris,  1804,  8 vol.  in-8. 

35 1 Liber  Cenesis,  vreis  fomits  a Crisp.  Pas&bo 
cxprcssls  01  nalus.  Arnhem.,  i5i6,  In-4. 

35s  H1STOB1.B  Josepbi,  Danlelis,  Judith,  etc. 

fiuiRÿerprr,  1453,  pet.  iu-fol.  ^ 

363  Liber  regum,  seu  vita  Davidis.  (i5*  siècle), 
in-fol. 

354  Cjvntica  cantlcorum.  Pet.  in-fol. 

305  Figures  du  Nouv.-Tcsiamcnt.  Paris,  Hier. 

de  .Vome/fsans  date),  ln-16. 

350  Kncbyridion,  ou  manuel  contenant  plusieurs 
matières  traictées  ès  livres  de  rAnc.-Testament, 
exprimées  par  figures.  Anvers,  i535,  ln-8.  fig. 
365*  Newc  flguren  des  .Newen  Testaments,  dureb 
Vergllium  Sous  aufs  kOnslicbest  gerlsen. 
Prancf.,  j555,  in-8. 

367  SpEcixrv  hnmanæ  salvatlonis.  In-fol. 

368  Ars  memorandi  per  figuras  evangelislarum. 
In-fol. 

35g  Histoire  de  la  sainte  croix,  ( uiemberg,  i483, 
in-4. 

.370  Historia  heaia>  Mari»  Virglnis.  Pet.  In-fol. 
.471  Vlia  diva*  Mari»,  eum  fig.  Alb.  Dürfri.  i5ii, 
in-fol. 
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571  Piuaco(b€caiuariaoa,  a Stockmamn.  iNpiuto- 
findeUcprum^  17O0,  io-8. 

97S  Passio  domiol  noslrl  Jesu , cum  flguris  Alb. 
Din£ai.  i&io,  gr.  ln-fol. 

i-j%  L'dalric.  Piîïber»  spéculum  passionis  J,  C. 

.S'ureml/trgfTy  i5o7,  li>-fol. 

3?j  Pas&io  üoiniiii  nostri  J.  C.  (sludlo  Ring.  Phi- 
lesii).  Argentorati  (iSo?),  In-fol. 

37®  La  passion  de  J.-C.  d'après  les  évangélistes^ 
parWolfg.  von  Min  (en  vcrsallemands).  Autfjp.. 
i5iâ,  In-A.  fig. — Voir  le  n«  3o3. 

377  Passional  Chrisii  and  Antichrlsil,  (i5î2i),in-a. 
cum  iconibus  L.  Cai^  ACB. 

378  Passio  J.  C.Joiagiiilbus  oxprcssa  a L.Cranglo. 
1339^  in-â.  (CaAXACB.) 

379  Passio  unsers  llerrn  Jesu  Chrisii. 
i57‘i,  I11-8.  fig.  de  Vlrg.  SoUs. 

380  Le  (héâlre  de  la  Passion,  par  lltarr.  Paris., 
16O),  in-rol. 

381  Tableaux  de  la  Passion  de  J.-C....,  par  Séb. 
La  Clchc.  Met:,  1G80.  lu-ia. 

38a  Figures  de  la  Passion  de  N.  S.  J.-C.,  par  Séb. 
le  Clerc.  In-â- 

383  [)cr  teùtsch  Passion.  Augspurg,  i48o,  in-4. 
38^  Das  Symdoixm,  uiler  geiiieinc  Bekentnis  der 
Zwelir  AfK>sleln.  tPiueb.,  i53g,  In-fol. 

383  Oie  anellT  llALPTARTiKeL  des  chrisii.  Glaubcns 
gcnenl  der  la  Apostel  Symbolum.  .Vrimhrry, 
i33g.  pel.  in-8. 

386  (lisTORiA  S.  Johannis.  Pet.  In-fol. 

387  Apocalypsis,  cum  figuris  Alb.  ÜmcRi.  1A98, 
gr.  in-fol. 

388  Les  Ftciites  de  l'apocalypse  de  S.  Jan.apostre, 
exposées  en  lat.  et  en  franç.  (par  lean  Uauglu, 
du  Le  PelH-Angeviu).  Paris,  i547,  In-iC. 

38g  Les  figures  de  l’apocalypse  de  b.  Jean,  par 
J.  Dcvrt.  i555,  in-fol. 

390  ExenciTii;u  super  Pater  noster.  In-fol. 

2.  Interprètes  de  l'Ëcriturc-Sainte. 

(Voir  t«*  n.  SS4-S7  e(  UO-SI.) 

A.  Interprètes  Juifs. 

(Pour  la  reliflon  di*«  Juifi,  voypt  o.  ftllrl  mIv.) 

3qi  Biblu  hebr.,  cum  commentarlis  rabliiorum. 

f'eHetiis,  1 j&7,  A vol.  In-fol. 

39*j  PENTATïüCiiLS  licbr.,  ctiiii  comiuenL  BoHOHite, 
in-fol. 

3vu*  Philo  judsus,  voyez  8fio. 

39S  Levi  Gersomdis  comment,  in  Pentateuchum. 

In-fol. — Voir  au.ssi  au  mot  Job. 

3gA  Salomonis  Jarcüi  commeutarius  in  Pentateu- 
clium,  liebr.  Begii,  1A75,  iii-fol. 

393  i'Rot>HrrJC  priores,  cum  comment.  Kimehü. 
.^OficiNi,  iA85,  in-fol. 

3g6  pRopHrr.e  poslerlores,  cum  coin meoUKlmchii. 
Aencim,  iA85,  In-fol. 

397  PsALTERicsi  bebr.,cum  commentar.  Kimcfail. 
ïA77*  In-fol. 


Aoi  R.  Jacob  ben  Ascen  quatuor  urdlncs,  üebr. 
Plebisacii,  iA?5,  in-fol. 

Aou  Rabb.  JosePBtis,  paraphrasis  chaldaica  In 
llbros  chronicorum.  Amstrfodami,  1713,  In-A. 
Ao3  P.  Col.  GiUATiNLS,  opus  de  arcanis  catboüc» 
verltatls.  Orthono'-Maris,  i5t8,  In-fol. 

B.  Interprètes  chrétiens,  soit  catholiques,  soit 
protestants,  sur  l’Ane,  et  le  Nouv.-Tcstament. 

AoA  Scriplur»  sacr.p  cursus  coinpletus,  ex  com- 
inentarlls  omnium  perfeclissimls  ubiqiie  habi- 

lls « unicc  conflatus;  annoiavcriint  vero 

slmuletedldcruiitfr.  J.-P.  etV.-S.  M.(Migne). 
Parisiis,  i839-A3,a7  vol.  gr,  in-8.  A 9 col. 

Ao5  Bibua  magna,  comment,  lllusirata.  Parisiis, 
i6A3,  5 vol.  in-fol. 

A06  Biblia  maxima. /*<D^siïa,  i66o,  ig  vol.  In-fol. 
A07  Mc.  de  Ltra  postiUæ  In  V^t  N.Tcslamenlum. 

Bomtr,  1A71,  5 vol.  in  fol.  ^ 

A08  PAifLis  de  S.  Maria,  scrutinium  Scriptiirarum. 
Bomtr,  1A70,  in-A. 

A09  MAyHOTRACTis , slve  expo^tio  in  singulos 
iibros  biblioriim.  Moçnntitr,  1A70,  in-fol. 

A 10  lIiGodc  $.  Caro,  opéra.  Venetiar,inbb,  8 vol. 
In-fol. 

Au  Le  LuuDAme.  (Lgon,  1A80),  in-fol. ~Volr  le 
n®  1379*. 

Ai9  Alph,  Tostati  in  sacram  Scriptunim  exposi- 
Uo,  etc.  t'enetiiF,  i5g6,  i3  vol.  in-fol. 

Ai3  J.  Tirinus,  commentar.  In  sacr.  Scripturain. 

Autnerp.,  i656,seu  1688,  9 vol.  in-fol. 

Al  A Corn,  a Lapidc  commentar.  Insacr.Scripluram. 

Antuerpùr,  1681-98,  11  vol.  in-fol. 

Al 5 MKNocnii  comment,  toüus  Sertptura.  Paris., 

1 79A,  9 vol.  In-fol. 

AïO  G.  Estius  In  præcipua  ac  dlfliciliora  saers 
Scrlptiirc  loca.  Parisiis,  168S,  In-fol. 

A17  La  sainte  Biblk  en  lat.  et  en  franç.,  avec  le 
sens  propre  et  le  sens  littéral,  par  de  Sacy. 
Paris,  1O89,  39  vol.  ln-8. 

Al  8 La  même,  avec  un  comment,  par  D.  Calmet.  ^ 
Paris,  179A,  8 lom.  en  9 vol.  ln-foI. 

A19  La  même,  avec  iin  comment,  par  de  Carrières. 
Paris,  1730,  6 vol.  1«-A. 

A90  I^  même,  avec  des  notes  tirées  de  Calmet  et 
de  l’abbé  de  Veneo.  Avignon,  1767,  17  vol,  In-A. 
Aai  Intcrpretatlo  sacræ  Scriptural  per  omnes  V. 
et  N.  Testamemi  llbros,  ab  Jo.-\cp.  Alber. 
Pesthini,  1801-A,  16  vol.  ln-8. 

Pla«ipiir«  de*  SS.  plar^*  rl-ipr^t  n,  RII  et  inlr.,  et 
aas»i  une  partie  det  iheoJwfrîrns  plBcm  *oii«  le*  n.  lixti  et 
tuiv.,  ont  ui«*i'  de*  rnmmenlairck  sur  l'F.crllure-Saiote  qui 
font  partie  de  la  eolleetion  de  leur*  ourre*  -,  il  en  e*t  de 
m^me  d’Eruiine,  roir  le  a.  ItDRI. 

A93  Colirctlon  des  ouvrages  de  Jacq.-Jos.  Duguet, 
relatifs  a l’Lcriture-Sainte  et  A d'autres  matières 
lliéologiqucs,  .savoir  : Règle  pour  l'InteUlgcnce 
de  la  $.  Ecriture,  171G  ou  1789,  ln-i9.  —Expli- 
cation de  l’ouvrage  des  six  jours,  1731  ou  17A0, 
ln-i9{  — de  la  Genèse,  1739,  6 vol.  In-19;  — 


398  LevI  Gersoniois  commentarlus  in  Job,  liebr. 
yrnpoti,  1A87,  pet.  In-A. 


des  rois,  des  parallpomènes,  d’Esdras,  etc., 
1 738-A9, 6 vol.  In- 1 9 ; — de  Job,  1 739,  A v ol.in-ig  ; 


398*  Dav.  kiMCHi  commentarius  iii  Jcsaiain.  (i5*  — des  psaumes,  1733,  3 toni.en  9 vol.  iii-i9;  — 


sj^-clej,  In-fol. 


du  cantique  des  cantiques,  etc.,  173A,  in-19;  — 


399  pRov ERBIA,  cum  comment.  Rabbl  IromanncI,  du  livre  de  la  sagesse,  etc.,  1733,  ln-i9;  — 
hebr.  yeapoti,  1A87,  lu-fol.  d'Isale,  de  3 chapitres  du  Deutéronome,  d’ila- 

Aoo  PAMiJpoMBnA,cum  comment,  hebr.  SeapoU,^  bacuc,  etc.,  173A,  6 tom.  en  9 vol.  in-i9;  — des 
1187,  io-foL  inystèresdti  la  Passion,  selon  la  concordef  17SS , 
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0 tom.  en  lA  vol.  io>i3:  ~ des  mystère:»  de  ta 
Passion,  173S,  3 vol.  in>ia;-~des  caractères  de 
la  charité  selon  S.  Paul,  Amsterdam^  1737,  ou 
ftruxeUet^  i73S,tn-i3;  — de  Tépltre  de  S.  Paul 
auv  Romains,  Avignon^  1750,  trhis.-Disscrta- 
lions  sur  les  exorcismes  du  baptême,  sur  reucha- 
rfstie  et  sur  l'usure,  1737,310m.  en  1 vol.  iiM3. 
— Traité  de  la  prière  publique,  1707,00  ffmxW- 
/«♦  1708,  ln-13.— Manuel dcplété,  i730,fn>i3: 
“^ionduUc  d'une  damecliréllênnc,  1 735  ou  1 730, 
ii>*i3.— Le  livre  des  psauuies,avec  dos  sommaires, 
i7èo,iiHi3. — Traité  des  principes  de  la  foi  chré- 
tienne, 1756,  3 vol.  — Conférences  ecclésiasti- 
ques, i7â3,  3 >ol.  ln-4.,  ou  rtniCs  17S0,  6 vol. 
ln-13  [à  la  fin  du  tome  0 ae  trouve  de  plus  le 
Traité  des  devoirs  d*un  — Traité  des 

scrupules,  1717,  ln-13.— Lettres  sur  divers  sujets 
de  morale,  1737,  10  vol.  pet.  in-i8.— Hncucil  de 
quatre  opnsculc^rfrerh/,  1737,  in-i  3.— Insti- 
tution d*un  prinS, X.eyde,i73o,  à vol.  in-i3. — 
L'esprit  de  Üugnet  ( par  André),  1 7OÛ,  In-ia. 

lo'tt,  DCcetMiret  pour  compl«(«r  le*  oputit* 
4e  Duffuei,  quririott  jterMBDei  roaaUienl  encor*  Im  oarrape» 
MivaaU  4u  m^n*  ÉMour,  tor  de*  lujeu  qai  onl  été  trolle*  «te 
BoareoD  d*iu  VBsftkùttu  ét»  mt/tieret  de  l»  Ptuion^  en  I V 
ToJ^  MToir:  Jem$  €uetu^  derant  Pitate^  Xauterdein.  tr.l, 
IB-IS;  — U mrUment  de  crois,  JimUetdvut  «W«.  In-lf  : — 
tfçreuc  XmtUirdam,  mv,  lo-lf  ; — J>  mvtUrtde 

J.»C.  cruct^,  detoUe  par  S.  Paul„  Aiutterdain,  17*1,  in-l*; 
^l'ameertare  da  côté,  Bruiellet,  mi,  lo-lt  ; — i>a  hioe- 
mhdmee  de»  pauane,  ete^  Amtterd.,  mi,  Ln-lf; £4! /omSniN 
de  Bruielle*,  mi,  la.lt. 

030  Explicaliofli  de  plusieurs  textes  ditEciles  de 
l*Bcrltürc-Salntc,  par  J.  Martcv,  Paria,  1750, 

3 vol.  in-0. 

035  1 llbrl  del  V.  et  N.  Testanionlo,  col  comment, 
dl  Ant.  Druccloli.  Fenetia,  i506,  7 part,  in-fol. 
(Article  Biblu.) 

030  Jac.  Altingii  opéra  oinnia  thcolugica,  anaty- 
tica,  cxcgetlra,  praclica,  problemailca  cl  phllo- 
logica,  edldll  B.  Bekkcr.  Amstelodami,  1O87, 

5  vol.  lo-foi. 

037  Abr.  Calovl)  Biblia  Vcl.  et  Nov.  Testament! 
•illusirala,  scu  comniintarii...  Franrof.,  i0?3-7Û 
(iterum  1711),  5 vol.  in-fol.  — Dresdtr,  1710, 

0 vol.  ln*fol. 

038  Joan.  ClericI  pcntalcuchus,  llbrl  hlstorlcl, 
llbri  liagiographi,  et  prophetx,  cum  comment. 
Amstelodamiy  1696-1708-51^2,  5 vol.  In-fol. 

030  Rosomollea  scholia  In  Vct.  Testamentum. 
/.fpafrr,  1788,  11  tom.  en  31  vol.  in-8. 

050  Eadem  scholia  in  V.  T.  in  compendium  rcdacu. 
Ibid.,  1837-50, 6 vol.  ln-8. 

051  Dalliil  opusculB  ad  crit,  et  inicrpretailonem 
Vet.Te8tamcntlst»eciaotla,cdente  Rosenmûllcr. 
Upsiœ,  179O,  ln-8. 

03a  J.-Cbrist.-F^.  Scliulzii  et  Geo.  Baueri  srhoüa 
In  Vêtus  Testamentum.  yorimbtraœ,  1783-07. 
10  vol.  ln-8. 

033  An  cxposiüon  of  lheOldaiid  New  Testament, 
by  llallh.  Henry.  /.aiidoii,'i8ii,  6 vol.  ln-0. 

030  An  exposition  of  üie  Old  and  New  Testamcnl, 
by  Joh.  Giix.  London,  1705-63,  0 vol.  in-fol. 

033  The  Bible,  wiih  a coipmentary,byAd.-Clark»‘. 

London,  1810-36,  8 vol.  In-0. 

030  The  Bible,  wlih  notes,  ohserrat.,  etc.,  by  TU. 

Scott.  lAmdon,  i533-5o,  6 vol.  In-0. 

067  Les  livres  historiques  du  Vieux-Testament, 
0VCC  un  commentaire  littéral,  tiré  de  divers*^ 
auteurs  anglais,  par  C.  Chais.  La  Haye,  1703, 


ou  Amsterd.,  1770-90,  i0  part,  en  5 vol.  gr.  io^ 
— Pour  les  discours  de  Saurln,  voir  le  n*  aSt. 

C.  Interprètes  des  livres  séparés  de  l'Ancien- 
Testament 

038  Hier,  ab  Oleastro  comment,  in  pentateuchum. 
Olyssipone,  lûSO-.’iR,  5 part  en  un  vol.  In-fol. 

030  Itecogaillo  Vetorls  Tesiainenti  per  Snccuni. 
Venetiis,  lOag,  iii-0. 

000  J.  Felibien,  pvmlatcuchus  liisioric.  Parisiit, 
1700,  in-0. 

001  M.  Mersenne,  quæstiones  in  Genesim.  Porfi., 
i6'j3,  in-fni. 

003  Aloysii  Lippomani  ralena  in  Grnesim,  et  in 
Kxodum.  Lugduni,  Anisson,  lOS?,  In-fol. 

003  II  santn  libro  délia  Genesi  dlfeso  de’  noovi 
assaltl  de’  moderni  Ilbcri  pensalori,  da  P.-J. 
Belll.  Parma,  17H9,  3 vol.  ln-0. 

000  La  Genèse  expliquée  d'après  les  textes  priaii- 
tifs,  par  Du  Contant  de  La  Molette.  Porfi,  1777, 
3 vol.  ln-13. — I/Kxode  expliqué  par  le  même. 
1780,  3 vol.  Iii-ia. — Le  lévitique  expliqué  par 
le  même.  1785,  a vol.  in-ia.  — Les  psaumes 
expliqués  par  le  môme.  1781,  0 vol.  In-is. 

003  Jo.  Pici  Mirandul?  iieptaplus...  de  sepUformi 
sex  dlcnim  Geneseos  enarrallonc.  (èlermlir, 
circa  1095),  in-fol.  (Picrs.) 

005*  Ksposilione  del  iiii  libro  d*  Esdra,  da  M.-.A. 
Lovisfxo.  Fenezia,  1371,  ln-0. 

006  J.  Gerso\  opnsculuiu  super  cantica  rantlco- 
rum.  In-fol.  godi. 

007  EJusdem  exposlüo  super  magnificat.  1073, 
lii-fol. 

008  Catena  gr.TCorum  Patrum  io  Job,  coUocton- 
Niceta.  Londini,  1O37,  in-fol. 

00g  Jo.  de  Pineda  cominenlaril  in  Job.  Antuerp., 
lOia,  in-fol.— Fene/fijr,  1739,  9 *ol.  In-fol. 

0.30  Caicna  prnonima  versionura  KlosseniaUiin  SS. 
Patrum,  velcruin  et  ncotericorum  Inlerpretum 
hebraeorum,  græcorum  cl  laiinorum,  in  quatuor 

llbros  Interprète  et  para- 

phrastc  Jo.-Rodolpho  a Corduba.  Lugd.,  i63*, 
in-fol.  (tom.  I et  le  seul  publié  ; il  est  rare). 

031  Balih.  Cordarii  exposilio  Patrum  grccorum 
in  psaiiiios,  gr.  et  lat  jinfurrp.,  iG0S-06,  S vol. 
in-rol. 

03a  J.  de  Tirrecremata  exposiiio  psalmorum. 
lioma,  1070,  in-0. 

033  PsALTKiuixi  Davidis.  rauriNt,  1517,  ln-8. 

030  PsALTEBiiM  iraiislal.  |ier  Sanctum  Pagnlama 
cimi  cointiieiit  i3ao,  in-fbl. 

055  S.  Marode  de  Mus,  comment  In  psaJfflOS,etr. 
Paris,  i03o,  lii-foL 

053*  Exposition  des  .sept  psaumes  en  françois,  par 
P.  d’AlIly.  In-0.  golh.  (Article  Auaco). 

056  Les  psaiitncs,avec  des  réûexions  parBearHies. 
Paris.  1 785, 8 vol,  In-ia. 

037  Les  Prophètes,  trad.  sur  l'hébreu,  avec  dev 
explications  et  des  noies  (par  le  préaid.  Agicr). 
Paris,  1830-33,  10  vol.  In  8. 

038  Isaïe,  irad.  par  le  P.  Bcrlhier.  i>aris,  J789« 
5 vol.  ln-13. 

05g  Réflexions  spirituelles,  par  le  même.  Paris, 
1790,  5 vol.  in-13. 

060  Hier.  PitADi  explanat.  in  Kxcchieleni.  Romte, 
l'igfi.  5 vol.  in-fol. 

06 1 Vaticlnla  Chabaenci  et  NacJiuiiil  itemque  non- 
nu||a  Lvaiar,  Miche»  et  EzechieiU  oracula,  etc., 
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auetoreU.  Joban.  GoU).  Kalynsky. 

1768,  ilhà. 

&6a  Jo.  Mercerfi  commcnlarius  in  Gene»ini,  cum 
prvfaL  Thcod.  Bczæ.  Gfnertp^  i5g8f  iD-foI. 

AA3  KJusdctn  comnienlarii  |n  Jobum  et  SalomoDls 
pro\erbla,  ecc)«sia»len,  camicuro  cantlconini. 
Amtelod.^  i65i,  in-fo). 

âOA  übertores  adnuUtioncs  phlIoloRlco^xegelicæ 
In  hagiographos  VcU  Testara.  libros,  a Jo.'H. 
et  Cbrlsu-Bened.  Micbaelis.  HtUa^  1720,  3 vol. 
in-4. 

A63*  Liber  Job,  cum  nova  versioneet  commenlario 
perpciuo;  curavit  et  edldlt  Alb.  Scliullens. 
l.uçd.^Batot.^  7 vol.  tn*4. 

AG5  Uerm.  Vcnema.cooimentariusad  psalmosCL. 
Franeq,  et  Léotard..,  1764-6?  (ilerum  Traj.-ad- 
Rhen.,  1781),  6 voL  jn-4. 

466  Herm.  Vcnema.,  comment,  ad  Ilbrum  prophel. 
Jeremiæ.  Leovard.y  1765,  a vol.  in-4. 

407  Jo.*Dav.  MIchaells  observaiioncs  philol.  et 
criilcs  in  Jeremlx  Vaticinia  et  Themos;  edldlt. 
maitisque  anlroadvcni.  auxil  Jo.-Frled.  Schu- 
leusner.  GûUingee,  1793,  in-4. 

408  Jeremiæ  vates.  c vcrslone  Judæorum  alexan* 
drinorum  ac  reliq.  Inlerpret.  gr.  emendatuR, 
noüsqne  crillcls  lliustratus  a G.  Spobn.  LipsitFy 
1704i  7 vol.  in-8. 

466*  Hayhonis  In  Isaiam  comoientaria.  ParisiiSy 
1 j3i,  in-8. 

46g  Commcntarlus  in  Jesaiam.  cura  Campegli 
Vrracvr.jc.  Leotardia,  1714.  a vol.  in-fol. 

470  Herm.  Venema.  Icctiones  acadeni.  ad  Ezechle* 
km.  edidit  et  præfatus  est  J.-H.  Verschuir.  Leo~ 
Mrd/o*.  1700-gi.  a vol.  In-4. 

471  Jo.  Marcktl  comment.  In  XII  prophetaa  mtno- 
res;præmittitur  prsefatioC.-M.  PfafDt.rubln^æ, 
1734,  3 vol.  In-fol. 

473  Phil.-Dav.  BurkII  gnomon  In  XII  prophetas 
minores.  tleidelbergtTy  175s.  in«4. 

473  Prophetæ  minores,  perpétua  annolatlone  ilins- 
traU  a P.-Fcur.  Ackermann.  Fiennæ.  i83o.  ln-8. 

474  Hosea  propbeta  t introductioncm  præmlsit. 
vertu,  commentatusest  Jo.-Chr.  StuciL XipifcTi 
i8a8,  in-8. 

473Herm.Venema.comffH‘ntarius  in  Ilbrum elenc- 
UcopropbcUcumMalacblœ.Z.eoMird..  i73g.in-4. 

D.  Interprètes  du  Nouveau-Testament 

476  Analyse  des  évangiles,  des  actes  des  apôtres, 
des  épttres  de  S.  Paul  et  de  l’Apocalypse,  par  le 
P.  Mauduy  t.  Pari»,  lôg?.  ou  autre»  années,  8 ou 
g vol.  in-13. 

477  Béflexions  morales  sur  le  N. -Testament . par 
le  P.  I^llemant  Parité  1714.  i3  vol.  In-ia. 

Ce*  dniT  artlclM  poamieat  plar^i  ven  le  n.  im. 

478  Symbolæ.  slve  catena  græcor.  Patrum . in  S. 
Mattbæum.  gr..  cum  lat  ver&ioue  et  scholiis  P. 
Possim.  Tolostty  i646.  in-fol.  — Symbolorum 
in  Mattbæum  tomus  aller. quoconllncturcalena 
græcorum  Patrum  trÎKinta.  gr.  et  lat . interprète 
Balth.  Corderlo.  Tolosa,  1647,  in-fol. 

470  Catena  sexaginta  quinque  græcor.  Patrum  In 

S.  Lucam Tuce  ac  latlnllate  donata  a Baltli. 

Cordeiio.  Anluerpitr,  1O38.  tn-fol. 

46o  Catena  Patrum  græcor.  In  S.  Johaniiem . gr. 

et  lat nulle  prlmum  in  liiccm  édita  a Rallli. 

Corderlo.  Antuerpio",  i63o,  In-fol.  « 
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48i  Catena  græcorum  Patrum  in  S.  Marcum.  gr. 
et  lat. . coliectore  alquc  Interprété  Petro  Pussino. 
Aoaifr.  167S,  In-fol. 

483  Ecruvini  comment,  in  evangella.  gr.  et  lat 
Lipsitr,  »703.  4 'ol.  in-8. 

483  Tiiohæ  de  Aquino  catbena  in  IV  Evaiigclia. 
Aout^r.  1470,  3 vol.  in-fol. 

484  J.  Gkmon  coDCordanliæ  evangriist  In-foi.  golti. 

483  Hier.  Natalis  in  evangella.  .In(Mrr;>iVr,  i3g4. 

In-fol.  Hg. 

486  J.  Maldomatcs  in  evangelistas.  Sfussiponti, 
i3g6,  3 lom.  in-fol. 

487  Fr.  Lucas,  comnienlarii  lu  evangella.  tntuerp.y 
1713.5  tom.  S vol.  tn-fol. 

488  B.  a P1CO8IO  cxpoaillo  In  evangelia.  Paritii»  . 
1736,  In-fol. 

48o  Chr.  DauTintAsi  cxposltio  in  Matlhæum.  Ar^ 
genlorati,  i5i4.  In-fol. 

4go  VicTORii  amiocheni  commentaril  lii  S.  Marci 
evangelia.  Mosqutr,  1773,  In-8. 

4gi  Tiiomc  ac|uinatis  expositio  in  evangellum  S. 
Johannis.  fenetiis,  i'm>8.  In-fol. 

4g3  No?mi  paraphrasls  evang.  sec.  Jotiannem, 
græcc.  In-4. 

4g3  D.  Hf-irsii  .\ristarrhus  saccr.  Lugd.-liaiav., 
1637.  iii-8. 

4g3*  Cl.  ScYSscL.  explanallo  divl  Lucæ.  Parisii», 
i5i5,  in-4. 

4g4  Les  Postuxks  et  exposition  des  opisires  et 
évangiles  dominicales.  Troye»,  lAça.  hi-foi. 

4g5  S.  PAru  epistoiæ.  cum  comment.  J.  Fabri. 
Porizfii.  i5ia.  In-fol. 

4gô  G.  Estli  comment,  in  S.  Pauli  et  allorum  apos- 
tolorum  epistoias.  Bothomagi,  1 70g.  3 vol.  In-fol. 

4g7  LilicTli  Fromondi  comiueniarii  in  omnes  B. 
Pauli  cl  sepiem  caoonicas  allorum  apobioloruni 
cpistola.s.  in  acta  apostolonim.  etc.  Rothomagi, 
1709.  In-fol. 

4gS  Eptslolarum  S.  Pauli  exposiilo,  a B.  Piconio. 
Paritii»,  1708.  In-fol. 

4go  PosTiLtA  superapocalypsim.  Aptræ, 1471,  ln-4. 

5oo  L’Apocalypse,  avec  une  explication  par  Bos- 
suet Paris.  16^.  ln-8. 

5oo*  Discorso  brève  sopra  le  setlo  pUtolc  scrltte 
per  Giovanni. — Voir  le  n**  i884. 

joi  Exposition  de  l’Oraison  dominicale  et  de  l’.Ivc 
Jfaria.par  Baouldc  MoNTFfotrr.  Par.. làBj.ln  4. 

501*  Volgarlzzamcnto  dell’  esposlzinne  del  Pater 
nostro... da  Zuccb.  Bencivervi.  Fir..  1838.  ln-4. 

.503  Jo.-Chr.  Wolfll  curæ  phllologlcx  in  N.  T. 
Rasilea^  >74i.  S vol.  in-4. 

503  Jac.  Klsncrl  comnienlarii  critico-philologici  in 
nov1  Fœderis  libros.adjectlsqulbusdam  nolulis 
Ferd.  Sloschü.  ZwûUtr,  et  Trè^ti-ad^Bhenum, 
1767-73. 3 vol.  ln-4. 

504  H.-E.-G.  Paulus’s  phllologlsch-krillsclicr  coni- 
menlar  ûber  das  N.  T.  IMpz.,  1813. 5 voL  in-8. 
— Excgcilscbcs  Handimcn  über  die  Drcl  ersten 
Evangelien.  Heidelh.,  1893, 3 vol.  in-8. 

5o4*D.-Jo.-Gcor.  RoSE^mru-En.scholla  In  N.  Test. 
yorimberga-,  i8i5-3o,.5  vol.  In-8.  (6*  édit.). 

505  Paraphrase  and  annotations  on  the  New  Tes- 
tament. bjf  IL  Hammond.  London,  170Q,  in-fol. 

.5oO  Paraphrase  and  comtneniary  on  tbc  N.  T.,  to 
wbich  Is  added  a chronology  and  alpliabetical 
table  of  places,  by  Dan.Whltby.  London,  1760. 
3 voUn-fol. — f833.3voI.ln-4. — i833.3vol.ln-8. 

507  Esposltory  notes,  wlth observât,  on  Ihc  N.  T.. 
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hjr  Will.  BurkilL  London^  I79a,  iu*fol.  — liiH 
or  1819,  ln>^  — 1833«  a vol.  in-8. 

5o8  nccensio  synoptica  annotationls  sacrs,  bcing 
a crilical  dlgesl  and  synopUcal  arrangemcni  of 
the  mosi  important  auDotalions  on  ihc  N.  T., 
by  S.  T.  Bloomfietd.  London,  1837,  8 vol.  in>8. 

Soo  New  selMnterprcting  Testament,  by  J.  IMalts. 
London,  1837.  gr.  in<A-i  or  (î  vol.  in-8. 

510  N.  TasTAuemi  libri  hislor.  a Watæo.  Lugduni- 
Atflarortfot,  1053.3  vol.  ln-3. 

Oio* Commentaire  de  J.  CaLVtN  sur  la  concordance 
des  évangiles,  etc.  i56i.3  vol.  ln-8. 

511  Ch.  Tbcoph.  Koi^voei.  comuicntarius  in  libres 

hlsloricos  Novl  Testanicnti.  Ltpsltr,  i8iO>i8. 
a vol.  in-8.  — Lfpsia-,  1833-33^  seu  Londini, 
1838,  S vol.  ln-8,  '• 

5i3  Frcd.'Adolpli.I.aniprcominentaclusatiaiyiico- 
exegclicus.  ïam  litcralls  quant  realls.  Evangelii 
secuodum  Juhannem.  738-38. 3 vol. 

ln-8. — Disserlalioniim  pbilologico-ilieologicar. 
synlagma.  cum  D.  CerdesU  pr^rfatione.  Amsifl., 
1737.  3 vol.  ln-8. 

5i3  Car.-Chr.  Tittmanni  .Meletemaia  sacra  sivc 
conmicniarius  ctege(lco-criiico-<logiAaiicus  in 
Kvangelium  Jobannls.  Upsùr,  181O.  ln-8. 

5i8  Exposition  oftheepUtleofSt.  Paul  lo  Hebrews, 
with  prclliuln.  exercitations,  by  J.  Owen.  i.ond., 
i608-78«  8 vol.  in-fol.  — Second  edit.,  nhli  ihc 
author's  treaüsc  on  the  sabbatli.  Edinb.,  1813- 

ih,  7 vol.  in-8.  — Exposition revlscd  and 

abridg«'d by  Edw.  Williams.  tj)ndon,  1790 

(aiso  i8i5).  8 vol.  in>8. 

5t5  Chr.  Theoph.  Kuinoel.  commcniarlus  in  épis- 
tolam  ad  Hebræos.  Lipsiæ,  i83i.  ln-8. 

5i6  Interprctailo  epistols  Pauli  ad  Galatas.  auc- 
tnre  E.-A.  Borger.  Lugduni-natat.,  1807,  in-8. 

5i8  D.  Juarh.  Langü  commentatio  hlslorlco-her- 
mencudea  in  vita  et  cptstolis  Apostoll  Pauli, 
//fl/rr,  1718,  ln-8. 

5iç  Literal  translation  froin  tbc  greek  of  ail  the 
aposlolicai  eplsUes.  with  a commeniary  and 
Dotes...  by  James  Mackxiciit.  Edinburgh,  179J, 
8 vol.  in-^ 

530  Jo.-ËrtL*lui.  Walebli  dlsseriatlooes  in  acta 
apostoloiÿtti.  Jena,  1750-59.  3 vol.  in-8. 

3.  Philologie  sacrée. 

Introduction  8 l'élude  de  rÉcriturc-Salole. 

531  SixTOs  senensis.  blbllolheca  sancta.  Seapoli, 
1780.  3 vol.  in-fol. 

533  Exhortation  8 la  lecture  des  salncles  lettres. 
Lyon,  EU.  Dolft.  i583,  in-iO. 

523  Cl.  Frassen  disqiiisiiiones  bihiieæ.  Paris. . 1 683. 
in-8«  — Editiu  altéra  plurimis  notis  et  addlllo- 
iiibns  illustrala  (cura  et  studio  Nie.  VivianI). 
Lucœ,  it68>  3 vol.  in-fol. 

538  Idem  in  univers,  peiiiateuchum.  Parisiis, 
1705,  in-8. 

535  Bern.  Lamy  apparatus  biblicus.  Lugd.,  1696. 
In-8.  — Trad.  eu  franç.  sous  le  litre  d'Inlroduc- 
lion  à rEcrllure-Sainte  (par  Fr.  Boyé).  Lyon, 
1709,  ln-4.  flg.;  aussi,  Lyon,  171J,  ln-13. — 

535* Dissertations  préllmlnaires.ou  prolégomènes 
sm-  la  Bible,  par  L.-E1.  Dupin.  Paris,  1701  ou 
J730. 3 vol.  in-8.. nu  AMSta’d.%^^Ol,  2 vol.  in-8. 

526  Dimcrialloiis  i|ui  peuvent  servir  de  prolégu- 


mènei  de  rÉcrilure-Sainte,  par  D. 

Paris,  1730,  3 vol.  in-8. 

537  HoiBiGVPiT  prolegomeiia  in  sacr.  Scriptum. 
Paris.,  1753.  2 vol.  ln-8. 

528  Introduction  lo  the  critical  stiidy  and  know- 
ledge of  the  holy  .Scriptures,  by  Th.  IfanvMI 
UonxR.  ihe  scvenlh  édition. /.ondoN,  i838(also 
1839},  8 vol.  in  8.  cartes  et  fac-slnillc  de  mas. 

529  Introduction  hislor.  et  crll.  aux  livres  del’Aiic 
et  dn  Nouv. -Testament,  par  .M.  l'abbé  Glaire. 
Paris,  Maquignon  jeune,  1839,  0 vol.  In-13.- 

53olntruduclio  in  tibrussacrus  V.  Fœderis  in  con* 
peodium  redacta  a Jo.  Jalin.  Pienna,  i8oft, 
in-8. — Eadeni,  usibusacademicis  accommodlU 
a Foucrlo  Ackermann.  Ibid.,  i8a5,  ln-8. 

53)  Introduction  à la  lecture  des  livres  saints,  par 
J.  F.  Celltrier  fils,  (lenève,  i832.  ln-8. 

532  E.'F. -K.  iloseiiiiiüllcrs  Haudbucb  fur  dk 
Litoratur  «1er  bibl.  Krliik  und  Excgesc.  Gstt., 
1707-1800.  8 vol.  in-8.  (peut  se  placer üansU 
Bibliographie.  n“  31690}. 

533  lloR*;  biblica*  (by  Cli.  Uiillcr).  Oxford,  i«0?, 
3 vol.  in-8. 

538  Enchiridion  hcrmeneuticæ  generalis  tabula- 
niin  V.  cl  N.Fcwleris.  aucihore  Jo.  Jahn.  Viennte, 
1812,  ln-8.  (avec  deux  appendices  datés  de  181S 
et  i8i5). 

535  InsitiuUoncs  hcrmcneiillcz  Scriplur»  mer* 
V.  Tcstamenli.quas  Jo.-Nop.  Alberlertlum  edi- 
dit.  Pestini,  1H27.  3 vol.  in  8.  — InstitutiUMS 
bei  mon.  Scriplura?  saor.T  .N.  T.  quas  J.-N.  Albcr 
ediüit.  Ibid.,  1818,  3 voi.  in-8. 

536  Institulio  Intcrpretls  \.  TesiameDll«  auciore 
Jo.-Henr.  Pareau.  7'r<y.-/id-«8r»i.,  1822.  li»^- 

537  Herméneutique  sacrée,  ou  introduction  81111^ 
loire  sainte...  par  J.  Hermann  Jansseos.  trad.  du 
lat.  par  J. -J.  Pacaud.  Paris,  1837,2  vol.  io-8. 

B.  Traités  critiques  sur  les  textes  et  verstous  de 
rÉcriture-Sainte. 

538  Hodt  ( Humf.  ) de  Biblionini  lexUbus  et  ver* 
sionibus.  Oxonii,  1705.  in-fol. 

530  Bei\).  Kennicoll.  Dissertât,  super  ratione  icx- 
tus  hebr.  Veteris  Testamenli.  ex  aogi.  lat.  veftit 
G. -.A.  Tellcr.  Lipsiœ,  1756»  3 vol.  ln-8. 

580  Ariste.*  histuria  L\X  interpr..  gr-  et  laU 
Oxonii,  1693.  in-8. 

581  Van  Dale  ülsserl.  super  Arlslea.  de  LXX  iu* 
lerpretibus.  cui  ipsius  Arlstec  texius  subjus- 
gilur.  euro  versione  lat.  Amstel.,  1705,  in-8> 

58s  Annolationcs  Jacobi  Lopidis  STtiNtc.r..  contra 
Jac.  Fabruro  Stapulensem.  Compluti%  iSiy» 
In-fol.  — Ejusd.  anootationes  contra  Erasmum- 
tbid.,  1530,  in-fol.  , 

583  Nouvelle  méthode  pour  entrer  dans 
sens  de  TÉcriture-Salnte.  par  Du  Contant  de|*a 
Molette.  Pas'is,  1777,  2 vol.  In-13. 

388  Essai  sur  rÊcrlture-Sainte,  ou  tableau  histo^ 
des  avantages  que  l'on  peut  retirer  des  lanp^ 
orientales  pour  l'Intelligence  des  li'rcs  ^io»* 
par  Du  Cunlant  de  La  Molette. 

585  J.  Monmi  exerdiatloncs  ccclcslasl-d  blblic** 

Paris.,  1669,  in-fol.  , , 

586  Jo.  l)LA?tcni.M  vindicis  vulgatz  latin*  wi» 

nis.  Ronue,  1780.  in-fol.  , 

58?  J«*an.-Aug.  Carabclloni.  de  agîographla  P 
ijilgcnila  cl  trausJalilia,  adjccUs  ex  iiebr*o  ic 
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tesUnioalis  ab  apostolls  et  cvangellsUs  e 
Veteri  Testamento  in  No\um  aUscllia,  revoca- 
tisqu«  ad  fonte;»  nonnuUis  coptico-sacris  frag- 
mentis.  Roma.,  1797*  In-â. 

549  Histoire  criticf.  du  Vlcu\-Teslamcnl  (par  R. 
Sinion)^cl  pièces  (pii  y sont  relatives,  floticrd.^ 
l685,  in-à‘  — SoQlimens  de  quchiues  théolo- 
giens de  Hollande  sur  l’ouvrage  précèdent  (par 
J.  Le  Clerc).  Amsieni.^  in-8.  — Réponse 
aux  seniiinens  de  (]uei(pic.s  théologiens,  etc., 
par  le  prieur  de  Ikilllvtlle  (H.  Simon).  Itolterd.^ 

in-ü. — Défense  des  sentimens  de  ([uelques 
théologiens  (par  J.  Le  Clerc).  Amsterd.^  j686. 
ln-8.  — De  l'inspiration  des  livres  sacrés  (par 
R.  Simon}.  Rotterd.^  1687,  In-fl.  — Histoire  cri- 
tique du  texte  du  Nouvcau-Teslamenl,  par  le 
même.  Rotirrd,^  1689.  in-4.  — Histoire  critique 
des  versions  du  Nouv. -Testament,  par  le  même. 
Rolterd.^  1690,  in-4.  — Hlslolre  critique  des 
principaux  commentaires  du  Nouv.-Teslainenl. 
par  ic  même.  Rolterd.^  1C93,  in-4.  — Nouvelles 
observations  sur  le  texte  et  les  versions  du  Nouv  .- 
Testament.  Paria,  1O95,  in-â.  — Voyea  dans  le 
Dicimnnalre,  tome  IV,  au  mot  StnoK. 

550  Jo.-Gco.  Rosseiimitllcr  historia  Intcrprcta- 
tlonis  librorum  sacronim  In  occlesia  christ.,  ab 
apostoloruni  ariate  ad  Uterarum  instaurationem. 
//iWt.,  et  Lipsiœ^  i7Q5-i8iâ,  5 part.  pet.  ln-8. 

551  Geschich  te  der  Schrifterklcrrung...  von  Golll. 

Wilh.  Meyer.  iSCi-g,  5 vol.  ln-8. 

55i*  Illustrations  of  bihlical  literature,  exhibUing 
ibe  bistory  and  fateof  (liesacred  wrilings,  from 

lhe  eartiesl  period  to  the  présent  century 

by  James  Towiiley.  London  ^ 18^1,  3 vol. 
pci.  In  8. 

5ôi**Fr.  Mt*NTEa  commcnlatlode  indole  versionls 
N.  Teslamcnli  sabklicr.  flafnite^  1789,  in-â. 

A complète  bistory  of  tbe  sevcral  translations 
of  the  Bible  loto  eugllsh,  by  J.  Lewts.  London^ 
1739,  io-8. 

C.  Traités  sur  l’authenticité  et  le  caractère  de 
l'Écriture -Sainte. 

553  Traité  de  la  vérité  et  de  l'inspiration  des  livres 
du  Vieux  et  du  Nouv. -Testament,  par  JaqueloU 
Rotterdam^  in-8. 

5M  Conjectures  sur  les  mémoires  dont  U paraît 
que  Moyse  s'est  servi  pour  composer  le  livre  de 
la  Genèse  (par  Astruc).  Bruxelloi  (Pana), 
1753,  In-ia. 

555  Townscnd’s  character  of  Bloscs  esfabllshed 
for  veracUy  as  an  historlan.  London^  i8i3-i5, 
2 vol.  in-6.  fig. 

556  Des  litres  primitifs  de  la  révélation,  t>ar  G.. 
Fabricy.  Bowrr,  177a,  a vol.  ln-8. 

7 Crilical  conjectures  and  observations  In  the 
New  Testament,  collected  from  varions  aulhors, 
by  WHI.  Bowyer,  Barrington,  Markiaod,  etc., 
the  fourth  édition.  London^  i8ta,  in-â. 

558  The  Scrlpturc  testimony  lo  llie  Messiah,  an 
inqnlry,  nlih  a view  to  a satlsfactory  détermi- 
nation of  the  doctrine  taught  in  the  holy  Scrlp- 
lures  conrerning  lhe  person  of  the  Christ,  by 
J.  Pye  Smith,  second  ediu  much  improved  and 
enlargcd.  /.ondon,  1829  (also  1837),  S voL  in-8. 

559  Connexion  beiween  the  sacred  writlngs  and 
lhe  literature  of  Jewish  and  heathen  authors, 


partlcularly  that  of  tbe  classlcal  âges,  ülustrated, 
by  Rob.  Gray.  London,  1819,  a vol.  ln-8. 

D.  Interprètes  critiques  de  l'ÊcrHure-Salnto , com- 
prenant l’Hcriuéneutique  générale  et  la  critique 
verbale. 

fflau*  Dous  aperr^Toni  que  noue  eToni  placé  dans  ect  ar- 
tSrV  I).  plusimrioavTSget  qui  auraient  été  mieux  dan*  te  para- 
graphe t ci-di‘»«as.  et  rire  irraa;  mais  ucic  fui»  a»iri.' onlr« 
de  numéro»  arrêté,  il  ue  nout  ni  pa«  potiltile  <I*y  rien  cbanger.) 

56o  Bibliothcca  criticæ  sacræ,  circa  omnes  fcrc 
sacr.  librorum  ülOlculiales,  ex  Palruin  veter. 
iradlUoue  et  probatioruni  inlcrpretum  collecta, 
ab  une  ord.  cannctilarum  discale,  rcligioso  (P. 
Cherublno  a S.  Joseph).  lova/m,  i70â,Avol. 
in-fol. 

5di  Lud.  de  Dieu  ciitlca  sacra,  slve  anlmadvcr- 
siones  in  loca  quaedam  difDciiiora  V.  et  N.  Tes- 
lamenti  : acced.  apocalypsis  syriaca  ex  mss. 
Jos.  Scaligeri,  verslone  lailna  et  nolis  illuslrata. 
Ams(elodamt\  1693,  in-fol. 

503  L.  Capllu  critica  sacra.  i65o,  in-fol. 

56â  CaiTiu  sacri.  Amstelodamt\  1C98, 9 vol.  in-fol. 

505  TuESAinis  ihcologico-philologicus.  Amsielod.^ 
1701,  2 vol.  In-fol. 

506  Thesaircs  noviis  disscrlatlonum  in  V.  et  N.  T. 
LugduHt‘Batavorumy  1732,  a vol.  In-fol. 

507  M.  Pou  synopsis  crillcorum.67frayccfi,i68â, 
5 vol.  in-fol. 

5C8  Al.  Synin.  Mazochl  spieilegium  bibiieum. 

Seapoliy  17O2-OO,  3 vol.  in-A. 

5O0‘Sai.  Glassu  philologia  sacra.  LiptitOy  1795, 
2 vol.  ln-8. 

50g*  Jo.  Dav.  Michaelis  Zerstrente  kIcineScliriften 
gesemineli.  /rna,  1793-95,  S part,  en  1 vol.  pet. 
ln-8. 

570  Jo.  Goll.  Carpzou,  critica  sacra  Vet.  Testa- 
menti.  Lipsifty  i7â8,  in-â.  — Cummcntallo  cri- 
tlca  ad  libros  .N.  T.  Lipt.y  1730,  In-â.  — EJusd. 
apparalus  faislorlco-criücus  antiqultatnm  S. 
codicis  et  gentis  hebreæ,  cum  uberrimis  anoo- 
tatlonlbus  in  Th.  Ooodwini  Moseii  et  Aaron. 
LipsicOy  i7â8,  in-&. 

570*  Repertorium  fiir  biblische  uiul  morgcnlsn- 
dischc  lUcralur  (von  J.-Gottl.  Elchborn)./.rfFr., 
1777-8O,  18  tomes  en  9 vol.  ln-8.  — Voir  les 
n"»*  iQOââ  et  27976. 

57iEiclihorn'5allgenipinBibliolhdldcrbibUsh.lUe- 
ratur.  Leioz.y  1788-1801, 20  tom.  en  10  vol.  ln-8. 

572  G.  Eichhom's  kritische  Schrifien  in  d.  A.  und 
N.  T.,  3*  A.  Leipzig^  1803-20,  7 vol.  ln-8.  (le 
â*  vol.  est  de  1795,0113  2*  édit,  du  5*,  du  1820). 

573  J.  G.  Elchhorn's  Enloitiing  ins  Allé  Testament. 
, Leipzipy  1823-27,  5 vol.  In^.  (â*  édit.).  — Eln- 

leitung  In  das  Noue  Testament.  Leipzig  ^ i8oâ' 
27,  â tom.  en  5 vol.  ln-8. 

57â  J.Jaemx,  btbllscbo  archâologie.  Ficim,  1797- 
i8o5, 3 tom.  en  5 voi.  in-8.  Og. 

575 — Archsologia  biblica,  in  epUomrn  redacla, 
Hlilio  emendata.  FiVnno’,  i8iâ,  in-8. 

576  Handbuch  der  bibllsclion  Altcrtiiumskunde, 
von  E.-F.-K.  Roscnmuller. — Voyez  le  n"  Ooâ*. 

577  Handbuch  der  biblLschcn  Archiloiogle,  von  J.- 
M.  Augustin  Scholz.  Bonn  y i83â,  in-8. 

578  Entwurf  der  hebraischen  Allcrthümer,  von 
n.  Ehfr.  Warnekros,  3*  Aull.  beraiisgeg.  voii 
A.  G.  Hoffmann,  WVf «or,  1832,  hi-8.  (Icsn*’*  57â 
à 578  pourraient  être  placés  avant  620). 
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&79  Jo.  de  Plantavit.  Thésaurus  synonlniicu!» 
hebr.-cliald.-rabblulcus.  FlorilcKluni  rabbU 
nicum.  — Florilogium  blUkum.  Lodoviœy  lOâ)' 
A5,  3 vol.  in-fol. 

580  G.  GrjiDiii  thésaurus  phllologtco-critlcus  lin- 
guf  licbres  et  chald.  Vet  Tcsiameml.  Lipsitr^ 
i83g*âi,  9 vol.  tn-a. 

581  Geor.  Raphelii  annoiationos  lu  S.  Scripturaro, 
ex  Xeuophome,  Polybio,  Arriano  et  Hcrudotu 
collect».  gr.  et  lat.  obsrrvationos  adj.Tib.  Ilems- 
(erhuK  Lttgduni-Batatijrum^  9 ^ol.  In  8. 

98a  J.-Clir.  Bir.L. Thésaurus  philologlcus  in  LXX 
interprètes  gr.  V.  T.  1770,  3 vol. 

in-8. — Idem.edltusa  J.-Pr.  Scliicusner.  i.ipsùr, 
1890,  5 vol.  in«8. 

583  J.  SiMOMS  lexicon  manualc  hehr.  et  rhald.  in 
Vet.  Teslamrniuin.  Lipsur^  i8a8»  In-8. 

583*  Gbsküii  lexiron  inanuale  hebraictim  et  clial- 
dakmn  in  Vcl.Test.,  etliUo  locupiclata.  Lipsùr^ 
1833,  ln*8. — Voir  le  n*î»6i. 

583  Nova  scriptnrum  Vet.  Test,  sacrorum  Jatiua, 
I.  e.  vocum  hcbraicarum  explicatlo,  cui  notæ  In 
Gesenil,  Ewaidique  granimaticas  spcciaiues, 
etc.,  suntadjecue,  a Schrueder.ti/»f/<r,i833‘35, 
3 part.  ln<8. 

585  J.  Kobkiitsor  davis  pentatcuclii.'  Londim,, 
1895,  in-8. 

580  J. -D.  MicHAirLix,  Einleilung  in  die  gOllI.  Sclirif- 
ten  desalten  Bundes.  1787,  pot.  in-3. 

“Einlcltungln  diegOliI.Schrjfiendcs  N.  Bundes. 
Gôtting,  1787-88,  9 vol.  in-3. 

587  H.  MiddeldorlT  : curie  hcxaplares  In  Jnbum  e 
cod.  syriaco  licxapl.  ambrosiano.  yralislavitr  y 
i8i8,  in-3. 

587*  Vie.  Bythm'91  lyrà  prnphciica,  sivc  analysis 
ciilico-praclica  |)salniortiui.C/nj^tf(r,  1893,  in-8. 
— Voir  le  n*  i5gS9. 

58t**  Introduction  an  Nouveau-Testament  par  J.- 

D.  Micbaclis,  traduite  sur  la  3*édit.de  Herbert 
Marsh,  avec  une  partie  des  notes  de  S.  G.  et 
des  notes  par.  J.-J.  Chcncvkre.  cen^oc,  1829, 
3 vol.  Irh8. 

588  Einleintung  In  die  Srhriften  des  Neuen  Testa- 
ments... voo  Jo.-Leonh.  Hug.,  9*  édit.  Tubin- 
ffue,  1891,  9 voi.  ln-8. — Analyse  par  J. -K.  Ccl- 
lérler  fils.  Genhey  1823,  in-8. 

588*  Hanuale  grvearuin  vocum  N.  T....  auctorc 
Geor.  Pasore.  Amstelodamiy  i053  ou  1679,  pet. 
ln-19.  — Voir  te  n*  loOûa. 

58q  Glossarinm  gr.  lu  sacros  N.  F.  libres  ; primiis 
edidil  noüsque  lllustr.  J.  Aiberti  : acerd.  ejusd. 
Dilscellanca  critica  in  glossas  uomicas  Suidani, 
Hesycblum,  etc.  Lugd.-Batntor.y  1735,  In-8. 

5go  J.-F.  ScaLEisxea.  Nov.  lexlcon  grsco-lat.  In 
N.  Testamentuiu.  LipsitTy  181g,  9 voi.  io-8. 

5gi  C.-G.  BiKTscHTfciDUt.  Lexicon  gr.-lat.  lo  Nov. 
Tcstan»enlum.  £i>ai<r,i82g,9  vol.  ln-8.-“EdUlo 
altéra.  i83o,  ln-3. 

5g9  J.-Fr.  Fischeui  prolusionesdevIUislexIcorum 
N.  Testamenti.  LipsitCy  17g!,  In-8. 

5g3  Nov.  Testamentum  ex  Talmudc  et  antiqulta- 
Übus  Hebrirorum  illustratum  colis Baltli.  ^hei- 
dii,  Jo.-A.  DanxiietJac.  Rbenferdi,  edilumque 
una  cura  suis  propriis  disserlaüonlbus  a Jo.- 
Gerti.  Menachen.  Lipsiay  17S6,  In-A. 

5gS*Jo.-Alb.  BcngiiliapparaUiscrlilcus  ad.  N.  T. 
cura  P.-D.  Burkü.  Tubinga-y  17OS,  in-3. 

5g3  Jo.  VorsUl  connnenlarius  de  liebraisints  .N.  T. 
access.  preter  ejusdeoj  cogitât,  de  stylo  N.  T.,  et 
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diatribe  de  adagils  N.  T.,  Hor.  Vliiinga  ni- 
maüversioncs  ad  comment,  de  hcbraboit$,cen 
J. -F.  Fiseberi.  Lipsitty  1778,  In-8. 

5g5  Jo.-Jac.  Grirsbachli  symbole  criUca;  ad  iu|>* 
piendas  et  corrigendas  variarum  N.  T.  Icette- 
num  collaliones.  UaUVy  1785-99, 9 vol.pet.Ui4. 

5g6  F;jusdem  eommeiitarius  crlt.  in  textungr.  K. 
T.,accedunt  meietemata  de  vetusiU  lextui  r^ 
censionlbus.  Jena-y  I7g6-i8ii,9pan.  peUUhê. 

5g?  Jos.  U HîTE , rhriseos  griesbachians  In  Mot. 
Test  synopsis.  Oxonii,  iBii,  ln-8. 

5g8  J.-A.  Bengelii  gnomon  Novi  Testamenti,  In 
quo  ex  naliva  vcrbortim  vi  simplicitas,  proÀio- 
dilas,  conclnnilas,  salnbritasscnsuumra*lesikn 
liiüicaïur,  edcnlibus  K.  Bcngcl  et  J.-C.-F.  Steu- 
del.  Tubin$ity  1835-30,  9 vol.  ln-8.  (L'ëdlÜOQ 
de  Tublngue,  1773,  in-4.,  éuil  la  meilkort 
avant  colU-cl.} 

5gg  Adr.  Kliit,  vindids  artlculi  6.  é,.TàliiMovo 
Testamento.  7yq/«rfi-nd-AhefiiriR,etc,  17O8-71. 
9 loin,  en  5 part,  ln-8. 

000  Letters  of  It.  Porson  to  archd.  Travle,  In 
answer  lo  his  dcfencc  of  the  three  heavèniy 
wilncss  I.  John,  v.  7 th.  iAindoHy  ngo,  Id-8. 

001  Selcrta  c scliolHs  Lud.  Casp.  U'ALCJuauni  la 
libros  N.  T.  Amsteiodamiy  1815-17,  9 voL  ia4. 

009  koKciiFRi  anaiccta  pbilologica  io  IV  evaogdit- 
Alttnburyiy  176O,  in-3. 

E,  Dictionnaires  de  rFcriture-Salnte.» 

60S  Dictionnaire  de  la  Bible,  par  D.  Caurt.  Ptrit, 
1730,  3 vol.  tn-fol. 

F.  Mélanges  et  dissertations  bibliques  touchaotb 
chronologie,  la  géographie,  Thlstolre  naturdit 
les  antiquités,  etc. 

Go3  ^ Bociiart  o|>era  l.ugd.-‘Batav,y  1719, 3 toL 
in-fol. — Goographia  sacra,  voy.  le  n*  ig588-gt 

6o3*  Handbiirh  der  bibiischen  Altcrlhumsisade, 
von  Ern.-Fried  Karl.Bosenmfliler.'i!.ef/i:i^,i893* 
3i,  in-8.,  tom.  I 3 IV,  en  7 vol.  (géographie et 
histoire  naturelle),  avec  pi.  in-fol. 

0o5  Commentaire  géographique  sur  l’Exode  elles 
Nombres,  par  Léon  de  Lauords.  Paris,  i83>. 
in-fol. 

0o5*  Jo.  Buxtorfli  flIH  disserta Üones  philologice* 
théologie»,  et  Is.  Abarbanells  allquot  disserta* 
tloncs.  Bttsilray  1OO9,  in-3. 

000  Camp.  Vitringa,  observationes  sacr».  Awistt’ 
lodamiy  1797,  9 vol.  ln-3. 

O07  Hcrm.  W itsli  miscellaneomm  sacror.  lib.  IV. 
Lugduni-BatttPorumy  1786,  9 vol.  ln-3. 

608  Comnicntationes  theolofdc»,  édite  a Jo.-€asp- 
Velthusen,  C.-TIieoph,  kulooel  et  G.  Roperti. 
Lfpanr,  1793-gg,  6 vol.  ln-8.  • 

Cog  SyllogecommenuUonom  lheolog. , a D.-J.  P<>l^ 
et  G.-A.  RuperÜ.  Uehnst.y  1800-7,  8 voi.  lo4. 

010  Tlieoiogirs  cammentaliones  E.-F.-C.  Romih 
mùUer,  G.-H.-L»  Fuldner,  et  J.-V.-D.  Manrtr. 
Upiia-y  1895-32,  8 vol.  in-8. 

01  1 Jo.-Gco.  Michaelis  observationes  sacr»,editio 
sccunda.  Amh. , 1759,  in-6.  — Excrdtaüoncs 
Uieologico-phllologic».  Lugd.-Bat.y  1757,  Id4. 

0i9  Observations  on  divers  passages  ofScripuiret 
...  by  Th.  Haruier,  fourth  edlt  wiüt  a new  ar- 
rangement, luany  important  addit,  by  .Adam 
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Clarke.  Umdof»^  1806  (abo  1816),  A vol.  in-6. 
(La  r*  édit.,  Londres^  1770^7,  A vol.  ln-8.) 

0 13  Arrangement  of  lhe  genealogles  of  lhe  Old  Tes- 
tamenl  and  Apocrypba;  to  whlch  arc  added  a 
scloclion  of  single  nanies  and  ebron.  table  of 
kings  of  Egypl,  Syria  and  Assyria,  wiih  notes 
and  copiQus  indexes,  by  the  rcv.  G.  Burlington. 
London^  i836,  3 part,  en  *i  vol.  )n-A.  (tiré  a i5o 
exempl.J. — Voir  les  n***  aiaiA-aisiy. 

6 1 4.  The  généalogies  recorded  in  lhe  sacred  Scrlp- 
tures  according  to  every  family  and  trlbc,  by 
(be  line  of  our  savlour  from  Adam  to  Lhe  Virgin 
Mary,  by  J.  Payne  Morris.  Dublin,  iS38,  pci. 
in-fol. 

6i5  J. -J.  ScHECcaiEB,  pbysica  sacra. 

1731,  A vol.  in-fol. 

6i3*Tbc  natural  history  of  the  Bible....  collcctcd 
and  arranged  by  Thaddeus  Mason  Harris.  Lond., 
iBsA,  gr.  ln-8. 

6iOHierophyticon,  sire  commenta rii  in  loca  Scrip- 
turx  sacræ  qiiæ  plantaruin  faclunt  mentionem, 
aucl.  Math.  Hlllero.  Traj.-ad'Rhen.,  17^3,  in-A. 

617  01.  Celsh  blorobotanicon,  seu  de  piantis  sacre 
Scriptnrx  dlssertationes  brèves.  Vpsaliay  17A7, 
a vol.  in-6. 

GiSOl.RrDBECiuiichlhyologlabiblica.  r;iMf.,i70j, 

1 vol.  in-A. 

819  PhysioloRus  syrus,  scu  hisloria  anlmallum 
XXXll  in  S.  S.  memoratorum,  syriace,  edidit 
et  vertu  OU  -Ger.  Tychsen.  Dottoky  1 795,  pet.  ln-8. 
— Voir  les  d”’  57A  cl  suiv. 

620  AntiquilCs  judaïques,  par  J.  Basnagb.  Amst.^ 
1713,  2 vol.  ln-8. 

621  La  république  des  Hébreux,  parCcTiBus.dirur., 
1705.3  vol.  ln-8. 

822  Melch.  Leydekkcr,  de  republica  Hebræorum. 
Amst.^  iToA'io,  2 vol.  in-fol. 

623  B.  Lany,  de  tabcrnaculo  Fœderls,  etc.  Parit.^ 
1720,  In-fol. 

024  Ad.  REL.SND  de  spoliis  teropH  hlerosollmltani. 
Trajtcti^d^Hhenumy  1716,  ln-8. 

OiOEjusdeindlBsertationes  inlscellancæ.  VUrajecti^ 
1706,  3 tom.  en  1 vol.  in-8. 

OiO  Aniiqniiatcs  Ebræorum  de  israellUcæ  genlis 
origine,  fatis,  rlUbus,  etc.,  dellneante  Andrea - 
Genrgto  VVaeliner.  Gotiinçce^  1743,  2 vol.  ln-8. 

627  (Edipus  Judaicus,  by  W.  Dncmcoxo.  londony 
1811,  in-8. 

028  La  sacra  Scrlttura  illustrata  con  monument! 
fenko-asslrj  ed  egUlani  üa  Miclielangclo  Lajici. 
Boma,  1827,  in-A-  fig. 

029  Oriental  customs,  by  S.  Blbdeh.  lond.,  1822, 

2 vol.  in-8.  (6*  édit.). 

03oOriental  lUcrature,  applicd  to  the  illustration  of 
the  sacred  Scripture,by  S.  Burder.Lond.,  1822, 
2 vol.  in-8. 

8Si  Scrlpture  costume  exhlblted  in  a séries  of 
oogravlngs,  representing  the  principal  perso- 
nages  mcniioncd  in  the  sacred  wriilng;  wlth 
hic^raphic.  skelches,  etc.,  by  R.  Satchwbll. 
London^  1810,  gr.  In-A. 

832  Oriental  lllustraüons  of  the  sacred  Scripturcs, 
coilected  from  tbe  customs,  manners,  rites,  su- 
persUüons,  etc.,  of  the  Ilindoos,  by  Jos.  Roberts. 
LùndoMy  i835,  in-S. 

833  Biblical  researches  and  travels  in  Russia,  etc. 
by  Lbenexar  UEHoensoN.  London.,  1826,  tn-8. 

834  Traité  de  la  situation  du  paradis  terrestre,  par 
Heer.  Porfy,  1691,  in-i2. 


835  De  la  coBfiDPnoN  des  deux  parle  péché.  Lffon, 
1872,  in-16. 

038  CucHTovEVs  de  necessitate  peccatl  Adæ,  etc. 
Paris.,  i5i9,  In-A. 

037  A.  Eleittherius,  de  arbore  sclemis  boni  et 

niall.  Mulhusii,  i56i,  in-8. 

838  Kircheiii  area  Noc.  Amslelodami^  1875,  In  fol. 

03g  EJusdem  lurris  Babel,  vtnurdnd,,  187g, lo-fol. 

64o  Histoire  de  BIleam.  Renard  de  Samson 

(vers  1705),  ln-12. 

041  Menasseh  ben  Israël  gloriosa,  o de  la  estalua 
de  Ncbiichadnesar.  .4msterd.  (i055),  ln-12. 

CA2  Melchisedcch,  par  J.  d'Ausoles  Lapere.  Paris, 
1622,  in-B. 

CA3  L.  ÀloNTALTi  (ractatus  rcprobatlonls  sententif 
IMIail.  Parisiis,  1A98,  in-A. 

644  TrIsor  admirable  de  la  sentence  de  Ponce- 
Pllale.  Paris,  i58i,  In-S. 

845  D.  Diodati  de  Christo  gncce  ioquente  exerci- 
tallo.  yeapoli,  1767,  ln-8. 

648  J.  B.  DE  Rossi.  Délia  lliigua  propria  dl  CrUlo» 
Parma,  1772,  in-4- 

6A7  de  erudltione  apostolorum.  Flortntite, 

1766,  2 vol.  lu-4. 

II,  LITURGIE. 

1.  Traités  sur  les  Rites  et  Cérémonies  de 
i’Ëglise,  et  principalement  les  Offices 
divins. 

6A8  Jos.  VicECouiTis  observatlones  ecdeslatics. 
Mediolani',  i6i5,  4 vol.  in-A. 

64g  F.-B.  Fcrrarlus,  de  ritu  sacr.  condonuoi.  Jfe- 
diolani,  1620,  In-4. 

650  Kd.  Martx:!«e,  de  eededs  ritibus.  Antuerpia", 
1736,  4 vol.  In-fol. 

651  Barth.  Gavarti  thésaurus  sacrorum  rituuni , 
cum  addtt.  Cajet.  M.  Uerati.  Rotme,  1736-38, 
A vol.  In-A. 

652  Explication  des  cérémonies  de  l’Église,  par  Cl. 
de  Vert.  Paris,  1706-13,  A vol.  ln-8. — Voir 
les  no*  223i3etsuiv. 

653  G.  Dcra?idi  ratiunale  dlvinorum  offidorum. 
Moguntiœ,  iA5g,  in-fol. 

654  Albertos  Magn.  super  oilido  missæ.  In-fol. 

655  Benedictus  de  Pibrtims.  Liber  de  exposUionc 
vet  dedaratlooe  missæ.  Ctrsar-Aug.,  1478,  In-fo). 

050  Jo.  Bok.c  rerum  liturgicarum  Ubrl  duo,  etc. 
Augusur-Taurinorum,  17A7-55,  4 vol.  in-fol. 

657  Explication  des  prières  et  cérémonies  de  la 
messe,  par  le  P.  .Le  Brun.  Paris,  1726,  4 vol. 
in-8.  fig. 

658  Les  anciennes  liturgies,  ou  la  manière  dont 
OD  disait  la  messe  dans  chaque  siMe,  dans  les 
églises  d'Orient  et  dans  celles  d'Ocddcni...  par 
J.  Grancolas.  Paris,  1697-99  (aussi  170A),  3 vol. 
ln-8. 

65g  Traité  de  l'exposition  du  saint  sacrement  de 
l'autel,  par  J.-B.  Thiers,  2*  édit,  augmentée  de 
deux  livres.  Paris,  1677,  a part,  ln-12. 

O60  Hfortologia,  sive  de  fesüs  proprils  loconun  et 
ecclcslarum,  auctorc  Carolo  Guyeto.  Lutetia- 
Pnrfiiomin,i657,  In-fol. 

661  Traité  de  l’ancienne  manière  de  prier  debout, 
par  Le  Lorrain.  Delft,  1700, 2 vol.  in-i2. 

682  Fort.  Scacebi  myrolbecla  tria  sacr.  elsochris- 
matoo.jémyfdodmnf,  1701,  ln-rol.(ct  sous  le  titre 
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de  Ihtittunu  tmtifUiMmn  Mer^frophûtMtum^ 
1725). 

6C5  C.-H.  BrometsdisseruUodeceliissacr.  veter. 
christlanorum.  Longo^Stdiua^ 

6Câ  Di.ssortations  sur  les  porches  des  ^lises^  par 
J. -B.  Thlcrs.  Orléanty  1O79,  !n-ia. 

665  Dissertations  ecclésiastiques  sur  les  principaux 
autels  des  églises,  l«s  Jubés  et  la  clôture  du 
chœur  des  églises,  parle  même.  Par.,  1Ü88,  In-ia. 

660  Traité  des  cloches  ( par  J. -B.  Thier»)  et  de  la 
sainteté  de  l’offrande  du  pain  cl  du  vin  aux 
messes  des  morts  (par  De  La  Croix,  curé  de 
Bruyères).  Pons,  1721,  ln>i3. 

2.  Collections  de  Liturgies  en  différentes 
langues. 

667  Jo.-Aloys.  Assemaiii  codex  lllurgicus  eccleslæ 
univers».  17A91  iS  toI.  io*4.  (700  fr.  de 

Sacy.) 

3.  Liturgies  des  ÉgU.scs  grecques  et 
orientales. 

( l’fut  plâc«r  apr^»  l«  para^pb«  aiUTtnt.) 

66S  Eus.  BENAirDOTi  colIêcUo  llturgiarum  orient. 
Paris.,  1715,  3 vol.  in-A. 

660  Div  ina  liturgia  Marcl  apostoll.  Par. , 1 5S3,  lu-S. 

670CI.  DR  SAiNCTESliiurgl»  SS.  Jacobl,  BasilH,  etc. 
AntMerp.y  i56o,  ln-8. 

671  î.ilurgia  sanctl  Joannis  Chry’soslomi , græce, 
Pomir,  i5a0,  In-A. 

673  La  messe  des  anciens  chrétiens  de  S.  Thomas, 
par  do  Glen.  Anteri^  1609,  in-8. 

67S  MENXAgr.  ecctesiæ.Fenei.,  iC8A«  13  vol.  in-fol. 

67A  Annih.  Ai.BA?iimenologluiD  Gra^rum.t’rAiiiC 
1737,  3 vol.  In-foI. 

675  llonOLOr.itm,  gr.  Venet.y  i5oo,  in-8. 

6^  HoaoLOGiLM  en  grec  et  en  arabe.  B\tchare$ty 
1703,  In-A. 

677  J.  Goab  cucologion,  gr.  cl  lat.  ParisiiSy  16A7 
(nouveau  litre,  1676),  ln>fol. 

678  Is.  Habcrti  liber  pontlftcalis  ccclesl»  græc», 
gr.  et  lat.  Parisiiiy  i6A3,  ln>fol. 

679  pRiCCATio  boraril  (arabicc).  Faniy  i5iA,  in>A. 

680  OiTiciA  sanctorum,  chalüalce.  Aoiinr,  i656, 
3vol.  inTol. 

681  Missale  diald.  Jtomir,  i5q3,  In-fol. 

68s  Ofeiciom  dierum  hebdomadis,chaIdalce.  Boonr, 
i6sA,  in-fol. 

683  PurcES  8.  Mersl  sedeeim  linguis...  VtnetiiSy 
i8i8,  ln-18. 

Pour  lr«  Uturf1«i  orlooialc»,  ronwliot  )*•  n.  isas  *t  «aiv. 

de  ta  Bihlfutbctiue  dr  SilretliT  do  Sarjr. 

U-  Liturgies  de  l’Église  romaine. 

68A  J.  Pamelli  liturgia  latinorum.  Colon,  y 1571, 
3 vol.  In-A.«  ou  sous  le  titre  de  Miuale.  SS.  Pn~ 
(mm  latinor.  Colon.,  1610,  3 vol.  lo-A. 

685  Cbr.  Marcelu  riiuum  eccleslastlcorum  librl 
très.  VenetiiSy  i5i6,  lu-fol. 

686  NrsATORii  liturgia  romana  vêtus.  Vonet.y  17A8, 
3 vol.  in-fol. 

687  Hissa  apostolica  sanctl  Pétri.  Aniuerp.y  1589, 
ln-8. 

688  Missa  latina,  ex  edit.  Flacci  Illyrlci.  Argent. y 
1557,  in-8. 

689  Missali  more  ambrosiano.  Jfedfpf. , 1 A75,iQ-fol. 


690  Ang.  ftoccA,  opéra  omnia.  Aarnir,  171g,  s vo’. 
In-fol.  (et  sous  le  titre  de  Thésaurus  pimtificius, 
1745). — Gavanli,  voy.  le  n“  65j. 

691  Jos.  Catala?<i  CAeremoiiiæ  ecclesiæ  roman». 
Pomir,  1750,  in-fol. 

693  Acta  seIectac»rcnionlallasanct.T  rom.  ecclesiæ, 
eücnte  Jo.-R.  Gattico.  Poouc,  1753,  In-fol. 

693  Dom.  Georgius,  de  liturgia  rom.  pontificls  In 
solcmnl  celebratlone  nilssarum.  Pomir,  17S1- 
AA,  3 vol.  ln-4.  — Voyei  le  n*33i5. 

69A  DREviABitM  aml)rosUnum..tfcdio/.,iA75,ln-A. 

Ogj  Rreviariiu  romaiium. 

696  DRéviAiRB  romain,  eu  laU  Parti,  1781,  A vol. 
gr.  ln-8. 

697  Missale  romanum. 

698  Kpi.stolk  e Icciloui  cvangeli.  In-A. 

699  AnTipiioxAiuvw  propriuoi.  Fenet.y  i5q3, in-fol. 

700  Pontificale  romanum. 

701  C.EREMONiAi.Ecplscoporum.Aaina',1601,  ioTol. 

703  Canon  missæ  pontiflcalis,  ad  usuiu  cpiscopo- 

rum  et  prælatorum  solemnlter  vel  prlvate  ccle- 
branliurn,  cdiiio3*.  BonuPy  17A5,  gr.  in4ol.  ûg. 

703  Lioer  calbecumeni.  Tenet. y lAgss  in-A.  ûg. 

70A  Mandale  ad  s.v€ramcnia  eccles.  ministranda. 
A'on^oiia,  i6o5,  In-A. 

705  Hi'Ores  a l’usage  de  Rome. 

70Q  Omr.E  de  la  Vierge  Marie,  à l’usage  de  l'É- 
glUe  romaine,  Porfi,  i588,  tn-8. 

5.  Liturgies  gallicanes. 

707  J.  Ma£illo?ui  de  lUuiiila  galllcaoa  librl  urs. 
Paris,  y 1739,  In-A. 

708  Voyages  liturgiques  de  France,  par  de  Ho- 
léon  (J. -B.  Le  Brun  des  Marelles).  Parity  1718, 
ln-8.  fig. 

709  UstREs  à Tusage  de  Paris. 

710  BRRVi.inji;ii  parislense. 

711  Brévivire  de  Paris,  trad.  eu  français.  Porfi, 
17A3,  8 vol.  in-A. 

713  lyuirnale  p.irisiensc.  Parfs.y  17A5,  3 vol.ln-13. 

7t3  MrsSALR  parhiense. 

71A  L'otncc  de  l'Eglise  noté,  pour  les  fêtes  et  dl- 
inaucbcs.  PariSy  1760,  7 vol.  In-i3. 

715  livre  d’église,  latin  et  français,  à l’usage  des 
laïcs.  Paris,  1777,  3 vol.  In-i3. 

716  Missel  de  Paris,  latin  et  françois.  Porfi,  1753, 
8 vol.  ln-13. 

717  Livre  d’église,  lat.  elfranç.  (office  de  l'après- 
inidl).  Paris,  1763,  3 vol.  Iu-i3. 

718  Office  de  la  qulnxaine  de  Pâques.  Parity  17S1, 
in-13. 

71Q  Office  de  la  nuit.  PariSy  i7A3,  8 vol.  Id-i3. 

7J0  Processlonale  parisiense.  Paris.y  1761,  ln-8. 

731  Jacobl  de  CAMp-R07rr  Psalterium  Justè  llügan- 
tiiim.  Paris.y  i5o7,  Iii-13. 

733  Les  Hymnes  en  francoys.  PartSy  Verard  (vers 
lAyS),  in  A. — Voy.  aussi  Vigilles  des  morts. 

733  Les  hymnes  communs  de  l'année,  translatez 
de  lat.  en  franc,  par  Mc.  UAimoT.  Trogety  1537, 
In-A. 

733*  Les  saintes  prières  de  l'âme  chrétienne,  grav . 
par  P.  Moread.  Parity  16A9,  ln-8. 

73A  Instructions  sur  le  rituel,  par  Joly  de  Cboin. 
TyoHy  1780, 3 vol.  In-A. 

735  RUuale  parUlènse.  Paris,  y 1777  (de  nouveau 
18A0),  In-A. 

736  Pastorale  parisiense  (a  Revers).  Paris.,  1786, 
3 vol.  in-A. 


Üigjtizc(U«4^0gk' 


LITURGIE  ET  CONCILES. 


727  Instrucüonssiir  les  fonctions  du  ministère  pe»> 
loral , adressées  par  l'évéqoe  de  Toiil  au  clergé 
de  son  diocèse.  Toul^  178^2,  i vol.  pet.  ln-8. 

728  Instructions  sur  radmlnlstration  des  sacre- 
inenls,  ou  le  rituel  de  Lances  par  le  cardinal 
de  La  Luzerne,  S*  édit,  revue  et  augmentée  par 
M.  Affre.  Parùy  iM5,  S vol.  in-ia. 

73Q  Brcmaricm  anlissiodorcnse.  Cbablyi^  iâ83, 
in*8. 

72Q*  IIeckes  à l’usage  d’Amiens. 

730  Baevuium  caincracense.  Paris.^  iég7«  9 vol. 

ln-8. 

73t  Missalr cameracense.  Pari#.,  1&95,  In-fol. 

73*i  HetREsarusage  de  Chartres.  Pari#,  1498,  In-A. 

733  Uecbbs  à l’usage  de  Metz.  Pari#,  i5o7,  ln-8. 

734  Meurfs  à l’usage  de  Rouen.  Par/#,  ln-8.goth. 
— Voir  au  mot  BREvunitm. 

734*  BRmiARiuisceiiomanen.se.  Bothomagi^  i409, 
ln-8. 

734**  Evangclionim  liber  In  usurn  eedesis  seno- 
iiensls,  1.5Ô1,  in>fol. 

735  Ritus  ecclêsiæ  laudunensis  rcdivtvi,  ex  ve- 
lustissimis  mss.  codd.  vlndicaü,  et  ob^rvatio- 
nlbus  anüquitaiis  universnr  lllustr.  studio  et  la- 
bore  Ant.  BeRolte.  Paritiis,  lôéa,  in-fol.  (fort 
curieux). 

735*  Breviarlum  irecense.  i483,  ln-13. 

6.  Liturgie  mozarabe,  et  autres  üturgics 
particulières. 

736  Litcrgu  antiqua  hlspana.  fUntuty  1746, 3 vol. 
In-fol. 

737  BRETiARim  diclum  Mozarabes.  Toleti^  1603, 
in-fol. 

7S8.MisSALRdie(um  Mozarabes.  7o/#rf,  iSoo,io-fol. 

739  Breve  suma  del  odiclo  mosarabe,  por  Eug.  de 
Roates.  ToUdo,  i6o3,  ln-4. 

739*  Hremaricm  bracharenso.  Inauguttabracha-- 
rensi  eitUate,  i494.  in-fol. 

739**  — lllerdense.  1479,  ln-4. 

740  Psalhohuv codex.  Mogunt.y  1457,  In-fol. 

741  Vêtus  liturgia  atemannica,  nolls  iUustrata  a 
Mart.  Gerberto.  Typis  San-BltuisuiiSj  1776, 

3 vol.  in-4.  Ag. 

743  Monumenta  veteris  liturgia  alemannica,  col- 
leglt  Mart.  Gerberlus.  Typis  San- Blasianit ^ 
»777>  9 vol.  ln-4. 

743  Stammbuch...  von  Lucas  Craivacb.  Bd/#,  i8i4, 
In-fol. 

743*  RRBvtARim  bambergense.  i484t  9 vol.  I0-8. 
743b  BREViARitm  herblpolense.  i470,  io~fol. 

743*'  <— œoguntimiin,  i473.  in-8. 

744  Novum  beats  Maris  VIrginIs  psalterium  ab 
Herm.  Nitzschewitz...  imperatorl  Frlderlco  de- 
latum.  tn  Tzenna...  impr#«#WM  (clrca  1 Tioo},  ln-4. 

743  Litorcta  suecansccclests.  5iocür4o/in.,  1376, 
In-fol. 

746  Maruale  secundum  titulum  eedesis  Linco- 
pensls.  Suderropiet^  iS93,  in-4« 

746*  BRdvuiEE  lllyrkn.  f'#Ni##,  i5Ci,  ln-6. 

746*  Breviarlum  croatlcum.  Pend.,  i4g3,  ln-8. 

747  De  antlquls  monaeboruro  rltlbusllbrl  V,  anc- 
tore  Edm.  Martbib.  Lugd.^  1690,  9 vol.  in-4. 

748  MtssALB  ord.  clsterclensls.  Argentirntt  1487, 
in-fol. 

749  MfssALBord.  S.  BenedicÜ.  Bébenberga,  i48i, 
In-fol. 


73oObservat.  8urlebrévlalredeC)uny,parTBiERs. 
BruxW/c#,  1709, 3 vol,  ln-13. 

751  Leon.  Nocarolæ  ofllcium  Maris  Vlrginis.  JI0- 
wur,  1477,  ln-4* 

753  OmciuM  beats  Maris  Vlrginis.  P#n#L,  147S, 
in-33. — Voir  aussi  aux  mots  Uoas  et  Hortulus 
anims. 

753  Ofpicb  des  chevaliers  de  l'ordre  du  S.  Espriu 
Paris,  1703,  ln-13. 

754  LiModa  coinpagnl.  Firenx#,  i486,  in-4. 

755  Haruel  de  la  grande  phralrie  des  bourgeob 
et  bourgeoises  de  Paris.  Paris,  i534,  in-8. 

7.  Liturgies  anglicanes. 

756  Origines  liturgies  ; or,  antlquitlcs  of  tbe  en- 
gllsli  ritua! , and  a dissertation  on  primitive  li- 
turgies, by  W.  Palmer,  ihird  edit.  Oxford, 
i83o,  3 vol.  in-8. 

756*  Bbkviaricm  secundum  usum  Sarum.  Venet. 
1483,  iii-8. 

767  The  Festival.  i483,  In-fol. 

758LrroHctA  angltcana  polyglotia.  Londini,  1831, 
In-4. 

759  Bmr  of  common  prayer. 

III.  CONCILES. 

1.  Traités  touchant  les  Conciles  et  les 
Synodes. 

760  Traité  de  l’élude  des  condles,  par  Salmon. 
Paris,  1734,  ln-4. 

761  Jacobatii  traciatus  de  concUio.  Rama,  i538 
In-fol. 

763  H.  CL-RfBLdecoDcIllogenera!I.Stf/maii#.,i346, 
In-fol. 

763  De  ConciLiis  synodia  iigonla  episc.  pharoau- 
gnsianl.  Venet.,  i565, In-fol. 

764  Bencdiclus  XIV  (Lamberlinl)  de  synodo  dlœ- 
cesanalib.XHl.BoifUP,  i755,in*Tol.,seuj:.oti«m7, 
1763,  4 vol.  In-8.,  seu  Ferrariœ,  1764, 3 lom.  en 
1 vol.ln-4*;ltcrumJf#(^/fna’,  i833,4vo1.  In-ia. 

2.  Collections  de  Concile.-î. 

765  G.  Beverccm  synodicon.  Oxonii,  1673,  a vol. 
in-fol. 

766  Décréta  et  concilia  gener. , collecta  a Merlwo. 
Paris.,  1534,  3 vol.  in-fol. 

767  CoficiLiORUM  omnium  collectio.  Pari#.,  i644, 
37  vol.  lii-fol. 

768  Ph.  Labbju  sacro-sancla  concilia.  Pari#,,  1671, 
18  vol.  In-fol. 

769  Sieph.  Baluzii  concillonim  nova  collectio. 
Paris.,  168S,  In-fol.  Tomus  I“*. 

770  J.  HARDm.Ri  collectio  max.concillonim.Pari#., 
1715,  13  vol.  in-fol.  (Article  Harhovir.) 

771  Concilia  ad  rcg.  editionem  exacta  a Nie.  Co- 
leil.  Venet.,  1738,  35vol.  In-fol. 

773  J.  Mansi  suppl.  ad  collect.  concliioruni.  huta, 
1748,6  vol.  In-fol. 

773  Conclllorom  nova  collect.  a Mansi.  Veneîiis, 
l’jbi,  3i  vol.  In-fol. 

774  Concilia  cecurocnlca  prolegomenis  et  commen- 
tarlfs  IUustrata  a Jot.  CATALAin.  Romtr,  1 7S6-49. 

4 vol.  li>-fol. 
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775  SynoUorum  generalium  ac  proviiMialium  dé- 
crets et  canoncs,  scholils,  notis,  ac  histor.  acio- 
rum  disserta  Uonc  illustrati  a Clir.  Lupo.  Uttanii 
et  Brux.y  1665-7S,  5 tom.  en  3 vol. 

77O  Joan.  Cabassuiii  historiaruiu,  concillorum  et 
canonum  Invlcem  collatormu,  veterumquecccle- 
slæ  riluum  nolitia  eccteslasUca , cdltlo  lerüa. 
Lugduni^  1690  (scu  170a,  et  ediUo  quarts, 
I7a5),  In-fol. 

777  Analyse  des  conciles,  par  le  P.  Richard.  Paris, 
177a,  5 voL  ln-4. 

3.  Conciles  généraux. 

{ToyffS  ei-tprè«  Uitluire  des  Concile»,  n.  tlâM  et  toiT.) 

778  Acta  Florentiæ  synodi  per  Bert.  Ahramum,  c 
graec.  laL  reddita.  Aomer,  i5a0,  lD*fol. 

77g  J.-M.  CAMOPHn.1  gener.  Florenllx  synodus. 
Aomir,  i638,  3 vol.  in-li. 

780  Gratii  fascIcuUis  rcrum  expetendarum,  etc. 
Londini-,  i6go,  a vol.  in-fol. 

781  PII  papae  II  (Ænbæ  Sylvli)  bulla  rétracta- 
tionis.  Ii)-4. 

78a  Coüstantiense  concilium , auctore  H.  Vooder 
Harot.  Francofurti^  1700, 0 tom.  en  3 vol.  In-fol. 
(Index,  i7Aa.) 

783  LATERAnense  concilium  novisslmum.  Rowue^ 
iSao,  in-fol. 

78A  CANONrs  et  décréta  concilil  tridcntloi.  Aoifur, 
i56A,  iu-fol. 

785  Payvæ  d’Andrada  defen^o  IrtdenUnæ  fidcl. 
Olyuipone^  >578,  in-3. 

786  VERGERit  aciiones  duœ  sccretarll  ponüficll. 
Regiomonti^  i357,  ln-8. 

4.  Conciles  nationaux,  provinciaux  et 
diocésains. 

787  J.  SiRMO!VDt  concilia  Galllæ.  Paritiity  1699, 
5 vol.  in-fol. 

788  Concillorum  Galllæ  eolicetio  (edeole  P.-D. 
Labal).  Porfiiïs,  1789,  in-fol. 

769  Concilia  rolhomagcapis  provindæ  : accedunt 
Synodi  diœccsanæ,  e^tolæ  fionti£oum,  regia 
pro  Normanniæ  clero  diplomala,  etc....  edente 
Gull.  Bessin.  Rothomagi^  1717,  iu-fol. 

790  Concilia  Galliæ  nart^nensis,  Steph.  Baluxius 
collegit,  edJdlt,  illustravit.  Porfsiïs,  1OO8,  ln-8. 

791  Carou  Rorromæi  acta  ecclesiæ  oiediolauensls. 
,iredio/âm',  1&99,  a vol.  in-fol. 

79a  De  Aci'irre  colicct.  concillorum  hlspanoruni. 

Ronup,  1693,  & vol.  in  fol. 

703  Summa  concitioruiii  Hispaiiiæ  , edente  Matb. 

de  Vlllannîio.  .Varfrirf,  1781,  h vol.  in-ft. 

79A  Ant.  Pereira  de  Figueiredo  porlugnezes  con- 
ciUos  gcràes.  fAsboa^  1787,  ln-4.  — Novos  reto- 
(fues  i obra  aniccedeote.  tbid.y  1788,  ln-4. 
795SCHÂXNATI  concilia  Germauiæ.  Colon.-Apripp.y 
17O9,  Il  vol.  In-fol. 

796  Strodi  épiscopales  berbipolenscs  annorum 
iA5a  et  i333  (//er&ip.,clrca  lAgS),  in-fol. 

797  Concliia  sallsburgensla  provliiclalla  cl  dlœcc- 
sana,  rcccnsuU,dlges$il,  illustravit  Flor.  Palham. 
AugusUVy  1788,  In-fol. 

708  Concilia  ecclesiæ  Hungariæ,  ab  anno  1016  ad 
i7i5;  collegit  et  illustravit  C.  Pcterffy.  Posonff, 
i74ï  (rdmpr.  à Venise,  i7fia),a  vol.  in-fol.  flg. 


799  H.Spei.uani  concilia  Magoæ  Briuooiæ.  Lond. , 
>787,  A vol.  in-fol. 

800  Provinciale,  seu  constitutiones  Angliæ,  cum 
annotai.  Guil.  Lyndwood.  OxonitTy  1679,  in-fol. 

80s  Concilios  provlnclaJcs  celcbrados  en  Mexico  ; 
da  los  a luz  Fr.-Anl.  Lorcizaiva.  Mexico,  1769- 
70,  9 vol.  In-fol. 

IV.  SS.  PÈHES. 

I.  Introduction  à l’étude  des  SS.  Pères. 

809  De  la  lecture  des  Pères  de  l’Église,  par  Bonav. 
d’Argonne.  Pans,  1897,  In-S9. 

8o3  Traité  de  la  morale  des  Pères  de  l’Église,  par 

J.  Barbeyrac.  Amiterdamy  1798,  in-A. 

806  Apologie  de  la  morale  des  Pères  de  l’ÉgUse, 
contre  Barbeyxac , par  D.-R.  Ccillier.  PariSy 
1718,  in-A- 

8o5  Défense  des  SS.  PP.  accusés  de  platonisme 
(par  le  P.  Ballus).  PartSy  1711,  in-A. 

80O  Concordance  des  SS.  PP.,  par  B.  Maréchal. 
ParUy  17S9,  9 vol.  In-A. 

2.  CoDccüûds,  Extraits  et  Fragments 
d*ourrages  des  SS.  Pères. 

807  Bibliothecavclcrum  Pairum  aP.  Dzsp(MT,etc. 
LuqdUy  1877,  3o  vol.  in-fol. 

808  bibliolheca  græco-lai.  veterum  Patrum,curante 
A.GAi.LANDio.Fener.,1788,  lA  vol.  in-foL 

809  Tliesaurus  rel  patristicæ,  contlnens  disserta- 
Uones  prxsiantinres  ex  N.  Le  Nourry  adparalu, 
Gallandil  nova  biblioUieca  Patrum,  edente  P. 
Spreuger.  W7rccfriw(;i,  178A-99,  S vol.  in-A- 

SioCotxBCTio  selecta  SS.  Ecclesiæ  Patrum,  accur. 
Cailleau,  etc.  Parti,  y 1899,  in-8. 

81 1 Bibliothèque  choisie  des  Pères  de  l'Église,  par 
M.  Gdillon.  Paris,  1899,  aO  vol.  in-8. 

8i9  Thesaitrus  Patrum  noresque  cioctoniin  qui, 
cum  in  tbeologia,  lum  in  pbilosophia,  ollm  cta- 
ruerunt.  Parit.y  i893-95,  8 vol.  l»-8. 

8i3  J.-C.  SuiGERi  thésaurus  ecclcsiasUcus.  Awut.y 
1798,  9 vol.  in-fol. 

81A  CHaRSTOMATHiA  patrtsüca,  græcc.  Wratislao.y 
1758,  9 vol.  ln-8. 

8i5  Bibliothèque  portative  des  Pères  de  l’Église 
(par  Trlcaiel).  Pans,  1758,  g vol.  ln-8. 

818  Toiuus  siugularis  Insignlum  auciorum,  lam 
grxcor.  quam  latiuor.,  editorum  a P.  Stbvart. 
ingolit.y  1616,  in-A. 

8i7Siniio.Nm  opéra  varia.  Ports.,  1696, 5 voUn-fol. 

818  D'Achery  spieilegium  veter.  scriptor.  Parii.y 
1793,  3 vol.  in-fol. 

SiQ  J.  Mabillon  vetera  analecia.  PoritiiSy  1793, 
in-fol.— Voir  le  n*  838*. 

890  J. -B. CoTELeniiccclesl»  gr.monumcDla.  Ports., 
1677-81-86, 3 vol.  lü-A. — Analecia gr.*eca,  edenlo 
Montfaucon,  1888  (aussi  1899),  in-A.  (tome  T, 
formant  le  A*  du  recueil  de  (^usteller). 

891  Slepbani  Baluzii  miscellanea.  /.uctr,  1761, 
A vol.  in-fol. 

891*  Varia  sacra , scu  sylioge  varlor.  opusculorum 
græcorum  ad  rem  eccieslast  spcctantium , gr. 
et  iat.,  notis  Üluslr.  a Steph.  Lb  Moytib.  Lugd.- 
Batav.y  1685,  9 vol.  iu-A. 

899  L.-A.  Mcratokii  anecdoia.  Mediolani^  1697, 
A tom.  iu-4> 
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823  GoUectanea  monumenlorum  vclerum  ecclesi», 
gr.  etlat,  qus  haclciius  in  BiMiotheca  vallcaiia 
deiituerunt.  Laurent. -Alex.  ZACAcaina  cdidit. 
Romir%  1698^  in-â. 

824  J.-L.  Giube,  xpiciiegium  SS.  Patrum.  üxonii\ 
172^,  2 vol.  in>8. 

825  Ed.  AlARTB«ie,  ihesaunis  novus  anecdotorum. 
Pari>.,  1717,  5 >ol.  in-fol. 

826  EJusdcin  collecliovctcr.  scriplorum.  Parisiis, 
1724,  9 vol.  In-fol. 

627  B.  Peni  Uieaaurus  novisslmus  anecdotorum. 
ÂMçust.-yiMdfi.^  i‘jai,7  \oI.  In-fol. 

828  H.  CAxtsn  thesaunis  nionumcntoruoi  eccles. 
Antuerp.^  1725,  7 loin,  in-fol. 

82g  I&AAC  SyruA.  Collazione  ddl’  abate  Ixaac,  c 
letleredel  B.  Glov,  dalle  Celle,  cdiallri.  Firenze, 
1720,  in-4. 

830  Jo.-Aloysil  Mptr.AReixi  anecdotorum  fasclcu- 
lus,  slve  opuftcula  aliquot  S.  Paulin!  Nolani,  etc. 
Bo«ur,  1756,  in-fol. 

831  Grscæ  ecclesis  veiera  momimenta,  ab  Ang.- 
Mar.  Bandint.  Florent. 1762-C4,  3 vol.  iii-8.  — 
Voyez  JusTTstANi  opéra  anecdota. 

832  Aoecdota  sacra , sive  collccllo  oronis  generis 
oposculorum  vel.  SS.  Patrum  etvlror.  illiivtr., 
««lente  Eug.  de  Levis.  Autj.’-Taurin.y  1780,  ln-4. 

833  pRiLOCALiA  sacrorum  vlgilanllum,  gr.  Venct.^ 
1782,  tn-^ol. 

634  SS.  Patrum  toletanonim  quotquot  exiant 

opéra édita,  etc.,  auctorilatc  Fr.  de  Lore»' 

ZAIVA.  Matriu\  1782-93,  3 vol.  in-fol. 

835  Blbliolhcca  Patrum  dstercensiuro,  collecta  a 
Bertr.  TtssrsR.  Bonofonti^  i60o-8g,  8 tom.  en 
4 vol.  In-fol. 

830  J.-F.  UoGO,  sacra*  aiitiquttalis  monumenta. 
Sti0inii\  1725,  2 vol.  in-ful. 

830*  Muséum  itaiiciim,  veu  collectio  veler.  scrip- 
toniro  ex  biblioth.  iialicis  cruta  a Jo.  M vrilloiv, 
etc.  Parlsiis^  1687-89,  aussi  1724,  2 vol.  ln-4. 

8S7  Les  œuvres  posthumes  de  J.  Mabiijo?!  et  de 
Th.  Ruinart,  publiées  par  Vinc.  Thuillier.  Paris. 
1724,  S vol.  ln-4. 

838  Rellqulœ  sacrœ,  edidit  Roltu.  Ojronh\  t8i4, 
4 vol.  I0-8. 

83g  Scriptorum  eccleslaslicorum  opuscula  qu.*»- 
dam,  recensait  M.-J.  Rovth.  Oxonii^  i832, 
9 vol.  in-8. 

83g*  Spidieglum  romanum,  a tard.  Maio  editum. 
itosrœ,  1843,  In  8.  Tom.  I 4 VIII.  (Mai.) 

S.  Ouvrages  des  SS.  Pires  grecs. 

840  PniLONis  Judsi  opéra,  gr.  et  lat.  lond.,  1742, 
a vol.  In-fol.  (peut  se  placer  après  3g2). 

841  Chreslomathla  phllonlana,  a J. -Ch. -G.  Dabi. 
Uamburçi^  1800,  2 vol.  lu-8. 

842  OEuvTesde  Phllon,  Juif,  irad.  par  P.  Belller. 
Parité  lOia,  2 vol.  iu-8. 

843  Le  livre  de  Pbiton  de  la  vie  contemplative, 
trad.  (parD.  Monlfaucon).  Paris.  170g,  in-12. 

844  CoTELERii’s.  Patres  apostollci.  AmsuL^  1724, 
a vol.  lo-fol. 

845  Rossrl.  Patrum  apostoHcorum  opéra,  gr. 
et  lat  Lomini.  1746,  a vol.  lu-8. 

840  Scrlpta  genulna  Palnim  apostolicorum,  gr. 
et  lat,  edidit  lIoRREHAax.  Haunia.  1899,  in-4- 
Partes  j,  9 ei3. 

8^7  Epistolæ  SS.  Patrum  apostolicorum,  gr.  et 
Ut.  BasUete.  1742,  lu-8. 


84S  S.  Oarnabæ  apostoli  epislolæ.  OxtmiT,  i885 
in-12.  * 

84g  Dioktsii  arcopaglUB  opéra.  Antuerpire.  1634 
2 vol.  in-fol. 

850  Œuvres  de  S.  Denys,  traduites  en  françois  par 
D.  J.  de  S.  François  (Goulu).  Paris.  i02g,*  2 tom 
en  1 vol.  in-4. 

851  —Traité  des  nomv  divins,  trad.  parle  P.  Cor- 
lasse.  Lyon.  1739,  ln-4. 

852  S.  CiRHRNTis  rom.  ad  Corlnlhlos  cpisiolæ  IL 
CantabrigiiT.  1718,  ln-8. 

853  S.  loxATii  cplstol*  VIL  Oxonii.  1708,  in-8. 

854  I.Ællrcs  et  monuments  de  trois  pères  aposiol. 
trad.  par  Abr.  Ruchal.  Leydi.\yi\.^  vol.  In-12. 

855  J.  Pearsonii  vliidlclæ  cplstolarum  S.  Igiialli. 
Vantabrigitr.  1672,  ln-4. 

856  S.  JcsTWi  opéra.  Parisiis.  1742,  In-fol. 

857  Œuvres  de  S.  Justin,  en  françois,  par  J.  Mau- 
niont.  Paris.  i558,  in-fol. 

858  S.  JisTwi  aimloglæ  pro  chrlsilanls.  Oxonii. 
1700,3  vol.  ln-8. 

85g  — Traduction  de  son  épltrc  4 Dloguel,  par 
Legras.  Paris.  1725,  ln-12. 

860  L.  Polycarpl  et  Igiiatll  opistol»,  gr.  et  lat., 
cum  annotai.  Jac.  l’sserll.  oxonit.  1C44,  ln-4. 

861  Athcnagoras,  Icgatio  pro  clirisiianis,  etc. 
Oxonii.  1706,  in-8. 

862  Suite  des  anciens  apologistes  de  la  religion 
cbrélleime,  traduits  ou  analysés  par  de  Gourry. 
Paris.  1786,  2 vol.  ln-8. 

803  Theophjli  llbri  ad  Aulolycum,  gr.  et  lat.  Uam- 
burgi.  1734»  ln-8. 

804  Tatiani  oralto  adGræcos.  Oxonii.  1700,  ln-8. 

865  S.  Irca.vj  llbri  IV  contra  hœresea.  Paris.  1710, 
In-ful. 

866  llciufiÆ  genilllum  phllosophorum  Irrlslo. 
Ifabr.  1774,  ln-8. 

867  S.  Clemextîs  alcx.  opéra.  Oxonff,  1715, 2 vol. 
in-fol. 

868  Œuvres  de  S.  Clément  d'Alexandrie,  traduites 
par  Fontaine.  Paris.  1O96,  in-8. 

869  Discours  de  S.  Clément,  traduits  par  Cousin. 
Paris.  1688,  In-12. 

870  S.  lIippOLTTi  opéra.  Ifamb..  1716, 2 vol.  In-fol. 

R71  ORif.mis  opéra.  Paris..  1733,  4 vol.  In-fol. 

872  OniGFTns  commeniaria  in  S.  Scripturam»  gr. 
cl  lat.,  nolls  et  observât.  D.  Huetii  illustraia. 
Rothom..  1668  (scu  Paris..  1679),  2 vol.  In-fol. 

873  Cjusd.  Ilcxapiorum  qux  supcmui.  Parisiis. 
1713,  2 vol.  in-fül. 

874  Ejusd.  comment,  iu  Genesim.  Feneiiis.  i5o3, 
In-fol. 

875  Fjusdem  contra  Celsum  llbri  VIII.  Cantabr.. 
i658,  lu-4. 

876  Mrtiiodii  comivium  virginum  editum  et  lat. 
dooatum  a P.  Posslno.  Paris..  1657,  In-fol. 

876*  Din?«YSO  alex.  opéra.  Borna-.  1796,  In-fol. 

877  S.  (jRSGORii  lhaumalurgi  opéra.  Parisiit\ 
1G21,  In-fol. 

878  — Traité  de  l’âme,  traduit  en  franç.  par  Ant.  * 
de  I.#aval.  Paris.  1620,  in-8. 

879  Eusbbii  preparatio  et  deuionslratlo  cvaogc- 
lica.  Parisiis.  1628,  2 vol.  In-fol. 

880  — Discours  touchant  les  miracles  attribués  à 
Apoilonius  de  Tyanc,  trad.  par  Cousin.  Paris. 
i084,  ln-12. 

881  MancBLUAiiA.  ^ûttinga-.  1794,  in-8. 

892  S.  AmASASti opéra.  Paris..  1698,  S vol.  in-fol. 
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883  Colicclio  no^a  palnim  græc.  Péo-isiiSy  1706, 
Q vol.  in-to).  Placé  à Athanasic». 

884  S.  Alhanasil  diatoRl  V de  S.  TrlRltato;  S.  lia* 
siiit  lib.  IV  adver».  implum  Eunoiuium,  elr.,  Rr. 
ei  iai.,  ex  rcccns.  Tb.  Ocx«.  E-rcudebat  H.  Ste~ 
phanui^  1^70,  in-8. 

883  Traducl.  d'uo  discours  de  S.  Alhanase  contre 
ceux  qui  Jugent  de  la  vérité  par  l'autorité  de  la 
niutütude,  irad.  par  Leroy  de  llaule^Fontaine. 
i05i,  ln-4.,  ou  174o«  1ii*i3. 

886  S.  ATHAjiAsii  liomillæ  L\\,  arabice.  Aleppi . 
1711,  In-fol. 

887  S.  EpfiRAeMsyri  opéra.  Aoeur,!  783^  6 vol.  tn-fol. 

888-»J\  discours  de  la  componction,  traduits  |>ar 

l’abbé  Bosquilton.  ParUy  i6o7,  lu-i9. 

689 — Œuvres  de  piété,  trad.  en  français  (par 
Mcrrc).  Paris^  1744,  2 vol.  in-12. 

890  Marci  ereniUæ,  Mcolai  cl  Hesycliii  opuscula , 
gr.  PariiiiSy  1563,  in-8. 

891  S.  Basii.ii  opéra.  Paris.y  1721,  S vol.  in-fol. 

892 — Opusciiltimad  Juvenes.  Mogunt.  (14O7},  ln>4. 

893  Sentions  de  S.  Basile  et  de  S.  Astére,  trad.  par 
de  Bellegarde.  PariSy  1691,  ln-8. 

894  Lettres  du  même  et  de  S.  Grégoire  de  Mysse, 
traduites  par  de  Bcll^ardc.  PariSy  169S,  ln-8. 

895  — Scs  ascétiques,  trad.  par  God.  Herniant. 
Paris.,  1673,  ln-8. 

896  — Ses  régies  de  la  morale  chrétienne,  Irad.  par 
Leroy  de  Haute-Fontaine.  Paris,  1O61,  in-12. 

897  — Homélies  et  lettres  choisies  du  même,  trad. 
j^r  Auger.  Paris,  1788,  ln-8. 

8q8  b.  Macarii  «gyptii  liomllis,  graecc.  Parisiis, 
1559,  in-8. 

899  S.  CvRiLLi  hierosolimlt.  opéra.  Pon’iiVa,  1 720, 
In-fol. 

900  — Ses  catéchèses,  trad.  par  de  Graudcolav 
Paris,  1715,  ln-4. 

901  S.  Grkcorm  naziaiizenl  opéra.  Parisiis,  iGoo« 
2 vol.  in-fol. 

902  — Oraiiones  Icctlsslmæ.  Fenet.,  i5i6,  ln-8. 

903  — Ses  Sermons,  traduits  par  de  Bellegarde. 
Paris,  1701,  2 vol.  ln-8. 

904“Discours  sur  rexcelicncc  du  sacerdoce  (trad. 
par  Troya  d’A»ügiiy).  Paris,  1747, 2 vol.  In-12. 

905  — Discours  contre  rempereur  Julien,  trad. 
par  le  même.  Lyon,  1735,  In-i2. 

906  Caesarii  S.  Gregorii  nazlanseal  fratris , qii^ 
Üones  ibcotogicset  phtiosoph.,  gr.  et  lai.,  nunc 
primum  ediue  ab  Ella  Ehingero.  Aug.-yindfîir., 
1626,  ln-4.  (contient  seulement  85  questions, 
tandis  qu*M  y en  a 195  dans  üucæi  aucfarium 
biblioth.  PP.,  tome  I). 

907  AMPniLOcuii,  Mcihodil,  et  Andrée  Cretensis 
opéra  omnia,  gr.  et  lat. , ex  rcccns.  Fr.  Com- 
beflsli.  Parisiis,  i644,  In-fol. 

908  Didvmi  alexandrin!  de  tiinltale  lib.  Bononio', 
1769,  in-fol. 

909  S.  Greoorii  nysscul  opéra.  Parisiis,  i6i5, 
2 vol.  In-fol. 

9to— Kpistolc  Vn.  Florent.,  17S1,  In4bi. 

OU  S.  Epipiiani  opéra.  Paris.,  1622,9  vol.  in-fol. 

912  Histoire  de  la  vie  de  6.  Epiphane,  avec  une 
analyse  de  ses  ouvrages,  par  D.  Genalse.  Paris, 
17S8,  in-4. 

913S.  JoATmisCbrysostomiopera.  Parisiis,  1718, 
i3  vol.  in-fol. 

914  — Homillc  H,  gr.  Londini,  i543,  ln*4. 

915  — Super  psalmo  quinquagesimo.  {Coloniœ), 
i46C, ln-4. 


016  JoAiVNis  Chrysostomi  honilllai  super  evang. 

Joannis.  Homtr,  1470,  In-fol. 

917^  Sermones  XXV.  (Romtr,  i470),  In-fol. 

918  — Sermoncs  in  Job.  {Colonite,  i468),  in-4. 
019  — Homélies  sur  la  Genèse  ( trad.  par  de  Bel- 
Icgarde).  Paris,  1702,  2 vol.  in-8. 

920 — Sermons  choisis  (trad.  par  le  même).  Paris, 

1690,  2 voj.  ln-8. 

921  — Opuscules  (traduits  |tar  le  même).  Paris, 

1691,  in-8. 

922  — Homélies  au  peuple  d’Auiiocbe,  trad.  par 
de  Maucroix.  Paris,  1689,  in-8. 

923  — •—  sur  l'évanKile  de  S.  Mathieu,  trad.  par 
Marsiily  (Mc.  Foniaine,  ou  selon  d’autres,  Pré- 
vost, chanoinede  Melun),  rom,  1693, S vol.  in-8. 

yi4  — S.  Jean  Chrys.  sur  S.  Jean , trad.  par  U 
Merre.  Parii,  1741,  4 vol.  ln-8. 

925  sur  les  acics  des  apôtres  (trad.  par  Bel- 

legarde). Paris,  1703,  ln-8. 

926  sur  les  épures  de  S.  Paul  (trad.  par  Nie 

Fontaine).  Paris,  1675-go,  7 voL  ln-8. 

937  — Abrégé  de  sa  duetrine  sur  l’Anclen-Tesli- 
ment,  trad.  par  Aiit.  Marsiliy  (Mc.  Fontaine). 
Paris,  1688,  In-12. 

928  — Abrégé  sur  le  Nouveau-Testament,  traduit 
par  le  même.  Paris,  1676,  2 vol.  ln-8. 

929  — Les  panégyiiqnes  des  martyrs,  trad.  par 
Ouranty-dc-Boiirecmll.  Paris,  i7S5,ln-8. 

93o — Ses  lettres,  traduites  par  le  même.  Paris, 
1732,  9 vol.  in-8. 

93 1 — Apologie  de  la  vie  rcligletise  et  monastique, 
où  II  est  traité  de  rédiicalion  des  enfans,  trad. 
par  Cl.  Le  Duc.  Brauvais,  1698,  in-12. 

982  — Traité  de  la  providence,  traduit  par  God. 
Hormaiit.  Paris,  i658,  In-12. 

933  ’ — Ses  homélies,  etc.,  trad.  par  Auger.  Paris, 
1785,  4 vol.  ln-8. 

934  Synzsij  opéra.  Paria.,  i633,  in-fol. 

936  PmLoxisepisc.  Carpasli  cnarraiioincanUcuot 
caDllconnii  Komœ,  1772,  in-4. 

935*  JoAmiK.s  nepos  Sylvanus,  opéra.  BruxeÜa, 
1643,  2 vol.  in-fol. 

936  Paixadii,  episc.  Iieicnop.,  dialogusde  vitaS. 
Joannis  Clirysosioml,  etc.  Lutetùr,  1680,  \thb- 

937  S.  Proci.1  analecta,gr.  et  iau  Roma,  i63o,in*4. 

938  8.  TiiBODORirri  opéra,  cum  auctario.  Paris., 
1642,  5 vol.  in-fol. 

939  — De  la  providence,  etc.,  trad.  par  Le  Merre. 
f*aris,  1740,  ln-8. 

940  S.  IsiDOfti  pcluslotx  epistul».  Pari#.,  i638, 
in-fol. 

94 1 Homélies  de  S.  Aster,  trad.  par  de  Maucroix. 
Pari#,  1695,  in-12. 

942  S.  Ctrilu  alex.  opéra.  Porfaiï#,  i638,  7 vol. 
In-fol. 

943  Homélies  de  S.  Cyrille,  traduites  par  Morelle. 
Paris,  i6o4,  ln-8. 

944  S.  NtLi  eplstoUe.  Rotme,  1668,  In-fol. 
q45  — Opuscula.  Romœ,  1673,  In^ol. 

946  Gennadius  scholarlus,  lit^r  de  predestint' 
tiooe,  gr.  et  lat.,  commeiitarlla  lllusir.  a G.  U- 
bcrüno.  Vratislaviia,  1681,  ln-4.  (La  i**  édition 
a été  donnée  par  D.  Uocsebel,  à Augsbourg, 
en  1596,  in-4.) 

o47  Gennadli  homillæ  de  sacramento  eucharistbr, 
Melelil  Alexandrin!,  Nectarli  bierosoUoilt.,  Me- 
letll  SyrigI  et  allorum,  de  eodem  argumeoio 
opuscula,  gr.  et  laU;  Bus.  Renaudotus  ex  codd. 
mss.  edldit,  latine  vertlt,  dlssertaUonlbus  et 
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obfler.iUustraviu  iTog^iu-ft.  (suppléoietU 

üe  l’ouvra^  intitulé  : De  perpeiuitate  jldei). 
gA8  S.  Astpfil  episc.  amaMæ  homiUs,  gr.  et  lat., 
Phil.  Rubenio  interprète.  Antuerp.^  ln-4. 
(le  Tol.  renferme  ordinairement  PAi7.  Rubenii 
carmina ^orationes et  epistola). — Voirie  n’gllt . 
güg  Les  instructions  de  saint  Dorothée,  trad.  par 
Arm.  Le  Bouthiiiierde  Rancé.  Parf«,  }686,inA. 
gSoS.  JoANsts  Climaci  opéra.  Parti.,  iOS3,ln-fol. 
g5i  — L'échelle  sainte,  trad.  par  Arnauld  d'Aii- 
dilly.  Parité  i6d6,  in-8.,  ou  1707,  pet.  in-ia. 
gSa  S.  I11.4XI1I1  opéra.  Por/i.,  1673,  a roi.  fn-fol. 
933  S.  Gatconit  agrigont.  expIanaUones  ecclesiast. 
Fmer.,  i7gi,  ln«foI. 

S.  JoANMis  Damasceni  opéra.  Por/iiïi,  171a, 
a vol.  in>fol. 

955  — f.lber  Barlaam  et  Jo.saphat.  In-fol. 
955*QBcime5ii  comment  inN.TeslameoL  Paris. ^ 

i63i,  a vol.  in-fol. 

956  SS.  cpiscoporum  Nicct/1  et  Paulinl  scripta. 
Aomtr,  i6a7,  ln>4. 

957  Hicronymus,  tlieologus  græcus,  duo  dialogt 

177a,  Id-6. 

957*  Theopua.ves  Cerameus,  homilis,  gr.  et  lat. 
Paris.  16AA,  in-foi. 

gSgTHeopBYLACTi  opéra.  Fene/.,  173/^,  A vol.  in-fol. 

959  — Comment  In  IV  evaogelia.  Poriiiïi,  16S1, 
in-fol. 

960  — Comment  in  eplstolas  S.  Pauli.  Potmp, 
1Ô77,  in-fol. 

961  PÉpaiu  CbÜ  opéra.  Romœ^  1781*  3 vol.  In-A. 

t\.  Ouvrages  des  S$.  Pères  latins  et  de  quel- 
ques autres  écrivains  ecclésiastiques. 

gôaMmccii  FeüdsOctavius.Lui^d.-Pat, 1709,10-8. 
963  Tebtuxuri  opéra.  Paris,  y 1675,  in-fol. 

966  Apologétique  de  Tertulllcn  avec  des  notes, 
par  Vassoult  Poni,  171A,  in-A. 

g65  L'apologétique  et  les  prescriptions  de  Tertui- 
lien,  trad.  par  de  Gourcy.  PariSy  1780,  in-ia. 
966 — Traité  sur  l'ornement  des  femmes,  les  spec- 
tacles, etc.,  trad.  parGaubère.  Parti, 1 733,  in-ia. 

967  — Traité  de  la  chaire  de  J.-C,  trad.  par  L. 
Giry.  PariSy  i6ôi,  in-13. 

q68  — Le  livre  du  manteau,  trad.  par  Hanessier. 
PariSy  1663,  in-i3. 

969 — Le  livre  de  la  couronne  du  soldat,  trad.  par 
Hlcbeaume.  BordeauXy  159A,  tn-8. 

970^  Le  livre  de  la  pénitence,  avec  l’exhortation 
au  martyre,  trad.  par  Mane&sler.  PariSy  1667, 
in-13. 

971  Novatiaki  opéra.  Lond.y  1738,  In-^. 

973  S.  Cyphusi  opéra.  Paris,  y 1736,  in-fol. 

973  Les  œuvres  de  S.  Cyprien,  trad.  par  P.  Lom- 
bert.  PariSy  1673,  in-A. 

97A  S.  Cypriari  epistoiæ.  Venet.y  1A7I1  in-fol. 

975 — la  singularité  des  clercs,  traduit  du  lat. 
PeaiSy  1718,  in-13. — Voy.  le  o«  1013. 

976  SiXTi  11  eochiridion.  Lipitœ,  1735,  in-A. 

977  Arsobu  dIsputaUooes  advenus  gentes.  RoauBy 
i5A3,  in-fol. 

978  LACTAimi  opéra.  PaTis.y  17A8,3  vol  In-A. 
979—  Liber  de  mortibus  persecutorum.  Traj.- 

ad-RhenJy  lÔgS,  Iu-8. 

9S0  — Traité  de  la  mort  des  persécuteurs,  trad. 
par  de  Maucroix.  PariSy  1680,  In-ia. 


981  — Autre  traduct.  faite  sur  la  venlon  anglaise 
de  Burnet  (par  Basnage).  ütreehty  1687,  lD-13. 

083  Lactarce,  des  divines  inslitiiUons.  P<ûVi,iSA9, 
in-fol. 

983  J.  Firmici  Materni  Junioris  de  errera  profa- 
narum  rcilgionuni  Uber.  //aun/<p,  1836,  ln-8. 

98A  S.  lltURii  opéra.  Paris.,  1O93,  in-fol, 

g85  S.  OpTATCs.dc  schUmatc  lü>er,et  Iiist.Dona- 
tistaruni.  Paris.,  1700,  In-fol. 

986  Traduction  des  six  premiers  livres  d'Optat, 
par  P.  VleL  Paris,  166A,  in-8. 

987  I.carERi  opéra.  Venet.,  1778,  in-fol. 

988  S.  Zbroris  sermohes.  Ferono’,  17S9,  In-A. 

989  S.  Ambrosii  opéra.  Paris.,  1686,  3 vol.  in-fol. 

990—  De  oflicils  lib.  111.  {Roma-,  1A70),  In-A. 

991 —  Opus  quod  üexameron  vodtatur.  Augusto', 
1A73,  in-fol. 

993  — Œuvres  sur  la  virginité,  trad.  par  Duranti 
üe  Bonrecueil.  Parti,  1739,  in-13. 

093— Scs  Jeiires,  trad.  par  le  môme.  Paris,  17A1, 
3 voi.  ln-13. 

qoA  — Ses  olTlces,  trad.  par  de  Bellegarde.  Paris , 
168g,  io-8. 

993  RirriNi  opuscuia.  Paris.,  i58o,  in-fol. 

996  S.  Damasi  paps  opuscuia.  Aomo*,i73A,  in-fol. 

997  S.  IIteronymi  opéra.  Paris.,  169S,  5 vol.  in-fol. 

998  — Epislols. 

099 — Kxpositio  in  symbolum  apostolor.  OxoriÏ, 
1A68,  In-A. 

1000  Lettres  de  S.  ^éréme,  trad.  en  français  par 
GuiL  RtmsseL  Parti,  170A-7,  3 vol.  ln-8.,  ou 
17A3,  A vol.  in-13. 

1001  S.  Jérôme.  Traité  des  vanités  du  siècle,  trad. 
par  Martlaiiay.  Paris^  1715,  in-13. 

1003 — La  règle  de  dévotion,  trad.  par  Guy  Juvénal. 
Pori'i,  ln-8.  goth. 

1003  Volgarizzamento  de*  gradi  di  S.  Glrolamo. 
Firenze,  1739,  In-A. 

lOoA  S.  Pacliri  opéra.  Paris.,  i685,  tn-A. 

1005  Lettres  de  S.  Paulin,  trad.  par  le  P.  Fraasen. 
Petris,  1703,  in-8. 

1006  S.  AuGVsnRi  opéra.  Paris.,  1679, 11  tom.  en 
8 vol.  In-fol. 

1007  Appcndlx  augustlniana..éii(ue}7i.,i7o3,la-foI. 

1008  S.  Acocbtirl'S  de  civltatc  Del. 

1009  — Confesslonum  lib.  XIII. 

1010 — Morale  tirée  des  confessions  de  S.Augusttn, 
par  Grou.  Parti,  1786, 3 vol.  in-i3. 

1011  — De  doclrina  cliristiana.  In-foi. 

1013  — De  singularitatc  clericorum.  In-A- 

lOiS^Dehonestate  mulierum.(Cofon.,iA70),in-A. 

loiA  — De  vera  vUæ  cognitlone.  In-A- 

101 5 — De  salule,  sive  de  asplratione  anime  ad 
Deum.  Tartisii,  1A71,  In-A. 

1016  — Régula.  Venet.,  i56i,  in-A. 

1017  — Episiolæ.  In-foi.  goth. 

1018  — Ses  lettres,  trad.  |tor  Dubois.  Paris,  168A, 
3 vol.  in-foi.  ou  6 vol.  iu-8. 

lOiQ  — Sermons  sur  les  psaumes  (trad.  par  Ant. 
Amauid).  Paris,  i68S,7  vol.  in-8. ou  1 A vol.  In-i3. 

1030 Sur  le  N.  Testament,  trad.  par  Dubois. 

Paris,  1700,  A vol.  ln-8. 

I03t  — ' — Sur  l'évangile  de  S.  Jean,  et  son  épltrc 
aux  Partbes,  trad.  par  Dubois.  Paris,  1700,  A 
vol.  in-8. 

1033  — Volgariztamento  de!  sermoni  di  S.  Agos- 
tino.  Firenze,  1781,  in-A- 

1033  — Les  deux  livres  de  la  véritable  religion, 
etc.,  trad.  par  Dubois.  Paris,  1690,  ln-8. 
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loaft  — livres  de  l’ordre , elc.,  irad.  par  le 
même.  Pttris^  1701,  ln-8, 

10*5  — De  la  saliUe  vlrglnllé,  Irad.  par  Seguenoi. 
Parité  i638»  lu-8. 

102®  Bxpllradon  de  S.  AugusUn  sur  le  N.  Testa- 
ment, irad.  par  N.  Fonuliic.  Parii.  167^,4  vol. 
ln-8.  — Autre,  irad.  par  Dubois,  paris^  169*- 
1700,  4 vol.  in-8. 

1027  — ' De  l’ouvrage  des  moines,  ensemble  quiM* 
ques  pièces  de  S.  Thomas  el  de  S.  Bonaventure 
Mr  le  même  sujet,  irad.  par  Camus,  éveque  de 
Bclley.  Aouen,  i63S,  ln-8. 

1028  — Le  livre  de  la  grftcc  et  du  libre  arWlrc. 
ManeiUe^  1740,  ln-4. 

1020 —Traités  choisis  sur  les  mêmes  sujets,  trad. 

par  Lequeux.  Parité  ni?»  ^ '®1- 10-12. 
loSo— Traduction  de  la  doctrine  chréüeone  (par 
Dubois}.  Paris,  1701,  tn-8. 

io3i — Le  livre  de  rutllUê  de  la  foi.  Par., i7Ûi,lnia. 
1032  — S,  Augustin  contre  rincrê<lulllé  (ouvrage 
composé  d’après  les  écrits  de  ce  père,  par  l’abbé 
Troya  d’Asslgny).  Paris,  nü»  î» 
loSS  — Traité  de  morale  pour  tous  les  étals  de 
l'ÊgHse,  irad.  par  Hamon.  Parfi,  1O80,  ln-12. 
,o34  — lieux  livres  de  S.  Augustin  de  la  prédes- 
tination des  saints  el  du  don  de  la  persévérance 
(trad.  par  Ant.  Amauld).  Parité  1676,  in-i2. 
1085—  De  l’esprit  el  de  la  lettre,  trad.  par  Du- 
bois. Partie  1700,  ln-12. 

1038  — De  la  fol,  de  l’cspéraBce  et  de  la  charité, 
tnd.  par  Arnauld.  Ports,  i685,  in-12. 
io3?  — Les  soliloques,  les  méditations  et  le  ma- 
nuel, trad.  par  Dubois.  Parité  1709,2  vol.  lu- 12. 
1038  — Les  livres  de  la  manière  d’enseigner  les 
principes  de  la  religion  chrétienne,  etc.  ( trad. 
par  Dubois).  Porii,  1676,  iu-12. 

10S9  — Les  livres  contre  les  philosophes  acadé- 
miciens, etc.  (traduits  par  de  Villcforo).  P«m, 
1703,  in-12. 

1060—  Les  deux  livres  surles  mariages  adultérins. 
Paris,  1763,  in  i9. 

104 1 — Rxplicallon  de  l'oraison  dominicale,  tirée 
de  8.  Augustin.  PariSy  i88ê,  ln-12. 

1042  Sentences,  prières,  etc.,  tirées  du  même,  par 
Laval  (L.-Ch.  d’Albert,  duc  de  Luynes).  Pans, 
1877,  2 vol.  ln-8. 

1043  — Six  livres  contre  Julien  (trad.  par  Tabbé 
dcVcnce).  Porfs,  i?38,  2 vol.  In  12. 

1044  — Théologie  morale , par  E.  B.  S.  M.  R.  D. 
Porfi,  1788,  In-ia. 

1045  — Lettres  nonvollea,  avec  un  traité  de  l'ori- 
gine de  l’âme,  trad.  (par  D.-J.  Martin).  Paria, 
1754,  ln-8. 

io48  Faustlni,  pre&byteri,  scriplorissecull  quarti, 
opéra,  sciliccl,  libellus  precum  et  liber  de  trini- 
tate,  contra  Artanos,cum  annotaüonibus.  Oxo- 
nff,  1878,  in-8. 

1047  JoÀRXf.s  nepos  Sylvanus.— Voir  g35*. 

1048  Pacuxi  opéra  qusextantPafenefa, 1780,10-4. 
io4q  Joan.  CA5su.xicollaüones  Pairum.(Amxef/ia, 

drea  1475},  in  fol. 

1050  J.  Ca^laoi  opéra.  Parfa.,  1642,  In-fol. 

1051  — Scs  conférences  et  ses  Institutions,  trad. 
par  de  Saligny.  Ptiriiy  i883,  9 vol.  ln-8, 

î052M.MrBCATOB!80pera.Paria.,i873,avoUii-fol. 
1053  ViMcEsni  lirinensls  «t  Hllarli  arelalensis 
opéra.  Aoaur,  i73i|  lu-4. 


1054  S.  Rucher,  du  mépris  du  monde,  traduit  par 
Arnauld  d'Andilly.  Pana,  1871,  ln-12. 

1055  Sr.vcRiAM,  sive  Seberiani,  Gabalorum  cpls- 
copi  emesonsis,  hoinili»,  nuuc  primum  édite. 
l'enet.y  1K97,  ln-8. 

io58  S.  PATBiao,  qui  hlbernos  ad  fidem  Cbristi 
cotivcrlit,adsrripla  opuscula.  l.ond.,i  858,  in-8. 

io58*  S.  pAt  List  nolanl  opéra.  I éromr,  1 ?38,  in-fol. 

105?  S.  pRosmiu  opera.  Paris. ^ 1711»  In-loi. 

1058  Poème  de  S.  Prosper  contre  les  ingrats,  avec 
la  traduction  en  vers  et  en  prose  (par  de  ^cy). 
PariSy  1698,  in-4.  ou  ln-12. 

1059  S.  Prosper,  de  la  vocation  des  Gentils,  trad. 
par  Girard.  Parité  1849.  in-8. 

1080  — Œuvres  sur  la  grâce  de  Dieu  et  la  pré- 
destination (irad.  par  Lequeux).  Paris^  >782, 
in-12. 

1081  S.  I.ZOSIS  Magni  opéra. 

1082  S.  Lcoxis  senuom*»  el  opuscula. 

1083  Sermons  de  S.  l>on,  pape  (trad.  par  de  Bcl- 
legardo).  Paris.  1898,  in-8. 

1064  — Homélies  sur  les  mystères  de  la  nativité. 
VariSy  178K,  ln-12. 

1065  S.  Maxini  cplsc.  laurlnensls  opéra.  Aoavir, 
1784,  in-fol. 

1086  SS.  Salvi»ri  el  Ylncentli  lirinensls  opéra. 
Porfi.,  i6k4,  in  8. 

1087  Les  ceuvres  de  Salvien  et  le  traité  de  Vincent 
de  Lcrins  contre  les  hérésies,  lrad.cn  franç.  par 
le  P.  Bonnet.  PariSy  1700, 2 vol.  iu-19. 

10G8  l.es  mêmes  icuvres  de  Salvien,  trad.  par  un 
P.  jésuite  (le  P.  de  Mareull).  PariSy  17S4,  In-19. 

1089  D.  Eugyptii  thésaurus  ex  D.  Auguslinl  ope- 
ribus.  BasUtiTy  i542,  9 lom.  en  1 vol.  In-fol. 

1070  Magn.  Felicis  Ennndli  opéra  partlm  nunc 
primum  édita,  partlm  eniendata  noUsque  lllua- 
trata  studio  ollahore  .\nd.  Srholtl.  rornarf,iOio, 
in-8.— Ejtisd.  opéra,  Jar.  Sirraonüusliiordinem 
dlgesta  muUis<iue  lotis  aiicta  omendav  II  ac  notU 
llluslravlt.  Parit.y  1811,  in-8. 

1071  VcTERiM  Brivi»  episcofMiruni,  S.  PhilastrU 
el  S.  Gaiidentii  opéra.  BrixiCy  17S8,  In-fol. 

1072  S.  GAcncxTii  serinoncs.  PatatUy  1790,  ln-4.' 

107S  S.  Fi'UiRSTti  opéra.  PariSy  i884,  ln-4. — Edl- 

lio  alla;  accc\serc  D.  Amedel  bomili».  Fenef., 
1749,  In-fOI. 

1074  Pétri  Chrysologl  opéra,  edenlc  Sebast.  Paulo 
a S.  Maria,  f cncf.,  1750,  In-fol.  — EdlUo  alla. 
Aug.’VindeLy  1788,  In-fol. 

1075  (’.AssioDOBi  opéra.  Bothomugiy  1O79,  9 vol. 
In-fol. 

1078  S.  GâEtiomi  turonensis  opéra.  Porff.,  1O90* 
In-fol. — Voy.  aussi  au  n*  93330. 

1077  S.  Grecorii magni  opéra.  Porfa.,  1705, 4 vol. 
in-fol. 

1078  S.  GRERORit  homell»  in  Ezecbielcm.  In-fol. 

1079 — Moralla  in  Job.  In-fol. 

J080 — Hnmcil»  XL.  Porfa.,  1475,  In-fol. 

1081 — Homélies  sur  les  évangiles.  PariSy  i5oi  , 
In-fol.  — Trad.  par  de  Laval.  Paris,  1G6S,  I11-4. 

1082  —Morales  sur  le  livre  de  Job,  traduites  par  de 
Laval  (L.-Ch.  Albert,  duc  de  Luynes).  Paria, 
1886,  4 vol.  ln-4.  nu  in-8. 

1083  — Le  livre  du  soin  el  du  devoir  des  pasteurs 
(trad.  par  J.  Le  Clerc).  Paria,  1870,  ou  1747, 
in-19. 

io84^Ses  dialogues,  traduits  par  Bluteau.  Pana, 
1G89, in-19. 
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io85  Epltres  choisies  de  S.  Grégoire,  traduites  en 
français.  Parité  in-ia. 

loM  S.  Osarls,  cpiscopl  arela  tensis,  homilic  XI V. 
nunc  primuDi  edlUe  et  notis  lllustraUe  labore 
Steph.  Baluzii.  Paris. ^ 1O69,  In^.  (Les  //omi« 
iitr  et  opuscuU  S.  Cirsaris  font  parUe  du  L Xi 
de  GaUandi  Bibliotheca  SS.  PP.) 

1097  D.  IsiDORi  htspalensis  opéra.  Matriti^  1778, 
a vol.  lu*fo). 

JO88  — Liber  de  rcsponslone  mundl.  Auçastte^ 
lATa,  ItHfol. 

io8(^Lc  combat  du  chrétien  en  la  guerre  du  >1ce 
et  de  la  vertu.  Patis^  1878,  In’ia. 

3090  Eugenii  Toletani  opéra,  studio  P.  Poncil 
l.eonJ9  a Corduba  ; ejusdem  vita  per  Alvar.  Cor- 
dubensem  cum  aliis  sanctorum  cordubens.  mo* 
nunieoüs  : omnia  Aœbr.  Moralls  scholHs  illus- 
irata.  Compluti^  iS7â,  In-fol.  (Voy.  le  a*  vol.  de 
Sirmondi  opéra  et  aussi  dans  Gallandi  bibUo- 
iheea^  tom.  Xll,  p.  759,  et  dans  les  Patres  to- 
letani (article  Losbizasa). 

1091  Ven.  Beoc  opéra.  lOia  , 

8 tom.  In-fbi. 

109a  S.  Paouni  aquilelensls  opéra.  Féfienïf,i737, 
In-fol. 

1093  B.  ALBni(seuAlcuinl)  opéra.  Ratisb.^  1777, 
a vol.  in-fol. 

lOQft  S.  BoKirAaieplstols.lfdgitii(/<p,  i78g,ii>>foi. 

ioq5  Jo.  Scotl  Erigesa  de  dhisloncnalurx  11b. V. 
Momuterii^  18S8,  ln-8. 

lOgO  Hiscmari  opéra.  Paris.^  iOA3,  a vol.  in-fol. 

1097  Rathesii  (S.)  opéra,  f'eroiur,  it65,  In-fol. 

1098  Pétri  Damiasi  opéra.  Paris.y  186S,  in-foL  — 
Eadem,  studio  Consl.  Cajetani.  Venet.y  17A3, 
A tom.  en  a vol.  in-fol. 

1099  S.  AgobardI  opéra.  Item  Leidradi  et  Amii- 
lonis  cpistol»;  ex  edit.  Steph.  Baluzii.  Paris., 
1873,  a vol.  ln-8. 

3 100  S«‘nrati  Li'Pi  opéra,  notis  lllustrata  a Steph. 
Baluzio.  ParisiiSy  166A,  ln-8.,  scu  Antuerpur 
(/.fpsirr),  1710,  ln-8. 

1101  PasebasH  Uadberti  opéra,  ex  edillonc  Petr. 
Sirmondi.  Paris.y  1818,  seu  i8A3,  In-fol. 

110a  Rabaxi  Mauri  opéra.  Colon.-Affripp.y  i8a7, 
6 tom.  en  3 vol.  iti-fbi. 

iioS  Reginonis,  abivatls  pruniensis,  librl  duo  de 
eccleslasticis  disciplinis  et  de  rcligione  Chrlsli  : 
accessit  Rabani,archicp.  mogunlini,  cpistola  ad 
Heribaldiim,  episc.  antisslodor.,  coin  not.  Steph. 
Baluzii.  Paris.y  1871,111-8. — Réimpr.  à Vienne, 
en  1 785,  In-A. 

sioA  D.  Vvosis,  carnotensis  cpiscopi,  opéra 
omnia.  Paris.y  18.A7,  in-fol. 

1 105  B.  LAKrRA!ici  opéra  ; ex  edit.  Lues  d'AchcrlI. 
Paris.y  16A8,  in-fol. 

1108  S.  Baisovis  carthuslcnsis  opéra.  ParisiiSy 
i5aA,  In-fol.  (Bnoao.) 

1107  S.  Aksclmi  opéra.  Paris.y  i7ai,  In-fol. 

1108  S.  Bri'soms  opéra,  /loimr,  1789,  a vol.  in-fol. 

1 109  HiLDCBEsn  et  Marbodi  opéra.  ParisiiSy  1708, 
in4ol. 

1110  GuibertI  opéra  ; ex  editioue  Luc«  d’Acherll. 
Paris.y  i83i,  In-fol. 

1111  Rcperti  opéra.  Paris.y  18A8,  a vol.  In-fol. 

1 1 la  Hogosis  a S.VIctore  opéra.  AorAomaj^i,  1OA8, 
3 vol.  In-fol. 

tii3  D.  Fulbert!,  carnotensis  episcopi,  opera  va- 
ria, édita  et  notis  lllustrata  studio  et  laboru  Car. 
de  Villiers.  Poni.,  1808,  ln-8. 


1 1 1 A Abæuroi  et  Heloisx  opera.  Paris.  ,1818,  In-A* 
(Article  Abailard.) 

iii50uvragesinédltsd’Abeiiard,  publ.  par  Victor 
Cou-sin.  PariSy  i838,  in-A. 

1116  S.  BrjisARi)!  opera.  Paris.y  1890,  a voL  In-fol. 

1117  — Sermones.  Mogunt.y  1A75,  in-fol. 

in8  — Sermons  choisis,  trad.  par  de  Vlllefore. 
PariSy  1738,  ln-8. 

1219 — Sermons  sur  le  XC*  psaume,  trad.  par  AnL 
de  S.  Gabriel.  PariSy  1881,  ln-8. 

1330 — Sermons  sur  le  cantique  des  cantiques, 
trad.  par  le  même.  Paris,  168a,  a vol.  Id-6. 
liai  — Sermons  du  temps,  trad.  par  le  même.  ' 
PariSy  1877,  ln-8. 

iiaa  — Sermons  sur  les  fêtes  des  saints,  trad.  par  ' 
le  même.  Paris,  1878,  ln-8. 

1 — Sentences  et  paraboles  sur  divers  sujets, 

trad.  par  le  mémo.  Porfs,  1881,  ln-8. 

113A— Traité  de  la  consldéralion,  trad.  par  le 
même.  PariSy  167a,  ln-8. 

lias  — Traités  spirituels,  traduits  par  le  même. 
PariSy  187A.  In-8. 

I laO  — Traités  doctrinaux,  traduits  par  le  même. 

PariSy  1875,  ln-8. 

1137  lettres  de  S.  Bernard,  trad.  par  le  même. 
PariSy  107a,  A vol.  ln-8. 

lias  Traduction  de  trois  traités  de  S.  Bernard, 
par  Lamy.  PariSy  16A9,  In-ia. 
iiag  Ricbardi  a S.  Victore  opera.  Rothomagiy 
i85o,  in-fol. 

1130 De  divina  trlnltate  opus.  Porfs.,  i5io,  in-A. 
iiSt  Sanct» Ifiuir^ABDis  cpislol»,  opuscula , etc. 
Colon.y  1588,  liHl. 

I I Sa  Petbi  biesen.sls  opera,  ex  cdltlone  P.  de  Gus- 
sanvllle.  PariSy  1867,  In-fol. 

1183  Petbi  ccUensis  opéra.  Parisiis.  1871,  In-A- 
(PETBt'S.) 

1135  Mabtim  leglooensis  opéra.  1769-88, 

A vol.  in-fol. 

1 138  S.  FBAsasa  asshdatis  opera.  Augastay  17S9, 
a vol.  In-foi. 

1137  S.  Bosavextvilb  opera.  Poaur,  i588,  7 tom. 
en  8 vol.  In-fol. 

11S8  Attoais  opéra,  lllustrata  a Car.  Burontio  del 
Signore.  PercelliSy  1788,  In-fd. 

1 1 3g  J.  Gebsoxii  opera.  ^RtMsrp.,  1 708, 5 vol.  In-fol. 
iiAo  Ejusdem  tractalusdc  consolallone  iheologi». 
In-A.  goth. 

iiAi  S.  Garou  Borromsl  homillæ.  J/sdio/anf, 
17A7,  5 voL  In-A. 

5.  Ouvrages  des  SS.  Pères  arméniens. 

ilAS  Jacobi  cpisc.  nisibiensis  sermones,  armen.  cl 
lai.  Aonfir,  1788,  In-fol. 

iiAA  S.  Narsetls  clajcnsJs  Armeuiorum  calholicl 
cpisc.  opera,  nuneprimum  ex  armenolnlatinum 
conversa  noUsque  lllustrata  studio  et  labore 
Jos.  CappelletU.  PeneliiSy  i833,  a voL  in-8. 

V.*THÉOLOGIENS. 

1.  Théologie  scolastique  et  dogmatique. 

A.  Introduction,  Dictionnaires  et  Recueils. 

i iA5  Histoire  de  la  théologie  (jusqu'à  S.  Bernard), 
ouvrage  {losthunie  de  D.  Bonav.  d’Argonne, 
cbarlrcux,  publié  par  le  P.  Vincent  Kassini. 
Lacques,  1785,  a vol.  in-A. 
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iiAO  Ch.-W.  Flûgge’s  Versuch  c.  Geschichtc  d. 
ihoolog.  WUscnschdften  ; nebsl  e.  bUtor.  Eln> 
lehung.  UaUty  S toI-  in-8. 

11A7  K.* F.  Staudlin's  Gescbichte  d.  ibeolog. 
Wis0COKb.,  seit  d.  Verbrcit  der  allen  LUcratur. 
1810-1 a vol.  In*8. 

1188  Joannls  de  Tohbaco  conwlalio  ibeologi». 
In-8.  goih. 

1 1 Ad  Dictionnaire  des  sciences  ecclesiastiques,  par 
Richard.  Parity  1760,  0 vol.  In-fol. 

1150  Dictionn.  tbéologfquc,  par  Bcrgler,  extrait 
• de  l^Encyclop^le  méthodique.  iÀégCy  1789,  et 

Ibutoitsc,  1817,  aussi  BtsançoHy  i8«7,  8 vol. 
ln-8.  [Ces  dilTérentes  rélmpressioDS  sont  aug- 
mentées des  articles  auxquels  on  renvoie  dans 
l’édition  liHj.  en  3 vol.,  qui  fait  partie  de  i’Jïfi- 
tgclopédie  méthodiqnt.  La  dernière  édition  est 
accompagnée  de  notes  par  M.  Gou«eU] 

1151  Tresacri's  theotogicus,  continens  disserta- 
tiones  prscipuorum  theologorum  ad  ordinein 
tractatuuoi  et  materlarura  dispnsUas;aFr.  Aiil. 
^ccaria  collectus.  Venetiity  178s,  i3  tom.  en 
16  Tol.  luA. 

0.  Cours  et  Traités  généraux. 

11 5a  AifToant  summa  tlicolc^is.  Sorimb.y  U77, 
A vol.  in-fol. 

1133  Uaineri  de  Pisis  panihcologia.  Sorimbtrgœy 
1A73,  3 vol.  in-fol. 

ii3A  Lotharu  cof»i>endlum  breve.  Lugd,^  iA73t 
in-fol. 

1 1 55  H.  a Garda vo  summa  quastlonum  ihcologis. 
Pariiiiiy  i5ao,  a vol.  in-fol. 

1156  Petavii  theologica dogmala.  Antuerp.^  1700, 
6 tom.  en  3 vol.  Iii-fo]. 

1157  Lud.  Thomassiri  dogmau  theologica.  P«n#., 
1680,  3 vol.  iu-fol. 

1158  Nat  Alcxandri  theologia  dogmaüca  et  mo- 
rails.  /»tfnsjïs,  171  A,  a vol.  In-fol. 

1 i5o  C.Witassc  theologia.  Paris.,  lyiy-aS,  i5vol. 
in-ia. 

nOo  H.  Tocdnelt  theologia.  Porfi.,  1727, 18vol. 
in-8. 

1161  P.  Collet  conünuatio  prælectionum  ihcolog. 

H.  Toumely.  Paris.,  1768, 17  vol.  ln-8. 

116a  Theolo^  dogmaüca  et  moratla,  auclore 
Lud.  Habert.  Paris.y  178O,  8 vol.  In-ia. 
iiG3  InsUtuüoncs  theolo(dcÆ>  Pfcforff,  1753,  scu 
1778,  6 vol.  In-ia. 

1 16Â  P.  Collet,  inslitutiones  théologies.  ParisiiSy 
17W,  aeu  1777-  7 vol.  In-ia,  seu  1757,  a vol. 
in-A. — Esdeni  breviorl  forma.  1768,3  vol.in  ia. 

1165  Summa  S.  Thoins  bodicmis  academlaruro 
moribus  accommodata , sive  cursus  tbcolngis 
juxta  mentem  D.  Thomæ  ; opéra  et  studio  Car.- 
Ren.  Billuart.  I^odiiy  i7A6-5i,seu  1769,19  vol. 
ln-8. — Nova  editio.  Paris. y i8a7-3o,  aovol.  ln-8. 

1166  Prsiectiones  théologies  quas  In  collcgio 
romano  S.  J.  halicbai  Joannes  RMTone.  Lommii, 
l838,  8 vol.  in-8. 

1 1 67  Theologia  dogmaüca  inoralis,  auctore  Lud. 
italJty.  Divioniy  scu  Luçduniy  1810,  cl  aussi 
BisnHtiiy  i8a3,  8 vol.  lu-ia. 

11O8  Theologia  dogniatica,  auctore  F. -L.-B.  Lic- 
bermann.  .Hogunliæy  18A0,  5 vol.  in*8. 

1169  Theologls  cursus  complelus,  ex  tractatibus 
omnium  perfectissimis  ubiV^ue  habitis...  confla- 
tus,  Annotarunt  vero  simul  et  ediderunt  fr.  J.- 


P.  et  V.-S.  M***  (Migne).  ParisiUy  i839-Aat  a? 
vol.  gr.  ln-8.,  dont  2 de  supplément 

1171  Religkmis  naturalis  et  revclaue  prlodpla 
(auclore  Hooke).  Ponsiï#,  177A,  3 vol.  ln-8. 

1172  L'enseignement  de  l'Église  catholique  sur  le 
dogme  et  sur  la  morale , recueilli  de  tous  les 
ouvrages  de  Bossuet,  par  M.  Lucet  Parfs,  180A, 
6 vol.  ln-8. 

C.  Ouvrages  des  Théologiens  scolastiques  et 
conlroverslsles. 

1173  Græcls  ortfaodoxæ  scriptores,  Léo  Allatiüb 
e tencbrls  ernit  et  latine  vertit  Itoma-y  1653-59, 
3 vol.  Iii-A. 

1 17A  Bob.  Pulli,  scholasticonim  theologorum  an« 
Uquisslmi,  sentrniiarum  llbii  ocio,  opéra  et 
studio  D.  Hug.  Matboud  ediü.  ParUiis,  i655, 
in-fol.  (dans  le  même  volume  se  trouve  Pétri 
Pictaviensis  tenlentiarum  iib.  P), 

1175  Opus  Caholi  Maori,  régis  Francorum  contra 
synodum,  etc.  Porfi.,  i5Aq,  In-i6. 

117O  GuiUelml  Alvemi,  eplsc.  paiisiensis,  opéra; 
curante  Blasio  Ferronlo.  Aureliœ,  1676,  a vol. 
in  fol.  (Arücle  Giillkrncs.) 

1177  P-  Lohbardi  senteoüarum  Mb.  IV.  Penetiis^ 
»A77i  In-fol. 

1178  Alex,  de  Aiæs  super  terUum  sententlanim. 
Penetiity  1A75,  In-fol. 

1179G.  F4tii  in  IV  llbrosscntcntianim  comment. 
ParisiiSy  1O96,  a vol.  In-fol. 

1180  Albebti  Alagni  opéra.  Lugd.y  i65i,  ai  voL 
in-fol. 

1181  THon*aqulnatls  opéra.  Poukp,  1570, 18  vol. 
infol. 

1 18a  — Summa  theologiæ.  Paris.,  1C6S,  In-fol. 
1183  — Prima  secundæ.  Moguntiœy  1A71,  In-fol. 
118A  — Secunda  secundæ.  Sfogunt.^  1667,  In-fol. 

1185  — Opus  præclarum  quarll  scripli.  Mogunt.y 
1AO9,  In-fol. 

1186  — Duodccim  quodllbcta  disputala.  {Romœ.. 
1A70),  in-fol. 

1187  Pétri  BERGOMnsis  Tabula  operumS.Thoms. 
Rononi^y  1A73,  in-fol. 

1188  Sylvii  comment  in  Thomam.  Anlxterpifty 
168A,  6 voL  In-fol.— Voyez  le  n»  ii05. 

1189  Joan.  (Duns)  Scon  opéra.  Lugduniy  1639, 
13  tom.  en  iS  vol.*in-fo). 

11 90  J.  ScoT  qua>stiones  super  primum  senten- 
tlarum.  VetutiiSy  iA73,  In-fol. 

1191  — Super  secuudum  senlentlarum.  FenetiiSy 
1A7A,  In-fol, 

1193  ScppLEMCRTUM,  SCU  summs.  PenetiiSy  iA73. 

In-fol.  * 

1193*  Jo.  Gerson,  opéra.  — Voyez  le  n*  ii3g. 
1193  S.  Artosiri  opéra  omnia.  Florentin.  17A1, 
8 vol.  in-fol. 

1193*  P.  de  Alliaco  opusciila.  Pmoci,  16SA,  In-ia, 
(Arücle  Auaco.) 

1 19A  S.  Bernardini  sencnsls  opéra  omnia  synopsi- 
l)us  ornata,  studio  Jo.  de  La  Haye.  Ivgduniy 
i65o,  5 loin,  en  3 vol.  In-fol.  (D’après  l’édlüon 
de  Paris,  i636,  3 vol.  In-fol.) 
m.i5  Jo.  Fiscliori,  rpisc.  rolTcnsis,  opéra.  fFiree^ 
burgiy  1597,  In-fol.  — 'l’h.  Alorus.  Voy.  19839. 
1196  Mcicb.  Cani  opéra  theologica.  lugd.,  170A, 
tii-A.— cum  præfationcHyaclnlbl  Scrry,Pa<aw7, 
171 A (aussi  1737  cl  1763),  ou  Piennœ,  175A,  in-A. 
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IJ97  CL  CspciiCÆ]  opéra  omuU  cl  puslhunia. 
Lutetif^Parisionim^  i6io> 

1108  Th.  Ratxacdi  opéra.  Lugdunx^  iOÔ5,  ^o  vol. 
in-fol. 

1 199  Clir.  de  CiPiTt  Fo^tu'm  tractalus  varll.  Pa- 
ritiis^  i586,  ln-8.  (serait  mieux  à iiA8*). 

1300  Ven.  Bartiiolomsi  a Mariyrlbus  opéra  omnla^ 
cura  Malachiæ  d’ Inglmbcrt.  Ronur^  173A-Sâ, 
3 vol.  ln*fo]. 

1301  Fr.  Si  inFJt  opéra,  ^ogunt.  et  Lugduniy  1880, 
38  vol.  In-fol. 

1303  Itob.  Bn.L^iiiiixi  opéra  omnia.  Vtnet.y  1731- 
*18,  7 vol.  In-fol. 

1308  Th.  Slaplelonl  opéra  qnx  extant  omnia  ^ et 
vcrsionc  üoetor.  vlroruin.  Pturisii*^  lOso,  A vol. 
In-fol. 

i3oA  Jos.-Mar.-Card.  Tbomasll  opéra  omnia.,  et 
recens.  AnI.-Fr.  Vezrosl.  /lomir,  1787*88,  8 vol. 
in-A.  (L.e  8*  vol.  renferme  la  vie  de  l'aiiieur.  La 
Biogr.  uHivnt.  donne  1 1 vol.  à ecUe  collection.) 

13o4*  Joan.  Bon»  opcra.| — Voyei  le  n*  656. 

1305  M.  Bail  opéra.  Coloniœy  i6g6,  In-A. 

1306  l.»s  œuvres  d'Ant.  Aanacld.  LausaHite^  1778, 
A5  vol.  in-A> 

1307  «lac.  Grelseri  opéra.  Aaf isAonœ,  178A,  17  vol. 
in-fol. 

1307*  Œuvres  de  Bossuet.  — Voy«  le  n*  1766. 

1308  Chr.  Lcpi  [^^'olf]  opéra.  VenetiUy  1738*39, 
13  vol.  in-fol. 

1309  The  Works  of  John  Gotber.  .Veircajlfe,  1790, 
16  vol.  in-13. 

1310  BencDtcn  XIV  (Lamberlini } opéra.  Romtty 
17A7,  13  vol.  gr.  In-A. 

1311  Fjusdem  Instiiutiones  cccleslastlcæ.  Ijotaniiy 
1763,  3 lol.  In  8. 

1311*  Jo.  Laur.  Bcrti  opus  de  tbeologlcls  dlsci- 
plinl«.  Monnthiiy  1780,  lOtom.  eu  5 vol.  in-fol. 
— V(ntUiSy  1760,  seu  Bom/r,  17O5,  7 tom.  en 
3 vol.  In-fol.  — Idem  opus,  cum  siippIemetUo 
L.-M.  Buzii,  ffosram,  1793, 10  loin,  en  5 vol.  In-A. 

1313  Œuvres  choisies  de  M.  Asscline,  publiées 
par  l'ahlH'  Prémord.  Paris  y 1833 , 6 vol.  ln-13. 

I3i3  Œuvres  eoœplétes  du  bienheurcut  Alpb.- 
Alar.  de  Ligiori,  publiées  sous  la  direction  de 
MM.  Vidal,  Delillc  et  Bousquet.  Parity  188A  et 
ann.  sulv.,88  vol.  ln-8.,  et  aussi  de  furniatin-ia 
(y  compris  la  théologie  morale). 

D.  Traités  particuliers  de  Tbéologle  scolastique  : 
Dieu  et  les  personues  divines;  rincamation,  la 
passion  et  la  mort  de  J.-C. 

131 A V'sAAc  [cl  Abad  Isach]  de  rellglonc.  apud  S. 
Cuntfaclum  VaUiSy  1A89,  In-A. 

13 15  Traité  de  la  providence  par  Cl.  de  Sey.sbel. 
Paris  (commencement  du  i6*  siècle),  In-A. 

l'jiO  Vlnc.  de  Bamiixis  llbeltus  île  veritatc  con- 
ci'ptionts  Virginls  Mari».  Mediol.y  1878,  in-A. 

1317  Ejtisdcm  tractatiis  de  purliatc  conceptloois 
salvatorls.  Bonontir,  1A81,  in-A. 

1318  Dialogue  fait  en  riionneiir  de  Dieu  et  de  sa 
mère,  nommé  le  défensoir  de  la  conception,  par 
P.  Fabri.  Btmen  (i5iA),  in-A- 

1319  S.  ScHROEERi's.  Dc  sancllllcationc  semlnis 
Mari»  Virginls.  Lipsitty  1709,  In-A. 

a 930  Dissertations  physico-théologiques,  touchant 
la  conception  de  J.-C.  dans  le  sein  de  la  Vierge 
Marte,  etc.,  par  M.  P.  (Plerqnin).  Amstrrdamy 
*783,  pci.  ln-8. 


1331  Disnutaiion  entre  riiomme  et  raison,  com- 
I>osé  A l’honneur  dc  la  Vierge  Marie,  par  Tristan 
de  Lesciaigsc.  Paris  (vers  i53o),  ln-8. 

1333  M.  ViGCRii  saonensls  deraebordutn  chrls- 
lianum.  1807,  In-fol. 

* 338  Epistoia  BabbI  Saucelis  Isracllt»  mlssa  RabbI 
Ysaac.  ( Veapo/f,  circa  l Afto),  in-A. 

1398  Divinitas  J.-C.  manifesta  In  seripturls  cl  tra- 
dUlone  (aulhorc  Prud.  Maran).  Purtjiï.f,  17A6, 
In-fol.  — L«'  même  livre  en  fran^^als.  Paris  y 
1781,  3 vol.  in-13. 

1328  Jo.-Kr.  Pia  MIrandul»  de  morte  rlirlsti  et 
propria  cogilanda  libri  1res;  ejusdem  de  studio 
divin»  et  hiiman»  philosopliiæ  iibrl  duo.  Bono- 
nier  y lAgO,  In-A. 

1330  De  Christ!  passiqOeoratlo  Jo.  Marie.  Borner  y 
1897,  ln-A.~DéJAMin*330. 

1 337  Traité  du  corps  et  du  sang  du  Seigneur,  trad. 
du  latin  de  Batranme,  avec  des  remarques  par 
Jac.  Boileau.  PariSy  1O8G,  ln-13. — Liber  de 
corimre  et  sanguine  Domlnl  Ratramno  seu  Bcr- 
iranio  assertus  cl  ab  omiil  novMatis  aui  haercsis 
catviiiian»  invcmionc  aut  siispldone  vindleatus, 
aiictorcjar.  Boileau.  ParisiiSy  1713,111-13. 

1338  Hairamne  ou  Bertram,du  rorps  et  du  sang 
du  Seigneur,  trad.  en  franç.,  avec  le  latin  Ac6té  « 
et  une  dissertation  préliminaire  sur  lUtrauinc, 
et  une  autre  dissertation  sur  cet  auteur  par 
Hopkins,  trad.  de  TangU  Amsterei.y  1717,  in-ia. 

1339  Franc,  de  La  Bovere  de  sanguine  Chrisii. 
1878,  in-fol. 

1380  (^OLLii  dc  sanguine  Chrlstl  11b.  V.  jlfrdiolaniy 
1617,  In-A. 

1381  C Stepb.  Clotzlus  de  J.-ChiisU  sudore  san- 
gulneo  cxercllaüones,  edenla  J.-AI.  Fabrlclo. 
//atnburgfy  1710,  In-A. 

19.83  Aurclii  Lippt  oralio  de  vlrtutibus  D.  N.  Jesu 
Cliristi.  — Voy.  le  n*  iA3i. 

F.  Traités  touchant  la  création  et  les  créatures; 
les  anges,  les  démons,  l’homme,  l’Ame,  le  libre 
arbitre,  la  grâce,  les  quatre  Ans  de  l’homme. 

1383  Raym.  SABiraoe  slve  Sebon  theologla  nalu- 
ralls,  sive  liber  creaturarum.  Baoentrier  (circa 
1A8A),  in-fol. 

1388  Viola  anlm»  per  modum  ülalogt  inter  Raym. 
Sabvsdkn  et  Dom.  Seminiverbium  dc  honiini 
natura  tractans.  Toleiiy  1800,  in-A. 

1388*  La  corruption  du  momie  par  le  péché 
d’Adam,  par  le  P.  Plaget.  PariSy  1668,  in-13. 

1333L1BRA  tcmporlset  trullna»tcrnitatis  hominls, 
opus  In  arabicam  ling.  translalum.  /n  Monte 
Drusorxtmy  1786,  in  A. 

1386  Fasclculus  varlorum  scriptonim,Calixli,  Rc- 
helll,  Burneli,  etc.,  de  anlm»,  posi  solullonem 
a corpore,  statu,  etc.  Francof.y  1693, 3 vol.  in  8. 

1287  CoLLirs  dc  animabus  paganorum.  Mediolaniy 
1633,  3 Tot.  in-A. 

1338  Le  livre  des  SS.  anges,  par  Eximscs.  GenèvCy 
1A78,  In-fol. 

133g  BnADvvARDixvs  de  causa  Del  contra  Pclagium. 
l/>ndiniy  1618,  in-fol. 

i3Ao  A.  ConsBLii  Infanlium  In  limb.  clausor.  que- 
rela.  ParisiiSy  i&3i,  In-Ar* 

i9.Ai  I-.  ^loLix.E  concordta  IlbeH  arbitrli  cum 
graiiæ  donis.  Otyssip.y  i888, 3 part.  in-A. 

1383  G.  Jausenli,  eplseopi  Iprcnsis.  Augustlnus. 
BoiAom.,  1683, 3 tom.  en  1 voL  in-Tol. 
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1243  Traité  de  U nature  et  de  ta  grâce,  par  le 
P.  MALCBRincHC.  Amsterdam^  1680, 

Voyez  lea  n*«  iSyS  et  suivants. 

liàh  Domnia  de  Neapoll  opusculum  de  finall  Ju* 
dido,  etc.  1A77,  iM. 

lahh*  Df.  Qcmoii  novisslmis,  en  françols.  Aude- 
nnrde,  in-â.{  aussi  sous  le  titre  de  QoaitTSXAinF 
sainct  Thomas  (vers  i5uo),  ln>ê. 

1^33  PaocKosTiCATioN  du  siècle  advenir  (1a  mort, 
le  Jugement  dernier,  etc.).  i.yon,  i3S3,  ln-8. 

vih6  Conjecture  du  card.  de  Cosa  touchant  les 
derniers  temps  (en  lat  et  en  franç.}.  Amterd.^ 
1701,  in-ia. 

is37  nRcsTSSTREiT  zwischeo  tod  vnnd  Mcnschen. 
(Bambertf^  cirra  lAdi),  pet.  In-fol. 

13A8  La  CiunTE  du  granl  JugemenL  (vers  i3oo), 
In-A.  — Voir  j35ai. 

111A9  Les  SiG«fcs  précédons  le  grand  jugement  gé' 
néral  de  Jésus^rist.  Paris  (vers  i5oo),  IM. 

i93o  Bart.  Valverdi  Ignls  purgatorlus  assertus. 
yenetiis^  1S90,  IfHl. 

195i  P.  ARCt'Dii  opusculum  de  purgatorio.  Aomtr, 
1689,  In-A. 

1 259  M.  de  Roca.  stato  dell'  aulme  de)  purgatorio. 
IVfirr.,  1O79,  ln-19. 

• 1953  L.  Allallus  de  utrlusquc  eccleslae  in  dogmatc 
de  purgatorio  coosensione.  Aom«r,  i655,  in-8. 

195A  L.>A.  Mt  RAitmi  liber  de  paradiso.  yeron/r, 
1738,  in>A.~Voyez  le  o*  9099. 

1955  IstnoBi  de  Isolanis  disputaliones  de  igne 
jnfertii,  etc.  Afedioianf,  1517,  in-foi. 

'1956  AnL  Rusca  de  Infemo  et  statu  dsmonum. 
MtdioioHi^  1631,  in-A. 

1957  Liber  de  AinMi^BBiSTn.  In^fol. 

1958  Ymag.  Figura,  seu  rcpr^rscnlalio  Anücrlstl 
pessim).  (vers  i5oo),  in-A. 

195g  Vie  du  mauvais  Auie-ChrlsL  In<fol. 

1960  Traité  du  vrai  règne  de  Aote^Cbrist,  par 
Gull.I)L'M0LiN./lri7eii(i'iie,  i597,ln-8.(Voir  1871O 

1961  Vaso  di  verita  ne)  quale  si  contengonododocl 
resolutloiil  varie...  iiuorno  air  Antechristo,  dcl 
P.  Aies.  PoBRi.  Ffiifr.,  i5g7,  tn-A. 

F.  Traités  touchant  l’Église,  les  sacrements,  le 
culte  religieux,  etc. — Voirie  n"798. 

1969  A.  Percje.  Pcntateiichum  fldel,  etc.  Jfo/ri/i, 
1O90,  5 lom.  en  1 vol.  in-fol. 

ia63  IsiDOBCs  do  Isolanis,  de  imperio  mllitantis 
eccicsiæ.  Médiat.^  l3i7,  In-fol. 

196A  Omis  ecclcsiv.  i59A,  in^fol. 

1965  Traité  do  l'église  de  Jésus^Christ,  par  Illiar> 
rart  de  la  Chambre.  Paris,  17A3,  6 vol.  in-19. 

1966  Ren.-Hyac.  Drouin  dé  rc  sacrameotaria  con- 
tra pcrdiiollcs  haereticos  lib.  X , cum  nolis  Pa- 
tozzl  et  C.ar.>Lud.  Richard.  Paris.,  1773,  g vol. 
)n>i9. 

1267  HIst.  des  sacrcmcnls,  par  Chardon.  Paris, 
17A5,  6 vol.  ln-19. 

1267*  Barthol.  a Leoesma  de  scpiom  novæ  logis 
sacramentis  siinimarliim.  .VexiVi,  i.V>6,  In-A. 

1968  Jarohi  Zoocujs  famosiim  caput  de  pœniten- 
lla.  (Pafartï),  1A79,  in-fni. 

196g  J.  Mobim  commeutar.  depœoitcnUa.  PaWz., 
i65i,  In-foi. 

J97U  f-;jusdom  de  sacris  ordinatlonihiis  comment. 
Paru.,  1655,  in-fo). 


1971  MauliÆusdeCBACovu,  de  sumpcionc  pabuU 
curporis  J.-C.  In-A.  golh. 

1279  La  perpétuité  de  la  foy  de  l'église  catholique 
touchant  roucharlstie,  etc.  (par  Ant.  Arnauld, 
Nicole,  et  Eus.  Rciiaudot).  Paris,  1669-1713,  5 
V(»l.  in-A.  (ou  noiiv.édil.  desS  prciu.vot.,  170Â). 

1973  Bciiodicll  .\1V  cnnimenl.  de  sacro  S.  Missæ 
sacrlficio.  Laoanii,  1769,9  vol.  in-8. 

197A  Traité  des  superstitions  qui  rogardent  les 
sacrements,  par  J.-U.  Thlers.  Paris,  170A  ou 
17A1,  A vol.  in-12. 

1975  Dciiedicti  XiV  comnientarius  de  Jesu-Chrisii 
roalHsque  ejus  festis.  horanii,  1 76 1 , 9 vol.  ln-8. 

13^0  _ De  sorvorum  Dei  boatiflcaiiono  et  beato- 
ruro  canonisallone.  Bononitr,  1735,  seu  Aomo*, 
1735,  A vol.  in-ful. — Prati,  i8A3,  7 vol.  in-A. 

1976*  De  cuitu  Sanctorum  disscriationes  deeem, 
auctore  Jo.-Chrys.  Trombelli.  Aummiir,  17A0- 
A3,  9 tom.  en  5 vol.  iii-A. 

1977  J.  Debtacd  encoiiiiuDi  irium  Marlaruni. 
Parisiïz,  ij9g,  in-A. 

1977*  Le  cure-dent  du  roi  de  la  febve,  par  J.  de 
fiounr.EX.  Paris,  i609,  in-8. 

1978  Discours  contre  le  paganisme  des  rois  de  U 
fève,  par  J.  des  Lyoss.  Paris,  it>6A,  in-i9. 

197g  Traité  contre  le  paganisme  du  roi-boit,  par 
le  mémo.  Paris,  1670,  in-i9. 

1980  Apologie  du  banquet  de  la  veille  des  Rois, 
par  N.  Barthélémy.  Paris,  166A,  in-ri. 

1981  DLssortalion  sur  le  festin  du  rol-bolt,  par 
Bt’LLET.  Besançon,  1769,  in-8. 

2.  Théologie  morale. 

A.  Traités  généraux. 

1989  Nicolai  de  Jabca  compendium  morale,  (clrca 
1A73),  in-fol. 

1983  Speentum  deeem  praeceptorum  Doi  ab  Hebp. 
MofiunliiT,  1A7A,  in-fol. 

198A  j.  Nii>kb  præccplorium  divins  logis.  rofONf<r, 
lAT-*»  in-fol. 

1985  Traité  des  dix  commamiemens  de  la  loy..., 
par  J.  Gebsox.  Paris,  1A87,  In-8. 

1 980  La  FtRrB  des  commandemens  de  Dieu.  Paris, 
lAgg.  In-fol. 

1987  Divts  and  pauper.  Lond.,  iAg3,  in-fol. 

i987t  Knchlrldlon  ou  manuel  du  chevalier  chré- 
tien, par  Erasme.  Anvers,  i59g,  ln-8. 

1987(1  ELx8r.iGREHF.xs  moraux  et  les  conciles  des 
dévots,  (vers  i5oo),  In-A. 

1988  Steph.  Doleti  Cato  christianus.  Lagdani, 
1538,  ln-8. 

198g  Summa  christiana , seu  orlhodoxa  morum 
disciplina  a DonoMarbcslo.  Porij.,  i083,9vol. 
in-fol. 

198g*  Dan.  Conclns  thèologia  christiano-<logma- 
tico-moralis,  cuin  apparalu.  Peur/.,  i7Ag-5i, 
19  Tol.  in-A. 

1 9go  Paul-Gabr.  Antoine  thèologia  moralis.  Paris. , 
i7Ao,AvoI.  Iu-i9ct9  vol.  !n-A. — Avignon,  1818, 
6 vol.  in-8. — Bassani,  i83o,  9 t.  en  1 vol.  in-A. 

ngo*  Jo.-Vinc.  Patuzzi  ethlca  christiana,  slve 
thèologia  moralis.  /?ojsam',  1770,6  tom.  en  3 vol. 
in-fol. 

1991  Thèologia  moralis  B.-AI.-M.  de  I.igorlo,  cum 
nolis D.  Receveur.  Paris.,  g vol.  in-8.,  et  aussi 
9 vol.  in-19  ( impr.  d'abord  en  3 vol.  in-A.}. 
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1292  CoDsitl^rations  sur  divers  points  de  la  nio>  ” 
rai»*  chrétienne,  par  M.  C.-G.  de  la  Loieme, 
Q*  édllioD.  Lyon^  181Ô,  n voi.  In-ii. 

B.  Traités  moraux  sur  les  Sacremefiis;  Instructions 
pour  les  confesseurs;  Cas  de  conscience,  etc. 

1293  Stepham  deCAim  sacramenlale  ncapollta- 
num.  \fapoli\  i/lrjS,  In-fol. 

139^  Üc  la  fréquente  communion,  par  Antoine 
Arnauld.  /'arû,  i6â3,  iiM>ou  loutautreédition. 
isgd.  Th.SASGHiaderoalriiiiunlo  /fntuer7)in’,iOo7, 

3 loui.  en  1 voL  in>fol. 

1396  Des.  Kdasmcs  de  matrlmonio  chrisüano.  Lug- 
duni-Batevorunty  i05o,  peu  iiM3. 

1307  Boileau  hisloria  coufessionis  auricularls. 

Paris.,  1685,  in-8. 

1398  Cosre&sio  gcneralis,  uUlis  lam  confessori 
quam  conüicntl.  lii-A  gotb. 

1300  confession  générale  d’Oliv.  Maillasd. 

Lyon,  i53ô,  ln-8. 

1300  Confession  générale,  par  J.  Coi.tJifBi. — Voir 
le  n®  1331*, 

1 301  AxTosixisumma  confcssionum.J/onfe-Aéjia/t, 
lâTJ,  ln-4. 

i3o3  Nidcb  manualcconfessorun].  Parisüs,  iâ73, 
in-^1. 

i3o3  Guid.  de  MosTe-BocncBii  mauipuluscurato- 
rum.  Paris., In-fol,  — Voir  le  n®  734. 
i3oA  J.  de  Ai'hbacu,  sumnia  de  confessione.  Au- 
gust.-yindel.,  liGg,  in-bd. 
i3oj  J.  Astcxasi  de  Ast  suimna  de  casibus  cons- 
cientta*.  In-fol. 

i3oG  Arnoldi  GiiirrLovcx  spéculum  conscleiUlæ. 
BrurdliT,  iütO,  In-fol. 

1307  Dion.  ItiKEL  spéculum  converslonis  pcccato- 
rum.  Alosii,  in-4. 

1308  Fr.  Jo.  I.AMi'suEY  spéculum  consclentiæ  ul 
novisslmorum.  5;«rn*,  liùO  (1^96),  lu-A. 

i3og  J.-L.  Viv.iLDi  auretim  opus  do  vcrltate  con- 
trUionls.  Salutd,  i3o3,  in-fol. 
iSioJac.  dcTHEBAMOconsolatio  pcccatorum.  Au- 
gustœ^yindelicorum,  iâ73,  in-fol. 
i3ii  Le  duel  et  combat  de  Jésus...  a l'encontre  de 
Satan,  par  F.-Guil.  Zoli>u.  Paris,  1587,  in-8. 
i3i3  Krcditobcm  penitcntialc.  (circa  1480), In-A. 
iSiS  Herm.  de  Saldis  spéculum  sacerdotum  (Ifo- 
guntitr,  clrra  iftfio),  In-û.  — Voir  les  n**  1731 
et  suivants. 

i3iâ  Le  Miroceb  de  l’âme  pécheresse.  (^cAanf- 
Lodeac),  1A8/I,  In-â. 

1315  Le  miroir  de  la  pénitence,  faict  par  celui  qhl 
a compilé  le  livre  de  la  femme  forte.  Parir(i  307)1 
in-8.  (Article  Livre  de  la  femme  forte.) 

1316  I.A!  RcJiÈDcdc  l'âme.  Paris  (vers  i53o),  iu-8. 

1317  Lo  specchio  délia  vera  penitentia,  dl  Jac. 
Passavarti.  Firtnzt,  lâgS,  in-4. 

13 18  Spéculum  datum  nobile  et  preciosum  ipsorum 
sacerdotum.  Treviris,  1A81,  in-â. 

iSignarth.  de  Chaimis confcsslonalc.  In-â. 

1330  L'Kxamev  de  conscience.  In-â.  gotb. 

1331  La  confession  maistre  J.  Gehsor.  (versiâSo), 

ln-4.  • 

j531*  Confession  générale,  par  J.  Columbi.  Avi- 
gnon, i5i7,  ln-8. 

1333  Angélus  de  Clavasio,  summa  angelica  do 
casibus  conscicntlæ.  Clavassii,  lâSO,  In-â. 

1332*  Examen  de  conscience  pour  soy  congnolstrc 


k bien  se  confesser,  par  J.  Qdrrtir.  (vers  l5oo), 

^ ln-8.  — Autre  au  mot  Examen. 

1338  Barth.  Fcni  summa;  quæ  aurca  armilia  ins- 
crlbltar.  Veneliis,  i334,  in-8. 

iS'iâDicÜonn.  des  cas  de  conscience,  par  Poiilas. 
BariJU  1781,  8 vol.  in-fol.  — Le  mémo,  abrégé 
par  GoUÔU  Paris,  1764 , 3 vol.  in-A.,  ou  Liège, 
1788,  H vol.  pet.  ln-8. 

1333  Dteüoao.  des  cas  de  conscience,  par  de  Lamet 
et  Fromageau.  Pans,  1733,  3 vol.  in-fol. 

1336  H.  CuYCKii  spéculum  concubinariotum  sa- 
cerdolum.  Coloniie,  1599,  In-A. 

1336*  J.  Gerson  tractatus  de  pollutlonlbus  noc- 
turnls  et  diurnis.  In-A. 

i3'i7  La  science  des  confesseurs,  par  Mangin. 

Paris,  1757,  6 vol.  In-i3. 
i3-i8  CosFEssiosARio  para  los  curas  de  Iiidios,ctc., 
traduxido  en  las  Icnguas  quichua  y aymara.  Los 
Beyes,  i583,  iii-A.  * 

1339  Directoire  de  la  conscience,  par  l'évéque  de 
Catailluii  (Toussaint  de  Villeneuve).  Lyon, 
1A88,  in-fol. 

i33o  Direction  pour  la  conscience  d'un  roi,  par  de 
Fénelon.  La  Haye,  1768,  in-8.,  ou  Paris,  l|7â, 
in-13. 

i3|i  Traité  apprenant  en  quel  cas  il  est  permis  à 
un  chrétien  de  porter  les  armes,  par  P.  Farre. 
1576,  in-8.  (Voir  la  ûn  de  rartlclc  Beaulxaibs.) 

C.  Traités  moraux  sur  les  vertus  elles  vices,  nr  les 
actions  humaines,  sur  les  diverüsscuients  ou  per- 
mis ou  défendus  aux  chrétiens,  sur  l’usure,  etc. 

1333  Fr.  de  Kcm  comcslorlum  vlüorum.  Aorim- 
hergiv,  iA?o,  In-foL 

1333  Jo.-Pn  Pia  MIraudulae  liber  de  varils  cala- 
mitaium  causis  nostrorum  temporum.  In  Op- 
pido  Mirandula,  1319,  in-â. 
i33â  Trésor  de  sapience,  par  J.  Gebsor.  {Lyon, 
vers  iA8o),  in-ful. 

i33â*  Le  Livbe  appellé  les  quatre  choses.  {Lyon, 
iâg6) , In-A.  — Voir  aussi  Quarlenalre  S.  tbo- 
mas,  n®*  I3ââ  et  i3368. 

1335  La  Somme  des  vices  et  vertus.  Paris,  Verard 
(vers  i5o3),  in-â. 

1336  La  foudre  foudroyant  contre  les  péchés  mor- 
tels, par  Juvernay.  Paris,  1C37,  in^. 

1337  Manuel  des  abus  de  riiumme  Ingrat,  par 
F.  Mathieu  de  La  Lande.  Metz,  i5ââ,  in-8. 

1338  Tractato  dicto  Pongic  llngua , di  Dom. 
CAVALcoA.’/toma’,  1672,  in-fol. 

i33q  Le  fouet  des  pécheurs,  par  Bosqiier.  Arras, 
1Ô97,  ln-8. 

i3âo  Fouet  des  jurcurs  (par  .Mussarl).  /loum, 
1608,  pet.  in-13. 

i3âi  Le  fouet  divin  des  jureurs,  par  le  P.  Bernard. 
Douay,  1O18,  in-13. 

i3A3  K.  D.  G.  M.  ad  peocalorcm  sodomitani  til 
cognoscat  quam  céleris  ciiminlbus  crimen  so- 
domilicuni  sit  dcieslabiUus.  (circa  i5oo),  In-A. 
(Au  mot  SoDomn.) 

i3â3  Ilvun  iiiulUe  libUliuis,  sire  luxnriæ  ddiorta- 
mentum  (a  P.  Grosnel).  Paris.,  i530,  in-i6. 
i3ââ  Le  Fouet  des  paillards,  par  le  curé  du  Ménil- 
Jourdain  (Malhurin  Picard),  ftourn,  1638,  in-r.i. 
i3â3  Klcctuaire  souverain  contre  U paillardise.... 

par  Cl.  Lebrun  de  La  BochoUe.  Parr>,  i6i5,lii-i'.>. 
i3â6  Le  Fléau  des  pulabis  et  des  courtisamtes. 
Paris,  i6i3,  in-8. 
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1SA7  Le  fouet  des  menteurs,  par  J.  Dambbis. 
Lyon^  1OS8,  pcL  in-ia. 

i3â8  Chrestie.hnb  instruction  touchant  la  pompe 
et  cxcez  des  hommes  débordés  et  femmes  dis* 
solues  en  la  curiosité  de  leurs  parures...  i55i, 
in*i6. 

i34o  Bref  et  utile  discours  sur  rimmodcstie  des 
habits...  par  M.  H.  D.  G.  Lyon,  1577, 
iSAg*  Rcmontrancc  aux  dames  sur  leurs  ornemens 
dissolus.  Paris,  i585,  in-8. 

1550  Le  chancre  ou  couvre-sein  féminin,  par  Pol* 
MAN,  Dûuay,  i635,  in-9. 

1551  Discours  contre  les  femmes  débraillées,  par 
^ JiriKRNAY.  PflTjf,  1037,  ln-8. 

)35S  De  I'Abcs  des  nudités  de  gorge.  Paris,  1677, 
in-ia. 

iS3A  RiMEDio  per  curare  la  vanltà  femiuile.  Aorna, 
1680,  in-13. 

J 355  Blason  des  danses,  parGuill.  Paradis.  Bsau- 
jeu,  i558,  ln<8. 

1356  Traité  des  danses.  Pârfs,  iS03,  pci.  ln-8. 

1357  Traité  des  jeux  et  divcrtlssemcus  permis  aux 
rlirétJens,  par  Thiers.  Paris,  1C6O,  in-ia. 

1358  TnAîTÉ  des  danses  (par  Daueau).  157g,  ln-8. 

i35gte  Pnochs  des  danses.  La  i6â6,in*8. 

a$do  Traité  contre  les  bacchanales  du  mardi-gras, 

par  Daseac.  i38o,  in-8. 

i38l  Origine  des  mas(|ues,  etc.,  par  Cl.  Noirot. 
tMngrts,  1G09,  pet.  in-8. 

. i38a  Maximes  et  réflexions  sur  la  comédie,  par 
Bossuet.  Paris,  iGgà,  in*i9. 

^ i30a*  Dan.  Concina,  de  spertaculis  theatralibus 

dissertalioncs.  liomœ,  175a,  in*fl. 
i3GS  Lettres  sur  les  spectacles,  par  Desprez  de 
Buissy,  7«  édition.  Paris,  1780, 2 vol.  ln-19. 
i30A  Fr.  de  PLATF.A,opiis  restitutionum  usurarum. 
Vfnetiis,  1472,  In-Ô. 

i365  Traité  des  rcsiiluUons  des  grands  (par  G. 
Joly).  i665,  In-ia. 

i3C0  Principes  Uiénlogiqucs  sur  l’usure  (par  de  La 
Porte).  Paris,  178g,  À vol.  in-î2. 
j3ô7  Théorie  de  l’Intérét  de  l'argent  contre  l’abus 
de  rimpulation  de  l’usure  (par  Buillé).  Paris, 
1780,  ou  178a,  in-12. 

1368  Dissertation  sur  le  prêt  de  commerce,  par 
le  cardinal  de  {.aluzcmc.  Dijon,  i8‘j3,  3 tom.  en 
5 parties  in-8. 

D.  Mélanges  de  Théologie  morale. 

)30g  Conférences  ecclésiastiques  sur  les  conciles 
et  la  discipline,  par  J. -J.  DugiieL  Cologne,  17^2, 
2 vol.  in-4. 

i37oConférenccscccIéslasUq.de  Paris.  Bruxelles, 
1755,  ig  vol.  ln-12. 

1371  Conférences  ecclésiastiques  du  diocèse  d'An- 
gers, par  Rabin,  continuées  par  Vautier,  Aude- 
hols  de  La  Clialinière  et  Cotelle  de  La  Blandi- 
nière. Paris,  1755  et  années  sulv,,  ou  1778-87, 
2â  vol.  in-12,  ou  Besançon,  1895,  16  vol.  in-8. 
1871  Conférences  sur  les  principaux  sujets  de  la 
morale  chrétienne,  par  le  P.  Joly.  Paris,  17G8, 
g voi.  in-12. 

1373  Lettres  sur  divers  sujets  de  morale  et  de 
piété,  par  J.-J.  Duguet.Pon'«,i7o8,iovol.  in*i2. 
137a  Essais  de  morale  et  autres  ouvrages,  par  Ni- 
w»LK.  Paris,  1755,  25  vol.  in-12. 

'1375  Les  provincralcy,  par  Bl.  Pascal.  Cologne, 
1657,  pet.  in-12. 


1S78  Les  imaginaires  cl  les  visionnaires  (par  Ni- 
cole). Liège,  1C67, 2 vol.  pet  In-i9. 

1377  Extraits  des  assortions  dangereuses  et  perni- 
cieuses en  tout  genre,  que  les  soi-disant  Jésuites 
«ut  soutenues,  enseignées  et  publiées  dans  leurs 
livres,  av£c  l'approbation  des  supérieurs  et  gé- 
néraux, vérifiés  et  collaiioniiés  par  les  conmiis- 
saires  du  Parlement  (par  Roussel  de  l.a  Tour, 
aidé  des  abbés  Minarg  et  Goujet).  Paris,  17C2, 
in-a.  ou  a vol.  In-ia. 

1378  Réponse  au  livré  intitulé  Extraits  des  asser- 
tions dangereuses....  (rédigée  en  grande  partie 
par  le  P.  Grou,  sous  la  direction  du  P.  Sauvage. 
1763-65,  a vol.  in-a. 

3.  Tbéolt^ie  catéchétique. 

1379  Librl  symbolid  ccclcslæ  calholiex*:  conjunxit 
atquc  notis,  prolegom.  indteibusque  Instruxtt 
F.-G.  Slreitwolf.  Giitt.,  1835-36,  ln-8. 

137g*  QutsTioN  que  fit  Adrien  empereur  à un 
enfant,  (vers  laSo),  In-a. — Voir  au  mot  Trost. 

1380  Instruction  des  curez...  par  J.  Gbrson;  avec 
la  doctrine  nécessaire  ï tout  chrestlen  (en  vers). 
Paris,  i5ai,  ln-8.  — Miroir  de  l’ânie.  Voyez  le 
D<*  i35aa. 

1381  CATECmsucs  ex  decreto  conciiii  IridentliiL 
Romœ,  1566,  in-fol. 

1382  D.-P.  Caxisii  instiitiliones  cbrUtlanæ. 
tuerpiæ,  i58g,  pet.  ln-8. 

1383  Catéchisme  royal,  par  L.  Richeommb.  Lyon, 
1607,  in-19. 

iSSa  Fr.-.VImé  Poncer,  instltutiones  catflollcæ. 
Paris.,  1725,  a vol.  In-foI. 

i385Caléclitsme  de  Montpellier,  corrigé  par  Ber- 
ger de  Charciicy.  Toulouse,  1788,  3 vol.  in-12  ; 
ou  Lyon,  1823,  5 vol.  in-12. 

1S86  Catéchisme  de  Meaux,  par  Bossuet.  Paris, 
1687,  in-12. 

1387  Catéchisme , ou  abrégé  de  la  doctrine  ebré- 
lieune,  â l’u&age  du  diocèse  de  Bourges,  par  J. 
Trotté  de  La  Cliétardlc.  Paris,  1707,  In-a.,  ou 
1708,  a voi.  in-8.,  ou  nouv.  édit.,  3 voi.  in-8.  et 
aussi  3 vol.  iu-ia. 

1388  Catéchisme  historique,  par  Fleury.  Paris, 
i6go,  2 vol.  in-12,  fig. 

i38g  Exposition  de  la  doctrine  chrétienne,  par  le 
P.  Bougeant.  Paris,  1781,  In-â.  ou  a vol-  in-12. 

iSgo  Explication  des  vérités  de  la  religion  chréu, 
par  Collot.  Paris,  180a,  ln-8. 

idgi  l-es  fonüemens  de  la  fol , mis  à la  portée  de 
• toutes  sortes  de  personnes,  par  l’abbé  Aymé. 
Paris,  1775,  2 vol.  ln-12. 

iSga  Explication  historique,  dogmatique  et  mo- 
rale de  toute  la  doctrine  chrétienne  etcalholique 
contenue  dans  l’ancien  catéchisme  de  Genève, 
par  l’abbé  Duclot.  Nouvelle  édition,  corrigée 
et  augmentée.  Lyon,  1822, 7 vol.  ln-8.  — Autre 
édition  en  a vol.  in-8. 

iSg3  ('.atéchlsme  de  persévérance,  ou  exposé  his- 
torique, dogmatique,  moral  et  liturgique  de  la 
religlou,  depuis  l'origine  du  monde  jusqu’à  nos 
jours,  par  l’abbé  J.  Gaume,  2«  édition.  Paris, 
(iaume  prêtes,  i84o,  8 vol.  ln-8. 

i3g^i  Doctrine  chrétienne  du  P.  Jacques  Ladbsma 
(en  bas-brelon).  1O22,  ln-16. 

iSg5  La  vigna  del  signorc,  nclla  quale  si  dichia- 
rano  i SS.  sacramcntl,  ec.,  del  R.  D.  Lorenxo 
Pezzi.  ycnei.,  i58g,  in-a>  Ag* 
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iSoS*  Fr.HoLLAT.  Doclrloa  Hdelium.  Boma^  1077, 
in-8.  (en  Irlandais). 

iSg6  ManuducUo  firma  ad  veram  ûdein,  aulorc 
OaEsmo  (arablcc).  yieniur^  1793,  In-fol.  —Voir 
aussi  Artuymos  dans  les  adduioos.) 
iSg7  Simbola  de  la  fe«  en  Icngna  y letra  china, 
por  Th.  Mayok.  Binondoc  en  las  islas  Philippin 
nasy  1607,  ln-8. 

i309  CATécHiAMB  de  la  religion  chrétienne,  en 
chinois.  Jforao,  iftsn.  in^. 
iSgg  Mysterios  principales  de  nueslra  santa  fc; 
corapueslo  por  Ant.  de  Sak  Gaecoaio.  En  el 
l*urbio  de  Sumpaloc^  i7^t 
i&ooDoctrlna  clirtstlana  para  Insirucdon  de  los 
Indios...  por  Pedbo  Hicron.  de  Cordosa.  JfexiVo, 
fn-A. 

lAoi  Fr.  Habroquis.  Docirina  chiistiana,  en  len' 
gua  utiateca.  Üffxict,  jSüO.  ln<A. 
i&oa  Doctiina  chrisUana.  en  lengua  mcxicana,  por 
Ben.  Fer^iasdex.  MexUOy  t55o,  in*h. 
liod  Doctrlna  ebrisliana,  en  leiigua  castellana  y 
çapoteca,  por  Fr.  Pedro  de  Febia.  MexieOy  1367, 
liv^.  • 

1 AoA  Doctrioa  chrisUana,  en  castellano  y inexicano, 
por  el  P.  Domsüo  de  la  Aniiundacion.  .VexiVo, 
i505,  ln-4. 

iAo5  Tercero  Catvcisxo.  Exposlclon  de  la  doc* 
irlna  chrlstlana  (en  espagnol , en  qnlchuaeien 
aymara).  Los  BeyeSy  ln-ft.*~Volr  aussi  au 
mot  IXmitbisa. 

ihoO  CATnaasiio,  en  longua  castellana  y tlmu- 
quana,  por  Fr.  PaarjA.  MexicOy  1O37,  In-B. 
1A07  Cateclsmo  de  domrina  christiana,  iia  lingua 
hrasil.,  da  naçaO  Klrirl,  composto  por  L.*V. 
MamAsi.  Lisboüy  i6qk,  in*8. 

û.  Théologie  parénétique , ou  Sermons, 
comprenant  aussi  les  homélies,  prônes,  etc. 

lAoS  Histoire  de  la  prédication,  par  J.-R.  Joly. 

PariSy  1767,  In-ia. — Voy.  le  n“  iao66. 
lAog  Bibliotheca  Patrum  concionatorla,a  Fr.  Con> 
SKTisio.  Paris.y  6 yoI.  In-fol. 
ihio  Bibliothèque  des  prédicateurs,  par  Hoidby. 

pttfiSy  171a,  23  vol.  In-a. 
ihii  Dictionnaire  apostolique,  par  Moytabgo. 
PariSy  1752,  i3  vol.  in*8.;  ou  1822*2^,  i3  vol. 
in*i2. 

iai2  Nouvelle  bibliotlié(|uc  dos  prédicateurs,  ou 
dictionnaire  apostolique  à Tusage  de  ceux  qui 
se  destinent  h la  ch^re,  par  M.  Dassance.  i5 
vol.  in-ft. 

S&12*  Dictionnaire  des  prédicateurs,  ou  chdx  des 
meilleurs  sermons  prononcés  par  les  orateurs 
les  plus  célèbres,  réunis  et  classés  par  ordre  do 
matières.  PariSy  rrtuèiV,  i837>Aii  5 vol.  gr.io-8. 
h 2 col. 

i4t3  Exposition  dos  évangiles  (par  Maurice  de 
Sully,  évêque  de  Paris).  t7u/mèéry,  iA84.  ln*fol. 
lAiS*  L.  de  Utino,  Quadragesiiualc  aureum.1471, 
ln-4. 

Ml  4 — Sermones  aurel  de  sanctis.  In-fol. 

■ 4i5  R.  CABAcaoLidcLilioopusquadrageslmale. 

yenet.y  M72,  In-fol. 

M16  Sebuo  ad  populiiin.  1470,  in-4. 
i4i7  MicfiARi.  da  Carcano,  sermones.  rcncfiïs, 
s47<l,  iuM. 
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M18  Sebsoyes  discipuli  (Joan.  Herolt).  Bùstoehy 
M7O,  In-fol. 

i4i8*  lierai,  de  Pctra  sermones  L super  oraüo* 
ncro  dominicam.  Aldenardiy  i48o,  in-fol. 

lâiQ  Hoinllix  et  sermones  qui  ad  olScium  tempo- 
ris  pertinent.  Lugd.y  i485,  2 voi.  in-fol.  (Au 
mol  HOMILIAS.) 

1 420  M.  Bossu  sermo  In  passlonero  J.-C.  Bononùe^ 
i4g3,  in-4. 

1421  Gabrielis  Babeletæ  seu  Barlets  sermones. 
Venet.y  1577,  2 loin,  eu  1 vol.  ln-8. 

1422  Ollv.  Maillard.  Opus  quadragesimale  Nan- 
nete  dcclamaïuiii.  Paris. y i5o<3,  1d-9. 

i4a3  — Sermones  dominicales.  Purfa.,  i507.  ln-8. 

1424 — Opus  quadragesimale  ParisÜs  dcclamatuni. 
i3o8,  iii-8. 

1423  — Sermones  de  adventu.  Paris. y i5ii,  in-8. 

M26  — Novum  divers,  sennonum  opus.  ParisiiSy 

i3i8,  in-8. 

1427  — Sermon  du  même,  prêché  en  la  ville  de 
Bruges.  i5oo,  ln-4. 

1428  M.  Meyoti  sermones  quadragcsimaics  Tu- 
ronis  dcclamati.  Paris.y  i525,  in-8. 

1429  sermones  quadragesimalcs  Parlslis  decla- 
niail.  Paris.y  i33o,  ln-8. 

i48o  H.  Messier  quadrages.  sermones.  ParisUt^^ 
1 324«  ln-8. 

i43t  Aur.  LiPPi  oratlo  de  virlullbus  J.-C.  Bonury 
1 3gA,  in-4.  * 

1432  Joan.  Fabbi  sermones  consolaluril  super  oi>- 
sldione  urbis  Vlonnensis.  Kimiur,  i332,  ln-4. 
(Au  mot  Faber.) 

1433  Sermons  de  S.  Bernard.  Voyez  les  n**  1 1 lO  et 
sulv.— de  Maurice  de  Sully.  Voyez  le  n*  I4i3. 

1434  Sermon  fAdcvaui  le  roy  Charles  VP 

contenant  les Wmontrances  louchant  le  gouver- 
nement... par  J.GERSoB.(/*arfa,lho*aiid  Crrifcr, 
vers  1 ôoo),  ln-4. 

i433  lu  le  Jesu  spes  mea  recuroblt  : Pétri  de 
Ponte  Ceci  brugcnsls  paremlarum  gallico  et 
laihio  sernione  contexiarum  secunda  cdiüo. 
Parisiis  (circa  i3oo),  in-4. 

1430  Ung  Notable  sermon  contenant  rcxcellence 
et  sainciclé  do  Ja<>eplt,  époux  de  la  Vierge. 
Bouen  (commcnreincnl  du  iC»  sU*cle),  ln-4. 

1437  Le  sermon  de  cliarité,  avec  tes  probations 
des  erreurs  de  Luther,  fait  el  composé  par  frère 
Thomas  lllyrlque.  A St.-Mcolas  du  Port,  i325, 
ln-4. 

1438  Epislre  en  latin  el  sermon  prêché  on  i324« 
p*ar  Aimé  Meiunrr.  In-iO. 

1439  Traicte  des  fondemens  du  temple  spirituel 

de  Dieu presebé  en  forme  de  sermon  par 

Jean  Clebici,  eu  lOay.  Paris,  sans  date,  in-8. 

1440  Recueil  des  semons  faicts  par  Fr.  Le  Picart. 
LgoHy  1574,  in-iO. 

1441  Sermons  de  Jean  de  Moylic  ou  Montluc, 
cvéïiuc  de  Valence.  PariSy  i339-di,  2 'ol.  ln-8. 

)442  Cinq  sermons  ou  traitez  par  Cl.  d'F.speQce. 

PariSy  i5ô2,  in-8. 

1443  Divers  sermons  par  Fr.  RicnAiDor,  évêque 
d’Arras.  AnverSy  MGg  et  1570,  ili-8. 

1444  Huit  sermons  sur  la  résurrection  de  la  chair, 
par  A.  SoiBi.Y.  PariSy  i574i  lo-8. 

1 444*  Discours  de  Guil.  Le  Bi.ayc  à scs  diocésains. 
LyoHy  1 398,  ln-8. 

1445  Les  Obatei'Rs  chrétiens Parts,  1818-22,^ 

22  vol.  ln-8. 

M43*  Cl.  de  Liiigendcs  coucioncs  lu  quodrage- 
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Minam.  /'«rûiïj,  lOOi,  S vol.  in-A.,  seu  editio 
aucllor,  l*aritiits  iG03,  h >ol.  in-6.  — SennoD^ 
pour  tous  Ic5  dimancho&du  carême,  par  le  mémo. 
Parii^  i606,  a vol.  lo-8. 

lAlO  Le  misKiomiaire  de  l'Oratoire,  par  le  P.  Le 
Jel-üe.  Pariêy  1O71, 10  vol.  in-8. 

UA6*  Sermons  de  la  hiérarchie  de  l'Église,  par  J. 

de  Lvmo!<(t.  Paris^  1G82,  ln-8. 
ih\i  Panégyriques  cl  autres  sermons  de  Fléchler. 
Por/s,  1696,  ln-4. 

1AA8  Sermons  et  oraisons  ftnièbres  de  Bossrrr. 

Paris^  »7?î,  »9  >ol.  ln-i*i. 
lAAg  CheÜMl'ccuvre  oratoires  de  Dossuet,  ou  re- 
cueil choisi  de  scs  sermons,  panégyriques  et 
oraisons  funèbres.  Parti,  180A,  6 %ol.  In-i9. 
*iA3o  Sermons  du  P.  Bot  rdai.oic. 
iA5i  — du  P.  Cheminais.  Paris^  1730,  ou  176A, 
3 vol.  ln-13. 

iA5u  — du  P.  de  La  Rue.  Parfi,  1719,  A 'oU 
— Panégyriques,  a vol.  In-ia. 
tA^3  — choisis  (par  Molinier).  Pon'i,  1730,  lA 
vol.  In-ia. 

iAr>A  — de  Massillos. 
iA55  Le  petit  carême  de  Hassillos. 
iA5A  Modèles  de  l'éloquenre  chrétienne  en  France, 
après  Louis  XIV  : Année  apostolique...  prêréflée 
d'un  discours  contenant  rtiistoirc  de  la  prédica- 
tion en  France,  depuis  St.-Bcrnard.  /'orti,  i838, 
3 vol.  très  gr.  lii-8.  à 3 col. 
iA37  Sermons  du  P.  de  La  Doissière.  Paris^  i73o, 
6 vol.  ln-13. 

iA38  — du  P.  Fr.  Brctouueau.  Paria^  17A3,  7 vol. 
in-13. 

iA3o — du  P. Martin  Palhi.  Ptir/^^AA.C  vol.  In-i3. 
lAôo  üLuvres  d'Edme  Mongiii,  Vitenaiii  ses  ser- 
' mons,  ses  panégyriques,  etc.  Parh^  17AA,  In-A. 
iA6i  Sermons  du  P.  Ségaud.  Parta,i73o,  ou  1767, 
0 vol.  In-i3. 

iAh3  Sermons  de  Gasp.  Terrasson.  Paria^  i7A9« 
A vol.  ln-13. 

1 A63 — de  La  Colouihiêre.  Lyon,  1 73s, 6 vol.  In-t s. 
lAOA — du  P.  Chapelain.  Paris,  itCS,0  vol.In-ri. 
iAh3  Sermons  du  P.  Brydayiic.  Avignon^  1833, 
5 vol.  ln-19.— Autre  édition  en  7 vol.  in-i3. 
1A66  — de  Perrin,  tiége^  1768,  A vol.  In*ib. 

^A8?  Sermons, 'mystères  et  panégyriques,  par  D. 

Scnsaric.  Porfs,  1771,  A 'ol.  In-i3. 
lAfiB  — de  Clément.  Paria^  1770,  g vol.  in-13. 
sAOg  — duP.  \euville.  Pariai  177O.  8 vol.  in-in. 
1A70 — de  l'abhé  Poule.  Pnrit^  1788,3  vol.  in-i3. 
1A71  — de  Cambacérès.  Parité  1781,  3 vol.  ln-13. 
iA73 — du  P.  Elisée.  Pari»^  1788,  A vol.  In-i3. 
iA78~de  Gery.  Paria,  1789,  6 vol.  In-i3. 
iA7A^de  J.-fi.-Cb. -Marie  de  Beauvais.  Pons, 
180C,  A Vol.Jll-13. 

t4l3  Sermons  du  P.  LenfanI,  jésuite.  Paria,  1818 
(ttouv.  litre,  1835),  8 vol.  ln-13. 

1A78  Sermons  de  l’abbé  Legris-Duval,  3*  édition. 

Paria^  1833,  s vol.  In-is. 

1A77  Sermons  de  J.-P.  Richard.  Paris,  1833,  A 
vol.  ln-13. 

1A78  Sermons,  panégyriques,  oraisons  et  éloges 
funèbres,  par  l'abbé  de  Bonnevic,  suivis  d'un 
sermon  Inédit  du  P.  Chapelain.  Paria,  i8a3,  A 
vol.  ln-8.  et  aussi  A vol.  In-i3. 

1A79  Œuvres  d'Et.-Aot.  Boulogne,  évéque  de 
Troyes (sermons, 3 vol.;  discours  divers,  1 vol.; 
inaudcnicnts,  1 voL;  mélanges,  8 voL).  Paria, 


Adr.  Lectère,  iSsD,  8 Vol.  ln-8.  — Sermons  et 
discours,  18S0,  5 vol.  ln-13. 

1A80  Œuvres  d'Et.-Jcau-Fr.Borderles,  évéque  de 
Versailles  (sennoiis,  conféraicel,  mandements, 
prônes,  exhortations,  catéchismes}. Por/a,  1 8S3, 
A vol.  in-8. 

1A81  Sermons  du  R.  P.  Mac-Carthy.  lÿon,  1889, 
A vol.  ln-8.,  et  aussi  A vol.  ln-13. 

1A83  L’année  évangélique,  ou  homélies  sur  les 
évangile.^  des  dimanches  de  l'année,  par  Jos. 
I.amberi.  Paria,  1693  ou  176A,  7 vol.  io-ie. 

iA83*  Instructions  courtes  et  familières  sur  le  sym- 
bole, sur  les  commandements  de  Dieu  et  de 
l'Église,  sur  les  épUrcs  et  sur  les  évangiles  de 
tous  les  dimanches  et  fêtes,  par  Jos.  I^ambeti. 
Paria,  i83o-Si,  10  vol.  in  13.  (Les  prem.  édlL 
de  quatre  de  ces  ouvrages  ont  paru  dans  le 
recueil  ci-dgssus.  L’insirucUon  sur  les  épttres 
est  posthume.) 

1A8S  Homélies  sur  les  évangiles  de  tous  les  diman- 
ches de  l'année,  etc. , par  Monmorel.  Paria,  1 Qgô 
et  ann.  sulv.,  10  vol,  in-i3. 

i/AA  Homélies  de  M.  de  I.a  Chétardie.  Paria, 
1707-10,  3 vol.  |n-A.,ou  170C,  A vol.  In-i3. 

iA85  Prônes  de  Joly.  Paris,  173A,  8 vol.  in-13. 

lAHO  Le  missionnaire  paroissial  (prônes),  par  Jos. 
Chevassu.  Lyun,  1753,  A vol.  in-ra;  ou  sous  le 
turc  de  Prônes  pour  tous  les  (dimanches  de 
Panitéc,  Avignon,  1830,  A vol.  In-i3. 

1A87  Prônes  sur  les  évangiles,  par  BalIcU  Paria, 
1758,  H vo).  in-13. 

1A88  Homélies  sur  les  épltres  des  dimanches  et 
des  fêtes  principales,  parThiébaulL  Jfet;,  17M, 
A vol.  ln-13. 

1A80  Honiéiica  sur  les  évaugUes,  par  le  même. 
Metz,  17O8,  A vol.  in-13. 

1A90  Petits  prônes  de  Girard.  Lgon,  17O0,  A vol. 
In-i^. 

1A91  Instructions  faRiilièrcs  en  forme  de  prônes. 
Paria,  178A,  5 vol.  in-13. 

1A93  Œuvres  spirituelles  de  Carrelet.  Porfs,  i8o5, 
0 vol.  in-13. 

1A93  Prônes  ou  Instructions  familières  sur  les 
éplires  et  évangiles,  par  CochUi.  Paria,  1791, 
A vol.  in-13. 

1A9A  Prônes  réduits  en  pratique  pour  les  diman- 
ches et  fêtes,  (>ar  Billot,  nouv.^üon.  Aviffnon, 
1818,  5 vol.  ln-13. 

1A95  Œuvres  de  Marr-Ant.  de  IVoé.Par.,1818,  In-ê. 

1A96  Cours  d'instructions  familières  sur  les  prin- 
cipaux cvéneineuls  de  rAnelcn-Testameut,  et 
sur  l’abrégé  des  vérités  de  la  fol  cl  de  1a  mo- 
rale. 7*  édition  (par  l’abbé  Bonnardel).  Lyon, 
1831,  8 voL  ln-13  (en  18A0  l'ouvrage  en  était  A 
la  13*  i'(litloD). 

1A9?  Prediche  de!  beato  Giobdvxo  da  Rhalio. 
Firenze,  1739,  In-A. 

1A98  Prcdiche  dcl  mcdeslmo  sulla  Genesi,  rccilatc 
In  Firenze  nel  i3oA  (c  pubbl.  üa  Dom.  Moreni). 
Firenze,  i8So,ln-A. 

1A99  Prediche  dl  fra  Giordano  da  Rivallo,  recl- 
tate  dal  180S  al  180Ô,  ora  pubbl.  per  la  prima 
voila  da  Dora.  MoreiiL  Firenze,  i83i,  3 vol. 
pet.  In-A. 

1500  Prediche  di  frate  llicronymo  (Savosaroui). 
Firenze,  iA9Ô,ln-fol. 

1501  Prediche, osia  quarcsimalc  dl  PaoloSKCsm, 
firenze,  1O79,  In-fol. 
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l3oi*  Lcxioni  sacre  e quarcsiroaic  postumo  del 
P.  Quirioo  RotsK  Ffnezia^  i75o*6A,A  part.ln-A. 
i3o9  Prediche  tleUe  nel  palazzo  aposloL,  da  Fr. 

M.  Casinl  d*Arezzo.  Roma^  1719,  3 vol.  in-fol. 
i5o3  Prediche  di  Fr.  Masoui.  l'eiuzûty  1760,  3 
vol.  in-â. 

i&oA  Prediche  quareslmall  dl  Mar.  da  Pederoba. 
Fenrz.y  17W,  a vd.  ln-4. 

1505  Prediche,  pane$(iricl  e discorsi  sacri  dl  Ign. 
Veninl.  .VtYano,  Krnmi,  1780^3,  a vol.  iivA. 

1506  Opère  edlle  ed  InedUe  dl  Adcodall  Tlrcbi. 
fulçineOy  i8aa,  i4  vol.  in^. 

1507  GalIcHa  dl  sacra  eloqucnza,  owero  rollc> 
zione  dl  scelü  paiiORirid,  precûluU  dalla  vita 
dl  («esü  Crislo,  scritla  da  Ant.  Cesarl.  Bohgnay 
1833-36,  a tom.  en  a pari.  in-a.  portr. 

1 508  Collecraô  de  sermocs  do  P.  Antonio  Viera. 
Lisb.y  t679<o6,  la  vol.  in-a. — /.ixa.,  175a,  in-a. 

i5og  Sermons  allemands  de  Berthold,  franciscain 
du  XIII*  siècle, publ.  parking.  Aer/m, i8aa,in-8. 

1510  Predig  von  J.Tai'lrr.  Rnzf/.,i5ai,  In-fol.  — 
Rélnipr.à  Francf.-sur-le-Meln,  en  1 8ar>,en  3 vol. 
in-8. — Pour  les  sermons  composés  en  allemand 
par  des  luthériens,  voy.  les  n**  ipo3  cl  suiv. 

lûio*  IgnaL  AncHVNoxis  conciooes  pro  fcsiis..... 
concannlce  composils.  Racholy  1668,  ln-8. 

5.  Théologie  ascétique  ou  mystique. 

A.  Colleclion  d'ouvrages  ascétiques. 

1511  Buliotu^cb  des  dames  chrétiennes.  Pariiy 
i8ao,  ao  vol.  gr.  In^Sa. 

B.  Mystiques  latins. 

iSia  La  TuéoLOcre  spirituelle  extraicte  des  Kvres 
de  Sainct-Denls,  translatée  en  françols.  Paris 
(vers  i5i3),  in-8. 

}5i3  Revelatloncs  S.  Brigitji.  iVurfmb., in-fol. 
i5i3*  Brigiua  thaumaturga.  Poriaf fs, i6ao,  in>8. 
i5ia  Libeilus  de  raptn  anlm«  Tundali.  (circa 
1375),  in-a.  — Voir  Tordalcs. 

1515  Tb.  Castipratetssis  liber  qui  dicitur  bonum 
universale  de  propiietalibus  apuni.  {Coloniay 
circa  1375),  In-fol. 

1516  8.  BoRAVBinTRÆmetUlaiiones  vlua  Jesu-Chr. 
Aug.‘Vind.y  i368,  in-d<ri. 

1517  L’aigoilion  de  l’amour  divine,  (rad.  de  saint 
BoRAvesTTRE.  PoTis,  in-3. 

l5iS  L’Orlooe  de  sapience  (trad.  du  lat.  d'H.  de 
Sews).  Pariiy  la^S,  in>fol.  (écriloriginairenicnl 
en  allemaDd,  puis  trad.  en  latin). 
i5i8*  D. Laurenüi  JiRTiNURi  opéra.  Venet.y  1751, 
a vol.  in-fol. 

i5ig  Thom«  a Kiarpis  opéra.  in-foL 
i5so  De  iRiTAnoNeChrisii  lib.  IV. 
iSat  Dissertation  sur  l’auteur  du  livre  intitulé  : 
rimilaiion  de  J.-C.  (par  Jean  Ghesqulère), pu- 
bliée avec  un  avertisseoieni  et  des  notes,  par 
PabbédeS.  Léger.  PœriSy  1775,  In-ia. 
i5S3  DisserUlloo  sur  soixante  traductions  fran- 
çaises de  ITniltation  de  Jésus-Christ,  par  Ant.- 
Alex.  Barbier,  suivie  de  considérations  sur  la 
question  relative  3 l'auteur  de  rimltaüon,  par 
M.  Gcnce.  Parù,  1813,  in-i3  ou  in-8. 
a 533  LIrterreeu  consolation.  Parity  in-8.  golb. 
i5aa  Le  denat  espidtuel,  par  J.  Gerson.  BrugtSy 
Colard  Xansion  (vert  i375),  in-fol. 


1 315  Les  contentpI.Uons  sur  la  passion, par  Gtasos. 
Parité  i5o7,  In-fol. 

i5i«  U dirccloire  des  conlemplalirs,  composé  par 
Henri  Hcrp...  l'arit,  isig,  in-iO. 

1517  Mcolal  de  Alsiao  quadrlga  spirihialis.  Eil/. 

1475,  ln-4. 

1518  Fr.  Johannea  Jdsio»,  scala  cœll.  Lubteir. 

1476,  In-fol. 

1519  Mcdllallones  /oh.  de  TraaresEUATs.  In-fol. 

1530  Mau.  Bout  Tcra  anltni  gaudia.  florenlltr, 
i4gi,  in-4. 

1531  Hleronyml  SAroaAaoL.<  de  Fcrrarla  eonipcn- 
dlum  rerclalionuni.  Flartntitr,  i4g5,  iii-a. 

i53i  Idcindeaiiuplicilaleirlliechrlslianie.  Florent., 
i4g6, in-4. 

1533 CosTeMPumaESldlola!, />(»■/.., i5ig, In-4.  - 

1534  OaTvua  anlmæ.  .irgmtina-,  i5oo,  In-8.;* 
aussi  i6i5. 

1535  Des.  Kassues,  de  inunensa  Del  mlsericordia, 
de  Tlrlule  anipleclenda  orallo,  de  preparationc 
ad  morteni,  elc.  I.ugd.-B4tm.,  i#4i,  pet.  In-ii. 

1530  S.  Ignalii  Loyolx  cierdtla  spirliualla,  cuni 
actis ejus canonisa lionis.  Parle., typ. reÿ.,  i644, 
lii-fol.  — Idem  opus  et  dlrcclorium  in  eaciüa. 
Antuerptœ,  i035,  in-8. 

1537  Lud.  Blosii  opéra.  Parie.,  1613,  ln-4.  (Arlicio 
L.  de  Bijois.) 

1538  Cabinet  de  Tâme  lidellc , par  Loys  de  Blois. 
ÜAUcafn,  1563,  in'8. 

i53g  Anl.  Sicgcn  via  yII*  «tenue...  Annurpiœ, 

1010,  In-8. 

1540  J.  Dsvniis  duodeelm  spécula.  Antuerphr . 
iflio,  In-8. 

i54i.  J.  Daïiiiis  paradisus  spoosl  et  sponss.  An- 
tuerpia,  »6i8,  in-8. 

1541  /.  Datims  pancarptum  marhnum.  Antuerp., 
ifli8,  In-8.  — Voir  le  n*  1730. 

1543  Bob.  Bellamilnl  opuscola,  sclllceti  de  arte 
benemorlendi  llbii  duo. — de  ascenstone  mentis 
In  Deuin  per  scalas  rerum  creatar.  opusculuin. 
— de  gémi  lu  colomb«,  sivc  de  boiio  laerynia- 
rum.—  deseptem  rerbls  a Chrislo  in  cnice  pro- 
latis  liber.  — de  «lerna  fellcilate  Sanctorum 
liber.  CoUmtir,  1618,  5 vol.  In-i4,  scu  .Intnerp., 

1011,  5 TOl.  pet.  In-8. 

1544  Les  mêmes  opuscules  de  Bellarmln,  trad.  du 
latin  parle  P.  Brlgnon.  Peirie,  1701,510!.  lu  ia. 

1545  Hier.  Drcsclii  oiiera  omnia,  édita  studio  et 
labore  |iel.  de  Voss.  Aniuerpltr,  1643,  g fol. 
Jn-fol.  (Les  dlBércnls  opuscules  que  ce  recueil 
conlieut  ont  dtélmpr.  séiurdmcnt  à .Anorre,  Co- 
logne et  .Munich,  de  i03oà  i055;  Ils  forment 
38  vol.  in-33.} 

1540  HoasTii paradisus  aiiinue  ebrisliana.  Coton., 
1O44,  In-i3,  fige 

1537  Jo.BoR-Ropcraomnia.  .intutrp.y  1739,  in-fol. 

C.  Mystiques  français. 

1538  L’Irterkelle  coosolaüon.^Voy.  le  n*  i533. 
i53o  La  dyetc  de  salut,  par  saint  Pierre  de 

Luxembourg,  (vers  1690),  in-3. 

1550  Le  Jardir  de  dévotion.  RrugeSy  in-foL  golb. 

1551  Le  trésor  de  l'âme,  par  Robert.  Pm*/#,  in-fol. 
golb. 

i55aL'ORoiRAtRSdesGhréli«ns.  ParfSy  1393,  in-fol. 
i553L'oreloge  de  dévotion,  par  J.QctRnR.  PariSy 
In-3.  goth. 
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Le  VF.RGIUI  céleste.  (Paru,  comiDei»cea>ciit 
du  lO*  siecle),  in-fi. 

i55^  livre  du  Jardin  de  contemplation,  par 
J.  Hesst.  PariSy  in*6.  goth. 

1556  Le  château  de  virgiuité,  par  J.  d’EacLAVoaiE. 
Parité  i5o5,  iiv>8. 

1557  Le  Jardin  spirituel  de  Tâtric  dévote,  par  Mirlu 
Roi'gaim.  Por/4, i5a8,in-8.  (extraitdu  n*i55o). 

1558  I..CS  trois  mlrouers  du  monde,  composez  par 
J.  Picard.  Porta  (i55o),  in-6. 

i55nl.ie  Fseorde  Myerre.  Porta,  iSSo,  in-8.  golli. 

1560  Le  vergler  spirituel  et  mistique,  parGulli. 
de  Beartxgher.  ^fteera,  i535,  In-S. 

1561  Viat  de  salut,  parGullL  Panviou  Petit  Porta, 
1538,  in-8. 

i56a  (JCiivres  de  S.  François  de  Saus. 

i503  — Introducüoa  à ta  vie  dévote.  Parité  i65i, 
ln-8.  ou  in-i3. 

1 563  — Lettres.  Partie  *767,  6 vol.  ln-12,  ou 
Porta,  1817,  3 vol.  In^, 

1565  ^Opuscules.  Prina,  1767,  3 vol.  In^ia. 

1506  — Traité  de  l'amour  de  Dieu.  PariSy  1737, 
3 vol.in^ia. — Le  même,  3 voL  ou  sans  les  argu- 
ments, 2 vol.  iü'12. 

Traité  de  la  vraie  et  solide  piété,  par  te 

• même.  Paris^  ln-12. 

i568  Kspiit  du  même  (parCoIIot).  Porta,  1735, 
ou  l4fon,  1816,  in*^. 

i56o  Couvres  spHt  du  P.  GriLLoaé.  Porfa,  iG83, 
in-fol. 

1570  Ouvrages  de  piété,  de  prose  et  de  vers,  par 
DaiMAairTS  de  4Salnt  Sorlln.  167801 1O80,  ln*i2. 

1 571  Les  délices  de  l'esprit,  par  Desm arcts.  Paris^ 
i05q,  in-foL 

157a  OKuvres  du  P.  Nouet.  Partie  1673*75,  i5  vol. 
In-i2,  savoir  : Dionime  d'oraison,  ses  médita- 
tions pour  tous  les  Jours  de  Panoéc,  S voL  — 
l..a  vie  niysti(|ue  de  Jésus  dans  le  saint  sacre- 
ment, 1 vol. — La  vie  de  Jésus  conversant  avec  les 
hommes,  2 voL^La  vie  de  Jésus  dans  les  saints, 
9 vol.  — Les  sept  retraites  faisant  suite  aux  mé- 
ditaliuus,  3 vot  ~ Retraites  sur  la  mort,  1 vol. 
I.'bninme  d’oraison,  sa  conduite  daus  les  voies 
de  Dieu,  etc.,  2 vol. 

157S  De  la  dévotion  vers  N.  S.  Jésus -Christ,  par 
)o  P.  Nouet.  Parts,  i67(i-8i«  3 vol.  in  3. 

1573  GEuvresdu  P.  Louis-François  d'Argenlan, 
savoir  t les  exercices  du  chrétien  intérieur. 
Paris^  i663,  ln-i3.  ~ I.A!  chrétien  intérieur.... 
Ilré  des  écrits  de  M.dc  Bernières  de  Louvig^. 
Parié,  1673-77,  3 vol.  ln-19.  — Conférenêes 
tbéologiqueset  spirituellesdu  chrétien  Intérieur 
sur  les  grandeurs  de  Dieu , sur  les  grandeurs 
fie  J.*C  et  sur  les  grandeursde  la  Vierge.  Portât 
1673-7O-80,  6 vol.  ln-8.  ou  1665*87  («usai  ief- 
gnon^  1750),  3 vol.  ln-3.  — Nonv.  Litton  cor- 
rigée par  l'abbé  C.  J.  Parité  1828,  9 vol.  tn-is. 

1575  Œuvres  spirituelles  de  FéffCLOif.  Rotterdam, 
17S8, 9 vol.  ln-3. 

iSTOLesonivresdu  P.  Le  Valois.  Pon>,  1706,3  voL 
ln-12,  ou  173g,  S vol.  in-19. 

1 577  T^sor  du  chrétien,  parde  PonUrller.  Parit, 
1773,  3 vol.  ln-12. 

1578  OEuvres  spirituelles  de  l'abbé  Baudrand,  sa- 
voir : l'âme  affermie  t Pâme  contemplant  la  gran- 
deur de  Dieu,  l'âme  sur  le  Calvaire,  l'âme 
éclairée,  l’âme  élevée  â Dieu,  l’âme  embrasée 
tic  l'amour  divin,  l'âme  fldéle,  l'âme  lotérleDre, 


l'âme  religieuse,  l'âme  sanctifiée.  Lgtm  et  Paris, 

11  roi.  ln-19,  et  aussi  i3  vol.  in-18. 

157g  Œuvres  spirituelles  du  P.  Judde.  Paris,  1 781 , 

7 vol.  ln-12. 

1 580  La  théologie  réelle,  vulgairement  dite  la  théo- 
logie germanique  (trad.  par  P.  Polret),  avec  un 
catalogue  des  écrivains  mystiques.  .4msUrdam, 

1700,  pet.  in-12.  [Nous  connaissons  une  an- 
demie  traduction  de  la  théologie  gemiaDique. 
Anvers,  Plantin,  i558,  in-8.] 

1581  La  théologie  du  cceur,  ou  recueil  de  quelques 
Traités  qui  contiennent  les  lumières  les  plut  di- 
vines des  âmes  simples  et  pures,  seconde  édIL 
Cohgne,  1697, 2 tom.  en  1 vol.  pet.  tn-19. 

Cm  drax  deraim  oavnfe*  MBt  à roMf*  dn  protMiUits. 

D.  Mystiques  italiens,  espagnols,  allemands,  etc. 

1382  Disciplina  dcgli  spirituaH,  col  iratlato  dclle  | 
trenta  stoltixic,  da  Cavalca.  lionta,  1757,  ln-8. 
i583  Esposizione  dd  slmbolo  degli.  apostoUv  da 
Cavalca.  Roma,  1763,  ln-8. 

) i583  Volgariuauienlo  dcgii  atUaposlolid,  da  Cà^ 

VALCA.  FYrca:e,  1769, ln-8.  1 

1585  Speccliiü  dl  croce,  da  Dom;  Cavalca.  Rowsa,  1 
1738,  ln-8. 

1586  Pungilingua.  Pomo,  1751,  ln-8.  — Voyez  d- 
dossus,  O*  i338. 

1587  Frulll  délia  lingua,  da  Cavalca.  Roma,  1753, 
ln-8. 

i588 Mcdicina dcl  cuorc, o trallato délia  pazlenza,  ' 
da  Cavalcu.  Roma,  1756,  iu-8. 

1 588*  Lospecchio  dl  (>cccati,da  Cavalca.  1 5oS,ln-3. 
i58g  Leens  christlanoniui.  (ren/r.),  1371,  hHâ. 

1 Sgo  K)  monte  sancto  dl  Dlo,  d'ANTonio  da  Sleiu. 
Plorentùr,  1377,  ln-3. 

i5gi  Dialogo  de  la  providentia  di  S.  Catbaura 
da  Sirna.  Penet.,  i383,  lu-3. 
i5g2  Epistolc  devoiissime  dl  S.  CATniaiNA  da 
Sieiia.  Penet.y  i5oo,  in-foL 
i5g3  The  Orcrardc  of  Syon,  lo  lhe  whiche  1s  con- 
te) ned  ihc  rcvdalyous  of  S.  Katlicryne  of  Seoe.  I 
London,  i5ig,  in-^ol.  1 

i5g3  Libreito  comfMMlo  da  sorc  CateHna  de  Bolo- 
gna  (circa  1375),  ln-3.  ( Article  Catbemna). — 

Voir  le  n“  22187. 

i5g5  Momt  dclle  orationc.  Firenze,  1396,  ln-3.— 

Voir  rarlicJe  Savorarola.  • 

159O  La  théologie  de  l’amour  (de  Dieu),  ou  la  vie 
et  les  œuvres  de  saiulc  Catherine  de  Géocs, 
nouv.  traduction.  Cologne,  1691,  pet  ln-19. 

1597  II  Gencsi,  I'  huinanilâ  dl  Christo,  oc.  dl  P. 
Aretiro.  Pineg,,  i55i,  ln-3. 

1508  Viaggio  Bpirituaie,  dcl  P.  Com.  Bellaxda. 

Penet.,  1876,  in-3. 

1509  Lo  specchlo  dl  vera  penlieoza,  dl  Jac.  Passa- 
vant!. t'irenze,  i585,  ln-i9.— Il  medesimo,  coU* 
omdla  dl  Orlgcne,  et  11  parlamento  tra  Sdploii 
e Annlbal.  tratio  da  T.  Llvlo,  e volgarizzalo  dal 
Passavant!.  é'i’reRZff,  1728,  iu-3. 

lOooOpcre  dd  P.  Seurbri.  Penezia,  1719,  3 vol. 
ln-3. 

1601  II  crlstiano  Isirulto  nella  sua  legge,  ragglo- 
namcDil  moral!  di  Paolo  Scgncrl.  Firenze,  1686, 

3 vol.  !u-3. 

1O02  Médilaiinns  sur  les  passages  choisis  de  l'É- 
crilurc-Sainlc,  par  Segnerl.  Paris,t^i^,  5 vol. 
ln-19. 

i6o3  Tuitc  le  opère  spiritual!  dcl  P.  Lorenzo 
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Sctiofioli.  PaàovayCominOy  ovvcro  1737^ 
ovvero  1750,  ln-8. 

iGoA  Lecombat spirituel, par  leP.  Laur.  Scuopoli, 
trad.  par  J.  Boudot  et  revu  par  le  P.  Bergeron. 
PariSy  1O75,  ln*i9. — Autre  traduction  par  le  P. 
Briftiinn.  Parité  169O,  iit-ia.  (Celle  de  M.  [de 
Salnl-VlctorJ  forme  le  a«  vol.  du  n*  i5ii.) 
i6o5  Liber  appellat  Crestla...  ordenat  0 compost 
por  Francescii  Xinekez.  lu-fol. 
i6o6Tratado  cl  quai  ha  nombre  Vita  beata,  corn* 
puesio  por  Juan  de  Li:ce?ia.  Zamortf,iA83,in-fol. 
1G07  Tr.vctado  tle  la  vida  y estaüodelaperfecion. 

S^lamancas  in-fol. 
i6o9  (£uvresdesatnteTHÉBÈSE,trad.  par  Arnauld 
d’Andilly.  Paris^  1O87,  Iih-4. 

1609  Cartas  de  sancta  Tiieresa.  Madrid^  i05i, 
A vol.  ln>A. 

1610  L’esprit  de  sainte  Thérèse  recueilli  de  ses 
œuvres  (par  Emery).  Pnm,  1775,  ln-8. 

i6u  Les  œuvre.s  de  L.  de  Grenade,  traduites  par 
Girard,  savoir:  Œuvres  spirituelles,  1672,  10 
vol. — Rhétorique  des  prédicateurs,  1 vol.  — et 
Sermons,  A vol.  Paris,  168A,  et  1700,  en  tout 
i5  vol.  In-8.  — Voir  Granada. 

161a  Œuvres  de  Jea.v  de  ta  Croix.  PariSy  169A, 
In-A. 

i0i3  La  cité  myst.  de  Dieu,  par  Makis  d'Agreda. 

Bruxelles^  171S,  3 vol.  in-A. 

161 A Pratique  de  la  perfection  chrétienne,  par 
Alpli.  HoDRini'Kx. 

i6i5  Abrégé  de  la  perfection  chrét.  de  Rodriguez 
(par  Tricalet).  Parité  17G1,  a vol.  In-ia. 
i8i6  Maiiga  panalauging,  Recomcndaclon  dcl 
aima,  por  Th.  de  Vallacastiv,  trasuntado  en 
tagalo.  Manillay  1780,  ii>>A.  — Voir  160QO*. 

1617  Der  bucb  das  man  nent  dz  Guldin  SpH. 
{Augsh.).,  1A73,  ^l^fol.  (Au  mot  Isgold.) 

1618  Otto  von  Passau.  Diss  buch  is  gênant  die 
vier  und  tzwelnxlg  alten  oder  der  guldin  troD. 
Auçspurg^  iA8o,  in^ol. 

1619  Tondalcs  visioen.  Antyeerpen^  1A7K,  in-A* 
1619*  Specu  lum  jusUtlæ  ( gcrmanice) , 1 58o,  In-A. 
lOao  La  pérégrination  spirituelle  vers  la  Terre- 

Sainte,  pari.  Pascha,  trad.duflamand.  Louvain, 
1366,  in-A.  * 

E.  Traités  particuliers  de  Théologie  ascétique. 

i6ai  (Conseil  pourfitable  contre  les  ennuys  et  tri- 
bulations du  monde,  trad.  du  latin  de  Jean  Pic 
de  la  Mlrandole,  par  Rob.  Gaguio.  (Parfr,  vers 
iA9»}«  In-A. 

1692  L'instruction  et  consolation  de  la  vie  con- 
templative, par  01.  Maillard.  Parfr,  In-A.  goih. 
1O23  Dialogue  de  consolation  entre  l'âme  et  la 
raison.  Por/s,  iA99« 

i62A  Livret  de  consolation.  Parité  1A991  iu-S* 
i6o5  OiiTULcs  rosarum  de  valle  lacrimarum.  (Pa- 
5/fftr),  1A93,  pet.  in*8.  ou  ln*i6.  ^Volr  aussi 
BcMn’tiLUs  anime. 

1620  Le  Litre  de  consolation  contre  toutes  tribu- 
lations. Lyon,  1 532,  In-A. 

1627  Traicté  intitulé  l'armure  de  patience  en 
adversité...  avec  les  contemplations  de  Sainct- 
Antboine.  i5A2,  ln-8. 

1628  Adresse  pour  trouver  esMlr  en  désespoir  et 
repos  en  adversité,  par  Toussaint  Giboclt. 
7o/oif,  i339,  in-8. 


31 

1629  Traité  intitulé  la  MARCHAsmsc  spirituelle. 
Paris  (vers  i53o),  In-A. 

1029*  Rfivl'.itp.  de  l'âme,  (vers  i520),  ln-8. 

1630  Le  Skvticr  et  l'adresse  de  dévotion  et  con- 
templation intellectuelle...  TholoH  (vers  i5Ao), 
In-A. 

1631  Le  tralctic  des  quatre  degrez  d'amour  et 
charité  violente,  composé  par  Th.  Gaillard..... 
Por/r,  i5o7,  ni-8. 

1632  Livre  de  la  discipline  d’amour  dlviue.  PoriV, 
i3io,  in-8. 

1633  Cbastb-Pleure  d’eau  vive.  Parfx,  1537,  ln-8. 
i63A  Les  alumetlcs  du  feu  divin,  par  P.  Doré. 

Paris,  1338,  in-8. 

i635  Le  décrotoire  de  vanité,  par  Henri  de  Lar- 
gesteir.  Pouay,  i58i,  ln-16. 
i630  H.  Hugoms  pia  desideria.  Antuerpia^  162A, 
ln-8.  îig.  (Peul  se  placer  dans  la  poésie.) 

1637  — L’âme  amante  de  son  Dieu,  trad.  du  pré- 
cédent. Cologne^  1717»  iu-8. 

1638  Les  roses  de  J’amour  céleste,  fleuries  an 
verger  des  méditations  de  saint  Augustin,  par 
de  Rozieres  de  Chaudenay.  Sa(nt-Mihely  lOio, 
pet.  in-8.  fig. 

i63gJod.  LoRtcim  semita  paradis),  etc.  Porfziïr, 
iOj7,  fn-i2. 

16A0  Tableaux  de  la  pénitence,  par  Ant.  Godeau. 
PariSy  1656,  In-A.  fig. 

16A0*  Le  droguicr  de  l'Imc  chrétienne,  par  Fr. 

de  Neüfville.  Potia,  1577,  in-8. 

1OA2  L’oreiller  spirituel,  par  P.  Dlhort.  Douay^ 
1399,  in-12. 

16A2  Le  gâteau  spirituel,  parCb.de  Louve.«icoort. 
Porii,  ifloA,  I11-2A. 

i6A3  L'Encensoir  d'or,  contenant  les  prières  et 
fleurs  de  Rem.  Monv.  Liége^  1608,  ln-8, 
i6A^i  Le  grand  Jamais  du  paradis  et  de  l’en/cr,  par 
le  même.  Liéyc,  i63o,  in-16. 
iOA3  L'Utile  et  plaisant  passe-temps  pour  les  fi- 
dèles ebrestiens.  Rouen  (i6i5),  iu-16.  obi. 

16A6  Les  saintes  voluptezde  l'âme,  par  J.  Corbin. 
Lyon,  iGo3,  pet.  In-12. 

16A6*  Les  plaisirs  spirituels  conlre-quarrez  aux 
sensuels  du  Quaresme- prenant,  par  Ant.  de 
Balurghem.  Pouay,  1627,  ln-i2. 
i6A7  CiOffret  spirituel  rempli  d'epistres  roelliflucs 
de  S.  Bernard,  etc.,  par  J.  U'Assigries.  IHmay, 
1619,  in-12. 

16A8  Allumettes  vives  pour  embrazer  Pâme  à la 
bayne  du  péché,  par  Jean  d’AssignIes.  Douayy 
1O29,  in-12. 

i04o  Bourdon  des  âmes  dévotes,  par  J.  d’Assi- 
GiuBS.  Douay,  i63A,  io-12. 

1630  Voyage  spirituel  d'un  Jouvenceau  Vers  la 
terre  de  paix...  (vers  1600),  In-12. 
i65i  Le  Pèlerinage  de  ColombcUe  et  Volonteretto, 
par  Boelius  a Bolswbrt.  Anvers^  i636,  in-8. 
i632  Tablature spirit.  des  officiers  de  la  couronne 
de  Jésus.  Pont-à-Moussony  1621,  ln-i6  obi.  (en 
vers). 

1653  Mediuüones  Jordani  de  vita  et  passiooe  Jesn 
Christ).  Antuerp.^  iA85,  In-aA.— Voy.  le  n*  317*. 
i65A  Le  Sfxiott  de  contemplation,  fait  sur  la  vie, 
mort  et  passion  de  J.-C.  Pons,  1517,  in-8.  — 
Voir  les  n**«  i554*55. 

1635  Les  douze  dévotes  contemplations,  préroga- 
tives... du  nom  de  Jésus,  par  Sim.  PorvtEAOLT. 
Parié  (vers  i52o),  ln-8. 
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1635*  Les  louanges  de  J.*C.  par  Vict.  Bhodeal. 
Lyon  (i5fto),  in-8. 

1Ô36  Diai^le  spirliod  de  la  passion.  Paris  (>ers 
i5ao),  ln-8. 

]657  L’horloge  de  la  passion,  par  Fr.  P.  Petit. 
PariSy  i5t0,  ln-i6. 

i658  De  ta  connaissance  cl  de  l’amour  du  fils  de 
Dii'u  N.  S.  J.-C.,  par  le  P.  J. -B.  de  Saiui<Jure. 
PaHi,  i63A,  ln-d>-*-Xouv.  edll.,  retouchée  pour 
le  style,  par  l’abbé  Tarpin,  Lyon,  tSaS,  5 sol. 
in-8.;  aussi  Clermont-Frrrand^  i837, 8 \ol.  ln-8. 
et  8 vol.  in-ia.  — Le  même  ouvrage  abrégé  (par 
l’abbé  de  S.  Pard).  Parity  177a,  In-ri. 

Eq  IS4A.  M*<|uiiniân  Jaoior  iTtit  loai  pmM  ose  édlUoa  i^n 

6 val.  Ia*is,  caufomw  à l*oti|OtHil. 

i63g  L'humme  spirituel,  par  le  même  S.  Jure. 
PariSy  iC40,  lo-At^  Lyon^  i836,  3 vol.  in-8. 

1660  L’homme  religieux,  par  le  même.  PariSy 
1O37,  in*6.  — LyoHy  i836,  3 vol  ln<8. 

1G60*  Le  livre  des  élus,  ou  Jésus  cruclAé,  par  lo 
même,  revu  et  mis  dans  uii  nouvel  ordre  (par 
l'abbé  de  Saint  Pard}.  PariSy  1771  (aussi  178g 
et  1833),  ln-13. 

i66ob  L’AMotaicx  tralcléque  N.  S.  Jêsus>Chrlsi  a 
fait  et  déœonstré  au  St.  Sacrement  de  l'autel. 
Paris  (vers  ibso},  In'iO* 

1G61  Le  Livre  de  nouvel  réimprimé,  faisant  men- 
tion des  sept  p^rolles  que  J.-C.  dit  en  l’arbre  de 
la  croix.  Por/i,  i535,  in-8. 

1663  P.-J.  BocRORr^ii  vltx,  passlonis  et  mortis 
mysteria.  Antuerpiœy  1633,  in-8.  flg. 

i663  Benod.  naeflcn  schola  cordis  et  regta  lia 
crucK  Antuerpiœy  i035,  3 vol.  in-8. 

166A  Le  chemin  royal  de  la  cr9lx,  composé  en  lat. 
par  Beu.  Haeflen,  traduction  nouvelle.  PariSy 
1757,  3 vol  ln-13. 

1665  P.  Diveri  sacrum  saocluarinm  cruels.  An- 

tuerpio’y  iGSA,  ln-4. 

1666  ihéoioÿe  de  la  croix,  ou  les  œuvres  et  la 
vie  de  la  B.  Anccio  de  FoUgiiy,  trad.  du  latin. 
ColognSy  169O,  pet.  ln-13. 

1OO7  Parole  devote  de  V anima  inamorata  dl  misscr 
Jesu.  (t'eneiia)y  1^71,  in-^ 

16G8  Pianto  délia  marcbcsa  di  Prscara  sopra  la 
passione  dl  Crlsto,  ec.  Venetitty  i550,  in-8. 

1O60  (^lamlta  de’  cuori,  cioé  la  vUa  di  Glesù 
nel  ventre  dl  Maria;  da  L.  NoviRini.  Verotuiy 
1643,  in-13. 

1O70  La  UévotioQ  8 N.  S.  J.-C.  dans  l'eticbartstic, 
par  le  P.  Vaubert.  PariSy  1711,  3toI  in-is. 

1671  L’excellence  de  la  dévotion  au  cœur  adorable 
de  Jésus-Christ  (par  le  P.  Jos.  Gallifert}.  Sanajy 
1 745,  ln-4. — ou  6*  édit. , Pnr/s,! 8 1 g, 3 vol  ln-13. 

1O73  InxERARit’M  bealx  Virglnis  et  Del  genluicis 
Martx.  (circa  i483),  In-A. 

1673  CoBORA  mislica  fi.  Maris  Virginia.  Antuerp.y 
1403,  in-8. 

1673*  Noium  beats  Maris  Virglnis  psalterium. 
ZzennOy  i4g3,  in-4.  (Article  Psalteru'm,  p.  860 
de  notre  3*  volume.) 

1674  Le  Ihre  de  la  toute  belle  sans  pair  qui  est  la 
Vierge  Marie,  par  J.  Hcvrt.  PariSy  i5i6,  in-8. 
(Aussi  au  mol  Livre.) 

1674*  Le  char  sacré  de  l’aurore  de  grâce  par  Fr.de 
càcloUn.  LyoHy  163$,  in-8.(ArUcie  Hecquet.) 

1673  L’aimable  mère  de  Jésus,  trad.  de  l’espagnol 
par  le  P.  d’OsBiLU.  AmitnSy  1671,  pet.  In-i3. 

* 1676  P.  Biveri  sacrumoraiorium  piarum  Imaginum 
immaculats  Maris,  etc.  Antuerpiœy  i634,  in-4. 


1670*  J.-A.  STOCE1IA.R».  Plnacothcca  raariana.  Au- 
gMitœ-yindslicorumy  1760,  in-8. 

1677  CoRTEMPLAcioRES  sobrc  cl  rosaiio  de  nuestra 
seilora  hisloriadas.  SevitUsy  i4(j5,  in-4. 

1678  Rosariim  Virglnis  Maris.  BrutjiSy  i5oS,  In-8. 

1679  Bosario  délia  glorlosa  Verginc  Maria,  yentt.y 
1334, in-8. 

1680  Les  merveilles  du  rosaire  de  la  Vierge,  par 
R.  Cavarac.  PariSy  i03g,  ln-16,  Ag. 

1681  Au.rvF.TTc.A  d'amour  du  Jardin  de  la  cou- 
frairic  du  Saint  Rosaire,  (par  Anl  Allart). 
ValencifnneSy  1617,  In-ia. 

1683  Les  Frcitz  sacrex  du  cordon  de  saint  Fran- 
çois. Paris,  1604,  ln-13.  — Voyci  les  n«  ai  830 
et  suivants. 

F.  Ouvrages  sur  le  Quléiisme. 

1683  Explication  des  maximes  des  saints  sur  la  vie 
intérieure  (par  de  Férelor).  BruxelleSy  1698, 
ln-13. 

1684  Œuvres  spirituelles  de  madame  J.-M.-B.  de 
La  Mothc-Giiion,  43  vol.  pci  in-8.;  savoir  : les 
livres  de  l’Ane,  et  du  Nouv.  Testament,  avec  de» 
explications  et  dos  réAcxions  qui  regardent  la 
vie  Intérieure.  Vologney  1713-15,  ou  Pons, 
1790,  30  vol  — Discours  chrétiens  et  spirituels 
sur  divers  sujets  qui  regardent  la  vie  intérieure. 
Colognty  1716,  ou  Paris,  1790, 3 vol  — Lettres 
rhrélioiines  et  spirituelles.  ColognCy  1717, 4 vol; 
ou  avec  la  correspondance  secrète  de  Fénelon 
avec  l’auteur.  LondreSy  1767-68,  5 vol  — Les 
opuscules  spirlt.  Vologney  1730,  ou  1790,  3 vol. 
—Poésies  et  cantiques  spirituels.  Vologney  1 733, 
ow  noo,  4 vol  — Les  JustiAcations  de  la  doc- 
trine de  madame  Guion.  Colognty  1730,  ou  avec 
un  examen  de  la  g*  et  de  la  io«  conférence  de 

Cassteo par  M.  de  Fénelon,  1790,  S vol. 

— Vie  de  madame  Gnion,  écrite  par  elle-même. 
fo/o^nc,i730,ou  1793,  S vol;  on  y ajoute  l’Ame 
amante  de  son  dieu,  1790,  pet.  In-8.  (voyex  le 
n*  1637).  — Le  directeur  mystique,  ou  les 
œuvres  spiriluollcs  de  M.  Bertot,  directeur  de 
madame  Guion.  Vologney  1736, 4 vol 

G.  Pratiques  cl  Exercices  de  piété;  Méditations, 
Pensées  et  Instructions  chrétiennes;  Préparation 
à la  mort 

1685  GciLLERMCsseuWIlhelrous  (Alvcmus).  Rhe- 
torica  dlvina.  (iandaviy  i4B3,  in-4. 

1685*  Le  McssAGiERde  tout  bien.  PariSy  de  Marne f 
(sans  date),  in-8. 

1686  Le  Livre  de  vrayeet  parfaicte  oraison.  PariSy 
1 539,  In-8. — Voir  1 595. 

1687  Èpistrs  familière  de  prier  Dieu,  etc.  (i53S), 
in-8. 

1687*  Traité  de  la  prière,  par  Nicole,  n*  1874. 

1688  Les  Granm  suffrages  et  dévotes  oraisons  4 
.Noire-Setgnetir.  PariSy  In-8. 

1O89  Les  .saintes  prières  de  l’âme  chrétienne 

écrites  et  gravées  par  P.  Moreau.  Parity  1669, 
in-8. 

i6go  Manuel  du  chrétien.  Vologney  1740,  in-i3. 

1691  Le  livre  du  S.  Sacrement  de  l'autel,  par  de 
Mort-Fiqiet.  Porfj,  In-8. 

1693  La  douice  mouelle  des  os  de  l'avent,  par 
Ma&sicux.  PariSy  1678,  io-8.  (en  vers,  aus.«4 
i38o3). 
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lOgS  Cooduitc  pour  passer  saiDlcmeiil  le  temps 
(ielVeol,  par  le  P.  Avrlllon.  Pur/*,  1737,10-12. 

i6ga  Qi'AMUaisiiiAL  spirituel.  Paris^  lii-a. 

i0q5  Conduite  pour  passiT  saintcmeul  le  carême, 
par  le  P.  A>rillon.  Parité  i7âo,  iit-is. 

1696  Conduite  pour  passer  saintement  le  temps 
des  octaves  de  l’Ascension  et  de  la  Pcrilccûte, 
par  le  même.  Paris,  i7iA,Iihi3.  (On  a du  même 
auteur  douze  autres  ouvrages  ascétiques,  impr. 
de  1707  <1  1740,  et  rélmpr.  depuis.) 

1697  Modi's  et  Ratio  de  divine  conlcmpiaiiuii. 
Parity  iO'4.  goth. 

169S  Les  temptalioiis  de  l’ennemi,  avec  les  médi- 
tations de  S.  BoKAveirri  ne.  Paris,  ln-4.  goth. 

1C99  L’eiposicion  des  sept  psrauincs  (ou  les  sept 
degrés  de  l’échcllc  de  pénitence),  par  Pierre 
d’.\llly  (en  lal.  de  Aluco).  (vers  i5Îxi),  in-4. 

1699*  Raym.  Ltu.11  liber  niedilationum.  Roihom., 
i(U2,  in-8. 

1700  La  mendicité  spirituelle,  les  méditations  de 
l'ànie,  etc.  (par  J.  Gerso!«  }.  Paris,  1 joo,  in-4. 
— Voir  les  n“*  iSs/t-uj. 

1 701  Sainte  médllatioii  de  l'homme  sur  soi-même, 
par  Rob.  Cibülk.  Paris,  i5io,  iii-fol. 

1703  Méditations  chrétiennes  par  le  1*.  Malebran- 
cbe.  Co/opnc,  i6S3,  iii-i3. 

1704  La  religion  chrétienne  méditée  (par  Drbon- 
naire  et  le  P.  Jard).  Pur/i,  1743,  6 vol.  in-i2. 

1705  MÊoiTAnoM  chrétiennes. rtVirne,  1764,  in-K. 

1700  La  couronne  de  l’année  rhréUrnne,  ou  iti<^ 

ditalions  sur  les  plus  importantes  vérités  de 

l’ÊvangUc par  Abelly;  retouchée  par  Uau- 

drand.  a vol.  in-ia. 

1707  Méditations  sur  les  mystères  de  la  fol,  irad. 
de  l'espagnol  de  L.  Dupont.  Parû,  i683,  3 vol. 
in-4.  ou  6 vol.  in-ia.— Les  mêmes,  revues  par 
le  P.  Brignon.  Par/i,  1 70a,  3 vol.  ln-4.  ou  7 v ol. 
in-ia« — I^es  mêmes,  abrégées  par  le  P.  Frison. 
Ckaalons^  t7i3,  ou  Paris,  4 vol.  in-ia. 

170g  Considérations  chrétiennes  pour  tous  les 
jours  de  l’année,  par  le  P.  J.  Crassel.  Paris^ 
i6S3,  4 vol.  in-ia. 

1 70Q  Méditations  pour  les  dimanches  et  fêtes,  trad. 
du  laL  du  P.  Busée.  BnucelUt^  1693,  in-ia. 

1710  Pensées  ou  réflexions  chrétiennes  pour  tous 
les  Jours  de  l'année,  par  le  P.  Nepveu.  Paris, 
1^93  et  lêiê,  4 vol.  in-12. 

171 1 Instructions  chrétiennes  sur  les  mystères  de 
N.  S.  J.  C.  et  sur  les  principales  fêtes  (par  de 
Singlio).  Avignon,  i744«0vol.  in-ia. 

171a  L'aimée  chrétienne  (par  Letourneux).  Paris, 
1710,  i3  voL  In-ia. 

1713  Exercices  de  piété,  parCaoiser.  Lyon,  1747, 
18  v<d.  in-ia. 

1714  L’Absée  du  chrétien  (par  H.Oriflfet).  Paris, 

18  vol.  in-ia. 

1715  L'aimée  ecclésiastique,  ou  instructions  sur 
le  propre  du  temps,  etc.(par  Nic.LeDuc).Parif, 
17S4-39,  i5  vol.  in-ia. 

1716  Pensées  ecclésiastiques  pour  tous  les  jours 
de  l'aonée,  par  l'abbé  Caron.  Lille,  1833, 13  vol. 
in-18. 

1717  Médiutions  sur  les  évangiles,  par  Bossuet. 
Pariâ,  1731,  4 vol.  In-i3. 

1718  Elévation  À Dieu  sur  les  mystères  de  la  reli- 
ÿon  chrétienne,  par  le  même.  Paris,  1747, 
3 vol.  in-ta. 

1719  .Méditations  sur  les  mystères  de  la  foi,  sur 
les  épures  et  évangiles,  par  un  soütalrcde  Sept-*. 
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Fonts  (Drouet  do  Mauperluy).  Paris,  1718, 
4 vot.  in-t3. 

1730  Médiutions  sur  la  concorde  de  l’évangile, 
avec  le  texte  (par  Mc.  le  Gros).  Paris,  1733, 

3 vol.  in-13.  » < 1 

1731  — Sur  l’épllre  de  S.  Paul  aux  Romains,  avec 
le  texte,  par  le  même.  Paris,  1735, 3 vol.  In-12. 

1732  — Sur  les  épi  très  catholiques  de  S.  Jacques, 
S.  Pierre  et  S.  Jean,  par  le  même.  Paris,  1 734, 
6 vol.  in-13. 

1733  Médiutions  ecclésiastiques,  par  un  curé  du 
diocèse  de  S.  Claude  (Jos.  Chevassu).  Lyon  ou 
Paris,  1764,  6 vol.  in-is.— Réimpr.  à Lyon  et 

4 Besançon,  en  0 et  en  3 vol.  in-13. 

1734  Morale  du  .Nouveau-Testament,  parUgéeen 
réflexions  chrétiennes  pour  chaque  jour  de 
l’année,  parle  P.  de  Neuville.  Paris,  1758, 3 vol. 
In-13. 

1 735 L’Evakcile médité.  Paris, 1773, 13vol.io-i3. 
1736  L’année  apostolique,  par  Duquesne.  Paris, 
1791,  13  vol.  IU-12. 

1727  Explications  des  évangiles  des  dimanches, 
par  Cés.  G.  de  la  Luzerne.  Lyon,  1807,  5 vol. 
in*8.  et  in-13,  et  Paris,  1816  (Besançon,  1820), 
4 vol.  in-13. 

1738  Transitus  animæ  reverlentis  ad  Jugum  sanc- 
tum  Christ!  Jesu,  aiictore  Besomties  de  S.  Gé- 
nies. Montalbani,  1788,10-13. — Trad.cn  franc. 

. par  Cassagnes  de  Pcyroncnc,  sous  le  titre  de 
Sentimens  d'une  âme  patiente  revenue  des 
erreurs  de  la  phiiosophie , MonUuban,  1787, 
3 vol.  in-13. — Autre  tradurt.  par  le  P.  Briimd, 
sous  le  litre  de  Triomphe  de  P/iomme-Dieu, 
3 vol.  in-13. 

1739  0rrsrxLES,  ou  pensées  d’une  âme  de  fol  sur 
la  religion  chrétienne  (par  M»«  la  duchesse  de 
Bourbon).  i8i3,  ln-4. 

1730  Ans  bcnc  moricndl.  Penet,,  1478,  in-4. 

1730*  Ans  moriendi.  In-4.  flg.— Voyez  les  n“*o585 

et  sui\. 

1731  Préparatif  à la  mort,  par  D.  Eiasiie,  trad.cn 
franç.  par  Guy  Morin.  Paris,  i54i,  in-16, 

1733  Traité  pour  êter  la  crainte  de  la  mort,  etc., 
par  H.  Philippin,  i583,  in-34. 

1733  La  manière  de  bien  se  préparer  à la  mort, 
par  de  Cbebtablon.  Anvers,  1700,  in-4. 

1734  Varil  e verl  ritratti  délia  morte,  disegnall  in 

imagini  cd  espresal  in  essempi dal  P.  G.-6. 

Manni.  Tenet»,  1O69,  in-8. 

U.  Règles  et  Devoirs  religieux  de  différents  états. 

1735  Les  règles  de  bien  vivre,  par  Gebsox.  Paris, 
i5o6,  in-4. 

1736  P.-Jo.  David»  veridicus  dirislianus.  Antuer- 
pia,  1601,  in-4. 

1737  Ejusdem  occasio  arrepta,  etc.  Antuerpite, 
i6o5,  io-4.  fîg. 

1758  Décor  puellarum.  Tenet.,  i4Gi  (1471),  in-4. 

1759  Gloria  mulierum.  (1471),  in-4. 

1739*  Palma  virtuluin.  Tenet.,  1471,  ln-4. 

1740  Chapcilet  de  virginité.  Paris  (vers  i55o),tn-4. 
— Voir  le  n"  i556. 

1740*  La  pomme  de  grenade  mystique,  ou  Instruc- 
tion pour  une  v ierge  chrétienne,  par  le  P.  Cres- 
pel.  Paris,  1 585,  in-8.  (Art.  Discocrs  sur  la  vie.) 

1741  P.  II.ED1  de  amoris  gencribus  libri  très. 
Tarvisiit  1492,  in-4. 
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17A2  Le  guidon  des  gens  mariés,  par  R.  de  &lo>- 
riQLET.  Paris^  In-ü.  goth. — Voir  tes  n**»  3865  cl 
sui  V.  ) 

1743*  Kxonomic  rhrestienne,  par  J. -B.  de  Glf.x. 
Liége^  1608,  in-S. 

1743  ('..(TÉciiiSME  des  gens  mariés,  (l'aen,  vei-s 
1783},  in-13. 

1744  Ma.m'u.  des  dames.  Parité  in^S. 

1 745  l>e  Livre  de  U remme-forle.  Paris^  in-8.  golli. 

1746  1nsthixtio;«  cl  manière  de  vi^re  pour  une 
feiunic  séculière.  Por/s  (cummencemenl  du  lO* 
siècle),  ln-8. 

1747  Liiro  da  regra  e perfelçam  de  conversassarn 
dos  monK<‘S,por  Lor.  iL'STtsu?(o,  iraduxido  por 
Donna  Catharina.  Coimbra^  i53i,  in>fol. 

1 748  Figurer  iuysiic|ues  du  riche  cabinet  des  daines, 
par  A.  Dichcsse.  Paris,  i6o5,  in-ia. 

1749  Des.  Krasmi  >idua  chrisUana.  1539, 

in-8. 

1750  La  tourlerelle  de  >iduilé,  par  F.-P.  Doré. 
Parité  1574,  iii-iô. 

1751  Ali).  I'rottus,  de  vero  cl  perfcclo  clerico. 
FerrarUr^  i475,  in-4. 

1751*  HcroRMATORiuii  vltxmoruiuque  clericoniin. 

BasiUtr^  i494,  in-8. 

1753  Devoirs  eccléniasliques,  ou  instructions 

sur  les  saints  ordres,  par  Fr.-Hyac.  Sevoy.  Parts, 
1760-65  (aussi  1770),  4 vol.  in>i3.  Aesafifon, 
i83o,  a vol.  in-8.  — Voir  les  n"»  ia04  cl  sulv., 
aussi  iSi3. 

175a*  De  la  sainteté  et  des  devoirs  de  la  vie  mo> 
nastiquo  (par  Doutbillicr  de  Rancé,  abbé  de  la 
Trappe);  avec  les  éclaircissements.  Pans,  i684- 
85,  3 vol.  ln-4- 

1753  Traité  des  éludes  monastiques,  par  D.  Mabil- 
LON.  Paris,  1691,  in-4. -- Réponse  de  l*abbé  de 
Haiicé,  1 693 , ln-4. — Héflesionssur  cette  réponse, 
par  D.  Mabilion,  1699,111-4. 

1753*  Le  livre  d'instruction  pour  les  religieuses, 
par  J.  Hcvrt.  Ports,  i5i6,  ln-8. 

1754  Luucttcs  spirituelles  pour  conduire  les  fem- 
mes religieuses,  par  P.DinosT.tyim, 1598,  ln-a4. 

1755  Enchlridion,  ou  manuel  du  chevalier  chres- 
tlen,  par  D.  Krasms.  Anvert^  1^9,  ln-8. 

nMLa  R^olr  des  marchands.  Proe^iu,  1496,  in-4. 

1757  Boutique  sacrée  des  saints  artisans,  par 
Bridoci..  i65o,  In-ia. 

6.  Théologie  polémique. 

A.  Vérité  de  la  religion  chrétienne. 

(On  • rCnnl  kl  les  ècrUi  ciet  proteiunti  à rcui  ût% 
r*tholR|uet.) 

1758  Delectus  argumentorum  et  syllabus  scripto- 
mm  qui  Terilaiem  religionis  christ,  assemc- 
mnt,  edente  Fairicio.  Uamhurgiy  i7a5,  in-4. 

1759  Fortaliuom  fldei  (perAlphonsum  de  Spina). 
In-foi.  goth. 

1760  MarsII.  Ficfui  liber  de  chrisliana  religlone. 
(P/orenfiÆ,  clrca  i48o),  in-4. 

1761  P.-D.  HnrT.DemonstraÜoevangel)ca.Pani., 
1690,  In-fol. 

1763  Ejusdem  Atneianc  qunsUones  de  concordia 
ralionis  et  Hdei.  r adomi*,  1690,  ln-4. 

1768  Pensées  sur  la  religion,  par  Pascal. 

1764  Mich.  de  R1.IHALDC.  Forma  verte  religionis. 
tteapoUy  i60a,  iii-4. 


1765  Exposition  de  la  doctrine  de  rÉglise  calbo- 
liqiie,  par  Bosscrt.  Parité  In-ia. 

1766  (NCnvrcs'de  BossrcT. 

1767  Démonslraiion  de  l'cxUtcnce  de  Dieu,  par 
Fénelon.  Pons,  1718,  In-ia. 

1768  Exposition  de  la  doctrine  de  Lelbniu  sur  la 
religton,  suivie  de  pensées  ex  traites  des  ouvrages 
du  mémo  auteur,  (>ar  M.  Kymery  (ou  ptuiél 
Kmery).  Parii^  1819,  In-8. — Voy.  le  d*84t5. 

1769  Vinc.-L.  Goiil  veritas  religionis  chrisUacir 
et  llbrorum  qtilbiis  innititur  contra  Atheos, 
Polytlieos,  Idniolatras,  Mahommedanos  et  Ju- 
daKis  dcmon.s(rala.  Pointe,  1735-40,  7 ton.  en 
ia  vol.  In-4. 

1 770  La  religion  chrétienne  autorisée  par  les  témol- 
guages  des  auteurs  païens,  parDom.  deCoIonU. 
Lyon,  1718,  a vol.  in-ia.  — Xouv.  édit., précé- 
dée d’une  notice  liisloriqiie  |uir  M.  Labooderie, 
Parti  et  fUtançon^  1826,  tn-8. 

1771  Traité  de  la  véritable  religion,  par  Fr.  de  U 
('.liamiire.  Paris,  1787,  5 vol.  in-ta. 

177a  La  religion  ehréllcnne  prouvée  parlesfolo. 
par  llouttcvillc.  Por/i,  1740,  S vol.  in-4.  ou  A 
v-oL  in-ia. 

1773  Traité  histor.  et  dogroal.  de  la  vraie  religion, 
par  X.-S.  Rcrgler.  P«r/i,  1780,  ta  vol.  lu-ia.— 
Pcianfntt,  i8ao,  10  vol.  ln-8. 

1774  Dissertation  sur  la  vérité  do  la  religion,  par 
M.  de  La  Luzerne.  Lanyrtt^  i809,  4 vol.  in-is- 

1775  Dissertation  sur  l’existence  et  les  atlributv 
de  Dieu,  sur  les  prophéties  et  sur  la  révélatiou, 
par  le  mémo,  1808,  3 vol.  In-ia. 

1 776  Démonstration  évangéU((ue,  avec  un  irailéwr 
la  tolérance,  parM.Duvulsin.  Paris,  iSo5,ln-8. 

1777  Les  apoloÿstes  InTolontaircs',  ou  la  rrilgion 
chrétienne  prouvée  et  défendue  par  les  olûcr- 
vatloiLs  mêmes  des  Incrédules,  par  M.  Uerauli. 
Orléans,  i8at,  ln-8. — Suite,  /4/d.,  i8ai,  ln4. 

1778  Défense  du  christianisme,  par  D.  de  Frsys* 
^nous.  Part’/,  1835, 3 vol.  in-6. — ou  4*  édition, 
i8S3,  3 vol.  In-io. 

1779  1^  rcligionc  dimostrau  e difesa  dal  dg. 
Atess.  Tassonl.  Poma,  i8o5-8,  3 vol.  in-8.— 
Trad.  en  franc,  sur  la  4*  édition  Italienne,  p>r 
M.  Robinot.  Fûtencê  et  Por/«,  i838,  S vol. ln-8. 

1779*  Theology  exptained  and  dofended  by  T. 
Dwight. — Voir  le  n*aoi8. 

) 780  La  raison  du  christianisme,  ou  preuves  de  U 
vérité  de  la  religion  Urée  dos  écrits  des  plu' 
grands  hommes  delà  France,  del'Angleienccl 

• derAllemagne,  ouvrage  puhliéparM.  Genooric, 
3*  édil.  Paris,  i84i,  a voL  in-8.  — Ausri  4 *oi. 
même  date. 

1781  Discours  sur  les  rapports  entre  les  sdencos 
et  la  religton  révélée,  prononcés  à Rome  psr 
Mc.  Wisetnan,  a*  édlL  Paris^  1841,  a vol.  in*é. 
~ Le  même  ouvrage  en  anglais,  Londrft,  1^* 
. a vol.  ln-8.  --  Voir  le  n*  i844. 

' 178a  Le  génie  du  chrlsüanisine,  par  F. -A.  de 
(^hâteaubriand.  Por/a,  1816,  5 rot.  io-8.  (U 
première  édition  de  cet  ouvrage  parut  en  l’an  x 
OSoa),  en  3 vol.  in.6.) 

1783  Essai  sur  l’Indifférenceen  matièredereliglofi, 
par  Fr.-Roberl  de  LaMb.’xnais.  Poriz,  i8i7-e3. 
4 vol.  in-8.  — 4*  édit,  i843,  4 vol.  gr.  iii-18. 


i De  la  vérité  de  la  religion  chrétienne  contre 
les  athées  et  lofldèles,  par  Phll.  de  Moassv. 
•(nnrrs,  i58i  y in-4. 
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17B5  GBOTfv$,deT«riuie  rcUglonis  christ.  Lugd.- 

BntAv.y  i66v),  lo-iü. 

1786  Traité  de  la  vérité  de  la  religion  chréticone. 
avec  J^ari  de  se  connaître,  par  J.  Abbadlc.  La 
lïaye^  i7W,  4 vol.  In-i2.  — Nouv.  édit,  avec  des 
notes  par  M.  L.  (Lacoste)  D(/on,  j8i6,  A vol. 
in-i9. 

17B7  Dlsscruüon  sur  rcxlsicnce  de  Dieu,  par  Ja- 
queloi.  lut  llatje^  i0<j7,  liM. 

1768  La  même,  augmentée  de  la  vie  de  l'auteur 
et  de  quelques  lettres  ( par  Cabre-Pérau.)  Paris, 
1744.  S vol.  Iii-ia. 

1780  Pb.  a Limlxjrch,  de  veritate  religionis  christ. 
Gomi(V^  1C187,  in>4. 

17^  Défense  de  la  religion,  trad.  de  l‘angla!s  de 
Gllb.  Burnot.  1738,  6 vol.  pet.  iii-8. 

1791  Divine  légation  of  Moscs  di:U)oustrated , by 
Warbiirton.  London,  17O6,  5 voi.  |n-8. 

179^  Traité  de  l’exlsteiicc  de  Dieu,  par  Clarke. 
Amsterdam,  1737,  3 vol.  ln-8. 

1793a  The  divine  authorily  of  tlic  Old  and  .\cw 
Testament,  hyj.f>>land.  London, 1789-40,  2 vol. 
trvK.  — 1887,  ln-8. 

i79ab  The  ad\atiugcand  necessity  of  the  Chris- 
tian rcvefatloii,  by  l'ic  sa.iie.  London,  17O1, 
3 vol.  ln-4.  (Réimprimé  plusieurs  fols  en  3 vol. 
ln-8.) 

A 'lew  of  the  principal  deistlcal  writers, 
Ihat  hiâ  a^arod  In  the  last  and  présent  ceii- 
tory,  by  J.  Leland*,  a new  edii.  wiih  an  appeii- 
dl\  by  W.-L.  Brown.  London,  1798, 3 vol.  ln-8. 

1793  Nouvelle  démonstration  évangélique,  trad. 
de  Tangl.  de  Leland.  Liège,  17G8,  4 vol.  in-i3. 

1794  De  ia  religion  chrétienne  par  Addison,  trad. 
de  Tanglals  par  G.  Seigneux.  G^ève,  1773, 
3 part.  in-8. 

1795  Kvkicnce  of  the  Christian  religion,  by  J. 
Uattir.  London,  1788, 3 vol.  tn-8. 

1 796  De  l'évidence  de  ta  religion  chrétienne,  trad. 
de  l’anglais  de  Jenyns,  4*  édition,  augmentée 
d'un  plan  de  Fénelon  cl  de  pensées  sur  la  pro- 
vidence(piibl.  par  de  Sainte-Croix).  Paris, an  xi 
(iKo3),  In-I3. 

1797  ObsorvallorÂ  on  the  conversion  and  aposile- 
‘ôhip  of  St.-Paul,  by  G.  Lyttelton.  Lendon, 
1747,  in-8. 

179^  La  religion  chrétienne  démontrée  par  la  con- 
version et  l'apostolat  de  saint  Paul,  trad.de  l'an- 

- glais  de  George  Lyttclton,  par  Guenée.  Paris, 

J14I734,  )n-i3. 

1798  Le  christianisme  des  gens  du  monde,  mis  en 
opposMinn  avec  le  véritable  christianisme,  par 
>vill.  Wllbeforce,  traduit  de  l'anglais  sur  la 
tj«  édition  par  M.  Frossard.  Montauban,  1831, 
s vol.  ln-8. 

1799  Ébauche  de  la  religion  nalur.  trad.  dcl'angl. 
de  WollastoD.  La  llaye,  1736,  lu-4>  ou  17GC, 
3 vol.  in-13. 

1800  Théologie  naturelle,  trad.  de  i'angl.  de  WllJ. 
Paley,  par  Ch.  Plctet  Genève,  1817,  ln-8, 

1800*  L’analogie  de  la  religion  naturelle  et  révé- 
lée, avec  l'ordre  et  le  cours  de  la  nature;  par 
Jos.  Butler,  trad.  de  I'angl.  Paris,  ln-8. 

1801  La  vérité  de  l’histoire  de  saint  Paul,  telle 
qu’elle  est  rapportée  dans  l'Écriture,  prouvée 
par  la  comparaison  des  épttres  qui  portent  son 
nom,  avec  les  actes  des  apôtres  et  avec  les  épt- 
tres entre  cllc-s  p.ir  Will.  Paley,  traduite  de 
l’anglais.  Parité  1831,  in-8. 


180a  J.  Ray’s  wisdom  of  god  manlfestcd  in  the 
Works  of  the  création.  London,  1759,  ln-8. 

1808  L’existence  de  Dieu  démontrée  parles  mer- 
veilles de  la  nature,  par  Meuwenlyt;  trod.  de 
I’angl.  par Noguez. Paris,  1735 OUI 7ÔO, ln-4. 

1804  Théologie  astronomique,  par  Derbam,  trad. 
de  I’angl.  par  Bellanger.  Paris,  1729,  ln-8. 

180Ô  Théologie  phj'siquej  traduite  de  l’anglais  de 
Derbam,  par  Jac.  Lufucu.  Rotierdam,  179O,  ou 
1780, ou  1743;  Paris,  iii^iLeyde,i-jOQ,  2 part, 
en  1 vol.  in-8. 

180O  Théologie  de  l'eau,  ou  essai  sur  la  bonté, 
la  sagesse  et  la  puissance  de  Dieu,  manifestées 
dans  la  création  de  l’eau,  trad.  de  l’allemand  de 
J.-Alb.  Fabricius.  La  Haye,  1741,  ln-8. 

1 807  Théologie  des  Insectes,  ou  démonstration  des 
perfections  de  Dieu  dan»  tout  ce  qnl  concerne 
les  insectes,  trad.  de  l’allem.  de  Lesser«  avec 
des  remarques  par  P.  Lyonnet.  La  Haye,  1743, 
ou  Paris,  1745,  3 parL  ln-8.  Ilg. 

1 808  Considératicii  sur  les  œuv  re$  de  Dieu  dans  le 
règne  de  la  nature  et  de  la  providence,  par  C.-C. 
Sturm,  trad.  de  l'allem.  (par  M<"<  Constance). 
La  Haye,  1777,  ou  1780,  8 vol.  in-8.,  oa Genève, 
1788,  8 vol.  in-12. 

1808*  Bridgewatzb  treatises,  on  the  power,  wis- 
düiii,  and  goodness  of  God  as  manlfcsted  in  the 
création,  iutndûn,  i838,  13  vol.  ln-8. 

B.  Défense  de  la  religion  catholique  contre  les 
Gentils,  les  Juifs,  les  schismatiques,  les  hé- 
rétiques, les  incrédules,  etc 

1 809  Tuomæ  de  Aquino  liber  de  veritate  catboliCÆ 
ndri.  Roma,  1475,  in-fol. 

1810  P.  Mauiocoh  eptis  de  ateroa  Chrisii  gane- 
rationc.  Patot,,  38^,  ln-4. 

1811  P.  Niger,  traclatua  ad  Judconim  perfldlani 
exlirpendam.  1477,  In-fo). 

18 13  RADicALisaiteHiatio  fidei  orthodoxe,  etc.  iVii- 
remberget,  1477,  In-fol. 

i8i3  Jo.-Fr.  Pici  examen  vanltatis  doctrlniB  gen- 
tlum  et  veritalis  cbrUÜanæ  dlscIpUoæ.  Miron- 
dul4r,  1520,  in-fol. 

i8i4Tractato  dl  Maestro  Samuel  circa  U fonda- 
mento  délia  vera  fede.  Bologna,  i47&,  in-4. 

i8i5Hadrlanl  Ftsi  InJudæos  Qagellum.  Venetiis, 
1538,  ln-4. 

1816  PoRCBETi  Victoria  adversus  fmpios  haebreos. 
Parisiis,  i5ao,  in-fol. 

1 817  J. *B.  Rossi, délia  vaoa  aspettazlonedegli  Ebrei 
del  loro  rc  Messla.  Forma,  1778,  in-4. 

1818  Le  soûlas  du  cours  naturel  de  l’homme,  trad. 
de  toscan  en  françois,  par  Gllb.  Dert.  Paris, 
1559,  ln-8. 

1 8 1 8*  Car.  Duplessis  d’Argenlré  collectio  Judlclo- 
rum  de  noviserroribus  qui  ab  Initio  I3»isacull 
in  ecciesia  proscripii  &unt  et  noiatl.  Lutetiœ, 
1734,  3 vol.  In-fol. 

1810  Guil.  OcKAM  dlalogorum  lib.  VIL  1476,  ii>4bl. 

1 830  Clem.  Galiui  concilialioecclesix  armeiue  cuin 
romana.  Roma,  i05o-6i,  3 voL  In-fol. 

1821  Moxeta  cremonensls  adversus  Catbaro»  et 
Valdcnses  libri  V.  Romœ,  1743,  In-foL 

1833  Tiuime  Intitule  les  luvccUnes  contre  la  lecte 
de  Vauderie.  [Bruges,  vers  i48o),  In-foL 

1833  Disputation  contraJes  erreurs  et  sectes  des 
Vauldots,  par  Cl.  Seyssel.  Lyon,  P,  Maréchal 
(vers  i5oo),  in-fol. 
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i8a4  R.  RAOL'LrRi  summa  iD  qussüonibus  Arme- 
noruni.  Paris,  ^ i5ia,  in«fol. 

1895  Fr.-Alph.  a Castro  adversus  omnes  hxrcaes. 

Paris.^  i588f  In-fol.  Édition  non  mutilée. 
i89d  Les  (rois  vérités,  par  P.  Cfunaos.  Bordeaux^ 
i5g5,  in  8. 

1897  BELLAMirsDgf  de  controvcrsils  0üci.  Pragœ^ 
I79i«  h vol.  In-fol. 

1898  WALLniBcni.  de  controversHs  ddef.c'o/onfo', 
i08q,  9 vol.  in-fol. 

iSagTROvc  Waldeiisis  doctrinale  fidcl  eccicsiæ 
callioIic«.  Fenefiïi,  1571,  S voL  In-fol. 

1880  Assertio  sepiem  sacranienlorum  adversus 
Mart.  Lullicrtim,  ædita  a rege  IlKtaico  VIII. 
Londtm\  1591,  ln~h. 

i83i  Regin.  Poli  card.  ad  Uenricum  VIll  pro  er- 
clesia;  unltaiis  defeoslonc  libri  IV.  Romte  (circa 
1536),  in-fol. 

1859  Triaiogue  nouveau  contenant  l'expression 
des  erreurs  do  Mart.  Luther,  etc.,  par  J.  Gacui. 
1598,  in-8. 

i8S3  le  Pmr  rhien  de  Tévanglle  al>o)’ant  contre 
les  erreurs  de  Luther.  Marseille,  1O75,  iit-19. 
i838  Lettres  d'un  docteur  allemand  ft  un  gentil- 
homme protestant  sur  les  obstacles  au  salut  qui 

SC  rencontrent  dans  la  religion  luthérienne 

(par  le  P.  ScbcITmaker,  Jésuite).  Strasbotog^ 
1788,  9 vol.  ln-8.  ou  8 vol.  in-19. 

1835  Recueil  des  ouvrages  d'Isav  Papin  (ministre 
protestant  converti),  publié  par  le  P.  Pajon. 
Paris,  179S,  S vol.  ln-19. 
i830  Confession  de  la  foy  catholique  (contre  les 
ministres  calvinistes,  au  colloque  de  Poissy),  par 
CI.  de  SaisiCTES.  Pûrrfr,  i58i , ln-8.  — Voir  ic 
n*  9087. 

1837  Difesa  délia  messada  Mmo  Justinopolitano. 
Pêioro,  1568,  I11-8.  (Contre  VireL) 

1838  L'arbre  de  probation,  par  .Mc.  de  LAcaAtD. 
Paris,  1O28,  in-8. 

163g  Les  Salmonées  du  sieur  Reboil  contre  le 
ministre  de  Nismes  et  ceux  du  I.angucdoc. 
l.yon,  i5g7,  in-19. 

1860  La  cai>ale  des  réformés,  tirée  iiourellcment 
du  puits  de  Démocrlte,  par  J.-D.-C.  (Beboui). 
MmtpfUier,  i5g7  eu  i5gg,  ln-8. 

i88j  Les  actes  du  synode  de  la  sainte  réformation, 
par  Rrsocu  1600,  in-19. 
t8A9  Eniremaugories  et  guerres  ministrales,  par 
Fr.  Fil-Arorîit.  Paris,  1O08,  ln-8. 

1883  Vrrov,  ou  le  hibou  des  Jésuites  opposé  k la 
Corneille  de  ChareiUon.  VUUfrancke  (1678), 
in-19. 

1884  Conférences  sur  le  protestantisme  par  Mc. 
\Mseman,  irad.  de  l'anglais,  avec  une  Introduc- 

* ÜOD  sur  l'étal  et  les  progrès  du  callioliclsoie  en 

Angleterre,  par  M.  Alfred  .Nettement.  Paris, 
i83g,  9 voi.  ln-8.  — Voir  le  n*  1781. 

1 885  Ricoldi  contra  scctam  mahumclicam.  Paris., 
i5og,  in-8. 

2886  Djoxtsii  [Rikel],  carthusiaiil  contra  Alcora- 
num  lib.  V.  Cohnite,  i533,  in-8. 

1887  Confusion  de  la  secte  de  Muhamed,  par  J. 
Aivnné.  Parik,  1578,  in-8. 

1887*  Mahometanism  unvelled;  an  inquiry,  in 
which  lhat  arch-heresy,  ils  diffusion  and  conlf- 
auanco  are  examined  on  a new  prlociple....  by 
Ch.  Forsler.  lJ>ndon,  189g,  9 vol.  ln-8. 

1888  Edw.  Stilungflcut  origines  sacre. 

1888*  Le  comte  de  Vatmon(,ou  les  égarements  de 


la  raison,  par  P. -L. Gérard.  Paris,  i8o8,  « vol. 
Id-8.  ou  In-19,  fig.  (On  place  ordinairement  ^et 
ouvrage  parmi  les  romans,  tuais  II  appartiem 
véritablement  4 la  classe  des  écrits  en  faveur  de 
la  religion.) 

1889  Mémoires  philosophiques  du  Itaron  de  *** 
(par  l'ahbé  de  Griffon).  4777,  9 vn).  ii>-8. 
— iNoiivcllc  étiitlon.  augmentée  par  l'abbé  L***, 
Cl  publiée  par  J.  Fabre,  Lyon,  1893,  in-8, 
i83o  Les  hchlennes  ou  provinciales  philosopli. 
par  M.  Barruel.  Paris,  1788,  5 vol.  In-i9,  ou 
iSi9,  8 vol.  In-i9,  ou  6*  édit.,  i8*23,  8 vol.  In-ia. 
i85i  Le  triomphe  de  l'évangile  (traduit  de  l'espa- 
gnol d'OIavidéa  C.  de  Pllo),  par  Riiynand  des 
Echelles.  Lyon,  i8o5,  8 vol.  Id-8.  — a»  édition, 
Lyon,  1891,  3 vol.  in-8. 

i85q  La  sainte  Bible  vengée  dût  attaques  de  l'in- 
crédulité, par  l’abbé  Du  Clôt,  nouvelle  édition. 
Lyon,  1898,  3 vol.  ln-8.  — La  même,  avec  une 
table  analytique,  A vol.  ln-8. 

1853  Dictionnairephilosoph.  de  la  religion  (contre 
les  incrédules),  par  l'ahbé  Cî.-Fr.  .NoiuioUe. 
Avignon,  1779,  8 vol.  In-19. 
i858  AnU-DictIonnairc  philosophique,  pour  servir 
de  commentaire  et  de.  correctif  au  Dictionnaire 
pidiosophiquv  (de  Voltaire),  et  autres  livres,... 
(ouvrage  composé  par  Chaudon),  8*  édition, 
enUèreiiient  refondue  sur  les  niéinoircA  de  div  em 
théologiens.  Paris  {Aviÿiton),  177.'),  9 vol. 

(La  i«  étilt,,  sous  le  titre  de  Dictionnairo anti- 
phHosophiqne,  est  de  1767,  en  1 vol.  ln-8, 

1855  Certitude  des  preuves  du  Ghriaüanisuie, 
contre  l’auteur  du  Christianisme  dévoilé,  par 
Bergler.  Paris,  17O7,  9 vol.  iu-i9. 

1856  A{>ologie  de  la  religion  chrétienne,  par  le 
même.  Paris,  176g,  9 vol.  In-19. 

1856*  Le  déisme  réfuté,  par  le  uiéiuc.  Paris,  1766, 
in-19. 

i856**  Examen  du  matérialisme,  par  te  même. 
Paris,  1771,  9 vol.  in-19. 

1 857  Catéchisme  philosophique,  par  l'ahbé  Flexler 
de  Reval  (Fr.-Xav.  Feller).  Paris,  1777,  in-8., 
et  Lyon,  181g,  9 vol.  In-g.  Souvent  réimprimé. 

1 858  Réfkmscs  critiques  à plusieurs  dlfOcullés  pro- 
posées par  Ipv  nouveaux  incrédules,  sur  divers 
endroits  des  livres  saints,  par  RuIlet  et  Moïse. 

. Paris,  1775-83,  et  181g,  8 'ol.  ln-19. 
i85g  Lettres  de  quelques  juifs  portugais,  par 
l’abbé  AnL  Guenée.  Paris,  1781  ou  i8o5,  3 vol. 
in-8.  et  iii-t9.  — Autres  éditions  augmentées  de 
mémoires  sur  la  Judée.  Paris,  i8i5  et  1817 
(aussi  1891),  a vol.  ln-19,  et  Pap.  vélin.—  fer- 
sailles,  1817,  1 vol.  in-8. 

18G0  Th.  (^mpanells  athelsmus  triumphatus. 
Romtt,  i63i,  in-fol. 

i86i  Jac.  Batclcriivind1cl»miraculonim  adversus 
Splnosam.  Amstelodami,  167A,  ln-19. 

1869  Letlere  famigliari  contro  l'a(clsroo,scritte  da 
Lor.  Magalotti.  Milano,  i895, 9 vol.  tn-16. 

7.  Théologiens  chrétiens,  séparés  de  l’Égiiso 
romaine. 

A.  Avant  Luther. 

i863  Joan.  Hess  opuscula.  ln-8. 

1868  — et  Uicronyml  Pragensis  historia  et  roo- 
numenta.  Sorimb.,  i558,  in-fol. 
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iMj  WicLcn  (Ualogonim  \\b.  IV,  i535,  ia»h-  ^ 
Voir  le  n**3oMi. 

D.  Luitkîriens. 

1 966  Corpus  librorum  symbollcorum,  qui  )n  eccle- 
sla  rerormaioruin  auciorilatom  piiLUcam  obtU 
nuerunt;  novaoi  collecUoncm  Insllluit,  disser* 
taUiiuem  histor.  et  UUcr.  adJuosU,  et  Indices 
adjecU  Joan.-Clirist.-GulI.  AugusU.  KlUrfetdi^ 
1837,  in-8. 

1867  Mart.  LiTnaai  opéra.  H'ittebfrgœ,  i5r>4  et 
seqq.  anu.,  7 \ol.  in  fol. 

1808  IxTHtu  catcclilsmus,  in  liugua  ^irgloea. 
Siockh.^  1G96,  Id-8. 

1809  Pli.  Mcl.«scbtoius  opéra.  If  'ittebergtr^  lûoi, 

4 >ol.  in-ful. 

1870 — Loel  communes  rcrum  ihcologtcaniDi. 

1871  Notable  et  utile  traicté...  parGulll.PcMOLiN. 
Argentine,  i5q7,  bi-8. 

1871*  Brèves  sununae  religlonis  Jesu  Christ!  et 
Anti-Chrisil  (a  Klacco  Itiyrko).  .Uagdeburgi  ^ 

1 35o,  in-8. 

1873  FLAca  Illyrlct  historla  rertamlimm  Inter 
romanes  eptiscopos,  etc.  Batiletr,  i554,  in-8. 

1S7S, — Seripla  qusdam  de  coocilio  tridcntino. 
Basileœ,  ln-8. 

187a  Calalogtis  teslium  vcritatls  qui  pnntifici 
romano  redainarunt.  Aui/eir,  ij63,  In  fol. 

1875  —Scriptum  conlra  primaliim  paps;  Item, 
Flacci  IllyHci  de  eadciii  nialeria.  Iu-8. 

2 876  — N*ols  quodam  de  falsa  religloiic.  Magdeb.y 
1549,  in-8. 

1877  — Unaniniis  primiti^x*  eccles.  consensus  de 
non  statuendo  dir.  geiirrailunls  lilil  Del  modo. 
Batileœ,  iSOo,  in-8. 

1878  ^ Liber  de  sectis.  Basil.,  i563,  tn-4. 

1879  — Kssentia  orlginalis  Jnslitia*,  etc.  Basilett, 
1368,  in^. 

1880  Defensio  sanar  docirin»  de  originali  jus* 
litia,  etc.  Basil.,  ir>7o,  in-8. 

2881  — Apologla  pro  suis  demonstrationibus,  etc. 
t:>66,  iu-8.  * 

1883  — Liber  de  occasionibus  vilandl  errorem. 
Basil.,  2 569,  in-8. 

1883  — Dcnlbostraiin  doctrine  de  essentia  ima- 
pinis  Del,  etc.  Basil.,  i5to,  ln-8. 

1884  Discorso  brève  sc<pra  le  setle  pistole  scriUe 
a le  scite  chiese  de  i’  Asia.  i3So,  ln-8. 

1885  .£gid.  iic;vMit  Cahlnus  Juüalzans../fïl/e^., 

2 39r»,  in  8. 

288A  Ceilus  Secundus  CtRio,  Araneiis  scu  de 
providcnlia  DeilibeHus.  Basile(T,  i544,  in-8. 

2887  — De  amplitudinc  beat!  regnl  Dei.  BasiletF, 
i53o,  ln-8. 

1888  Vergf.ru  concilium  paplslic.  perpotuo  fugicii- 
dum  esse.  2 553,  ln-4. 

2S89  VcRCFRio  a papa  Glullo  IJI.  ln-8. 

iSgo  — Poslrermis  calalogus  hercUcor.  Pforu- 
heimii,  i.36o,  in-8. 

2 S91  Catalogo  ove  AnciMaoLoo  condanna  per  bere- 
lid,  etc.,  la  magior  pfrlc  de'flgUuoIt  dl  Dio. 
i55&,  in-8. 

2693  Job.  Gerbardi  IocI  iheotogici,  edente  J.-F- 
Cotta.  Tnbingtr,  1762-81 , *iO  vol.  in-4.  — Index 
gener.  per  G. -H.  Muller.  1788,  ln-4. 

1893  Job.  Gerhardi  luedltatLoncs  sacra*.  Lygd.- 
Baiav.,  1637,  iu-34. 


1894  ExoTiüum  pieiaüs  quoUdianum  quadiipar- 
lituin , studio  J.  GcRiuRDt.  Lugduni-Batavor., 
lOSo,  in-34. 

1895  Jo.-Fr.  Buddei  institutiones  théologie  dog- 
niatlcf,  varils  observ.  Illuslratae.  Upsiœ,  1733, 

9 vol.  tu-4.  — Institutiones  ihcologla  inoralis. 
Lipsiœ,  1737,  ln-4. 

1896 — Syntagma  dlssertatlonum  theologicanioj. 
ieiut,  1737,  S toi.  iu-4. 

1897—  Isagoge  historico-theologica  ad  tlieologiam 
uiiltcrsam  , singniaaque  ejus  partes,  iiovjs  sup- 
plemenlis  aiiclior.  Ups.,  1730,3  vol.  in-4. 

1898  Sermons  de  piété,  par  Fabrice  de  la  Bassr- 
COtR.  Amsterd.,  i645,  in-i3. 
iQOO  Predigten  von  protosuntischeo  Gotteegclrhr- 
ten  (Sack,  Spalding,  Tcllcr,  etc.,  herausg  von 
J. -P.  Bamberger).  Berlin,  1771-75, 6 part.  ln-8. 
— Ausivahî  noc  ungetlr.  Predigten  von  Ammon, 
Barlels,  Dleliich,  etc.  tbid,,  1799,  ln-8. 

1901  Mosterprodigten  Ober  aile  evangelien  und 
epistolcii  U.  i.  so  wle  flber  freye  texte  und  ca- 
sualfSHe,  a.  d.  Oiiginaiwerkcn  d.  neuesten  und 
berûbmtcslen  kanielrrdiier  Detiisch.  gez.  und 
berausg.  von  J.-K.-Jos.  Glpser  und  F.-W. 
Flachmann.  ttann.,  1810-19,  9 vol.  ln-8. 

1903  Jo.-Lor.  von  Moslielm’s  hell.  Itcden  ûber 
wlchUge  alirbeiu  der  Lehrc  Jetu  Chr.  liamb., 
1765,  S vol.  lc-8. 

f^o3  G.-Jo.  Zoffikofer's  Prcdlgtcn,  nach  seiner 
iode  berausg.  (von  F.  van  Blankenburg)./,ei;i;., 
1788-H9  et  180^,  9 roi.  ln-8.— Sainuitl.  Predig- 
toD.  ibiit,,  1798-1804,  i5  vol.  in-8. 

1904  Fr.-Vlkm.  Rehibard's  Prcdlglco.  tFittenb., 
und  Sulzb,,  1793-1818, 11  vol.  in-8. 

1905  Kr.-GIl.  lUbbcck’si'rcdlgten.  Uagdtb,,  1789- 
94,  und  i79<^i8oA,  10  roi.  ln-8. 

iQoO Cp.-F.  Ammon's Predigten.  Mirnb.,  t8i5-i6, 
und  Dresden,  1819,  5 ro).  lu-8. 

1907  J.-ll.-Bh.  DrSseke's  Predigten,  8*  A.  f.uiir8., 
1818-ig , 5 rec.  In-8.  — Predigten  ûber  frey 
gewahUe  .AbicImiUe  d.  b.  schR  /4/d»,  1817-19, 
4 vol.  in-8. 

1908  Rb.  SchuderoCs  Predigten.  Altenb.,  i8o3; 
MûHst.,  1807,  und  .\eust.  a.  d.  (>rla,  1 830, 5 vol. 
in-8. 

19OQ  F.-Dn.-E.Schleicnnachcr’s  Predigten. Ber//K, 
i8o6-30,  4 vol.  ln-8.  — SaemmlHcbe  Wertte. 
Bcr/in,  1 884*49,  ln-8.,  vol.  1 4 19. 

C.  Sacramentaircs,  Zuiogllcns,  Calvinistes,  etc. 

1910  Hukl.  ZeniGUi  opéra.  Tiguri,  1571,  4 vol. 
In-fol. 

1911  SrcvcEFELDii  Uber  de  duplici  staUi  Chrisli. 

1 546,  ln-8. 

1913  Mart.  Buceri  scripia  angllcana  ferc  omnia, 

etc.,  a Conr.-Buberto  collecta.  Basilet»,  157O 
(aussi  1577),  In-fol.  ^ • 

1918  Lrbanl  Regii  opéra,  lat.  édita,  cum  ejus  vila 
et  præfationc  Ern.  RegiL  Sorimb,,  i563, in-fol. 

1914  Zach.  Drsini  opéra  iheologica,  studio  Quint. 
Rcutherl  : addila  sunt  miscellanea  catechetica, 
cura  D.  Parei.  Ileidelb.,  iGia,  8 vol.  in-fol. 

1915  Hieron.  Zanchü  opéra  tlieologica.  f.enetii-, 
I6i3,  8 loni.  in  fut. 

1916  Jo.  Cocceii  opéra  theoiogica.  Amttel.,  1669- 
75  (item  1701),  10  vol.  in-fol. — Opéra  anccdota. 
Amstelod.,  170O,  3 vol.  in-fol. 
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1917  L'œconomie  divine,  00  système  univer»el«t 
clêmootré  des  œuvres  et  des  dcMeios  de  Dieu 
envers  les  fioromes,  par  P.  Polrel.  Amsterdam , 
il.  U'etiteitty  1687,  7 vol.  pet  IihS. 

1918  Calvim  opéra.  Amstel.^  1871, 9 vol.  in^fol. 

1919  Recueil  des  opuscules  de  Calvin.  1 566,  S vol. 
Iii-foi. 

iQQO  — Traité  des  reliques.  i5ftS,  ln-8. 

1 9î»  » — Les  actes  du  concile  de  Trente.  1 5â8,  ln-8, 
— Defensio  orthodovz  0dei  de  sacra  triol* 
late.  JI06.  Stephanus,  i55A,  ln-8. 

1 QU  3 — Payehopannychic.  lmprim.de  Badius^  1 558, 
ln>8. 

ignd-r-  Institution  de  la  religion  chrét  tiertève, 
i54i..ln-4.  (Pour  d'autres  écrits  de  ce  réforma- 
teur, voy.  Calvix.) 

tgi5  (^téchlsnie  extrait  de  celui  de  l'église  de 
Genève,  par  J.-Haym.  MetUN , avec  la  transla- 
tion en  tangue  de  Bearu.  Limoges  (i563),  io-H. 
1996  Th.Bcxœ  confessio  ebrisdanafidei.  i50o,  lo-8. 
i997~Tractatiû  de  rqiudlls  et  cHvorliis.  i>iimr, 
1590,  in-8. 

1998  P.ViRET,  de  vero  verbl  Del,  etc*,  mlnlslerlo. 
1553,  in-fol. 

1939  — DIspuUllons  chrétiennes.  Cenéra,  i58ft, 
8 vol.'  ln-8. 

1930  — Dialogues  du  désordre  qui  est  â présent 
^ au  monde.  Geacue,  1585^3  vol.  in-8. 

1981  — L'office  des  morts.  i559,Jn-8. 

1989  — Disputalions  louchant  Téfai  des  trépassés. 
Cenhfy  1553,  ln-8. 

1988  L'Intérim  fait  par  dialogues.  X.yoa,  i565, 
fn-8.* 

1988  Réponse  au  livre  d'Artas  Dé.viré,  Intltnlé 
Les  grandes  chrr>niqucs  du  Passe-partout,  faite 
par  Jacq.  fiiBNVENt;.  (ienève^  i558,  ln-16. 

1935  La  confortuilé  des  enlises  réformées  et  de 
l'église  primitive,  par  A.  DiriNET.  Lyon,  i565, 
iu-8. 

1986  Les  ruses  de  Satan,  par  J.  Aconce.  B/iU, 
1505,  in-A.  ^ 

1937  nruo^cTRAifti»  chrétiennes  aux  françols  qui 
se  sont  dévoyés  de  la  vraie  religion.  i586,  ln-8. 

1 o38  De  riustituilon,  usage  et  doctrine  du  saint  sa- 
crement de  l'cucbm^stie dans  l'égliseandenne., . 
par  Phil.de  MonsAr.  La,BO€heUty  1598,  in-8. 
1939  Excellent  discours  de  la  vie  et  de  la  mort, 
par  Ph.  de  Moenat.  PariSy  i58o,  ln-i6. 

1980  Discours  et  méditations  chrétiennes,  par  le 
même.  Saumury  1610-11,3  voL  in-is. 

1981  Le  vrai  barbare  en  langage  rogneu , par  P. 
du  Moulin.  En  Enfery  1639,  in-8. 

1083  L'antl-barbare,  ou  du  langage  étrange  et 
incogneu  es  prières,  etc.,  par  le  même.  Genève  y 
1630,  in-8. 

1983  Les  fonérailles  de  Sodonie,  (sermons)  |>ar  R. 

Le  Maçon.  LondreSy  1610,  in-8. 

1988  De  la'nécessllé  du  ruito  public  parmi  les 
chrétiens,  par  Armand Boislieleau  de  Cha- 
pelle. ProMefort  ou  Lnuimuie,  1787,3  vol.  In-I3. 

1985  Scrmuin»  jIcJ.  Saurin.  Botterd.y'i'jtt^,  13  vol. 
io-8. 

1986  Chefs-d'œuvre  ou  .sermons  choisis  de  Jacq. 
Saurin,  suivis  de  fragmoots  de  quelques  autres 
sermons  du  même  auteur,  par  les  soins  de 
M.  J.-F.  Chcnevlère.  Cenrvr,  i8a8, 8 vol.  in-8. 

1987  Le  prédicateur  évangélique,  ou  sermons  de 
Jeaii-Fréd.  Nardin,  ministre  du  saint  évangile. 
Péril,  1831,  8 vol.  io-8. 

« 


1 088  Uédi  talions  religieuses  eu  forme  dé  discours, 
pour  loutesi  Ica  époques,  clrcon.stances  elsHua- 
tloiis  de  la  vie  domestique  et  dvile,  trad.  par 
MM.  Mnnnard  et  Gence,  de  l'ouvrage  ailemaoil 
intitulé  : Stunden  der  Audachl.  Parti,  Treuttel^ 
1 830-30, 8 tom.  en  i5  vol.  ln-8. 

«089  Moniéües  et  sermons  de  C.-E.-P.  Moulinié. 

r;enèTr,  iR3o,  3 vol,  ln-8. 

19  K)  Leçons  de  la  parole  de‘t)ieu  sur  les  poiats 
l**s  plan  Importants  de  la  h>l  chrélienue,  par  le 
même,  oenêce,  1831-3O,  5 vol.  ln-8. 

1981  Exposition  des  principes  et  de  la  <liscipiine 
de  l’unité  évangélique  des  frères  de  la  coiifrsikMi 
d'Augslwurg.  .Veutfifd,  179,8,  ln-8. 
iy53  Kxpoaition  de  la  doctrino  chrétienne  qa’oo 
enseigne  dans  les  églises  de  l'unité  des  frères, 
par  A.-O.  Spangetibcrgec.  narbyy  1783,  in-8, 
1953  P.  Pirjicfir.LLr  opéra  theologica.  LugA-Set-, 
163g,  pet  in-iu. 

igS3*  Jarobi  .Arminil  opéra  ibeolo^lra.  Lngdtmh 
P(i/ar..  tOSQ,  in-8. 

19^8  Fr.  Gumarl  opéra  theologica  onmia,  seeuodb 
ruris  eoiendatlora.  Amttel.y  1668,  in-fol. 
ig55  Sim.  Rpiscovit  opéra.  Atnstelodamiy  i650, 

3.V0I.  in-^bi. 

i<j58  H.  Grotii  opéra  theologica. .^Mifdud.,  1679* 
8 vol.  in-fol.  • 

>957  Fr.  Junii  opéra  theologica,  cdltio  aucUor. 

r;e«mryi6i3,u  vol.  lu-lbl. 
to'>8  Ph.  a LImborch,  thoologia  chr1siiana.Asirt., 
1715,  In-fol. 

19)9  Fr.  Spaiiheniii  elèiirhus  conlroversianiin  de 
reiigione.  Amsielod.y  1701,  ii>-R. 

V 

D.  Anglicans,  Épiscopaux,  Prcsbytéliais, 
lion  confurmisles,  etc. 

1 9G0  The  Falhers  of  the  engiish  chureb,  or  a sélec- 
tion froin  the  wrîliiigs  of  the  refonirers  and 
carly  protestant  divines  of  the  church  of  En* 
gland  (cdiled,  witb  mcmorials  ofUicir  lives  and 
writiugs,  hy  Uie  rev.  Leigh  Richmond}.  Lond.y 
1B07-13, 8 vol.  in-8. 

19G1  The  remains  ofTb.  Cranmer,  collected  and 
arraugeU  hy  ihc  rev.  Henry  Jenkyns.  Osfordt 
1 833,  8 vol.  iii-8.  portr. 

19O3  The  Works  of  Th.  Beacon  or  Bccop.  London, 
1503-68,  3 vol.  hi-fol. 

igOfl  The  works  of  John  Javel)  (wilb  a Mfe  of  the 
aiithor  and  prcfaiory  dedlcatioo  bv  bish.  O'c- 
rall.  Lond.y  1O09  or  i0tl,3  vol.  iiMo). 

1968  The  eccleslasllcal  polity  and  other  horks  of 
Rich.  Hooker,  wiih  his  llfe  l>y  Iz.  Wallon,  and 
additions  arranged  by  J.  keble.  Oxford,  l836, 
8 vol.  in-8.  « 

igO.*)  The  works  of  Jos.  Mede,  with  a préfacé  and 
an  accounl  of  his  works,  by  J.  Worihingtoii. 
Lond.y  1677,  in-fol. 

1966  The  Works  ofThoni.  Jackson,  with  bis life 
by  Eüw.  Vaughan.  lond.,  1673,  3 eo).  in-fol. 

1967  The  select  works  of  John  Donne,  with  a 
memoir  of  his  llfc,  gnd  critical  notice  of  bis 
wriilngs,  by  H.  Alfnrd.  Lond.,  iR38, 8 'ol.  io-8. 

19O8  The  Works  of  Will.  Chlllingworth,  with  bis 
life  hy  'l'h.  Birch.  london,  i783,iu-fol. — lond.y 
1830,  3 vol.  in-8. 

i9<>9  The  wholo  works  of  Fdw.  Reynolds,  wUh  his 
fiincral  sermon  by  B.  Riveley  ; to  wbich  is  pre- 
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fixcd  a racmoir  of  thc  aulhor  by  Alex.  Cbalmers. 
lAndon^  GtoI.  In^.  (ÉdU.  plus  compile 
que  celle  de  1O79,  tn-fol.) 

1 oGo*  Jn.  Miltok  de  doclrUia  christlana  llbrl.  Can- 
tabrigiœ^  i8Qâ,  ln-&. 

1070  The  Works  of  Joseph  Hall.  Oxford^  i8d7-$g, 
1*1  >ol.  ln-8. 

1971  The  Works  of  John  LiKbtfoot,  wub  liis  Mfc, 
edited  by  (j.  Briglh  aud  J.  Slrype.  London  y 
1Û8Û,  a vol.  l«-fül.  — Kdited  by  J. -R.  Pitman. 
London,  i8aa-Q5,  i3  vot.  lu-8. 

197a  The  whole  worksof  Jeremy  Taylor.  London, 
i8aa,ou  i83g,  i5vol.in-8. — ThepracUcal  Works 
of  J.  Taylor,  with  thciifeof  theautlior,  by  G. 
Croly.  London,  iH38,  « lol.  hi-8. 

1973  The  Works  uf  Is.  Barrow-,  ediled  by  J.  Til- 
lotson.  London,  lyâi,  a vol.  Iihfol.  — A tiew 
odit.  coniprising  his  laliii  works.  Oxford^  i83o, 
8 vol.  iii-8. 

iQ7â  The  woi  ks  of  Slepb.  Chaniock.  London,  168A 
(or  1G9O),  a vol.  in-fol.  — »llh  a life  by  Edw. 
Pars4ins.  London,  i8i5,  9 vol.  )ii-8. 

1975  The  Works  of  John  Owen,  nuw  Urst  colicclcd 
and  ediled  by  tlie  rcv.  Th.  Russell,  wjth  me- 
moirby  the  rev.  Will.  Orme.  London,  i8a0, 
ai  vol.  ln-8. 

i970The  worksof  Rob.  Leighton, wiili  alifeof  Ihc 
author,  by  J.  Norman  l^carson.  London,  i8aû 
(or  >A3o),  4 >ol.  in-8. 

1977  The  Works  of  J.  Bunyan,  wilh  a préfacé  by 
G.  U hUcfielil.  London,  1767-6H,  a vol.  in<fol.; 
— with  notes, by  Mason.  Lond., 1784,610!.  in-S. 

i078TlieworksofEzi'kiel Hopkins.  London,  1710, 
in-fo).  — with  sevcral  poslbuinous  trealises.... 
wlih  a life  of  tlic  author,  by  Jos.  Prall.  London, 
1809,  4 vol.  in-8. 

1979  Pracikal  works  of  Rich.  Baxter.  London, 
1707,  4 vol.  In-fol. 

1980  The  theological  works  of  Edw.  Pococke.  Lon- 
don, 1740,  a Tol.  In-fol. 

1981  The  Works  of  John  Flavel.  London,  1740, 
a vol.  in-fol.  — London,  i8ao,  G vol.  in-8. 

198a  The  worksof  J.  Scott.  London,  1718,  in-foL 

— O.rford,  i8aG,  0 vol,  in-8. 

19K3  The  Works  of  Will.  Baies.  London,  1723, 
a vol.  in-fol.  — with  a iife  of  the  auilior,  by 
W.  Farmer.  London,  181 5,  4 vol.  in-8. 

198I  The  Works  of  Edw.  Stilliticfleet.  London, 
1710,  G vol.  In-fol. 

1983  Origines  sacr»,  or  ralional  account  of  the 
grounds  of  (lie  Christian  failh,  by  Edw.  Stilurg- 
PLFF.T.  London,  iGG'i,  ln-4. 

198G  The  works  of  Will.  Beveridge.  London, 
a vol.  In-fol.  — with  a meinoir  of  ihe  aiiHior, 
andacritical  examinaiion  ofhls  works,  by  T.-H. 
Homo.  London,  i8'»1,9vol.  In-H. 

1987  The  Works  ofJûh.  Ilowe.  London,  1734,  a vol. 
in-fol.  — The  wliole  works...  wUh  a llfe  of  the 
aiilhor,byJ.  Hnnt. /.ONdon,i8KH;>a,8  vol.  in-8. 

— with  momoirs  of  his  life  by  Edin.  Calamy. 
lj>ndon,  i83a,  1 seul  vol.  gr.  in-8. 

1988  Geor.  Bulli  opéra,  collecta  et  annotata  a 

J. -E.  Gralie,  Londini,  1708  (or  1721),  In-fol. — 
Tlie  Works  of  G.  Bull,  coi  recied  and  rcvlscd  by 

K.  Biirtnn , wllb  a life  by  R.  Nelson.  Oxford, 
1837,  7 vol.  ln-8. 

1989  Theological  works  of  John  Sharp.  Oxford, 
i83i,  5 vol.  ln-8. 

1900  Mlsccllaneous  works  of  Mâlth.  Henry,  with 
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a life  ofthe  author  by  Will.  Tong;  Londân,\^2Q, 
In-fol.  — with  a préfacé  by  J.  W illiams.  Lon- 
don, i83o,  très  gr.  in-8. 

1991  ^m.  Claru’s  Works.  London,  1788,  4 vol. 
in-fol. 

199a  The  Works  of  Daniel  Watcriand,  with  a re- 
view  ofliis  life  and  wriüngs,  by  Wm.  Van  MU- 
dert.  Oxford,  i8a3-a8,  la  vol.  in-8. 

1993  The  Works  of  Is.  Watts.  London,  1733, 

0 vol.  in-4. 

1994  The  wliolc  Works  of  Phll.  Doddridge,  edijed 
by  Edw.  Williams.  Ued,  180a,  etc.,  10  vol. 
in-8. — Misceilaiieous  works...  with  an  Intro- 
ductory  essay  by  Th.  Morell.  London,  i83o, 
gr.  in-8. 

1993  Works  of  Ralph  Erskine.  Glascotc , 17G5, 
a vol,  lii-fol.  — 1777,  10  vol.  ln-8.  — London, 
i8ai,  10  vol.  ln-8. 

1996  Works  of  Ebenezer  Erskine,  wilh  a memoir 
of  the  author  by  D.  Fraser.  London,  iSaG, 
a vol.  ln-8. — Voirie  ip  19S48. 

>097  Works  of  Th.  Wilson,  with  his  life  by  G. 
Crutwell.  Bath,  178a,  a v(d.  iii-fol.  — 1797  and 
180G,  8 vol.  in-8.  < 

1 998  The  works  of  Jonath.  Edwards,  with  memoirs  • 
of  the  author  by  D'  Hopkins,  occasional  notes 
oncontroverted  subjets,  etc.,by  Edw.  Williams. 
London,  1817,  8 vol.  tn-8.  — wtib  an  essay  on 
. his  genius  and  wriiings  by  H.  Rogers,  a memoir 
by  SerenoE.  Dwight,rcvl$ed  byEdw.  Hickman. 
Ijmdon,  1834,  a vol.  gr.  in-8. 

>909  Works  of  Tb.  Sherlock.  Oxford,  181a, 

4 vot.  in-6.  — London,  1826  or  i83o,  3 vol. 
pet.  in-8. 

2000  L’usage  et  les  fins  des  prophéties,  par  Th. 
Sherlock,  trad.  par  Le  Moine.  Amsterdam,  1729, 
ou  1733,  ln-8. 

2001  les  témoins  de  la  résurrection  de  J.-C., 
examinés  et  Jugés  selon  les  règles  du  barreau 
coutre  Woolslon,  trad.  de  l’angl.  de  Th.  Sher- 
lock par  Le  Moine.  !m  Haye,  173a,  io-8. 

200a  The  Works  of  Nathanlel  luRDNsa.  London, 
1839,  lovol.  ln-8. 

aoo3  W.  Warbcrtor’s works.  London,  1789,7vol. 
ln-4. — Voyez,  le  n"  1791. 

— Dissertation  sur  l’union  de  la  religion,  de  la 
morale,  etc.,  trad.  de  l’anglais  ( par  Silhouette). 
lAtndres,  1742,  a vol.  In-ia. 

2003  The  Works  of  Rich.  Huan.  London,  1811 , 

8 vol.  iii-8. 

aooG  The  Works  of  the  rev.  Will.  Huntington. 
London,  1820,  aovol.  in-8. 

2007  The  Works  of  ihc  rev.  Phll.  Sketton,  with  a 
llfcof  the  author  by  Sam.  Burdy,  edited  by  R. 
Lynam.  London,  1824,  6 vol.  ln-8. 

2008  Theological  and  misccllaneoiis  works  of  Jos. 
Priestley.  London,  i8a4,a3  vol.  ln-8. 

2009  The  complète  works  of  Andr.  Fuller,  with  a 
memoir  uf  his  life  by  Andr.  Gunton  Fuller.  Lon~ 
don,  i83i-32,  5 vol.  in-8. 

3010  The  Works  of  Johu  Weslcy,  thlrd  edit  Lon- 
don, i8ag,  ln-8.,  lom.  I à XI.  — The  prose 
Works.  London,  i4vo).  In-B. 

2011  The  works  of  Will.  Palet.  London,  i8a5, 

7 vol.  ln-8. 

2013  The  Works  of  John  Newton,  with  memoir  «f 
thcauthor,etc.,hy  R.  Cecil.  London,  i8a4,6vol. 
in-8.;  aussi  1 vol.  gr.  in-8. 

aoiSThc  worksof  Ch.  Simeon,  uiider  the  general 
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liUc  of  Hor»  honiHicx,  wUb  index  by  T.>ll. 
Home.  London^  iSSSor  i8S0«  si  ^ol.  In^. 
soi/i.  The  Works  of  ihc  rev.  Hob.  Hall,  wlih  a 
nioniolr  of  his  llfe  by  Olinthus  Gregory,  and 
ohser>a(ioiis  on  iiis  characler  as  a prcacher  by 
J.  Forsler.  l.ond.y  iS3i-3S,G  \ol.  ln-8.  — i830, 
G Tol.  pet.  io-8. 

aoiT»  Bp.  Jebb*»  Works  (Praclical  ihcoloRy,  i83o, 
a \ol.  Sacred  lUcraiiire,  i8a8,  i vol.  Pieiy  wii- 
hoiU  asceticism,  i8so,  i vol.  Sermons,  i83s, 
I vol.  Thirly  years’  rorrespOndciice  wjih  AK*v. 
Knox.  i83ft,  3 vol.).  London»  ^ vol.  iu*K. 

3016  Tracts  ilieological  and  rrlUcal,  ptihllslied  by 
Bicli.  Laiiirsce.  Oxford»  1819,  a »ol.  ln-8. 

3017  I»c  clirlsüanismr  raisonnable,  Irad.  de  Tan* 
glalsde  Locke  (parCostc).  Amsterdam.  171  âct 
17^0,  a vol.  in'ia. 

3018  The  iheolugy  cxplaincd  and  defonded,  by 
Timnt.  Dwicht.  London,  1819,  5 vol.  ln-8. 

301Q  Disroursrs  and  disscsialions  on  the  scripln- 
ral  doctniiesof  atonenient  and  sacrifice,  by  WHI. 
Magee,  a newedîL  London,  i89a,Svo1.  pel.  In>8. 
aoao  De  l'IniniorlalUé  de  l'ioie  el  de  la  vie  <^ter> 
^ nelle,  par  Gnill.  Sherlock,  (rad.  de  l'anglais. 

• Amsterdam^  1708,  io*8. 

aoai  — De  la  mort  el  du  jugement  dernier,  trad. 
de  Tangl.  du  même,  par  l)av.  Mazel.  Amsterd.» 
171a,  a vol.  in-8. 

aoaaGlIb.  Bcrnet  de  statu  inortuornm.  Ijtndini» 
lyaO,  ln-8.  — Voyez  le  n*  ia54. 
aoaS  — Le  même  ouvrage  traduit  en  français  par 
Bion.  Rotterdam^  1731,  in- 1 a. 
aoâ/|  Recherche  sur  la  nature  du  feu  de  Peofer, 
parSwiiideu,  Irad.  de  Pangl.  par  Bion.  Amsterd.» 
1 738,  in-6. 

aoad.  Toute  la  forme  et  manière  du  ministère  ec- 
clésiastique en  régitse  des  esirangers,  dressée  à 
Londres,  par  le  roy  Fdouard  VJ,  l'an  i5&o..... 
par  Jean  de  Lasco,  liaron  de  Polonle.  1 550,  iii  ia. 
aoaO  Stmday  llbrary  ; being  a sélection  of  sermons 
from  eminenl  divines  oflhechurch  of  England, 
chielly  within  the  hiM  half  century,  cdlted  by 
T.-F.  Dilxlin.  /.ondon,  i83i,  0 vol.  in-ia. 

3037  Tiixotson’s  Works.  Lond.»  175a,  3 vol.  In-fol. 
3030  Hob.  i>oulh’9  sermons.  Oxford^  iSaS,  7 vol. 
ln-8.  (I.es  ancleimes  éditions  sont  en  1 1 vol.  ; la 
première,  de  lOga,  n'en  a que  6.) 

3030  Sam.  C.larke’s  sermons.  London»  8 vol.  in-8. 
ao3i  Sermons  and  posthuiuous  works  of  Jeroin. 

Secil.  iMndon»  17A7-50,  3 vol.  ln-8. 

303a  Several  dlsconrses  preacbed  al  ibe  temple 
rburch,hy  Will.Sherlock.Lond.,i75A,ûvoUn-8. 
2033  Sermons  de  Th.  Sherlock,  (rad.  die  l'anglais 
par  le  P,  llouhlganU  Lyon»  17O8,  In-ia. 

3o3A  Beilby  Por(hcus*s  norks  (sonnons,  lectures 
on  gospels,  etc.).  Ixindony  1811,  6 vol.  in-8. 
3035  11.  BtAtn's  sermons.  Lond.»  i8oo,  5 vol.  in*6. 
3030  Bpt.-Satn.  Horsiey's  sermons.  London»  i83q, 
a vol.  in-K.  (I.OS  leuvres  théologiques  de  Pau- 
leur  forment  8 vol.  in-8.) 

30S7  'l'h.  Gisboni's  sermons.  t/>ndon»  1804  or 
iRto,  a vol.  in-8. 

% 3038  Sermons  ofReg.  Heber.  Lond.»  1887,  S vol. 
iii-8. 

E.  Antl-trinilaires,  Sociniens,  Quakers. 

ao.3o  Mtch.  SrnveTi  de  Irinitalls  crroribu.s,  etc. 
1533,  3 (om.  en  1 vol.  in-8. 


30)0  Ejusdem  Christiaalsmi  restitutio.  iS38,  in-8. 

3o4i  Jo.VoL&ELii  de  vera  rcllglone  lib.V.  BoroviVr, 
i63o,  in-4. 

ao33  Astitbesis  Chrlsti  et  Anlichristl  (ab  Erasmo 
Johannis).  i5B5,  in-8. 

ao)3  BiBuomaCA  fratrum  polnnorum,  quos  uni* 
larios  vocanl.  IrenoyoU  (Amstelod.)»  i856,  cl 
Bleuthrrop.  {Amstei.}»  1693,  9 vol.  In-fol. 

3044  Expllcationes  locorum  Vet.  el  N'ovi  Tesla- 
nicnll,  ex  qulbus  trlnitatis  dogma  stabilirl  soiet, 
aitciore  Geor.  Emeonio.  (clrca  i58o),  ln-4. 

3045  SiMosis  Simonii  summa  religio,  authoro 
D.  M.  S.  P.  CracoviiF»  i588,  ln-4. 

30)0  Juh.  Crellli  elhira  Arlstoielis.  — ethica  chrts- 
tiana,  seu  cxpilcatlo  virlutum,  quon:m  in  saciis 
litlcris  fit  menilo  ; acccd.  calcchesis  eccicsiaruni 
poloincanim.  Cosmopoli  { Amstel.)»  1681,  ln-4. 
(La  première  édition  est  de  i65o,  in-4.) 

3047  — De  uno  Deo  paire  lib.  If,  in  quibus  multa 
eiiam  de  filü  Dci  et  spiritus  sancti  natura  dls- 
serunlur.  Ratotiiv»  i03i,  in-8. 

•,»o48  — Dcclaraiio  sententlr  de  causis  mortis 
Chrisii.  1637,  in-8. 

3OÛ0  Sim.  Curcellæi  opéra  Ihcologlca.  Amstelod.» 
1675,  In-fol. 

3050  CoMcoRniA  rallonis  et  fidcl  fauctorc  Frid.- 
Wllh.  Slossiu).  Amstelod.»  1693,  ln-8. 

aoji  An  apology  for  Ihc  Irue  Christian  dlvlnlty, 
by  Barclay.  Birmtnç.»  i76.'>,  gr.  ln-4. 

305a  Apologie  de  la  véritable  religion  chrétienne, 
ainsi  qu'elle  est  préchée  cl  soutenue  par  les 
trembleurs,  trad.  du  latin  de  Barclay.  Londt'es» 
1703,  in-8. 

3053  Olscernemeiii  des  ténèbres  d’avec  la  lumière, 
et  autres  ouvrages  du  même  auteur  (Jean 
Allut).  1710-14,  4 lom.  in-8. 

F.  Ecrits  satiriques  des  Protestants  contre  PÉglisr 
romaine,  scs  cérémonies,  et  particuliérement 
contre  le  S.  sacrifice  de  la  messe. 

ao.54  Le  ouo  dlfcsioni,  per  V'KRcntio.  i55o,  la-8. 

ao5:i  Mc,  de  Clouncus  de  corrupto  ecclesl®  statu 
liber.  Uclmest.»  1G30,  ln-8. 

3056  Les  trois  conformités,  par  Fr.  de  Croy. 
iGo3,  lu-8. 

2057  I.CS  fourberies  de  l'Église  romaine,  par  de 
IaA  Motte.  Campen»  1738,  ln-8. 

3058VEa(ieaus,de  natura  et  usu  sacramentorum. 
Tubinçir»  i:>5o,  lu-8. 

ao.’>9  Flaocps  Illyrlcus,  de  præsenüa  corporis 
Chrlsti  In  cerna.  1.554,  in-8. 

soGo  A|>ologia  di  Midi.  Agnolo,  de  la  vera  e falsa 
Chlesa.  15.57,  ln-8. 

30G1  SouNÂiRC  recueil  des  signes  sacrés,  sacrifices 
et  sacremens  instituez  de  Dieu.  i56i,  in-8. 

3063  (^AanAscox.  i633,  in-8. 

3003  Les  Cactils  et  canons  de  la  messe.  Lyon» 
1504,  in-8. 

3004  B^mi  apodeixis  anlicbrlsliaiiisml.  i583, 
in-8. 

3005  G. -P.  de  Cermenati,  de  gü  aniori  delP  errore 
dclla  messa.  i55i,  in-8. 

3ot>0  Le  Livac  des  marchands.  i534,  In-io. 

3067  Am.  di  ADAMo,aonotomia  délia  messa.  i35a, 
in-4. 

3068  Miss®  ac  missalis  anatomia.  i5ôi,  in-8.  (Ar- 
ticle Anatomie  de  la  messe.) 
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S0C9  Dtocours  du  vrai  sacrificateur,  etc.,  par  J.  de 
LES?n«E.  LyoHy  i563,  io-S. 

3070  Scroberti  Scopsi  næiiia  mlssæ  scpuUæ,  rum 
pnefallonc  ad  cpfscopos  bcigicos  et  patres  nit»- 
siGcos.  >390,  in-S.  * 

3071  Aitaiomic’ée  ia  messe,  f>ar  Dv  Moau.x.  Leyde^ 
1038,  tn-ra. 

3073  Sim.  Alf.xii  de  origine  nori  Dei  inissatici, 
üial()gl.  1538,  in-K 

3073  Val.  Vanniitüe  missa  integra  hislorla.  Tu> 

bing^^  ij05,  iii-fi.  • 

3074  Le  iouibéau  de  la  messe,  par  D.  Dr.noooN. 
Otnèvty  16O3,  in«8. 

SO73  Dispute  de  l’euchartslie , par  le  mémo.  Gc- 
nècty  i055,  in-8.' 

307O  Dispute  de  ta  messe,  par  le  même. 

1663,  in-8.  tf 

3077  La  Messe  trou\ée  dans  PÉcrilurc  (par  !.. 
Jansse).  Cologncy  1672,  In>i9. 

G.  Kerits  contre  le  Pape  et  les  personnes 
ecclésiastiques.  % 

3078  Libclhis  S.  Nili  de  primalu  romani  ponli- 
ficis.  Francofurtiy  1555,  in-8. 

3078*  Episloia  LcciPxai.  ln-4. 

3079  ÜK  m>Li  s EAU  (d’)  chef  nui  s’éiesa  à Itome^  1 543, 

in-8.  • 

3080  Akttlogia  papæ  (collectore  Flacco  Illyrlco). 
BatilfiFy  i555,  fn-8. 

3081  CoKTAA  papatum  roman.  (Flaccus  lilyrlcus). 
i545,  io*S. 

3083  La  iious'cUe  du  rérérend  père  en  Dieu 

demeurant  en  Arignou,  par  Colin  Uoveb.  TroyeSy 
1540,  in-A. 

3083  De  deux  monstres  prodigieux,  par  Melancii- 
TOM.  1557,  in-4. 

3084  La  physique  papale,  par  Vibbt.  i553,  ln-8. 

3085  La  nécromance  papale,  par  le  même.  j555, 
iu-8. 

3086  L'ExTnéiTE-OMcnoFi  de  la  marmite  papalo. 
i56i,  io-S. 

3087  Resolution  sur  certains  libelles  intitulez  du 
nom  de  niarmHe...parBEAt!LXAMis.  i508,  im8. 
(Nous  plaçons  ce  llrre  ici,  non  point  comme 
étant  béidrodoxe,  mais  comme  réfuiaüou  du 
précédent.) 

3088  Complainte  de  la  grande  paillarde  labylo- 
nienede  Rome.  i56i,  in<8. 

3089  Semence  décréule,  etc.,  au  fait  de  la  pail- 
larde papauté.  i56i,  ln-8. 

3000  La  Doltmacbic  des  marmitons.  i5G9 , in-8. 

3091  Le  Rasoir  des  rasés.  i503,  in-8. 

3092  Le  Mandement  de  J.-C.  adressé  à tous  les 
chrétiens.  1559,  ln-8. 

3093  Le  Mandement  de  Lucifer  4 l’Antéchrist. 
LyoHy  1563,  in-8. 

3094  Sac  et  pièces  pour  le  pape  de  Rome,  etc. 
i50i,  li>-8. 

3095  La  Sentence  et  condamnation  du  pape  de 
Rome.  etc.  i563,  ln-8. 

3096  Primus  lomus  opcnim  Vceocrii  adv.  papa- 
tum. Tubinçœy  i563,  ln-4. 

3007  Taxp.  des  parties  casuelles  de  la  boutique  du 
pape.  LyoHy  i564,  in-8. 

3098  Th.  Pabacelsi  exposilio  imaginum  Nurem- 
berg» repertarum.  1870,  lu  8. 

3099  Papimanie  de  la  France.  1567,  ln-8. 

3100  Histoire  de  la  mappemonde  papislique,  par 
Frangioelphe.  1567,  pet.  ln-4. 


lo 

3101  Discocbs  des  dissensions  et  confusions  de  la 
papauté.  Amhrvny  1887,  ln-l6.  (Déjà  imprimé 
4 Genève,  en  i58â.) 

3103  L'Origpse  deeesic  rnappo-mondc  papbtJque. 
ln-fo1. 

3103  1.a  MAPPE-romalne.  Genèse,  iôqS,  ln-8. 

3jo4  .Antithesis  Christi  cl  Anüchrlsti  (odeutc 
Rosario).  1:157,  ln-8.  (Se  place  aussi  parmi  les 
poètes  latins  ro<»dernes.) 

3105  R.  GoAt.THnu  Antichristus.  In-8. 

3106  Le  glaiiedu  géant  Goliath,  par  Cli.  l.r4}pABD. 
i5C'i,  in-8. 

3107  Dos  iratados,  et  primo  es  dcl  papa,  etc. 
1588, in-8. 

3 108  Ph.  Nicolai  de  Aniicbristo  romane.  Mar- 
purijf\  1600,  ln-8. 

3109  Luht>crlus,  de  papa  romano.  i5o4,  ln-8. 

3110  De  Tlbco  pnpisino.  Lond.y  1604,  in-8. 

311]  Le  mystère  de  i'inlquité,  c'est-ft-dire,  This- 

toirc  de  la  papauté,  par  Phll.  dé  Mobnay.  Sau- 
mur,  1611,  in-fol. 

3 1 13  La  chasse  delà  bélc  romaine,  parG.TuoMsoN. 
La  Boeheüfy  lOii,  ln-8. 

21  ]3  [.a  cliassc  au  loiip^'ervier,  par  R.  LeCobvat- 
siEB.  PariSy  1613,  in-8. 

3 J 1 4 B.  OciiiNo.  Apologl  ncUi  quall  si  scuoprono  li 
abusl,  ec.,  delta  sinagoga  del  papa.  i554,ln-8. 
3ii5  Rnardi  Tappabt  apolheosis.  Franfcq.^  i643, 
pel.  In-i9. 

31  lO  Le  pot  aux  roses  de  la  preslraille,  par  Tli. 
JoenoAiN.  lyoHy  i564,  ii>8. 

31 1 7 Discolbs  de  la  vcriuJoe  et  prcstraille  de  Lyon. 
1573,  in-8. 

3118  Vaickenler,  Roma  paganlsaos.  FrancoMcrir, 
1656,  in-4. 

3 1 19  Episloia  LicirÉRi  missa  Clemeotl  pâpa  sexto. 
— Voir  le  n“  3078*. 

3130  L’Anteciiaist  rcniontrc  en  latin  au  7>apc 
Alexandre  Vil,  par  Jean  N'icoul.  Amsterdamy 
1661,  iii-8. 

3131  Tabteair  de  ia  cour  de  Rome  (par  Aymon). 
/il /M;/é,  1736,  in-i3. 

3133  La  MaTtbcsse  dé  du  royaume  des  deux. 
Londres,  in-8.  , » 

3133  Le  pBéTBE  châtré,  trad.  de  rangl.J747,lu-8. 

3134  La  légende  dorée  des  prêtres  et  ocsnioUies, 
par  CiiANORRiER,  i56o,  in-H.  (en  trrs). 

9135  I..e  pasSA-partoiii  de  l'Église  romaine,  par 
Oavin.  LondreSy  17.18.  8 vol.  ln-13. 

3136  Renversembnt  de  la  morale  chrétienne  par 
les  désordres  du  monachisme,  in-4. 

3136*  Histoire  des  tromperies  di3i  prêtres  et  des 
moines. — Voir  le  n*  91733. 

3137  1.0  Désolation  des  frères  de  robe  grise  pour 
h perle  de  la  marmite.  Lyon,  i563,  in-8. 

9138  Aov>3itissement  sur  la  censure  qu'ont  fairU* 
les  bestes  de  Sorbonne.  1547,  iii-iO.— Voir  le 
n*  31703». 

H.  Ecrits  en  faveur  de  la  réunion  et  de  la 
tolérance. 

3130  Ireniccm  Ircnicoruin.  i658,  in-8. 

3iSo  Irenicomastix  convictus  et  contrilus.  Àmit.y 
1661,  in-8. 

9i3i  CoMENii  admonitio  de  Irenico  Irenicoruro. 

Amstelodami y 1G60,  ln-8. 

3iS3  Proposition  cl  moyens  pour  parvenir  à la 
réunion.  1677,  in-4. 
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31 5S  La  retiRion  du  laUludlnalr«,par  Jurieu.  ffON 
terdaniy  In-i3. 

*3134  Histoire  critique  des  pr^eU  foruiés  pour  ta 
réunion  des  contimmions  chrétiennes;  par  M. 
Tabaraud.  Pnri».,  iÂ3lf  in>8. 

31^5  Entretiens  philosophiques  sur  le  réunion 
des  diflércntce-coiBinunions  chrétiennes^  par  le 
baron  de  Slarck,  iraü.  de  l’allemand,  enrichi» 
de  suppiéiiifints,  par  M.  l’abbé  de  Kcmziuger. 
/'arû,  1833,  in>S. 

3136  Discussion  amicale  sur  l’Eglisa  angHcane,  et 

en  général  sur  la  réfonnalfon rédigée  en 

forme  de  lettres,  par  ^é^êqtle  d’Aire  (depuK  de 
Strasbourg),  3* édition.  Paris,  i63l,  3 ^ol.  ln-6. 
— Défense,  ln-8.  — cdiüon  de  l'ouvrage,  3 

vol.  in-13. 

VI.  OPIMONS  SliNGULlÈHES. 

I.  Ochin , Postcl,  Bruno -Nolano,  . 
Beverland,  eic. 

3187  B.Or.Hijio.  Dialogl  selte.rr«eif«,i3a3,  ln-8. 
3t8H  — Predirho.  i563,  8 \o).  in>8. 

3i88*  — Sermons  très  utiles,  i56i,  ln-8.  • 

9i3g  — Epistola  alH  seniori  d'Italla.t7nieeA,  i543, 
ln-8.  » 

3i4o  A.-Cat.  Por.rro.  Hlmedio  a ja  dotlrina  dl  fi. 

Ùchiiio.  Fowa,  ln*8.  , 

31  Al  OcBi!<(0,  Risposta  al  fratre  Polito.  i5A6,ln-8. 
31  Au  — Dlalogo  del  Purgatorio.  1356^  in-8. 

3 1 A3 — Doclrinf  de  cœua  Domiui  defcnsio. 

1 300, in-8. 

3iAA  — Predicbe,  nomate  laberinti  del  lîbero. 
Uasil.,  in-8. 

3iA3  — Disputa  intnrno  alla  presenza  üal  çdrpo 
dl Glesti. Basil. y i»6i/ln-8.  . 

3iA6 — Il  catecliisiiio.  Basil. ^ t30ivifi-8. 

31A7  — DialoRi  XXX.  i50S,  3 ¥ol.  in-8.  • 

3iA8  Mutio,  lefnientite  ochiniane.  Feiirrin,  i33i, 
ift-8.  • 

31A9  G.  PosTBt.  Alcornni  et  e>a«gelis(ar.  concor- 
div  liber.  Pnris,,  i3A3,  tn-8.  « 

31.30 — Do  râUunibus  spiritus  sanctl.  Varisiis, 

1 5A3,  ln-8.  • • » 

3i3i — )Sacmrum  apodiieon  lib.  II.  Parfz.,  i3A3, 

Ill-H. 

3i53  — De  urbis  terfæ  concordia.  In-fol. 

3i53  — De  nalivitalc  niedialoris  lUtima.  lu-A. 
3i5A— ’Panihenosia.  In-8. 

3i3n  — r.lavl^absconditurum.  In-iO.  ^ 

3130  — Candelabrl  typici  interpretallo.  Venetiis, 
ir>A8,  in-8. 

3157  — Ulicr  de  causis,  etc.  ,Paris. , 1 553  , In-i  6. 

3158  — Abrahami  liber  Jezirah,  etc.,  Parisiis, 
1553,  iii-iO. 

3i.5q  — Eversio  falsorum  Aristotelis  dogmaturo. 
1553,  In-i6. 

3160 — Viiiculum  mumli.  i35s,  iu-A. 

Qifii  — De  universitate  liber.  Paris.y  i553,  In-A. 

^ Les  luervcilleuses  victoires  des  femmes  du 
nouveau  monde.  Paris,  i533,  In-i5. 

3)63  — La  doctrine  (ht  siècle  doré.  Paris,  i553, 
in-i6. 

3i6A  — Slhyllinorum  lersitum  eephrasis.  Paris., 
i55S,  in-4. 


3i65  PœTEL,  sjgnOram  cœlestium  vera  configu- 
ratto.  Paris,,  i55S,  In-A- 

3iG0  — Le  prime  nove  del  altro  mondo.  i555,  iiHI. 

3167 — KpUtola  ad  G.  SchwcDcksfeldlum.  ietut, 
i556,  iti-8.  « 

3108  — U Itbro  délia  àivlna  ordinatitnie.  Padova, 
1556,  ln-8. 

9169  — Dhinationis  liber.  Paris.,  i57i,  iü-16. 

3170  Cent  et  dit  considérations  dKioes,  par  J.  Val 

d'Esso.  i563,  lu-8.  1 

3171  Biujw)  -Nolano.  I.ra  ceoa  de  le  ceneri.  i58A, 
io4. 

3173  Spaccio  de  la  besUa  trionfanle.  Paris., 
1 58A,  in-ft. 

3173  Del  infinito  oniverso  et  momli.  yenetia, 
i38A,  in-8. 

317A  — De  la  causa,  prlaciplo,  ed  udo.  l'eastis, 
j38A,  in-8.  • 

31 75  Dispctatioüc  supposito.  Prancof.,  1665,13-8. 

'ii/G  DrRODos,disputaiio  de  lihcrlate  eldeatotnis. 
Stmausii,  iGG'-i,  ift-8. 

3177  — L’athéisme  rnnTainQi).f>rmi9fit,  1659,  ln-8. 

3 1 78  La  lumière  de  la  raison,  par  Dcrodos. 

1603, in-8. 

3179  Pensées  de  Sim.  Moait.  1CA7,  ln-8. 

3180  Harmonie  de  l'amour  et  de  laJusticcdeDieu, 
par  Davesm;.  i65o,  in-il. 

3181  (ls.deLA  PcYninE).  Præadamit».  i655,in-i3. 

31 83  Ilespon^o  exetastira  ad  Iraetatuni,  cul  Ululus 

Pr.radamita>,  UJiri  duo,  aurtore  J.  Pythio.  Lugd.- 
Bataf.,  JÛ56,  pci.  ln-13. 

fl)83  Du  IUppf.l  des  Juifs  (par  de  la  Peyrère).  Itp8* 

ai8A  Rkvf-blaso,  dcstôlaUrvirglnitatisjure.JLv^d.- 

BAfavor.,  1680,  iii-8. 

3185  Al.  IJcHTMANsi  vox  clàmantls  in  desertoad 
BeAcrlaiidum.  Ü/ed/eA.,  in-8, 

3186  BEVFRi.AtD,ilc  peccato  original!  dissertatk). 
Lugd.-Balator.,  1679,  in-8. 

2187  Rysseiiii  detestatio  Jibelli  de  pcccato  origi' 
nali.  1680,  in-8. 

3iS8  Rc^RRLA^D,  de  fomicalioiic  cavenda  admo- 
nitlo.  1698,  ln-8. 

31H9  TIk  Alethæi  polygamia  triumphalrix.Lefid.' 
.Çfonnr.,  i08a,  in-A. 

3190  J.  Craig.  Theologiæ  chrisUanæ  prindpia 
nialliemat.  Londini,  1G99,  in-A. 

3191  T.  Brownc.  La  religion  du.  médecin.  1688, 
in-13. 

sigu  B.  C0550R.  Evangelium  medict.  Limd.,i697« 
ln-8. 

9193  Histoire  de  Calejava  (par  Cl.  Gilbert}.  Dijon, 
1700,  ln-12. 

3igA  Les  princesses  malabares,  ou  le  célibat  phi- 
iosophique  (par  P.  de  Longue).  Andrinopte, 
173A,  pet.  ln-8. 

3195  Réilcxinns  pieuses  inspirées  8 la  Bastille  8 
bain.  Gringalet...  La  Haye,  1725,  in-8. 

2.  Illnminés  et  autres  fanatiques. 

319O  Aile  lheosophischc  schriflen  von  Jacob 
Hoenux.  .^w^/crd.,  1O83-1700, 10  vol.  pet.  ln-8. 

3197  Km.  SwEDF^oonoii  apocalypsls  revelata.  Anu- 
iflodami,  17OO,  In-A. 

3198  — Saptentia  angelica.  Amsielod.,  in^. 

3199  — Doctrina  nova*  Hierosolyniae.  Amsielod., 
1763, io-A. 

3200 — Fxposilio  doctrina*  nova  eçdesiir.  Amsiei, 
176g,  in-A. 
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tiot  — V«ra  chrUtlana  reHglo.  Amst.^  t‘771,  iiHk.  J.-D.  Miciueus  ; Mosatoches Recht.  Pnnüsfr 

VLUOi  — ProUromus  pblIosoDbis  raÜodnanlH  de  i77r>-i6o3,0  vol.  pot.  Irv8. 

InfinRo^de  causa  creaüoniSf  etc.  Dresdtt^  1773,  llbioireilr&lasiUuttunsdeMofsoetdii  peuple 


•4!rt>3  — Les  merveilles  du  ciel  et  de  l’eufcr.  Bfrlin^ 
1782,  vol.  ln-8. 

2203  — Traité  éurjeus  des  charmes  de  l'amour 
cni^ugal.  Brriin,  1782, 

2205  OKuvres  de  Swedenborg,  tradoilcs  par  J. -P. 
Moei.  Por/i,  Treuttel^  iStp-23, 12  vol.  I11-8. 

2206  Les  Mtstères  du  cbri.silanisnie  approfondis 
et  reconnus  vrais  (par  Bebescourt ).  Londres^ 
1771,  2 vol.  ln-8. 

2207  Des  erreurs  et  de  la  vérité,  par  un  philosophe 

lifeonnu  (le  marquis  de  SainUMarlln),  avec  la 
suite.  Edimbourg  (Lyon),  1782,  2 vol.  ln-8.  « 

2208  Tableau  naturel  des  rapports  qui  existent 
entre  DUni,  l'honitne  et  ruiiivers  (par  le  même). 
E(^imbourg  (Lyon),  1782,  2 vol.  ln-8. 

220g  L'esprit  des  choses,  par  le  même.  Paris  y 
1800,  2 vol.  iii>8. 

2210  L’homme  de  désir,  nouvelle  édition , par  le 
même,  i/efr,  an  x (1802},  2 vol.  ki*8. 

22 tr  Œuvres  posthumes  du  même.  TourSy  1807, 
2fSoI.  iu^.  — Voir  le  n*  i3i25*. 

VII.  RELIGION  judaïque. 

« 

Doctrines , Culte , Insiitutious. 

2‘>i2  Trlum  scrlptorum  lllustr.  (Nie.  fkrarii,  Jo. 
Drusii  et  Jos.  Scaligeri)  synlagiua  de  tribus  Ju> 
daeorum  sectis.  Delphis,  1703,  2 vol.  ln-3. 

2212*  Geschlcblc,  etc.  Histoire,  doctrine  et  opi- 
nions de  toutes  les  .sectes  religieuses  passées  et 
présentes  de.s  Juifs,  et  leur  science  secrète,  par 
Peter  Becr.  Ariitnn,  1822-23,  2 vol.  ln-8. 

2213  Talui'D  babylonicum  integruni,  hebralce. 
rc«c/»i#,  1520,  12  vol.  In-fol. 

22id^Surenhusii  Misciix*.  Amsulod.y  1788,  6 vo). 
in-fol. 

22t5  Porta  mosis,  a Hose  Mainoside.  Oaron/i, 
i653,  ln-3. 

2216  Kabbala,  slve  liber  Soliar,  hebr.  Maniutty 
1558,  3 vol.  In-a. 

2217  KABBAI.A  demida(a..Çutt£3ari,i677,S  vol.in-è. 

2218  David  0).  Jos.  Ordo  præciim  hebr.  Vlyssi- 
portey  1395,  pet.  in-fol. 

2219  MaciLAroR  itallcum,  hebr.  Soncim\  i385.  ln-3. 

2220  (^EBFMoxiiB  et  prêtes  judaiex,  hebr.  5uf/r- 
baciy  1709,  2 vuL  in-fol. 

2221  Joai).  SpcixcF.n  de  legibus  Hebra'oruoi,  ritiia- 
libus,  cl  earum  raliontbus  llbrl  111.  Lipsifty 
1705,  2 vol.  — Kditiu  altéra,  libr.  IV  dis- 
iributa.  Cantabr.y  1728,  2 vol.  In-foL 

2222  Abr.  Jagel,  raicchtsniiis  Jiidæoruni,  hebr.  et 
lar.,  ex  ver^onc  Ludov.  de  Compicgne  de  Veil. 

< tond,  y 1679,  ln*3. 

2223  Libro  de  grande  sciencia,  por  R.  Ycoba. 
Amsterdamy  i663,  ln-3. 

2223  Wagekselii  tcla  Ignea  Satanæ.  Altdorpy  1681, 

2 vol.  in-3. 

2225  Esprit  du  Judaïsme , ou  examen  raisonné  de 
la  toi  de  Moïse,  et  de  son  Influence  sur  la  reli- 
gion chrétienne  (trad.  de  l'anglais  de  Collins 
par  d’Holbach).  Londrrsy  1770,  I11-12.  — Voir 
les  n"*  292  cl  293. 


hébreu,  par  Jos.  Salvador.  PariSy  Ponthieuy 
lê-AH,  3 vol.  in-8«^f  J«jludre  : J^tus  detant 
Càiphe  et  Pilûtey  qâ  réfutation  du  cltapiirc 
<k  -M.  Salvador  sur  Icjugemcttl^t  la  condan»- 
ftatkm  de  J.-C.^|_pâr  M.  Dupin  atné.  Paris  y 
iSv.8,  in-8.  ) 

2227*  Gesehichllkbc  Daistcliung  der  JOdisch- 
AlexandrlsclieM  BdiglDn-pbi!o>oplile,  von  Aiig.- 
Kcrd.  Dahne.  Uattf,  i833,  2vol.  ln*8. 

tVanz  lf«  iriii,T|.r^lp.  3*Évntcr«>S^lt,  r.  k 

40S.  «l  auMi  U.  A : ITUdplN  B,  «sTSl  e( 

fuÉvaBta,  at  a&ito  • 

. ' ■ J 

VIII.  RELIGIONS  DES  PEUPLES 
ORIENTAUX. 

1.  Recueils  de  Livres  sacrés  de  différents 
' peuples. 

2228  Notes  on  tbe  Korau,  the  Zend-.Avesta,  etc., 
by  Ch.  BrTLER.  Oxfordy  1802,  iii-8.  (et  dans  le 
2*  aol.  de  Hors  bibllcs,  n‘  583). 

222g  Les  Livres  sacrés  de  l'Orient  : le  Chou-KIng,’-*» 
le  Sse-Chou , les  lois  de  Meuou , cl  le  Koran. 
PariSy  18II0, 'gr.  iii-H. 

2280  Zt^asirc,  Confucius  et  Mahomet  comparés 
comme  sectaires,  par  M.  Pastoret.  Parti,  1787, 
ln-8. — Voïf  le  u*  298. 

2.  Mahométisme. 

w-  (Voir  >7W9  Pt  ibIv.) 

* * 

22St  Mabomedis  alcoranus.  * 

2232  Saracexica,  slve  mabomeüca.  UeiMberg^y 
1595,  ln-&. 

2233  Historia  Joseph!  patriarchæ,  ex  alcorano, 

arabicc,  rum  tripitei  vcrsionc  latlua  et  seboibs 
Th.  Erpenil.  Leidœy  1O17,  In>4.  , 

2233  Morale  de  Mahomet,  par  Savary.  Pori’a, 
1783,  ln-18.  * * 

2235  Aiiimadversiones  phiiologicfé  in  nonnulla  (k>- 
rani  loca,  etc.,  cèraposuit,  edidilque  A.  Victi.a. 
Dubliniiy  1786,  in-3.  — Voyez  le  n*  3i33  et 
aussi  26003. 

2235*  Liber  classlum  virorum  qui  Korani  et  tra- 
dilioDum  cognitione  excelluerunt,  auclore  Abu 
Abdalla  Dahabio,  in  epltomcn  corgU  et  conti- 
niiavlt  auonyoïus,  arabicc;  edidit  H.  Fcrd. 
WüsteiifelU.  Gottingœy  i833,  3 part,  en  1 vol. 
pet.  in-3. 

2230  Exposition  de  la  foi  musulmane,  traduite  du 
tmc  de  Mol)ammcd-Beiq>ir-Ati  Llberkcvi,  avec 
des  notes,  par  M.  Garcin  de  Tassy;  suivie  du 
Pcml-.Namey,  poêiiic  de  Saadi,  trad.  du  persan 
par  le  même,  et  du  Borda,  poème  3 la  louange 
de  Mahomet,  trad.  de  l'arabe  |>ar  M.  le  baron 
Silvcslrc  de  Sacy.  PariSy  1822,  in-8. 

2237  Religio  mohamniedica , ab  Hadr.  Relardo. 
7Vq/.-ad-R/i#«. , 1717,  ln-8. 

2238  Recueil  des  rites  et  cérémonies  du  pèlerinage 
de  la  Mecque,  par  Galland.  PariSy  1753,  in-12. 

(Pour  i)l*«noiirra|iP«  Arabe»  Mir  b ductrtuc  et  le»  prati<|Qf« 
rc!islpn»e»  dP»  Ma»uln>An< , roa»ull<r<  b BibUotbcqiM*  do 
M.  sUvoktre  de  Sacy,  q.  t4IM  et  »ajv«BtB.) 

22.V»  F.xpoBé  de  la  religion  des  Druzes,  tiré  des 
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livres  religieux  de  celte  secte,  par  M.  Siivestre 
Cl  Sact.  Parii,  i838,  s vol.  ln-8.  — Voir  les 
n-‘  S36A  et  a8os8. 

3.  Magisme,  ou  religion  des  anciens  * 
Persans;  Brahmanisme,  ou  religion 
des  Indiens.  * 

(Une  pnrtle  (te*  livret  nerf*  «Ie«  Indlent  te  trouvent  plicét 
daot  In  poétie,  Q.  1S990  et  tulvanU-) 

9q3o*  The  DesATiR,  or  sacred  wriiiiiRS  of  (he  an- 
dent  persian  propheis.  i8iBg  3 vol. 

ln-8.  — Voir  le  ir  39^31. 

93^0  The  Ardai  Vifar  Naïueb;  or  the  révélations 
of  Ardai  Vifar,  translaied  of  the  persiiii  and 
guieratec  versions,  with  note.s  and  Uluslraüous, 
byJ.-A.  Pope.  London^  i8i6,  ln-8. 

3341  Le  Dahi.stan,  en  persan,  par  Mohbsen  Fsni. 
Calcutta^  1809,  in-fol. 

3363  Tholuck,  Ssulisanis,  sive  theosnphia  Persa- 
rum  panlheisUca.  .Brmiiii,  1831,  ln-8. 

33&3  Vendldad  Sade,  Tun  des  iKres  de  Zoroastre, 
publié  avec  un  commeiualn.' , une  traduction, 
etc.,  parEugi'nc  Uurnoiif.  P/rr/j,  1839, 

3366  Zcnd-Avcsla  de  Zoroartrr,  par  Anquetll. 
Paris,  177»,  3 vol.  ln-6. 

336Ô  ZoROASTRi  luagica  oracula,  gr.  Paris.,  i53g, 
in-6. 

3366  Commeutaire  sur  le  Yaçna,  l’un  des  livres 
religieux  des  Pcivcs.  Paria,  i833-35, 3 vol.  in-6< 
(A  rarticle  Zoroaster.) 

3367  Translation  of  sevcral  principal  books  of  ihe 
Veds,  by  Rahvorc?!  Roy.  London^  i832,  in-8. 
— Voir  l’artidc  Vr.n\. 

3368  Translation  of  the  SanliUà  or  the  Sâma  feda, 
byJ.  Stevenson.  London,  i863,  lu-8. 

3369  Vedaota  sacra,  ou  quintessence  du  Veda,  en 
sansciii.  Cakutta,  i»-6. 

9350  OiiRNEK’  rat,  par  AnqueUl.  Argentor. ^i9oi, 
3 vol.  in-6.  « 

3u5<i*  L’Ezour-Veüam  (par  de  Sainte- Croii). 
l'cerrfoi»,  17^8,  3 vol.  lii-i3. 

335i  Cotlecüoii  des  Dupanichals,  extraits  des 
Vedas  , trad.  du  sanscrit , L.  Poley.  Paria, 
in-6. 

3353  Brahma  : Yaivaru-Purani  spccimen.  Berol., 
1839,  ln-6. 

3353*  Devimahattnyam  Markadcyi  Purani  secUo; 
cdidll  Lud.  Poley.  Berol.,  i83i,  in-6.  — Pour 
les  lois  de  Manou,  vnyex  le  n'*  3i38. 

3353  Systcina  brahmanirum  litu^girum,  etc.  auct. 
Fr.  PACLiNoaS.  BartboIüiiiaKv.  fîuimr,  1791,  in-6. 

3356  l'^RRi  sur  les  dogmes  de  la  métempsycose  et 
du  purgatoire,  enseignés  par  les  Brainines  de 
riiidostan,  tiré  de  l’anglais,  par  Sinner.  Berne, 
1771,  in-8. 

3355  Exposé  de  quelques  uns  des  principaux  ar- 
ticles de  la  th^gonic  des  Brahmes,  contenant 
la  description  détaillée  du  grand  sacrifice  du 
cheval  appelé  AssuO‘}féda,  de  Porlginc  cl  des 
grandeurs  du  Gange,  du  temple  célèbre  deGaya, 
etc...;  extrait  et  traduit  des  meilleurs  originaux 
écrits  dans  les  langues  du  pays,  par  M.  l’abbé 
J. -A.  Dubois.  Parts,  Dondey-Dupn',  i835,  in-8. 

3355*  The  vldvun-mod»-(araKuincc  or  founlain  of 
picasurc  to  the  ieanied  ; translaied  into  cnglish 


by  Maha-Raja  Kalce-lü-ishna  Bahaüur  of  Shoba- 
Bazar,  second  edlt.  Calcutta,  1 836,  ln-8.  de  6 Cf. 
cl  53  pp. 

3356  Bbagavad-giia,  .slve  alml  Kirsiins  et  Arjuna? 
colloqtiluin  de  rebus  divinis.  Bona,  1833,  in-8. 
(Article  Mahabharata.) 

2357  Le  Bagavadam,  ou  doctrine  divine  ((rad.  par 
MaridasPoullé,  malabar  chrétien,  et  publié  par 
Foucherd’Obsomiiic).  Paris,  1788,  in-8.— Voir 
les  n*>*  15990  et  suiv. 

6.  _BoiiddIiisme,  et  Religions  de  la  Chine. 

3358 The  history  and  doctrine  orBudliism, by  Edw. 
I.'PBAM.  l.ondott,  1838,  gr.  in-6.  * 

,3359  Sacred  >nd  historical  buoks  of  Ceyimi 

translaied  from  tlie  Palec  by  Ed.  L'pbam.  Lond., 
i833  , 3 vol.  iii-8. 

3360  The  catéchisai  of  the  Shamans,  or  tho  laws 
and  reguiatiunsof  the  prieslhooü  uf  Buddba  in 
China,  trauslat.  from  the  chinesc  original  «iili 
notes  and  illustrations,  by  Ch.  Fried.  Neumann. 
London,  for  the  oriental  translation  fund,  Mur- 
ray, i83i,  gr.  in-8.  pap.  vél. 

3361  l.a  vie  contemplative,  ascétique  et  uioaas- 
tique  chez  les  Indous  et  chez  ies  peuples  bund- 
dhistes,  par  J. -J.  Bochlnger.  Strasbourg, 
iJirrauH,  18S1  (aussi  i833),  lu-8. 

\ 3263  Lie  (Àhnu-King,  trad.  par  le  P.  GAnut.  Paris, 

1 770,  ln-6.  — \'cAr  les  n“  3783  et  suiv. 

3363*  Brevis  rctatio  ennmi,  qua:  spccianl  ad  de- 
claratinnem  Siiianmi  Itnpcratorls  Kam-bl  rirca 
corii,  Confucii  et  aiorum  cultum,  etc.  Pékin, 
gr.  ln-8. 

3363  Le  rituel  des  Tartares-Maiilcboux,  rédigé  par  • 
ordre  de  rcmperetir  Kieii-Lotfg,  trad.  par  Lan- 
glès.  Paris,  1806,  ln-6. 

■ 5.  Sabéisme,  eic. 

2366  Essai  sur  riiisloire  du  sabéisme,  auquel  on  a 
Joint  un  catéchisme  qui  contient  les  principaux 
dogmes  de  la  religion  des  Druscs,  par  le  D.  de 
Bock.  Metz,  1788,10-13. 

3365  Sabæan  reseai  ches,  by  J.  Lasdsf.kr.  London, 
1833,  iu-6.  (Peul  se  placer  vers  39100.) 

3366  Codex  nasarsus,  liber  Adami  appdlatus,  ed. 
NoBBEno.  tÀ}nd.-Golhor.,  181 5,  5 vol.  iD-6. 

(Sur  le*  feticbci,  voir  l«  n.  Citisl.) 

IX.  APPENDICE  A LA  THÉOLOGIE. 

Ouvrages  philosophiques  sur  la  Divinité 
et  sur  les  cultes  religieux. 

1.  Déistes  et  Incrédules. 

(Phul^ur*  fcrtli  AnBloonP*  b dont  m>  compote  et 
graphe  font  partie  de«  «euvre*  de  i.S.  ii<iu»eau,  de  V(3Ufre, 
(le  INderfit,  de  Saint- [.ainbert,  etc.;  mal»  les  un*  et  letaeire^ 
au  moint  pour  la  plupart,  appartiennent  peut-être  plu*  i u 
Mrtai^ytiquc  qu’à  la  Théologie  proprement  dUe.) 

3367  Béatitudes  des  chrétiens,  par  Geof.  VAuic- 
In-8. 

3368  Amphitheatrum  slern»  providentix  J.-C. 
Vanixi.  Lugduni,  i6i5,  ln-8. 

3369  De  admirandis  nalursarcanislib.  IV,  a J.*C. 
Vasixi.  Lut.,  iCiG,  in-8. 


appendice  a la  théologie. 
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QaTO  La  foi  dévoilée  par  la  raison,  par  J. -P.  Pa> 
aizoT.  PtcHiy  liv>S. 

a;z7i  ItcHKlo  ralionalls  a Wis9owaUo/i<ifl5,iii-iR. 

aa7a  Hisioria  naturallsmt,  auct.  Ad.  ^rtbochovio. 
lena^  1700,  iiHi* 

ua73  La  Putonishk  dévoilé.  Colopnfs  1700,  in>8. 

aa7â  DIssori.  de  religlone  naturall,  a 11. -A.  Hoell. 

1700,  in-8.  . 

nvfS  Tolüivd,  pantbelslicon.  Cosmop.^  ln-8. 

7376  -^dclsdfmon.  llagœ-<'omit.^  iXOQ,  l»^. 

aaXjTpLeUers  loSerena.  London^  iToftt,  in-8. 

QgpfR  AléUnges  de  remarques  criMques  sur  deux 
dis.««efUlions  de  Toland,  par  El.  Ucnoist. 

>7id,  In-d. 

aa79  Defenslo  retigionis  comra  Tolandum  a Jac. 
Favo.  VUraj.^  170g,  fn-8. 

a^o  The  miseellaneous  Works  of  J.  Toland.  Loh- 
QM,  i7it,  in-8. 

Asz  Reucio  univcrsalis  et  naturalis.  Parii.  ,1818, 
fn-ia. 

a«8a  Ç.WcfWSDOBfiis,  de  indlfTerenÜsmo  religio- 
num  coimnentatio.  1710^  lrv-8. — 

yoy.Jpn*  1783. 

j*t88  De  Ig  religion  considérée  dans  ses  sources, 
^ «formes  et  ses  dévelop|>emenls,  par  Benjamin 
'Coiulant.  Parii^  i8ajh3i,  5 vol.  in-8.  — Voy. 
le  n”  29638. 

9286  Sacred  hlstory  of  the  world,  phllosophically 
^ ^nsidered,bySharoiiTumcr.  f.ondon, i836-3q, 
^ A-vol.  Id-8. 


» • 


•2.  Athées. 


2285Jcal^i  ’^homasii  hislOrla  atheismk  AUdorfi^ 
1692,  ikuLondini^  17161  in-8. 

2286  Jac.-Frld.  Reimmanni  hlsiorla  allKismi  et 
•l||roruui  falso  et  merllo  suspectoruni , apud 
fu(bw,  ETtinlcos,  Chrisilatios,  etc.  Uildetia-y 
1 7^1  ln-8. 

22^7  Dtasertaliones  IV  de  alhcismo,  a J.-Th.  Phi- 
. Ligps.  tJtndon^  1735,  in-8. 

2^8$  Tbeses  théologies  de  athéisme,  a J. -F.  Rud- 
daro.  /nue,  1717;  seu  «dlüo  seconda,  1722,  pel. 
* m-8.  (Traduit  en  françala,  avec  des  remarques 

par  P.  Philon,  et  mis  aujoyr  par  J. -Ch.  Fiaéner. 
■ Amttfrdêm,  1740,  pel.  in-8.) 

a28o  Dictionnaire  des  athées,  parSylvvMAitér.HAL. 
Pariée  AU  vm,  fn-«.  * • 

3290  B.  de  Spinosa,  tractatu^theo^^co-polltlcus. 

HamhMTÇi^  lO^,  ln-4.  » 

3291  Adnotalioncs  ad  tractatum  theologlco-poll- 
ticum  B.  Si^KOS.c.  Uag,-Comit.y  1802,  in-A. 

2292  Smosjt  opéra  poslbuiiia.'  1677,  2 tom.  en 
1 ^ol.  in-A. 

2299^éfiAiailon  de  Spiaosa,  par  deFÉULON,  etc. 
Bruxelles^  17^1,10-12.  •• 

229A  I/iiiiple  convaincu,  ou  dissection  contre 
Sploosa  [par  Noéi  Aubert  de  Veilé}.  Amjfcrd., 
i08A,lft-8.  4 , > 

^ m %,  'A-  A - 


2295  De  Tribus  Impostorlbus.  1598,  in-8. 

2296  Discours  sur  ta  liberté  de  penser,  trad.  de 
l'anglais  (de  Collins).  Londres^  1716,  in-8. 

2297  La  fHponnerie  lalquh,  etc.,  ou  remarques 
sur  le  discours  de  la  liberté  de  penser  (par 
Healley),  trad.  de  l’anglais,  .imsterdamy  1788, 

2 loin,  en  1 vol.  ln-8. 

2298  Nouvelle  liberté  de  penser  ( par  Dumarsals'). 
Amttffdamy  1743,  pel.  ln-12. 

2299  Recueil  de  pièces  curieuses,  par  Raoicati. 
Hotindam^  1736,  ln-8. 

2300  Code' de  la  nature  (par  Morelly).  Partout^ 
17J5,  ln-12. 

2301  Système  de  la  nature,  par  Mirabacd  (le  B. 

• d’Holbach).  Londres^  1770,  2 vol.Jn-8. 

2302  Exanion  cri  tique  desa|)ol(^istcs  de  la  religion 
chrélienue,  par  Frércl  (attribué  A de  Burlgny). 
1767^  pel.  ln-8.  — Voir  rarllcle  Phêret. 

2303  Le  chrlstlaulsmc  dévoilé  (par  d’Holbach). 
Londres  (.V«i»ry),  1756,  ou  1767,  |iet  lihg. 

23oA  La  conlagloQ  sacrée,  ou  histoire  naturelle  de 
la  eepéTsUtlon  (par d’Holbach).  LondreSy  176H, 
pet.  iti-8. 

2305  Doutes  sur  la  religion  (attribué  A Gucroull 
de  rival),  sidvls  del'analyscdu  traité  ihéologico- 
politique  de  Splnosa,  par  le  comte  de  Boulatn- 
vlllicrs.  Londres^  1767,111-12. 

2306  Les  prêtres  démasqués  ( tiré  de  l'anglais  par 
d'Holbach).  Londre^  17O8,  pel.  In-8. 

2307  L'esprit  du  clergé,  trad.  de  l’anglais  de 
Trenchafd  et  de  Th.  Gordon  (par  d'Holbach). 
1787,  2 part.  pet.  ln-8. 

2308  Examtn  critl^c  jJe  la  vie  et  des  ouvrages  de 
S.  Paul  (par  d’Holbach),  avec  une  dissertation 
sur  8.  Pierre,  par  Boulanger.  Londres  y 1770, 
pet.  ln-8. 

2309  Lettres  pbiloMphIques,  traduiiesde  Fanglals  • 
de  Toland  (par  d’Holbach).  Londrei,  1768, 
pel.  ln-8. 

q3io  L'enfor  détrtit,  traduit  de  l’anglais  (par 
d'Holbach}-  Londres  (.^mirmL,  1769, pet.  ln-8. 

23ii  De  la  cruauté  religieuse  (par  (FHoI^b). 
Londres^  17694  pet.  ln-8. 

2S12  Histoire  critique  de  Jésus-Christ  (par  le 
mémo).  {Sans  dofe),  pci.  ln-8. 

2313  Tableau  des  saints  ( par  le  n|éme}.  LondrtSy 
1770, 2 tom.  ln-8. 

2314  EÛai  sdf  les  préjugés,  par  duM***  (d’Hol- 
bach). LonâreSy  i770,,peL  iiv8. 

2915 1..C  bon-eens,  ouidées  naturelles  opposéesatix 
•surnaturelles  (par  le  même).  lj)ndreSy  1772,  pet. 
ln-8,  ou  177^1  ln-12. 

aSiiCèHiHs  A Eugénie,  oa  préservatif  contre  les 
préjugés  (par  le  inémé).  Lèndres  (dmaferdam), 
1768,  2 vol',  pèl.  in-8.  ** 

2317  De  la  nature  hnmainetparTh.  Hobbes  (trad. 
par  d’Holbach).  Londres^  1772,  pet.  in-8.  ' 

23 18  Théologie  poruUvo,  Mr  l'abbé  Bemler 

(d’Holbach).  1776,  ln-12.  * ’ ^ * 
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JURISPRUDENCE. 


. Introduction. 

A.  Histoire  de  la  législation  et  des  (rlbunau:i. 

a3io  Histoire  de  la  législation,  par  M.  le  comte 
de  Pastobet.  Paris^  P.  Didot^  1817-37,  11  vol. 
ln-8. 

•i3ao  Esprit,  origine  et  progrès  des  Instlmtlons 
judlclaircH  des  principaux  pays  de  UEurope, 
par  J.-D.  Meyer,  la  Haye,  1819,  et  Pnm,  i8q3, 
6 vol.  ln-8.  (rioiiT.  titre  pour  5 vol.,  en  1829), 

2321  B.-G.  Struvü  hisloria  juris  romani,  jusll- 
nlancl,  grarcl,  gcrmanici,  etc.,  accesscrünt  pro- 
legomena  de  scriptoribus  histohæ  jurls.  lenit, 
17184 ln-4. 

2322  Euquiry  Into  ihc  foimdaüon  and  bistory  of 
tbe  law  of  nations  In  Europe,  from  tlie  thne  of 
lhe  Greeks  and  Homans  lo  tlic  âge  of  Grotius, 
by  H.  Wanl.  fjtnd.,  1795,  a vol.  ln-8. 

2323  Essai  surl'histolre  des  tribunaux  des  peuples 
anciens  et  modernes,  par  Desessarts.  Paris^ 
1778-84,  9 vol.  üi-8. 

D.  Etude  du  droit 

2324  Lettres  sur  la  professltw  d'avoett,  et  biblio- 
tlièqiie  choisie  des  livres  de  droit,  par  Camu.s. 
Porÿ,  i8o5, 2 vol.  in-i2. — Aouvdle  édit,  (sous 
le  titre  de  Profession  d’Acocot),  revue  et  Jort 
augmentée  par  M.  Dupin.  Paris,  i83a,  2 vol. 
ln-8. 

23aû  Hobï  jiirldlcœ  suhsedv.x*,  or  notes  on  lhe 
hisiory  of  law  (by  Ch.  Butler).  1807,  ln-8. 
232(HiUid.  Paxcirolu  de  Claris  legum  inlurpretl- 
bus  iibri  fV.  Ups.,  1721,  in-üj* 

2327  CoLtTii  Pleri  Saluiali  traclatus  de  nobilitaïc 
leguiB  et  meüirlnæ.  PcneJ.,i342,  in-8. 

2328  t'crd.AsDCENSis  oratio  coutra  jurisprudcirtix 
vitoperatorcs.  Venet.,  i&46,  in«b. 

2320  Joan.-Jac.  Canis,  de  m<^o  Injure  sludendi 
llbtllus.  {Pataoii),  1476,  in-4. 

C.  Philosophie  du  droit. 

*•  • k 

2380  Platonis  Minus,  sivc  de  lege.  * » 

238 1 CtCEBOMs  de  leglbus  lib.  U. 

2332  La  Claire,  ou  de  la  prudence  du  droit,  üù- 
loguc,  par Cbarondas  I.e  Caro;i.  Paris,  i58à  Jn  g. 

2333  Eiksai  d'un  traité  sur  la  justice  utUverselle, 
ou  les  source»du  droit  î suivi  de  pJusicurs  opus- 
cules, p;ir  Fr.  Bacon;  traduction  nouvelie,  avec 
le  texte  e»  regard  t précédée  de  la  vie  de  Bacon, 
et  d'un  discours  prélhuiiialrct  accompagnée  cl 
suivie  de  notes,  par  J.-B.  Devauzclles.  Paris, 
182A4  in-8. 

.2334  Priuclpes  métaphysique.s  du  droit,  par  Emm. 
Kant,  auquel  on  a ajouté  le  projet  de  paix  per- 
pétuelle, par  le  même  auteur,  etc.;  le  tout  tra- 
duit de  l’allem. , par  J.  Tissot.  Paris,  Ladrange, 
1839, in-8. 

X 2335  De  l'esprit  des  lois,  |>ar  MonTEsqurco.  CwCnhe 
(1749),  2 vol.in-4..et  Lond.,  1768,  4 vol.  in-i2. 
2336  Béflexions  sur  quelques  parties  d’un  livre 


intitulé  : De  l’esprit  dès  lois  (par  Dernv).  Paris, 
1749,  2 vol.  ln-8. 

2337  Observations  sur  l’csprlt  des  lois  (par  Dcptt). 

3 vt»l.  ln-8. 

2338  Esprit  dc  l’Esprit  des  lois.  1749,  ln-4. 

23.19  ('ofmnentaire  sur  l'Esprit  de.s  lois  de  Mon- 

U-squreu,  par  M.  le  comte  De.stutt  de  Tracy; 
suivi  d'obser\ allons  inédites  de  Condorcet  sur' 
le  29* livre  du  même  ouvrage,  etc.  Paris,DesosT, 
1819,  ln-8.  , 

2340  Science  de  la  législation,  par  Filaxciebi.  — 
Voy.  Politique,  n"»39i4  et  sulv.  ^ j 

234 1 Klémenlsde  législation  naturelle,^r  Perreau. 
Paris,  1807,  ln-8.  — Nouv.  édition,  iS^A,  in4. 

234'J  Législation  priaiiihe,.  considérée  dans  H 
dernicnr  temps  par  les  seules  liimièret  de  4a 
raison,  snivle  de  divers  traités  et  de  dlscourv 
pQliiiques  par  M.  de  Bonald , 2*  ^iUoA.  Paris, 
1818  (3»  édit.,  1829),  3 vol.  lu-8.  ^ 

2343  E.ssat  analytique  sur  les  lots  de  l’ordre  codai, 
par  le  même.  Paris,  1817,  ln-8. 

2344  Traité  de  législation , ou  exposition  des  lob 
générales  suivant  lesquelles  ks  peuples  pros- 
I>ércnt,  dépérissent,  ou  deviennent  stationnaires, 
par  Ch.  Comte.  Paris,  1820-27  (<>«  2*  édition, 
iS.Sfi),  4 vol.  iu-8. 

2345  i^hiiosophic  du  droit,  par  M.  L'Heivrinler.  \ 

Paris,  Paulin,  i83i,  2 vol.  in-8.  • 

2346  Cours  de  droit  q^turcl,  professé  à la  faculté 
des  lettres  de  Paris;  prolégomèae , per  M.  Th. 
Jouffroy.  Paris,  i«35,  ln-8.,  tom.  1 et  11. 

2347  De  l'innnenee  des  lois  sur  le»  msurs,  et  de 
i’infltienee  des  mœurs  sur  les  lois,  par  Jacques 
Mailer.  Paris,  i832  (2* édition,  i843),  iih».  , 

p.  Dictionnaires  et  Traités  généraux. 

2348  Code  de  riinmaiiité,  parFELtCE,clc.  Yverdta. 
1778^  ïS  vol.  In-a. 

2349  Seicnee  du  puMIciste,  par  M.  Alb.  FrhnL 
Paris,  i$20*23,  1 1 vol.  ln-8.  (résumé  sous  le  tUr«‘ 
de  Cours  de  droit  naturel,  publie,  politiqut  et  ^ 
constiMionnel,  1827,  4 vol.  ln-28). 

r.  DROIT  DE  LA  NATURE  ET  DES 
* , GENS. 

1.  Traités  généraux. 

^ (Voir  ie>  D.  S9QO  et  auir.) 

2350  Essii  sur  rbisloire  du  droit  naturel  (par 
Hubner).  lond.,  2 vol.  ln-8. 

285x  h.  Grotii  jus  belU  ac  pacis. 

2362  S.  PiKFKXüoani  jüsnaluræetgenlium,^»urM  N 

1715,  ln-4. 

2353  — De  oIBcio  lioninisctcivisUb.  IL  Francof, 
2758,  in-8. 

2354  CiMBCBLAXD  de  leglbus  naturae  disqulsillo. 
loml.,  1O72,  ln-4. 

2365  Eléments  du  droit  naturel,  par  J.-J.  Burla-  \ 
maqui.  Lausanne,  2774,  ln-8. 

2356  Principes  du  droit  naturel  et  politique,  par 
le  même.  Genète^  2763,  In-4.,  ou  2764,  3 vol. 
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in-ia.  — Bdilion  augmentée  par  de  Felice. 
)'wrd. , JTftÔ,  8 >ol,  ln-8.,  ou  ParU^  i8*iO,  5 vol. 
hi-8.  — Voy.  Bcrumaqu. 

a3j7  Ciir.  Womi  jus  iiaiurs.  Froncofurti  y 1740, 
A vol.  iii'A. 

u358  Fjusdem  inslitiiiionrs  Juris  naturx  cl  gen- 
linm.  Ualœy  i73n  (nouv.4Ure,  iti-8. 

«iSjo  I^çpns  (le  droit  de  la  nature  et  des  gens,  par 
de  F<die(\  Lyorty  176g,  3 tom.  en  a \ol.  îo-is. — 
PariSy  iK3o,  ît  vol.  in-8. 

• 2360  Le  droit  des  geiu*,  par  Vattïl.  PariSy  i833, 
9 vol.  in-8. 

2301  InsUimlonsdii  droit  de  la  nature  et  des  gens, 
par  3].  Gérard  de  riayne\a1.  PariSy  i032, 2 vol. 
In-8. 

2.  DrüK  de&  gens  entre  les  nations. 

2302  Manuel  diplomatique,  parCli.de  Martens. 
PariSy  1822,  in-8. 

2303  Guide  diplomatique,  par  le  même,  édition 

rectifiée  et  améliorée  par  .M.  de  HolTmaiins. 
PariSy  18.17,  2 loin,  en  S vol.  jn-S.  (a\ec  une 
bildiograplile).  * 

2303  Précis  du  droit  des  gens  moderne  de  TEu- 
rope,/ondé  sur  les  iralK^  eu  usage,  |>our6er\ii** 
d'introduction  a un  cours  polit,  et  diplomat., 
par  G. -F.  Martens;  nouv.  édiL,  revue  et  anno- 
tée par  M.  S.  Plnheiro-Ferreira.  PariSy  tS3i, 
2 vol.  in-8. 

2300  Cours  diplomatique,  ou  tableau  des  relations 
des  principales  puissances  de  l'Europe.....  par 
G. -F.  Martess.  Berlin,  1801, 3 vol.  ln-8. 

2300  Droit  des  gens  motlerne  do-  FKurope,  avec 
une  bibliotlièqiic  choisie  di»  droit  des  gens,  par 
J.-L.  kluber.  POriSy  1 83 1,2  vol.  tn-8. 

2307  Traité  complet  de  diplomatie,  ou  théorie 
générale  des  relations  exlérlcurt'S  des  puissances 
de  l'Europe,  par  un  ancien  ministre  (le  comlr 
de  Gardon).  Paris,  i833, 3 lol.  ln-8»^ 

2368  Codice  del  gius  délie  genli  in  (erra  e In  marc, 
da  Lor.  Colliri.  Firenze,  iHofi,  gr.  in-Tol. 

aSOg  Eléments  of  iniemaiioml  laws,  wiili  a sketcli 
of  the  bistory  of  the  science,  by  H.  Wliealon. 
London,  i836,  2 vol.  in-8. 

23  70  Système  maritime  et  politique  des  Européens 
pendant  le  18*  siècle,  par  .Vrnould.  Paris, 
in-8. 

0371  Leibkiti.  Codexjuris  gcntiuin  diplomat.,  et 
mantissa  ejusdem.  HmtoveriFy  1O93-1700,  S vol. 
in-fol. 

2372  Corps  univtrsel  diplomat.  du  droit  des  gens, 
|>ar  Di'MOst  et  Bousset.  Amsterdam,  1726, 8 vol. 
in-fol. 

2373  Histoire  des  anciens  traités,  par  Barbeyrac. 
Amsterdam,  1739,  2 vol.  in-fol. 

2373  Supplément  au  corps  diplomatique,  etc. 
Amsterdam,  1739,  3 vol.  in-fol. 

2375  Histoire  des  traités  de  paU  du  17*  siècle. 
Amsterdam,  1725,  2 vol.  In-fol. 

2376  Négociations  pour  la  paix  de  Munster.  La 
Ifaye,  1723,  3 voL  in-fol.  (Ces  cinq  articles  sont 
placés  sous  le  nom  de  Duhomt.) 

9377  Recueil  historique  d'actes  et  négoclallonv, 
mémoires  et  traité  depuis  la  paix  d’DlrccJil 
jusqu'en  1738,  par  Roussel.  La  Haye,  1728- 
175s,  21  loni.  ai  23  vol.  in-12. 

2378  Frid-Aug.-Guil.  Wenckii  codex  juris  gen- 


Üum,  contliicits  diplomata  abanno  1735  uaquo 
ad  amu  1772.  Lipsftr,  1781-95,3  v'ol.io-g. 

2379  Abrégé  de  l'nlstoire  des  lr;Utés  de  mIx,  de- 
puis la  paix  de  Wesiphalie,  par  koco.  Bdle, 
i79fi.  3 vol.  li»-8. 

2S80  Histoire  abrégée  des  traités  de  paix  entre  les 
puissances  l’Europe' depuis  la  |>alx  de  West- 
pltaffc,  par^ocu,  augmentée  cl  continuée  par 
Fr.  Schttil.  Paris,  1817-18,  i3  vol.  in-8. 

2381  Recueil  de  Mités  de  paix,  de  trêve,  de  neu- 
tralité et  de  confédération,  d'alllanre  et  de  com- 
merce, etc.,  faits  par  les  rois  de  France,  avec 
tons  les  potcniais  de  l'Europe  et  autres,  depuis 
trois  siècles  : par  Fred.  l.^ard.  Paris,  1692, 
6 vol.  ln-3. — Voir  les  n'**  23n3  et  sulv. 

2382  Tables  des  traités  de  paix  entre  la  France  et 
les  puissances  étrangères,  depuis  la  paix  do 
We,stplialie,i>ar.korh.  Bâle,  1802,  2 \ol.  In-8. 

2383  Recueil  d^  pmci|>aux  traités  depuis  17O1. 
*l>arG.*F.  Mai^ivs.  tiOt/iN^ue,  1791,  i3vol. In-8. 

— Sult&Jtisqn'a  i83|^  lO  voL,  plus  table,  et 
nou>.  suppléments,  3 vol. 

2383  Coleccion  de  los  tratados  de  paz,  alianza, 
oeulralldad,  garanlia,  etc.  que  han  liecho  los 
reyesde  ftsjiaAa  (Felipe  III,  Carlos  il,  Felipe  IV) 
ton  los  pueblos,  republlcas  y dénias  potencias 
•><le  Hiirnpa  y olras  parles  del  mundo,  por  Jos.- 
^Ant.  de  y Bm’lodano.  Madrid,  1730-32, 
'12  yoL  in-fol. — Colccdon  de  los  tratados  de 
jiaz.  etc.  ajnsiadao  por  la  cnrona  de  Kspalla.... 
desde  ol  reyiiado  de  Felipe  V hasta  el  présenté 
* ((^ariosIV).  Madrid,  1796-1801,3  lol^in-fol. 
2883  F(rd«ra,convciUionos,etc.  Inter  regcsAngliar 
etdlios  habita,  coU.  Th.  RriteR.’/.ofid.,  1703, 
20  vol.  In-foI.  >— Voyez  te  n«  280S0. 

2380  Rcciiett  de  traités  de  cotnmerre  et  de  naviga- 
lion  de  la  Franco  avec  les  puissances  étrangères 
depuis  la  peix  de  Wesiphalie jusqiiM  présent, 
par  roiptc  Atig.  (Fllauterlve  el  le  chevalier  de 
- CMiSf.P^ris,BeyeiGra»ier,  i833-30,iovoUn-8. 
(Cot  ouvrage  «t  le rmlné  par  la'f^éorie  des  trai- 
tés de  conimefée  mee  lot  n/i  fions,  par  Bouchaud, 
augmenté  paf  M.  de  Hufflnaiins.) 

2387  Complété  follecilan  of  the  iresUses  and  c«t- 
ventioiis  at  présent  subsUUng  hietween  Great- 
Brilein  and  forelgn  poweis,  sofaraslbcy  relaie 
io  couioiorce  and  nandgaileu...  compilée!  by  L. 
H«rtsVet,2«t  cdli.  London,  1827-30,  3 vol.  Iiv8. 

2388  Bèpertoirc  historiqne-ci  chronologiqQc  des 
traités  conclus  par  la  couronne  de  Danemarck, 
depuis  Caput-ie-Gfand]usqu>n  1800,  parM.  do 
Reedlz.  l'openfùigw,  182O,  in-8. - 

3.  Ouvrages  s^xiaux  qui  sc  rapportent  au 
droit  des  gens. 

f- 

2389  Hugo  Grotius  de  mari  llbero,  ft  P.  Mariila 
demaribiis.  Lu^dmBi-Botaoorum,  i083,  In-s3. 

23go  Jo.  Soldent  mari  rlauffi0i«  slve  de  dominio 
marljL  i630,  pet.  iD-12. 

2^*  1^  la  iterie  dus  mers,  par  Gérard  de  Ray- 
neval.  Paria,  1811,2  voL  in-8.— -Voir  ien*295i.  ^ 
2891  De  l'orifpne  et  des  fonctioiu  des  consuls,  par 
M.  Fr.  ^te\, Saint- Péterskourç,  1O07  (rélmpr. 
aUlpsIg.  1833),  ln-8.  , 

23g4  D.-B.  Wardtn'sorlgjio , nature,  progress  and 
lnfluenceofronsuJaresiabllsbtBeoCs.4'crii,i8i3, 
iiM.— Traâ.  ei\/ranç.  par  M.  Reruard  Barrèrc 
de  Morlaix.  Ptms^  181 3,  lod). 


JUaiSPnUDKNCE. 

III.  DnoiT  CIVIL  ET  CRIMINEL. 
1.  Généralités. 


&8 

339s  Manuel  des  consuls,  par  Alex,  de  MilllLr. 
Londmtx  Beriiny  j837-àa,avol.  enSpart.in^t. 

3S94  Codi'  diplomatique  des  Aubains,  ou  droit 
conventionnel  entre  ta  Fraiiceetlesaiitrespul»- 
sanres,  relativement  à la  capacité  réciproque 
d'acquérir  et  de  transmettre  les  Ideos....  par 
J.-B.  Gaschon...  Parité  1818,  in^. 

33g5  Causes  célébrés  du  droit  des  gens,  par  Ch. 
de  Marlens.  Uiptfç^  1837  et  ann.  sulv.,  3 vol. 
in>8.  ( Il  devait  y avoir  tt  vol.*) 

23g3*  entretiens  de  Philarète  et  d'Eugène.  — 
Voyea  le  n*93o84. 

II.  DUOIT  POLITIQUE. 

(Vey.  PoUiiqu»,  n.  SBU  ei  tuiv.) 

3396  Constitutions  des  principaux  états  de  TEn- 
rope,  etc.,  par  de  ï.acrolx. 1793, 8 vol.1n-8. 

N 2397  Collection  des  constitutions,  chartes  et  lob 
roiiüamciiiales  des  peuples  de  l'Europe  et  des 
deux  Amériques,  publ.  par  MM.  Dtifau,  Ouver* 
gier  et  Guadet.  Porta,  i823>35,  0 vol.  in-8. 

33g8  Court»  de  politique  constitulionnelle,  par 
Betijamin  Constant,  nouvelle  édition , mise  eu 
ordre etpréc/’déed'uneiiiiroducllon,  par  M.  Ima- 
gés (de  PAriégo).  Parts,  i83fl,  A vol  tn-8. 

3399  Ruidessur  les  cmisütulions  des  poupleslihres, 
par  Simonde  de  Slsnioudi.  Paris,  i8S5>37, 
3 vol.  ln-8. 

3âoo  Cours  public  d'histoire  dn  droit  politique  cl 
consliunionncl,  par  J.-L.-E.  Ortolan.  ConsiiiiH 
tions  de  l'Europo  au  moyen-âge  : vie  constitu- 
tionnelle de  TEtirope  jusqu’à  nos  Jours.  Paris, 
iSS3-Sd,  3 vol.  in-8. 

3èoi  Maximes  du  droit  public  françols  (rédigées 
par  Mey},  seconde  édition  (augmentée  par  Maul- 
trot  et  autres).  Amsterdam,  1775,  3 part.  In-ô^ 
ou  6 vol.  in-is. 

3à02  Droit  public  lirançab,  ou  histoire  des  fnstllii- 

. lions  des  Gaulois  et  des  Français,  par  J.-B. 
PaillieU  Paris,  i833, 10-8. — Voir  3ào3i  et  suiv. 

aào3  CoDstltulion  de  la  nation  fraiiralse,  avec  un 
essai  ou  traité  historique  sur  la  charte,  par  le 
ooinle  Lanjuinais.  PariSf,  1 81 9, 3 vol.  in-8.  (Com- 
mencement d’uuc  colieciioD  qui  n'a  pas  été 
continuée.)  * . • 

3àoA  Cours  de  droit  coustltotionnel  français,  par 
P.  Bossi.  Paris,  iSSg,  3 vol.  In-8. 

làoû*  Du  gouvernement  représcDlatif  en  France 
eten  Angleterre,  parla,  de  Carné.  Paris,  1841, 
lu-8.  * 

\ 3ào5  GoDsiituÜon.d'Anglctcrre,  par  Delolme. 
nève,  1787,  avol.  ln-8., etavec  des  notes.  Porb, 
1819,  iif-8. 

3406  Magna  charla  regis  Jobannb.  tondtiit,  1B16, 
In-fol.  — Voir  le  n"  37039. 

3407  Adefense  of  the  constitutions  oflhe.govern- 
menl  of  the  United  SlaleçoT  America,1>y  John 
Adams.  London,  3vol.  in-8. — TraÜ.  en  français, 
avec  des  notes,  par  De  Lacroix.  Paris,  1793, 

3 vol.  in-8. 

3408  Commentariesou  the  constitution  of  tbc  Uni- 
ted States;  v«4th  a prollrofnary  review  of  the 
conslituUonai  hUtory  of  the  colonies  and  States 
before  the  adoption  of  the  constitution,  by  Jos. 
Slory.  Boston,  i833,  3 vol.  ln-8. 


3409Traité  de  législation  civile  cl  pénale, par  Jér. 
Bcoiham,  publié  par  El.  DumonL  Paris,  1801 
(aussi  s 830),  3 vol.  ln-8. 

34^  Traité  des  preuves  judiciaires, ''traduit  par 
Dumont,  a»  édit.  Paris,  i83o,  avol.  in-8. 

3411  Rihliothéque  philosophique  du  législateur, 
du  politique,  du  juriscuiiHulie,  ou  recueil  d«^ 
meilleurs  discourt,  üisscriatiom,  c-viais  compo- 
sé^ sur  la  législation  criuiiiiellc,  par  les  plus  cé- 
lèbres écrivains,  trad.  avec  des  notes,  par  Bris- 
sot de  Warville.  Berlin,  1783,  10  vol.  lft-8. 

^a4i3  Del  delilli  e dcile  pcnc,  cD  Rbccabu.  Parigi, 
1780,  in-8, 

34 1 3 Théorie  des  peines  et  des  récontpenses,  par 
Jér.  Bentliam,  rédigée  par  El  Dumont,  lesd., 
i8il,  et  Paris,  1818,  3 vol.  ln-8. 

34 1 4 Des  lÿis  pénales,  par  M.  Pasiorcl.  paria,  1790, 
3 vol.  in-6. 

s4i5  .\pptication  de  la  théorie  de  la  législation 
pénale,  nu  code  de  la  «ûrelé  publique  et  parti- 
culière, par  Scip.  Bexon.  Paris,  1807,  In-fol. 

3416  Dissertation,  savoir,  si  la  torture  est  un  moyen 
sûr  de  vérifier  les  crimes,  |var  A.  Nicolas.  .<»«• 
terdam,  1883,  in-i3.  — Voy.  les  n“*  3807-11,  cl 
3879  et  suiv. 

ü.  Droit  des  anciens  peuples , autres  que 
les  Romains. 

3417  R.  Ulpiaxi  fragmenta,  eLcollaÜo  legum  mo- 
saiearum  et  romanar.  Lugd.-Batat.,  1774, io-4. 
(Droit  df>é Juin,  vojei  a.  «esc  ot  atmsj 

3418  Loges  atliœ;  S.  Pem  collcglt,  etc.  Lugd.- 
Bnfar.,  1743, in-fol. — Voiries  n**39i4i  etsuh. 

3419  Cl.  BXACt  traclalus  de  decretis  Alhcnlensium 
Borna,  1785,  fn-4. 

< 

S.  Droit  romain. 

A.  Introduction  et  Histoire. 

343oJ.GoÜiofredl manualejurls.  A$nstelod.,i66y 
seu  Lu0d.-Bata1>.,l6^^,  in-13.  (Réimprimé  piii- 
sieurs  fois  depuis,  et  en  dernier  lieu  avec  des 
augmentations  de  M.  Bertbelot,  mais  irèslncor- 
reclemenl,  Paris,  i8o5,  lj>-8.) 

3431  F.-G.  ab  Ulmensteio  bibllotheca  selecta  Juris 
dvllb  jusrinianci  neenon  ante  etposijuslinianei. 
Berdini,  1831-33,4  part.  ln-8. 

3433  De  origine  et  progressu  jurfs  clvills  romani 
autbores  et  frag.  collegll  S.  Lecwiiss.  Lugduni- 
Batat.,  1671,  in-8. 

3433*  Aymarl  Rivallii  historia  Juris  civilis  et  pon- 
tifleli.  Valentia  (iSiS),  ln-4. 

3433  J.-V.  Gbavjxæ  origines  juris  civilis.  Itprftr. 
1737,  io-4. 

3434  J.-G.  Hcixegcii  anUquitates  romans  juris- 
prndentis.  Argentor.,  175$,  3 vol.  ln-8. 

3435  Ejusd..  historia  Juris  civilis  rom.  et  german. 
Argentor.,  1751,  iu-8. 

3436  G.-G.  UolTmanni  historia  juris  romauo-Jus- 
Unianei.  Lipeitr,  1734,3  vol.  ln-4. 
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9^7  nuiolrc  de  la  Juiisprtulcnce  romaine  par  .\. 
Tcrramon.  P4xri$y  1750,  In-fol. 

Précis  blslor.  et  chronol.  du  droit  romain, 
par  AI.><Ib.  Schontbcrx,  iraii.  de  l'anglais  par 
M.  Bpulard.  PariSy  1793,  in-8. 

aüao  J.«A.  Bachii  hlstorlajurlspnidentlæ  roman.T. 
novis  observât,  âuxlt  Aug.-C.  Slockmann.  Lip$., 
1806,  in-8. 

, 9û3o  Histoire  du  droit  romain,  suivie  de  rblstoin' 

de  Citjas,  par  M.  Borrial-Sainl-Prix.  Paru, 
tSas,  in-8. 

383i  Introduction  historique  à l'étude  du  droit 
' romain,  par  M.  Giraud.  AiXy  i833,  iii-8. 

3353  Lchrbuch  d.  Gescbitc  d.  rOm.  Rcchts,  \oii 
G.  (Icco.  Berliny  1834,  7 vol.  in-8.  (L'iiistohc 
' du  droit  romain,  qui  forme  le  3*  volume  de  ce 

manuel,  a été  trad.  en  français  par  M.  Jourdan. 
I Par/#,  1831,  3 vob  in-8.) 

3à83  Gi^hichte  des  rômischen  Rechts  Im  .Miltel- 

* aller,  von  F.-C.  Savigxv.  Ucùielbfrffy  1836  (et 
aussi  i83A)-3i,ô  vol.  in-8. 

3333*  Trahé  du  droit  romain,  par  M.  de  Sdvigny, 

I trad.  de  Pallem.  par  Gb.  Guenout.  PariSy  18A0- 

33,  S voU  in  8. 

I 3333^  Das  romischc  Privatrecht  hi  sclner  bcniin- 
I gen  Anwendung,  von  A.  Scbweppe.  Gûlt.y  i8u8- 

33,  5 vol.  In-8.,  3*  édit. 

I 3433  J.-G.  Heinecclus,  de  usii  et  præslantia  vclc- 
t ruD)  numismntiim  in  jurispriidenlia,  cdeole  A. 

I Goezio.  .Vorimb.,  1773,  In-8. 

3335  C.-Frid.  flommol,  jurlsprudenlia  tiumisma- 
libus  illustrata,  neenon  sigillis,  gemniis,  âtils- 

I que  picturis  vetnstis  varie  cxornala,  cum  atir- 

tario  Ch. -Ad.  Klotiil.  Upsirr,  1 703-63,  in-8.  |]g. 

3336  Ch.-G.  HauhoId,antiqiiitails  rnmanæ  inonli- 
monta  legatia  extra  libros  Jnris  romani  sparsa  : 

^ edidil  R.  Spangenberg.  flrroiini\  i83o,  in-8. 

* u336*  Juris  romani  tabulæ  negoiiortim  solemniutn 

I modo  in  arre,  modo  in  marmore,  modo  in  charta 

I siiperstilcs  : collegit  E.  Spangenberg.  I.f/u/o', 

I 1833,  In-8. 

B.  Dictionnaires  pour  l'Intelligence  du 
Droit  romain. 

(Oo  pnt  pUrtr  r«lt«  •e<u><Uvlftion  apriié  le  b.  isio.) 

3337  Prnu,  episc.  brixiensis,  rcpcrtoriiiro  utrlus- 

I que  Juris.  BononiVr,  i365,  S vol.  in-fol. 

t 3338  ^b.  Ximenes,  conrordanliæ  utriusque  juris 
I civllls  et  canonici,  cum  ieglbiis  partitarum,  glos- 

semalibusque  OregorM  Lopez.  Toleti\  i5p6  et 
JO19,  3 vol.  in-fol. 

3339  J.  Kahl,  allas  Calvin!  texlcon  Juridicum  {cum 
prsfai.  D.  Gothofredi  et  Hcrm.VuUeii).(;eiirr(r, 
1734  (ou  I7:>9),  3 vol.  in-fol. 

• 3330  Dlctionarium  juridic.,  auctorc  D.  Baissosio. 
HaUty  1733,  in-fol. 

3341  J.’L.  Walteri  lexicon  juridicum.  Fiancof.y 
1733,  In-8. 

333'^  B.-Ph.  VicAT  vocabulariuin  juris  utriusque. 
Sfap..  1760,  3 vol.  In-R. 

3343  H. -K.  Dirksen,  nianiialc  latlniiatis  fonlium 
juris  civllls  Romanorttm,  ihosauti  latinltatis 
cpitome.  RcroUniy  Punrkery  1 838-39,  gr.  ln-4. 

3334  Diciinnnaire  du  digeste,  ou  substance  des 
pandeclesjustiniennes,  parThévcnol-Di'Ssaules. 
Parts,  1809,  3 vol.  !ii  4. 

3345  La  clef  des  lois  romaines,  ou  dictionnaire 
TOME  V. 
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analytl«|uc  du  corps  de  droit,  par  Fieffé- Lacroix. 
MfCy  1809,  Q vol.  in-4. 

C.  Droit  romain  avant  JusUnien. 

3436  Juris  romani  fontes  et  rivi,  cdeole  Hciir. 
Stephaso.  j58o,  in-8.  (Article  1-jiTiE.TVE.) 

3437  Jurispnidontia  velus  anicjustiniauca  , ex 
recens.  Anl.Scm  LTisr.11.  Upt.,  1737,  ln-3. 

3438 Jis  civile  antejustiniancuni.  codicuiii  clopli- 
marum  editiooum  ope,  a societatc  jtirlsconsul- 
loruiu  curatuin  : præfatus  est  et  indicero  eüitio- 
mim  adjecii  G.  Hugo.  BnoUni , i8i5,  In-8., 
tom.  I»'  en  3 part. 

3439  CoRpcs  juris  civllls  anlejuslinlanci.  Bonrur, 
1835,  in-4. 

3450  FcNcai  leges  XII  labularum.  Rintriii.  1734 
in-4. 

3451  /VJoys.  a Locclla  tria  tentamina  ad  illuslran- 
das  loges  XII  labularum.  yiennœ,  i7:)3,  in-4, 

8453  Commentaire  sur  la  loi  des  XII  tables,  par 
Math.-Ant.  Bouchaud,  a*  édlllon.  Paris.  i8o3 
3 vol.  ln-4.  ' 

3453  Anlonlus  Acgcstincs  de  legibus,  etc.  Romœ 
1583,  in-4.  ' 

3453  Jo.-Gotll.  lielnoccii  ad  legrm  Jtiliam  et  Pa- 
plam  Poppæam  commcntarlus,  quo  multa  jnris 
autonimqnc  veterum  loca  expücantur  cl  lilus- 
iranlur.  Amstelod.y  1726  seu  1731,  ln-3. 

3355  Jui.  Paclis,  rccepiarum  senfcntlanim  Hb.  V, 

3456  Titl  Cail  Instltutioncs.  LutetitPy  i535,  in-4. 
(Au  mot  Gaus.) 

2457  Titl  Cail,  seu  Gaii,  Instltniionum  coœmcn- 
taril  quatuor.  BeroUni.  1824,  in  8. 

2458  J. Gothofredi  codex  Theodosiaxcs.  Luaduni 

1605,  6 vol.  in-foi.  ' 

2459  Leces  novpllæ  V,  anecdol»  Theodosll  jim.  • 

etc.  Romœ.  1767,  in-fol.  ' 

2460  I.e  trésor  de  l'anc.  jurisprudence  romaine, 
ou  collection  des  Iragments  qui  nous  restent  du 
droit  romain  antérieur  à Justinien,  traduit  en 
français  par  Tissot  et  par  A. -G.  Daubenton. 
.tfr/r,  1811,  in-4. 

D.  Droit  de  Justinien , avec  ses  commentateurs 
et  abréviatcurs. 

3461  JtsnsiAm  corpus  juris  «Avilis. 

2462  Jlstisiaxi  insiituUoniim  librl  IV. 

2463  Ji-STiiviAst  digestorum  librl  L.  Florentiæ. 
i553,  3 tom.  In-fol. 

2404  Ejusdem  Jlstisiari  codex. 

2465  Ejusdem  autbenticae,  seu  novell». 

2466  Brachylogos  totius  juris  civilis.  Lugduni 

i533,  in-8.  ' 

2467  Theophili  inslitutiones,  gr.  et  lat.  Uag<r~ 

( omit..  1751,  2 vol.  in-4. 

3468  Jos.  Kixestres  cl  de  Monlsalvo,  in  Kermo- 
geiiiaiii  jiir^  epUnmarum  libres  VI  commenia- 
rius.  Cervariœ-lMcet..  1757,  2 vol.  ln-4.  (Pour 

, d'autres  traités  du  môme  Jurisconsulte,  voyez 
Fi>psT«rs.) 

3469  Epitomk  juris  civilis.  Paris..  i582,  pet,  In-8. 

2470  Km.  Meriliji  comment,  ad  instluita.  Traj.- 
ad^dhfn..  1739,  iiv-4. 

2471  ninrcai  eirmenta  juris  civilis  sec.  ordinem 
instttutionum.  l.ugd.-Ratav.,  1751,  in.g. 

3473  Jo.-Gotti.  Hiincccii  rccilationes  in  efemenla 
juris  civilis  sec.  ordinem  institut.  Vratislavia-y 

h . 
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1775,  sui  1789,  m 8.  — Ëdlllo  altéra,  cura  A.> 
M.'J.-J.  Dupin.  Parisiis^  i8to,  3 vol.  in>8. 

*.tâ73  JusiiniatiiinsiituUonumexposiiio  methoüira, 
a Kr.  Lorry.  Paritiis^  I7&7»  — EdtUo  3*. 

Parisifs^  1800,  2 vol.  lu-12. 

alnli  PF.nbzii  insliuitioncs  crolcmatibuadlsUncla?. 
Amsteloriami^  i68o«  in-12. 

2â75  Arnol.  Vinmi  inAtitullonum  imper,  commrn- 
lariu».  Amstflod.^  iC05,  In-i). 

247G  Job.  Harpprccliil  coinmciitarius  in  IV  libres 
institution.  JuHscivilis;  In  opern  umnia,  edrme 
Vicat.  Lausanmty  i7S8,scu  1783,  4 vul. 

In-foi. 

9477  Jacobl  Mvgei  cluclilalioncs  aU  InstiluUonos 
JusUiiiaiii.  Mexico^  1787,  4 vol.  ln<4. 

2478  Jusiiniani  Inslitiiiionum  lll>.  IV,  observntio- 
nlbus  perpet.  illuslr.,  additls  earuru  ciuii  codice 
neapoleone  collatiouibus,  auiorc  J.>Fr.  B€rilu> 
lot.  ParisiiSy  1809,  2 vol.  in-8. 

247g  JurU  romani  clcmciita,  sccundum  ordliiem 
Insiliutionum  Jusiiniani , mm  nods  ad  tctuis 
rxpllcaiionem  pju.sque  rum  jure  gallicu  rolla> 
lioneiii  compositLs,  auclore  Dolvincourt.  Parit.^ 
}8i8,  ou  4*  édition,  i8a3,  ln*8. 

2480  Explication  liistor.desinstiiutes  de  Jiisliiiim, 
avec  le  texte,  la  traduction  en  regard  et  les 
explications  par  M.  Ortolan;  2*  édition,  /'am, 
i83g,  a vol.  ln-8. 

a48i  Angeli  deGAMDiGUoxiRiis  lecliira  super  titulo 
de  actionibus  insiitutionuni.  Thotostt^  1Û80, 
in-fol.— Voir  le  n“  a53i. 

a48'.(  Ani.  Acgcstixis  de  nomintbus  propriis,  etc. 
Tarracone^  »57g,  in-fol. 

a48at>  H.  Brknkmvnx,  hisloriapandectarum.  Traj,- 
»T2a,  ln-4. 

2483  Jac.  Golhofrcdi  in  tilulum  pandeclaruni  de 
diversis  regnlls  juris  coiiimciilarius.  ^nrrtr, 
166a,  in-4. — Voir  le  n"  aSag. 

2484  immo  D.  Golliurrodi,  hoc  est:  conciHatlo 
Icgum  in  speelem  pugnaniium  (pias  in  uolis  ad 
pandcctas  juris  clvllis  Ü.  Golhofrediis  indica- 
verat,  in  coucordiain  adduxit  D.G.  A.Stru^ius; 
nova  edttio  accuraUus  emendata:  rccensuit  P. 
Pincl'Grandchamp.  Paris.y  Videcoq^  iSai'Ua, 
S part.In-8.(d’aprèsl’édU.deéV<inr/'.,i6g6,ln-4.j 

2485  HKiNrxx;!i  elemcnta  juris  civilis  secunduni 
ordinem  pandecibruui.  Tri^j.-ad-RKen.y  1772, 
a vol.  in-8. 

2488  DoclrUia  pandeclarum,  in  usum  scholaruni, 
auctoreC.-F.  Mullmbrucli.  i838,  gr.  in-8. 

•2487  Pandeciæ  jusiiiiiancf,  iu  iio\uni  ordinem 
dlgcsise  a Kob.-J.  Pothier.  3 vol.  In-fol.  (Article 

Jl'STIMAM'S.) 

2488  Jo.  Brimemannicommenlar.  in  quinquaginla 
libres  pandectaruni,cx  recensioneSam.Stryckii. 
Franeof.yitfwColon.-  iUoln-^y  1782,2  vol.  ÎikIo!. 

248g  Oeor.-Adami  Slruvii  syntagma  jurispruden- 
Uæ,  secunduni  ordinem  pandectaruin , cum 
addlt.  Petn  Mulicri  ediL  /cmr,*  iG8a-84t  $cu 
tYancof.y  i6ga,  a vol.  iii-4. 

24go  EJusdem  index  iriparlUus  in  syntagma  juris 
cirilis.  leruTy  168a,  ln-4. 

2491  Wolfg.  Lacterbachu  collcgium  ihoorlco- 
practicuni  ad  pandcctas.  Tubtng<ry  1784,  3 vol. 
iu-4- 

a4ga  Sam.  Coc^tEnjuscivUeconlroversuro  ad  lllus- 
irationem  corntioudii  lauterbaclilanl.  l'rancof.y 
1753,  a vol.  ln-4. 


a4g3  Aug.  Leysmi  meditatlones  ad  pandertas. 
GuHferbytiy  1741,  ta  vol.  in-4. 

2494  l^RFZii  comment  in  \\  V digestorum  libm. 
Amsttlodamiy  1669,  in-4. 

2495  J.  VocT,  commentariusad  pandectas. //ai/tr- 
Vomitfpy  17S4,  a vol.  In-fol. 

24gû  Justi  Henning  Dochmeri  exercltationes  a<i 
pandcctas.  Uanoverœ  cl  Gouingo'y  1745-<H, 

0 vol.  in-4. 

2407  Scliulling,  noUr  ad  digesta  seii  panderia<. 
edidit  atque  animadvcrslones  suas  adjecit  Sraal- 
Icnburg.  I.uqd.-ltütncor.,  i8o4-35,  8 vol.  in-S. 

24q8  Eriauterimg  der  Pandokteii  nach  HellfeJdi 
von  Cli.-F.  Gi.ick.  Krlang.y  I7g6  et  ann..sBiv., 
In-H.,  lom.  I — XXXVI. 

24gg  Baldl's  de  IJbaldis,  loctura  super  secundi 
|»arlc  digesti  veterts,  Kxiiy  1475,  Iu-4. 

95oo  Floriaxi  lectura  super  vigesimo  secundo 
infortiatl.  .\eapoh\  1473,  In-fol. 

■j5oi  Les  régies  du  droit  civil,  dans  l'ordre  du 
dernier  titre  du  digeste,  trad.  en  français  avec 
des  commentaires,  par  J.-C.  Dantoine.  t^on. 
1710,  ou  Itruxetlcs,  1742,  ou  tJàge,  1771,  liH- 
((3n  joint  àccl  ouvrage  les  rî‘glesdu  droit  canon, 
dansl'ordre  du  dernier  litre  du  5*livreduSexte, 
traduit,  et  avec  des  comnieDlaires,  par  J.-B. 
Dantoine,  1742,  in-4.) 

2302  Ant  de  Alexasdho,  lectiira  ad  JulioianI  codi* 
ccm.  .\capoU\  1471,  in-fol. 

2503  Barthom  de  Saxo-ferrato  lectura  in  codicrm. 
yeaftoliy  1471,  2 vol.  In-fol. 

2504  P.  et  F.  PiTHoroRCM  obscrvalioncs  ad  codi- 
cenu  Parisiiiy  i68g,  In-fol. 

25o3  Perezii  praeicctiones  in  XII  libres  codlcis. 
Amsielodamiy  1671, 2 vul.  in-4. 

2506  Corvini  Jurispntdenüte  romame  summarium, 
sen  codicis  jnstinianet  inetliodica  enarraiio. 
Amiietodamiy  PAznir.y  10.33,  in-4. 

2507  Jo.  Brunenvanni  commcniarius  in  codiceoi. 
cdll.  4*.  LipsiiFy  167g,  seui7<»8,  lii-Iol. — Luçd., 
1715,  scu  ColOM.-Atlobr.y  1733,  2 vol.  lo-Iol. 

23o8  La  Jurisprudence  du  code,  du  digeste  et  des 
novelles,  |>ar  G.-Jos.  Ferrière.  Parité  1W8, 
fi  voL  lrt'-4. 

23og  FoRircLAïuni  instnimentorum.  Ampur.  i474* 
in-fol, 

2510  Les  lois  civiles  dans  leur  ordre  naturel, 
Domat.  PariSy  1777,  in-fol. 

2511  Cl.-Jos.  Ferrière,  nova  et  mclhodica  juds 
civHls  iraclallo.  pariiiiSy  17S4,  2 vol.  in-is* 

2512  Rcperioriuin  sentenüarum  et  regularutn, 
itemque  deûnitionum,  dicüimum,  dcolquc 
uium  ex  universo  juris  corpore  collectarum,  a 
P.-C.  Brederodlo.  Francof.y  i587,seii  Lugduni, 

1607,  in-fol. — Kdilio  nova,  expolllaelsupplcla  , 

a V.-L.-D.  Oroutio  Figlicrio.  yeapoli^  177^»  ^ 
vol.  iii-4. 

25iS  WiELixoïi  jurlsprudentla  rcsUluta,sivc  lud« 
chronolog.  ad  moüum  Jac.  Labitl.  Amst.y  t7^7< 

2 vol.  in-8. 

2514  H01mu.11  palingenesia  librorum  juris  vcie- 

• rum.  LipsiiFy  1787,3  vol.  lu-8. 

2515  J.-E.-J.Mili.£r,  promptuariuni  juris  iionim. 
IipjiVr,  17Q2,  7 vol.  ln-4. 

25iG  Kpltouie  juris  et  teguin  romanarum,  auclore 
Andr.Barriga  de  Montvallon.P/zn>.,  1756,  In-8.- 
scu  TWeacr,  1786,  In-î2. 


DROIT  ROMAIN. 


E.  Jurisconsultes  qui  ont  «crit  pour  rjnlelllgenco 
du  Droit  romain. 

(ÎU  toDl  nngéft  le!  selon  l'ordrr  •)phal»^tiqur  do  leur*  nous.) 

And.  Aixiati  opora  nmnia.  ' 

o5i8  Dadini  Altcscrre  opéra,  accurante  M.  Ma- 
rotta.  i77^)-8o,ii  lom.en  i6parl.ln*S. 

î'iio  Jos.  AvEaANii  iiKrrpretatioDum  jurls  Üb.  V. 
Ltttjd.s  1751,  2 vol.  Jn-4. 

aD’JO  Barthoij  a Saso-ferrato  opéra  oranla,aiicta. 
renet. ^ i5oo,  10  vol.  in-fol. 

35ai  Geor.  Bcyerl  dcllncatlo  Jtiris  civilis,  seciin- 
duni  InslUutioncs  et  paodcclas.  Lipsiœ^  171J1 
scu  1733,  ln-4. 

3^33  B.  Raissovii-s,  de  formulls,  etc.,  populi  ro- 
mani, tipa/rr,  1754,  in-fnl. 

3323  ComelM  van  Bynckcrshoôck  opéra  oninKi. 
Cotonùr-Alhh'.^  iTbj,  seii  Lugd.-Batav.y 
3 TOl.  in-fol. 

3534  U.  Cannegieleri  observatlonunijuris  romani 
llb.  IV.  Lugd.-Batav.^  1772,  in-4. 

2333  Ani.  CoiiUi  opéra  omnla,  io  ununi  redacta 
studio  Edra.  Merillli.  Par<>.,  161O,  in-ft.,  scu 
lVeapoU\  1735,  in-fol. 

33aG  J.  CiiiAcii  opéra.  Paris.^  i638, 10  vol.  in-fol. 

3337  Hug.DoscLU  opéra.  Lufrr,  1763, 33  vol.  in-fol. 

3398  F.  Dcabbii  opéra.  Lucte^  nCâ,  4 vol.  in-fo). 
(aussi  n*Si8p). 

333g  Dysus,  de  rcguHs  jurts.  from^F,  1473,  In-fol. 

* 3330  A.  Fabei  opéra.  Lugd.^  i038, 10  vol.  in  fol. 

3381  Ang.  de  Gahbigliosibcs  traciatus  nialeficio- 
rum.Manluir^  1473,  ln-4. 

3533  Ganamoni  opuscula  quædam  juris  civilis. 
renet.^  17G5>  ln-4. 

q533  Sdpionis  GenUIis  opéra  omnia.  Xeapoh\ 
i703-6g,  8 vol.  ln-4. — y réunir  : ^jusd.  in  Pauli 
ad  Philomonem  epIsioUiiB  comnentarlus , opus 
postliumiioi,  curante  J.-Q.  de  Ruyter.  Trqj.-ad- 
Rhen.y  1774,  in-4. 

9.534  i.  GoTHorBEDi  opéra  Juridlca  minora.  Lugd.- 
Batmt.y  1733,  io-fol. 

3535  Am.  Goveani  opéra.  Rotterod.y  17O8,  in-fol. 

9533*  Barpprcclili  opéra.— Voir  le  n"  3476. 

9336  Chr.-Goltl.  Hauboldl  opuscula  academica, 

ad  exempla  a dcfuiicto  recognita,  partlm  emeu- 
davit,  partlm  auxlt,  oratiooesque  selectas  adje- 
cit  C.-Fr.-Cbr.  Wenck,  coque  dcfuncto  absolvit 
F.-G.  Stlebar.  Lfpsf<F,  1836-39,,  3 vol.  ln-8. 

3537  J.-G.  Hcdceccii  opéra.  Gematy  1771*  9 vol. 
io-4. 

3538  Destderli  Heraldi  qusstionum  quotldianaruni 
traciatus;  ejusd.  observationes  ad  Jus  attlcum 
et  romanum,  in  quibus  CI.  Salmasii  mh'eellæ 
defenslooes,  «Jusque  spécimen  exponunlur. 
parit.y  i05o,  in-fol. 

953g  Fr.  ilotmaoi  opéra.  {Colon.-Allobr.)y  1.599, 
3 vol.  iu  fol. 

3340  Gtr.  llufiER]  prÆleclioDcs  Juris  civilis.  Frat^ 
cofvrtiy  1749, 3 vol.  in-4. 

3341  LA.iFBAarj  rcpclIUo  de  probationibu.s,  etc. 
remet. y 1471,  in-fol. 

334‘i  Ambr.-Jasoii  de  MAino,  ifu««$tioncs  de  Jure 
emphHeoiico,  1477,  in-fol. 

3.*>43  G.  Maraiii  opéra  oninla,  sive  parattlia  diges- 
tonun,  et  rarii  tract,  juris  civilis,  cuni  pcæfat. 
C-H.  Trou.  7>-<v.-od-flAc».,  1741,  In-fol. 


3544  ME.vAr.li  Juris  cIvIMs  amœnilaics.  Pariiiis 
1O77,  ln-8. 

35ftr»  Ant.  Morcnd.T  cnntrnversiariiin  Juris  îlhri 
XXIV,  pra^falioncui  adjccii  C.  Uohert,  rccogim- 
vil  Jo.-Midi.  van  Langcndnnck.  7/r«jrf.,  1743- 
46,  5 vol.  in-fol. 

3:1.46  Fdm. Merillli  opéra.  .Vcnpo/i,  17^0,2  vol. ln-4. 
3547  MoRWACti  observationes.  Pan's.y  1731,  4 vol. 
lii-fol. 

9.548  Noodti  opéra.  Lugd.y  1735,  s vol.  in-fol. 
3549  De  apicibus  Juris  llbri  V,  quibus  fere  yoon 
texiuuuj Juris  explicanturab  H.  deOroz. /.««d.. 
1733,  lii-fol. 

9350  Thésaurus  variarum  lectioiuim  uirlustjun 
Juris,  in  III  llbros  digeslus,  Guidonc  Pancirolo 
auctore.  Lugd.^  1617,  ln-4. 

9351  Singularla  domlnl  Lud.  Popitam  de  url^. 
Penet.y  i47i«  in-fol. 

9553  Jo.-Conr.  Ruckeri  dlsserUtio  de  eivili  et 
nalurali  temporLs  compuiationc  iu  Jure;  cjiisd. 
observationes,  inlcrpretatlohes,  etc.  Z.up</vRi- 
Batatorupiy  1749,  ln-8. 

2553  S.  et  J.-S.  Stbïckii  opéra.  f7aur,  1744,  16 
vol.  in-fol. 

9554  S.  Slryckil  opéra  praalanllora.  IIaUr-‘3lagd.. 
1746,  4 vol.  in-foL 

9335  P.  de  Totdlieu  coUectanea,  edldit  et  obser- 
vationlbus  iocupletavli  J.  Wolsbcrs.  Croningtr. 
1757,  ln-4. 

9556  DIod.  Tü*jnw  opéra.  lonuiiï,  1700,  5 vol. 
in-foL 

9557  Alex.  TiRAinx!  opéra.  SeniSy  1760,  in-fol. 
9358  ViPiRii  quesUones  Juris,  etc.  Tr^i.-eid-fthcn. 

1799,  tn-4.  ’ 

F.  Collections  de  pièces  et  de  disacrtaiioos  rela- 
tives au  Droit  romain  ancien  ot  moderne. 

953g  Jurlspnuteulia  romana  et  attica,  cum  prsfat 
Heisrccii.  Lugd.-Bat.j  1738, 3 vol.  in-fol. 

9560  Tractatiis  univerai  juris,  duce  et  ausptee 

Gregorio  XIU,  in  unum  congestJ.  remet.,  ibSi 
97  lom.  In-fol.  ' 

9561  Ev.  Ottoxis  thésaurus  Juris  roman).  Trai. 

1735,  5 vol.  in-fol.  ^ ’ 

9569  G.  Meriuianki  novus  thésaurus  Juris.  Ilagee- 
ComitUMy  1751, 8 voL  In-fol. 

9363  Fëllerbebg,  Jurisprudenüa  antiqua.  Bertut\ 
1760,  9 vol.  ln-4,  * 

3564  ANccDOTA,ex  codd.  mss.odidU  G.-Em.  Heim- 
bach.  Lipsi(ty  1837-39, 9 voi.  in-4. 

2565  Varlorum  opuscula  ad  cuhlorcm  jurlspru- 
dcQÜam  adscquendam  pcrtiucntla.  PitiSy  1769- 

71.9  vol.  in-8. 

9566  Thesaurus  dissertaiionum  J uridicarum  sclec- 
llsslniarum  in  Academiis  belglcls  hahilaruo», 
curante  Ger.  CElrichs.  Lipshry  1769,  9 tom.  en 
4 voL  in>4*— Thésaurus  novus,  etc.  /.rpj.,  1771- 

79.9  vol.  ln-4. — ThesaurI  novl  appendix.  tbld.. 
1782,  ln-4.  Tom.  I**. 

9567  Ch.-Fcnl.  Hnmniel  rhapsodia  qnæslionum 
in  foro  quotidic  obvenlcntlum,  neque  lamcii 
lcglbus(Ierisarunj,e(lentc  Roesslng.  Lips.y  1789- 
*7»  7 pi»rt.  in-4. 

# 

G.  Traités  spéciaux. 

9558  Claudli  Ptoloinari  senen.  de  corrupiis  vcrbls 
Juris  civilis  dialogus.  (Siemay  circa  i5iü),  in-4. 
(Article  Tolokei.) 
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a^dg  Ilccbcrclics  tur  le  droit  de  propriété  chez 
les  Romain»,  mui»  la  répiildiqueet  aous  l’empire, 
par  M.  Giraud.  i83A,  *i  vol.  In-K. 

2^0  Traicté  de  la  iKM.Hesslon  en  droit  romain,  par 
de  Savigny,  trad.  de  l’allem.  i>ar  Gli. 
Faivre  d’Audelangc,  et  revu  par  M.  Valett'*. 
Paris,  i8éi,  ii>^. 

2571  ¥.x  reliquiis  venerands  anliquiiaüs,  T.urü 
(U;$piDii  tostaincntuiUfCtc.  (edciilc  Fr.Rabelal>). 
Luffd.,  i59à,  in*A. 

2^72.  Joan.^ac.  CA?ns,  de  ipjuriis  et  dainno  dato 
rubrica:  opti»euIuni  editum  aimo  U08,  ln>A.  — 
Voir  le  n*  8345. 

a57S  Béticd.  de  Sancto  BLAfio,  traciatus  de  acllo* 
nihu*.  itvfol. 

•iüy/l  Jo.'Ant.  deSA^CToGeoRGio,  traciatu»  apptd- 
rtrionuni.  Comf,  ii“i,  in-A. 

2875  Joli.  Consoani'ii»,  de  JuAtItia  commiitatha. 
Paris.,  lAgd,  ln-8. 

2878  Baldcs  de  Ubaklis,  Icetura  super  usibus  feu> 
dorum.  Parwfr,  iD>foi. 

2577  Andr.  RAna.ATf«  de  flde  Instrumentorum  »o» 
lemnis  repcUtlo.  To/oso’,  1876,  pet.  In-é. 

n.  Droit  romain  appliqué  au  Droit  français. 

2578  l.eft  înMiluls  «le  Juftinlon,  conférés  avec  le 
droit  fraiiç.,  par  de  Doularic.  Tou/oas^,  ou 
17^0,  ou  1754,  in-4. 

2570  Principia }urls  clvills  cum  romani  lum  gailicl, 
auciore  A.-M.-J.-J.Duplo.  Paris,,Kverar{,  1806- 
13,  5 vol.  hl-l3. 

q38o  1/C  droit  romain  dans  sas  rapports  avec  le 
droit  français,  par  M.  I.e  CJercq.  Liège,  i8ichi3, 
8 vol.  ln-8. 

U.58I  Pliilib.  Boosvoa.  Legum  ahroKatanim  in 
curits  regni  FranrJc  iractatus.  Bruxella,  1702, 
lii-fol. 

J.  Droit  romain  après  Justinien;  Droit  oriental, 
et  Droit  des  Gotba,  des  Visigollis,  etc. 

2582  Jos.-Slm.  Assemani  MbUotbeca  Jurls  orici)la> 
iis,canoniciclGiviil&.  Romtr,  t TOa-ôO,  5 vol.  in-A. 
2588  LX  iibr.  Ba5iuco»i,  id  est  unbersi  Jurls  ro* 
manl,  auctoritatc  principum  romamiaum  gras- 
cam  In  llnguam  traductl,  ccloga,  sive  synopsis  : 
édita  per  Joan.  Leunclav ium.  Basil.,i 57S, in-fol. 

2584  Disaicos  lib.  LX,  G.*A.  Fabrotus  edkÜL 
Parisiis,  ifi47,  7 vol.  in  fol.  ^Supplemeotum. 
Lugd.-Batm.,  1745,  in-fol.  • 

3584*  Impcraturum  Basiui,  Constantlni  etLeonis 
prochtron,  gr.  Ileidelhergte,  1887,  ln-8. 

2585  Manuale  Basilicurum,  exhlbens  coliailoucin 
Jurls  JusUttlancl,  cum  Jure  gra.<o  postjusiinianno 
auctore  Ch,-G.  Haubold.  Lips.,  1818,  in-A. 

2585*  LxtTiCLAVii  Jus  græco-romanum.  Francof., 
i5o6,  in-fol. 

2585*  Jurls  orient,  libri  trcs,ab  Enimundo  Rone- 
fldlo  dlgesti,  ac  noüs  llluslrati,  gr.  et  laL  £xcm- 
dehat,  //.  Stephanus,  1578,  in-8. 

3585^  Uarmünoi'Lli  promptuarium  juris.  Genetœ, 
i587, In-û. 

2588  PsBLLi  synopsis  icgum,vcrsibui(p‘aec.scripta. 
Lipsitr,  1798,  in-8. 

258G*  Barbaroruni  loges  anliquæ,  collcgit  P.  Gaj<i- 
ciARi.Fcncr, 1781, 5 vol. in-fol. — Voirie  n*  2597. 
2587  Fucro  Juzgo,  en  latin  y castcliatio,  cotejado 
con  los  mas  anllguos  y prcciusos  coUict^spor  la 


real  Academla  espaAola.  Madrid,  Ibarra,  i8i5, 
in-fol.  --  Voir  les  n**  2988  et  suivants. 

Droit  français. 

• Première  partie  : Droit  ancien. 

A.  Histoire,  Traités  généraui  cl  Dictioooairrs. 

2588  Rccbcrcbcs  pour  servir  5 l’Iiisloire  du  droit 
français  (f»ar  Groslcv).  Paris,  1752,  in-12. 

358g  13c  l’origine  et  des  progrès  de  U léglsUlkHi 
française,  ou  liistoire  «tu  «troU  public  et  priié 
de  la  France , depuis  la  fondatimi  de  la  motiA> 
clile  jusque»  et  y compris  la  révolution,  par 
M.  Bernard!.  Paris,  1816,  ln-8. 

2590  Histoire  <hi  «Iroii  français,  par  M.  U Fer- 
rière. Pans,  18.39,  2 vol.  it»*8. 

25gt  Institution  au  droit  français,  par  G.  Argon, 
atigmeiité  par  Boucher  d’Argls.  Paris,  1787, 
2 vol.  ln-12, 

2592  Ülriionnalre  de  droit  et  de  pratique,  partie 
Ferrière.  Paris,  1771  , mi  avec  «les  augmcnia- 
lions.  Toulouse,  1779  p*  2 vol.  ln-4. 

2593  Collection  de  décisions  ot  «le  notions  relatives 
4 11  Jurisprudence,  par  Dkmsart.  PariSi  178S- 
1807,  l3  vol.  in-4. 

25ç4  Répertoire  de  jurlsprudencé,  par  Gctot. 
Pm'U,  1784,  17  vol.  ln-4.  — Voyez  le  n*  2889. 

B.  Droit  françab  sous  les  deux  premières  races* 

de  nos  Rois. — Voy.  le  n*  240S8. 

2595  Analyse  des  lois  et  usages  primUils  du  gou- 
vernement des  Francs,  par  Cl.-Jos.  Clos.  Paràf 
1790,  ln-4.  — Voir  les  n«*  24o8t  et  suivaots. 
aSgé  Origiiiuiu  ac  germanicaruni  anliquiutom 
libri , a J.-Baa.  Ueiiou)  coIIccU.  Basilea,  i557* 
In-fol. 

2597  Fr.  LisincNBROcn  codex  legum  anliquarum. 
Francof.,  \^\l , in-fol. — Voir  les  n**  a586*-87* 
cl  dessus. 

2 598  Wendslik  I loges  salicf.  Antuerp. , 1 6&9,  io-fol. 

2599  J. -G.  GccAnm  leges  Franconim  saBc«. 
rofwrti,  1 720,  lu-fol. 

2600  Lois  des  Francs,  contenant  la  loi  sallque  c( 

la  loi  ripuairc,  suivant  le  texte  de  DutilteU 
avec  la  tradncUofi  et  des  notes  par  M.  Peyré, 
précédées  d’une  préface  par  M.  Isambert.  Paris, 
1828,  ln-8.  , 

2801  Uarculd  allOTumque  auclorum  formulx  vele- 
res,  édits  ab  Hier.  Bignonio,  cum  ejos  nolB 
emeudationihus  : accessit  liber  legis  salies,  oli>n 
ediitts  a Fr.  PIthso,  nunc  vero  noMi  BlgooDÜ 
llîiLsCratiii;  opéra  et  stuil.  llieod.  Bigoooii. 
Paris.,  i885,  in-4. 

2602  Capitiilaiia  regum  Francorum,coUi^git$ieph- 
Balcziui.  Parisiis,  1780,  2 vol.  In-fol. 

2608  Peu*.  Geor«;i$ii,  corpus  juris  germanici  an- 
tiqui.  Ualtr,  1788,  in-4, 

C.  Depuis  le  ctvmmencement  de  la  (rolstèoie  race 

jusqu’en  1789, 

O.  RécueiU  «rOrtfoniiancM  ; Ordonnaoce»  aarticalHKV*  •« 
leur*  commcotairet. 

2804  Edits  et  ordonnances  des  rois  de  France,  pac 
Foutaiion.  Paris,  1811,  4 lom.  en  3 vol.  Ift-roi* 
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uOoj  CompilaUon  chroiioioKlque  des  orüonnaoros 
dus  rois  de  France,  par  G.  BlanciiariL  Pmrity 
1715,  9 vol.  iQ>fok 

‘J60O  Ordonnances  des  rolsde  France  de  la  3*  race, 
recQeillies  par  de  t.Avai£ae,  eic.  Paris  .y  17^3, 
ao  vol.  In-fol. 

a507  llecucil  général  de  lois  françaises,  depois  Tan 
ftaojosqu’à  la  rév0luliondei7So,  par  MM.  Isav- 
MIT,  de  Crnsy,  Armct’el  Taillandier.  PariSy 
iftaa-33,  39  vol.  iii-ft, 

*i6oH  Recueil  d'édiis  et  ordonnances  royatri,  par 
(Néron  et  Ks(.  Girard,  augmenté  par  de  Lau» 
rière  et  de  Ferrière.  Farfs,  1710,  a %ol.  ln*ful. 

3609  I.e  code  de  Henri  III,  rédigé  par  Rarnal>é 
Brlsson;  augmenté  des  édits  d'Henri  IV,  et  il- 
lustré d'obs^>  allons  et  annotations  par  L.  Cha* 
rundan  le  ('.aron.  PariSy  1601  (ou  i6o3);  et 
iionvelloi/ditiot) , augmentée  par  de  La  Hochc- 
.Malllot  Paris^  in-ful. 

aOio  Les  Oaponsincas  royauU  publiées  a Paris  le 
iS  Juing  I4p0<  in-fok 

3df  I OuMxvKAüCES  royales  sur  ia  justice.  Paris, 
iS3o,  lrh>A. 

*idi3  Traité  contre  les  duels,  par  Savabo?(.  PariSy 
itio,  io-8. 

3Ci3  Recueil  des  édUs^tc.,  concernant  les  eaux 
cl  fnréis,  par  Satnciyon.  Paris,  lOio,  In-fol. 

3613  Lois  forestières  de  France,  par  Pecquet. 
Pnrfs,  17)3,  s |ol.  In 4. 

*j4i  5 Dictionnaire  des  eaux  et  forêts,  par  Clialland. 
PariSy  1709,  3 vol.  ip-A. 

3O1O  Comnietilaire  stiM’ordminanrc  de  16C9,  sur 
les  eaux  et  forêts  (par  Jousse).  PuriSy  1773,  ou 
1775,  ou  1777,  ou  /.yon,  1783,  ln-13. 

3617  — sur  l'ontlnnnanre  fi>llc  de  1667,  par  le 
mêoi«i 'Paris,  177O,  3 voL  in-iv. 

361g  — sur  lot  ordonnances  de  tGGp  et  73,  i>ar  le 
même.  Parité  itGi,I«-iA. 

3O19  — sur  roMoooance  de  1670,  |>ar  le  même. 
Pàr/s,  17G8,  ln-13. 

3<V30  Recneil  cbronolngi(|ne  des  ordonnances  et 
régleoicnsdlês  dans  les  commcntairc:^de  Jousse. 
Por/s,  V757,  3 voL  in-i3.  ^ 

3ft3i  QtiêsUons  sur  J’ordonnance  de  Louis  XIV  du 
mois  d’avril  16G7,  relatives  aux  usages  du  Par- 
lement de  Tonlouse,r  |>ar  M.-A.  n^liet.  7Ph- 
foMse,  1761  et  iir>9,  in-4. 

3033  Commentaire  sur  l’ordouoance  de  la  marl^ie, 
liarVAUN. /.a  AocAef/e,  1707,3  vol  inA-^avec 
des  notes  par  Bécane,  Parfs^  1S39,  in-&,«  011 
3 vol.  ln-8.  ^ 

30*i3  Reccul  des  statuts  du  royaumode  la  Basoche. 
Pa^iSy  iGftAt  ln-8. 

3634  Itcnieil  delois  et  réglcoMMits  concernant  Flns- 
inictlon  publiquc^cpnis  l’édit  d’Henri  IV,  en 
i3o8,Ji^tr4  cejmr.  Ports,  éM/irimariV  royo/e, 
i8i4-0S,  8 vd.  iu  8. 

*H)33  (Rad.  Spilamc)  Dic«Aacaii.c  llenrlci  il  pro- 
gyinnasinaia.  l35(^,  In-8.  (Arrêts  sup0(^s.) 

b.  Coatome*. 

3C37  Inslitules  coutumières  de  Loiscl,  avec  les 
notes  d'Eus.  de  Laurlèrc.  PariSy  1774,  ou  1783, 
3 vul.  in-13. 

'.>538  Ancienues  lois  des  Français  coiiM>rvée.s  dans 
les  coutumes  anglaises,  rocueüiU^  par  Liltleloii, 
a>ec  dos  notes  par  lloiiard.  /lOMCit,  17GO,  3 vol. 
lu-4. 


3639  Traités  sur  les  coutumes  aoglo-noniiaiidcs< 
par  llot^ARo.  Raufn^  177G,  4 vol.  ln-4. 

3030  L'Alla  corle.  assise  de  Hlmisatcoi.  Pcfirt., 
i53r>,  in-fol.  (\  rarUclc  Assisea.) 

3631  Assisrs  du  ro)aumu  de  Jéaisalcm,  Paris, 
1841-43,  3 vol.  iit-fui. 

3633  Les  établissements  de  S.iint-I.ottlB,S(iltanl  le 
texte  original,  avec  des  noies,  par  l’abbé  de 
Salni-Martln.  PariSy  178G,  in-8.  ou  iit-i3. 

*1033  De  la  féodalité,  dos  luslllntlons  de  Saint- 
Lnui.sot  de  la  législation  de  ce  prince,  par  F.-A. 
Miguel.  Paris,  i89*i,  ln-8.  * 

3034  l^sal  sur  les  tnslHulions  de  S.  Louis,  par 
M.  Bcngnnl  fils.  Paris,  i83i,^n-8. 

3633  I.a  somme  rurale,  roinpÜé<>  par  J.Rot;Tii.i.ieR. 

3036  1a*  couliiinier  général,  par  Bourdol  de  Ri- 
rholiniirg.  Paris,  1734,  4 vol.  in-fol. 

3037  Coutiinies  U’Angouinois,  Aunis  et  La  Ro- 
chelle, avec  dos  commentaires,  |var  J.  et  Fr. 

\ Igiercl  autres;  avec  l'uxpticat.  parGandiltaud. 
.iHflouUiae,  1730,  et  Paris,  1738, in-fol^ 

3637*  GnuUimes  d’Angoumois  coininehtéea  par  Et. 
Sourhet.  Paris,  1780,  3 vol.  hi-4. 

3038  CouTLiiid  d'Anjou.  (Antjers,  vers  1476),  |>ct. 
1n-8. 

3639  Goulumesd'AnJüu,  avec  tes  notes  de  Dtimou- 
Muet  le.s  ubservalioiia  de  Pocqiiei  de  Livontère. 
f^aris,  I9*i3,  *i  vol.  io-fol. 

3040  routumesd’Arti^,  avec  des  notes  par  \drien 
Uaillard.  Paris,  nSti  c|^  t736,  in-fol. 

3641  LesCoLSTcarA d'Auvergne.  Paris,  i3ii,in  8. 

3043  Oiulunies  d’Auvergne,  aveç  (es  noYes  de  Du- 
moulin et  antres,  et  desübserva lions  parGuIlt.- 
Mlrh.  CnABiMM.,  Riom^  1784,  4 vol.  iu-4. 

3643  CoiTiJtxs  du  comté  et  bailliage  d’Auxerre. 
Paris,  I M3 , ln-4. 

364.4  1.9s  Fors  o<  costumas  de  Bcarn.  POn,  i553, 
in-4. 

304'>  Conuimet  de  BoaMvnisls,  par  Beaumanoir, 
et  assiM;s  de  Jérusalem,  avec  des  notes,  par 
TuAidAS  Qc  la  ’i'iiaumassière.  Bottryes,  1690, 
In-fol. 

3646  ii^cionnes  et  nouvelles  coutumes  du  Berry 
tl  oeilo  (le  Lorris*,  comoicnlées  par  ('«asp.  Thau- 
nias  de  la  Thaumassiére.  Paris,  lOuo,  In-fol.  — 
(Nouveaux  commonlaires  par  |j  Tiiiumassiérc. 
Bourget,  1701  et  i7âo,  In-fol. 

3647  Ers  CovsTimiR  générales  de  Bourdeaulx. 
fû38,  ln-4. 

3048  Comm^itairc  sur  lc$  coutumes  de  Bordeaux, 
par  Authomne,  augmenté  p4r  Boé  et  P.  Dupin. 
Bordeaux,  1738  et  1737,  In-foL. 

3649  CoutuDies  do  Bourbonnais,  par  Auroiix  des 
Pommiers.  Paris,  1733-41,00  nouv.  édiu,  1780, 
in-fol. 

303 1 Cominenlaria  Bartholomel  de  Cliasscneux  In 
consuetudines ducatus  Burgundlae....  t.uyduni, 
i3i7,  ln-4.  (Article  Coitumm  de  Bourgogne.) 

36.V1  I.es  coutumes  de  Bourgogne,  par  HouniRR. 
P(/on,  1743, ou  (sous  le  titre  iVitiavres  de  Juris- 
prudence)  Dijon,.  1 787,  3 vol.  in-fol. 

363-i*  OnnoKNAxces  du  comté  de  Bourgogne, 
Pol,  i4tK>,  io-4. 

363.1  Lisages  des  pays  de  Bresse , Bugey  ^ Gex, 
par  Ch.  Kevel,  édition  augmentée  des  deux  pre- 
mi('*rcs  parli(*s  di*  l’histoire  de  Bresse,  )>ar  Sam. 
CLICUR.XON.  Boury-en-Bresse,  1775,3  voL  In-fol. 
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30^5*  ObservatloM  sur  tes  usages  des  provUiCct 
de  Bresse»  Rugey»  Valromcy  el  Gex,  par  Pcircl. 
Pijon^  177I-8S»  a vol.  In-ft. 

36j4  CoCTiues  el  ronsüiulioiis  de  Bretalgnc. 
Aennei^  t464» 

aft55  Bem.  d’Argeniré  commenUrU  lu  Mlrias  Brl- 
lonum  leges»  seu  coiisiieludlnes  docaïus  Brt> 
(annl«»/’erfs./i4ait  ln>rol. 
ïft.'iO  rA>utumes  générales  de  Breiagne,  avec  les 
notes  de  différents  auteurs....  par  Poullaiu  du 
Parc.  Aciifirs»  nA5*M»  9 vol.  io-4. 

3657  l^lnclpci  du  droit  français  suivant  les  maxi- 
mes de  Dretagiie»  par  Poulîaiu  du  Parc.  Kenne$^ 
i*i  vol.  In*i3. 

‘jOâSLesGoi.mMtsdu  tiailliagc  de  Cbauniotil-en- 
Bassifoy.  Ports»  i5ii»  ln-6. 

■j059  GinK»-!’^!».!»  dedslones  parlameiili  dalpii. 

CrucionopoUy  Uuu(pasi4lk)J»  in  foL 
aOOo  I.TS  roMStumes  cl  loix  des  villes  cl  ciiastej- 
lèiiies  du  comté  de  Flandre»  irad.  en  fraiiçoU 
(avt^c  le  tciuc  flamand}»  auxuueUcs  le»  note»|a(. 
cl  flam.  dé  Laur.  Van  den  Hane  sonl  Jointes, 
avec  <le«  obs^^rvatiom  sur  la  traduction  par  Le 
Grand.  ( ojiiFrot  » 17101  3 vol.  lu-fol. 
u(>6  r Loil^»  Chartres  et  coustumes  dn  pays  de  Hayn- 
iiau.  Anr«r$^  iSS^In-fol. 

3O63  CoL’STtUBS  et  usalges  de  la  ville  de  LIIU*. 
^fTMTS,  i534»  in-4- 

•i063  Comniciualre  sur  les  coutumes  de  la  ville  de 
Um  el  de  sa  châleUeulo,y>ar  Fr.  Palou.  Lille., 
nSB^jO»  3 Vül.  in-ffll. 

3004  Couuiurs  dn  dtiehé  de  lorraine»  avec  les  re- 
luarqiie^'d’Ahrali.  FaberU  1637,  In-fol. 
3605Coitttimc  du  Maine,  commentée  par  Jul.  Bro- 
iloitt.  PMTÎSt  1045»  et  1675,  liHfol. 
u066  Coutumes  de  Melun»  par  Clir.  de  Tnor,  etc. 
;'aWa»  150 1,  ln-4. 

36O7  Agfrégatlon  des  Coitcmb  de  Mop^lroeU» 
de  Boulenois»  etc.  //rsdin»  i5i3,  in-4. 
uOASÜouTUiesdu  pays  de  Normandie.  i489ilu-fol. 
uOOo  Goimimes  de  Normaudie,  {lar  G.  LauarjiT» 
ÜMeN»  i566»  iu-4. 

3670  KiabÜMif  lueotsel  coutumes,  assises  el  arrêta 
de  l'Échiquicr  de  Normandie  au  XIII7  siècle 
(1307  4 1345),  publiés  par  M.  Mander» 
préc^és  dSine  lettfr  de  M.  Pardessus.  Paris» 
i83th  ln-$.  — Volrk  o«  a43i  7» 

3O71  ('.ommenUlres  sur  la  coutume  de  Normandie, 
par  Josias  Berauli»  Jactf.  Godefroy,  el  la  para* 
phrase  de  d’Avlruni  nouvelle  édition  augmen- 
tée d'observations  sur  la  Jurlspru^ncc  du  Pa- 
lais. Aeve»  et  paris,  177O1  ti  vol.  iii-fol.  (L'aiic. 
édit,  est  deAtmm,  1684,  itv-fol.l 
'.‘679  (JFuvres  de  Henry  Basnage»  contenant  ses 
commentaires  sur  la  roitlunii’  de  Normandie  el 
son  Traité  des  bypoibèc|ues»  3*  édition.  Aouni, 
1709,  9 vol.  In-fol.  — 4*  édition  (publiée  par 
l.allcmenl,avec  des  notes  par  de  I.a  Guesncrie}. 
Rnue/i,  17781  a voL  l»-foL 
367s  Lxi^aüon  de  la  coutume  de  Normandie» 
^ par  J.-iFlausi.  Rouen,  178*1  a »ol.  In-fol. 

3674  Dictlbntiairc  analytique»  hl»lorif|uo étymo- 
lugiiiuc  et  critique  de  U coutume  de  Normandie, 
par  Dav.  Ilouard.  Rouen,  1780,  4 vol.  ln-4. 
3673  OiiDomiTvccs  contre  ia  peste»  faictrs  par  la 
court  de  l’Êchlquicr  el  publiées  4 Rouen,  en 
i5|3»  ln-4. 

3676  CoisTtur»  du  Nyveruoys.  I.a  Charité,  i53j, 
In  4. 


3«77  Les  coustumes  d'Orléans.  Paris,  t9i7«  liH- 
(Article  AnGiLBaum,et  aussi  article  du  Haiut.) 

3678  Coutumes  d'Orléans,  avec  les  commentaires 
de  Jacq.  de  Irlande.  Ortéas^,  1673,  ln-fol.(ÊdP 
tlon  prtféréc  4 relie  de  1704»  en  3 vol.  In-ioL) 

3679  Coutumes  d'Orléans»  par  Pomes,  *77ai 
hi-4.»  ou  177O,  3 vol.  ln-19, 

?68o  Coutume  de  Paris»  par  Cbr.  de  Tnov»  etc. 
Paris,  i58o»  ln-4. 

s6Hi  Coutume  de  Paris»  commentée  par  JuDen 
Brodeau.  Paris,  i658,  et  1669»  3 vol.  In-fol. 
3683  Coutume  de  Paris,  par  Cl.  de  Fenlère»  av« 
les  observatioos  de  Le  Camus.  Paris,  ifiA. 

4 vol.  in-fol. 

3683  (Euvres  d’Auzanel»  sur  la  coutume  de  Paris» 
etc.  parti»  1708,  in  fol. 

■i664  Coutume  de  Paris»  par  P.  Le  Maistre.  Paris. 
1741»  in-fol. 

3685  Traités  de  Duplessis  sur  la  coutume  de  Parts, 
avec  des  notes  de  Berroyer  et  de  Laoriêre. 
Paris,  17S4,  3 vol.  In-fot. 

3686  Ixï  droit  comimin  de  la  France»  par  Bourjon. 
Paris,  1770,3  vol.  li>-fol. 

'j887CüiTunaduGrand-Perche.  Paris,  i558,lo^. 

3688  Ancien  coutumier  Inédit  de  Picardie»  coutr- 
nanl  les  coutumes  notoires.  arréU  el  ordon- 
nances des  cours»  assises»  et  autres  Jiirldlelloi» 
de  Picardie»  au  commenreroénl  du  i4*dècle 
(1.300  4 i3u3),  publiés  d’atïçé-s  un  mss.de  U 
blbliotlK'que  royale  par  M.  A. -J.  Maruler. 
Porii»  ! H4o,  lu-8. 

3689  i..e  coutumier  de  Picardie,  contenant  H 
commentaires  de  différents  auteurs.  Parti»  17*81 
3 vol.  in-rol. 

36y<i  Le  cousiumlcr  de  Polclou  (vers  1 483),  ln*4* 
3691  Corps  et  compilation  de  tous  les  coimeau- 
leurs  de  la  coutume  de  Poitou , par  Jos.  Dou* 
chnil.  potiers,  1737,0  vol.  In-fol. 

3693  Nouveau  comuiciitaire  sur  tes  statuts  de  Pro- 

V eiicc»  |>ar  J. -JoA.  Julien.  f*»  1 77B*  3 voU  In-fol- 

3693  Nouveau  comnicntairç  sur  la  coutoinede  L» 
Bochcll^par  VaHn.  La  RodtelU,  1756,001788, 
3 vol.  iifi: 

3694  Couluioés  de  SenHl«  avçc  les  coinmenL  tic 
ilieard  el  Bouchel , dopné»  par  de  Salnt-1^- 
Paru,  17M,  la-4. 

3O9O  Couluifies  de  Sen|  el  de  1.angrcs»  comoien» 
ti^es  par  Juste  DaUlstrc.  Paris,  178I1  In^* 

3690  Coiffércocc  deda  coutume  de  Sens  avec  k 

droit  romain»  1«  ordoOoaiices,  les  autres  cou* 
tûmes»  rtC.»  par  Polée  de  ('.iienoutcan;  «nhie 
de  détails  hislor.  sur  le  halINage  de  Sens»  p**" 
M.  T.  D.  S,  (TarW  des  Sabkma).  Sens,  I7«7- 
lu-4.  _ , 

2697  IjO  Ooi'BTtMjca  de  Totralne.  Poni,  iW« 
hi-7. 

3O98  Prothptualre  des  loi»  municipales  de  France 
parengonnées  aux  coustumes  de  Tourainfi  p»f 
J.  Bnérne.  Tbirr/»  i553»  Id4. 

3699  (>)uiumes  de  Touraine , par  Chr.  de  Tnoi, 

etc.  Paris»  i56i»  iii-4.  , 

3700  drofl  général  de  la  France,  e!  le 

]>artlcuHer  4 la  Touraine»  par  Coilereau.  Tours, 
1778, 4*vol.  ln-4.  , , 

3701.  I.CS  r.oiKTtHC»de  Troyei.  Tropes,  /.  Wfvf 
(vers  i5oo)»ln-i6.  , 

37m  Coumines  de  Troyes,  avec  le  commeiuain: 
de  L l^egrand.  Paris,  17871  In-fol. 

370V  Piu  vaéi;k»<lu  v iconité  de  Turenne.  i646i 
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a?oà  Le  cOQiuaier  de  Vermandols,  avec  les  com- 
mentai res  de  Buridan,  de  La  Fons,  cir.  Paris^ 
i7'i8,  a vol.  iiMoL 

9705  Coutumes  de  VUry,  avec  un  commentaire 
par  Etienne  Durand.  Ckâlom^  1792,  In-fol. 

€.  LoU  d«*  calunJM. 

97QC  Code  des  tics  de  France  et  de  Bourbon , par 
De  L^leu,  avec  deux  suppléments.  Islede  France^ 
*77“-87i  ù ln-4- — Code  de  lllc  de  France, 

depuis  le  1*'  %cndém.  an  lit  Jusqu'en  i8a3.  ile 
de  France^  l8oS-a3,  5 part.  ln-4. 

2707  Lois  et  constitutions  des  colonies  françaises 
de  l'Aniérlque,  par  Moreau  de  SL  Méry.  Paris^ 
179A«  ô vol. 

9708  Code  de  la  Martinique  (rédigé  par  Petit  de 
Vievfgne),  avec  deux  suppléments..Çain/- C/erre, 
^ 1767-72-60,  3 part,  in-fol. — Autre  par  Durand- 
* Molard.  Saint-Pierre^  1807,  3 vol.  ùi>8. 

d.  Arr<}t»,  TUlxtoyen  «t  Mémoires. 

2700  Les  Olim , ou  registres  des  arréls  rendus  par 
la  cour  du  roi  sous  les  régnes  de  S.  Ix>uls,  de 
Phllippe-Ie-Hardi,  de  Philippc-le-Dcl,dc  Louis- 
Ic-nuün  et  Pbllippe-Ie-Loug,  publiés  |>ar  le 
comte  BeugnoL  Parité  impr.  roy.,  i83p,  ln-4., 
tomes  I et  II. 

3710  Dictionnaire  des  arrêts,  ou  Jurlspr.  univers, 
des  Parlements  de  France,  par  Brillon.  Paris^ 
1797,  6 vol.  in-fol. 

9711  Journal  du  palais,  ou  recueil  des  principales 
décisions  des  Parlements  de  France,  par  Blon- 
deau. Porfa,  1755,9  vol.  In-fol. 

271a  Recueil  d’arrêts  notables  des  Parlements,  par 
l.ouct,  revu  par  du  Rousseaud  de  Lacoinbe. 
Paris,  17&9,  9 vol.  In-fol. 

271 S Journal  des  audiences  du  Parlement  de  Paris, 
par  J.  Dufraane.  Paris,  1754,  7 vol.  In-fol. 

271A  Arrêts  notables  des  différents  tribunaux,  par 
Angeard  (édlr.  augmentée  par  Richer).  Pais^ 
1750,  9 vol.  in-fol. 

2715  Mémoires  extraits  des  plus  notables  arresls 
du  Parlement  de  Bretaigne...  par  N.  du  Faiu 
Rennes^  lb^^  In-fol. 

271O  Journal  des  audiences  et  arrêts  du  Parlement 
de  Bretagne , par  Poullaln  du  Parc.  Rensus, 
»737->778,  5 vol.  lii-ù.  (Le  vol.  a été  réim- 
primé en  1769.) 

2717  Décisions  sommaires  du  Palais,  par  I.apc)> 
rêre,  7*  édition.  Bordeaux,  1808,  2 vol.  in-A. 

2718  I.a  jurisprudence  du  Parlement  de  Bordeaux, 
avec  un  recueil  des  questions  importantes,  agi- 
tées en  cette  cour...  par  M.  de  Salvlat,  2*  édit., 
rcTue  et  augmentée.  Limoges,  i89â.  9 vol.  In-A. 

2719  Biblloth.  toulousaine,  ou  recueil  de  notables 
et  singulières  questions  de  droit  écrit,  décidées 
par  arrêt  du  Parlement  de  Toulouse , par  de 
.Maynard.  Toulouse,  1751,  2 vol,  In-fol. 

2790  Journal  du  Palais,  ou  recueil  de  plusieurs 
arrêts  remarquables  du  Parlement  de  Toulouse. 
Toulotae,  1758  et  ann.  suiv.,  6 vol.  1»-A. 

2721  Arrêts  notables  du  Parlement  de  Provence, 
liarHyac.  Bonifacc.  Lyon,  1708,6  vol.  in-fol. 
— Suite  par  de  Bczicui.  Paris,  1700,  in-fol. 

2722  Journal  du  Palais  de  Provence,  par  Jaiiety. 
.érx,  1782-85,  6 vol.  ln-4. 
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2722*  S.  Gregoril  Palam«  per  ttciioucm  persona- 
rum  orationes  dua*  Judicialos,  gr.  Paris.,  i55S, 

2723  Tractalus  (|iiesilonls  veutilatæ  coram  Jesu 
Ghristo  Inter  vlrglnçm  et  diabolum,  composiius 
per  UiRTUoLtii,  M73,  in-â-  (Cadre  choisi  |>uur 
faire  conn.vUre  la  procédure  et  les  formes  Judi- 
ciaires.)— Voy.  le  II"  17912. 

972s*  Paradoxes...— -Voyei  le  n"  17961. 

272II  Causes  célèbres  et  intéressantes,  fiar  Gayot  • 
de  Piiavai.  Paris,  1738-.V),  20  vol.  lii-iu.  — 
Coutluuallon  par  de  La  Ville.  Paris,  1769,  A vol. 
in-12. 

2795  — I.CS  mêmes,  rédigées  de  nouv.  par  lUcticr. 
.Imsierdam,  1772-88,  22  vol.  in-i9. 

3726  Causes  amusantes  et  connues  (recueillies  par 
H.  Etienne).  Berlin  {Paris),  1769-70,  3 vol. 
ln-13,  flgurrs. 

2727  Procès  fameux  Jugés  avant  et  depuis  la  ré- 
volution, par  Desessarts.  Paris,  1786,  et  ann. 
suivantes,  20  vol.  In-12. 

3728  Causes  célèbres  et  iiitércssanlcs,  par  Deses- 
sarLs.  1773-89,  iy6  tom.  en  98  vol.  In-ia. 

3729  AimaJes  du  crime  et  de  l’Innocence,  ou  choix 
de  causes  célèbres  anciennes  et  modernes,  ré- 
duites aux  faits  historiques,  par  R.  (Roussel)  et 
P.  (Planclier  de  Valcour).  Paris,  181S,  20  part. 
in-12. 

97S0  l>e  premier  livre  des  procez  tragiques,  par 
Alex,  van  deo  Bi'ascbe  dit  le  Sylvain.  Paris, 
1575,  In-î6. 

9730*  iliSToïKR  admirable  d'un  faux  et  supposé 
mari,  advenue  en  l^ngucdoc,  en  i55o.  Paris, 
t56i,  ln-8. 

27S1  llisTome  borriblo  et  espouventabic  d'un  en- 
fant, lequel,  après  avoir  meurtry  et  étranglé  son 
père,  cnffn  le  pendit.  Paris  (vers  i58o),  in-8. 

2732  Recueil  des  procédures  tenues  contre  quel- 
ques Jacobins,  trad.  par  Nk.  Manibl.  denèce, 
1366,  ivet.  ln-8. 

27S3  Histoire  pitoyable  des  parrkides  commis  par 
Jacq.  Geniet  et  sa  femme,  en  ta  ville  de  Blayc... 
avec  le  sommaire  de  leur  procès...  par  J.  Pa*- 
vost,  sieur  de  Gontier.  Paris,  lOio,  lii-«. 

273A  Paocèv-v'BBBAi.fait  au  P.  Te.slcforL  16-27,111-8. 

2735  Aoaétié  du  procès  fait  aux  Juifs  de  Metz. 
Paris,  1670,  In-12. 

2730  M^oiREsdu  procès  contre  la  dame  do  Brin- 
villiers cl  de  La  Chaussée.  Amsterdam,  1O76, 
pel.  iu-12. 

273Ô*  Procès  de  Damiens.  — Voycx  le  n*  23903. 

2737  Remontrances  falotes  en  la  cour  du  Parlement 
de  Bretagne,  par  P.  C\ri*extibr.  Mantes,  iSgC, 
peL  ln-8. 

273H  l.a  Guyenne  d'Ant.  Loisel,  qui  sont  huit  rc- 
innuiranccs  faiclcs  en  la  chambre  de  Justice  de 
Guyenne  sur  le  subject  dosédktsdc  |>aci6caUon, 
etc.  Paris,  l’.ingelier,  i6o5 , in-8.  ( Sept  de  ces 
rcmontrauccs  avaient  déjà  été  imprim.  3 Paris, 
en  1596,  in-8.) 

273<i  Plaidoyer  de  Rob.  Robin.  Paris,  1620,  in-8. 

97/io  Histoire  îles  avocats  au  Parlement,  et  du  bar- 
reau de  Paris,  depuis  S.  Louis  Jus<|ircn 
par  M.  Fournel.  PariJ,  i8i3,  9 vol.  ln-8 — De- 
puis la  révuluUou,  par  le  même.  Paris,  1816,  in-8. 

27A1  Babrb.\o  français,  ou  collection  des  ciiefs- 
d’cinivre  d’éloquence  Judiciaire  en  France;  an- 
cien et  nouveau  barreau,  publié  par  MM.  Clair 
et  Clapier.  Paris,  18-21-27,  18  vol.  in-8. 
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a^à9.  Annales  du  barreau  frao^ls,  ou  choix  de 
plaidoyers  les  plus  remartfuablés  depuis  Lc- 
nialstre  et  Pairujusq'u*^  nos  Jours.  Paris^  iSsS- 
Sg«  91  ToI.  in*8.  (Au  mot  BARseAc.) 

9743  Œuvres  d’Onier  et  de  Denis  Talon,  avocats 
généraux  au  Parlement  de  Paris,  publiées  sur 
les  manuscrits  auiograpbcs,  par  u.^B.  Hlves. 
Paris^  Eçron^  1S91,  6 \o\.  ln-8. 

Plaidoyers  historiques,  par  Tristar.  Lyon, 
i65o,  in<^. 

Plaldovcrs  et  harangues  de  Ia  Maître.  Poris, 
1O57,  iii-iol.,ou  1705,  in  tj.— Ses  murres  choi- 
sies, avec  l’analyse  de  ses  plaidoyers,  par  M.Kal- 
conet.  Paris,  1807,  In-A. 

97A6  Recueil  des  défenses  de  Fouquet  (par  Pélisson 
et  autres),  t(>65,  19  vol.  peL  in-19.  — Factum 
pour  Fouquet,  1666,  1 vol.  pcL  ln-19.  — Con- 
clusion des  défenses,  1O68, 1 vol.  pet.  lo-is. — 
OhservaUoDS  sur  le  traité  du  péculat,  iMO, 
pcL  io-19. 

"97^7  Œuvres  d'Olivier  Patru.  Paris,  1789,  9 vol. 
In-A. 

9748  Recueil  de  mémoires,  fhciums  et  harangue^, 
par  L.  de  Sacy.  Paris,  1794,  a vol.  IrM. 

9749  Œuvres  de  Mathieu  Terrassoii.  Porfi,  1737, 
\thà. 

9730  Œuvres  du  cbaocctier  Dagucsseai.  Paris, 
.1739,  i3  voL  liv4. 

9751  Œuvres  choisies  do  Daguesseau.  Paris,  iBig, 
6 vol.  ln-8. 

9739  Les  œuvres  de  Coenix.  Paris,  1 731 , 6 vol.  in-4. 

9753  PUlUoyers  de  M.  Frrvdier,  contre  Hnlro- 
ducUon  des  cadenas.  Blonlpftlier,  1730,  ln-8. 

9734  Plaidoyers  et  mémoires,  par  L.  D.  M.  (Loy- 
seau  de  Mauléon).  Paris,  17Ô9,  9 vol.  ln-4.;  ou 
Londres  (i}fOn),  1780,  3 vol.  in-8. 

9733  Mémoires  et  plaidoyers  de  Linguet.  Août., 
1773,  7 vol.  in-19;  ou  Liège,  1770, 11  vol.  in-19. 

9758  oeuvres  choisies  de  Serran.  Limoges,  1818, 

9 vol.  in-8.  Les  mêmes,  édition  augmentée, 
avec  une  notice  histor. , par  X.  de  Portets.  Paris, 
1893,  5 vol.  in-8.  (dont  9 pour  les  Œuvres 
Inédites). 

3737  Mémoires  (4)  pour  Caron  de  Beaumarchais, 
contre  Goezman,  etc.  Paris,  1773-74,  4 tom.co 
1 vol.  in-4. 

9738  Mémoires  présentés  au  conseil  d'état,  par 
de  Lally-Totlendal.  lîourn,  l>ijon,el  Paris, 
et  ann.  suiv.,  In-4. 

975g  Mémoire  justificatif  pour  trois  hommes  con- 
damnés à la  roue  (par  Dupaty).  178O,  in-4. 

e.  Tr«H*«  »ur  Ift  niai»^r<><  d«  Pmil,  «l  Coltoclion»  ^ ' 
dVuvfM  «l«  JnrtM-onwIlc». 

2760  Recueil  de  consultations,  par  de  Cormls. 
Paris,  1735,  3 vol,  In-fol. 

2780*  Mni.m,«t  opéra.  Paris.,  1881,  5 vol.  Iii-fol. 

3761  Opuscules  lie  Loyscl,  publiés  par  Cl.  Joly. 
Paris,  lOja  et  i8j0,  Ii>-4. 

3762  Les  œuvres  di;  Henrys.  Paris,  1773,  4 vol. 
in-fol. 

3783  — do  Dcsmsscs.  Lyon,  1750,  3 vol.  in-fol. 

3784  — de  Scip.  Diiperrlcr.  Toutonse,  1760,  3 vol. 
in-4. 

9763  — do  Re.nlsson.  Paris,  1780,  in-fol. 

9768  Recueil  des  arrêtés  de  l#amoignon.  Paris, 
1783,  9 vol.  ln-4. 


3767  Œ.uvres  complètes  de  Furgole.  Paris,  1773- 
76,  8 vol.  ln-8. 

9768  — de  PoTHiea.  Paris,  7 vol.  ln-4. 

f.  Tnllé*  •rk'ciaul. 

376g  Traité  de  la  personnalité  et  de  la  réalité  des 
lois,  par  Boullenois.  Paris,  176Ô,  9 vol.  ln-4. 

9770  Recueil  de  Jurisprudence  civile,  par  du  Rous- 
scaud  de  Lacombe.  Paris,  176g,  ln-4. 

9771  Traité  de  la  mort  civile,  par  RIeber.  Paris, 
1755, ln-4. 

9773  Traité  du  domaine  de  propriété,  etc.,  par 
Pothier.  Paris,  1773,  3 vol.  in-i3. 

3773  Traité  des  servitudes  réelles,  par  I.a  laore. 
Paris,  1761  cl  1777,  ou  Caen,  1786,  ln-4. 

3774  I^s  lois  des  bâtiments,  par  DesgodeU,  avec 
les  uotes  de  Guupy.  Paris,  1777  cl  1787,  ln-8. 
— Voy.  le  n*  384g. 

9773  Traité  des  obligations,  par  Pothier.  Paris, 
1768,9  vol.  ln-19. 

9778  Nevizaxi  Sylva»  nnptialis  lib.Vl.  Lugd., i^Tt. 
iii-8. — Voir  les  n**  3303-39Og. 

3777  De  Jure  ventrls  liber  : acce4unt  de  cornibus 
et  cornutis  dlssertatioacs  du»,  aiioiorc  Pageos* 
techero.  Bremee,  1714  seu  1737,  In-ia. 

3778  Traité  de  la  communauté,  par  D.  Le  Brun. 
Paris,  1734  et  1757,  In-fol. 

377g  Traité  de  la  communauté,  par  Potliier.P«riL 
1768,  3 vol.  in-19. 

9780  ^ des  donations,  par  J.-M.  Ricard.  Ai'asi. 
1783,  3 vol.  in-fot. 

3781  — des  testaments.  parFurgolc.  Pons,  i779t 
3 vol.  in-4.  (Edition  .préférée  4 celle  de  Paris, 
1743-48,  en  4 vol.  iti-4.) 

3789  Fr.MAXTicA,de  cbnjccluris  ullimarum  voIub- 
talum.  Geneva,  1734,  in-fol. 

9783  Traité  des  successions,  par  Le  Brun,  avec 
les  remarques  de  Fr.-Bern.  Espiard  de  Saux. 
Paris,  1773^  in-fol. 

9784  — des  contrats  de  bienfaisance,  par  Pothier. 
Paris,  1770,  S vol.  in-19. 

9783  — du  contrat  de  veule,  par  le  même.  Paris, 
17O8,  3 vol.  in-19. 

9788  — du  contrat  de  louage,  parle  même.  Paris, 
1788,  9 vol.  in-19. 

9787  — du  contrat  de  rente,  par  le  même.  Paris, 
1768,  in-19. 

9?88  Traité  des  prescriptions,  par  DunoddeCbar- 
iiage.  Paris,  1733  et  1763,  ln-4. 

378g  Nouveau  traité  des  criées,  i»r  Ani.  Briseac. 
Paris,  1704,  Iu-4. 

5700  Refuge  cl  garand  des  pupilles,  orphelins  cl 
prodigues,  par  Josse  de  Dauuocderk.  Anvers. 
1567,  in-4. 

* f.  Polie»  et  CoBiribatioBf. 

9701  Traité  de  la  )>oiicc,  par  Nie.  de  La  Mare. 
Paris,  1793,  4 vol.  In-fol. 

9703  Diclionnalre  de  police,  parDesessarts.  Paris, 
1786-01,8  vol.  in-4.  (Nori  terminé,  et  ne  va  que 
Jusi|u’au  mol  Police.)  — Voyez  le  n*  3g39* 

3793  Collcclion  des  lois,  ordonnances,  réglenieni* 
inslriiclious  sur  la  police  générale  de  Kran«. 
ti  celle  de  Paris  en  particulier,  depuis  k*  i3 
sitflcjusqu’aujourd’hul;  par  M.  Pruchei.  Paris, 
i8i8-ig,iii-8.,loin.  1 4 viii(9» série,  i667-l77*)» 
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•704  OBD07iifAifr.«8  de  la  prevoslé  des  marcban!< 
ei  eschovinalge  de  Parts.  i5oo,  in-fnl. 

37o:)  MénotBRS  conctrnaiit  les  ini|tosiüoiis  (par 
Moreau  de  fkaumoiU).  Paris,  1787,  5 vol. 

— Voir  le  n*  kviS. 

a7()6  Traité  des  droits  d’aides,  par  Lefebvre  de 
l.a  Bdlande.  Paris,  1760,  ln-4. 

k.  Jurifpnidencp  dc«  flfihrt  HaliÈret  frodair*. 

3707  Traité  det  ûcbdc  Dumouliu,  analysée!  con- 
féré avec  l(^  autres  femlistes,  par  Henrion  de 
Pansey. I773,lit-a. 

3798  Dissertations  féodales,  par  Henrion  de  Pan- 
sey.  Paris,  178g,  iu  4-,  tom.  I et  II. 

2790  Nouvel  cxatueii  de  l’usage  général  des  fiefs 
en  Prance,  pcodaiu  les  xi*,  xii«,  xiii*  et  xiv* 
siècles,  par  Brcssel.  Paris^  1737»  3 vol.  ln-4. 

2800  Traité  des  madères  féodales , |>ar  Ger.-Aut. 
Goyol.  Paris,  1768,  7 vol.  in-4. 

2801  'l'Iiéorle  des  matières  féodales,  par  Fr.  Hervé. 
Parité  J 785,  8 vol.  In-t3. 

2801*  La  pratique  universelle  sur  la  rénovation 
des  terriers  et  des  droits  seigneuriaux,  par  I.a 
Poix  dePfjNDlnville.  Paris,  5 vol.  in-4. 

^ — Traite li^péral  du  gouvernement  des  hieits  et 
âOaIrtt  dès  communautés  d’babltants  des  villes, 
bourg1«  villages  et  paroisses,  par  le  même.  Paris, 
1760,111-4. 

2802  O.-Aog.  Jenichen,  thésaurus  Juris  feiidalls, 
contineos  opllma  aique  selecta  opusciila,  quibus 
Jus  feudale  eVpUcatur,  etc.  Franco/'.,  175054, 
3 vol.  lit-4. 

• w 

L Procédare  ciTile  cl  Froc^darc  consultirc. 

2802*  Grand  coustumler  de  France.  Paris,  i5i5, 
poL  ln*4. 

2803  Traité  de  la  procédure  civile,  par  Pothier. 

i»am,  1 786,  2 vol.  in-12.  * 

2804  La  procédure  civile  du  Châtelet,  par  Pigeao. 
Paris,  I787,  2 vol.  in-4. 

2805  Traité  de  la  preuve  par  témoins,  par  Danly. 
Paris,  1769  et  138g,  ln-4. 

2806  Pralkien  des  Juges  et  consuls,  Paris,  1342, 
in-4. 

Ar.  Andco  Droit  criminel. 

2807  Praxis  crinUnis  pcrscqncndi,  Joan.  Millæ^ 

lk>iu  autorc.  Paris.,  i54i,*in-f(il.  ^ 

2808  La  practique  et  eiichiridion  des  causes  cri- 
minelles... par  Jossc  de  DamuuloeRc.  Lourain, 
i55j,  iu-4. 

2809  Traité  de  la  justice  criminelle  de  France, 

par  Jousse.  Paris,  l77i,  4 'ol.  ln-4.  • 

2810  IvCs  lois  criminelles  de  France,  dans  leur 
ordre  naturel,  par  Muyart  de  Vouglan.s.  Paiis, 
1 780,  iu-fol. 

281 1 Des  procez  faicts  aux  cadaver,  aux  ccudrcs, 
à la  mémoire,  etc.,  par  Aybaclt.  /Inters,  lâgi, 
pet.  hi-4. — Voir  le  ii"  24i6. 

• ♦ Dcuæu  mc  partie  : Droit  TWtweau , 
depuis  17^9. 

A.  Iiiirodurlion  et  Tiaités  élémentaires. 

3812  Cours  de  coilc  civil,  par  .M.  Detvincourl  ; 
ouvrage  divise  en  deux  pai  iies,  dont  la  première 


contient  la  5*  édition  des  instltutes  de  droit 
français,  du  même  auteur,  l'arit,  18^4,  3 vol. 
ln-4. 

B.  Collections  de  Lois  sur  toutes  sortes  de  matières. 

2818  Décrets  de  rAsscnihlée  nationale  consti- 
tuante, s.*uiclionnés  par  le  roi.  Paris,  nSg-gi, 
20  vol.  in-4. 

2814  Collection  générale  de  lois,  proclamations, 
etc.,  publiées  depuis  la  convocation  d*'s  états- 
généraux  jusqu'au  1 8 prairial  au  11  (7  juin  1 794). 
18  tom.  en  23  vol.  ln-4*.  * 

2815  llallclii)  des  lois,  r*  série,  du  23  prtrtrlal 

an  II  au  3 brumaire  an  iv,  n'*  1 4 2o5,  6 vo). 
ln-8.  — 3' série, de  brumaire  an  iv  au  27  nivôse 
an  VII],  n*«  1 4 345  ^ g vol.  ii‘~8.  — 3*  série,  de 
nivôse  au  viii  au  3ovonu>seaii  xn,  i «1S62, 
10  vol.  ln-8.,  y compris  le  ^pl(*ment.~^à*  série, 
du  98  floréal  an  xii  au3o  mars  i8j4,  1 4 .566, 

20  vol.  iu-8.  — 5*  série,  depuis  le  avril  i8i4 
jusqu’au  igmarsi8i5,g7  n»*co  3 voI.-^6« sé|-ie, 
du  i<*  mars  i8i5  au  3o  juin  de  la  même  année, 
43  n"*  en  1 vol.  — 7*  série,  du  25  juin  i8î5  jus- 
qu’au iG  scpteiulire  i8-.»4,  6g8  n"»  en  19  vol.  — * 
8*  H'rle,'du  16  septembre  1824  au  28  juillet  iH3o, 
304  (375)  n"*  en  1»  vol.  — g<  série,  août  iH3o 

• jusquù  la  fin  dei842.  impartie,  i5j  n-^eii  7vol.; 
2«  part.,  970  ir»  en  2à  vol,;  2*  part.,  2*  section, 
635  en  42  vol.  — Tables  du  5 mai  178g  jiis- 
(jti’au  !«'  avril  1814,  par  itoiulnnneau , 4 vol. 
ln-8.  Jable  décennale  du  i«»  avril  i8i4  au  3i  dé- 
cembre 1823,  par  Longchampt,i8‘i7, 1 vol.  — 
Autre  du  janvier  1824  au;ii  décembre  i833, 
par  le  même,  i835,  1 vol. 

2816  Bulletin  annoté  des  lois,  décrets,  ordon- 
nances, etc.,  de  178g  4 1830,  par  M.  l.epcc,  avec 
des  notices  par  MAI.-O.  Barrot,  Vatlmesnll  et 
Ymberl.  Paris,  P.  Dupont,  i834s4o,20  vol.  in-8. 
— Table  géndralc  analytique  et  alphabétique 
des  lois.  2 vol.  ln-8. 

2817  Qode  général  français^  contenant  les  lois  cl 
I actes  du  gouvernement  publiés  depuis  t'ouver- 

lUfc  des  états -généraux,  au  5 mai  178g,  Jus- 
qu'au 8 juillet  i8i5;  classés  par  otdrc  des  ma- 
tières et  annotés par  J.  Desenne.  paris, 

181H-23,  22  vol.  ln-8.,  y compris  la  table. 

2818  Ia‘S  paudecles  françaises,  ou  recueil  complet 
des  lois  composant  le  code  civil,  etc.,  par  Dela- 
porte et  lUlTt-fiaubray.  Paris,  i8o3,22  vol.  ln-8. 
— Nouv.  édit.,  i8i3,  7 vol.  iii-8.,  non  terminée. 

281g  Encyclopédie  des  lois,  ou  dictionnaire  général 
annoté  des  lois,  décrets,  depuis  et  avant  te  Bul- 
letin, Jusqo’aii  3i  décembre  iR30,  avec  une 
suite,  par  M.  Forfelicr:  précédé  d’une  introduc- 
tion par  M,  l'este.  Paris,  1887,  etc,,  4 vol.  ln-4. 

2820  (Collection  complète  îles  lois,  décrets,  régle- 
luenU  et  avis  du  conseil  d’étai , de  178g  à i83o 
inclusivoiiicut,  publ.  par  M.  Duvergier,  2« édit. 
Paris,  1834,  3o  vol.  ln-8.  — Suite,  i83i  4 1842, 
12  vol.  ln-8.  —Table  générale,  jusqu'en  i83o, 
2 vol.  In-8. 

9821  I/-gislalion  de  la  France,  par  le  baron  Locri:. 
Paris,  182G-32,  3i  vol.  in-8. 

2822  I.0K  civiles,  ou  cfide  rhU  Intermédiaire,  ou 
collection  d«*s  lois  rendues  sur  l’état  des  per- 
soimos  et  la  iranMiilssion  «les  biens,  depuis  le 
4 aoftt  178g  jUMprçn  mars  1804.  Paris,  i8i3. 
4 vol.  in-R. 


JUIUSPRUDEPfCfi. 


58 

:t8‘iS  necQeIl  complet  des  lob  et  ordonnances  du 
rovauuiedepuUla  restauration,  par  M.lsAvaeaT. 
Paris,  igao-’iv,  17  ?ol.  ln-8. 

. ' C.  Codes. 

•iS'-îft  Corps  du  droit  français,  mis  en  ordre  par 
(^-M.  (lalisset,  I A‘gé-Salnt>Ange  et  Daveme,  üc 
178g  à i88e.  /'am,  182^^37,  5 'Ol.  hi-8.  et 
I vol.  de  table  «énürale,  — 6»  partie  (1887  à 
iHAo),  i8.Vi,  continuant  l’ouvrage. 

11K93  Mauuel  du  droit  français  par  M.PailllcL  Paris, 
iH37,  In-ü.,  ou  a foU  in*8. 
a8aû  Co<]es  français,  avec  la  conférence  des  articles 
entre  eus,  par  Bourguignon.  Paris,  1838,  In-^, 
aSa7  Codes  français  esplhjués  |wr  leurs  motifs, 
par  des  exemples  et  iwr  ta  jurlspmdeiirc.. . par 
J.-A.  Bogron,  Paris,  i838,  gr.  in-8.  à a col.  <Lcs 
marnes  codes  sont  imprloiés  en  0 vol.  ln-18,  qui 
SC  sont  publiés  séparément.) 

• ü.  Code  civil  : Telle  et  ComnieQtaim  géoeraai. 

a8aS  Code  civil  des  Français.  Paris,  Iqh).,  ln-6. 
et  iii>3a. 

aSoQ  Motifs  et  discours  prononcés  lors  de  la  publt- 

cation  du  code  civil Discussion  au  conseil 

d'état  et  au  tribunat,'-par  Faxard  de  Langlade. 
Paris,  1U8,  a >01,  gr.  lu-8. 
aê3o  Proc^verbaux  du  conseil  d'état,  contenant 
la  discussion  du  projet  de  code  civil,  an  n et 
an  xu.  Paris,  fmprim.  He  la  républiqi»^  an,xn 
(1808),  5 vol.  in-V  — Table  analytique  et  rai- 
sonnée, rédigée  par  M.  Bousquet.  Paris,  1808, 
in-a.  s 

a83i  Analyse  raisonnée  de  la  discussion  du  code 
civil  au  conseil  d'état,  par  de  Malleville,  3«  édit, 
Panr,  ï8'ia,  4 vol.  in-ff.  , 

a88a  Obsenatiens  du  tribunal  dç  cassation  sur  te 
projet  de  code  civil,  paris,  an  x,  In-ft. 
a833  Obsenatiens  des  tribunaux  d’appel  sur  le 
projet  du  code  civil,  Paris,  an  ixet  x,Avol. 
a88â  Analyse  des  observations  des  tribunaux  d'ap- 
pel et  dn  tribunal  de  cassation,  sur  le  projet  de 
code  civil.  Paris,  1802,  2 pari,  en  1 vol.  ln-4. 
283  j Becneil  complet  des  travaux  préparatoircsdii 
code  civil,....  par  P.-Ant.  Feuct.  Paris,  i8ag 
(nouv.  titre,  i836),  i3  vol.  in-8.  (Peut  rciD]>Jacer 
les  n**  2830^3.) 

28S6  Code  civil  annoté  des  dispositions  et  déci- 
sions ultérieures  de  la  législation  cl  de  la  Juris- 
prudence, par  J. -B.  Sirey.  Paris,  in-3. 

2837  Esprit  du  code  civil,  par  Locré.  Paris,  1807- 
lÂ,  7 vol.  in-8.  — l,e«  0 premiers  vol.  sont  aussi 
imprimés  en  5 vol.  in-3. 

2838  Le  droit  civil  français  suivant  l'ordre  du 
code,  par  Toplueb.  i5  vol,  in-8.  — Continua- 
tion par  M.  Duvergier,  i855  et  ann.  suivantes, 
in-8.  ton).  I à VI. 

2839'Cours  de  droit  français  suivant  le  code  civil, 
par  A.  DPRANTOfx.  Paris,  1828-42, 22  vol  In-8., 
y compris  la  table. 

2840  I<c  droit  civil  expliqué  suivant  l'ordre  des 
articles  du  code,  par  M.  Tro(>loiig.  Paris, 
In-8.,  savoir:  Des  privilèges  et  iiy{>o(hèques, 
3*  édit.,  i838,  4 vol  — Üc  la  vente,  3*  édit., 
*837,  2 vol.  — IV  la  prt*MTlplion,  a vol, 
In-8.  — De  rechange  et  du  iouage,  i84o,  3 vol. 


— Du  contrat  de  société  civUe  et  conmerdale. 

1843,  2 vol  lD-8. 

984i  Commentaire  sur  le  code  civil,  par  M.  J.-M. 
Boileux,  revu  et  annoté  par  M.  Poncdcl,  A* 
édiu  Paris,  1888,  3 vol.  in-8. 

b TraU<>!  «pilaux  »ar  dlfrfreols  tilm  da  Code  ct^it. 

284a  Questions  transitoires  sur  le  code  civil,  re- 
latives A son  autorité  sur  les  actes  antérieurs  A 
sa  promulgation , par  M.  Cliabol  (de  l'Ailier). 
Paris,  182g,  3 vol  in-8. 

2843  Traité  du  domaine  public,  ou  de  la  dlstioc- 
tiun  des  biens  considérés  par  rapp<irt  au  do- 
maine public,  par  U.  Proudbon.  Dijon,  i83A, 
3 vol.  in-8. 

2844  T raité  du  dumaiDc  de  propriété,  ou  de  la  dis- 
liuciion  des  biens  considérés  par  rapport  au 
domaine  privé,  |>ar  le  même.  Dijon,  i84o,  3 vol. 
in-8. 

2845  Traité  des  droits  d’usage,  d’iiabitaiion  ci  de 
superficie,  parle  mémo,  i*  é<lition.  Dijon,  i836. 
8 vol  ln-8.  (La  première  édition,  1823-27,  est 
en  0 vol  y compris  la  table.) 

2846  Traité  du  contrat,  des  lettres  de  change,  etc. 
parM.  Pardessus  alué.  Paris,  18011, 2 vol.  ln-8. 

2847  Commentaire  sur  la  loi  des  successions,  for- 
mant le  litre  premier  du  livre  111  du  code  civil; 
par  Chabot  (de  rAllier),  édition  augoseniée  de 
notices  sur  l'auteur  (par  M.-I^-H. Moulin. )Parii, 
irarér,  i84o,  in-8.  — Autre  édition,  accompa- 
gnée d’observations  par  M,  Bdosl-Juliinotil. 
Dijon,  Lagier,  iSkO,  2 vol  in-8. — Autre  édition 
augmentée  par  M.  MàsuraL  Paris,  Cotillon, 
i84o,  2 vol  ln-8. 

2848  Traité  des  donations,  des  testaments  cl  de 
toutes  autres  dispositions  gratuhes....  par  M. 
Grenier,  3*  édition.  c'/rnnonr  Fcfrand,  i8aO  (on 
1827),  2 vol.  ln-4. 

284q  Lois  des  bAüoicnts,  ou  nouveau  Desgodets, 
par  M.  Le  Page.  Paris,  1808,  ln-4.,' ou  tSaS, 
2 vol.  ln-8. 

285o  Traité  des  servitudes  réelles,  par  Lalaure, 
édition  annotée  par  M.  PaHHct,  terminée  par 
un  commentaire  du  tilro  du  code  civil  sur  les 
servitudes.  Paris,  1828,  in-8. 

2831  Traité  du  voisinage,  considéré  dans  l'ordre 
judiciaire,  par  M.  Fournel,  à*  édition,  aug- 
mentée par  M.  Tardif.  Paris,  1817  (nouveau 

•titre,  1834), 2 vol  ln-8. 

2832  Traité  des  servitudes,  par  M.  Pardessus  aîné, 
y*  édil.  paris,  1889,  ln-8. 

2833  Traité  des  minorités,  tutelles,  et  curatelles, 
etc.  |KirM.  Magnin,  i833,  2 vol.  in>8. 

2833  Traité  du  droit  des  auteurs,  dans  la  iiuéra- 
tnre,  les  sciences  cl  les  beaux-arts,  par  M.  Ch. 
Itenuuanl  Paria,  i838,  2 vol  ln-8. 

e.  0>dc  de  Procédure  civile  : Texte,  CommenUIrev,  etTraUé* 

T relatif*. 

2856  Cotle.  de  procédure  civile.  Paris,  iu-4.»  to-8. 
clln-32. 

28.37  Observations  de  la  cour  de  cassation  et  des 
tribunaux  d’apiiel  sur  le  code  de  procédure 
civile.  Paria,  2 volin-4. 

2838  Esprit  du  cotle  de  procédure  civile,  par 
l/MTé.  Parii.  1816, 5 vol. 

2839  Nouveau  traité  et  style  de  la  procédure  civile. 
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ou  le  codejodldilre  ml»  en  pratique  par  des 
formules,  par  M.  Le  Pa^,  5*  édition.  Pmis, 
i8i  i«  1b-A. 

3S60  La  procédure  cMIe  des  tribunaux  de  France, 
par  PiGiiAu,  5«  éiliiion  revue  par  M.  Crlvclll. 
Paris,  189^,011  1828, avol.  in-^. 

4861  Introduction  a lé  procéd.  civile,  par  Plireau, 
5»  édition,  revue  et  corrigée  par  M.  Poncelet 
PariSy  1838,  l0'8. 

*8da  Les  lois  de  procédure  civile,  par  C-L.-J. 
CahrI.  Paris^  i83<),  3 »ol.  in-é.  — 3*  ^ltlt>n, 
t>ar  Adolphe  Chauveau.  i8éo,  6vnl.  in-8. 

s863  Cooimentaire  sur  te  code  de  procédure  cl* 
vile,  par  M.  l'honiioC'Dcsmatures.  Caen,  i83*j, 
•J  vol.  In-A. 

3854  Cours  de  procédure  civile  fait  é la  faculté  de 
Parts,  par  M.  Ilerrlat-Saiiil-PrU,  6*  édlL  Paris, 
1835,  a vol.  ln-8. 

3855Maiiucl  pour  rmivcrturcet  le  pariai^e  des  suc» 
cessions,  parKavard  de  I^nglado.  Pans,  181a, 
ln-8. 

38G6  Traité  de  la  preuve  par  témoin  en  matière 
civile  (aussi  en  matière  rrimiocUe),  par  Desquh 
roo.  Paris,  1811,  3 vol.  in-B. 

3867  Régime  hy|K>thécaire,  par  J.-^.  Persil, ^'édi- 
tion. Paris,  1833,  3 vol.  >n-8. 

3H68  Traité  des  privilèges  et  hypothèques,  par 
G. '6.  Batlur,  3*  édit.  Paris,  i833,  A vlI.  in-8. 

380u  Traité  des  hypothèques,  par  le  baron  Gre- 
nier, 3*  édition.  C/crmoni~Ffrrami,  183g,  8 vol. 
tn-A. 

d.  Code  do  Comaiorto  : T«x(o  et  ConiaoBUIre». 

3870  Code  de  commence.  Paris,  In-A.»  li>-8.  et 
in-33. 

3871  Obscrvatioiis  des  tribunaux  de  cassation  et 
d'appel,  etc. , sur  le  projet  de  code  de  commerce. 
Paris,  an  xi,  S vol.  In-A. 

3873  Ob«ervatloas  de  la  chambre  de  commerce  de 
Paris,  sur  le  projet  de  code  de  commerce.  Paris, 
an  XII,  Id-A. 

2873  Esprit  du  code  do  commerce,  etc.,  par  M. 
Locré.  Paris,  181  i-iS,  10  vol.  ln-8.  ?Iout.  édit., 
1839,  A vol.  In-8. 

3874  Répertoire  universel  de  législation  commer- 
ciale, Intérieure  et  maritime  de  iVmpirc,  par 
A. -fi.  Dauhanton.  Paris,  1810,  3 vol.  ln-8. 

2873  Ëtèmeuts  de  jurisprudence  commerciale,  par 
M.  Pardessus.  Paris,  i8ii,  in-8. 

387G  Cours  de  droit  commercial,  par  le  même, 
4*  édit.  Paris,  i83i,  5 vol.  lu-8. 

3877  Institutes  du  droit  commerdal,  |var  M.  Del- 
vlnrourt,  2*  édit.  Paris,  i8a3  (iiouv.  titre,  i83A, 
3 vol.  ln-8. 

3878  Cours  de  droit  commercial  mariliiiic,  par 
P.  S.  Boulay-Paty.  Acnnea,  1830-33  (nouv.  litre, 
i83d),  4 vol.  in-8. 

e.  Code  pénal,  el  lulrucUoa  crlminelle- 

3879  Dictionnaire  général  des  lois  pénales,  disci- 
plinaires et  de  police,  par  E.  de  Cbabrol-Cha- 
inéane.  Paris,  18A3-AS,  3 vol.  iu-B, 

3«79*  Code  pénal.  Paris,  i8io,  iii-A.  et  In-B. 

3880  Corps  de  droit  criminel par  A. -J.  Mars. 

Paris,  1830,  3 vol.  ln-4. 

38B1  Cours  de  droit  n iminel  . par  M.  Rcrrial- 
Sainl-Prlx,  A*  édition.  Paris,  iB3tt,  Jn-8. 


3881*  Comnienuire  sur  ic  code  pénal,  par  M. 
Cainot,  3*  édition.  Paria,  1880,3  >*ol.ln‘4. 

3881 1»  Théorie  du  code  pénal,  p»r  Adolphe  Chau- 
veau et  Faustin  Hélie.  Paris,  iSSO^AS,  8 voi. 
in-8. 

8883  Traité  de  la  législation  criminelle  en  Franco, 
|iar  J.-M.  Legraverend,  3*  éditiou,  revue  par 
J.-B.  Duvcrgler.  Paris,  i85o,  3 vol.  In-d. 

3883  Traité  du  droit  pénal,  par  P.  Rossi.  Paris, 
1829,  3 vol.  i*-8. 

sBBA  (.^ode  d'inslrucüoo  ciimineile.  paris,  1811, 
In-A.,  ln-8.  el  ln-33. 

3885  De  l’instruction  criminelle,  par  M.  Carnot. 
Paria,  1 839-3:),  A 'ol.  In-A. 

3880  Traité  de  procédure  criminelle,  corroclion- 
nelle  et  de  police,  par  HaoiefeuiUe.  Paris,  1811, 
in-A. 

f.  Code  ninl. 

3887  Observations  des  commissions  consultalivws 
sur  le  projet  de  code  rural,  recudlUes  par 
Devernhei),  Paris,  i8io-iA,  A vol.  in-A. 

3888  Les  lois  rurales  de  la  France,  rangées  dans 
leur  ordre  naturel,  par  M.  Fournel.  Paria,  1819, 
9 vol.  ln-8.  — •je  édit.,  1 833,  3 vol.  ln-13. 

3888*  Codes  forestiers,  de  la  pèche  fluviale,  de  la 
chasse,  el  rurai,  expliqués  par  J. -A.  Rogroii. 
2 838,  1d-i8.— Voir  le  n*  3930.  ■ 

D.  Réiierloires,  Dictionnaires  et  Mélanges  relatifs 

à toutes  ics  branches  de  la  nouv.  jurisprudence. 

386g  Répertoire  universel  de  jurisprudence,  réduit 
cl  augmenté,  par  Merlin.  Paris,i  837, 1 8 vol. in-A. 

3890  Recueil  alphabétique  de  questions  de  droit, 
par  le  même,  seconde  édition.  Paris,  1837,  8 
vol.  In-A. 

3891  Le  nouveau  Ferrière,  par  Dagar.  Paris,  180A- 
1K07,  A vol.  In-A- 

3893  Répertoire  de  la  nouvelle  législation par 

le  baron  Favaru  de  l’Angladc.  Paris,  1833,  5 
vol.  in-A. 

3893  Dictionnaire  général  et  raisonné  de  législa- 
tion , de  doctrine  et  de  Jurisprudence,  en  ma- 
tière civile,  commerciale,  criminelle,  adiiiinls- 
trative  et  de  droit  public,  par  M.  Dallox.  Paris, 
18S5-A3,  5 vol.  iii-A.,  dont  un  de  supplément 
(I83A-A0. 

(Od  |>eut  placer  Id  le«  n.  em  k S90S*.} 

K.  Ouvrages  sur  l’autorité  judiciaire;  Ministère 
public  ; Justice  de  paix,  etc. 

389A  De  l’autorité  judiciaire  en  France, par  ilenrion 
de  Pansey,  3*  édition.  Paris,  1837,  3 vol.  ln-8. 

3895  Les  lois  françaises  sur  rorganisation  et  la 
com)>élcnce  des  juridietioiis  cIv  Iles,  parG.-I^  -J. 
Carré.  Rentus,  183O,  3 vol.  in-A.  — Nouvelle 
édition,  revue  et  annotée  par  M.Fouchcr.  Rennes, 
1833-3A,  8 vol.  ln-8. 

989C  Traité  sur  le  ministère  public,  eide  scs  fonc- 
tions dans  les  affaires  civiles,  criminelles,  cor- 
rectionnelles et  de  simple  police,  par  C.-F. 
Schenk.  Paris,  i8i3,  3 vol.  h>-8. 

2897  Iæ  ministère  piihllc  en  France...  par  MM.  Or- 
tolan cl  Lodeau.  Paris,  1 830-31,  3 vol.  in-K. 

■.*898  Manuel  du  procureur  du  mi  cl  du  siihstllut, 
par  Massabiau.  Paris,  1H37-38, 3 vol.  in-8. 
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‘JS99  Manuel  Justices  de  paix...  par  M.  Le>as- 
M'ur,  revH  par  Hondonneau.  Paris,  iS35^1n-l^. 
«S99*  (^omp^tenre  des  juges  do  paix,  par  Henrion 
de  Pans^\  lo*  édition.  Paris^  iS35|  in^. 

2900  Droit  français  dans  ses  rapports  avec  la  jurl- 
diotioii  (les  justices  de  paix,  par  (Jarré.  Paris, 
\ /I  vol.  iii-A. 

3901  Knt^clopédiedesjugcsde  paix,  par  V.Augicr, 
/’flm,'j83A-38,  5 vol.  ln-8. 

F.  Jurisprudence  de  la  cour  de  cassation  et  des 

autres  cours  de  Frauce. 

390a  Oulleiiu  des  arrêts  de  la  cour  de  cassation 
rendus  en  jnatière  civile  et  en  matière  crtml- 
iMîlle,  depuis  l'an  vu  (179H),  ju'-(jue*  et  y coin- 
pis  iK^3.  Paris,  1798-1843,  93  vol.  in-8.,  y 
compris  3 vol.  de  tables,  savoir  ; I/u//èrc  civile, 
44  vol.,  cl  Tables  chronolog.  et  flfpA/iW/.,  jus- 
#|u’cn  t8-»4  inclusivement.  Matière  criminelle, 
vol.,  et  Table  chronologique  just|u’au  3i 
décembre  i8i3.  On  y ajoute  le  ftHllctin  tù‘  cas- 
sation en  matière  civile,  depuis  le  34  vende- 
niiairc  an  ti  jtiMprau  «9  rniclidor  an  vi,  jScah. 
In-8.j  et  le  HuUetin  ei\  matière  criminelle,  du 
37  brumaire  an  n au  36  fructidor  an  vi,  lA  cali. 
in  8.  (Ces  39  n“*  se  trouvent  très  difticilement.) 
3«jo3  Jurisprudence  de  la  cour  de  cassation,  par 
MM.  Sirey  et  Denevers.  l'aris,  an  x,  1803-43, 
49  vol.  In  4.,  y compris  la  table  trlcennale,  im- 
primée en  i835,  et  la  table  décennale,  iH3i  4 
î84o,  1 vol.  (Cet  (uijrage  porte  aussi  le  titre  de 
Pecueil  général  des  lois  et  arrêts...  depuis  1800 

jusqu'en I.e  7e  tome  est  eu  a parties.  (I.cs 

7 prem.  vol.,  Impr.  d’abord  à longues  lignes, 
ont  été  réimprimés  avec  dc'S  addfdons  considé- 
rables, ies(|uei;es  réunies  en  corps  forment  3 
vol.,  pour  compléter  la  première  édition).  Ciic 
nouvelle  édilkin  se  public  sous  le  litre  suivant: 
Hecueil  général  des  lois  et  des  arrêts,  avec  notes 
et  commentaires...  rédigé  sur  l’ancien  recueil 
général  des  lois  et  des  arrêts  fondé  par  M.  Sirey; 
revu  et  complété  par  PeriUeneuve  et  J.-d. 
Caretle  (iTt  f.ér\e,  1791  à i830),  Paris,  Poulemr, 
1840, 10  vol.  ln-4.  iiO  table  décennale,  par  M.  f..- 
M.  I>evi[leneuve,dei83}  à i8Ao,a  paru  en  iSAa. 
3904  Juri.sprudciice  générale  du  royaume,  par 
.M.  Dvlloz.  Paris,  i83r>-3i,  I3  vol.  ln-4. — Suite, 
J8a.'»-43, 18  vol.  ln-4.  (Les  12  premiers  vol.  sont 
une  nouvelle  édit,  du  Journal  des  audienresHie 
la  cour  de  cassation,  publié  fiar  I)**iievers,  Du- 
prat,  etc,,  jusqu’en  1834,  24  vol.  ln-4. 

3oo.‘i  Journal  du  Palais.  s79i-]836,  3<*  édit.,  rédi- 
ge sous  ia  direction  de  M.  Ledru-UoUli».  Paris, 

1 837-43,  37  Vüi.  gr.  ln-8.  (la  suite  k raison  de 
3 vol.  par  an,  depuis  1837).  T.a  prem.  éfJHion  a 
106  vo).  Jusqu'à  la  fin  de  i836,  et  i.i  seconde  06 
ju.s(]u’ft  la  même  époque,  plus  3 vol.  di'  tables. 
390Ô*  Jurisprudence  du  code  civil;  recueil  des 
arrêts  rendus  par  les  cours  d'appel  et  par  celle 
(le  cassation,  depuis  la  prouiulgatlon  du  code, 
Ole.,  par  MM.  Ravoux  et  Loiseau.  Paris,  i8o3- 
)6i4,  33  vol.  in-8. 

G.  Caiise.s  célébr(»>,  Plaidoyers,  Mémoires,  etc. 

390O  Réfierioiiv  Kv’uéral  des  causes  célèbres  an- 
ciennes et  modernes,  par  Saiiil-Kdme.  1 830-37. 

1 r>  vol.  !n-K. 


3907  OiLLETix  du  tribunal  révoluUouuaire , <k 
1793  à Tau  3*.  ln-4.  en  8 part. 

3908  Causes  célèbres  et  arrêts  qui  les  ont  déci- 
dées, rédli((^;s  par  III.  Méjan.  Paris,  i8o8-i), 
31  vol.  In-H. 

3909  Procès  de  Georges  CadcHidal,  Piehegru,  Mo- 
reau, etc.  Paris,  i8o3,  8 vol.  in-8.  flg. 

3910  Gazette  des  tribunaux , de  novembre  1S36 1 
la  ûn  de  1843,  in-lul. 

991  > Choix  de  plaidoyers  prouoncés  suri»  ques- 
tions d'état,  et  des  dilTicultés  intéressantes,  par 
M.  Itéra.  Paris,  1813,  in-4- 

3913  Œuvres  judiciaires,  par  M.  Mourre.  Vtais, 
1813,  ln-4. 

2913*  (If-'uvres  judiciaires  du  président  Henrion 
de  Pauscy,  atmoiées  et  avec  une  notice  biogr. 
par  M.  Ilozcl.  i843,iii-8. 

39j3  Œuvres  complètes  de  M.  Bellarl,  avec  on? 
notice  par  M.BllU'coct}.  Paris,  i836,6vol.in  S. 

3914  .Mémoires  et  plaidoyers,  jwir  M.  Üelaïuallr. 
Paris,  1827,  4 vol.  |u-8. 

2913  Discours,  plaidoyers  et  métnoia’S  de  il.L.*F 
Bonnet.  Paris,  18S9,  a vul.  in-8. 

II.  Conseil  d’état. 

3916  Jurisprudence  du  conseil  d'état,  depni»  1606 
jusqu'à  la  lin  de  septembre  1820,  par  J.-B.8hvy. 
Paris,  1818,  0 vol.  ln-4. 

agio*  Hecueil  des  arrêts  du  c«»nsdl,  ou  unJou* 
nances  royale.s  rendues  eu  conseil  d’étal,  sur 
toul(»s  les  ’uiatières  du  conlenlleux  de  radmioj^ 
irailon,  par  MacarcI  clDeloclie.  /»ar»i, 

33  vol.  in-8.  ('.ontlinx'r  par  M.  Beaucnusln. 

3917  Hecueil  général  des  arrêts  du  conseil  d’état, 
depuis  sa  cnatioii,  en  r.xn  vm,  jusqu’en  lîtJs» 
avec  des  annoiaiiuiis  et  une  table  générale, 

MM.  Genu.  Hricbc  cl  Félix  Lebon.  Paris,  P- 
Dupont,  1840-43,  6 vol.  in-8. 

J.  Jurisprudence  administrative;  Altrlbuilonsniu- 
iilci|)alai  cl  de  police;  Omiribulions:  Domaines: 
Eaux-cl-furél$;  Mines;  Travaux  publiiS,  l'K'- 

3918  instilutes  du  droit  adminlstralif  français,  ou 
élémentsdu  code  adininistratir,  ]var de Gcraïuio. 
Paris,  i83o,  4 'ol.  In-8. 

39J9  Juri.sprudence  adminisiraiivc,  par  Th.  Che- 
valier. Paris,  1836,  3 vol.  In-8. 

3930  r.ours  de  droit  public  et  administratif, 

M.  F.  Laferrjèrc,  3*  édit.  Paris,  i84»Ju-8.  ^ 

3(931  KléuieiiLs  du  droit  public  et  adminlslfaUI, 
ou  exposlilon  méthodique  des  prlnciticsdu droit 
public  positif,  avec  les  lois  à l'appui,  etc.,  par 
F.-V.  Foucarl.  Paris,  1834-35  (au-ssi  i837),  2 
vol.  ln-8. 

3g»3  Droit  adminlstralif,  par  M.  de  flormcnin; 
5*  édit.,  revue  et  augmentée.  Paris,  i84o,  2'U** 
ln-8.  ( I.fs  premières  éditions  ont  fiant  sous  l« 
litre  de  (Jueslions  de  droit  administratif.) 

3933*  Code  adininlslratif,  par  Fleurlgeon.  rar»/, 
1806,  7 vol.  ln-8.,  ou  nouvelle  édition,  1811» 

6 vol.  lu-8. 

2933  Lois  aüiiiinisiralivGs  et  nmnicil»al<'^  ^ 
France,  par  Hondonneau,  i835-33,  6 vol. 

39*?4  Journal  du  Palais  : jurl.sftrudtiicc  admimS' 
trallvc  en  malièru  contentieuse  ; par  M.  Udrv- 
Hollln,  anii.  iKoo  h i84o.  Paris,  i84i-45,7'®i* 
gr.  in-8. 
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Hii  pouvoir  municipal,  de  la  p^co  inléricurc 
dos  communes^  par  Honrlon  de  l^isey,  3*  édit. 
Paris,  i833,in-8.— Ik’s  biens coumiunaux, et  do 
la  police  rurale  cl  forestière,  par  le  mèute;3* 
édition,  1833,  In-d. 

Traité  de  ronianisatioa  et  des  attributions 
des  corps  municipaux,  par  Uost.  Paris,  i838, 
5 vol.  in-8. 

ay«6*  Foriiiulaire  municipal,  par  M.  Miroir. 

5 vol.  iii-H. 

Manuel  alphabétique  des  maires  cl  de  leurs 
adjoints,  et  des  runniissaires  de  police,  par 
Dumont,  o«  édition,  revue  par  Massé.  Paris, 
i83i,  % vol.  iii-8. — Autre,  par  Huudonneaii; 
Y édition,  i83i,  Q vol.  ln-8. 

2pa7*  ^mlveau  manuel  complet  dos  maires,  ad- 
joints, etc.,  par  M.  Boyard;  3*  édition.  i8û3, 
2 vol.  in-H. 

îQ'tS  (Iode  administratif  des  hôpitaux  civils,  hos- 
pices et  secours  «i  domicile  de  lÿ  ville  de  Paris. 
Palis,  i8*iA,  2 vol.  In-Ô. 

igsS'  Législation  charltahlc,  ou  recueil  des  lois, 
etc.,  qui  régivsent  les  éta))lissnnent.s  de  bien- 
folsaiicc,  mise  en  ordre  et  annotée  par  Ad.  de 
Walleviile.  Paris,  i843,gr.  In-8. 

Dictioniiaim  de  police  oioderne  pour  toute 
la  France...  par  M,  Allctz.  j8uo,  ô vol.  ln-8. ; — 
et  avec  de  nouveaux  titres,  portant  : seconde 
édition,  i8u3. 

io3o  (Iode  (les  litipriraeurs,  libraires,  écrivains  et 
artistes,  |»ar  F.-A.  Pic.  /*rtn'«,i8«5,  a part,  in  8. 

Dv  la  fortune  publique  en  France,  et  de  son 
aduilnislrelloD,  par  L.-A.  Macarel.  Paris,  i838 
U ann.  suiv.,  ô vol.  lii.8. 

!293'i  Traité  des  contributions  directes  en  France, 
par  M,  Gervaise.  Paris,  iRaa,  9 vol.  in-8. 

2033  Codé  des  contributions  directes,  par  M.  Sau- 
rimont.  Paris,  1887,  in-8. 

2s>3j|  Traité  des  droits  d’enregistrement , de  tim- 
bre et  d’hypothèques,  par  MM.  Championnière 
et  Rigaud,  a'  édition.  Paris,  i8S5,  5 vol.  In-8., 
y compris  la  table  ou  dictionnaire  imprimé  en 
18Ô1. 

Dictionnaire  des  droits  d’enregistrement, 
etc.,  par  Roland  etTrouilIct,  5*  édil.  i835,  In-ft. 

ao3S  Code  des  douanes,  par  M.  Bourgat.  Paris, 
i8ô9,  9 vol.  In-8. 

Recueil  chronologique  de  réglements  fores- 
tiers, depuis  iSij  jusqu'en  1899.  par  Baudril- 
larl,el  continué  depuis  i83o,  par  M.  Herbln  de 
Halle.  Paris,  i8i5-37, 17  livrais,  en  5 vol.  In-ô. 
— a*  série,  i838  i 18^9,  In-ù. 

2930*  Dictionnaire  général  des  caux-ei-foréts,  par 
Baudrillari.  Paris,  1893-95,  5 part,  en  a vol. 
In-â.,  avec  un  allas. — Voir  les  ir»  9Ôi3-iO. 

2936^  Dictionnaire  des  chasses,  par  le  même,  revu 
et  augmenté  par  M.  de  Qulngcry.  Paris,  i83ft, 
ln-4.  et  allas. 

2q36<^  Code  de  la  pécbc  fluviale,  par  le  môme. 
1820,  3 vol.  in-13,  avec  95  pl. 

3936<t  Dictionnaire  des  pèches,  parle  même.  Paris, 
1827,  In-Ô.  et  allas. 

2937  Législation  fi-ançaisc  sur  les  mines,  minières, 

espioiiations par  M.  Richard.  Paris,  i838, 

3 vot  in-8. 

2938  Jurisprudence  générale  des  mines,  en  Alle- 
magne, Irait  de  Fr.-L.  Cancrin,  avec  des  anno- 
tations relatives  à ce  (lui  a trait  à la  même  ma- 


tière, dans  les  principaux  états  de  I Ktirupc,  et 
notamment'en  France,  par  M.  Blavicr.  Paris, 
i8j5,  3 vol.  in-it. 

9î)3o  Dlcllomialrc  des  travaux  puWlcs,  civils, 'mi- 
litaires et  marllimes,  considérés  dans  leurs  rap- 
ports avec  la.U'gisiatlon,  Tadministration  et  la 
jurisprudence,  par  le  chevaiior  Tarbé  de  Vaux- 
dalrs.  Paris,  i835,  ln-4. 

99A0  Coors  de  droit  adininistralif,  appliqué  aux 
travaux  publics,  par  M.  Colelle  Ôls,  9*  édition. 
Paris,  i838-3(),  3 vol.li>-8. 

2941  Code  des  ponts  et  cliaussées  cl  des  mines, 
jusqu’au  i*'  janvier  i836,  par  Th,  Bavinri. 
Paris,  1836,  0 vol.  In-8. 

' K.  Notarial;  Ministère  ^es  linlssiers,  etc. 

* 

39&9  Dictionnaire  du  notariat^  par  une  société  de 
jurisconsultes  et  de  notaires,  3*  édition.  Paris, 
1839,  6 vol.  in-8. — Supplément  à ta  3*  Odlllon, 
1836-37,  9 vol.  ln-8. 

9943  Le  nouveau  parfait  notaire,  par  A. -J.  Massé. 
i^aris,  189H,  3 vol.  Iii-û.  (û«?  édition). 

99ÔA  Jurisprudence  et  style  du  notaire,  par  J. -A. 
Massé  et  A. -J.  Uicrlx.‘Ue.  /*oris,  1 893-39, 9 vol. 
ln-8. 

99/i5  Répertoire  de  la  législation  du  notariat,  par 
le  baron  Fav.vrd.  Paris,  i83o,  3 vôL  In-ô. 

20A6  Répertoire  de  législation  , jurisprudence  et 
style  des  huissiers,  par  P.  Legllzc  aîné.  Paris, 
1893,  5 vol.  in-8. 

39Ô7  Encyclopédie  des  huissiers,  par  Marc-Def- 
faiix.  Paris,  1898,  h vol.  ln-8.  , 

9907*  Code  et  manuel  du  commissaire-priseur,  par 
M.  Benou.  Paris,  i835,  9 vol.  ln-8. 

L.  Jurisprudence  militaire. 

9908  Législation  militaire,  on  recueil  méthodique 
cl  raisonné  des  lois,  décrets,  etc.,  en  vigueur 
sur  toutes  les  branches  de  l’étal  militaire,  par 
H.  Berrla.  Ale-randrie,  i8t9;  5 vol,  ln-8. — Sup- 
plément, Perjiignan,  1817,  3 vol.  in-8. 

59À9  Cours  de  droit  mtlllatre,  par  Brouta.  Paris, 
1837,  ln-8. 

9q5o  Le  guide  des  juges  militaires,  ou  recueil  des 
lois  sur  la  législation  criminelle  militaire  et  ma- 
ritime, par  J.-B.  Pcrrler,  4*  éilition.  Paris, 
i83i,  iii-8. 

. 5.  Droit  tnaritime. 

(Voyet  les  n.  9SS0  «t  9300.) 

905i  Scriptorcs  de  jure  uiarlUnio,  cum  pr^falloite 
HKmp.ccii.  Ilaltr,  1740,  ln-4. 

9959  Collection  de  lois  niariiiiucs  antérieures  an 
xvni*  sUxilc,  par  .M.  Paudesscs.  Paris,  1898-39, 

5 vol.  in-4. 

9953  Le  consulat  de  la  mer,  ou  pandecte.s  du  droit 
commercial  et  maritime,  par  Boucher.  Paris, 
1808, 2 vol.  ln-8. — Voy.  Coxsolat. 

9q54  Les  us  et  coutimies  de  la  mer.  Aovrn,  1671, 
ln-4. 

9953  Droit  maritime  de  l’Europe,  par  Azunt.Parû, 
i8o5,  9 vol.  ln-8. 

5g56  Le  nouveau  Valln,  ou  code  commercial  ma- 
ritime, accompagné  du  commentaire  de  Valln , 
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•10'}  Duionario  universale  ragiooalo  délia  KiurU> 
pruclniiM  mcrcaïUilé,  (il  OOincnlco-Alb.  Azunl. 
tirorno,  iSjd,  4 vol.  I11-4.  ^ 

JOSll  Lx'i  uiercalorla,  or  a rumpl^te  code  of  coin- 
inerclal  law,  by  W'^Ddliain  Bcawcs,  cularired  by 
'Chluy.  bond.,  iSiJ,  a vol.  I11-4. 
ag^o  Svstmof  Uieiaw  of  marine  Invuraocea,  etc., 
by  J.-A.  Parlî  (now  Mr.  Jusli(»),  7»  edil.  bond., 
1817,  a voL  lt>-8. 

agdo  iicllc  aulcurailnnl  marllUme,  por  Ascauln 
BaMbswronl.  Firme ^ 1801,  5 voL  ln-4.  — 
Voyez  le  D"  aSyS. 

■1481  Traité  des  assuraiicos,  par  Èaraitaw.  Mar- 
teille,  1784,  a ïol.lii-4.  — Nouv.  édil.,  iBise  en 
rapport  avec  le  code  de  commerce,  par  Bnulay- 
Paly.  i8‘J7,  a vol.  ln-4. 

agda  Treatlse  on  ihe  principles  of  Indemnily  In 
marine  Insurance,  by  W.  Bencckc.  Umd.,  i8a4, 
ln*8.  — Trad.  eu  franç.  cl  augnienié  d*un  roni- 
menUIre  par  M.  Dubernard.  Paria,  i8a5,  a sol. 
in-8. 

ag8S  Nouveau  code  des  prises,  par  Leheau.  Paria, 
i8oa,  S vol,  ln-4. 

a«S4  Autre,  par  Dufriche-Foulalnes.  Paria,  i8o5, 
a vol,  In-i. 

tto88  Recueil  des  lois  relatives  4 la  marine  et  aux 
colonies,  du  8 Juin  1789  au  at  décembre  1808, 
par  latbcau.  Paria,  an  v (1810),  17  vol.  In  8. 
— Table  chronologique,  an  viii  cl  an  a,  a paru 
en  1 vol.  In-8. 

ao»6  Annales  maritimes  et  coloniales-,  ou  recueil 
de  lois  et  ordonnances,  réglements  et  décisions 
ministérielles,  mémoires,  etc.,  qui  peuvent  in- 
téresser les  colonies,  par  MM,  Bajot  et  Polrré, 
Paria,  impriia.  royale,  1809  4 i84u,'8a  vol, 
in-8,  ( Depuis  le  Janvier  1816  ces  annales  se 
publient  en  deuz  parL,  l'une  olllclellc  et  l'aulrc 
non  olliciellc.j 

6,  Droit  étranger. 

A.  Lois  de  dilTérenls  pays. 

0987  Collection  des  lois  civiles  et  criminelles  des 
états  modernes,  publiée  sous  la  direction  de 
H.  Victor  Foucher.  Pitria,  1888-88,  ln-8., 
tom.  I-VII  (Autriche,  Genève,  Espagne,  Brésil). 
9968  Dictionnaire  de  la  pénalité  de  toutes  les  par- 
ties du  monde,  par  .M.  Saint-Edme.  Paria, 
i8aS-a8,  S vol.  ln-8.  fig. 

B.  Italie. 

3969  DecaaTA  Sabaudlat.  Taurini,  1477,  in-fol. 

3970  EdIttI  autlchl  c nuovi  de'  sovranl  principi 
délia  real  casa  di  Savnia,  raccoltl  da  Glov.-Batt. 
Borelll.  Tarino,  i88i,  In-fol. 

3971  llaccoita  di  leggi,  provvidcnze,  ec.,  pubbl. 
dal  an.  1081-1798,  opéra  di  M.  Dulroln.  Tbriuo, 
1818-97,  4 vol.  in-fol. 

3973  Unlversa  civilis  cl  criminalls  jurisprudentia, 
Juxia  serlem  instiliillonuni  ex  naturali  et 
roniano  Jure  deprompu,  aucturc  Th.-Haur. 
Ilicueni.  Lodi,  1897  et  ann.  seqq.,  i3  vol.  Iii-j. 
3978  Ststiita  antlqua  urbls.  (Aouue,  clrca  1470), 
In-foL 


3975  Statct»  coniimnis  Brlxlat.  147s,  In-ToL  ^ 

3976  Statcta  civlialls  Ferrarl.T.  1478,  In-foL  I 

9977  Istoria  délie  leggl  e magisirati  del  regno  di 

Rapoli,  scrliu  da  Géeg.  Ciimaldl.  Lncca  (Kit- 
pMi),  1789-51,  4 vol,  ln-4.  — (Les  tom.  1 4 III 
ont  été  réimprimés  en  i757.T~iCoollnuaalone 
(sino  al  an.  1779),  dl  Genealo  GrImaldL  !fatpoU, 
1707-74,  8 voL  lii-ü.  , 

3976  Constluiiiones  regnl  ulriusque  Slcilltr,  glosais 
illustralar,  et  studio Gaby . Saraynæ auciaa Lngd., 
1588,  seu  Fenriiït,  i58o,  In-fol.  — Voie  le 
n-  33755. 

9979 1.eceset  cuusiieUidlucs  regnl  Ncapolis.  1 475-0 
In  fol.  s 

99S0  Pragmatlc.T,  edicla,  décréta,  Intcrdicla,  rê- 
gia-que  sancllones  regnl  nra|mlilanl.  Dom.  AlWi 
nus  Varlus  receusuli.  ficapolt,  \rta,  4 vot 
In-fol.  — Supplemcolum,  1790,  3 vol.  bi-fol.^ 
9981  Cai-itcus  et  consUtutlones  regnl  Sicilue. 
Mcaaante,  I4îi7,  in-fol. 

9983  Axones  de  Vseniia  comment.  In  consBlu- 
llones  SIrIlia!.  \eapoli,  1479,  In-foL 
3988  Goiislitutloniini  regnl  Siciliaruip  llbrl  1res,  . 
enm  commentariis  velcruni  JurisconsullBruiu  : * 
AKceilIt  nulle  primum  Dom.  Alfeni  Varii  osm-  * 
menlariiis.  yeapoti,  177S,'9  vol.  lii-fol.- 
3984  SaxctioxeS  slciil*.  Pamormi,  i73o-5âi  5 vol.» 
In-fol.  • 

C Espagne  et  Portugal. 

9985  Htstoria  del  derecho  de  t:spana  : la  noticii  de  ' 
algunas  de  las  primitivas  leyes,  etc.,  por  A.-K.® 
Pricto  y Sotelo.  Madrid,  1788,  ln-4. 

3988  llistoria  del  dercebo  espaRol , por  J.  Seni- 
pere.  Madrid,  1833,  9 vol.  ln-4.  — Voir  le 

11*  30110. 

9980*  Fono  real  gloxado  de  SpagnB.rmrf.,  iSoo, 
gr.  In-fol. — Voyez  le  n*  9887. 

9987  Fuero  real  de  Espafla,  hcclio  por  el  sey 
D.  Alonso  noveno,  glosado  por  el  D.  Al.  Diaa 

de  Montalvo.  Caaar.-.lngiuta-,  i5oi,  In-fol. 

Voyez  les  n*<  36 1 10  el  30i  1 1 . 

9987*  El  fuero  vlejo  de  Caistllla,  publicado  ion 
notas  hislor.  y legales,  por  Ign.  Jordan  de  Asso, 
y Miguel  de  Manuel.  Madrid,  1771,  in-fol. 

9987*  Opcsunlversorum  fororum.  Craar.-Ananaur, 
i5i7,  In-fol.  , 

9988  Fiienos del  reyno  de  Aragon.  Çaragofa , 

15767  io-foi. 

3989  LasSiEiE  Partldas...  Madnd,iBoj,  8 vol.  in-4. 

9990  Las  StETS  Partldas  del  rey  D.  Aloiiso  el  sablo 
glosadas  por  Creg.  Lopez.  Salamanea,  i335, 

4 vol.  In-ful.  — Voir  le  n*  38110. 

9991  Compendio  del  dereebo  publico  y comun  de 
Espafla,  d do  las  leyes  de  las  siele  partldas, 
Colorado  en  orden  por  V,  Vlxcalno  Pcrei. 
Madrid,  t784,  4 vol.  pet.  ln-8. 

39(j3  Novisslma  REcopit.Aa«i«  de  las  leyes  de  Es- 
pafla.  Madrid,  1803-7,  0 vol,  In-fol, 

3993  Ordenaiizas  reales  de  Castilla  : compilaclon 

de  leyes  que  maudaron  hacer  los principes 

rey  D,  Fernando  c la  reyna  Isabel  j por  Al.  DIaz 
de  5IUXTAI.V0.  Zamora,  1485,  In-fol. 

3994  Becopllaciondc  las  leyes  destos  reytios,  hcclia 
|)or  inaudado  del  rey  Felipe  V.  Madrid,  1733, 

4 vol.  Iii  fol.  — Supplemento  a la  coUeccion  de 
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ik  prtgmaitcaa,  etc.,  puhilcadas  en  el  reynado  de 
^ Caftijs  VI.  Madrùly  I7uç),  in-fol.  < 

^ 300^  InstUutiones  del  derecho  civil  de  Caslllb, 
por  Ign.  Jordan  de  Aaso.  Madrid^  i9o6,  a vol. 

aooO  Teairo  de  la  legl^tlacion  universal  de  PIspaAa, 
e Indias;  |>or  Perfj  y Lopez.  Madrid^ 
a8  vol.  in;4.  ^ 

2Q97  K)  Feivrêro  novisslmo,  ô LlbrcHa  dcjuczes, 
abondes  y ascrilianos,  rcfondbla,  ordenada  y 
adidomda  por  I).  Kugeniode  Tapla.  Valencia^ 
1838^40,  «O  vol.  peU  in-üt. 

1I9Q7*  Kl  Febrero^rcforiDado.....  aumenlado  ron 
la  praeüca  crimUial  de  Kspaila,  por  José  Mar- 
cos  (tutierrez.  Madrid^  i8lg,  igvoi.  pol.  in-4. 

3998  Prâticn  universal  forense  de  los  tribunales 
superlorcs  de  Kspafla  y de  las  indias.  con  las 
adlciones  y cl  rcnertorlo  general,  por  Kr.>AnU 
de  KUxondo.  Maaridt  1770*08.  10  vul.  peu  in4* 

3090  CavaTîTimoNcs  de  Catbalonya.  fiorc/i/nonr. 
1898.  In-fol. 

84MO  Commcitlaria  Jacobi  de  Marqi'iucs  super 
usalicis  barchmodlcis.  Darthinomr,  i5oa,  in-fol. 

3oOi  BecopiMarion  de  todas  las  leyes  tlol  rcyim 
de  Navarre,  por  Armeodariz.  Pamplona^  1618. 
In-fol. 

3003T  Kucros  del  reyno  de  Navarra.  ramplonn^ 
181S.  In-fol. ->  Leyes  y agravios  U«1  reyiio  de 
Nararra.  Pampltmâ^  i8ig.  lii-fol. 

3ooS  Synopsis  clironolog.  de  snbsldios  alnda  os 
mais  rares  para  a Msinria  o csukIo  eritico  da 
iegislaçaô  iforto^ueza,  por  José  Aiiast.  Flgiiei- 
r^o.  Uiboa^  170O,  2 vol.  Iii'8-  (ann.  11  &3- 
leoS).  • • 

S008  Pasc.-Joa.  Mclti  Frelrii  lilsioria  Juris  cIvtlU 
lusitanl.  edlt.  «piarta^rev  isa  et  gucla  a Fr.  Feiho 
Silvlo  Mellio.  OiyssipOfte^  i8i5.  in-8. 

3oo8*  Uisloria  V itirlsprudpocia  e(cles|astica  e 
civil  de  Portugal,  por  J.-Ped.  Rlbelro.  Lisboa, 
1810-ig,  8 vol.  in-8* 

Soo5  OïDEKAçûes  do  rcyao  de  Portugal.  Lisboa^ 
i5i8«lo-fol. 

Soo5*  Colleccaô  da  portugueza.  de  17S0 

a 1830.  Liz6<mi,  i83o,  6 vol.  in-fol.  (97  fr. 
Sampayo.) 

3008  Fontes  protlmas  da  complIaçaôFlIipina.Iû' 
dice  das  ordenaçôes  extravagantes  de  (fue  sv' 
proxlnMOienle  sq  derivono  codigcfFllIppino.pu- 
blicadas  de  ordeni  da  Aeademia  real  das  sclen- 
clas  de  Usbon.  por  Joaq.-José  Ferreira  Gordo. 
iJsboa^  1793.  in-8. 

3007  Indice  chronologlco  rooibsivo  de  leglslar*vô 
portugubia  poslerlor  a publicuçâo  do  codlgo  Fl- 
lippiuo...  por  Joâo Pedro RIbeIro.  IJtboü^  i8o5- 
30.8  vol.  In-8.  (2\\a.  iOo3-i8ig.  3*  édit.) 

3000  Repertorio  das  lois  extravagantes  sobre  ma- 
terlas  criitilnaes.  Litbom^  sans  dale.-lil^.  (ann. 
Ii83-i8i6). 

3oo8*  Rc|>ertorlo  général,  ou  Indice  alphabetico 
das  lois  extravagantes  do  reino  do  Portugal,  or- 
deoado  por  Maik-Fcrn.  Thomaz.  t'oim2rra.i8i5. 
3 vot.  in-fol. 

3009  P.-J.  Melli  Freirll  InsllUitiomim  Juris  civilis 
lusitanl  llb.  IV.  O/yzztpone.  1799-1800,  8 part. 
ln-8. 

3010  Hjtlsdcm  institut.  Juris  crinilnalis  lusitanl  li- 
ber. Oly$sipone^  1798,  ln-8. 


D.  Delgiqiie,  Allemagne  et  nott^rk. 


Son  Analyse  historique  et  critique  de  l'origine 
et  des  progrès  des  droits  civils.  p4diilqulf  et 
religieux  des  Relgeset  (jaulois,  sous  les  |)éri<^fs 
gauloise,  romaine,  franque  féodale  cl  coalti- 
mlère.  précédée  d’un  pixels  critique  de  la  lopo- 
;;raplile  de  ranciciine  Belgique,  par  Jean-^s. 
Raepsaet.  VanUer  Scbelden . i8-i8-^5, 

3 vol.  ln-8.'— Supplément.  1H3O,  in-8.  (Urc  8 
175  exemplaires).— Voir  le  n*  •i8*>jp*’. 

Son*  I.a  Jininprmfencc  des  Pav  vBas  aiiirlchlens, 
recvielllle  par  R.-A.  Du  î.4iury,  publiée  p.ir  P.- 
<le  SaUict  Vaasl.  BnuiUet^  i7i7«  in*fol., 
ou  17O1.  3 vol.  In-H. 

3013  Panli  Gbristlna'l  praedear.  qnTstlonum  re- 
rumqiie  in  snprrml.s  Belgaruin  rurils  actanim 
et  nl>s«Tvalariim  decisionos.  Anttt&pùry  1871, 
ft  vol.  In-fol,  — Réiuipr.  8 Krfurt.  eu- 1738,  eu 
G vol.  in-fol.  par  les  soins  de  T.-J.  Reiiibarib. 
qui  y a joint  ses  (^servationdt^  impr.  dans  In 
même  ville,  en  1788. 

3oi3  Jo.  et  Fred.  a Sande  opéra  omnia  Jiiriillra. 
studio  l.lb.-Fr.  ('hrlstyu.  llntxtUis,  i7»f.'ln-fol. 

3oi8  Pétri  Stockmans  opéra  orniiia.  drnxetff#. 
(169R),  ln-8. 

3oi5Gonsue(udlnesbrutellenses.  latine  et  gatllce. 
ciim  conttnentarlls  et  celeranira  Brabanti.i>  iir- 
biuni  morlbus  conrormlbus  aut  disscntlentlbus  : 
acred.  Jura  stipresiÆ  euriasfeud.  Brâliant. . ^tuüio 
J.-B.  Christyn.  BnutrlUs,  1689.  In-fol.,  ou 
Rr»xr//fz.  17O3,  3 vot.  in-8. 

3otG  Institut  de  droit . ou  sommaire  de  Jurispru- 
dence... pour  Ica  pays  dé  Liège.  Luxembourg. 
.\amur  et  autres,  par  Sohet  I4ftjey  177P-81, 
5 part,  en  3 vot.  ln-8. 

3017  Recueil  eonlenanl'les  édiu  et  rdgleménis 
faits  pour  te  pays  de  I.lége*et  comté  de  û>oz. 
par  G.  de  Louvrex  * augmenté  |>ar  B.  Ilodin. 
LfVÿe,  1750-33.  8 vol.  In-fol. 

3018  Observ^iones  et  res  iudic^ta-  ad  Jus  civile 
Leodiensium  a Car.  de  Mean  ; editio  tertia  no- 
tice. de  Louvrex  itiustrala.  studio  M.  Gordine. 
Leodiiy  1780.  8 voL  in-fol. 

3010  CorsTtuM  d’Ypres.  Anirrs,  iS35,  fn-fol.  — 
Voyez  les  H"*  aGGo-GS. 

3oao  Corpaa  Juris  germaiiiel  aniiqiii,  ex  opilmis 
sul>sldiis  rollegit  et  Indices  adjecil  F.  M alter. 
Bero/iuf,  1835. 3 vol.  ln-8.  — Voy.  le  n^'iGoS. 

3031  Lex  FcLsionuiu  sive  antiiiua'  Frbiouuni  leges 
notis  Hlusiraiæ  a Sibrando  Siccama  : acceiliint 
staluta  opslalliomica , Saxonum  leges  très  et 
Caroli  MagnIcapUularia  duo  de  rcbiisSaxonia?. 
omnia  cum  notis  C.Guil.Gacrtneri.  /.ipii>.i73o. 
In-8.  (impr.  d’abord  à Francfort,  en  1617.  ln-8.) 

S033-Jo.*Jac.  Mascovli  principia  Juris  publ.  lmp. 
romano-germanicl.  edenic^lL-Gotti.  Francklu, 
editio  sexta.  Lipsisr^  178(1.' ln-8. 

3o33  Jo.-Sleph.  Puiteri  insiitutiones  Juris  publici 
germaiiici.  edlt.  quinta.  GottfngtTy  1703.  ln-8. 

So38  Phii.-Relnli.  Vliriarll  histitutioncs  juris 
pul)l.  romano-gcnuanict  selecue,  jcci^.  aurea 
bulla,  etc.  tMiiduni-Batatommy  173o,  ln-8, 

3o3.‘>  J. -H. -Ch.  de  Selcliow  elementa  Juris  privati 
Kernianicl  hodiernl.  editio  8*.  GoettingtVy  1794 
Ui-8. 

302«  J.-Frid.  PfeIDngcrI  Vltrlarlus  lllustratus, 


H JUHISPUUÜEÎfCK. 


b.  c.  rorpusjiiris  pubUcl  romano-f^ermanici,  cutn 
ri  p«*rU>rIo  Chr.-(;ol.  lUrcIl.  1781-^1,011 

Finucofurtf^^  1754-7O,  5 vol.  IiihJ. 

3oa7  Ûnfpiis  juris  germanid  publlrl  et  privaü,  c 
bibliotir.  SoKKiBEnr.,  emtssiim.  Fronro/;,  I7<k>' 
üO;  a vol.  In-fol. 

30i8  Corpusjurisgfrmanici  laai  pulilici  quain  pri- 
mai! ac^demlcffm,  edente  Eouningliauss.  !emr, 
a vol.jn-8. 

3oap  Goorg.-Liud.  BoehmcH  principla  Juris  fou- 
(ialis  pra'ifrtini  iongohardici,  quod  per  Gerina- 
iiiaui  obliiieturedU.  0*.  Crcttingay  i7y5«in-8. 

3o3oCo<lo  criminel  (lo  iVmpcreur  Cliarics-Quint, 
vulgairement  appelé  Caroline,  lra<l.  en  franrals 
l>ar  Vogcl.  <//ie»/WrA/,  i779,'in-8. 

80S1  8vciisKvspir.cRi..  Basil. ^ i47fli,  in-foU 

3o8j*  SciiwvK^SHiecix.  i48o,  iiMo!. 

3o3‘i  Speyoel  der  ItTcn.  lApG,  in-4- 

3o33  A. -K.  Schotti  Insiiltillones  juris  savoniri 
elcrionills  prhall,  «dit.  3*.  Lipiitr^  1795,  ln-8. 

^-^VoyoE  les  •(03y>6. 

3038  Code  généra)  i>our  les  étals  prussiens,  irad. 
fnfrançals  ([laeJlrosselIrd.WeisMet  Lemkrre). 
/'«nj,  oni\  <^i),  9 part,  en  5 voU  ln-8. 

3oS3  HAi>8«gRionTs  Ordeaùg  RambergUlie.  Bem- 
Iserffy  .1507,  In-fol. 

3o35  ^ô>rpus*  Juris  huogarici,  auctore  Slcph. 
WerbocE.  Timavio'.,  1751,  a toK  in-fol.  (Article 
Wiagcii.) 

E.  Grandc-Rrelagnc  et  ses  colonies. 

3087  lllstnry  ôf  0ie>nglisli  law,  froin  tlie  lime  of 
ihc  Saxous  to  ilie  end  of  ibe  reign  of  Philip 
ang  Mar>',  by  J.  Reeves;  lliird  edil.  London  y 
iHi8-99,  :*  vol.  in-8. 

3ofB  OHgpirs  juridicidjes,  by  TVlll.  Dicdale. 
iMSdon.  1O66,  o^  iû7i^or  lOfto,  in-fol. 

3039  Ifenr.  de  Bracton,  dolegibus  eX  Wsuetudi- 
nlbns  Anglia*.  /.ondrnt,  t^ôp,  in-fol. 

3o4o.\a(.  Bacon'a^iiscourse  on  Diflgsr  andgovern- 
iiicnl  of  l'Ingland.  London.,  1739,  In-fol.,  ori 760, 
in-â.  • . 

3o5o*  Kunomus  ; or  dtologues  oonrerning  ibe  law 
ami  constiluüon  of  Ei^land,  with  an  cssa>  on 
dialogues  by  E.  Wynne,  5'^  egu.;  whh  addit., 
notes,  etc.,  by  W.-.M.  Bylhewood.*0»n4.,  1899, 
9 vol.  I11-18.— Voir  le  n*  3<v6^. 

3o1i  Veicrcs  leges  c(  constlluiiones,  collecta;  et 
illuslralf  a Jo.  Skexe.  Edimb.^  in-fol. 

3o)9  Gui).  Lambardi  .A’pyaiovotAts,  slve  de  priscis 
Anglorum  legibus  librl.  Cnnlabr.y  i8A1,  In-fol. 

3083  Loges aiiglo-saxoïilc»,  by  D.VVileibs.  tond., 
1791,  In-fol. 

3o48  I^ps  anglo-saxonicar,  via.  Geietie  *der 
Angeb^ehsen , -In  der  Crspraclie,  mit  ll^ber- 
soiEung  uiid  CrilKterungen  von  R.  Sclimid. 
Loipz.y  i889-3q,  9 vol.  in-8.~Voir  les  n**  96u8 
«•i  V»9- 

3o83  History  of  the  ronmion  law,  by  Matt.  Hafo, 
witli  notes,  roferences,  etc.,  byCh.  Runnigion: 
O'^ediliuQ.  London.,  1890,  9 vol.  in-8. 

3o80  The  bistory  of  ibe  pleas  of  tbe  crown,  by 
Haie;  a new  édition,  wiiii  notes,  by  T>ogheriy. 
/.ondon,  1800,  9 vol.  in-8. 

S087  W.  Ltxuewooo,  provinciales  .vive  eonsUtu- 
Uoocs  Attgll».  Oxonfi,  1679,  in-fol. 


5o8S  Statvta  apud  Westmoiiasterluni  ediU.(clra 
1888).  in-fol.  > 

3o89  Orittos.  lAindon  (circa  i58o),  In-8.  ^ 

3ol9*  Les  Plws  dcl  Coron,  par  GuiU  Staunporde.  ■ 
Lond..,  i.')6o,  In-8. 

3o5o  LiTTMTOi's  tenuresL 
8o3o*  J.  kiTciiiv.  Retourna  i)reTiuin.  tond., 
in-8, 

3o3i  A sy.wleinalical  arrangement  of  Coke’  8m 
instiiute  of  the  laws  of  England,on  tbe  pian  of 
Matih.  Ifale’s  analysis,  by  J. -H.  Thoniafc  1816. 

3 vol.  in-8. 

3o59  The  0rst  part  of  ibc  institates  of  tbe  lawsof 
EiiglamI,  or  acomnientary  upon  LiUletoB,  bf 
Kdw.  Coke,  tond.,  1893  (or  i8S^,  f vüL  iu-8 
Sor»3  Tbe  second  , third  and  fotirfb  inslilutes.ai  ' 
tlic  laws  ofEngland,  by  Edw.  Coke.  Loni.^^1 
or  1800,  8 vol.  In-8. 

Sor>8  Sir  Rtiw.  Cuke's  reports  from  ElUabelb  to 
Jame4  ).  iMndon,  iSqA,  0 vol.  gr.  im8. 

3055  Statiiies  at  large  from  magna  charia  to  Üte 
81’^  of  George  lil,  by  Danby  l‘ickcfing.  te^. 
17^)0-1810,  89  vol.  in-8.  (8e  conUnuc  annuelle 
niPiit.) 

SoriO  Sialutes  at  large,  by  T.-E.  ToinUns  and* L 
Raiihby,  from  magna  eliarta  to  the  tinfon- 
lAsndoH,  i8ii,  10  vol.  in-8.  ( Se  rotpplèlS  P*'' 
le  11“  3o38.) 

3037  Slatutes  ai  large  from  magna  cbarta  to  tbe 

81  (ieorge  in  , by  Ow.  RtifRn'ad,  pic.  London^ 
1769-1801, 18  vol.  |ik8.  ‘ 

3038  Erom  tbe  union  wtihlrel^pd,  81  George  III» 

1801.  roniinueil  to  8 aiut  6,\lllliams  IV,  i858.  • 
London.,  t8oi-35,  i3  vol.ln-a.  (Se conlia«c»H 
Antre  édition  de  celte  suite.  i5oi-3*y  33  *ol. 
In-8.  ' * . 

3039  Digest  of  ibe  publie  gœeral  statules,  from 
magna  charia  lo  1 and  9 Georce  IV,  1890,  In- 
clusive, w lib  rhroDologica)  lames,  etc.,  byH- 
P.  Tyrvihm  and  T.-^^■.  Tyndalc.  London,  iSîSi 
9 voi.  hi-8. 

3oCo  Dig'esied  J^ridgmeot  and  comparative  vie* 
of  the  siatuteiaw  ofEngland  and  Irelaidiolh^ 
vcar  1811,  analyücaily  arratiged  In  the  order  of 
Riackstone'seommcntarles,  by  J.GabbcU.ton»*, 
1819-18,  8 vol.  gr.  In-8. 

3o6i  Colleclinn  of  siatuti's  coanected  wUb  tw 
general  atlminlHtralion  of  the  law,  arran^  Df 
W.-D.  Evais,  3^  edil.  coiitinucd  to  loGeofl^ 
IV,  i8î3,  by  A.  Aimnond.  tond.,  1899,  8 
lnr«. 

3o6éTbe  Wood's  instltutc  of  tbe  law  of  Engtood. 

10'*' edif.  tWoH,  1779,  In-fol.  . 

iSoôk  Rlackstoxe's  coiumcntaries  on  tbe  laws  01 
England. 

3o08  E.  Wtnne’s  Eunomus,  or  discourses  upon 
the  laws  of  England. — Voir  le  ii*  3o8o*‘ 

3o65  Eléments  of  the  civil  law,  by  John  Tajvor. 
/.ond.,  i780,ln-8.,  oub'édlL,  i898,9'0***°7‘ 

3006  Mail.  Hacor^  abrldgment  of  the  laws.t«w*« 
17C8,  5 vol.  in-fol. 

3007  Digest  of  the  laws  of  Englaiid,  by  Courus- 

tondon,  1899,  8 vol.  In-8.  • , 

3o68  Ijw  dictionary  by  Glles  Jacob,  enlarged  W 
T.-E.  Tomlin,  8*^edll.  wlih  exleii^ve additions, 
by  T.  C.  Oranger,  tond.,  i835,  9 'ol.  In^* 

.3069  Ralioiul  of  Judiclal  évidence, 
plhd  it»  englisb  practice,  by  Jer.  Beniliâ®- 
t^d.,  1897,  5 vol.  in-8. 
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3070  Pracücal  trcatisc  oii  tho  laws  of  oiücncc, 
and  digesl  of  proofs,  by  T.  Slarkie,  a*»  cdlUon. 
Lond.,  iS33f  a vol.  ln-8. 

3071  W.-M.  Bythcwood's  sclcclion  of  precedents 
in  conveyanclng,  2'U*illu,  by  T.  Jarnian.  Lond.^ 
ld29-35,  10  Yot.  in-8. 

307a  Praeüoe  of  conveyancing by  J.  Stewart. 

Lond.^  i8ag-34,  3 vol.  in>8. 

3o73CBarion's  eleiiientsofconvcyancInR,  a»*  cdit. 
Lond.^  iRio-aa,5  vol.In-8. — Modem  precedents 
In  conveyancing,  3‘‘ cdlL  1821-24,  7 vol.  ln-8. 
— Supplément,  by  S.-F.-T.  W ilde.  1826,  3 vol. 
in-8. — Pracücal  dissertations  on  conveyancing. 
iRaR,  ln-8. 

3074  Dictionary  of  decisions  of  the  court  of  ses- 
sions froRi  its  Institutions  to  the  présent  time, 
by  W.  Maxvell  Morrison.  1801-8,  âs«  vol, 
Iri-â. — A supplément  to  the  dictionary...  by  M. 
P.  Brown.  Ltmd.^  1824-27,  7 vol.  ln-4. 

3075  \V.  Cniise’s  digesl  of  the  laws  of  England. 
respcctlng  real  properiy,  a“‘edlu.  revised  and 
enlargcd  by  H.-U.  Whiie.  London^  iH35,  7 vol. 
gr.  ln-8. 

307O  TreaUse  on  tosiaments  and  last  wills.  by  II. 
Swinhurne.  7'*  cdit.,  wllh  addit  by  J.  VV'ake. 
I^nd.,  tSo3,  3 vol.  ln-8. 

3077  Trcallse  on  the  law  of  wllls  and  codicils 

by  VV.  nobcfl,  3*t  edit.  /.ond.,  1826,  3 vol,  in-8. 

3078  Treatlse  on  tbc  laws  of  legacles,  by  n.-S.-T). 
Roper,  willi  additions  by  H. -H.  W'hitc.  lond.^ 
1828,  2 vol.  in-8. 

3o7Q  Treatise  on  tlic  laws  of  mortgages.  wüb  pre- 
ccflenis,  by  J.-J.  Powcll,  6**‘  edit,,  enlargcd  by 
Th.  Coventry.  Lond.^  1826.  3 vol.  ln-8. 

3080  Formulare  angllcanum by  Th.  M\dox. 

Lûnd..^  1702,  in-fot. 

3o8t  Des  Institutions  Judiciaires  en  Angleterre, 
comparées  avec  celles  de  la  France  et  quclrptes 
autres  états  anciens  et  modernes,  par  M.  Itey, 
2'  édit,  /'«na,  1R29,  2 vol.  ln-8. 

3082  General  practice  of  the  law  In  ail  its  depart- 
ments...  by  J.  CbUty.  London^  i834,  3 vol.  gr. 
ln-8. 

3083  Practical  treatlse  on  the  criminal  laws,  by  J. 
Cbitty,  2*1  edit.  Lond.,  i8*.{6,  4 vol.  gr.  in-8. 

3084  A complète  collection  of  the  State  triais  and 
proceediug  for  liigh  trcasoii,  etc.,  by  T. 
Howell.  Lond.,  1816-27,34  vül.  ln-8.  — Voir  le 
n®  27064. 

3085  I.aw  and  practice  relative  to  ihc  élection  of 
Diembcrs  of  Parliamoiit...  by  H. -J.  Shepherd, 
3*1  edit.  Lond.,  i836,  in-12. 

3086  Precedents  of  procetnling  in  the  house  of 
commons,  with  obscnaiions,  by  J.  Haisell,6'^ 
edit.  Lcnd.,  1818,  4 vol.  in-6. 

3087  Justice  of  the  pcacc  and  parice  ofllcer,  Itj  R. 
Bums,  with  aildit.  and  Improvenieiits  by  J. 
Cbitty  and  T.  Chilly.  /.ond.,  i83i,  5 vol.  ln-8. 
(C'est  la  2O*  édition.) 

3oM  Coiquhoun's  treatise  on  the  police  of  llic 
niefropoUs.  Lend., 1800,  in-8. — Traduit  en  fran- 
çais sous  le  litige  de  Traité  de  la  police  de  Lon- 
dres. Paris,  1807,  2 vol.  ln-8. 

3089  Laws  rclaling  to  tbc  poor,  by  K.  Boit,  6'^ 
edit.,  enlarged  by  J.-T.  Pratl.  London,  i833  , 3 
vol.  in-8.,  y compris  le  supplément. 

3OQ0  Treatlse  on  tbc  laws  for  the  relief  and  settle- 
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ment  of  the  poor,  by  M.  Nolan,  6‘^  edit.,  with 
supplément,  lond.,  i833,  3 vol.  In-8. 

3ogi  Tnailscon  the  laws  of  commerce  and  manu- 
factures, by  J,  Chltlv.  London^  1824,  6 vol. 
gr,  In-ft. 

3092  Practical  treatise  on  blllsof  exchange, checks 
on  banks,  etc.,  by  J.  Cliilly,  8’^  édition.  Lond., 
1833,  ln-8. 

.7093  A treatise  on  ihc  law  of  insuranec,  by  S. 
M vasnALL,  3«i  edit.,  with  correeL  and  addit  by 
C.  MarshalL  lond.,  1823,  2 vol.  ln-8.  — Voyer. 
le  n*  2959. 

3096  Ï/Tges  walliCiT  Horli  Boni  et  allornm  W alluT 
principum,  quas  publlcavli  G.  Wotton.  Lond., 
1730,  In-fol. — Voy.  TAbutAO  des  mœurs. 

3095  Principes  of  tbe  law  of  Scoiland,  by  J.-L. 
Bell,  3't  edit.  Edinh,,  i836,  ln-8. 

3o9f>  InstUule  of  tbc  law  of  Scoiland,  by  J.  F.rs- 
kine,  enlarged  by  J.  Ivory.  1824,  in-foL  — New 
édition,  with  notes  by  A.  .Macallan,  i833,  ln-4. 

3097lnsiitutlons  of  the  law  of  Scolland,  by  J.Sfalr. 
A'*'  édition,  with  a supplément  by  G.^Brodlc. 
£dfn6«rf76, 1826,2  vol.  in-fol. 

3098  Th.  Cragll  [Craig]  de  Rlccarlon,  Jus  feiidatn 
scolicum,  angllcum  et  galllcum,  tribus  llbrls 
comprehensum;  edUlo  tertia,  priorlbus  mnlln 
emendalior,  etc.,  opéra  et  studio  Jacobl  Balllie. 
Edimburtji,  1782,  In-fol. 

3099  Commeniaries  on  the  law  of  Scotland,  res- 
pecüng  the  crimes,  by  David  Hume.  Edinburqh, 
1797,  2 vol.  in-6. 

8100  Le  primer  report  des  cases  et  matlcrs  en 
Jey  résolues  et  adjudges  en  les  courts  dcl  mv 
en  Ircland,  coliect  par  John  Davys.  Dublin  , 
i6i5,  in-fol.  (Article  Datibs.) 

3101  Irish  stalutes  at  large,  from  Edward  III  to 

llie  union,  with  an  index  by  mssrsGilerson  and 
Power.  Dublin,  1819, 16  >ol.  ln-8.  ^ 

3 102  Law-s  of  ilic  brillsh  colonies  la  the  West  India 
and  olber  parts  of  America...  by  J. -H.  Howard. 
London,  1827,  3 vol.  in-8. 

3103  Biirge’s  coniments  oa  colonial  and  foreign 
laws.  l^ndon,  1837,  6 voi.  gr.  in-8. 

F.  Dancmarck,  Norwége,  Islande,  Suède,  Russie 
et  Pologne. 

3104  Sommaire  des  législations  des  Etais  du  Nord, 
Dancmarck,  Norwégc,  Finlande  et  Russie,  par 
V.-F.  Angelot.  Paris,  i834,  in-8. 

3105  P.-Fr.  ArpI  Tliemls  cimbrica,  slvc  de  Clm- 
bronini  et  vlcin.  gentium  anliquiss.  instltutls 
commentarlus.  Ilamhurgi,  1737,  In-6. 

3 106  Lex  cimbrica , anliqua  lingun  danica,  variis 
Icclionibns  et  verslone  lalina  illustrala,  auctore 
P.  Kofod  Ancher.  Uafnitr,  1783,  ln-4. 

3io6*  Codex  Jiirls  vestrogoilcl,  curis  D.  Collin  et 
Schlyler.  Siorkhol..  1827,111-6. 

3107  Legura  régis  Caxcti  vcrslo  antiqua  laüna. 
ilaunifr,  1826,  ln-6. 

3108  Expositioncs  et  legum  et  jurium  concordan- 
tiœet  alHgaiionescirca  ieges  Jutiœ  per  Kaixutvh 
cpisc.  vlbergensem.  Ilafniir,  i5o8,  ln-4. 

3109  Codex  juris  Jusiicl  donalus  a Christiano  IV, 
anno  1890;  cdidll  Ancher.  Hafniar,  1783,  ln-4. 

3109*  P.  Kofod  Ancher  farr.igo  legum  anUquaruni 
Daniœ  municipallum.  Hafnitr,  177C,  In-6. 
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3110  Hfgi»  ClihsUani  V legoa  danica?,  fn  Utiniini 
trrsa*  a P.-A.  Iloyfhlno.  lUuniir^  1710, 

3i  1 1 Lvx  Siellanüica  KricI régi»,  l'open.y  igai , \u-k^ 

3iii*  Li:cks  Giilalhingotices  régis  MaKni,  sivejiis 
commune  iioiirgicum.  Uaunitr^  i8i7« 

3ii*j  Gula-Lagk.  d.  1.  der  Insi'l  Gotliand  altos 
Borlilsb.  mUeincraUdeutscb.Ucbcrs.  hcrausKc- 
geben  von  K.  Schlldcncr. Gre(fncald.^\M^\\v\. 

3uS  Die  Julscho  l^w,  aus  déni  dâiiischen  üNtn. 
ion  B.  Kokeiihorgor,  mit  einer  liochdentsrh. 
L}cl)trzctz.«  den  Artikein  LonI  Degns  tind  cini> 
gen  Anmerk.  horauvgogoben  von  N.  Kalck.  .1/- 
roiM«  1S19,  in-A. 

3iift  G(nIcx  jurls  Islaiidorum , qui  nominaliir 
Gmoas.  itaunifT^  ‘i  «oi.  Iinf.. 

31 15  Den  islandke  Lov,  c’est^à-dirty  f^is  Islan- 
dals«'s  données  on  l'iSo,  |iar  le  roi  Magims. 
fo/ienb.,  1703,  in-g. 

Si  16  J.  Stlernhcbk,  de  Jure  Succorum  cl  Ooilio> 
ruiu  iibri  duo.  Uoltnùry  167‘J,  sou  in*4. 

3117  Cl.  Raelamb,  obsenationes  jurU  practlr.r. 
Uolmùry  1G7A,  iii-4. 

S 1 18  Logo  Succorum  Goihoruiiique,  latlnilate  dn- 
natx  a Baguaido  Ingcmundo.  mine  aiiteni  cdiix 
a Jo.  Mfssrnio.  Slockt^lrntir,  iGiâi  ln-4. 

3 110  CORPVS  Jurls  Suco^otorum  anliqul.  Stockh.y 
1897^0.  8 voi.  io*3. 

3190  Swerikos  Biges  Stadzlagu.  5rocjirAo/iii,iCi7, 
In-fol. 

Si9i  Siieclar  regnl  legos,  cum  nol.  Jo.  Locceüii. 
Lofidini,  1O75,  in-8. 

3i99  Codea  legum  suedearumf  latine  vers,  a Chr. 
Kcenig.  Uolmùry  17A3,  lii-A. 

3 193  Collection  des  lois  de  rempire  de  Bussie, 
depuis  iGAti  Jusqu'au  aA  (i9)  décembre  i8*j5 
(en  russe).  St~Pétcr$b.y  i8‘iG-i83o,  A3  toI.  In-A. 

3iuA  Instruction  de  Cathkri'ic  1I«  pour  la  com- 
mission chargée  de  dresser  le  projet  d’un  nou- 
veau code  de  lots«  en  franç.,  latin,  allemand  oi 
russe.  P/iersbourf/y  1770,  in-A. 

3i95  I^is  du  grancMuc  Ivan  III,  et  Soudebenlk 
(code  criminel)  du  liar  Ivan  IV,  avec  les  régU*- 
raeiils  complénieiiiairea,  publiés  par  C.KalaId«>- 
vUcli  et  P.  Stroél.  MouoUy  i8iq,  in-A.  (en  russe). 

Sis5*  Code  civil  de  tVmpire  de  Bussie,  trad.  sur  les 
éditions  oITiclellea  par  un  Jurtsconsulle  russe, 
précédé  d’un  aperçu  hislor...»  par  V.  Foucher. 
Rmnft  et  PatiSy  18A1,  in-S. 

SriO  Essai  historique  sur  la  législation  polonaise, 
civile  et  crlmUicUe,  Jusqu’au  temps  des  Jagel- 
lons,  depuis  730  Jusqu’en  iA3o,  |iar  Joach. 
Lelewei.  Parity  i83o,  in-8.  (Dans  le  Tableau  de 
la  Pologne,  n*  97806.) 

3i97  Nie.  Zalaszowskil  Jus  regnl  Polonia*,  ex  sta- 
tuüs  et  conslUullonIbu.seJusdeui  regnl  an.  i3So 
collectuDi.  PotnanicPy  1709,  9 vol.  In-fol. 

SiaS  Ceges,  stalula,  coiistllutiones,  privilégia 
regnl  Poloniæ,  magni  ducalus  LIihuaniæ,  etc., 
ab  an.  i3A7  ad  an.  17SG  ; opéra  Collegil  scholar. 
piarum.  >araon<r,  1739-So,  16  voU  In-fo). 

G.  Asie,  Afrique  et  Amérique. 

3199  Digesi  of  Mahummedan  law...  by  J.  Baillis. 
Cclcvttay  i805,  A vol.  in-A> 

3 1 99“  The  Hedata,  or  Hidayab.  Cûk. , A vol.  In-A. 

3199^  Pusiawa  AlemglrJ,  a collection  of  moham- 
uedan  law,  by  shdkk  Nixam.  Calcutta , 1898 , 
0 voi.  in-A.  (33o  fr.  de  Sacy.) 


3i99^  Copie  de  la  traduction  du  livre  des  ddits, 
contenant  les  Fesiavi  Alemghiri,  mise  en  persan 
par  le  gadhy  al  (Joiidhat  Mehrmmed  Hcdjni 
eddin  KhAn.  i'alcuitay  i8i3,  9 vol.  in-8. 

3199''  Décisions  Juridiques  musulmanes,  compo- 
sées par  Aboul  Fcth  Roken  Ben  Hosâm  el  .\a- 
kouri  (en  arat>e).  Calcuitay  189$,  9 voL.  io-8. 

3i3o  Les  Fetwahs  d’AsDcn-ltANiw,  en  turc.  Cans- 
tantinoplCy  1897,  9 vol.  iu-fol. 

3i3o*  Recueil  de  felvas  ou  décisions  Juridiques, 
par  Moustafa  kedouçl(en  lurc).  Constantinople  y 
19S7  (1899),  in-A. 

3i3t  Tradurlloii  |>crsaiie  des  dérisions  erronées 
du  grand  cady  Mohammed  Ncojioi-rn-DTii.  é^I* 
CMttay  i8i3,  in-8. 

.3i5*i  The  IIfoaya. — Voir  le  n*3i99*. 

3i33  Légiülation  orletiiale,  par  AiiquelU-dthPcr- 
ron.  Amsterdamy  1778,  In-A. 

3iSA  Instilnlesof  Mindu-law,  iranslated  by  Will. 
JosKS.  Calruttay  179A,  in-A. 

SiSr»  Twn  treatises  on  the  Hlndu  law  of  inberi- 
lance , (ranslatcd  hy  ('.oLEnnoOke.  Calcutta  y 
1810,  in-A. 

3i3G  The  digest  of  Hindao  law,  by  Colksbomc. 
Calnutay  1800,  S vol.  In-A. 

Si37Code  ofGenloo  laws,  iran.sl.  by  Nat.  BaASWi 
Mvliifo.  LondoUy  1781,  in-8.  - 

3iS8  Manava-Dhmiia-Sasira;  or  the  instltutesof 
MfLXL.  tA>ndony  i895,  9 vol.  in-A. 

3i3o  Mitalshara  Dhamia  Saslra.  CatcuttOy  ibit, 
in-8.  olil. 

3i39*  Vira  Mltrodaya.  Traité  de  Jurlsprodeoce 
par  Mitra  Misra.  Calcuttay  Sans  date,  in-A. 

3iAo  Datak  a-.Mkim«nsa.  Traité  sur  les  successioDs, 
en  sanscrit.  .Veramp.,  In-8. 

3iAi  Jmcta  vahna.  Traité  sur  les  sttccesaions  (ee 
sanscrit).  CalcuttOy  181A,  in-A. 

3iA9  Ta-lsing-leu-lée,  ou  les  lois  fondamentales  do 
code  pénal  de  la  Chine.  PariSy  1811,9  vrd.  io-8. 
— Voyez  Staü.ntom. 

8iA3  Becopilacior  de  teyes  de  las  Indiaa.  Madrid, 
177A,  A vol.  iii-foi. 

3iAA  Lrveb  y ordenanzas  hechas  por  S.  M.  pan 
lagovernacion  delaslndlas.  Alcala,  i5A8,  In-fol 

3iA5  ORDisATiofiRs legumquecollecliones  proton 
ventu  Juridico  inexicano.  JTcar/rf,  i5A9,  tn-fol. 

S 1 AO  Coromentarios  a las  ordenanzas  de  minas, por 
Fr.-Xav.  de  Gamboa.  Mndridy  17O1,  in>^ol. 

31A7  I.awsof  the  Ünilcd-Slates  of  America  paised 
al  the  lirst  session  of  the  flrst  congress  of  the 
United  States...  oontinued  by  the  acts  of  con- 
gress lo  1801.  Philadeiphiay  1790-1801,  5 vd. 
In-8. 

3iA8  Law  of  the  United-States  of  America,  front 
the  of  March  1789  tothe  lA'^  ofMarch  i8i3; 
hy  John  Bioren  and  W.  Duane.  Philadel^ia, 
i8i5, 5 vol.  ln-8.  — From  the  A'^  of  March  i8i9 
to  the  A'^  ofMarch  1891,  by  Davis  and  Force. 
1899,  in-8.  — From  the  A***  ofMarch  1891  toA**’ 
March  1897,  by  Davis  and  Force,  M’osfungton- 
Cityy  1827,  in-6.  ~ General  index  to  ibe  laws 
of  the  United-States,  from  1789  to  1897, 
saine,  ibid.y  1898, io-8. 

.31A9  A digeste  of  the  laws  of  theUnlied-Suiea,  by 
Th. -F.  Gordon.  Philadeiphiay  1897,111-8. 

3i5o  Commentaries  on  anierican  law,  by  James 
Kent.  A>ie-ror*,  i0»O-«8,  3 voLIn-S. 


DROIT  CANOMQÜE. 


3i5i  A System  of  penal  law  of  tbo  Uniied-SUtes 
Qf  America,  con^sUiig  of  a code  of  crimes  and 
punishmeols,  a code  of  procedure  in  criralnal 
cases,  a code  of  prisoa  dBcipline,  and  ibook  of 
^ dcfinidon  ; prenared  and  prcsented  to  lhe  housc 
* of  rcprcscniaüvei  by  Edw.  Uvlnglon,  ff’«- 
hlngtOHy  182S,  In-fol. 

IV.  DROIT  CANONIQUE  OU 
ECCLÉSIASTIQUE. 

I.  Introduction;  Traités  éténienuires , 

• Dictionnaires,  etc.  • ^ 

3i5a  PrÆnotlonuni  canonlcarum  libri  V;  aurtorc 

J.  Dnujat  Paris. ^ iOS7  (scii  i0g9},lu*À* — cbra 
notis  et  prvfatione  Atig.-Frid.  Sebott.  Mitl.., 
1775,  a vol.  In-a.  ^ 

3i5S  InstUulcs  du  droit  canonique,  trad.  en  fran- 
çais (de  J.*P.  Lancelot),  avec  l'hlftolre  du  droit 
caaoni((ue,  par  Durand  de  Mailiane.  tyon,  1770^ 
lOTol.  in-^a.  , 

3i5A  IdsÜ  talion  au  droit  ccclésiastit^e,  par  Fleury , 
avec  des  notes  par  Boucherd'Argis.  P«rfa,  1767, 
9 vol.  I1H12. 

3i55  Jo9.Valentlni  Bybel  iiitroducilo  in  Jus  eccie- 
siasL  cathoUcorum.  Pienrut,  1777,  S parLln-8. 
3i36  PaulWos.  a Rlegger  insUluliones  jurispru- 
dirntba...  cditlonem  curavit  et  prsfationcm  de 
variis  decretalium  Interpretibus  adjecit  Jod.  Le 
Plat.  Lovanii  (1780),  4 vol.  IrnS. 

3i57  InsUluliones  juris  canonlci  ex  Jusiiniani  me- 
tfaodo  compo.siiæ,  opéra  et  studio  Ëdm.  Martin. 
Parit.y  1788,  a vol.  ln-19.  » 

3i58Devoti,  arcbiep.  Carthag.  InsÜtutiomini  ca« 
nonicaruDi  lib.  IV,  edltlo  locupletata.  Gandavi^ 
1836.  a vol.  1n-8. 

3i6g  Bibiioihèque  canonlqiie  de  [.auis  Bouche), 
revue  et  augmentée  par  C).  Blondeau.  Paria, 
168g,  a vol.  in-foi. 

3i5g*  Dictionnaire  de  droit  canonique,  par  Du- 
rand de  Mailiane.  Lyan,  1776, 5 vol  in-A.,  00 
1786,  6 vol.  iih-8. 

3160  Fnuus.  Prompta  hlMIotheca  CMonica,  Ju> 
ridica,moralis,  theologica.  Fenei.^  i78a,iotom. 
en  Svoi.  in-â.,  slve  Matriti^  1705,  lO  lom.  en 
5 vol.  in-fol. 

3.  Letires  des  Papes,  Canons,  Décrétales 
et  Bulles. 

(Ptar  te»  Coscilc»,  voir  let  n.  TTS  ot  laiTaau.) 

>181  Epistoix  ftunanorum  Patrum,  etc.  stud.  P. 

CoosTurr.  Parii.,  vjit,  lu-fol. 

3i8a  Nicouu  I,  Pont.  Max.,epistolx.  Aouut.iSaa, 
fn4oL 

3163  IssocBTOi  in.  R.  P.  epistolanim  lib.  XII. 
P<irtt,  1683,  2 vol.  io-foL 

3161  cArx  canonuui  velus  eccics.  roman,  a Fr. 
Pilbeco.  Paru.,  1887,  lii4bl. 

3165  R.  JcsTELUbiblioiheniurlscanonicIveleris. 
Parlé.,  1661,  a vol.  lisfol. 

3166  Adr.  Gallakdi  de  veluftis  canonum  collec- 


3167  AnUqux  GoUecUooes  decretalium,  cum  nol 
Ani.  Auguslini.  Parlé.,  1601»,  lihfol. 

3168  Gmtiaiu  decrctom.  Argmi.,  1671,  3 vol 
In-fol. 

3 16g  Grattant  canones  genulnl  abapocryphla  dla- 
crell  ; corrupii  ad  emendatiorum  codicum  fldem 
exact!  ; dUBclUores  commoda  intcrprclatloiie  II- 
luatratl  a Cli.-Seb.  Berardi.  nrinl,  1755,  mu 
Penel.,  1777,  6 vol.  ln-6. 

3170  De  emendaiione  GratlanI  dialogonim  llb.  U. 
ab  Ant.  Augustino.  Tarrac.,iiti,  In-a.;— cum 
notis  Baluxll.  Porté.,  1673,  Id.8.  et  Pariétlé 
(Séapoll),  1760,  3 voL  in-8. 

3171  GaEuoaii  IX  nova  compilatio  decretalium. 
Hoçunl.,  1473,  In-fol. 

3 172  Car.-Sebast  Berardi  commentarla  In  lus  ee- 
cleslastlcum  universum.  renelUé,  1778,  4 vol. 
ln-4.  ■* 

3173  nuniracii  Vni  liber  sextus  decretalium,  Mo- 
guntia,  i46S,  in-fol. 

3174  Cleheiitis  V conatUuUones.  Moguntite,  1460, 
In-lbl. 

3175  Liber  cleraentinarum,  edltus  per  Joban.  de  • 
Imola.  Rmur,  1474,  In-fol. 

3176  Coaros  Juris  canonlci,  ex  edit.  et  cum  notis 
Pet.  et  Fr.  Pitherarum,  cura  Fr.  Deemarea. 
Parié.,  1687,  3 vol.  In-fol. 

3176*  Corpus  Juris  canonlci,  per  régulas  naturali 
ordlne  digestus  a Jo.-Petr.  GIberL  CelonUe- 
Allobr,.  1733,  3 vol.  In-fol. 

3177  Mc.  de  Tudesebis  PASomirraiaa  In  decre- 
talei.  1472,  3 vol,  In-fol. 

3178  Alpbonsl  DIai  de  Moutalvo  manualc,  slve 
rrpertorium  super  abbalem  Paoormltamim. 
Iliépali,  1477,  In-fol. 

317g  BeasARDi  parmeosls  casus  longl  super  V 
llbr.  décréta].  Parlé.,  1476,  In-foL 
3 180  AocroaiTATis  decretorum.  Colonice.  1470 
In-fol. 

8181  Dom.  de  Sancto  GsmiAMo  lecture  In  décré- 
tâtes. Romte,  1471,  tii-fol. 

8i6i*  Em.  Pirbing,  Jus  canonicum  in  V libres  de> 
cretaKuro  dfstrlbutum.  DriUngœ^  1674-76,  seii 
Fener.,  176g,  $ tom.  eu  a vol.  ln4ol. 

3i8ib  Fr.  Scbmier,JurisprudeDUacanonico<ivlHs. 

Salisbxtrgiy  1716,  3 vol.  in-fol. 

3i6i«  Anacl.  Reiffenstuel,  jus  canonicum  univer- 
sum ; cum  appendice  omnium  regulanim  Juris 
civilis.  Roaup,  i83i,  6 tom.  en  4 vol.  In-fol. 

8i8i<<  Expoelüo  Juris  ponUAcÜ  Juxta  recenüorem 
ecclesls  üisciplinam , auctorc  Ubaido  GÎraldi  a 
S.-CaJetano.  Romir,  1769,3  vol.  In-fol. 

3i8a  Magnum  Bcllamuii  romanum.  Aovue,  i73g* 

57,  28  vol.  In-fol.— Voir  le  n*  3187. 

3183  CoLLccno  buJlanim  SS.  basilics  vatleanc  a 
S.  Leone  ad  Benedictum  XIV,  cum  notis.  Aosur, 
1747-62,  5 vol.  in-fol. 

3184  Bulla  cniciata (Pli  II) contra  Turchot. In-foI. 
goth. 

3185  Pli  papT  II  episiola  ad  turcum  imperatorero. 

In-Ae  (Ces  deux  bulles  sontiplacées  4 rarticle 
ÆfTBAS  Sllvius.) 

3i80  Nicolai  V lltteræ. 

S166*  Bulla  Leonis  X contra  errores  M.  Lutberi. 
RomtPy  i5ao,  in-4. 


(ionibus  dissertaüonum  sylloge.  Fniei.,  1778,  3187  Boixian  romani  contlnoatlo  a OemenieXlII 

ad  Plura  VIII.  1839-43,  6 voU  in-fol. 
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3.  Traités  généraux  sur  le  Droit  ecclésias- 
tique, Cl  Traités  |>aniculiers  sur  des 
matières  canoniques. 

(Voir  les  o.IttO  et  flWU.J 

Sia7*GuU.  DtaAivDi  spéculum  judicialc.  Argcntor.y 

lîna, 

Pio8|).  Farinacll  opéra  varia.  VenetiU^  i58o, 
Il  vol.  io  fül.tseu  Antuerf.yxQüO^  etc., 17  tout, 
en  9 vol.  In-foK 

Aug.  Barbosæ  opéra  varia.  Lugduniy  1712, 
21  loin,  en  i5  vol.  in-fol. 

3i8IM*  J.-B.  Card.  de  Luca,  llicau-um  terltalls  et 
Justkiv  ad  verilaLcm  edill  lu  foreoslhus  contre- 
versiis  caiionicls  et  clviUbus.  ytnetiit^  173&  seu 
1759, 21  lom.  en  lo  ou  la  vol.  ln>fol. 

SiSS*^  Nlc.*Rüdrig.  Fcrmosliii  opera  umnia  cano- 
oica,  ci  villa  et  crimlDalia.c'o/oRûe'J/lofrr.,  1 t > 
1 4 vol.  in-fol.  * 

3189  Va;(  Espes,  Jus  ecclesiasticnm  universum. 
ColoKÎ<ry  1778,  5 vol.  in-fol.— Voir  le  n“a5a8. 

3i0O  Lud.Engd,collegiiim  universi  juiiscauouici, 
cdilio  décima  quarta.  SalUburgiy  1739,  a vol. 

— cnin  ^bmetlcri  inlroduclionc  in  unt- 
versum  Jus  canonicum.  Ibid.y  1770,  3 vol.  lu-4- 

3191  Thésaurus  Juris  eccteslastkl , potissimum 
germaniri,  seu  disserialiones  seleclæ,  iii  ordi> 
nem  digeslx  et  llliistr.  ab  Aiit.  Schmidt.  Baof 
b^rgfp  (seu  neidelbergfr),  1772-79,  7 vul.  iii-4. 
(les  deux  preni.  vol.  ont  üié  réimpr.  en  1774)* 

319a  Andr.  Mayr,  thésaurus  novus  juris  eccles., 
potissimum  Germani»,  Ratisb.yCl  .\orimbergtry 
1791-04,4  part.  ln-4. 

3193  Pklagii  de  planclu  eccleslæ  lib.  II.  f7wtr, 
1474,  In-fol. 

3194  Aor.csnrii  (Tritmiplii)  summa  de  eccleslastlca 
polcslate.  Augustity  i473»  In  fol- 

3io3  GnKComi  Xlll  Illlcrai*.  Parii.y  i58o,  in-8. 

319:»*  Fr.  Halller,  de  sacris  elecllonibus  et  ordl- 
natlonlbus,  ex  aniit|uo  cl  novo  eccicsis  u$u. 
ttomft'y  1739-40,  3 vol.  In-fol. 

3i9fl  Ancienne  cl  nouvelle  discipline  de  l’Eglise, 
par  L,  Thomassln.  PariSy  naS,  3 vol.  in-fol. 

3197  S.  A^TOvtM  iractaïus  de  excooiujunicaüo- 
ullms,  etc.  reneUy  1.474,  ln-4.  • 

319H  Ma.-N.  Boi!vsART,decon(incntiasaccrdotuni. 
paris.y  iTioft,  ln-4. — Voir  aussi  l’art  Güïcsiis. 

3199  Geor.  CALixTCS,dc  coiijugio  cJericurum,  elc. 
//WmesrudiV,  iG3i,  in-4. 

.t'ioo  Itosn  diatogus  de  co,  num  callcem  laicis , et 
uxores  saccrdoiibus  permitti,  ac  diviiia  officia 
vulgnrillngua  peragi  fassit.  DilingiTy  1 .>09,  ln-8. 

3-.10Î  Histoire  des  perruques,  par  J .-B.  Tbiers. 
Paria,  1690,  in-i«. 

330*1  Consultations  canoniques  sur  lessacrcjiicnls, 
par  Gibcrt  Por/s,  1735,  la  vol.  Iinia. 

3ao3  ÏRAiTit  de  In  dissolution  du  mariage  par 
l’impuissance,  (par  Hotmail).  PariSy  i38i,  lu  H. 

3uo4  Discours  sur  riiiipuissance  de  l’homme  et  de 
la  femme,  par  V.  Ta<;eiie.vü.  /»arii,  lOii  ou 
ifti^,  ln-l<. 

3ao:>  Capitulaire  sur  l’Impuissance,  par  Séb.  Rocl- 
LiAnu.  Par»’r,  iüoo,  in-H. 

8306  TeaitÉ  du  divorce  fait  par  l’adultère,  sçavoir 
s'il  est  permis  4 l'homme  ou  4 la  femme  eo  ce 


cas  de  se  remarier.  Paria,  1S86,  ou  1O39,  ou 
iG33,  in-8. 

3307  Traité  de  la  dissolution  du  mariage  (lour 

^ cause  d'impulssance(par  J.  nouhier).Lu4rai4.. 
1735,  in-8. 

3^08  Principes  sur  la  nulüu^  du  mariage  pour 
cause  d’impuissance  •(  par  BfJiichcr  d’Argls). 
Londres,  1755,  tn-8.  (Ces  derniers  articles  pol^ 
raient  être  placés  dans  le  Droit  civil.) 

3209  Arrest  contre  les  chastrés,  et  autres  pièces 
aiMlogues.  1619  et  i6*i3,  ln-9.  (Peul  se  placer 
dans  les  facéljcs.)  • 

4.  Juridictions  ecclésiastiques  de  la  coiir 
de  Rome. 

3910  Jac.  SujA>r.f‘.  praxis  hxreseos.  Venet.y  i56R, 
in  8. — Voy.  le  a"  8993. 

3310k*  Eymorl  dircclurinni  -inqulsllorum,  Cüni 
coiuincnt.  Fr.  Pegnæ.  Wowir,  i587,  scu  Penet., 
iOG7,  In-fol. 

3311  Fr.  Salcado  de  Soiiiaaa,  iraclaïus  de  srfppli- 
calioiie  ad  vancitsvimum...  Jfa/riVi.iGîg, 

3313  SiXTi  IV  rcgulæ,  ordinatloncs,  elc.,cancel 
larlx.  1471,  in-4. 

3*Ji3  Paris  de  Pi  teo,  de  slndlcâtu  omnium  officia- 
lium,  et  de  ludo.  iSeapoUy  4485.  In-fol. 

3314  flollerllo  declaratlonum  S.  congregallonb 
cardinaliuni  S.  concilii  irldenitni  IntCiprelum. 
(jua*  coiiM^nlaiie*  ad  irldeiillnorum  patnim  de- 
crcla,  aliasquc  canonici  juris  sancllones,  seculo 
xviti  In  causls  proposliis  prodlorimt.  Huic  a^ 
cediint  constUuUone»  apostoiicæ  pr.Tseriim 
novistkini.-p,  ad  concilii  décréta  spectanics,  oet- 
non  selêciæ  vçierps  d*’clarallones,ctc-,  ediurei 
coUcctx  a Jo.-Fori.  Zambonl.  yitutobotur,  Jfw 
liwfr,  Buda',  et  RomtPy  1813-1O,  8 vol.  i«-û- 

^ 0.'i  fr.  chex  Adr.  Ix-derc,  4 Paris.  - 

3‘2i5  Décréta  authcnfica  congregatlonis  sarr.  n* 
luiim  ah  anno  i588  ad  ann.  i83i,cura  ciswd!'^’ 
Aloysl  Cardelünl.  Poimr,  1836,  8 vol.  ln-4. 

391 G Decisiones  rot*,  col Icc tore  de  HoRBOtco. 
flonur,  1.473,  in-fol. 

321  G*  Decisiones  rolæ  ronianx  recentiorw,  d* 
compendium  redaclæ.  Penet.,  17‘»4,  G vol.  in'^’- 

3*ii7  Decisiones  rota?  romanæ,  coraiu  card.  He** 
lonico,  nnperrime  ex  originalibus  depronipl* 
Bomtpy  17O0,  3 vol.  In-fol., 

5.  Traités  pour  et  contre  l’Autorité 
ecclésiastique. 

39iS  Jo.-Th.  de Roccaiibhti  blbliothcca  ponllficU- 
Kamir,  ififl.'i.so,  21  lui.  in-fol.  . . 

3919  Dmlogus  siqier  Hberiate  ecclcsiasticâ. 
chenstryn,  1477,  In-fol, 

3‘jtio  Ee  Soxce  du  Vergler.  1491,  in-fol. 

3291  Ows  eximium  de  dlfTereiitia  régi» 
et  ccde-slasticac.  Londini,  i534,  In-4-  9 

3239  Fr.  VARuAs,de  cplscoporum  jurlsdictloiie'® 

/looïér,  j563,  In-4.  , , 

3*i*î3  M.-A.  de  DoMiMis,de  rcpublica  eccicsia 
lib.  X.  Londiniy  1Û17,  S vol.  In-fbl-  ^ j 

3224  Th.  Gampanelle  monarchia  lucsslx-  ■ 
iC33,  ln-4. 

3994*  liemonstrantia  lîibernorum  contra 
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nieosef  ultraniontaiiasque  censuras autborc 

Caron.  i663,  ln>fol.  • 

Jüsliol  Febronii  {de  HoiUhcim)  de  statu  ec- 
cl^si.'P  et  (le  iegUima  potestato  romani  poDÜlicis 
liber.  Bullioni^  17W,  seu  ntw,  In-fli. — FdUio 
altéra,  t'rancof.  et  i7ü5-7â,  â vol.  in~â. 

— Lcniémc  Traité  du  gouvernement  de  lT)giise 
(tome  I),  traü.  en  français  (par  LKaoIt).  Venise^ 
i70t>,  ou  ff’Hrizb,^  {t  vul.  in-ia. 

« 3^‘jô  Traité  de  l'autorité  du  pape  (par  Lévéque 
de  Burigny),  édition  augmenléc  (par  de  Ciiiniac 
de  La  Bastide).  yHnne  {Paris)Ul^‘>y  5 vol.  ln-8. 

3i2^  Du  pa;>e  (par  le  comte  Jo$.  de  Haistbe}. 
LyoH^  , a vol.  ln-8.  — Voir  le  n“  2iCa5. 

3ri8  P.  (Te  Marca  disserlationen  de  concordla  sa* 
cerdolii  cl  imperü  (cdenle  Siepb.  Baluzlo). 
Paritiiiy  1704,  in*fol.  r 

33^9  De  l'autorité  des  deux  puissances  (par  Pey). 
Strasbourg^  1781,  5 vol.  In-ti; ; 1790 , ou  i8o5, 
vol.  in*ttr  ..H 

Si3o  L.  Bakck,  de  tyrannlde  paps  in  reges,  etc. 
Francofurti^  16^9,  in-i*3. 

3231  Les  PamcaPEf  et  la  doctrine  de  Home  sur 
revcoimnunication , etc.,  des  rois.  Londres^ 
1679,  ln-8.  ' t 

333-2  Traité  sur  rescommunicaliun  et  la  déposi- 
tion des  rois.  Paris^  1O8I1  pet  iiv8. 

3-i33  Religious  and  chll  poiiey...  by  Ed.  earl  of 
Clarc-NDom.  Oxfordy  i8ii , 3 lol.  in-8.  — Voir 
les  11»*  4008  et  suivants. 

6.  Église  gallicane. 

• 3-J34  Histoire  du  droit  public  ccclésiast.  françois, 
par  H.  D.  B.  (Du  Roullay).  Londres^  i7^>Ot  3 vul. 
lQ-13,  ou  sans  daie^  3 voL  in-4.  (Le  3*  volume 
reaferme  Vllistoire  du  droit  canonique  et  du 
gouvemement  de  l’Église  (par  J.-L.  Brunei). 

3-J35  CaroH  VII  pragmatlca  sanrtio,  cum  glussis 
(^osniÆ  ('iuyml«r«  accediitil  Fr.  PInsKoiiii  iilstoriæ 
pragmaiicæsaiictloidselconcordaloruiu.  Paris. , 
iGOo,  In-ful.  — Voir  an  mol  Pr-aumatica. 

3*J30  CoNcoRDATA  inlcr  Lconem  XclreKcm  Fran- 
clscum  L ThotoSiPy  i5i8,  in-4. 

3337  Les  quatre  concordats,  suivis  de  considéra- 
UoDSsur  le  gouvernement  do  l'i-Igiise  en  général, 
et  sur  l*£glise  de  France  en  particulier,  depuis 
i8i3,  par  M.  de  Pradl.  Parfsy  1818,  3 vol.  lu-8. 

3-238  Lois  occl(isiastiquos  de  France,  par  de  Uéri- 
couru  Paris,  i77i,ln-fol. 

3-i39  Code  ecclésiastique  français,  d'oprés  de  Ilé- 
ricourt,  précédé  d'une  introduction  par  M.  llen- 
rlon.  PariSy  1829,  a vol.  ln-8. 

3340  Traité  des  droits  et  des  libertés  de  l'Église 
gallicane  (par  P.  PUhou,  et  autres),  1731,  b vol. 
In-fol. 

3341  Commentaire  de  P.  Dupuy  sur  le  traité  des 
libertés  de  l'Église  gallicane,  avec  des  notes  et 
une  préface  ( par  Lenglet  Du  Fresnoy  ).  PariSy 
171 5, 2 vol.ln-4.  (la  préface  manque  quelquefois.) 

3342  Les  libertés  de  l'Église  gallicane,  d'après  P. 
Pubou  et  P.  Dupuy,  par  Durand  de  MalUane. 
LyoUy  1771,  5 vol.  1q-4. 

3-243  Defenslo  dcclarailonls  conventus  cierl  galU- 
cani  ann.  1O83,  a Bossitt.  174'»,  3 vol.  ln-4. 

3344  Lud.-EI.  Dupin  dissertationes  historien  de 
anüqua  ecclesis  disciplina.  Paris. y lOnn,  in-4. 


3345  Les  vrais  principes  de  l'Égliso  gallicane,  sur 
le  gouvenicoieni  ecclésiastique,  la  papauté,  les 
Iibci1l|s  gallicanes,  la  promotion  des  évéques, 
les  trois  concordats,  etc.,  par  U.  l’abbé  Frays- 
slnoiis.  PariSy  1818  (et  éditiun  aorrigée  et  aug- 
mentée, 1836),  la-s. 

3s46  Essai  historique  sur  les  libertés  de  l’Église 
gallicane  et  des  autres  églises  de  la  caUiulldté, 
pemlanl  les  doux  derniers  siècles,  par  M.  (Jré- 
goire;  nouvelle  édition,  corrigée  et  augmentée. 
PariSy  1820,  ln-8. 

3347  Rciiati  Chopin!  orallo  de  GregorU  XIV  aü 
Gallos  diplomate.  Paris.y  i5pi,  in-4. 

3348  \NTi-Cnoppmrs.  AmtutrpUry  i5q2,  in-8. 

3349  Optati  gain  de  cavendo  scbbmaie  liber. 

-i64o,  in-8.  » 

3j3o  Recueil  des  actes,  titres  et  mémoires  du  clergé 
dé  Franrc  (formé  par  Le  Merre,  père  et  fils). 
Paris,  1716  4 I75a,  i4  vol.  In-fol.,  y compris  la 
table  par  l’abbé  Du  Saulzct,  la(iuollc  a été  réim- 
primée en  17O4.  — Autre  édition,  Avignon, 
1768,  i4  vol.  ln-4. 

525 1 Collection  des  procès-verbaux  des  assemblées 
générales  du  clergé  de  France,  depuis  l'année 
i5Go  Jusqu’à  présent,  rédigés  |>ar  ordre  de  ma- 
tières et  réduits  4 ce  qu'ils  ont  de  plus  essenllcl 
(par  les  abbés  Duranthon,  Du  Saulzct  et  Gaudin, 
sous  la  direction  de  M.  Moreau,  évéque  de  Mâ- 
con). Paris,  1767-80,  10  vol.  In-fol.,  y compris 
la  table.  Suite  jusqu'en  1785,  3 vol.  tn-fol. 

3352  Institmions  aux  lois  crclésiaslhiucs  de  France, 
ou  analyse  des  actes  et  litres  (]ut  composent  les 
mémoires  du  clergé,  par  .M.  i'abbé  de  Verdelia  ; 
deuxième  édition.  Toulouse , 1822,  2 vol.  in-8. 
» < 

7.  Droit  ccclésiaslique  étranger,  et  Statuts 
des  Ordres  religieux. 

3253  Codex  vct.  canonum  ecclesife  hlsf^nx,  ex 
coilectlonc  Isiduri  liispal.,  studio  Caj.  Cennil. 
Fomtr,  1739-41,  3 vol.  in-4. 

3354  C0U.PCT10  canonum  eeelestæ  hispanæ.  âfa- 
triti,  1808,  in-fol. 

3255  Conslilutloncs  provincial,  cccicsiæ  tarraco- 
neiisis,  cum  nulis  Anl.  Augustin!.  Farracoiifz, 
i58o,  in-4- 

3356  Codex  rogularum  monasticarum...  collcctus 
üliro  a S.  UenAKiieto  aiiiaiicn«c,  aiictus  a U Hols- 
icnio,  et  postea  cura  Mar.  BrocUer  editus.  .iu- 
gust/r-Pindelicorum,  1759,  0 vol.  In-fol.  — La 
!'■  édition,  ttomtCy  iGOi,  est  en  3 vul.  ln-4., 
avec  un  ap|>cndicc  ; elle  a été  rélmpr.  4 Paris, 
en  iG03,  ln-4. 

3357  Raoi’L.c  S.  Benedlctl,  S.  Basilli,  S.  Augustin!, 
etc.,  collecue  per  J. -Fr.  Drlxianum.  PenetiiSy 
i5oo,  in-4. 

3258  Régula  embicmatica  S.  Benedictl,  opus  pos- 
Ihumum  P.  Donlfacll  Galliier.  Findobona',  1 780, 
in-fol.  Qg.  — Voir  les  n"*  21743-44,  27444. 

3-î5o  JoHANKïs  [ de  Clre^'o  1 abbas  cislercionsis, 
collectanea  quorundaui  privllegioruni  ordinis 
cisterclcnsls.  Ditione,  1491,  ln-4..  (H,  719.) 

32G0  Gcignonis  slaltita  ordiids  carthusieiisis.  Ba~ 
sileity  i5io,  In-fol. 

.3261  Explication  de  quelques  endroits  des  anciens 
statuts  des  chartreux , par  frère  Innocent  (D. 
Masson).  In-4- 
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3s0a  Sututa  ordtnto  caribnslensls.  Boma^ 
gr.  ln-4. 

3263  Gbnciuua  sututa,  sive  décréta  frataini  terlil 
orülols  S.  Fraodsci.  VeneiiU^  Aldi^i^  i55i, 
iM. 

3263  FY.  Eogelberti  CutTiricis  epUtola  declara- 
lorla  Juiium  ac  privlleglorum  fratr.  ord.  mcodi- 
caotlum.  UfoHimçi^  i3io*1iHk. 

3265  Régula  et  coostiiutioues  canonkorum  rc~ 
gular.  S.  Salvaiorls  ord.  S.  AugusUni.  Bomtr, 
1592 , iM. 

3266  CoDslituUonum  fratr.  ord.  Virgintsllariæde 
Monte  Carmcli  compeodium  et  suoima.  Fenet.^ 
1568,  In^.  (Article  Rcbene,  J. -B.) 

8267  TATAifTHi  reguls  ordinis  fratrum  Servoruni. 
Vettetiis^  l58o,  liHl. 

S268  ConsTiTUTiojfES  coDgregaL  clerl  Vcnetlarutu. 
Venetiity  i56i,  ln-fol. 

3269  Corpus  instUutlonum  Soc.  Jesu  ; accedunt 
epittol»  pnrpoaliorum  gener.  et  caulogus  pro- 
vlnciarum,  domorum,  etc.,  ejusdem  SocieUüs. 
Antwrpia^  1709,  a toro.  en  3 ?ol.  in-3. 

3270  LnTBBiC  apoat.  quibua  instituüo  Soc.  Jesu 
contlDctur.  Bomœ^  i587,  ln-8. 
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S273  Ladremb  d perro,  y no  me  muerda.  (i6S3), 
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3283  Aguppa  de  incerütudine  et  vanltate  scien- 
tiarum. — Voyca  le  n®  i8o3g. 

3283  Traité  de  Hneertitude  des  sciences,  traü.  de 
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duo.  Lugdunî^  CrfpAiia,  i538,  in-3- 

3291  J.  JoR8iC8,de8criptoribusbisiorl»philo*opn. 

libii  IV.  /fuir,  1716,  in-3. 
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llujes  to  the  beginning  of  ihc  présent  cm  j* 
London,  179>,  2 vol.  In-3.  . . ...  a-r 

3300  J.-G.  Blhle’r  Lchrbuch  der  Gcsclnchie 
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à i83o),  comprenant  l'IntroducUon  générale  à 
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philosophie  du  18*  siècle,  par  Victor  Cousint 
9*  édition.  PnriSy  iH4o,  3 vol.  ln-8. 

33i8  Cours  d’histoire  delà  philosophie  morale  au 
XVIII*  siècle,  professé  en  1819  e!  90,  par  M.  V. 
t>)uslii.  in  part:  école  seiisuallslc,  publiée  par 
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3*  part  : philosophie  de  kani.  ParUy  iSAu,  t 
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3379  Essai  sur  l'histoire  de  la  philosophie  en 
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tème der  Philosophie  In  Deulschland,  von  Kant 
bis  Hegel.  Pcriin,  i8S7rS8, 9 voL  In-8. 

3395*  J.-E.  Krdman,  Vcrsucli  eincr  wisscnchaft- 
licheii  Darstelliing  der  Gcscidchte  der  neuern 
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3396  Documenta  phtiosophlae  Arabum , ex  codd. 
mss.  prinium  cdldll,  latine  vertit,  commentario 
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3S"7  Essais  sur  la  philosophie  des  Hindous,  par 
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mentés de  textes  sanscriu  et  de  notes  nombreu- 
ses par  M.  G.  Paulhler.  Porff,  F,  Didùty  1833, 
et  1837,  9 t*art  ln-8. 

3397*  Die  Philosophie  der  ilindu;  Vaedanta^ra 
von  Sadananda,  en  sanscrit  et  en  «Hem.,  trad. 
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1649, io-4. 
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3399  Cnacrmi  lexicon  phllosopliicum.  beorardi<r, 
1713,  In-fol. 
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3370  Essai  fiistoritpie  sur  l’iaion,  par  Combes- 
riomiuiis.  Paris,  1809,  3 toi.  In-ia. 
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n.  m.  l.ugd.-Bat.,  i8o3  (editlea*,  1818),  in-8. 

S3;a  Phil.-GuM.  tan  Heisdc  Initia  philosophie 
plaionifa?.  1837-30, 5 v(d.  ln-8. 

3373  Gescliirhtc  uti<l  System  der  plaionischefi 
Tliilosnpliic,tou  Car.-Krid.  llermaoo.  Ueidelb.^ 
1838,  iii-8.,  toiN.  I,en  3 rail. 

3374  iMalocl  Aristoteles,  scrlpsit  P. -G. van  llcusdr. 
Amslfhd.,  18.59,  iu-8. 

S37.>  Aristotblis  opéra,  grxcc. 

3376  Kjusdem  cl  rheuphrastl  varia,  gr.  Florent.^ 
1^7.  IM. 

337^1.ü  secret  des  secrets  d'ARisTors.  Ladeaf  (vers 
1485),  ln-4. 

3378  Thi:mistii  paraplirasis  in  varia  .Aristotells 
opéra,  rcncf.,  1570,  In-fol. 

3378*  AvcRnois  (pixsiio  In  llbrum  priorem,  etc. 
Fenet.,  1Û97,  ln-4. 

3379  AMtioMi  liernicT  comment  lo  llbrnm  Arfs- 
lotelis  de  Interprelatlone , gr.  Fensliis^  i5o8, 
in-fol. 

338o~in  praHlicamcnta  Arisloielis  comment,  gr. 
f enri.,  i540,  ln-8. 

3381  — JoAxxis  grammailci  In  posteriora  résolu- 
toria  Arisloielis  comment.  Peuet.^  i5o4,  in-fol.  ' 

338a  Vera  mens  Aristotells,  id  est,  in  oinnia  opéra 
Arisloielis  explanatio,  auclore  Fel.  Accoram- 
l)nno:  acced.  de  controvcrsils  Inter  platonleot, 
arislolciicosel  Galcnum  liber,  etc.  Bomtr^iÙoS, 
In-fol.  I 

3383  .Alexasdeb  aplirodislcn^s.  Qii»stlone$  natu- 
rale^....  gr.  Fenet.,  i536,  in-fol.  (Pour  d’autres 
cnminenlalres  d'Alexandre  d'Aphrodlsée  sur 
Arlsiote,toy.  rarticle  ALBXAitDEiiaphrodlsieiuU, 
dans  notre  i**  vol.) 

3383*  W.  Durloy,  expositio  super  artem  veterem 
Porphlrii  et  Aiistotclis.  Fmet.,  i48i,  in-fot 

3384  DIssrrtaUon  on  the  phllosophy  of  ArisUMk*, 
by  Tb.  Taylor.  Ixmdon,  181S,  gr.  ln-4. 

3384*  Die  Philosophie  des  Arlstotcles  tn  Ihreni 
iiitiercn  Zu^ammenliang,  ton  F.  Rlese.  Beréin, 
t835-4a,a  vol.  ln-8. 

3385  nerherches  critiques  sur  l'Age  et  Poiigine 
des  traductions  latines  d’Aristote,  et  sur  des 
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commentaires  grecs  ou  aral>es  employés  par 
les  docteurs  scotastlqiics,  par  Junrdaln.  Paris, 
tSiQ^nour.  édii.  i8A3),  lü*-K. 

3386  A.  Siahr,  AiistoicUa  : lichen,  Scliriftcn  und  * 
Sctiûlcr  von  Arlstotcles.  Halle, roi.  ln-8. 
— ArJstotelesbeiden  ItOmern.£.cfpz.,  i83/lJn-8.  . 

3S87  Fr.  Patrii]  disciiUonutn  peripateticarum 
lomi  IV.  Basilete,  i58i,  In-fol. 

3388  Cl.  Beri^ardi  rircutus  pisanus  de  vcterl  et 
peripatctica  philosophia,  cdlL  secunda,  auctior. 

1661»  ln-4. 

33H<)PhÜosophl«  Chrysippi  fundamenta,  rcstlloU 
D.-Ctir.  Petersen.  Uamb.,  1827,  iii-8.  (.Article 
Chrysippos.) 

3390  HuviPPi  smyrnæi  perip.  fragmenta,  graK^, 
edidit  A.  LozynskI.  Bontur,  18S2,  in-8. 

3391  DosfTHEi  roagislrl  inlerpretamentonim  liber 
terlius,  gr.  et  lat.  Bonnte,  i832,  iu>i2. 

3392  C.  Musonii  Rufi,  philos,  sloiri,  reüqulæ.  ttar~ 
tem.,  j823,in^.  (Pour  Kpicicle  et  MarC'Auréle, 
voy.  les  3585  et  3690.) 

3393  Plotarcbi  Rioralia,  gr.vcc« 

3393  PtiTVRctius,  de  placilU  philosopburuni,  gr. 
et  lat.  FlorenLt  1750,  in-ft. 

3395  — de  physlcls  pbllosoplioruni  decrctis,  gr. 
Ups.,  1787»  1*1^ 

33 06  — de  sera  ^B^nis  vindicta,  gr.  et  lat.  Lugd.^ 
Batav.,i^7i,ïs^^%. 

3397  SeiTi  Emptrici  opéra,  gr.  et  lat.  tfpr.,  1718, 
in-fol 

3398  Hlpotlposes  de  Sutds  Emplricus.  Amsierd,, 
1735,  in-12. 

3399  Maximi  tyrll  sennoiics,  sl\e  dlspuiatiuiics, 
gr.  et  lat. 

3ftoo  Philosophumcna  quæ  siib  Onicems  noininc 
drcumforuiitur,  gr.  et  lat.  Ilamh.,  1706,  in-8. 

3301  Plotim  opéra,  gr.el  lat.  Basil.,  i5Ko, in-fol. 

33oa  Ploti:vi  liber  de  pulcbritudiiie.  Ileidelbergœ, 

1813, ln-8. 

33o3  PoBPUYRUis  de  non  necaiidis  ad  cpulaiidum 
animantibus. 

3303  Kjusdctn  isagoge,  etc.  ,gr.  f/orrnr.,i52i , in*3. 

3305  Ammonii  Hermeæ  In  V voces  Porphyrll  com- 
ment., gr.  Penet.,  i5oo,  in-fol. 

3306  Dan.  Baubari  exqulsitx  in  Porphirium  coni- 
montallones.  Venet.,  i532,  ln-3. 

3307  Essai  histor.  sur  la  vie  et  la  doctrine  d'An>- 
inonius  Saccas,  chef  d’une  des  plus  célébrés 
écoles  philosophiques  d’Alexandrie,  par  L.-J. 
Dehaut.  Bruxelles,  i830,  in-3. 

3308  PosinoNii  Rhodil  reli(|uiæ  doclrlnx.  Lugd.^ 
Bat.,  1810,  ln-8. 

33o(jSimonls  Socratici  dialogi  IV,  gr.;  additi  sunt 
inrerti  auctoris  dialogi  Erlxias  et  Axiochus,  ex 
recens.  A.  Boeckil.  ileidelb.,  1810,  in-8. 

33io  Jahblichcs,  de  mysteriis  Ægyplioruni,  gr.el 
tau  Oxonii,  1678,  in-fol. 

3311 — de  vita  pythagorka,  gr.  et  lat.  Lips.,  i8i5, 
a vol.  in-8. 

S3ii*JAiiBLiciii  adhorlaüoad  philosophiam.Lipr., 
181S,  in-8. 

33ia  Delitiæ  animæ,  ex  Jambucdo  magno.P(ir/s., 
1639,  in-3. 

3313  Saixcstius  philos. , de  Diis  et  œundo , gr.  et 
lat.  Hom(t,  i538,  in-12. 

33i3  Jtxuni  opéra,  gr.  et  iai.  Lips.,  1696,  in-fol. 

33i3  Défense  du  paganisme,  par  l’emp.  Julic.x, 
irad.  par  d’Argens.  Berlin,  1763,  iii-ia. 


3316  pROCLi  philos,  opéra.  Paris.,  1820-97,6  vol. 
in-8.  — Voy.  le  n»33Ci. 

33i7Psei.u  iotroductio  in  sex  phUosophIs  modos, 
gr.  {yenet.,  lOSa),  ln-8, 

S3i8  P.  Atuarasii  rhet.  iraclatus  III,  gr.  et  lat. 
IWtris.,  i63a,  ln-3. 

33i9GBiu;oan  aneponimi  cnm|Hndlosuin  philoso- 
phtæ  synlagma,  gr.  et  lat.  Augustœ-yindelic., 

1 600,  ln-8. 

3320  CiCERosts  opéra  phllosophlca.  Paris.,  168g, 
Id-3. 

33ai  — OfHrioruni  lib.  111. 

3322  — Tusculanarum  quæsUonum  lib.  V.  f 

3323  — de  nalitra  Dcorum,  etc. 

3323  **-  Acadcniira.  Caniabr.,  1736,  ln-8. 

3325  — de  amicitia  üialogus.  Paris.,  ln-23. 

33u6  — C’.alo  major.  Paris.,  1758,  lu-32.  • 

3327  — de  linibus  honor.  et  tnaior.  lib.  V. 

3328  Sexf.cæ  opéra. 

3329  — Naluralium  quaestionum  lib.  Vil.  yenet., 
1522,  in-3. 

S33o  B.  Stephaiw  ad  Sencc®  Icctionem  proodo- 
p<p|a.  Anno  i586,  in-8. 

333i  Boetii  opéra.  Basil.,  1570,  In-fol. 

333a  Abl  Jaafar.  Philosophus  aulo-dldactus. — 
Voyei  le  II''  3775*. 

3333  Aimnaeslramenti  dcgli  aiuichl  latiiii  e tos- 
can!, rarcoiti  c volgarizzati  da  fra  Barlolummeo 
da  S.  Concordia.  Pirenze,  1661,  in-12.  — Gli 
Mcssi,  col  icsto  latino,  c un  irattato  délia  mc- 
moria  artifiHalc.  Firenze,  1733,  in-3. 

3333  Fr.  Patrith  nova  de  universis  philosopliia  , 
etc.  FerrarUr,  i5gi, In-fol.  (Renrcll  d’opuscules 
plillos.  anciens.)  — • Pour  les  philosophes  orien- 
taux et  chinois,  voy.  les  n«*  S773  cl  suiv.) 

V 

B.  Philosophes  du  moyen-âge. 

3335  Rog.  Bacohis opus majus.  Tond.,  1 733,  in-fnl. 

3336Trc  trattali  d’ALBERTASo,  giudire  da  Brescia, 
(scritti  in  lingna  lat.  dall*  anno  ia35  ail’  ann. 
1236,  e traslati  ne*  inedesimi  tempi  ncl  volgar 
florenlino).  Firenze,  (iiunti,  1610,  in-3. 

3537  Gulllehwus  Aivernus  de  universo.  [Sorimh., 
clrca  i38o),  In-fol.  — Voir  les  n“*  1176  et  suiv. 

3338  Raym.  Lixlii  opéra  qua*  ad  inventam  aM|>.M> 
artciii  tiniversalem  pertinent.  Argentor.,  i65i, 
Jn-«. — Voir  le  n*  i8g3o. 

333g  P.Garsie,  dcierminaiiones  magistrales  contra 
conclusione.sapolognlesJoan.  Plci  Mirandniani. 
i38g,  in-fol. 

3330  G.  Valla  de  ex))etendls  et  fugiendis  rebiis. 
Fenetiis,  i5oi,  2 vol.  In-fol. 

3331  Margarita  phllosophlca  (aulhorc  Gregorio 
Reisb).  Fri3urj^i,  i5o3,  ln-3. 

3332  Le  CuER  de  philosophie,  translaté  de  latin. 
Paris,  i5i3,  in-fol. 

3333  Rich.  Siisem  opus  aurcum  calculationum. 
Papia-,  i3g8,  in-fol. 

C.  Philosophes  modernes,  à partir  du  comniencc- 
ineiil  du  16*  siéclc.- 

3333  PoMPORATii  traclatus  de  intcntionc  et  remi>- 
.sione  formarum,  etc.  yenetiis,  i525,  In-fol. 

3335  Tractalus  de  immoriaSilatc  animæ.  i533, 
In-12. 

3330  G.  Perkira.  Antoniana  Margarita.  Metgmntr- 
Campi,  i553,  in-fol. 
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3A^7  Objcclioncs  MkU.  a Palaciof>advcnms  Anton. 
Margarilam.  / Wrf.  ,i  ln-fol.(l>lacé  a Pmeim.  ) 

— nova  veraquc  uieükina.  Meih^/mmp-Dueltiy 
1358,  In-Cul.  ( tMacé  5 Peaeira.) 

3A6g  CiROAM  <»pei^  l.ugii.^  iC03,  lO  vol.  in-fol. 
3A5o  Opéré  di  üiurdtnu  Rrcno  noiano.  Lipitir^ 
1839,  Il  vol.  in>8. 

3â3o*  Jorü.  Uruni  scripta  latina.  Stuttg,^  i834>30, 
‘i  vol.  ln-8.  — Voyez  les  n“»  S66.'>  el  sujvants. 
345i  Tu.  Cahpanella  , pliilusophia  sensibus  de* 
monstrata.  .Seapoh\  i59i,Jiî^4. 

3ftji*  L'Académie  françoise,  par  P.  de  La  Pri* 
• MAUUAY.  PariSy  1677,  In-fol. 

SA.'in  Qua»(ioncs  deûnllæ  ex  iripiicl  pbilosopliia  in 
pannensi  AcadcmIadispulaUeabOct.  Kar.'vrsio. 
Parmtr^  i6i3,  lii-ful. 

3^59  Kr.  lUcoiv’s  Works. 

3A  >4  EJnsdem  scripta  lu  naturali  el  universa  plil- 
iosopliia.  iG83,  In-ia. 

3d53  Fr.  baconis  novum  orKaniini  sclerUiarum. 

Lugd.‘Balaf>or.^  )(ir>o,  pet.  in-ta. 

3^36  Précis  de  la  philosophie  de  Bacon,  par  de 
Luc.  Parité  1803,  3 vol.  ln-8. 

3A37  Examen  de  la  pbboso|)hie  d^  Bacon,  ouv  rage 
IMisihumc  du  comte  Jos.  de  Maistre.  Paris  y 
i830,  3 vol.  in-8. 

3458  UescARTes,  princlpia  philosopliiv.  Amsulod. , 
1064,  in-4. 

3450— Ses ceuvres.  PûriSy  1834,  11  vol.  ln-8. 

3460  Episiola  Ren.  Dcscaries  ad  Gish.  Voctiitm. 
Amstel.y  1643,  pet.  in-i3.  (Parmi  les  Elsevler.) 

3461  Joh.  Claubergii  delciisio  carirsiana  adversus 
Jac.  neviiiti).  Amstelodamiy  iCâ'a,  pet.  iiHi3. 
(Parmi  les  EIsevier.) 

3463  Dialogue  entre  Empirlaslre  et  Philalète  (par 
i'abbé  Foiicher).  Sans  Heu  ni  date  y hi-i3. 

3403  1*.  Gassemdi  opéra.  Lugd.y  i658, 6 vol.  iivrol. 

3464  Abrégé  de  la  philusuphic  de  Gassendi,  par 
Fr.  Uernicr.  Lyony  1C78,  8 vol.,  ou  iG84,  7 vol. 
in-13. 

3465  Th.  Hobbfs,  opéra  philosophica.  Amstelod.y 
166R,  3 vol.  iu-4. 

3466  — moral  and  polilical  Works.  l/)ndony  1750, 
In-fol. 

3466*  B.  Spinosc  opéra,  /éiirr,  1803,  3 vol.  ln-8. 
— Voir  le  n*  33go. 

3400**  Th.  Rrovvk's  works.  Londrm,  168O,  in-fol. 
34O7  Œuvres  complètes  de  Matcbranche,  publiées 
par  MM.  de  Genouüe  el  de  Lourdoueix.  PariSy 
1837-38,  3 vol.  gr.  ln-8.— Voyct  le  n*  357©. 
3468  l/OCRc's  Works. 

3409  Newtoni  opéra.  Lond.y  1779,  5 vol.  in-4. 

3470  OF.uvres  philosophiques  de  Lribnitc.  Atnstei, , 
1765,  in-4.  — Voyez  le  n*»  19038. 

3471  Institutions  leibiiliiciines,  ou  précis  de  la 
inoiiadologie  (par  Duietis).  Lyon,  17O7,  in-4. 

3473  Esprit  de  (.elbnilx  ({lar  M.  Emcry).  Ayon, 
1773 , a voU  in-13  ; ou  sous  lo  titre  de  Penséesy 
3*  édition,  augninilée.  Parin  i8o4,  3 vol.  ln-8. 

3473  Œuvres  de  *s  Gravrsaadb. /Imi/erdam,  1774, 

3 vol.  ln-4.  6g. 

3474  Œuvres  philosophiques  (de  La  Mettrib). 
Londresy  I75i,  iii-4. 

3474*  (Kuvres  de  Vlco.  — Voyez  le  n*  19334. 

3475  HufR>  philosofihical  works.  l/mdony  1826, 

4 vol.  in-8. 

3476  Œuvres  d’HELvmüs.  Paris  y 1793,  5 vol. 
in-8.  (Peut  aussi  se  placer  après  le  n*  3586.) 

.3477  OEuvres  de  F.  Ucmstcrhùis.  PariSy  1793  ou 
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1808,  3 vol.  ln-8.  — Nouv.  ^it.,  accompagnée 
d’une  notice  sur  llcmst('rhDl8,elc.,par  S.  Vande 
Weyner.  Lmmifii,  |8a0,  3 vol.  In^. 

WS477*  Œuvres  philosophiqiirs  de  Condillac.  — 
Voyez  les  n**  3643  et  3043. 

«3478  Opéré  filosoAche,  e dl  economla  poUüca  di 
P.  Vbrri.  Afi/ano,  1818,  4 vol.  ln-16. 

3470  Werko  von  .Muscs  Mendelsohn.  Pesth  und 
HieHy  1830,  13  vol.  pet.  ln-8.  — Voinlen*36ii. 

• 3480  Œuvres  philosophiques  de  SAiNT<4jLifBERT. 
PariSy  1800,  5 vol.  in-8. 

S48i  De  la  philosophie  de  la  nalorc  (par  Dclisle 
de  Sales).  PariSy  i8o4«  10  vol.  in-8.  fig.* 

3483  Princi|H9i  philosophiques,  poliiiqacs  et  mo- 
raux, par  le  colunci  de  Weiss,  buUlèneédltkNi. 
Genètey  Paschoudy  1819,  aussi  1838, 3 vol  in-8. 

3483  Liglil  uf  nature  parsued,  by  Abrab.  Tudter, 
3<i  edit.  revised  and  corrected,  wlth  Ihehfeof 
tlicauthor  by  J.  Mildony.  Londony  i8o5,7  vok 
ln-8.  — or  new  édition,  iK36,  3 vol.  ln-8. 

3484  Eléments  d'idéologie , par  M.  Destutt  de 
Tracy;  i'«  |>artle  : Idfotogic  proprement  dite, 
PariSy  1803  el  1817,  ln-8.  — 3«  partie  : Gram- 
maire, seconde  édition,  1817,  ln-8v  — S*  partie: 
^gi(|ur,  seconde  édilioq . 1818,  in-8.  — 4*  et 
i*  parties  : Traité  de  la  volonté  et  de  se\ effets, 
PariSy  181S  et  1818,  in-8.  (Les  méniies  éléments, 
noiiv.  édit.  Paris,  1834-36,  5 roi.  lo-i8,  dont 
3 jM)ur  la  logtquc,  avec  des  augnientaUom  dans 
le  second.) 

3485  Œuvres  philosophiqnes  de  lUainn  de  Blran, 
publiées  |>ar  Victor  Cousin.  Porii,  Ladrange, 
1841,  4 vol.  in-8.  (Le  4*  vol.  est  notre  u*3644.) 

Voir  aussi  le  n**  3599. 

3486  1mm.  Ka%tii  opéra  philosophica.  Lipsia, 
1796-98,  4 vol.  ln-8. 

3486*  Imman.  Kant's  sdniinliche  W’erke,  heraus- 
g^ebeii  von  Karl  Rusciikranz  und  Frie^.MUb. 
Schubert.  Leipiig,  Voss,  i838-4u,  13  voU  en  U 
tomes  ln-8. 

3487  Philosophie  de  Kant,  par  Ch.  Villers.  Jfrt:, 
1801,  3 loin,  en  1 vol.  in-8.— Voir  le  0*  33i8. 

3488  Philosophie  traoscendentale , ou  système 
d'Kmm.  Kant,  par  L-F.  Schoii.  Pnriz,i8Si,ln-8. 

3489  Critique  de  la  raisuii  pure,  par  Eniin.  Kaol, 
trad.  de  l’allem.  par  M.  J.  Tissot.  PariSy  i835, 
3 vol.  ln-8.  — Voir  le  n"  3744. 

3489*  F.-U.  Jacobi.  — Voyez  le  n*  19301. 

3490  J. -G.  Flchle,  iiebcr  den  BegiilT  der  Wlssen- 
schaftslchrc  o<lcr  die  sogeniiante  Philosophie, 
fé'eimar,  1798,  ln-8.  — Grundlagc  der  ge- 
sammlen  U issetiscliaflslchre  und  Grumlrlsse 
des  Eigeiubüuilicbcu  der  WisseiischafUlehrÇi 
neue  Ausg.  Tubing.,  i8o3,  ln-8.  — Die  M issec* 
schaftsiehre  in  Ihrem  allgemeinen  Cnirissedar- 
gestellL  Iterlin,  1810,  ln-8.  — (Jruiidlage  ^r 
.Nalurreclils,  iiach  Prlnclpien  der  WisH-nschallS' 
lelire.  iena,  1796-97,  3 vol.  ln-8. 

3490*  J.-G.  nchte,  üelvor  GeKensaU,Wen»lepünkt 
und  Zlcl  hcullgcr  Philosophie,  !•*"  kritischer 
Thcll.  Ueidelberÿy  i833,  ln-8.  — 3*«  Tbeil, 
Grundiügc  zum  System  der  Philosophie,  /féi* 
detberg,  1833-36,  3 vol.  ln-8. 

3491  J.-G.  Fichle'snachgelas«encWerke,hffMSg. 

von  lin.*Hm.  Fichu*.  Sohr,  1H34--35,  S vol.  iiw- 

3491*  llegel’s  Werke.  — Voyez  le  n-  igSif. 

349'A  F.-W.-Jos.  Sclielling’s  pliilosopli.  Schriften. 
Landskul,  1809,  in-8. 
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3403*  Spiéme  de  ftiTéalismo  (ranscenüenial,  par 
M.  de  ScheBIng,  Irad.  de  i'alleai.  par  P.  Grim- 
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3980  PovTAXi  de  principe  et  obedientia  <^us. 
A>apo/i,  1A90,  In-A. 

3g8t  (.odiclllc  d’or,  ou  petit  recueil  tiré  de  lins* 
tliuiion  du  prince  chrétien,  composé  par  Erasme, 
mis  on  françots,  avec  d’autres  pièces  (par  Cl. 
Joly}.  i665,  pet.  ln-13. 

3981*  Codicilles  de  Louis  XIIl^— Voir  le  d”s37Ai. 
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3983  II  principe,  di  Nie.  Macchiavelu. 

3g8A  Inii.  Gk^tillst  coihiueDtariorum  üe  regno 
adtersus  Machiavelliun  Itbri  très.  1571,  in>8. 
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399A**  Idée  d’un  prince  chrétien  et  politique,  par 
D.  Saavcdiu.  i80q, in-12. 
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A004  Du  Daorr  des  magistrats  sur  leurs  subjets. 
Magdebourgy  iSyft,  ln-8. 
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par  GuiU.  de  La  Perrière.  Lyony  s55i,  in-16. 

4027  InstltutlooGS  aullcÆ,  ex  Tacito,  ab  Eus.  Mels- 
ncro  pubileo  donatae.  Amstelod.^  1642,  in-24. 
(Elsevlcr.) 
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SCIENCES  ET  ARTS. 


C.  Économie  politique,  avec  les  applications  de 
cette  science  ji  l'Économie  sociale. 

«.UUtoire,  Dlctloonairek,  CoUectloo». 

I 

Ô033  Histoire  de  l’économie  politique  en  Europe, 
depuis  les  anciens  jusqu’à  nosjours,  suivie  d’une 
bibliographie  raisonnée, par  M.AdolphcBlanqui; 

Q*  édit.  Paris^  i8û9,  a vol.  ln-8. 
ùo3i  Histoire  de  l’économie  politique,  par  le  vi- 
comte Alban  de  Villcneuve-Bargemont.  Paris, 
i8Ai,avol.  ln-6. 

do35  Diclionnaireanalytiqucd’économiepoUÜquc, 
par  M.  Ganilh.  PeriSy  i8a0,  iiH). 
àoiO  Histoire  de  l’économie  politique  en  Italie,  ou 
abrégé  critique  des  économistes  italiens,  par  le 
comte  Jos.  Pecchio,  trad.  deritalicn  par  Léo- 
nard Gallois.  Paris,  i83o,  ln-8. 

A0S7  SotiTTOU  ciassici  iuliani  di  economia  poli- 
tica.  Milano,  i8o3,  .'io  vol.  ln-8. 

40S7*  Economistes  Onanciers  du  i8«  siècle  (opus- 
culcsdeVauban,  Boisguilbert,  Law,  Melon,  Du- 
lot),  avec  des  imtes  par  Eug.  Daire.  Paris,  i8d3, 
gr.  in-8.  (Tom  I de  la  Collectiob  des  principaux 
économistes.) 

h.  PriacipM  géoAraat  «t  Coort  pohUc». 

A0S8  Les  cpconomlques  {par  Durci),  3 vol. 
in-3* 

Ao3o  Steoabt’s  Inquiry  Inlo  ihe  prlnclplcs  of 
poliilcalcconomy.  Lom/on,  1767,9  vol.  ln-4. 
60A0  Ad.  Smith,  Inquiry  on  ihe  vveallh  of  nations. 
totii  .Nuovo  prospctlo  dellesclenrecconondcbc..., 
da  Mcich.  GioJA.  Milano,  1816,  6 vol.  in-6. 
hon-2  Artlcoli  varli  di  statistica  ed  economia,  di 
.Mcich.  Gioja.  Lugano,  i83ô,  3 vol.  in-8. 

6oA3  Principles  of  potiiical  cconomy,  consîdcred 
wilh  a view  to  lheir  practical  application,  by 
P.-R.  Malthus.  London,  i8uo,  ln-8.  — Trad.  de 
l’anglais  par  F.-S.  Constaiicio.  Paris,  1830, 
3 vol.  ln-8. 

ho3â  Dcflnitlons  In  polillcal  economy,  by  tlie  samc. 
London,  1837,  ln-8. 

ûo.^5  On  the  princlpics  of  polîücal  cconomy  and 
UxaÜon,  by  S.  Ricardo,  llilrd  cdlL  London, 
1831,  in-8.  — Trad.  de  l’anglais  par  F.-S.  Cons- 
tancio,  avec  des  notes  par  J.- B.  Say.  Paris, 
1818  (3*  édition,  183.*»),  s vol.  ln-8. 

éoac  Principles  of  polUical  cconomy by  J. 

Mac’CuIloch,  second  cdll.,  correcied  and  cn- 
larged.  Edinburgh  and  ïjondùn,  i830,  ln-8. 
ftoû7  Traité  d’économie  politique,  par  J.-B.  Sat, 
6«  édition.  Paris,  i8üo,  gr.  ln-8. 

Ao48  Cours  complet  d’économie  politique  pra- 
tique, jiar  J.-B.  Say.  Paris,  i838-3o,  6 vol.  In-8. 

Mélanges  et  correspondance  d’économie  po- 
litique, par  le  même.  Paris,  i833,  ln-8. 
ioag  Des  systèmes  d’économie  pollUque,  de  la 
valeur  comparative  de  leurs  doctrines,  cl  de 
celle  qui  jiaraU  la  plus  favorable  aux  progrès  de 
la  richesse.  Seconde  édition,  avec  de  nombreuses 
additions  reiatives  aux  controverses  récentes  de 
Malthus,  Buchanan,  Ricardo,  sur  les  points  les 
plus  Importants  de  l’économie  politique,  par 
Ch.  Ganilh.  Paris,  1831,  3 vol.  ln-8. 

Aor>o  La  ibéoHe  de  l’économie  politique  par  Ch. 
Ganilh,  a*  édlUon.  Paris,  iSaa,  3 vol.  in-8. 


6o5i  Principes  d’économie  politique  et  de  fiDances, 
appliqués  aux  fausses  mesures  des  gouven»- 
ments,  aux  spéculations  du  commerce,  etc.,  par 
Gb.  Ganilh.  Paris,  i835,  ln-8.  * « 

Ao33  Cours  d'économie  politique,  ou  exposlüoo 
des  principes  qui  déterminent  la  prospérité  drs 
nations,  par  M.  Storch. 5r.-Pércrs^0Mrg,^8i5, 
6 vol.  In-H.  — ouiKiuv.  édit.,  avec  des  notespar 
J.-B.  Say.  Paris,  i8a3,  4 vol.  ii^. 

4üû3  Nouveaux  principes  d’écunomie  polKique. 
par  Simonde  de  Sismondi , a*  éditioo.  Parit, 
a vol.  in-8. 

4o34  Etudes  «1rs  sciences  soclaJcs^par  ShBOode 
de  Sismondi.  Paris,  1830-88,  3 vob  in-8.  (Les 
tom.  H et  111  font  suite  à l’article  ci-dtsius.) 
4o54*  Nouveau  traité  d'éconoiuie  politique  sodak 

par  M.  Barth.-Ch.  Dunoyer.  Parti,  16I0, 

3 vol.  iii-8.  Rare. 

4o33  Philosophie  de  l 'économie  poUtique,  ou  ooa* 
vellc  exposition  des  principes  de  celle  sdeoce. 
par  Jli.  Dutens.  Paris,  i835,  a vol.  ln-8. 

4or>6  Scoiivcncvollexza  delle  leoriche  del  «alore, 
iiisegnate  da  Smith,  da  Malthus  e Say,  edsffl 
scrltlori  piii  celebrl  dl  pubtica  ecotiomlfVec.. 
da  .Midi.  Agazzinl.  Milano,  i834,  ln-8. 

4057  Cours  d'économie  politique,  par  M.  Ros^* 
3*  édition.  Paris,  i843,  a vol.  ln-8. 

4oj8  Principles  of  poUilcal  cconomy,  by  H.<C 
Carey  (Production  and  distribution  of  «eaith; 
liuprovemcul  In  Ihc  physical  and  condition  of 
maii  ; increase  in  ihc  iiumbcrs  of  mankiod;  po* 
litical  conditions  of  man  ).  Vhiladolfbiê  and 
London,  18S7-40,  4 part,  en  S vol  in-6. 

4o5t»  Bibtiüieca  esivaAoIa  cconomico-poUÜca,  por 

J.  SEMekKB.  Madrid,  1801-31, 4 vol.  pet  ln-8. 
4otk>  (jurso  de  economia  poiitica,  por  D. 

Florcx  Kstrada,  seguneja  eUiclon  augménlada 
Paris,  i83i,  a vol.  in-8.  — Trad.cn  fraoç*  P*^ 

L.  Galiberl.  Paris,  i833,  S vol.  ln-8. 

40G1  Insiitiiiçocs  de  economia  i>o)ilka,  por  José 
Ferreira  Borges.  Lisboa,  i834,  ln-8. 

4063  Kicmciitos  d’ ecAinnnila  poiitica,  por  Adr- 
Pcrrclra-Korjax  de  i^mpa\o.i’oimbra,i^9^^ 
4oC3  Die  national -OEkouoniic,  eine  philcsopt 
Versiich  über  d.  Quellcn  d.  Nationalreichlb.  U“ 
fibcr  ü.  Mittcl  zu  dessen  Bcfœrdcrr,  vou  Jol- 
Graf  von  Sodeo.  Leipz,,  Aarau,  und  .Vins*-. 
i8o5-31,  8 tom.  en  10  i»art  ln-8, 

4of>4  Économie  politique,  ouvrage  trad.  de  l'ayeio- 
de  Th.  Sehmàlz,  par  M.  Jouffroy,«l  annoté  p» 

M.  Fritol.  Paris,  i836,  a vol.  in-8. 

4085  Lehrbucli  der  polltischen  ÜËconomk,  bev 

K. -H.  Rau,  3*  vcrmehrtc  und  verbeseerte  Au- 
nage,  Ueidelb.,  1837,  3 vol.  ln-8.  (U  4*  tàiWon 
du  1”  vol.  est  de  1841.) 

c.  Appbeauons  à rAdmIniMraÜofl  pnUM**’ 

406Ô  Principes  d’adminlstratkNB  publique,  PJ’’ 
Ch.-J.  UonniD,3*  édition.  Paris,  i8i3,3vw; 
ln-8.  — Voyez  les  n«*  3918  et  suivants;  ciausw 
Slatlstl(iuc  générale,  n*»  4188-89. 

d.  t*«MilaHoa  ; SubMtMmces  ; P*opdn»m(*  ; 

E(«blii*emea(»d'bttiujiliéi  1‘rteMM  •!  àftiAas* 

If*  penileaclpri. 

4067  De  l'ordre  social,  par  Le  TrAnc.  Parfi. 

1777,  10-8.  . 

4068  Voi7«o'8  polillcal  arilhmeüc.  iJfndoa,  I77*‘ 
ln-8w 
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ûo0g  L'atnl  des  homnics,  ou  iraiié  de  la  popula- 
Uon  (par  le  marquis  de  Mirabeau).  Avignon^ 
ou  i7M-60t  0 tom.  en  5 vol.  In>4.,  ou 
0 vol.  liHia.  — Voyez  le  n*  ai^aa 

&070  De  la  félicKé  publique,  ou  considérations  sur 
le  sort  des  hommes  dans  les  différentes  époques 
de  ililstoire,  par  le  marquis  de  Chaslellux.  Nou> 
Telle  édition  augmentée  de  notes  inédites  de 
Voltaire.  PariSy  J8aa,  a vol.  ln-8.  (Avec  une  no- 
tice sur  le  marquis  de  Chastcliux,  par  Alfred  de 
Chaslellux  son  Ris,  laquelle  a étédonnéc  & part) 

A071  Essai  sur  le  principe  de  population....  par 
T.-R.  Haltbi's,  traduit  de  l'anglais  par  P.  Pré- 
vost, seconde  édition  française.  Grnèvt^  iSüA, 
à vol.  ln-8. 

h07t  Thcprincipics  of  population  and  production 
lovesUgated,  by  Georges  Purves.  London^  1818, 
ln-8. 

6073  On  population,  boing  an  enquiry  concer- 
nfngtbe  power  of  increase  in  the  nuinbers  of 
mankjnd  (Inaoswerlo  Malthus),byW.  Godwin, 
London^  i6no,  in-8.  — Traduit  par  F.-S.  Cons- 
tancio.  Parité  i8qi,  n vol.  in-8. 

8074  Nouvelles  idées  sur  la  |>opu)ation,  avec  des 
remarques  sur  les  théories  de  Malllius  et  de 
Godwin,  par  A.-H.  Everett,  traduites  de  l'an- 
glais par  M.  Ferry*.  Paris,  18^0,  in-8. 

4075  Des  classes  dangereuses  de  la  population  des 
grandes  villes,  et  des  moyens  de  les  rendre 
meilleures,  par  H. -A.  Frégier.  Paris,  i83p, 
a vol.  ln-8. 

307O  De  la  prostitution  dans  la  ville  de  Paris, 
considérée  sous  le  rapport  de  l'hygiène  pu- 
bliqoe,  de  la  morale  et  de  raüminlsiratioii,  par 
M.  Parent-Duchâtelet,  u«  édit.  Paris,  ï837, 
a Tol.  in-8.,  avec  cartes  et  tableaux. 

4077  Dé  la  disette  et  de  In  surabondance  en  France, 
des  moyens  de  prévenir  l'une  en  nietlanl  l'au- 
tre à profit,  et  d'empéchcr  la  trop  grande  «aria- 
tl<Ni  dans  le  prix  des  grains,  par  P.  I.aboiili- 
iiière.Parii,  t6ai,a  vol.  ln-8. ^Voiries 

et  suivants. 

4077*  Dialogue  sur  le  commerce  des  bleds  ( p.ir 
l’abbé Galiani).  l^ndres,  1770,  ln-8.,  ou  édition 
augmentée  de  deux  lettres  de  l'auteur.  Berlin, 
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2 vol.  ln-4.  (Appartient  particulièrement  au 
droit.) 

4136  RpcucU  des  monnoies,  tant  anciennes  que 
modernes,  ou  Dictionnaire  dos  monnoies  qui 
peuvent  être  connues  dans  les  quatre  parlicsdu 
monde,  parSalzadc.  Bruxelles,  17O7,  in-5.  fig. 

4137  Ewal  sur  la  qualité  des  monnoies  éiran- 
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&i42DiclioDar>'  of  trade  and  commerce,  by  Post> 
lelhwaytc.  London^  1774,  2 vol.  tn-fol. 
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by  J.>R.  Mac  Culioch.  London^  Lonçmany  i834, 
or  new  édition,  wlth  a supplément  lo  dcccmbcr 
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|M)lliiquc,  et  notamment  de  l'oiivragc  de  M.  Fer- 
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deux  hémisphères par  Alex.  Moreau  de 

Jonoès.  PariSy  i805,  2 vol.  ln-8. 
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(rad.  de  Titalien  de  Formaleoni,  par  le  chevalier 
d'Henin.  rmisr,  1789,  2 vol.  pet.  ln-8. 
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4173  EsmI  historique  sur  le  commerce  et  la  navi- 
galàOD  de  la  mer  Noire,  ou  voyage  et  entreprises 
pour  établir  des'  rapports  cnnimerriaux  et  ma- 
ritimes çntre  les  ports  de  la  mer  Noire  et  ceux 
de  la  Méditerram^....  par  M*  Anthoine  baron  de 
Saint-Joseph,  2*  édition.  PariSy  1820,  ln-8. 

4174  The  history  of  tUe  europoan  commerce  wlth 
India,  by  Dav.MAceiiEBSOx.  Lom/.,i8i2,gr.  in-4- 

4175  Manuel  du  commesiee  des  Indes  orientales  et 
de  la  Chine,  par  P«  Blaochard.  Marstilley  1806, 
pet.  In-fol. 

4176  Orienta!  commerce,  byMiLBciix.L<md.,i8i3, 
2 vol.  ln-4. 

4177  Commerce  de  l'AmérlqUc  par  Marseille  (par 
ciiambon).  Marseiliey  1764, 2 vol.  ln-4.; ou  sous 
le  titre  de  Guide  du  commerce  de  l'Awériquey 
Marseille,  1777. 

4 177*  Aorte  de  contraclacion  de  ia.s  Indlas  occid. 
— Voy.  le  U"a8j8g. 

4176  Libbo  chc  tracta  d1  marcantic  c usanze  de 
pacsi.  Firenzey  1481,  ln-4. 

, 417g  J.  WiDMvx,  Behende  vnd  bubsche  Rechc- 
lumg  auf  alion  Kauflfiuanschaflft.  Leipz.y  1489, 
ln-8. 

Al  811  TarilTa  de  pcsl  c mesure  corrcsponüenll  üal 
levante  al  ponente:  da  una  terra  a I'  altra  : e 
a lutte  le  parte  üel  mondo  : con  la  noticia  delle 
robe  che  se  irazenu  da  uno  paese  per  1'  allro: 
nnvamciile  con  düigentia  ri.stampaia.  Fenefia, 
Aless.  di  Bindoniy  i52i,  pci.  in-8. 

4181  Dictionnaire  des  arbitrages,  par  Corbaux. 
PariSy  1802,  2 vol.  gr.  ln-4. 

4182  La  tenue  des  livres  rendue  facile,  par  Edm. 
Degrange.  PariSy  iMH  (aussi  i8Sg),  in-8. 

4183  Le  cambiste  universel,  ou  traité  complet  des 
ciianges,  monnaies  et  mesure»  de  toutes  les 
nations  commerçantes,  par  Patrick  Kelly,  trad. 
et  calculé  aux  unités  françaises,  sur  la  2*  édit. 
PariSy  1823,  2 vol.  lu-4.  (Le  texte  anglais  a été 
Inipr.  4 Londres,  en  1821,  in-A.,  avec  un  suppl6- 
ment.) 
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diSi  Réflemeot  général  pour  dresser  les  niana- 
facturcs  en  ce  royaume^  par  Barlb.  de  Laffemas. 

i 597,  peu  ln-8.  ^ 

h.  Colooièt.  (Voir  le»  o.  tTOtt  A srtt,  MOa  et  sios.)  '* 

Ai85  Moyens  d’amélioration  et  de  restauration 
proposés  au  gouvernement  et  aux  liabHants  des 
colonies;  ou  mélanges....  rclatlfsaux  colonies, 
|iar  J.>F.  Charpcnticr-Cossigny.  PariSy  i8o3,  3 
TOi. 

A186  Los  trois  âges  des  coionies , ou  de  leur  état 
passé , présent  et  â venir,  par  de  Pradt.  Parts t 
1801-a,  3 p^rU  ln-8. 

aiS?  Collection  de  mémoires  êt  correspondances 
officielles  sur  l’administration  des  colonies,  et 
notamment  sur  la  Guianc,  par  MaloucU  PariSy 
1302,  5 vol.  ln-8. 

i.  ItaTlgaiioQ  intérieure.  (Voy.  I«$  B.SaS3«t  tsi4T.) 

Ai88  J.  Phillips*  general  hislory  of  iolaud  naslga> 
lion.  LonA.y  1798,  in-â. 

AiBg  Ulsloirc  de  la  na>igaÜon  intérieure,  et  prin- 
cipalement de  celle  de  l’Angleterre,  Jusqu'en 
i8o3,  et  de  celle  des  ElatvUnis  de  l’Amérique, 
trad.  de  l’ouvrage  de  Phillips  et  de  celui  de 
M.Gallalin,  par  M.  J.  Cordier.  Parti,  i8ip-3if 
a vol.  in>8. 

Aj  90  De  la  dépense  et  du  produit  des  canaux  et 
des  chemins  de  fer. — De  l'influence  des  voies  de 
communication  sur  la  prospérité  industrielle  do 
la  France,  par  ic  comte  Pillet>\Viil.  Pons,  i837« 
2 vol.  in-A.,  dont  un  de  planches. 


Aig8  JoAîiNES  grammatlcus,  In  Ilbros  de  généra- 
donc  Cl  lnlerUu.etc.,  gr.  reiter.,i5a7,  In-fol. 

A199  Aristotelis  Ul)cr  de  mlnbUibus  auscuita- 
tionibus. — Voir  le  n®  6a3fl. 

A200  JoAFi?rE8  grammatlcus,  commentaria  io  Aria- 
loieicni , de  nalurall  auscultaliooc,  ur.  rctul., 
1535,  In-fol. 

A301  Siurucii  comment,  in  .\ristoleUs  nbysicam, 
gr.  Venet.y  i52«,  In-fol, 

ûaoi*  Procil  compendiaria  de  molu  dispotâlio. 
Paris.y  1 jfto,  in-4. 

Û.<M  Quar.stiones  Jobwms  canonld  super  octo 
librus  pliysiconim  Arlslolelis.  Pmdowty  iâ75, 
In-fol. 

h'20^  Gkatia  Dh  (|iia>sUnne$  io  Ilbros  physlcorum 
Arlsiotclis.  in-fol. 

Kxplanalio  libril  pliysiconim  Aristoiells,es 
Lndov.  BurcalTcrreap  leclionibus  excerpta.  tn 
Academfs  cencta,  i588,  In-fol. 

Û205  AiiiSTOTELis  mclcorologlca.  Lipsiit.  iSSA-36, 
U vol.  ln-8. 

â206  (lAtETAxi  di*  TlUenis  in  meteor.  Ilbros  Aiis- 
tolells  exposlilo.  Patav.y  1A7O,  In-fol. 

Ô307  Olympiodori  in  uieteora  AristoleRs  commeot 
fenrt.^  155,, 

ii}^‘  ^alxïl  philosophia  experimenUlis,  aive 
In  1\  Ilbros  iiiPlrorologlcos  ArUlolcIls  commeti- 
larla.  Pom/r,  ifiiMÎ,  A tom.  en  a Vol.  in-fol. 

A‘<09  Kpici  iu  pbyslca  et  meteoroloolca.  Lipiiœ, 

ini3,  in.$.  ’ 

A’iio  Cleoueuis  mcieora.  Paris. y i53o,  In-A. 

Aan  Xir.EpnoRi  Olemuiida»  epiiome  pliyaica,  nunc 
primum  edidil  Joh.  W'pgelinus,  gr.  cl  lal,  Aug.^ 
Vtndel.y  t(k>5-0,  a part,  en  1 vol.  ln-8. 


k.  SUtUtlqus  f Auérule. 

A191  Fllosofla  delta  staflstica,  da  Melcb.  Gloja; 
seconda  ediz.,  con  aggiunta  di  Domen.  Roma- 
gnosi.  MilanOy  1829,  A vol.  iu-8. 

A 19a  Traité  de  statistique,  ou  théorie  de  l’étudo 
des  lois  d'après  lesquelles  se  développent  les 
faits  sociaux,  par  P.-A.Dufau.  Pori'z,  18A0,  ln-8. 

( Pour  toi  lUUsUque*  portJculierci,  Toyex  on  lèto  de  i*bi»tulre 
de  chaque  paye.) 

II.  SCIENCES  PHYSIQUES  ET 
CHIMIQUES. 

1.  Physique. 

A.  Histoire  et  Traités  préparatoires. 

Al  93  Histoire  des  progrès  de  la  physique,  par  A. 

Libes.  PariSy  i8io-i3,  A vol.  iii-8. 

A19A  Astronoray  and  general  pbysics,  coiisidered 
with  référencé  to  natural  theology,  by  W. 
Whewell,  t***  edit.  Lond.y  1889,  ln-8. 

B.  Auteurs  anciens. 

A19A*  l^sici  et  medid  græci  minores.  BsroUniy 
18A1,  ln-8. 

Aig3  AaisTOTELis  de  mundo  liber,  gr.  et  lal.  Glas- 
gua-y  1765,  In-ia. 

A19O  SiupLicii  comment,  in  Arislotelem  de  cœIo, 
gr.  Fmcf.,  i5a6,  lii-tol.  \ 

A197  iVauTOTiLis  de  aiUmaiium  geoerallonc  librt, 
gr.  Venet.y  i5a0,  In-fol. 


C.  Dlcüonnalresi  Cours  et  Traités  généraux. 

Aaia  Dictionnaire  de  physique,  par  Orlsson.  Paris 
1800,  Ô vol.  ln-8.  et  allas  iu-A. 

Aa  J 3 Nouveau  dictionnaire  de  physique,  par  Ubca. 

PariSy  1808,  A vol.  ln-8.  t'ig. 

Aai3*  L-S.-T. Gehlcr,  PhysicaliscliesAVOrterhuch 
neu  bearbcltct  von  Brandes,  Gmelin,  Borner 
Lillrow,  Muncke,  PfalT.  Leipz..  i8a5-Ai  In-B  ’ 
tom.  I A X,  en  17  vol.  ’ ' 

A21A  Somma  de  phUosopbia  natural. nnr  Al 

FCB.XTE8.— Voir  le  n-  A3ji*.  ^ 

^«'‘’^bergar, 

de  rcram  varleüte  llb.  BiuiUar, 

ÜÏ17  Jo.  Kclll,  IntroducUo  ad  veram  phystcam  et 
veram  aslronomlani.  Utgd.-Baun.,  17S0.  in  s 

IM 

Aaig  Pct.van  Musschenbroek  physic*  experimen- 
^Is  Cl  géométrie*  de  niagnele,  etc.  declsiones. 
Lugd.~Batav.y  1729,  In-A. 

4aao  - liuroducuo  ad  plillosopblam  naiuralem 
LugdU-BaUy  1762,  a vol.  in-4. 

4aa3  Eléments,  ou  principes  physico-chimiques 
par  le  même.  Paris,  i8o3,  ln-8.  flg,  ^ ' 

AaaA  Traité  élémentaire  de  physique nar  Haûv 
PariSy  1821,  a vol.  ln-8.  ^ ^ nauy. 
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43515  Physiqiit  Oiécaoique , par  Fischer,  trad.  de 
rallem.  parOloL  Parh^  i8<>tf,ou  i8i3,iii-S.  flg. 

&33O  TraUé  de  physique  exp^rimeotate  el  roalhé< 
niatlquc,  par  J. -B.  BioL  Parité  181O,  4 vol.  hi>8. 
figures. 

ft337  — Abrégé  du  même  ouvrage,  sous  le  Uire 
de  Précis  élémenlairé^  3*  édit  Paris^  i8l3-34, 
3 voL  ln-8. 

4338  Traité  élémentaire  de  ph)*dque,  par  F.-S. 
Beudant,  5*  édit  Farâ,>i838,  ln-8. 

4339  — Autre,  par  C Dcsprclz,  4*  édition.  Paris, 
1830,  in-8.  rig. 

433o  — Autre,  par  E.  Péclet,  3*  édit  Paris,  i838, 
9 vol.  in-8.  Pt  allas  ln-4- 

d33t  Cours  éléiiienlaire  de  pliyifique,  par  M.  De- 
guin,  3*  edil.  Parts,  i84i,  3 vol.  ln-8.  ûg. 

4333  Traité  élémentaire  de  physique  générale  et 
médicale,  par  P.  Polletan,  3*  édit  Paris,  i838, 
3 vol.  ln-8.  el  atlas  ln-4. 

&3S3  Elénvents  de  physique  expérimentale  et  de 
météorologie,  par  M.  Poulllet,  3*  édit.  Paris, 
Bfchrtj*,  1838-40, 3 vol.  ln-8.  fig.— La  3*  édit, 
1833,  est  en  4 vol. 

4334  Cours  de  physique  de  TÊcole  polytechnique, 
par  G.  Umé,  3*  édit.  Paris,  Bachelier,  i84o,  S 
vol.  ln-8.  Ûg. 

4335  Le  monde  physique  et  le  monde  moral,  ou 
lettres  à M*«  de  ***,  ouvrage  spécialement  des- 
tiné aux  pervtnncs  qui  veulent,  sans  le  secours 
de  la  géoméirie,  étudier  ic  monde  physique, 
etc.,  par  A.  Llbes;  seconde  édition.  Paris,  1833, 

3 vol.  in-8. 

4356  Elcmenti  di  flsica  generale,  de)  ab.  Domen. 
Scina.  Palermo,  i838>^9  (aussi  Milano,  i833), 

4 vol.  in-8.  ûg. 

4337  Course  of  lectures  ou  natura!  phllosophy  and 
tlie  mechanical  arts , by  Th.  Yoexo.  London, 
1807,  3 vol.  iii-4. 

4338  Éléments  of  natural  or  experimental  phllo- 
sophy, by  Tib. Gavallo.  Lon4.,  i8o3, 4 vol.  ln-8. 

D.  Spécialités. 

a.  Tniiÿ*  diTPrt. 


(fODr  In  diff^renU  du  monde  et  la  Phy«iqae  céleste, 

Toyex  AktroDomie,  u.  MSfi  et  tuiTanti.  Pour  U Pby^kiue 
da  coep»  bttauiiii,  Toyet  Pbytlologie,  o.  oSM  et  aolvauU.) 

4339  A.  Galatu  Uciensis  liber  de  situ  eleroento- 
rum,desUu  terrarum,etc.  Basilea,  1^8,  In-is. 
4a4o  J.  Zabx,  spécula  phisico-matbematica.  A’o- 
rimberçcr,  1G9O,  3 vol.  in-Tol. 

4341  KntCBEii  iler  extallcum.  Bowue,  i557,  in-4. 

4343  J.  lUv's  discourses  conceming  tbe  primitive 
chaos,  etc.  London,  17S3,  in-8. 

434s  Physique  du  monde,  par  Maiutets.  Paris, 

1780,  8 part  ln-4. 

4344  Théorie  des  lois  de  la  nature,  ou  la  science 
des  causes  et  des  effets,  suivie  d'une  disscrtailmi 
sur  les  pyramides  d'Egypte,  par  Paucton.  Paris, 

1781,  in-8. 

4345  Système  universel,  ou  de  l'univers  et  de  ses 
phénomènes  considérés  comme  les  effets  d'une 
cause  unique,  par  H.  Thllorier.  Paris,  i8i5, 
4 vol.  ln-8. 

4346  Introduction  4 la  physique  terrestre,  par  de 
Luc.  Paris,  180S,  3 vol.  in-8.— Voir  le  n*  4365. 

is47  Becberebes  sur  la  précession  des  équinoxes 


et  sur  la  nutation  de  l'axe  de  la  terre,  etc.,  par 
D'Alembcet.  Paris,  1739,  ln-4. 

4348Fred.  DeLPHixide  Quxu  elrcfluxnaquæ marte 
dlsputatio.  tn  Academiaveneta,  i33q,  in-fol.  tig. 

4349  Mar.-Anl.  de  Douixis  Kuripus,  seu  sententia 
de  fluxu  el  reQuxu  maris.  Romfr,  1634,  in-4. 

4250  Becherches  sur  le  mouvement  dea  ondes, 
par  Brémonlier.  Paris,  1809,  li>-8.  — Voy.  Hy- 
drodynamique, n**  81 30  et  suivants. 

435i  Lb  tremblement  de  terre,  |>ar  L.  lUnoio. 

PATIS,  1575,  in-8.  (Deux  autres  traités  sont  in- 
diqué a rarllcte  Maogio.) 

4333  Le  tremble-terre,  où  sontcontenus  scs  causes 
physiques,  signes,  effets  et  remèdes,  par  L.  du 
Thoum.  Bourdeaux,  1616,  in-8. 

4q53  Considérations  sur  les  corps  organisés,  par 
Cb.  Bonnet.  Amsterd. , 1 763,  ou  1 768, 3 vol.  in-8. 

4354  P.  Frjsi  de  gravliate  corporum.  Uediolfini, 

1768,  in-4. 

4333  Pesanteur  spécifique  des  corps,  par  Baissox. 

Paris,  1787,  in-4.  • 

4355*  (Isica  de*  corpi  ponderabill,  ossia  trattato 
délia  constiluzione  generale  de'  corpi  da  Car.- 
.Aroed.  Avogadro.  Tùrino,  1887,  4 vol.  in-8.  fig. 

4356  J.-Alpb.  Borellus,  de  motu  anlmaliumi  cum 
dissertât,  de  motn  muscutor.  el  de  effervesceo- 
tia  et  fermentatione,  a J.  Bernoullio.  Lugduni- 
Batav.,  171a,  scu  Uagit-Comit.,  1743,  in-4.  flg. 

4356*  De  arle  volandl,  authore  Herm.  Flatbciio.  4 
Tubinço',  1637,  ln-13.  (Appartient  aussi  à la 
Mécanique.) 

4357  Halxs’s  staücal  essays.  London,  1731, 3 vol. 
in-8. 

4358  Hsroaslalique,  ou  la  statique  des  aninuiix, 
par  Haies,  traduite  de  l'anglais,  ctaugmentée  par 
de  Sauvage.  Genéte,  1744,  in-4.  — Voyez  Sta- 
tique, n®*  8089  et  8718. 

4339  J.  PrlrsUey’s  experiments  and  observations 
on  different  kinds  of  air.  London,  1773,  S vol. 
ln-8.  — Traduit  en  frauçois  par  Gibelin.  Paris, 

1777»  9 'ol.  Iu-I2,  fig. 

43ÔO  Tib.  Cavallo’s  Ircatise  on  the  nature  and 
properties  of  air,  etc.  London,  1781,111-4. 

4a6i  Essai  sur  l'air  pur  el  les  dlfféronlcs  espèces 
il’alr,  par  de  Lamcthcrie.  Paris,  1788,  a vol. 
in-8. 

4263  Happortdc  l'air  avec  les  êtres  organisés,  par 
J.  Senebler.  Génère,  1807,  3 vol.  ln-8. 

4303  Ecleri  dissertalio  physica  de  sono.  Basiletr, 

1737,  ln-4. 

4364  Traité  d'acoustique,  par  E.-F.-Fl.  Chladlnl, 
trad.  de  l'allemand  par  l’auteur.  Paris,  1800, 
in-8.  flg. — Voyez  Musique,  ii**  10077  et  sulv. 

4265  Théorie  de  la  double  réfraction  de  la  lumière 
dans  les  substances  cristallisées,  par  Et.-L.  Ma- 
lus. Paris,  1810,  in-4.  fig.  (Extrait  du  3*  vol. 
des  Savans  étrangers  de  la  nouvelle  Académie 
des  sciences.) 

4366  Recbercheseypérimeiitalesel  mathématiques 
sur  les  monvements  des  moléciiies  de  la  lumière 
autour  de  leur  centre  de  gravité,  par  M.  Biot. 

Pans,  i8i4,  in-4. 

42O7  Traité  de  la  lumière,  par  J.-F.-W.  Hcrschci, 
traduit  de  l’anglais,  avec  notes  par  P.-F.  Ver- 
huisl  et  A.  Quelelet.  Paris,  1839-30,  3 part. 
ln-8.  fig.  — Suppl,  par  A.  Quctclel.  i834,  in-8. 

4369  M.-A.  de  Dohixib  traciatus  de  radils  visus  et 
lucis  in  vltrls perspcctivis.  Veneliis,  1611,  in-4. 

— Voir  Optique,  n®*  84o4  et  suivants. 
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â970  Priesilcv’s  history  and  présent  siatc  of  dis- 
cuYcriesroIaliiig  (o  \i$ion  aiidcolours.  Londoh■^ 
• 1779,  2 vol.  lit-4. 

4271  NoMonianismo  per  le  donnc«  ovvoro  dia- 
loghi  sopra  la  luce  e i color),  da  Fr.  AlgarotU. 
Sapoli,  1737, 

4279  On  the  llicory  of  light  and  colours,  by  Tb. 

1 oung.  /vondoM,  1802,  in-4.  fig. 

4273  On  (hc  ipecbanismcof  theeye,  hy  Tli.Young. 
I.ondon,  i8oi,ln-4.  iig. 

4271  Théorie  des  couleurs  et  des  corps  inflamma- 
l)les,  parOpoix.  Provins,  iftoH,  ln-8.  * • 

4274*  J. -U',  von  Gcethe,  zur  Farbeidchrc.  Tubing, 
1810.,  2 vol.  in-8.  fig. 

4275  On  Üie  iaws  of  reflexion  and  réfraction  of 
lighl,  by  G.  Green.  Cambridge,  i83A,  in-4. 

427Ô  Theophrasti  8,  de  igne.  i552,  in-4. 

4270*  Mes  conjecuires  sur  le  feu  conHidèré  dans 
^uni^e^s  el  dans  l'homme,  par  Baurdrcvlile. 
Strasbourg,  1808,  « vol.  In-B. 

4277  Expérimental  Inqiilry  into  the  nature  and 
propagation  of  beat,  by  J.  Leslie.  Lond.,  i8o4, 
in-8.* 

4277*  jiecherChes  pbyslco-iuécfaaniques  sur  la  cha- 
leur, par  Pa6«68t.  Genève,  1792,  tn-8. 

A278  Essai  sur  )e  calorique,  par  J.-M.  SocqueL 
• Pori>,  1801,  ln>8.  ûg. 

4279  Du  calosique  rayonnant,  par  Prévost.  Paris, 
«1809,  in-8. 

A280  Mémoires  sur  la  chaleur,  par  le  comte  de 
Rumford.  Paris,  1B04,  in  8. 

A28 1 Expériences  sur  la  compression  et  la  chaleur, 
traduites  de  l'anglais  de  J.  Hall,  par  Pictet. 
Genève,  1807,  in-8. 

4282  Th^rle  analytique  de  la  chaleur,  par  J.-B.- 
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tisme animal,  par  Mesmer.  Londres,  178» , ln-8. 

4318  Aphorismes  de  Mesmer.  Paris,  1785.  in-8. 
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4325  Essai  sur  l’art  d’bhserver  et  de  faire  des  ex- 
périences, par  Senebier.  \!;enèt>e,  i8o»,3  vol. 

Ill-H. 

4326  Museo  dl  Asica  e di  esperieoze,  da  P.  Boccone. 
l'enrt.,  2697,  in-4. 

4327  De^ripUun  et  usage  d’un  cabinet  de  phy- 
sique, par  Sigaud  de  la  Fond.  Paris,  1 785,  a vol. 
ln-8. 

4328  TmitE  des  baromètres,  thermomètres,  etc.f 
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3398*  Chemistry  of  animal  ^dy,  by  lhe  saBM. 
Edinb.y  i833,  in-8. 

3399  Cours  de  chimie,  comprenaot  rhlstolre  des 
sclsetlachimicanlmalc  et  végétale,  par M.  Gay- 
Lussac.  PariSy  1828,  2 vol.  ln-8. 

3300  Cours  de  chimie  élémentaire  et  industrielle, 
à l'usage  des  gens  du  monde,  par  H.  Payes. 
PariJ,  1832, 2 vol.  in-8. 

3300*  Abrégé  élémentaire  de  chimie  considérée 
comme  science  accessoire  3 t’élude  de  la  iBéde- 
cine,  etc.,  par  J.-C.  Lassaigue,  3*  édit  i83s. 
2 vol.  in-8. 

3301  Traité  de  chimie  par  J. -J.  Bbrxbuvs.  Porir, 
1829,  8 vol.  in-8. 

3302  Théorie  des  proportions  chimiques,  parle 
même.  PttriSy  1835,  iii-8. 

3303  Eléments  de  chimie,  par  Mitschcriich,  trad. 
par  Vaiertus.  BruxtUeSy  1835-37,  S voL  ln-8, 

3303  FJcmcnLsof chemistry,  by  Th.  Graliaro.LoMli, 
1 832,  ln-8.  — Traité  de  chimie  organique,  parle 
même,  trad.  par  Maliiicu-Picssis,  i83S,  in-8. 

#33o3*  Nouveau  systèmede  chimie  organique,  fondé 
sur  de  nouvetks  méthodes  d'obsen allons;,  pré- 
cédé d’uQ  traité  complet  sur  l'art  d'obsener.ct 
de  manipuler...  par  Raspail;  2*  édition,  enliè- 
remeiit  refondue,  paris,  i838,  S voL  ln-8.  et 
atlas  in-3. 

33o5  Traité  de  chimie  oi^nique,  par  Just  UAig* 
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trad.  de  ralleaiind  par  Cli.  Gerhardt.  Porii, 

3 >o).  in<3.  » 

44o6  Iniroducdon  i l’étude  de  fa  chimie  molécu- 
laire, par  J.  Persoz.  PariSy  1839,  avec  ta- 
bleaux. 

ftâoO*  Philosophie  chimique,  par  de  Fourcroy,  3* 
édiUon.  Pam.,  1806,  ii>-8. — Voir  le  n”  hàl^. 

Kléments  de.  philosophie  chimique,  trad.  del 
l’anglais  de  Da>7,  par  Van  Mons.  Poriz,  i833, 
a vol.  ln-8.  Ûg.  • ' • 

â3o8  Leçons  de  philosophie  chimique  professées  au 
coHége  de  France,  parM.  Dumas,  recueillie*  par 
M.  Bineau.  Paria,  1837.  Iiv-S. 

3Aoo  F.ssai  de  statique  chimique  par  Berlhollet. 

Paris,  1 803, 3 vol.  ln-8.  * 

hhio  Mémoires  de  chimie,  trad.  du  suédois  et  de* 
l’allemand  de  Schcelc  (par  Guylon).  Paris, 
1785,  9 vol.  in-13. 

ààii  Mémoires  et  observations  de  chimie^  par 
Bartrand-Pelleder,  recueillis  par  Ch.  Pcilelier 
et  Sédillot.  Paris,  1798,  2 vol.  in-8.  flg. 

Mémoires  de  chimie,  par  Mart.-H-  Klaproth, 
trad.  de  l'allemand  par  TassaerL  Paria,  1807, 

9 vol.  ln-8. 

64i3  Histoire  naturelle  appliquée  k 1a  chimie,  par 
Stm.  Morelot.  Paris,  1809,  9 voi.  in-8. 

Annales  de  chimie,  etc.  Parti,  1789-1816, 
90  vol.  in-8.,  tables  3 vol.  — rîouvelle  série, 
1816-40, 75  vol. io-8., et  3 voLde  tables;  3*  série, 
1841-43, 9 vol  in-8.  4 , 


MM.  Payen  et  Oievalller,  3*  édit.  Paris,  1830, 
9 vol.  in-8. 

4495  Dictionnaire  des  réactils  cbiniiques  employés 
•dans  toutes  les  expériences...  par  J.-L.  Lassai- 
gne.  Pnr/z,  1839,  ln-8. 

D.  Chimie  appHtpiée. 

4436  Eléments  de  chimie  appliquée  4 la  médecine 
Cl  aux  arts,  par  .M.  Orfila,  7*  édit.  Paris,  i843y 
a vol.  in-8. — Voir  le  n®  7410. 

4437  La  chimie  appliquée  aux  arts,  par  Chaplal. 
Paris,  1807,4  vol.  in-8.  ftg.  —3®  édition,  avec 
des  notes  par  M.  Gulllcry.  Bruxelles,  1837,  0 
part.  in-8. 

4438  Traité  pratique  de  chimie  appliquée  aux 
arts  et  manufacturée,  4 l'hygiène  et  4 l'éoono- 
mlc  domestique,  par  S. -F.  Gray,  trad.de  Fanpfl., 
avec  <kfl  notes  par  T.  Richard.  Paris,  1898,  3 
vol.  in-8.  et  atlas  in-4. 

4439  ilandbucbder  tcchnischerChemle,von  Ernst 
Luüw.  Schuharlh,  S'*  sehr  vermehrte  Ausg. 
Berlin,  ï^Q-ào,  3 vol.  ln-8.  et  allas  de  uo  pi. 
in-4.  obi. 

4430  Traité  de  chimie  appliquée  aux  arts,  par 
M.  Dumas.  Paris,  1898-43,  6 vol.  ln-8.  et  allas 
in-4.  (Il  y aura  y voL) 

4431  Éléments  de  chimie  agricole,  (>ar  Humphry 
Davy,  trad.  de  l'anglais,  arec  un  traité  sur  Fart 
de  faire  le  vin  et  de  distiller  les  eaux-dc-vie. 


. G.  Spécialités. 

441 5 Méthode  de  nomenclature  eh|ml(pie,  propo- 
sée par  dp  Morvoau,  Lavoisier,  Berthollel  et 
de  Fourcroy.  Paris,  1787,  ln-8. 

4416  Nouvelle  nomenclature  chimique,  d'après  la 
classiûcalion  adoptée  par  M.  Thénard,  par  J. -B. 
Caveotou,  3*  édit  Paris,  i8'i5,  tii-8. 

4417  Réfutation  de  la  théorie  pneumatique  011  de 

la  nouvelle  doctrlue  des  chimistes  modernes.... 
dans  une  suite  de  réponses  aux  principes  pu- 
bliés par  Fourcroy,  dans  sa  philosophie  chi- 
mique, etc.,  par  J. -B.  Lamarck.  Paris,  an  IV 
0 79^),  — Voy.  le  n*  44oO*. 

4418  Démonstration  de  la  fausseté  des  principes 
des  nouveaux  chimistes,  par  Monnet  Paris, 
1798,  ln-8. 

4419  Essai  sur  la  recherche  de  la  cause  pour  la- 
quelle l'élain  et  le  plomb  augmentent  dé  poids 
quand  on  les  calcine,  par  Hey,  avec  des  notes 
par  Cobet  Paris,  1777,  ln-8. 

44qo  Traité  chimique  de  l’air  et  du  feu,  par  C.-G. 
Scheelc,  avec  une  Introduction  de  Bergmann, 
trad.  de  l'allemand  par  Dleterlch,  avec  un  sup- 
plément. /*ari>,  1781-85,  3 vol.  ln-19. 

4431  f^Issal  sur  le  phlogtetique  et  la  constitution 
des  acides,  trad.  de  l'angl.  de  Klnran,  avec  des 
notes,  par  Morveao,  Lavoisier,  etc.  Ronz,  1788, 
ln-8. 

4433  Doctrine  du  phlogtstique  et  décomposition 
de  l'eau,  trad.  de  l’angl.  de  J.  Priestley,  par* 
A«let.  Paris,  1798,  In  8.  * 

4433  Traité  pratique  d’analyse  chimique,  par  H. 
Rose,  trad.  de  rallcni.  par  A. -J.-L.  Jourdan. 
Paris,  1833,  a vol.  in-8.  fig. 

4434  Traité  élémentaire  des  réactifs,  leurs  emplois 
spéciaux,  leur  préparation  4 l’analyse,  par 


par  A.  Bulos.  Paris,  1819,  3 vol.  ln-8.  flg. 

443'i  Chimh:  appliquée  à l’agriculture,  par  le 
comte  Chaptal,  3*  édit.  Paris,  1899, 3 vol.  |n-8. 

4433  Chimie  métallurgique,  parGellert,  trad.  de 
l’allcm.  {par  d’Holbach).  Paris,  1 758, 3 >oî.  lu- 13. 

4434  Traité  des  essais  par  la  voie  sèche,  ou  des 

propriétés  de  la  composition  et  de  l’essai  des 
substances  métalliques  et  des  combusUbics  par 
M.  Berthlcr.  Paris,  i834,  a vol.  ln-8.  * 

4435  L*arl  de  Tessayeur,  par  Chaudet.  Paris, 
1833,  in-8. 

4436  Expériences  et  observations  sur  les  dliïérenU 
alliages  de  l'or,etc.,  trad.  de  l’angl.  de  Haichclu 
Paris,  i8o4,  in-4. 

4437  Descripûon  de  divers  procédés  pour  extraire 
la  soude  du  sel  marin  (par  Le  Lièvre,  Pelletier, 
Darcet  et  Aies.  Giroud },  avec  un  suppjémenL 
Paris,  an  111  (1794),  Id-4.  fig. 

4438  Chimie  hydraulique,  par  Je  C.  de  Lagaraye.  * 
Paris,  1775,  Id-19. 

4439 L'art  de  faire  le  via,  par  Chaptal.  Porfs , 
1807  et  1819,  in-8.  fig. — Voy.  le  n*6368. 

4440  L'art  du  distillateur  cl  marchand  de  liqueurs, 
par  Dubuisson,  3*  édit.  Paris,  a vol.  ln-8. 

4441  Traité  complet  de  l’art  de  la  di.Mlllaiioo,  par 
Dubrunfaut  Paris,  i8a3,  a vol.  ln-8. 

4443  L'art  de  composer  les  liqueurs  de  labié,  les 
eaux  de  senteur,  etc.,  par  Boulllon-Lagrarige. 
Porft,  i8o5,  in-8.  ’ * 

4443  L’art  du  distillateur  des  eaux-de-vie  et  des 
esprils,parL.-S.Lenormant.  Par/a,i8i7,a  vol.  • 
ln-8.  fig. 

4444  Nouvelle  chimie  du  goût  et  de  l’odorat,  ou  4 
Part  du  distillateur,  du  confiseur  cl  du  parfu- 
meur, mis  i la  portée  do  tout  le  monde,  par 
M.  G***.  Paris,  1819,  a vol.  In-»,  flg. 

4443  Recherchi'S  sur  la  découverte  de  l'essence 
de  rose,  par  L.  Lxsraàs.  Parts,  i8o4,  in-18. 
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fiiht  Pllctho,  de  V arte  de  tcotorL ..  coniposto  per 
Gioanvcot.  Rosinn.  Vcwtia,  iSAo,  la^^. 

AiA?  Cours  de  chimie  appliquée  à la  teinture,  par 
M.  Mieh.-F.ug.  Chevreul.  Paris,  a vcl.  lp-8.  i— 
Voir  le  n"  9267. 

AAA8  F.ténicnts  de  Tari  de  la  teinture,  par  Ber- 
thnllot.  J’aris,  iKoA,  a >o1.  ln-8. 

AAAp  Instruction  sur  l'art  de  la  teinture,  par  Pocr- 
ncr,  trad.  de  l'alkm.  par  G...  angniciUc  de  notes 
par  MM.  Desmarels  et  BerlhoUcL  Par^s,  1791, 
in“8. 

AA5o  Cours  de  Part  de  la  teinture,  par  liomasseU 
Paris,  an  vu,  ln-8.  ^ 

AA5i  Traité  des  propriétés  de  la  préparation  et 
de  remploi  des  matières  tinctoriales  et  des 
couleurs,  trad.  de  l’allemand,  par  M.  E.  Pécicl. 
Paris,  1818,  a vol.  ln-8.  flg. 

AA&9  T^’art  de  la  teinture  des  laines,  par  Hellot. 

Paris,  1750,  ou  1786,  lu  la. 

AA53  Recueil  de  procédés  cl  d* * *e\périences  .sur  les 
teintures  solides  que  nos  végétaux  lndiBèr.c.s 
communiquent  aux  laines  et  lainages,  par  Dam* 
bourney,  avec  le  supplément.  Paris^  1786-88,  2 
tom.  en  1 vol.  in  A.,  ou  avec  le  supplém.  refondu, 
Pans,  an  11,  in>-8- 

AA5A  Cours  élémentaire  de  teinture  sur  laine,  saie, 
lin,  chanvre  et  coton,  cl  sur  Part  d’imprimer  les 
toiles,  par  Vitalis.  ilou#n,  et  Paris,  182S, 
ln-8.  « 

AA55  L'art  du  teinturier  coloriste  sur  laine,  soie, 
fil  et  coton,  ouvrage  consultatif  pour  les  prati- 
ciens, etc.,  suivi  (Tune  concordance  chiiuico- 
tinctoriale,  par  Aug.  Vinçard.  Paiit^  1820,  iii'8. 
figures.  * 

âA&6  Essai  sur  le  blanchiment,  par  R.  O'  Rellly. 
Paris,  an  ix  (1801),  gr.  1n-8. 

Porlmatüqup,  Toy^i  D.  4TV>  Pt  raiv.  — L'&it  <lo 

t«  cul«Jne,  vo?.  Ie«  n.  lOfTS  pt  stiiv.— Pharmacie,  vojtpc  lei 
n.  TMi  tl  «1IÎV.— Alrbimlr,  roy.  !«•  n.SBSG  et  »uiv. — P)rotech- 
ni0,  T07.  Iff*  B.  UMts  et  euiv. 
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ni.  SCIENCES  NATURELLES. 

1.  Généralités.  . 

A.  Histoire,  DicUonnaIrrs,  Systèmes,  Traités 
élémentaires.  \ . 

*6457  Histoire  des  sciences  nalurclles,  depuis  leur 
ori^G  Jusqu’à  nos  Jours,  professée 'au  collège 
de  France,  par  G.  Cuvier;  complétée,  rédigée, 
anuoléc  et  publiée  par  M.  Magdeleine  de  Salnt- 
Ag)'.  PariSs  18A1-AS/A  vol.  ln-8. 

6657a  Histoire  des  progrès  de  riiistoirc  naturelle, 
depuis  178g  Jusqu'à  nos  Jours  (i83i),  par  G. 
Cuvier,  etc.  i82g-33, 5 vol.  ln-8. — Voir  30(^72. 
6657b  Dictonuaire  d’bistoiro  natur.,  par  Valmpnt 
de  ÜOMAaE.  f.y<m,A"9»i  8 vol.  ln-6. 

* 6658  IVouvcAU  dlcliiMuiaire  d'histoire  naturelle. 
Paris,  1816,  36  vol.  ln-8. 

t 665g  DKTiOMXATaE  des  sciences  naturelles.  Paris, 
1816,  Oo  vol.  ln-8.  Ou. 

$ 66O0  Dictionnaire  classique  d’bistoire  naturelle, 
ouvrage  dirigé  par  M.  Bory  de  Saint-Vincent. 
Paris,  i8*.ti-3i,  17  vol.  jn-8. 

6660*  Dictionnaire  pittoresque  d'histoire  natur., 
r^igé  sous  la  direction  tie  M.  Guérin,  terminé 
en  1863,  9 vol.  gr.  ln>8.,  avec  plus  de  700  pl. 


6661  Dlclonnaire  polyglotte  d’bistoire  naiurellr, 

,vpar  l*h.-A.  .Nemxicu.  llambaurt/,  1793-98, 3 vol. 
in-6. 

6603  Dictionnaire  raisonné,  étymologique. syoo- 
nymiqiie  et  polvgloUe  des  termes  usités  dans  les 
.sciences  naturelles,  par  A.-J.-L.  Jourdan.  Paris, 
1836,  9 vol.  ln-8.  ♦ 

06663  LixxÆisystema  naturæ.  //o/mi<p,1766,3  ton. 
en  6 vol.  in-8. 

460t  Àlanucl  d'histoire  naturelle,  par  J.-F.  Blu- 
menbach,  irad.derallom.  par Soulaugc  Artaud. 
ifat:,  i8o3,^  voi.  in-8.  fig. 

6605  Éléments  des  sciences  naturelles,  par  A.*M. 
('.onstaiit  Üuméril;  6*  édition,  rarw,  i83o,avol, 
' in-8.  fig. 

46660  Éléments  d'hisloire  naturelle  médicale,  par 
Acb.  Richard  ; 3»  édit.  Paris,  i838,  3 vol.  In4. 


B.  Auteurg  anqiens  et  modernes,  dont  les  ouvrages 
embrassent  diiïércntcs  parties  de  l’histoire 
naturelle. 


6666*  Arlstoteles. — Voye*  le  n®  3375. 

6667  Plikii  seenndi  naturalls  bistorla. 

66O7*  Ueruiolai  RAnBARi  castigationcs  pUniana- 
fiomir,  1693-9S,  lii-fol. 

6668  5Isr.  Becuichemi  praelecUones  lu  Plininni 
i5o3,  tu-fol. 

6669  Disquisillones  pllnlanæ  ab  A.-J.  a Turre 
^ Rczionlci.  Parmœ,  1763,  a vol.  In-fol.  {Au  mot 

Torre.) — Voyez  le  n*  19563. 

Ô670  Jo.  Erigcna  de  dhislonc  natur*  llbrl  quJn* 
* que,  etc.  àTonaffcriï,  1838,  ln-8.  * 

6670*  Hesponsorlum  curiosorum  compilswn’ 
CoRRADLii  de  Ualberstad.  Lubeck,  16761 
— Voir  le  U*  6593. 

6671  BtcH  der  natur.  Ausfsp.,  i675,  In-fol.— 'éir 
les  n<^  7366  et  3i863> 

Û673  I*  Secret  de  l’histoire  naturelle.  PertL 
i526»  ln-6.  gotli.  — (Gessiier  et  Aldaovaoor- 
Voye*  les  n«  5589  et  90.)  , 

6673  Fer.  Imperato,  dell’  istorla  naiuralc  no" 
XXXVIII.  yapoli,  1599,  in-fol.  . 

6676  Bacoftis  Sylva  sylvarum.  Amsteladami^i^^' 
pet.  ln-12. 

6675  Aiu.  Le  Grand,  historia  natur*  varHs  ev^ 
rimentls  et  raliociniis  elucldata.  LonAinu  ' 
scu  Sorimberger,  1678,  peU  ln-8.  — ^ ^ 
Londini,  1680,  seu  ediu  6“.  SoriaihergiCy < 


pet.  in-6.  , 

6676  Bradley’s  accouiu  of  the  works  of  wii 

London,  1721,  lu-6.  ..n, 

6677  Sclenia  délia  natura,  opéra  dl  G.-M.  0 
Torre.  üapoU,  1768,  2 vol.  in-6. 

6678  Histoire  naturelle,  par  Biftox.  . 

6678*  General  nainral  bislory,  by  J.  H****" 

1768,  3 vol.  In-fol.  . 

6679  De  la  nature  (par  Robinet). 

(ou  1766),  6 vol.  ln-8.  — Considérations  p 
sopiiique^  par  le  même.  1768,  b»-8.  , 

6679*  Contemplation  de  la  nature,  pav 
I/amèourÿ,  1782,  3 vol.  in-8. 

^680  Études  de  la  nature,  par  de  Saixt-H 


Paris,  i8o*i,  5 vol.  ln-8,  même. 

6681  Les  harmonies  de  la  nature,  par 

Paris,  i8i5,  3 vol.  ln-8.  .. 

6682  Tableau  de  la  nature,  par  M.  de 

trad.  de  l'allem.  par  M.  Eyrlès-  Pertt,  ’ 
2 vol.  in-8. 
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«AABdTratlato  ücllc  cosc  natiirall  e üd  loro  ordini 
coiisrrvatori,  coiUenonic  i principl  e le  (tene- 
rkhc  doUrino  d'  oqi'.i  sdenia  naiuralc,  tii 
Briigiiatclli.  /'arm,  i»37,  h >ol.  ln-8. 

An  hiMory  of  tlir  rarll»,  amlanimaicd  iialure, 
l>y  Oliv.  Goldsjiitu.  Lond.^  iKoG,  G vuU  in-8. 

/lAKâ*  The  lKN)k  of  nature,  by  J.  Mason  Oood. 
London,  i8;2G,  3 vol.  in>8. 

ââK5  UmehaltunRon  ans  der  Natiirgejkhirhlc,  von 
WancLM.  Augsp.,  iBiA,  vol.  In*8. 

C.  Histoire  naturelle  de  différents  pays. 

a.  Eoropr. 

AAAO  Histoire  naturelle  des  principales  proiluc- 
lions  de  l’Europe  niéridioiiale,  par  A.  Ilisso. 
Parts,  i8q6-27,  5 vol.  ln-8. 

4487  Histoire  naturelle  de  la  France  méridionale, 
par  Giraud  Soulavle.  ATmcr  et  Pans, 

A vol.  in-8.,  savoir  : 7 vul.  pour  la  minéralogie, 
et  le  t*'  vol.  des  végétaux. 

448K  Mémoires  pour  servir  à Phisloire  naturelle 
du  Lyonnols,  du  Forez,  etc.,  par  Allcoii  Dulac. 
Lj/on,  17Ô5,  'J  vol.  ln-8. 

4480  Voyage  au  Mont-Pilal  (par  Clarct  de  La 
Tourelle).  Lyon,  1770,  iu-8. 

4400  Mémoires  pour  riiistolre  naturelle  du  I.an- 
gucdoc  (par  J.  Astruc).  Paris,  17S7  (nouv.  titre 
1740),  ln-4. 

4491  Histoire  naturelle  du  Languedoc,  par  Gcii- 
sanne.  Montpellier,  1776-79,  5 vol.  In-8.  fig. 

449a  Mémoires  pour  servir  h l’histoire  naturelle 
des  Pyrénées el  des  pays  adjacents,  par  .M.  Pa- 
lassou.  /'au  et  Paris,  i8i5,in-8. — Suite.  Ibid., 
1819,  ln-8.  — Supplément,  suivi  de  recherches 
relatives  aux'aiiciens  corjis  de  la  Nuvcnipopu- 
lanic.  Ibid.,  i8ai,  ln-8. 

44o3  Histoire  naliirellc  de  la  Provence,  par  Dairuc. 
Aciffnon,  1782-86,  3 vol.  ln-8. 

44q4  Mémoires  pour  servir  4 riiistcire  naturelle 
de  la  Provence,  jiar  Oernard.  Paris,  1787-88, 

3 vol.  ln-12. 

44or»  F.ssai  sur  la  géographie  physique,  le  climat, 
cl  l’histoire  naturelle  du  déparlcmciit  du  Ûouhs, 
par  Girod-Chanlrans.  Paris,  i8io,  2 vol.  in-8. 

44g6  Histoire  naturelle  du  Dauphiné,  par  Faujas 
do  Saint-Fond.  Crenobte,  1781,  in-8. 

4497  J.-J.  ScHnrcHZCRi  itenera  per  Uelvetlæ  al- 
pi  nas  regiones  facta.  Luyduni-Bataoorum,  1713,* 

4 lom.  in-4. 

4498  C.-G.  SenxiDEX,  descript.  ilincris  per  Helve- 
tlam,  Galliam,  etc.  Erlanga",  1794,  in-4. 

4499  M.-Ant.  Capelleril  Pilali  inoiuis  liistoria. 
Batilete,  1767,  ln-4. 

4500  Histoire  naturelle  du  Jorat  et  des  trois  Inrs 
de  Neuchâtel,  etc.,  par  G.  de  Razuumowskl. 
Lausanne,  1789,  2 vol.  in-8. 

4501  Traité  sur  le  climat  d'Italie,  considéré  sous 
ses  rapports  physl({ucs,  roétéorologi(|ues  et  mé- 
dicinaux, par  le  T.  ( Thouvencl  ).  rérowc, 
1797-9H,  4 lom.  en  a vol.  gr.  ln-8. 

4502  Ani.  Bebtoloni  amœnilates  italicæ.  Bononio', 
1819,  tn-4. 

A5o3  Produxlonl  nalur.  dcl  lerrltorin  pistojesc, 
per  Ant-  Matanl.  Pisioja,  1782,  iti-4. 

4So4  Slorla  natiiraledcU’ isola  diCorsica,da  Stra- 
laneo  Gresalvi.  Firenze,  1774,  pcL  in-8. 
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4.V15  I quadmpcdl,  etc.,  di  Saidegna,  |ver  Cettt.  ^ 
Sassari,  1774,  3 vol.  ln-8. 

43oG  Sloria  naturalc  e medica  deir  isttla  di  Corfu, 
dl  Carlo  Botta.  Milano,  1774,  pet.  ln-8, 

4507  Ap.irato  para  la  hlsioria  nnl.  espaiîola,  tomo 
prlmero  conticne  inuchas  dissertacioncs  phy- 
slcas,  cspocialnicnie  sobre  el  diluvio,  por  Fr.- 

’ Jos.  Torrubia.  Madrid,  1 754,  in-fol.  lig. 

4508  Inlroducclon  a la  hbloria  natur.  de  Espaîla, 
por  D.-G.  Bowles.  Madrid,  1782,  In-4. 

4509  Observaciones  sobre  la  historia  natur.,  etc. 
dcl  ri-yno  de  Valencla,  por  A.  J.  CavAaiLLts’ 
HadrUl,  1795,  a vol.  hi-fol. 

A5io  Histoire  naturelle  de  l’ Allemagne,  par 
BECHSTKn.  Utpziç,  1791,  4 vol.  ln-8.  flg.  (En 
allemand.) 

4511  P.  Wolfart,  hlstorlæ  natur.  Hasslæ  Inferiorls 

pars  prima.  1719,  In-fol.  Ijg. 

4512  Sgopoli  dcliciie  (lorie  cl  faunæ  Insiibrics. 
Ticini,  1786,  3 part,  in-fol. 

4513  G. -11.  Kranicr,clcnchus  vegctablllum  et  anI- 
malium  Austriæ.  Viennœ,  1766,  in-8. 

4'u4  C.  Schwcnckfelt,  sllrplumetfossIllumSnesi* 
calalogus.  LipsUr,  1601,  in-4. 

43i5  Histoire  des  singularités  naturelles  d’Angle- 
terre, etc.,  trad.  de  l’anglois  de  Cblldrcy  (par 
Briot).  Paris,  1667,  ln-12. 

45iô  Berkcnhout’s  synopsis  of  nalural  history 
of  Grcal-Brltaln  and  IreJand.  London,  1780 
2 vol.  ln-8. 

45i7  MsTOft’s  observations  relative  to  lhe  natural 
hl-story,  etc.,  of  lhe  western  counticsof  England 
Saliibury,  1797,  a vol.  ln-8.  flg. 

4.5i8  BoRtASB’tnatural  hUtory  ofCorowalLOf/bnf 
1758,  In-foL  ’ 

4519  LeiGH’s  natural  hlstory'of  Làacaahlrc,  etc 
London,  1700,  tonfol. 

4520  Moetox's  natural  hiatory  of  NorUiampton- 

shlre.  London,  1714,  In-fol.  . • 

4521  Walus’s  natural  histôrf  ofTîorthufnferland, 
etc.  London,  1766,  3 vol.  in-4. 

4523  Plot's  natural  history  of  Oxfordsftlre. 
Oxford,  1705,  in-fol. 

45a3  NATf!i*i-  history  of  Selbornc  (by  G.  White). 
London,  178g,  In-4. Voir  le  n*»  37181. 

4534  Plot's  natur.  history  ofSUffordshlrc.Ox/brd, 
1C8G,  in-fol. 

45a5  SiBiuLDi  Seolia  illustrata.  — Voir  le  n»  27381. 

4536  A natural  history  of  TrelamI,  by  Ger.  Boatc, 

Th.  Molincux  and  olhcrs.  Dublin^  1755,  ln-4. 

— Voir  le  n*  37478, 

4527  Fauoa  orcadonsis,  or  the  natural  history  of 
Orkney  and  Shetland , by  George  Low.  Edinb., 

181 3,  in-4. 

4528  Poxtopp!da.t’s  natural  history  of  Norway. 
London,  1755,  in-fol. 

4529  Horuedow’s  natural  history  of  Ictlaiid.  Lon- 
don, 1758,  lu-fol. 

4530  Histoire  naturelle  de  l’Islande,  du  Groenland, 
etc.,  traduite  de  l'allemand  de  J.  Anderson  (par 
Sellius).  Paris,  i73o,  3 vol.  in-i3. 

4531  G.  Bzvcztksei  historia  natur.  Poloiiix,  etc. 
Sandomiri<r,  1721,  ln-4. 

4532  Description  physique  do  la  Tauridc,  relati- 
vement aux  trois  règnes  de  la  nature,  par  le 
prince  Dimitri  Ul  de  Galilzin,  trad.  du  rus^e  m 
fran^is,  La  Uaye,  1786,  in-8. 


Digiti/»-- 


Googk 


7 


9» 


STJENCF.S  ET  ARTS. 


b.  Aile»  Afriqoe  Amérique. 

/^5SS  I-es  obsorratloiis  de  plosletin  singularités 
trouvées  en  Grèce,  etc.,  par  P.  Brj.O!^.  Paris ^ 
i555,  in-4.  (Peut  se  placer  dans  les  Vo)'ag<''>, 
n»  iog37*) 

A53â  Portraits  d'oiseaux,  animaux,  etc.,  d’Aralde 
et  d’Ëg)  plc,  observés  par  Belos.  PariSy  1537, 
iu-â. 

A535  Ri’Ssf.l'b  naturn)  lilstory  of  Aleppo.  LonAony 
i70a, in-4. 

453A  P.  Alpim  hisioria  natiir.  Æg)’pü.  Lugduni- 
Balttvornm^  1735,  a vol.  ln-4. 

4557  \alurhlstorl>cüc  Rcison  in  Egv'plon,  etc., 
\un  llemprich  iind  EiiRF.xBr.ito.  Berlin^  iSstt, 
in-4.  (Ees  sont  décrites  5 Par- 

tirle  ÈHRfXRRRO.) 

4538  Icônes  rerum  natur.  quas  in  Uinere  oriental! 
dopinxit  Forskal , cdiüil  NicaraR.  Jlaunitr . 
177b,  in-4. 

650g  Historia  natural  de  las  Indias,  por  Jos.  de 
Acosta.  Sftlïla,  iSgo,  in-4.  — Voir  le  n*  7384. 

4340  G.  PisoMs  de  Indi»  re  naturali  lib.  XIV. 
LufdunUBatatomm^  i658,  In-fol. 

456 1 Histoire  naturelle  des  tics  Canaries,  par 
MM.  Barrer-Wrbb  cl  Sabin  Berthclot.  Pan's^ 
i835, 7 part.  çr.  ln-4.  cl  atlas  gr.  In-fol. 

4544  De  la  natural  historia  de  las  indias,  por  K. 
OnEDO.  Toledo^  i5:i6,  In-ful. 

4543  Historia  medical  de  las  cosas  que  sc  traeii  do 
nuestras  Indias  occidentales......  por  cl  docior 

MosARnes.  Senlta^  1374,  ln-4.  fig. 

4544  F.  HERNAKDE7,  Mova  pl.inlarum,  animal.,  etc. 
mexicanor.  histoHa.  Boaur^  i6.')i,  in-Tot. 

4343  Journal  de.s  observations  faites  en  Amérique, 
par  L.  Feullé.  Parts,  1714,  3 vol.  ln-4.  — 
Voir  le  n“  5îiC6. 

4546  Saggio  dell.a  sloria  natur.  del  Chili,  da  Mo- 
Hna.  Bologne,,  178^1,  in-8.  — Voir  le  n«  u86g6. 

4547  Saggio  ruIIr  storii  natur.  délia  proviiicla  dcl 
gran  Qiaco,  da  D.-G.  Jolis.  Faen:a,  178g,  in-8. 

434g  PiBOMs  bUtorla  natur.  BrasiÜæ.  Lugduni- 
Batavûrvm^  i648,  in-fol. 

434g  Histoire  naturcUe  de  la  HoBande  équinoxiale, 
par  Ph.  Femio.  ln-8. 

454g*  AbbilduogdMtir  NfUrgesdiKhtc  Brasiliens. 
IFefviar,  igfi8,tQ-fol.(Art.  HATniiLiK.v  de  Wlcd.) 

4550  Essai  sur  l'histoire  naturelle  de  Plie  Saint- 
Domingue  (par  le  P.  Mcbolsou).  Paris^  1776, 
I0-8. 

4551  Voyage  d'un  naturaliste,  et  scs  observations 
faites  sur  les  trois  règnes  de  la  nature,  dans  plu- 
sieurs ports  de  mer  français  et  espagnols,  au 
continent  de  l'Ainérique  septent.,  4 Saiiu-Yago 
de  Cuba,  4 Saiiil-Duminguc;  par  M.  E.  Des- 
courtila.  PerlSy  i8og,  3 vul.  iu-8.  ftg. 

453a  H.  SixiAva’  voyage  to  the  Islands  Madera, 
Barbados,  etc.  london„  1707,  a vol.  In-fol. 

4333  Or.  ntJGiics'  natural  hislory  of  Barbados. 
IfiHiiotty  1750,  in-fol. 

4554  Histoire  naturelle  de  U Caroline,  etc.,  par 
Cateay.  tÀimlres,  1731,  a vol.  in-fol. 

4555  Pisclum,  etc..  Imagines,  quas  Catesby  reddi- 
dil,  ËiSF.vBERcf:RcdidU.  Norimb.y  1760,  in-foi. 

4556  P.  Hhowm's  civil  and  natural  btstory  of  Ja- 
malca.  — Voyez  le  n*  a8647. 

43.37  Concise  natural  hislory  of  the  Florida,  by 
Rern.  Rouans.  \'fir~Yorh\  1776.  ln-8. 


45.38  Ch.  Darwin's  Journal  of  researcbcf  into  th^ 
natural  hlstory  and  geol<HtT  of  vaiious  coun- 
tries  visitcd  by  II.  M.  S.  Beaglc,onthccominan(l 
of  capt.  Filzroy,  frum  i83a  to  i830.  iMndon., 
i83g,  ln-8. 

a.  GMogic. 

(Voir  I*  B.  8371,  •‘t  lUtsI  k<  o.  I9MI  fl  toivaati.) 

A. Théorie  de  la  Terre;  Constitution  mloéraiogique 
du  Globe  et  de  ses  différentes  parties. 

4560  Th.  Burnettl  telluris  (hcoria  sacra,  acce<l. 
rjusdeiii  archaeologia  philosophiea.  Amstelod,^ 
i6gg,  sen  Londini,  170a,  in-4. 

4501  G^grapbie  physique,  parWooDWARO.  Porfa, 
1735,  ln-4. 

456a  G.'B.  Lcibnilii  prologva,  slve  de  prima  fade 
telluris.  (iotiinger,  i74g,  in-4. 

4563  trvx/iu  orallo  de  telluris  habitabilis  Incro- 
uienlo.  Lngd.-Balav.,,  1744,  in-8. 

— Voyei  les  Œuvres  de  Uuffon. 

4564  neciidl  de  divers  iralUS  sur  rhlslnlre  natur. 
de  la  terre  et  des  fossiles  (par  E.  Bertrand). 
Avignon,  1766,  lii*4« 

456.3  i.eitres  sur  l'hlst.  natur.  de  la  terre,  etc.,  par 
De  Lie.  La  l/ayc,  1779,  5 tnm.  en  0 vol.  in-8. 

4566  Traité  élémentaire  de  géologie,  (>ar  De  Ltc. 
Paris,  î8og,  ln-8. 

4567  Lettres  sur  t'hisloire  physique  de  la  terre, 
par  De  Lee.  Paris,  1798  ln-8. 

4368  Théorie  de  la  terre,  par  M.-J.-CI.  de  Lamé- 
ihcrie,  édition  augmentée  d'une  minéralogie. 
Paris,  1797,  5 vol.  ln-8. 

4 >6g  Essai  de  géologie,  ou  mémoire  pour  servir  4 
l'histoire  natur.  du  glolve,  par  B.  Faujas-Sahit- 
Fond.  Paris,  i8o3,  a totn.  eu  5 vol.  in-8.  fig. 

4570  Leçons  de  géologie,  par  Lamélherie.  Paris, 
1816,  .4  vol.  ln-8. 

457]  Observations  sur  In  fonnaiion  des  monta- 
giics,  avec  les  changements  arrivée  4 notre  globe, 
par  P.-S,  Palla.s  (irad.  par  Gobet).  Paris,  178a, 
in-ia. 

4573  Explications  de  Playfair  sur  la  théorie  de  la 
terre  par  Hutton,  et  examen  des  systèmes  géo- 
logiques fondés  sur  le  feu  et  sur  l'eau,  p,vr 
M.  Murray;  trad.  de  l’anglais  par  C.-A.  Basset. 
Pari#,  i8i5,  ln-8.  flg. 

*4573  Insiitutions  géologiques,  par  Scip.  Bieislak. 
.ViVan,  181K,  3 vol.  ln-8.  et  allas  in-4. 

4574  Traité  de  géognosie,  par  M.  d'AubuIsson  , 
a*  édit.  Porf#,  i8a8,  ou  i833-34,  3 roL  ln-8. 
(les  a*  et  S»  vol.  par  Amédée  Durai). 

4575  A new  System  of  geology,  by  A.  Dre.  London, 
1839,  ln-8. 

4576  Principles  of  geology,  by  Ch.  Lteu;  flfih 
édition.  London,  1887,  4 vol.  In-ia,  fig. 

4377  Nouveaux  éléments  de  géologie,  par  Ch. 
LycII,  trad.  de  l’anglais  parM«*  Tullla  Meulleii. 
Paris,  i84o,  In-ia,  fig. 

457g  Introduction  to  geology,  by  Bakewcll , flfih 
édition.  London,  i838,  ir>-8. 

4580  Manuel  géologique,  par  H.  -T.  de  I^beche  . 
trad.  de  l’angt,,  avec  des  additions,  par  M.  Bro- 
chant de  Viiilers,  3*  édition.  Paris,  i84o,  fig. 

— Becherches  sur  la  partie  théorique  de  la 
géologie  ; et  l'art  d’observer  en  géf>logle,  par  le 
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même,  trad.  de  l’angl.  par  H.  Collegno.  PariSy 
tA3d.  (Chaque  oinragc  en  i vol. 

A58i  Traité  élémcniairc  de  qéologlc,  par  Rozet. 
VariSy  ib3û*37,  ‘2  >ol.  in-8.  et  ail.  C^uth 

éiémcnlalre  lie  géogna&ie^  par  le  même.  i83o, 
in-8.  Ü!t. 

1)383  lulroducllon  A la  géologie contenaiii  des 

nollons  d'aslrononiic,  de  niétéorulogie  ti  de 
Qdiiéralogle,  par  J. -J.  d'Omaltus  d'ilalloy.  Pa- 
riSy  1833,  in>8.,  et  a(l.  de  3 tab.  et  i7  pl. 

6.583  Eléments  de  géologie,  ou  seconde  partie  doa 
éléments  d’ioorganoinie  particulière,  par  le 
même,  S*  édIL  Strasbourg  et  Partie  in-8., 
avec  6 cartes. 

6586  Précis  élémentaire  de  géologie,  par  le  luême. 
Parts  y i$63,  bt-8. 

>^585  Eléments  de  géopaphiephysiqueetde  météo- 
rologie, servant  diniroduction  à l’étude  de  la 
géologie,  par  H.  Lecoq.  é^^ermpn(>/^«rr«nd  et 
PariSy  j837,  ln-8. 

6586  Eléments  de  géolojde  et  d'hydrographie,  prf 
te  même.  Ibid. y iS.38,  3 vol.  ln-8.  fig. 

«6586*  Etéinents  de  géologie  pure  et  appliquée,  par 
A.  Rivière.  PariSy  i83g,  in-8. 

» 6587  Discours  sur  les  révolutions  de  la  surface  du 
globe,  et  sur  les  cbangomeuts  qu'elles  ont  pro- 
duits dons  le  règne  animal,  par  G.  Cuvier, 
8*  édit.  PariSy  i84o,  in-8.  Hg.  •—  La  7* édition, 
sous  la  même  date  , «st  in-18  (introduction  de 
l’ouvrage  porté  sous  le  o*'  5683).  ^ 

6588  Lettres  sur  les  révolutions  do  globe,  par 
Alcv.  Bertrand  ; 5*  édition , considérablement 
augmentée,  enrichie  de  nouvelles  notes  par 
MH.  Arago,  Bile  de  Beaumont,  Al.  Brongniart. 
etc.  PariSy  i83g,  lu-8. 

658g  Le  monde  primitif  et  l’antiquité  expliqués 
par  l’élude  de  la  nature,  par  le  D'  Llnk , trad. 
de  l’alleoi.,  par  J.-J.-Clémenl  MuUct.  PartSy 
1837,  3 vol.  in-8.  (Ce  n’est  pas  un  ouvrage  parc* 
ment  géotoglqiie,} 

65go  System  of  genlog^with  a theory  of  tlie 
earth,  and  a»  explanatlon  of  ils  conocrtlon , 
with  the  sacred  records,  hy  Haccullocti.  Lond.y 
i83i,q  vol.  In-8. 

65oi  liK  Buckland  on  geology  and  mineratogy, 
38  edlu  LondoHy  1837,  3 vol.  in-8.,  avec  88  pl. 
— La  géologie  et  la  minéralogie  dans  leurs  rap- 
ports avec  U théologie  n^Mrclie,  trad.  par  L. 
Doyere.  i><irir,  i858,  a vol.  hi-8.  flg. 

65p3  Geolog)'  of  déluge  ; new  and  coucluHve  phy- 
slcal  rlcmonstratioDS,  bolh  of  the  fact  and  pc- 

riod  of  the  niosaic  dduge by  G.  Fairholnu*. 

Loud.,  t8S7,  in-8.  fig.  * 

ASgS  Doctrine  of  the  deiuge,  vlndicatlng  the  scrip- 
tural account  from  the  doubtswkicfa  hâve  rc- 
ceoüy  been  cast  upOo  it  by  geological 
tlons,  by  L.  Vemon  Harcourt.  London,  i838,  3 
vol.  In-8. 

65g6  Tableau  des  terrains  qui  composent  l’écorce 
du  globe,  ou  essai  sur  la  structure  de  la  partie 
connue  de  la  terre,  par  Alex.  Brongniart.  PariSy 
183g,  ln-8. 

* 65g6*  Géologie,  ou  histoire,  formation  et  disposi- 
tion des  minéraux  qui  composent  l’écorce  du 
globe  terrestre,  par  lluot.  i’arir,  i&38, 3 vol. 
io-8.  fig. 

65q5  MéMoiass  de  la  Société  géologique  üc  France. 
PariSy  1838-63,  5 vol.ii>-6. 


9î) 

65g6  TiunsACTiONSor  ibe  geological  Sodety.Lond., 
^ i8ii-3g,  10  vol.  ln-6.  fig. 

6ôg7  Kibcheiu  inundus  sublerraneus.  Aputeiod.y 
1678, 3 vol.  lii-fol. — Voy.  le  801g. 

65g8  Essai  géoguostiqiic  sur  le  gisement  des 
roches,  par  Alex,  de  Humboldt  Sirasbourgy  i8s3 
(aussi  1836),  in-8. 

65go  Seetious  and  vlews  illustrative  of  geological 
plienomena,  byde  Lébecbv:.  Londorty  i83o,in-6. 

6G00  Geological  travels,  by  J. -A.  De  Luc.  Londorty 
1810-13,  5 vol.  ln-8. 

6O01  Mémoires  uour  servir  6 une  dcsciiplion 
géologique  de  la  France,  par  MAI.  Dufrenoy  et 
Elle  de  Beaumont.  Ports,  i83o-38,  in-8.,  toui.  I 
à IV.  , 

6ÔOf*  Allas  et  description  n^inéralogiquc  de  la 
France,  par  J. -Et.  Giicttard,  publié  parMoiinet. 
Paris,  1780,  in-ful.,  partie,  avec  33  cartes. 
(On  y réunit  8 caries  destinées  à la  suite  de  cet 
atlas.) 

6O01**  Explication  de  la  carte  géologit^  de  la 
France,  rédigée  sous  la  direcMou  de  Brochant 
de  Vtlllers,  par  MM.  Dufrenoy  cl  Elle  de  Beaii- 
monl.  PariSy  imprim.  roy.,  t86i,  ln-6.,  lom.  I, 
avec  une  carte  d’«semblagc.  (La  carte  géolo- 
gique esicaO  fauines.) 

6603  Memoir  00  the  geology  of  ceatral  France... 
by  Gi  Poulet  Scaore.  Londony  1837,  in-6.  et 
planches  fn-fol.  ^ 

y 6603  Description  géologiquif  des  environs  de  Pa- 
ris, par  £.  Cuvier  et  Alex.  Brongniart.  Paris, 
1833,  in-â.  (Partie  séparée  du  n*  5683.) 

66o3*  DeteripUon  géologique  du  département  de 
la  Selne-lnférleure,  par  M.  Passy.  Boiwn,  >833, 
9 vol,  in-6. 

66o6  Description  des  terrains  volcaniques  de  la 
Franréccntrale, par  AniédéeBurat.  PariSy  1888, 
ln*8.  flg. 

6605  Vues  et  coupes  des  principales  formations  géo- 
• logiques  du  département  du  Puy-de-Dême,  avec 

la  description  des  roches  qui  les  composent,  par 
Lecoq  et  BouilIeL  Clermonty  i8So^ln-8.,  ctatlas 
in-6.  de  61  pl.  coior. 

6606  Description  géognoslique  des  environs  du 
Puy,  en  Vclay,  et  particulièrement  dn  bassin  au 
milieu  duquel  cette  ville  est  située  par  J.-H.  Ber- 
trand-Roux, avec  une  carte  coloriée  et  deux 
planche!.  Pari#,  1836,  in-8. 

6607  Essai  géologique  sur  la  montagne  de  Bou- 
lada,  près  d’Issoîre , département  du  Puy-de- 
D6mè,avec  la  descrlpt.  et  les  flg.  des  ossements 
fossiles  qui  y ont  été  recueillis;  par  Devèze  de 
Chabriol.  Clermont-Ffrrandy  i837,in4ol.  flg. 

* 6808  Le  Mon t-d 'Or  et  tes  environs,  remarques  sur 
la  structure  et  la  végétation  de  ce  groupe  du 
montagnes,  par  R.  Lecoq.  L'IrrmoM/,  1 835, ln-8., 
avec  16  vues. 

660g  Études  géologiques  dans  les  Alpes,  par  L.- 
A.  Necker.  PariSy  1841,  in-8.  fig.,  tome 

6610  Geology  of  the  south-east  of  BnglaM,  by 

Gideon  Londony  i838,  fn-8.  fig. 

6611  Mammatt’s  colloctlon  of  geological  l^acts  and 
pracUcal  ol>ser\ allons,  inlerided  to  clucklate  ihc 
formation  of  the  Ashhy  Coal-Pield.  London,  i836, 
in-6.,  avec  cane  et  103  planches  coloriées. 

6Ci3  The  fossiis  of  the  southDowns,  by  (îldeon 
Maxtell.  Londorty  183s,  in-6. 

66i3  Illustrations  of  the  geology  of  Sussex,  by  Ifae 
same  London,  1837,  iu-6. 
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a0i3*  Thefossilsof  Tilgate-Forcst,  byG.  ^Janlcl!. 
London.,  1827»  Hg. 

AOift  A gcological  suncy  of  tho  YorLshlrc  cnast, 
by  G.  YotKG  and  J.Blrd.  i893,  in>A. 

fig.  color. 

A6ift*  lüustrallons  of  lhe  gcology  of  Yorks)iirc« 
by  Job.  PmidUPS.  York^  i8-20-36>  a vol.  in-4. 

A4i5  Beltrage  riir  Ge«gnos)c  des  russiMhen  Kci- 
ches,  von  D»  Christ -Hrtnr.  Paiidcr.  Smint-P^- 
tertbourg,  i83o,  in*â.,  avec  32  plaiidies. 

3O1&*  Geognostisclic  Üeschreiliuiig  von  Polen, 
sowle  der  Obrigen  Nordkarpaihou-Lacndcr^voii 
G.-G.  Puseb.  Stuttoart^  i83i-30,  2 vol.  tu*8., 
et  allas  In-fol. 

HGtÔ  Fragments  do  géologie  et  de  clhiiatologle 
a^aliquc,  par  Alex,  de  TluniboUll.  Paris^  iiii^ 
2 vol.  In-i. 

3O16*  Asie  centrale^  recherches  sur  les  chaînes  de 
montagnes  et  la  climatologie  comparée,  par  le 
même.  iB33,  i vol.  ln-8. — Voir  le  n”  3734. 

A6 17  Contributions  to  gcology,  by  IsaacLca.  Ptti- 
tadei^iOy  i889,  gr.  ln-8.  % ^ 

B.  Montagnes  et  Volcans. 

^ * 

36i6  JoaitBoccâat  opus  de  montibus,  syUI$.elc. 
yenetiiSy  1Û73,  lu-fol. 

3Cto  montagnes,  par  M.  de  Nj  (de 

Nagarcl).  WflUiertfam,  1783,2  vol.  in-8.  ^ 

AG20  Observations  aur  llntërleur  de9inonlagno>, 
par  Tbkoba.  Paris,  i"874  In-fol. 

3G21  Picturosque  viewsof  the  principal  môuntains 
of  lhe  World,  by  Rob.-Andr.  RronetL.  London^ 
1807,  3 Tol.  In-Â.  • 

3022  Minéralogie  des  volcaos,  Faujas-Saint- 
Fond.  Paria,  1783,  ln-8.  e 

3623  Histoire  naturelle  des  volcams,  par  Or- 
dinaire. Pana,  an  x (1802},  ln-8. 

3624  Considérations  on  volcanoes...lcading  to  Uic 
establishment  of  a new  tln  ory  of  Üie  earlb,  hy 
G.  Poulet  SCBOPK.  Ufndon,  1825,  ln-8. 

3025  Considérations  générales  sur  les  volcans*  et 
examen  critique  des  diverses  diéories......  par 

Girardin.  Paris,  i83i,  hi-8. 

3625*  Théorie  des  volcans,  par  le  comte  A.  de 
Bylandt  Palstercamp.  Paris,  |830,  3 vol.  iu-8., 
et  atlas  in-fol.  * 

3G2G  Recherches  sur  les  volcans  éteints  du  Viva- 
rals,  etc., par  Facjas. Grenoble,  1778,  In-fol. 

3027  Description  des  Pyrénées....  par  M.  Draict. 
Parta,  181S,  2 vol.  ln-8. 

3G2B  Rssal  sur  la  coiisUtution  géognostique  des 
Pyrénées...  par  J.  de  Clarpeoiler.  Paris,,  1823, 
In-B.,  avec  une  carte. 

3Ô28*  Essai  sur  les  glaciers,  et  sur  le  terrain  er- 
ratique du  bassin  du  Rhône,  par  le  même,  /.au- 
sonne,  1831,  ln-8.  Gg.  . « 

302(}  Histoire  naturelle  de  la  inoniagne  de  Salnl- 
PlciTc  de  MaCstrecht,  par  Fvcjas<  Paris,  1709, 
ln-3. 

3030  Histoire  naturelle  des  glacières  de  la  Suisse, 
trad.  de  rallcmand  de  Grouucr,  par  de  Kcralio. 
Paris,  1770,  li>-3.  fig. 

303 1 Description  des  vallées  de  glace  et  des  hautes 
montagnes  qui  forment  la  chaîne  des  Alpes,  par 
Bourrlt.  Genève,  1783,  2 vol.  ln-8. 

AG3‘i  Description  des  glacières  de  Savoie , par  le 
même.  Cmére,  1785,  ln-8. 
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3G33  Description  des  cols  des  .Vlpes,  par  le  même. 
Genève,  i8o3,  2 vol.  in-8. 

3033*  Etudes  sur  les  glaciers,  par  L.  Agassix. 
firuchiUel,  i83o,  In-R.,  cl  allas  de  32  pl.  In-fol. 

3033*  Ff  monte  Vesuvio,  por  J.  de  Qcinobes. 
Madrid,  1632,  ln-3. 

3633  Trattalo  de!  monte  Vesuvio  e del  suoi  incen- 
dU.di  Gian.-Bern.  Giulianl.  .Vopofi,  i032,  lu-3. 

3635  SIoHa  e fcnomciii  del  Vesuvio,  espostl  da 
(i.-M.  delia  Tobrp.  yapoli,  i?55,  ln-3. 

3036  Prodrome  deila  mincralogia  vesuvtana,da 
T. Monticclli  eCovelli.  Aapaft, 1825, ln-8., avec 
un  atlas  de  19  pl. 

3OS7  Observations  sur  les  volcans  des  Deuv- 
Siciies',  |)ar  W.  Hamiltos.  ^aples,  1770,  lii-fol. 

3636-OEuvres  complètes  de  W.  üainiiton.  Paris, 
1781,  ln-8.  , — 

303o  B \a2n.TV  di  lutte  le  vedute  rappresentann 
r cruzioni  del  monte  Vesuvio.  ^apoii,  i805, 
In-fol.  obi. 

^63o  ISTOKtA  del  trémolo  délia  Calabria.  IVapolf, 

1 7K7,  in-3.  et  atlas  in-fol. 

„ 363t  I Campi  flcgrci  deJla  Sicilia  e dclle  isole  chc 
le  sono  fntnruo,  o dcscrizione  flslr.1  e mlnera- 
loglca  di  queste  isole,  dair  abate  Fr.  Fcrrara. 
Mcisina,  iRjo,  ln-3.,  avec  carte. 

3032  Storia  gcncialo  dell'  Etna,  dall’  almtc  Fr. 
Ec*rrara.  Caiana,  1793,  in-8.—  Oesrrlzlonc  dell’ 
Etna,  del  medeslina  Patermo,  1818,  tn-8.  flg. 

3G33  Storia  naturalc  e generale  dell’  Etna,  di  Glus. 
Rkcupluo.  Catania,  i8i5,  2 vol.  ln-3. 

3043  Mémoires  sur  les  Iles  Ponces,  et  ôualoguc 
des  produits  de  l’I-Hna,  pour  servir  à riiistoiro 
des  volcans,  par  Déod.  Doloiuicu.  Paris,  1788, 
in-8.  fig,  ■ — Voy.  les  n*'*  5i23  et  5i5i. 

3045  Histoire  et  pliéuomènes  du  volcan  cl  des  lies 
volcaniques  de  Santoriu...  par  M.  Pablvë  Pèguos. 
Imprim.  roy.,  1832,  »n-8. 

3635*  Description  physiciue  des  Iles  Canaries, 
suivie  d'une  lodicatlnn  îles  principaux  volcans 
dtaglobv,  par  Léo q.  de  Buch,  trad.  de  l'aUem. 
par  C.  Boulanger.  nfNs,  i83ü,  in-8.  et  allas  de 
pl.  in-fol. 

3635*  l'tm  niervdllensemcnt  graudt  mouvement 
de  lérre.  Anvers,  i530,  in-3. 

C.  Histoire  naturelle  des  Haut. 

• 

3630  J.  Ilerbini  dlssertatlonrs  de  admlrandis 
niundl  calarartis,  de  æstu  maris  refluo  et  de 
tcrrcstrl  |iaradi.so.  Amslelod.,  1O78,  in-3. 

3047  HydrogOologlo,  ou  reclicrclios  surriiinucncc 
des  eanx  sur  le  globe,  etc.,  par  J.-B.  Lamarck. 
Paris,  180a,  in-8. 

3038  Histoire  pbysl<|ue  de  la  mer,  par  L.-F.  Mar- 
sibU.  Amslerd.,  1725,  in-fol. (.\rticle  Mabsic.m.) 

3649  Essai  sur  l'hisloire  nnlur.  de  la  mer  Adria- 
tique, par  Donvti.  La  Haye,  1758,  ln-3- 

4630  Essai  sur  rhistolrc  économique  dos  mers 
orcidenlales  de  France,  par  Tipbaigne.  paris, 
1760,  in-8. 

365i  Del  Tevere  dl  Andrea  Bacci  llbri  tre,  ne* 
qnaH  si  traita  délia  naiura  dell*  arque,  special- 
meniedel  Tevere,  e dcll'acqueantlclie  dl  Romn, 
de!  MIo,  dcl  Pô,  Arno  , c d'allri  fonli  c Auml 
del  mondo.  f'enetia,  157O,  c fîoma,  i59o,  li>-à. 

3052  Dissertation  toucbaol  i’orlginc  du  Nil,  etc., 
trad.  du  lat.  d’Is.  Vossiu?.  Paris,  1O67,  ln-3. 
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MS3  llccherchi*$  sur  b forinatiuti  cl  rcxKtcnoe 
ilt-a  ruhkcaut,  rividrctct  torrcitb^  par  LcCrculx. 
Parité  tfioâ,  in-.V 

Diiicours  ü«  la  nature  des  eaux  et  fontalnet, 
par  IMlimt.  Purti^  tS8o«  ln-8. 

La  mémoire  renouvelée  Uescaut  nalureUes, 
par  J.  Blanr,  Paris^  i0o5,  ln-8. 

4655*  La  science  des  eaux,  par  le  V.  Francis. 
— Voy.  le  n*  Sidy. 

4656  De  Balxeis  omnla  qoæ  extant.  f'encf.^  i553t 

in-fol.  I 

4657  TracUtus  de  balnels,  sccundum  GorriLDf 
de  Fulgloeo.  147S,  in-4. 

4658  TnacTiE  des  eaux  artificielles,  Fitnney  |i>>4. 
gotli. 

4659  Sav<marol«  opas  de  iMiIncit  et  lhcrmls‘na> 
turalibus.  Frrr«ri’ir«  i485, 1M« 

4660  And.  Bicai  de  tlicrmis  Ul>.VILFrNr(.)  iSyi, 
In-fül. 

4601  Kssai  sur  les  eaux  minérales,  naturelles  et 
arflGcIclics,  par  OoDlIlon-Lagrange.  /'ara,  i8i  1 , 

1A<^ 

466*i  Mémoires  pour  servir  4 Hilslolre  des  eaux 
minérales,  sulKuruses,  et  dos' eaux  tbarmales, 
par  Anglada.  ParfSy  1827,  2 vol.  In*8. 

4C63  Traité  des  eaux  mln^ales  et  des  établisse* 
nients  thermaux  du  département  desPvénées- 
orientales,  par  Anglada.  Montpellier  eT/^«rfi, 
iS53,  a vol.  ln-8.  fis. 

4664  fontaines  acides  dé  la  forest  d’ArdfiDnc, , 
par  Glib.  LYVBoncit.  Envers,  1 jSg,  ln-4* 

4665  Petit  iralcté  des  merveUieux  cITecls  dé  daux 
fontaines  en  la  f^orét  d*.\rdeuno,  j>ar  PMI. 
Rançon.  Psrfs,  1577,  péL  iiK8.  (Art.  Lvvaoncu.) 

4666  Abrégé  de  la  praprlélé  dos  bains  de  Pluoi- 
bières,  extrait  des  livres  lat.  de  3.  Ltaon.  Por/s, 
1676,  ln-16. 

4O67  Kntier  dlsco|irs  de  la  verta  dés  «bains  de 
Plombières,  par  A.  M.  C.  Porit^  i58i,  lu*iC. 
(Ardefe  Le  l^.) 

6668'Des  fontaines  do  Pougots.  Paris,  i584,  i>et. 
I0-8.  (Article  Pidoug  où  sont  indiqués  plusieurs 
autres  ouvrages  sor  Ic^nème  sujet.) 

4669  Histoire  natarclle  de  la  fcTittaine  qui  Lrûlo, 
près  de  Grenoble  (par  3,  Tar4Hn).*roMrnon, 
1O18,  in-12. 

4C70  AnnoutlonesJoan.-Ant.  PAimir.iveronçnsis, 
de  ihcrmls  galüaiianis,  quæ  in  agro  sunt  tj^ru* 
nensi,  dialogl.  (Pmef.,  i.'>o^  in-Tof. 

4671  Del  bagid  al  PIsa,  irauato  d’Apt.  Corchl.^ 

Ftren:e^  i?5o,  ll>-4.  ûg.  ' * 

4672  Traiado  de  las  agitas  mcdicinalcs  do  Salaïu- 
lUrquCfConuiimcnlc  llaman  de  Saèedon.  escrlio 
eu  lengua  arabe,  por  Agmet-Den-Abdala,  niè. 
dico  de  Tolcdo,  en  cl  aho  de  i5o4  : ir^uc.  al 

- Idluoia  caatelJano,  c llusirado  cun  varias  notas, 
por  51aiiauo  Plxxi  y Frangcscbl.  .Vadrtd,  1761, 
in-4.  • 

4C73  Mart.  Lister,  exerciiatlones  (hcrmarum  ac 
fontlum  medlcatoruin  Anglix.Lofid.,1680,  liwa. 

( !■  (Morte  SM  puia  snéUeBt,  voy.  lo  b.  SMb.) 

D.  Hinéralugie. 

«.  IntrodscUoo  i Dtelkioiuilwv  : Sytièmes;  Traicer 
MèntotBlm. 

4674  Jo.  Walleru  brevls  lutroducüo  In  historlam 
Hitcr.  minenilogicam,  etc.  Uolmiæ^  1779, 1n«8. 
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4075  Minéralogie  des  anrlont,  par  L.  Ddaunay. 
Bruxeltetf  )tÛ>S,  2 vol.  )n>ft, 

4676  Lexicon  tninoraloglrutn,  tlve  Index  la(lno> 
gallico  xjtallco-suceo  -danico  • angllco  • russko- 
liungarico-gcrmaDicum,  auctorc  Fr.-Aiiibr. 
Reuss.  Curia^Be0nit.t  1796,  gr.  ln-8. 

4677  J.NN'alxerii  systema  mloeralogicuui.lTo/m/cr, 
1772,  2 vOLln-6. 

4078  ElemenU  of  niincratogy,  by  Rich.  Kirwan, 
3^  edit.  Lond,y  1810,  2 tMnl.  gr.  iii*8. 
a^407g 'fralifiélémeiHairo  de  niinéralugle,  suivant 
les  piiiièipes  de  Wcmer,  par  A. -J. -M.  Urodiant. 
Ptris^  i80>,  ou  1808,  2 vol.  ln-8.  et  atlas  iii*4. 

4GSo  TraUéde  niinéraiogid^  par  llahy,  a*  édition. 
Pariiy  t893, 4 vol.  in*8.  et  atlas  ln>4. 

ft09t  Traité  éiédcutaifc  de  niinéralo^,  par  A. 
Bronioiiact.  Parfs,  1407,  2 vol.  iu-4. 

4082Tai)lcau  méüiodique  des  c^pècesmluéralcs.. . 
par  J.-A.-R.  Lucas,.  Paris,  i8o6>i2,  9 vol.  in-8. 

4Gfifi  A sÿslem  of  mlheralogy,  by  Rob.  Jameson. 
EdlHbnrffhy  i8i4  (or  18PO),  3 xol.  gr.  in>8.  fig. 

4664  de  minéralogie,  par  F.*S.  Boudant, 

9*  é<*t.  PoHi,  1833,  9 Yol.  in^. 

4085  Nouveaux  élémeuts  de  minéralogie,  ou  ma* 
nucl  dtf  miiiéraloglsto  voyageur,  par  C-P. 
£rarü,3*édiU  Parts,  i838,  in*8. 

4^46  Le  règuc  minéral  ramtmé  aux  méthodes  na* 
tarelIeSfpar  L,-A.f7eckcr.  Paris,  i835,  9 vol. 
ln-8. 

4080f.  Tnllé  élémentaire  de  minéralogie  et  de 
géologie,  par  Baudriinont.  /’oris,  i84o, ln-8.  Gg. 

4687  Minénlogie  appliquée  aux  arts,  par  C.*P. 
pRAin.  pans,  1891,  3 vol.  in-8.  Qg. 

^TniftvgéBértox  «(TrtUèt  •péclatu. 

4688  Coor.  Gesner,  de  omnl  rerum  fossilium 
gonere.  Tiguriy  i565*60,  8 part,  en  1 vol.  Id-8. 

• 46Ha  Sloria  n^ivale  délie  gemme,  délia  pietre,  e 
df  tutti  l mlderali,  ovv^cro  délia  flaira  soUerra- 
nea..r.'..  Hbri  VI,  da  G.Giifiiaa.  yapoliy  1730, 
% vol.  ln-4. 

^goEiuDi.  bwKDEXBORGii  opcra  philosaphica  et 
iniufraTla.  Brrsdte,  1734,  S vol.  In-fof. 

40^1 1/arycto|ogie,  par  D'ARfixaviixE.  Paris, 1755, 
^F.  In-h. 

46g9  Traité  do|  caractères  extéricurR  des  fossiles, 
irad.  do  l*al)emaml  de  Wcnier.  Pÿon,  1790,  ou 
Dresde,  1795,  In-iu. 

4093  Elemciitos  de  orlctognosia , à del  conocl- 
pilentode  lus  Cosilcs,  pur  A.-M.  de)  Rio*  Jfexiro, 
1795-1805, ‘9  vol.  ln-4. 

46pA  Traité  dè  minéralogie,  par  M.  le  comte  de 
Boumon,  1**  partie.  Londres,  1808,  S voL  fn-4., 
dont  un  de  pl.,ou  sous  le  titre  de  Traitéeomplet 
de  la  chaux  earbonnff^e  et  de  Varragonile, 

4095  Tableau  cumparatif  des  résultats  de  la  cris- 
lalfographlé,  cl  de  Fanalyso  chimique,  rclali* 
vcmciit  4 la  cjassllicallnu  des  minéraux , par 
Gaüy.  Paris;  1809,  ln-8. 

4696Tn4lté  dccristallogbphie,  parle  même.  Paris, 
1899,  2 vol.  in-8,  et  atlas  tn-4. 

4697  Géologie  appliquée,  ou  irilité  de  la  recberdtc 
et  de  l’exploitaiionllet  minéraux,  par  Burat. 
PariSy  1843,  ln-8. 

4697*  Fossilium  meialla,qu«  desertpsU  Schmidcl. 
yorfmb.y  1733,  in-4. 

4698  Dbiis  merveilleux  de  la  nature  dans  le  règim 
minéral,  par  Boe'oox.  PariSy  1782,9  vol.  In-fol. 
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A699  Journal  des  mines.  Pari$^  I7g6*i8i5,  88  vol. 
in*8.,  et  3 vol.  de  table,  i8i8>di.  — Recueil  de 
mémoires  relatifs  8 l'art  des  raines.  Parité  i6i7< 
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4813  Curtii  Sprengcl  hlstoria  rel  bcrbaric.  Amst., 
1807-8,  y vol.  in-8. 

4814  Histoire  universelle  du  régne  végétal,  par 
üi’c’iioz.  PariSy  1772, 95  tom.  eu  12  vol.  In-fbl. 


ET  Ains. 

48iJ  DicUonualre  de  botanique,  (var  BtiiLunD. 
Parts,  V783,  in-fot. 

4816  IHciiujiuaire  uiihericl  de  botanique,  par 
PlüUbert  P^nriSy  i8u4,  3 vol.  ln-8. 

4817  Dictionnanc  ral-^mtté  dt'S  termes  de  boia- 
* nique  et  des  ramitles  uaüireilCK,  par  MM.  Lecoq 

cl  Jnitlet.  paris,  jR3i,  iii-8, 

4817*  Ern.  Tcoph.  Slcudel  iiomrncialor  botanlcus, 
scu  synonvmia  plaïuanuii  universalis.  Stutt- 
/’MfrmfffC,  1839-41,  gr.  In-8.,s<  édit, 
(en  12  sections). 

4Si8  Exercices  de  botanique,  par  J.-C.  Pbiubcbt. 
Paris,  1801,  a vol.  in-8. 

48ip  Lcftures  on  Iwtauy,  by  W . CuiTi».  London, 
i8o4,  3 vol.  in-8. 

4B20  I)cscrl}jciuii  de  las  plantas  <pic  demostrô 
Cavanillcs  eu  las  icccioues  publicas  de  1801, 
piecedhia  de  ios  principlos  deiueiiialcs  de  la 
botaulca.  Vmfrôl,  i8o-i>  2 vol.  pt'.t.  in-4- 

4821  Aiikitung  sur  kenntnlss  «ter  GowSclisc  in 
Brktcn,  von  Kurt  Si'iiKsouL.  Ualle,  i8i5-i8,  a 
lom.  eu  S vol.  itt-8. 

4832  \ >Hi  dcïiii  Baio'  und  der  Natur  der  CewSchsc, 
von  Kurt  SrttiARiKi..  Ilallt',  1812,  in-8. 

48’iJ*  Jar.-Kdw.  Smitk’s  iutnKluctioii  lo  bolany. 
London  y 1836,  ln-8. 

482.3  J.  I.iodlcy'.sjpiruduction  lo  bolaiiy,  2*>edil. 
LoniUm,  l835,  «n-8.  llg, 

48'i4 — ladie’s  Ivutany,  cdilioii.  London^  18S7, 

i Vol,  iu-H.  tig. 

48u5  TlK^irk  élrmcniairt*  <lr  la  bmniiiqtic,  |>ar 
A- -P.  dp  (Jamlolîf,  a*  é«ilUim.  Paris,  1819,  ln-8. 

48‘i6  Vvuifcauv  étêmcfUs  de  bounlqat^  et  de  pliy- 
sioUigic  végétale,  par  Ach.  Kirlianl,  6«  édllioii. 
Ptftis.  1838,  b>-8. 

48-17  Trailé  élémcittalrv de Ixilaniquc  appliquée... 
|tar  PtmcJui.  PariSy  i835,  a v«»l.  io-8. 

48j8  OutHiics  of  bütany,  Includijig  a l'eneral  bls- 
Uiry  of  vrg«*ul  kloKdom,  by  G.-l'.  Buruell. 
Lomton,  3 835,  lit-8.  li;^.  cil  bul>. 

4829  lotriKiuclion  4 rclude  itc  la  botanique,  ou 
traité  élémentaire  de  cette  science,  par  Alpit- 
du  Gaudolle.  PariSy  i830,  2 vol.  |n-8. 

A83o  Leçons  de  botanique,  comprenant  priacl|>a- 
Icmcnl  la  roorphologld  végétale,  1a  terminologie, 
la  botanique  comparée,  etc.,  par  Aug.  de  Saint- 
llilaire.  Paria,  i84o,  iii-8.,  avec  a4  planches. 

D.  Physique,  Physiologie  cl  Auatotuic  des  Plantes. 

463i  Physiologie  végétale,  par  J.  Senebier.  Gé- 
nère, 1800,  5 vol.  iii-8. 

483 1*  Linnsl  phikMophia  boUnlca.  — Voyes  le 
n*  4870. 

483s  Éléments  de  physiologie  végétale  cl  de  1m>- 
lanique,  par  Brisseau-Hlrl>el.  Paris,  161a,  a vol. 
in*8.,  et  72  planches. 

4833  The  phllosophy  of  bolany,  being  bolanical 
and  philosophlcal  cxtracts,  by  Tborntor. 
Londotiy  1810,  3 part  lo-fol. 

4834  Uenr.-Fried  Lliik,  elementa  philosophie  bo- 
(anic«.  Beroliniy  1824,  ln-8.  fig. 

4835  A System  of  pliysiological  bolany,  by  Pair, 
keitli.  Londony  181O,  0 vol.  in-8.  fig. 

4830  .A. -G.  PLAzii  orgaiilearum  In  plantispartiitiu 
liistorta  physiologlca.  LfptiVr,  1751,  in-4. 

4837  Mémoire  sur  l'organisation  des  plantes,  par 
rieor.-Dictr.  KIcscr.  llarUmy  163a,  liH*>  avec 
aa  planch«.*s. 
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0 463S  Orgaoographlo  végétale,  par  Ue  Candollc. 
Paris^  1837,  î»  '<>••  •n-8. 

ft8Sg  Physiologie  végétale,  par  le  même.  Parts, 
i833,  3 vol.  ln'8. 

A83g*  Iconographie  végétale,  ou  organteUon 
végétaux,  illustrée  au  moyen  de'ggures  analy*' 
li<pies  par  P.- J. -F.  Ttirpiii,  avec  un  texte  ex- 
phcalir  raisonné  et  une  notice  sur  M.  Turpin, 
par  M.  A.  Piebard.  Paris^  Panckoucke^  i84i, 
in>8. 

3840  Meyen.  Noues  System  der  PHanizcmphysio* 
logio.  Btrlin,  1837,  3 vol.  ln-8.  fig. 

4840*  Nouveau  sy'atème  de  jiliyslott^Ie  végétale  et 
de  botanique,  fondé  sur  les  méthodes  d'obser- 
vation qui  ont  été  développéf's  dans  le  nouveau 
système  de  chimie  organki|iie,  parF.  V,  Uaspait, 
3*  édition.  PariSy  1887,  3 vol.  in-8.,  avec  60  pl. 

484i  Philosophie  de  i’hisloirc  naturelle,  ou  phé- 
nomènes do  l'organUalion  des  végétaux,  par 
J.-J.  Virey.  Paris,  i835,  ln-8. 

4843  M.  5Ialpiuiiii  anatome  plantarum.  /lond/itf, 
1875,  3 vol.  In-fbl. 

4843  The  analoiny  of  plants  by  Neli.  Gtie>v'.  Lond.y 
1883,  in-fol. 

4S44  J.  Hjli/s  sieep  of  plants  cxplaincd.  London, 
1753,  in-13. 

4843  ptiysique  des  arbres,  ]>ar  Dijiamel  du 
Monceau,  i^is,  1788,  s vol.  in-4. 

4846  G.* H.  Bochiiicr!  comment,  de  plantar.  so- 
mine.  If'iVrcè.,  1785,  ln-8. 

4847  Jos.  G vJiTTiEii,  de  fruclihus  et  seminibus 
plantarum.  Stuttfjardlœ^  1788,  3 vol.  in-4- 

4848  EJusd.  carpologla.  Lipsia^  i8o3,  iii-4. 

C.  Végétation  et  Caractères  des  Plantes. 

484g  Traité  de  la  végétation , par  MustèU  Paris, 
1781,  4 vol.  ln-8. 

4830  llégénération  de  U nature  végétale,  ou  re- 

cherches sur  les  moyens  de  recréer,  dans  tous 
les  climats,  les  anciennes  températures  et  l'ordre 
priiDllir  des  saisons,  par  des  plantations  raison^ 
nées,  par  F. -A.  llauch,  3*  édition.  Paris,  1818, 
3 vol.  in-8.  ' 

4831  Con.ddéraliunsur  la  nature  des  végétaux  qui 
ont  couvert  la  surface  de  la  terre  aux  diverses 
épotpies  de  sa  formation,  par  Adolphe  Bron- 
gnlart.  Paris,  i838,  in-4. 

485-j  J.  Ponledcræ  anlhologia,  slve  de  floris  na- 
tura  libri  liJ.  Palavii,  1730,  iii-4*  Üg. 

4853*  Die  NahrutigaefSssc  in  dcii  Dlâltcru  der 
Bâumc,  von  J.-M.  Seligmann.  fiuremb,,  1748, 
In-fol. 

A833  Uecherches  sur  l’usage  des  feuilles  dans  les 
plantes,  etc.,  par  Ch.  bonnet.  Ooltingui^  1734, 
ln-4.  fig. 

D.  Systèmes  de  Botanique. 

(Voir  le  B.  4908.) 

4834  J.  Bail  methodus  plantarum.  Lomf.,i70S,  in-8. 

4833  Aug.  Qtiirini  nrviNi  inlroducUo  In  rem  hcr- 
bariam.  Lipsiæ,  lOgo,  3 part,  in-fol. 

4836  Éléments  de  botanique,  par  ToomitroivT. 
Paris,  i6o4,  3 vol.  ln-8. 

4657  Choix  des  plantes  du  corollaire  de  Tourne- 
FORT.  Paris,  1806,  ln-4. 


4858  P. -A.  Miciieui  nova  plantarum  gênera. 
Fîorentùr,  173g,  In-fol. 

485g  J.  Hill’s  vegeiablc  System.  London,  175g, 
36  loin,  en  i3  vol.  iti-fol. 

486o  IJnnxi  fniidamcnta  botanicas.  Lugd.-Batat., 
1730,  ln-8. 

48Gi  Linnæi  systema  vcgclabilium,  curante  K. 
Sprengel.  CoUinga,  i8a4,  5 vol.  ru  0 part.  in-8. 

486-^  præteclIOMes  in  ordhies  natur.  plaii- 

laruni.  Uamburgi,  1793,  in-8. 

48C3  Ejusdem  classes  plantarum.  Ilalœ^Hagdeb., 
1^47,  ln-8. 

4864  EJusdcni  systema  plantarum.  Francofurti, 
1779,  4 vol.  ln-8. 

4865  è;jiisdem  systema  plantarum  Europa*.  Colon.’ 
illobr.,  1783,  4 vol.  Id-8. 

4800  LiNM.li  généra  plantarum.  Uoltnla,i'iOh,  ln-8. 

4867  Rjusdein  species  planUruin,  a Willdenow. 
Bcrolini,  1797,  0 toni.  en  iS  vol.  ln-8. 

4868  J.  Miller.  Illustraüo  systemalis  sexualls 
Linn.Ti.  Londini,  1777,  3 vol.  in-fol. 

486g  D' TnoRMTON's  new  illustration  of  the  sexuai 
System  of  lâmixus.  London,  In-fol. 

4870  Lin.m.u  pliilosopliia  boianica.  BeroUni,  1700, 
üi-8. 

4871  Éjustlem  crllica  botanica.  Luijd.-Ba(avor., 
1737,  lit-8. 

4873  Ejusdem  lennlnl  Imtanicl  classium  mcUiodi 
scxualls.  Uamburgi,  1787,  In-8. 

4873  Sy'stèmc  des  plantes,  extrait  et  traduit  des 
ouv rages  Uc  Linné  parMoutoii-Fontcniile.  hjon, 
1804,  5 vol.  ln-8. 

4874  Tcrmlni  botauld,  a F. -O.  Hatne.  Btrolini, 

1804,  ln-4.  (ig. 

4875  Familles  des  plantes,  par  Adanson.  Paris, 
i7f>6,  3 vol.  ia-8fc  ôg. 

4876  PhytonomatotoidlDie  univers,  par  BBaceErr. 
Paris,  1783,  3 vol.  tu-fol. 

4877  A.-L.  de  JusMeu  ; gehera  plantarum  secun- 
dum  ordiiies  iiaturalcs  dlspostta.  Parla.,  178g, 
in-8. 

4878  Tableau  encyclopédique  et  méthodique  de  1a 
botanique,  par  M.  de  Lamarck,  oontimié  par 
M.  Polret.  Paris,  I70i-i8'i3,  i3  vol.  in-4., dont 
5 de  supplém.,  plus  looopl.  formant  les  Illus- 
trations de  butaniqiie. 

4870  Tableau  du  règne  végétal,  par  VeiUenat. 
Paris,  179g,  A 'ol.  ln-8. 

*4880  Mart  V.AiiL  enumeralio  plantarum.  ifaunnr, 

1805,  a vol.  in-8. 

488t*  Prrsoom  synopsis  plantarum.  Coitingo' , 
)8o3,  3 roi.  in-i6. 

488‘a  Exposition  desfandUcsnatureHcsdesplante>, 
par  JAtJie  Saint-Hilalrc.  Paria,  i8o5,  3 vol.  ln-4- 

4883  Dlssertatio  : nova  plantar.  généra,  prnsldc 
<Jar.  P.  Thonbero.  VpsalUr,  1781-98,  ln-4.  flg. 

4884  Kcrmea  genera  plantarum  sclectarum  ico- 
nibus  illustrata.  Siottgardîn:,  1811,  gr.  In-foL 

4885  A. -P/ de  Candolle,  rcgii;vâgetabllis  systema 

naturalc,  site  ordlnes,' généra  ol  species  plan- 
larum  secundummethodi  natiiralis  iiorraus  dl- 
ge4(aruiit  él  de^iptarum.  ParisUs,  1818-31, 
3 vol.  I11-8.  * 

48H6  A. -P.  de  Gawdollb,  prodromus  systematis 
natur.  regni  vcgctabilis.  Paria.,  i834-4o,  ln-8. 
lom.  I à VIL  •*  *“ 

4887  Emimcratlo  piantarum  omnium  liucus<|ue 
cogniiarum,  secinidum  famillas  oaturalcs  dis- 
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po»ita....  auctore  Car.-Sigism.  Kunth.  Stuttg.y 
iA33*4i<  tom.  1 à 111. 

A8M  Sleph.  Endllcbcr,  généra  planiarum  Mcun- 
(luin  ordlneü  natiirales  tils|KrUla.  Vindohontr^ 
gr.  in-8.  — On  Joint  à cet  ouvrage  : Iconogra* 
phia  generuui  ptantarum«  gr.  in-Â.,  dont  il  pa- 
laissait  0 cahiers  ou  k»8  planches,  en  i&Ao. 

E.  Histoire  générale  des  Plantes,  des  Arbres,  etc. 

â8So  TBcoraaA.sTi  historla  plantarum,  gr.  et  lat. 

Amstetodami^  in  fo). 

4889*  Nicolaos  Daœascmus,  de  plantis  librl  duo. 
L(psi>,  i8Ai,  in*8. 

4890 J.  RosLLiidcnaturastirplum  librl  1res.  Por/i., 
i5M,  in-fot. 

48pt  L.  FtCfiMi  de  historla  stlrpiumcommeniaril. 

Aui7r<e,  i543,  In-fol.  — Voir  les  n**49i5-i6. 
48q3  Remh.  Dooovf  i stirplum  historla.  Anturrp.^ 
i583,liWbl.  (et  autres  ouvrages  du  même). 
âSpS  P.- A.  MÀtiiioli  compendium  de  planUs. 
yenftils^  i5ti,  in-4. 

48o4  Ülaih.  de  Lobel  plantarum  sou  stirplum  his* 
toria.—  Nova  stirplum  adversaria.  Antuerpiir^ 
1576,  9 tom.  fn  1 vol.  ln>fol. 

ASpâ  Andr.  Cæsalpimi  de  plantis  üb.  XVI.  Florrn^ 
i58S,  ln-4. 

4896  Histoire  des  plantes,  avec  leurs  portraits  et 
noms,  par  Geoffroy  Li^mcinu  Parité  i^84,  in-iO. 

4897  ZAbCZAMi  moilindi  iterbariæ  llb.  111.  Fratf 
cofurtiy  i6o4i  lii*4. 

4898  Histoire  des  plantes,  par  J.  Dalkchamp.  /.yon, 
i0r>3,  9 vol.  in-rol. 

4899  J.  Parküsson's  paraüisus  terrestrls.  Londony 
1699,  In-fol. 

490oKJusd.  llieairum  botanicum.  /.ondiiti,  1O40, 
ln*fol. 

4oot  J. -G.  Gfrvbdi's  herbaîi.  /.ond.,  i033,  in-fol. 
40O9  J.  lUi'fiivi  historla  plantarum.  F.broduniy 
iffSo,  3 vol.  in-fol. 

4ooS  C.  nAiiiiM  pinax  iheatri  bolanicJ.  Basllea-y 
1671,  ln-4. 

4904  EJusdem  prodromus  ihcalrl  botanici.  ihid.y 
1O71,  lu*4. 

4905  Histoire  des  plantes  de  rEoropc,  rtc.,  ran- 
gées dans  Tordre  du  pinax  de  Ch.  Bauhln.  IgoHy 
1737,  9 vol.  In-i9. 

4900  Dcscrinüuii  dus  plantes,  |>ar  MLirri?(o.  trydr, 
i096,in-roi. 

4907  Mivmcu  pbytograplila  curiosa.  Lvgdunî^ 
Batatorumy  1709,  Ui*roi. 

49o8ZA!«n?ii  rar.  stirplum  hlstorta.  Bononicfy  t74i, 
in-fol. 

4909  J.  lUii  historla  plantaram.  tÀtndiniy  i08g, 

8 vol.  in-fol. 

4910  R.  Morisov, historla  plantarum.  (Xromï,i08o, 

9 vol.  in-fol. 

491  ] Mémoires jvnuBservIr  \ l'hiiloirt  des  plantes, 
par  Dodart".  iPor/s,  i4>>,  tn-fol.' 

4919  J.*G.*N.  DitTBRicipliyianlhoaalconograpbla. 
BntittH)Hiry  1737,  4j^-  In-fol. 

4913  THfcSArRis  rcl  herbaiia».  .Vorfi»»6êrp<p,  1770, 
9 toni.  en  8 vol.  In-fol. — Vov  l«  n* 

4914  Conr.  Gcsrcri  opéra  Imiapica,  Korimbérgtry 
1734,  In-fol.  (levait  être  avant  48990 

4oi5  RJusdem  htstob»' p^nlBriiin  fasckull  II. 

Korimbergiry  1789,  In-foI. 

4916  Joh.  Grsnpri  tabule  phytogtaphicf.  Turio\ 
1795,  In-foi.  fig.  (A  placer  vers  4989.) 


4917  Introduction  4 la  connaissance  des  plantes, 
par  Sal.  .Schintx  (en  allemand),  /.urichy  1774,  * 
iii-fol.,  avec  100  planches  coloriées.  * 

4918  La  botanique  de  J. -J.  Rodsseai;.  Paris,  i8o3. 
gr.  in-4. — Voir  le  n°  5338. 

4919  Thésaurus  bolanicus  a Leop.  Trattiiiix. 
VienniTy  i8o3,  in-fol. 

4g90  llerblor  général  de  l’amateur,  par  51ordant 
de  Launay  et  M.  Loiseleur  l)esionc[iamps.Part>, 
1816-97.  8 vol.  ln-8. 

4931  IIeroibr  tie  Tamatcur  de  fleurs...  BruxelUiy 
1897-86,  8 vol.  iii.4.  fig. 

4999  An  encycloiisdia  of  plants,  by  J.-C.  Loudo.v. 
LondoHy  1898,  gr.  lti-8. 

4933  Nouveau  traité  des  plantes  usuelles,  spécia- 
lement appliqué  à la  médecine  domestique  et 
au  régime  ailnieniaire  de  Tiiomme  sain  ou  ma- 
lade, parle  iP  Roques.rariv,  1887,  4 vol.  io-8. 

— VoV  le  n-  5547. 

4994  Répertoire  des  plantes  utiles  et  des  pkmles 
vénéneuses,  par  L.-A.  Duchesne.  Ports,  i836, 
iu-8. 

F.  Recueil  de  Figures  des  Plantes  et  des  Fleurs. 

4g95  Hrrbarios.  Moguntiœy  i484.  io-4. 

4996  Ariiolatrr,ou  herbier,enfranrois(versi5oo), 
in-fol.  (Serait  mieux  placé  après  k n*  5S9y. 

4997  Plartarvii,  arboruni, etc., effigies.  Fr^ncof.y 
1509,  in-4. 

4998  IcoNRS  plantarum  in  1res  partes  digest»  (a 
Tabcrnæmontano).  protico/l,  ijgo,  iu-4. 

4939  Icônes  siirpiuin  seu  plautarum  (a  Loiiello). 
v4itfvcrpi<r,  1 591,  in-4. 

4q3o  Recueil  de  3ig  plantes,  dessinées  et  gravées 
par  N.  Robert,  etc.,  in-fol. 

4g3 1 l.eon.  Pli  Ki-!vmi  opéra  oninla  botnnica.  ton- 
di$Uy  1C91, 6 voi.  in-fol. 

4g39  Ahr.  Munting  phytogrophla  curiosa. — Voir 
le  n«  4907, 

4933  Icoiiet  plaiitanim,  edentc  Scbiiidel.  Brtangay 
1769, 3 part,  in-fol. 

4g34  KsiPHorii  l>otanica  In  originall.  l/af/c,  1768, 

19  part  In-fol. 

4g35  N. -Jus.  Jacqciv  icônes  plantarum  rariorum. 
VindobontTy  1781,  S vol.  in-fol. 

4936  EJusdem  fragmenta  bolaolca.  Vindobentfy 
1800-9,  In-fol. 

4987  Le  grand  jardin  de  l'univers,  par  Buc*hoz. 
PariSy  1783,  9 vol.  in-fol. 

4938  Dons  merveilleux  de  la  nature  dans  le  règne 
végétal,  par  lo  même.  Porf#,  1779,  9 vol.  in-fol. 

4989  J.-Ed.  Smith,  plantarum  icônes  hactenus 
Inedilæ.  Lotidini,  1791,  in-foi. 

4g4o  EJusdem  Icônes  plctie  plantarum  rariorum. 
iMndiniy  1790,  in-fol. 

4941  J.-£d.  Smith's  gleaniugsof  botanj.  LmidoM, 
1791,  in-foL 

4943  J.-Ed.  Smitb's  exoticbotaoy.  London, iSo4-6, 

9 vol.  gr.  in-4. 

4943  J.-S.  Kerriv,  hortus  seinper  virens.  5fuf- 
gnrd.y  179O,  97  part.  In-fol.  max. 
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sit  A.«P.  de  (^dolte.  Paris.^  à vol. 
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Ag48  C.'L.  Reichcnbach  iconographia  botanlca. 
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Liptiœ^  i8sA  et  ami.  seqq.  In-A. 

9g9o  Geireue  Oarstellung  iind  Beschrelbiiug  dcr 
InArzencykumle  gehraiichlichen  Gewadise,  von 
Pr.-Got.  HATm:.  0rr/in,  i8o3*9q,  la  vol.  Ui-A.  flg. 

âgOi  Cr.  Passai  hortus  (loridus.  Arnhemii^  i0i4« 
iii-fol.  obi. 

0g3a  Em.  Swestii  florilcgium  ampMssimuoi.  .4ms- 
telodamiy  i69t,  in-fol. 

âgS9  Florum  fascleuli  très,  a Mar.^lb.  Meiiiax 
depIcU.  .Yurem^er^ir,  16K0,  In-fol. 
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i7Sa,  In-A. 
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Ûg50  Collection  des  fleurs  les  plus  rares,  par 
Boc’hoz.  Pâtis,  1770,  a vol.  In  fol. 

âg57  The  bolanical  magazine,  by  W.  Ctans.  Lon- 
don^ 1787,  66  Tol.  in-8. 
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A070  The  bolanical  garden;  or,  magazine  of  flo- 
wering  plants  culllvated  in  lhe  open  air  of  Great- 
Britain.by  B.  Macro.  Lond.,  1890-60, 8 voI.Id-6. 
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1663,  in-fol. 


107 
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9 vol.  in-8. 
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description  des  arbres  dont  ta  tige  a de  3o  à 
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STRcrrr.  Londony  1896,  gr.  in-8. 

6986  Dendrologia  britannica , by  P.-W.  Watsor. 
l.ondûHy  1890, 9 vol.  ln-8.  — Voir  598]  et  5989. 

6g83  Traité  des  arbres  fruitiers,  par  Diiumei.  du 
Monceau.  PariSy  1768,  9 vol.  gr.  ln-6. 
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terdam,  1771,  in-fol. 
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96,  6 vol.  in-8. 

6989  PoMORA  au.striaca.Ffenmp,  1797,  ^ in-fol. 

6990  Poniona  franconica,  par  J.  Mayer.  Suremb.y 
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1819,  In-fol. 

6999  Pomological  magazine,  or,  flgtircs  and  des- 
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6999*  Pomoiogia  britannica,  by  J.  Luvdlet.  Lond., 
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London,  i89i,  ln-6. 
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i8i9,  in-6. 
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H.  Observations,  Mélanges  et  Opuscuiea. 
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4990  AnL  CroiATv,  lllustraitoncs  c(  observalloncs 
botanic».  Tiffttri,  1773,  iD-fol.  fig. 
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A.-P.de  Caudollc.  Paria,  181 3,  in-A. 

5008  Collection  de  mémoires  pour  senlr  à riils- 
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PariSy  I890-3A,  3 vol.  ln-8.  flg. 

de*  8ear«,  vair  Ir  u.  9070.) 

J.  Végétaux  fossiles. 
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5oi3  Histoire  des  végétaux  fossiles,  par  Aiph. 
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5oiG  Ante-diluvian  phytology,  lllustradcd by 

Edo).  Tyrrell  Ajcns.  Londony  i8a5,  gr.  In-A. 
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aliquot  liistorla.  yeapoliy  139a,  im-A. 

Soigl'^usdcin  minus  cognltaruni  stirpium  cephra- 
sU.  RoPHCy  161O,  In-A. 

Soao  KJusdem  purpura.  Pmrnr,  161O,  lo-A. 

Soai  Clcsu  rarlorura  planurunihlsloria.  AiUuerp.y 
lOoi,  In-fol. 

— exotkoruro  llb.  X.  Antuerp.y  iGo5,  In-fol. 

Soa3  — - cure  postertorcs.  lAi  1,  in-fol. 
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vclllables,  etc.,  par  Cl.  Dimrr.  PariSy  iGo5,  iii-B. 

^ SoaS  Jo.  Martyn,  hlsioria  planUrum  rarlorum. 
Ijontb'nfy  17J8,  in-fol. 
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tarum,  nululls  lllustr.  a J.-Pb.  Brt'>mio.  Gedaniy 
173g,  in-é. 
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In-fol. 
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5031  Tb.  Martv?i’s  flora  rustica.  LondoHy  1793-94, 

4 vol.  in-8.  fig. 

SoSi*  Planiarum  selectarum  icônes,  à Nie.  Meer- 
BDRO.  Lagd.-Baiaoor.y  1798,  in-fol. 

5oS3  Sertuin  boianicuiu,  collection  chol^e  des 
plantes  les  plus  remarquables.....  parP.-C.  Van 
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SoS3  C.-B.  PRESL,  syrobolæ  boiaulcs.  Pragtty 
i63o,  in-fol. 

5o34  Nova  généra  et  spccies  planiarum,  auctorlbus 
Ed.  Poeppingel Steph.  Eodlicbcr. f.tpaiVp, i836- 
38,  3 vol.  In-fu).  Ûg. 

5oS3  C.-F.  Meisncr,  planiarum  vascularium  généra, 
eorumoue  cliaracteres  et  aflinltales,  labulisdia- 
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digesia.  li/iaiVr,  in-fol.  (9  fasc.  eu  18S9.) 

5o30  Botanical  iniscellany,  by  W.-I.  Uoow.K.Lond. , 
1839,  3 vol.  ln-8. 

3o3G*  Icônes  pianlarum:  or  figures,  wlih  hrlef  des- 
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plants,  selocted  from  the  author’s  (Hookrr)  ber- 
barium.  LondoHy  1837,  3 vol.  in-8.  200  pl. 

5037  Alplm  de  pianlis  exoücis  Ub.  II.  PenetiiSy 
iGôC,  in-4. 

5038  Jac.  BRcniii  cxollcarum  planiarum cciiturlæ. 
(iedaniy  1678,  in-fol. 

5o3g  J.-G-Bcixoaim,  planue  minus  cogniUe.Pr/rop., 
1738,  3 vol.  in-4. 
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gerunt  J.-R.  et  G.  Forster.  Lond. , 1 7*^, gr.  in-4. 

5o4i  Collectancabotanica,  by  J.  U.ndley.  London, 
1831,  in-fol. 
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5044  HIsioirc  des  plantes  de  l’Europe,  parPoIreU 
PariSy  1835-39,  7 vol.  in-8.  iGo  pl. 

5045  Choix  des  plantes  d’Europe,  par  Drbvcs. 
Leipzig,  1802,  5 part  In-4. 

SoAG  J.  Barrelieri  plantæ  pcrGalliam,  Hispaniam, 
etc.,  observais*.  ParisiiSy  171  A,  In-fol. 

5oA7  Ûtslolre  physiologique  des  plantes tl’Kuropc, 
ou  exposition  des  phénomènes  «{u'ellcs  présen- 
tent dans  les  diverses  périodes  de  leur  dévelop- 
ivement,  par  J.-P.  Vaucher.  Valence  cl  Paris, 
18A1,  A vol.  Id-8. 

b.  Fnncc. 

5oA8  Flore  française,  par  J. -B.  de  Lauauce.  Paris, 
i8o5,  S vol.  in-8. 

3oAg  Synopsis  planlarum  in  flora  gallica  dcscripl. 
a J.-B.  de  Latnarck,  etc.  Paris,y  180O,  ln-8 
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.5o6o  Histoire  des  plantes  qui  naissent  aux  envi- 
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6 vol.  ln-8. 
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5o08  Flore  pittoresque  des  environs  de  Paris,  par 
A.  VicNEix.  Paris,  i8i3,  ln-4. 

5oGA  Flore  générale  des  environs  de  Paris,  classée - 
suivant  1a  méthode  naturelle,  par  .\.-F.  Cheva- 
lier, 3*  édit.  Paris,  i83fi,  3 vol.  |n-8. 

3o05  Nouvelle  Oorc  des  environs  de  Paris,  suivant 
la  méthode  naturelle,  par  P.-V.  Méral,  4*  édit. 
PariA,  i830,a  vol.  In-i8.— Synopsis  de  la  nou- 
velle Dore,  1837,  ln-18.—- Bevue  de  la  flore 
partskenne,  par  le  même.  i843,  ln-8. 

5o66  Flore  du  centre  de  la  France,  par  A.  Borcau. 
PariSy  l84i,  3 vol.  ln-8. 

50O7  Flore  <le  la  .Vormandie,  par  A.  de  Brebissou. 
CMH,  1&80,  in-18.  (Phanérogainic.) 

5o68  Flore  de  la  Sarllie  et  de  la  Mayenne,  par  X. 
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5o0g  Flore  complète  d’iudrc-ct-lxiirc,  par  la 
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5071  ihorcdc  Maine-et-Loire,  par  J. -P.  Guepin. 
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Ferrand,  1800,  3 vol.  in-8. 

5074  Flore  lyonnaise,  par  J.-fi.  Balbls.  1837- 

38,  \.vol.  in-8. — Supplément,  i83S.  . 

5075  Flore  agénotse,  ou  description  des  plantes 
qui  croissent  dans  le  département  de  Lnt-et- 
Garonne,  par  C.  Saint-Amans.  Apen,  1818,  iiHL 

5o7fi  Flore  des  départements  méridionaus  de  ti 
Franee,  et  principalement  de  celui  do  Tarn-et- 
Garoune,  par  Baron,  yontaiiban,  i833,  ln-8. 
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5077  l’iorc  des  ]>yrénéca,  par  Phil.  Picot  La 
Pbmolse.  Paris,  In-foL 

5078  Histoire  abrégée  des  planles  des  Pyrénées, 
et  itinéraire  des  botanistes  dans  ces  montagnes, 
par  M.  Picot  de  La  Pcirouse.  TOulause,  i8i3, 
ln-8.  — Supplément,  1818,  in-8. 

5070  F.  Magnol,  botanicuiii  nionspeüensc.  Lugd,, 
1686, seu  Monspel.,  1697,  ln-6. 

5080  Boissicr  de  Sauvages,  mclhodus  foliorum, 
scu  planlæ  floræ  mouspclieosls.  Uaga-<'omit., 
)75i,  ln-8. 

5081  Histoire  des  planles  d’Aix,  par  P.  GAaiDEL. 
Aix,  1715,  In-fot. 
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1761,  in-8. 
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LAR5.  Grenoble,  i78fi, 4 vol.  ln-4. 

5084  Traité  historique  des  plantes  qui  croissent 
dans  la  Lorraine  et  les  trois  évéchés,  par 
Bnc’hox.  A'anry,  17O3,  et  Paris,  1770,  lo  vol. 
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1770, 10  tom.cn  11  vol.  in-ia,  avec  les  pl.dans 
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5085  Flore  de  ^ancienne  Lorraine,  par  Willcmcl. 
.\ancy,  i8o5,  3 vol.  in-8.  — I<a  même,  sous  ce 
litre  : Phytographie  enqfclopidique , ou  Flore 
économique,  i’aris,  1808,  3 vol.  in-8. 

5o80  M.  Mappi  hisioria  plantarum  alsalicarum. 
Argentorati,  1743,  in  4. — Voir  le  n*  5189. 

5087  Flore  du  nurd  de  la  France,  par  F.  Ilomcl. 
Paris,  1803,  3 vol.  ln-8. 

5088  Botanograpliie  belgique,  par  Lcsliboudols, 
seconde  édillou.  Lille,  1800,  4 vol.  in-8.  fig. — 
Nouv.  édition,  publiée  par  Tbém.  Lcsliboudols. 
Lille,  1837, 3 vol.  in-8. 

e.  Eipafne  et  Portufet. 

5089  Clusil  rarlonim  aliquot  slirpium  per  Hispa- 
nias  observaiaruin  hisioria. /tnlucrp.,  1576,  in-8. 

5090  Mora  espaîlola,  por  D.-J.  Quica,  etc.  Madrid, 
1763, 0 vol.  in-4. 

5091  Ca  VANILLES,  planls  bispaiilcæ.  Matriti,  1 791 , 
0 vol.  In-fol. 

5093  Synopsis  sUrpium  Aragouls.  Massiliit,  1779- 
8],  2 vol.  tn-4-  Bg. 

5093*  V oyage  botanique  dans  le  midi  de  l'Espagne, 
par  Edm.  Boissira.  Paris,  1839,  3 voI.gr.  in-4- 

5093  Brotero,  flora  luslianlca.  Lisboa,  1804,  3 
vol.  in-4. 

5094  Pliylograpbia  lusitanica  sclectior,  atfctorc 
F.  Avcllar  Hrotero.  ülissipone,  1810-37,  s vol. 
in-fol. 

5093  Flore  portugaise,  par  Homi ansegg  et  Linck. 
Acr//n,  1800,  In-fol.  flg.  ^ , 

d.  ItelJe  et  Saleee.  . 

■ ^ 

5oofi  Compendium  Ubularum  ^lioianicartim.  In 
quo  plants  373  a J.  iVmtcdera  In  ftalia  nuper 
deloctÆ  recenscntiir.  PatntU,  I718,  in-4- 

50Q7  Flora  Itallana...  dl  Gact.  Sati.  Pisa,  1818, 
in-foL  fig. 

5098  Ant.  Bcriolonii  flora  Ilallca.  Bononia,  i833- 
39,  iii-8.,  ton».  I 4 IV. 

5098*  ëtirpes  Malles  rarlorc.s  vcl  nnvæ,  dcscrip- 
tionibus  iconlbusqiie  illustrais,  a V.  de  Cssali. 
Milano,  1843,  In-fol.  fig. 
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5101  Gael.  SavI,  holankum  etrtiscum  sistens  plan- 
tas in  Etruria  spoiilc  nascentcs.  Pisis^  iSo8^j  j, 
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.5108  Ant.  Sébastian!  et  Krn.  Mauri  Hors  romans 
prodromus.  Rom»y  i8i8,  lii-8.  flg. 
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napolitani  Icônes.  Sfapoliy  1899,  In-fol. 
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1715,  in-fol. 
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\apoUy  17&9,  In-a. 

5118  Ant.-BIvona  BranAROrs,  stirplum  rarlor.  In 
Sicilia  sponte  provoo.  de&criptiones.  Panormiy 
1813-18,  3 part  in-3. 
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5i93*  Histoire  des  pfantervfnéneuses  de  la  Suisse, 
par  P.  B.  Vfeat.  Feerdon,  1778,  p»L  ln-8.  flg. 

t.  Pa7*-B*«,  AU»msfo«,  Hongrtr,  EoMtae,8Uétl<>,  «te. 
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5195  Flore  des  environs  de  Spa,  par  A.-L.-S.  Le- 
jeune.i8ii,  9 tom.  en  1 vol.  ln-8. 
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Batavorumy  1898,  in-3. 
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index  planiarum  Indigenar.,  quxhucusque  in 
VII  provIncHs  fœderails  repcrle  sunt  dns/e- 
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5137  F.-C.-L.  S|ienner,  flora  fiibiirgeusls.  Fri- 
burg(Vy  1896-99,3  vol.  in-8. 
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1811, 3 vol.  >n-foI. 
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5i39  Crantz,  stirplum  austrlacarum  fascicull  VI. 
rieniuTy  1769,  9 vol.  ln-3. 

5i33  JACQirns,  cuumeratlo  stirplum  vendobonens. 
l'indobonœy  1769,  ln-8. 

3i/i3  Ejusdera  florsaustrlacc  kooes.  Vindohontf^ 
1773,  3 vol.  In-fol. 

5135  Flora  des  Osterpelcblscbeo  Kalsertliume,  von 

L.  Trattuik.  li  itHy  1813-93,  93  part.  I0-3. 

5i38N.-T.  Host,  flora  austriaca.  P'indoboiut.  1897. 
9 voL  in-8. 

5137  5--A.  ScopoU  flora  carnlolica.  Vierauty  1779« 
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1583, ln-8. 
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3i57  J. -J.  Dillenli  ralalogiiv  plantarum  circa  GIa- 
aani  oascentium.  fraitcof.-ad-Hœn.^  t7igjn*8. 
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1765,  in-8. 
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in>4. 
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9 vol.  in>8.  • 
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5i8i  Uortus  brilaunicus,  orcaialogiic  of  planta  in- 
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landony  1837-38,  S vol.  iii-8.  flg.  color.  — Voir 
le  11“  5oi3. 
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5194  Lni%,r.i  flora  suecica.  Siofkholéyy  i755,.ln-8. 

3195  G.  H'AHLKNBeRG,  flora  siiecIctM post 

Linn«pum  édita.  Vpsaltty  1694-96,  o.part.  en 
1 vol.  ln-8. 

3ipr»*  Em.  Fries,  nofllla  flora?  suecicar.  ijOHdini- 
Gothorumy  1S98,  in-8. 

3190  J.-VV.  Palmstrijcx  et  J. -G.  Blllberg*Suensb 
botanlk.  Siochoimy  181 5 et  ann.  suiv., 8 vol.  in-8. 

S197  G.  WAHLcnbeRG,  flora  upsaHensis.  UpsoltOy 
1890, in-8. 

3198  Epi.Trles,  flora  ballaoüica.  Londini-Golhor.^ 
1818,  ln-8. 

5199  CnwERi  flora  norveglca.  «VidrMftr,  *1768, 

9 tout,  en  t vol.  lt)-fol. 

5900  Pavu.1  icônes  flor»danlc*.  /fa/h.,  1647, 111-4. 
3aoi  G.-Chr.  Oeder  et  atiorum  Dora  danlca.  Hafn.y 
1701*  Il  vqJ.  in-fol. 

5910  Holmskjold  beau  rurls  otla  fuogls  daoicl» 
Impensa.  Ilaunifty  1790,9  vol.  In-fol.  flg. 

5904  J.;Vf . HoRFtkMANN  Nomenclalura  flore  daiiicv- 
emendala.  UafnifOy  1898,  in-8. 

59p5  Hans  Chr.  LyMobye,  tentamen  bydrophylo- 
logie  danic«.  Uafniæy  1819,  lu-4. 

5ao0  Rallas,  flora  rossica.  Petropoliy  1784,  9 lom. 
en  1 vol.  In-ful. 

59p7  J.  Ammaivi  siirpinm  rar.  imp.  rtilhenl  icônes. 

Petropoliy  1799,  in-4. 
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Flore  des  environs  de  Salot-Pétersbourf;  vi 
de  Moscou,  par  Jos.  Lilmsriiülx  et  Ch.  Tiintus. 
pétfnbourÇy  1810-11,  a part.  in-4.,avec  40  pK 
coinr. 

5aoo  D.  Gorlrr,  flora  initrlra  ex  schedis  Steph. 
Kraschcimliudkow  cuntccta.  Petrapoli^  1761, 
in-8.  fig. 

5010  I4NMCI  nora  la|H>nica.  I.ond,»  1790,  In-S. 

5an  Flot  a laponica,  a Geor.  IVaiilzivbero.  Berol.y 
tSio,  in  8.  Og.  — Supplément,  i8ud. 

3010  H.  Martius,  proüromiis  Ooræ  iiiosquensls. 
UpsitTy  181O,  lu^. 

3oi3  L.-B.-F.  Marschall  von  Bleberstein.  Ccaturla 
plantarum  rarior.  Itossis  meridioiialis.  Petrop.y 
1810,  in-fol.  5o  planches. 

5oi3*  Kjusdem  flora  taurico-caucasica.Chorropirr, 
1808-10»  8 voI.Id-8. — Voir  les  n**  3o44  et  suiv. 

b.  Cr6e«  Qt  Emplro  ottoman. 

5914  Flora  grsca,  a Job.  SiaTHoar.  tondini^  1807, 
10  Tol.  iii-ful. 

30 15  Kminieralio  plantarum,  quas  in  hisulh  Ar- 
rhipclagi  aut  Müoribu.s  Pouii  Euxiid , annls 
1819  et  1800,  collegil  atquo  detcuit  Jo.  Dumont 
d’Urville.  PariaiiSy  1809,  ln-8. 

5o  1 6 Nouvelle  flore  du  Pélopoiiése  et  des  Cyclades, 
par  M.  CHArBARD  et  Dory  Sainl-ViaccnL  Stras- 
bourg ^ i838,  iu-fol. 

i.  Aiif. 

S017  Icônes  plantarum  Syris  rariorum  desrriptio- 
nibusUlusir.  a LiULLARDiERB.  Varis.y  1810, lu  4. 

SoiO  Plantæ  quas  In  itinere  easplo-cauraslco  oli- 
scr^avU  Ed.  KirjiwAU».  i83i,  lii-foL 

5ouo  HtiRMAiiM  flora  liidica.  Lugd.-Batator,y 
1708,  ln-4. 

5031  Hiu.'s  decado  of  Irccs  and  plants  of  Easl-ln- 
dles,  etc.  ijondony  177S,  in-fol. 

5931*  Rff.i.*8  exoüc  l>oiany.  t/rndoHy  1774,  in-fol. 

3001%  Novæ  plaiilaritm  specles  prxscrllm  Indlæ 
orlontalls,  ex  follccilone  D.-B.  Ilc\-nil,  cum  des- 
rrtpÜonibusetobscrv.,atictoreAlb.-GtiU.  Hotb. 

nalbertUy  1801,  ln-8' 

6o  >8  Flora  Indlca,  by  WilL  Roxiirgh.  Cakuthi^ 
i83o,  3 vol.  ln-8. 

5oo5*  Icônes  plantarum  !ndlc  driCDUUa^  by  R. 
WiGüT.  ttadraSy  1840,  ln-4- 

5304  Will.  UoxBDftcn'splanUof  thecoast  ofCoro* 
mandel.  ijondony  1795,  3 vol.  iu-fol.  flg« 

5004*  Botany  of  lhe  Himalaya  mountalns,  by  J. 
Forbes  Royle.  LandoUy  i838,  in-4.  « 

5oo5  PlanUi  aslaiicæ  rariorcs,  bv  N.  Waluch. 
lAindiniy  iS-.Mr-Sa,  8 vol.  gr. 

50'jO  Horlus  inalabaricus,  a Van  HHEEbB,  cte. 
Amstelodamiy  1C78,  10  vol.  iu-fol. 

5307  Flora  inalabarira,  studio  Casp.  Cohmeur. 
iflgô,  lu-fol.  * 

5338  J.  BimiiAxin  thésaurus  icylanlcus.  Amstelod.y 

1737,10-4.  ' 

5339  P.  HjmMAWW  musxum  r.eylanlcum.  Lvj^uRf- 
Bntavarumy  17'Jfl» 

5330  I.ixNÆ.1  lion  zoylanica.  J/ofwn>,  i747i 

5a3i  Rumphii  borbarlum  amlmlnense.  AmstHod.y 
1741,  7 vol.  In-fol.  fig.  • 

5j33  Fragments  pour  la  coinjmsIUon  de  la  flore 
ludo-nérrlamlaisc,  |»ar  C.-1..  BUtik.  BniatMo, 
1835,  3 vol.  lti-4. 


5333  Buitt,  cognomlnq  Rumphliis.  Run 
pilla,  slvc  commrntatioiic.s  boUuir.-e  liiiprim 
do  planlis  ludix  orlcntalis.  Amsulodamiy  i83( 
3 vol.  in-fol.  Ag. 

5334  Généra  et  specles  orchidearum  et  asclepb 
dcarum  quas  in  iUncru  per  Insulam  Java  culb 
gerunl  H.  Kiilil  et  J.-R.  Van  Hessclt  : cditlonei 
et  desrriptioncs  curât  II  Van  Breda.  Gandat 
1838,  in-fol. 

5o35  C.-L.  Bliuc,  flora  Javx.  BruxelUSy  1831 
3 vol.  gr.  Iii-ful. 

Os30  Horspirld,  plants  javaolcx  rartores  de 
rriplc  lconibiis<|ue  illustrais.  Lond.y  1838-4* 

3 part,  très  gr.  ln-4* 

5330*  Mnra  de  Mllplnas,  segun  cl  sistema  sexu 
de  Unneo,  por  eî  P.  Fr.-Mamiel  Blanco.Mmiiit 
1887, in-8. 

5s37  J.  de  Loijreiro,  flore  coehinchlneiisis.  LiskOh 
1790,  3 vol.  in-(ii. 

5038  Icunes  scleelx  plantarum  quas  In  Japon 
collegit  Kngcib. kEMpri:R. /.ondifff,  1791,  In-fc 

6339Tiin«nERc,  Dora  japonica.  /7pat>,  1784,  in- 

5340  Kjusdem  icônes  plantarum  japonicariir 
Vpsülier,  1801,  hi-fo). 

5340*  De  SinoLD,  flora  japonica.  1838,  In  foL 

5341  Flora  sinen.s|R,  cmisaaln  publicumaP.  Mic 
ÛoTM.  yientur^AustritTy  iflr>8,  In-fol. 

5343  Piaules  médicinales  de  la  Chine,  par  Buc'iio 
PariSy  1788,  In-foL 

5343*  Icônes  plantarum  sprmte  China  nasccnüui 
a J.  Livni.ev.  Londiniy  1831,  In-fol. 

5344  J.-(i.  Giielik,  flora  siberlea.  Petropoliy  174 

4 vol.  ln-4. 

5345  Flora  allaica,  scrlpsit  C.-F.  Ledebocr,  et 
Hrrottniy  i830-5i,  3 vol.  ln-8. 

5340  Icônes  plantarum  nnvar.  Ûoram  rossicam  in 
primiR  allaicain  illustrantes,  a C.-F.  Lrumot' 
Higa,  1839-81,  in-fol. 

k.  Afrique. 

5347  BrRHANxi  africanarum  plantarum  décades  1 
Imstrhâomiy  1738,  ln-4. 

53ft8  Fr.  Masson's  slapelUe  novx.  !^ndim\  17g 
M-fül. 

534g  FIum  allantlca,  auciore  lien.  Despontaini 
Paris.y  1798,  3 vol.  in-4. 

5350  Pr.  Alpiri  de  planüs  /CgypÜ  libri.  Ffnrtii 
i5g^,  ii>-1.'* 

5351  NiEHiim,  Aura  «gyptlaco-areblca. 

1775,  ln-4. 

535a  M.  Vahl,  symbolx  botanicx.  179 

In-fol. 

5353  Floræ  llhycae  spcdiiien,  sève  plantarum  eo 
müratioCyrcnaicani,Pentap<illm,  magne  syrte 
desertum  et  cegjonem  Tripoluanam  incole 
tidni,  qiias  ex  siccls  spcclminibus  dclineavi 
descripsit  d xrc  insculpl  curavk  Dom.  Viviai 
CenucPy  1834,  Iu-fol.,  cuiii  07  tab. 

5354  J. -A.  Ciin.LfiMiN,  floræ  Sencgamblx  tentamc 

J^arisiiSy  lii-4.  . 

b*j55  Moro  d’Oware,clc.,  par  pAUSOTdoBeauvo 
1804,  In-fol.  e ^ 

5356  Description  des  plantes  trouvées  sur  la  çC 
de  Guinée  pur  des  natiiralLstcs  danois,  publi 
par  .M.  SciiLHACRM  (eu  danois).  CopeiOutçu 
1S37,  iii-4. 
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inirj  P,*J.  Bergil  üescriptioQcs  plantarum  capeo- 
tium.  SlockhiiMtr^  17O7,  ln*ê. 

TiuKBeaG,  prodromus  planlarum  exopiic 
Bon»-Spel.  Cjualitr^  ln-8. 

535g  C.-P.  Tulnbcrg,  Aura  capensis. 
i8i6-30«  3 toL  in-8. 

53A0  Flore  des  lies  australes  de  rAfrique,  par  Au- 
bert De  PrriT-THoeARs.  ParUy  1833,  in*8.  (ig. 
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l.  Snehqar. 

53di  Plantes  de  rAmérique,  par  Gh.  Ptimea. 
Parity  i4g8,  in-fol. 

0383  Plcmier,  no\a  plaiitarum  amcrlcaiiarunv  gé- 
néra. Pari*. y 1708,  ii)-4. 

0363  RJusdeni  piantariiin  americanarum  fascl- 
cull  \.  Am*tHodamiy  175O,  iii-foi. 

0364  t^usdem  flllcetuniaiiiericanum.  Pmrit.y  1703. 
indbl. 

O38O  Traité  des  fougères  de  TAraérique,  par 
pLi'iiiEa.  Parhy  170O,  in-Tol. 

0368  Plantes  médicinales  de  l’Amérique  méridio- 
nale, par  le  P.  Fei  illéi.  .\wem(fcrffy  1 736, 3 (om. 
en  1 uA.  In-A. 

5367  JACQcn,  seleftarum  siirpiuui  amcricauarum 
historia.  yindobo/uty  176S,  In-fol. 

5368  M.  CiTtsBY,  hortus  Europe  americanu*. 
UmdiHiy  1767,  In-fol. 

OaOg  Reliquite  HorsTOCMsxc.  1781,  in-3. 

0370  Plantes  d’Amérique,  selon  le  système  de 
Llnoée.  IVurcmb.y  1787, 5 vol.  ln-8. — S'oyez  au 
root  Dbet. 

0371  M.  Vahl,  eclogsamrricana. //num>,  1796. 
iit-fol. 

5373  — IconsB  plantarum  americanarum.  //aum’o*, 
1798,  in-fol. 

0373  01.  SwARTi,  dora  Indl«occidenlalis.  Erlanga^y 
*797»  • ▼ol*  — Voyez  le  ii«  356o. 

O37Â  And.  Micbalx,  Dora  borcali-.imericana. 

Parit.y  1803,  et  1830,  3 vol.  in-8. 

O37O  Flora  boreall-americana...  by  SV. -J.  Hooler. 

Lond.y  i8ag-4o,  gr.  in-A. 

537O*  Botany  of  capt.  Beecliy’s  voyage  to  Uie  Pa- 

dfle  and  Beeriog  Slratl by  SV.-J.  IIookcb. 

Londùny  i83i*Ao,  In-A.  flg. 

0378  Flora  AmerlcarsepieDtrionalis,by  Fred.PiRsii. 
Lond.y  i8iAtS  vol.  in-8.  Hg. 

5377  Tilibrd's  sketches  (owards  a hortus botaniciis 
americanus.  Lond.y  i8i3,  in-A.  tig.  color. 

5378  The  généra  of  Nortb  America  plants,  etc., 
by  Tb.  Nultall.  Philadelph,y  1 8 1 8, 3 vol.  pet.  lu-8. 

037g  A flora  of  North  America,  by  SV.  Babtos. 
Phiisdelphia,  1830,  3 vol.  in-4. 

5380  A fiora  of  North  America,  by  Torrey  and  A. 
Gray.  Seit-yorky  i838,  in-8.  publ.  en  8 livrais. 

5381  Histoire  det  chênes  de  PAmérique,  par  A. 
IficuAt’x.  PatiSy  i8oi,ln-foL 

0383  Histoire  des  arbres  forcsiters  de  l’Amérique 
septeiUr.,  par  F.-A.  Micnacx.  PariSy  i8to-i3, 
3 vol.  gr.  ln-8.  flg. 

0383  J.  Gorouil  canadensium  plantarum, etc.,  his- 
toria. Pariiiity  i6S5,  In-A. 

538A  J.  Claytonl  flora  vlrginica.  Luad.^Bat.y  1763, 
ln-8.  avec  une  carte.  (Les  éditions  de  173g  et 
17A3,  ln-8.  ne  valent  pas  celle-ci.) 

5380  Th.  Waltcb,  flora  rarolinlana.  "tond,  y 1788, 
iti-8. 

0388  A sketch  ofthe  botany  ofSouth-Carolina  and 
TOME  V. 


Georgia,  by  Steph.  Eluot.  Chmrleuowny  1816- 
3A,  3 vol.  in-8. 

5387  Flore  des  Antilles,  par  F.-R.  deTcssAC.  i8o8- 
37,  A vol.  In-fol. — Voir  le  n*  550a 

5388CoLLECTfonofcxolic  plants  ofADiigoa./z»Nd., 

J 800,  in-fol. 

OaSg  H.  StoANE,  catalogus  plantarum  Jamak». 
Londiniy  i6g6,  ln-8. 

Oago  Histoire  des  plantes  de  la  Guiaiie,  par  Alblet. 
Pariiy  1775, :a  vol.  ln-8- 

5391  Plantarum  Guianr  rariorum  Irones  et  des- 
criptiooes,  auctore  IUdge.  Lond.,  1806,  in-fol. 

5393  Plantes  équinoxiales,  par  de  Hovboldt  et 
Bonptanü.  Parfz,  ]8o5,  3 vol.  lii-foL— Voir  à la 
p.  05g  de  notre  3*  volume. 

5uo3  llAEmtEANAt  rellqulf Pragrty  i836,ln-fol. 

OaoA  Hj-p.  Rob  et  Jos.  l^von,  flora  peruviana.  « 
^atritiy  1795,  A vol.  In-foU 

03g5  Nova  généra  et  species  planiaruiim  quas  in 
regno  chllensi,  peruv  laoo  et  In  terra  amatonica, 
aonls  1837  ad  i83a,  legit  et  cum  Slrplt.  Eudli- 
cho*  descripsit  iconlhusque  itlusiravH  Eduardus 
PoM’Tlfl.  Lip$iity  1833-Ao,  S vol.  In-fol. 

5396  Généra  cl  species  |>almarum  quas  In  Itinere 
pcrBraslItam  coileglt,  etdcscripslt  de  MAanrs. 
JfOJiiicAiï,  1833,  In-fol.  (Article  Sm.) 

5397  Nova  généra  et  species  planlarum  quas  rol- 
legit  et  descripsilde  Marüus.  momuhiiy  i83A-3s, 

S vol.  gr.  In-A. 

5398  Flora  Brasilia,  auctorihus  Aug.  de  5aim- 
Hilaire,  Adr.  de  Jussieu,  etc.  Parii.y  iSsA,  In-A. 

5399 Flora  flumlnensls.  Pari#.,  1837, 11  vol.Iu-fol. 

5300  Planlarum  brasillensluzn  nova  généra  etspe- 

cIc». coileglt  et  deKrlpsll  Jos.  Raddics. 

Florenliay  1836,  In-fol. 

5301  Planurum  Brasilia  Iconeset  descriptionesfnac- 
tenus  inediffe,  a J.-E.  Pont,  Vtndobonay  1837, 

3 vol.  in-fol. 


5303  Flora  ausiraHs,  by  Rob.  Swebt.  Lond.y  1897- 
38,  ln-8.  — Voir  le  n*  OoAa 
53o3  Specimen  of  lhe  botany  of  New  Holland,  by 
J.-Ed.  Siimi.  179S,  in-A. 

53oA  Jac.-Jul.  LABiLUARmÈAB,  Novz  Hollandiae 
plant».  Pari#.,  180A,  3 vol.  In-A. 

030.7  Ejusdem  serlum  ausiro-caledonlcum.  P«n#, , 
183A-35,  3 part.  in-A. 

M.  Collections  de  Plantes  des  Jardins  publics  et 
particuliers. 

5306  Le  jardin  du  roi  Henri  IV,  par  P.  Vallet. 
PariSy  1608,  in-fol. 

0307  Descripllon  du  Jardin  des  Plantes,  établi  A 
Paris,  par  Guy  de  La  Brosse.  Par/#,  i636,  In-A. 

0308  G.  Bross.f.1  icônes  poslhutn».  In-fol.  allant. 
(Article  La  Brossf..) 

53og  Catalogus  planurum  horil  regü  parisiensls, 
cum  aonotatioiiibus  de  planlis  novls  aut  minus 
cogniiis,  auciore  Ken.Desfontalncs,  ediüo  ténia. 

ParisiiSy  i83j^  ln-8. 

53io  Jardin  delYianon,  par  Blc’uoz.  Parfty  1789, 
9 vol.  In-fol. 

0311  Plantes  du  Jardin  de  Cela,  par  VarrreuT. 
PariSy  1801,  f vol.  In-A. 

5313  Jardin  de  la  Maimalson,  par  le  méroe.  PariSy 
180A,  3 vol.  in-fol. 
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53i3  DMcription  des  plantes  rares  que  l'on  ciil> 
tive  3 Na\arre,  par  A.  Bo?tPtA5D.  Paris^  iSi5, 
in>foL 

33iA  Cas.  Gonies  Oritga,  no^arom  aul  rariorum 
plantarum  bord  refrtt  maiiitensb  deftcrlpUomitii 
décades.  i7gft-i8oo,  1M> 

53 1 5 Aloys.  Colla,  faortus  ripulensis  seu  coumr- 

ratio  plaiiunim  qua*  lUpalls  coltiiilur 

Auff.-Tûurinor.^  i834,aTol.iiH|.avce  Aolllho^r. 

53i0  G.  lk»eu.i  hortus  romanus.  Romtr^  177s. 
8 Tol.  ItvfoL 

5S17  M.  A.  T1U.1  catalofus  pianianim  horti  plsaiii. 

Flortnti(r^  iTtiS,  In^ol. 

&3i8  MIehelli catalogua planurum horti  florcnüiii. 
Ftormtùr^  17/I8,  In-fol. 

53ig  Plantes  rares  du  Jardin  de  Genève,  par  de 
Ca!vik)le.  Genèse^  i8s5,  ln-4. 

5330  i.  Coiom.i?ii  horti  medkl  arostelodamensls 
descriptio.  Amsielod.^  t5o7, 9 voU  In-fol. 

5Ssi  C.  CommctlDi  horti  amstclodamcnsis  planUe 
rarlorcs.  Lugd.’Batav.^  1708, 1<H1> 

SSasLnwethortuseUITortlanus.  Amst.  t7S7«ln'foI., 

5333  0.  Bastrai  hortus  cyeletlensls.  (.Varim/'.), 
idiS,  gr.  In-foL 

533ft  Deslgnatlo  plantarum  horti  Aug.-  Fr.  \V  ai.* 
Tneai.  Uptitty  1739,  In-A.  Gg. 

5335  PlanUe  rarfores  horti  Academlae  monacensis, 
dcacrlpta  a Fr.  de  Scmsatik.  Monackiiy  1817-33, 
gr.  In-fol. 

5338  JacQCin,  hortus  vlodoboocnds.  r/ndoèoAur, 
1770.  3 Tol.  In-fol. 

5337  EJusdem  planup  horti  scha7ubruniieusis. 
F/cnnæ,  1797,  â vol.  In-fol. 

5338  J.-F.  Tausch,  hortus  ranallus,  seu  plantarum 
nriornm  quf  In  horto  botanlco  J.-3I.  comltis  de 
Canal  coluiilur  Icônes  et  descrlpttoncs.  Pragir^ 
1838,  lu-fol.,  dccades  I et  II,  30  pi. 

5390  WiLLor'sow,  hortus  berolincnsis.  Beroliniy 
180A,  in-fol. 

5330  ll.-Fr.  et  Fr.  Otto  Link,  enumeraUo  plan- 
lartim  liorü  rcgll  boianlcl  beroUoensIs.  Snol.y 
1831-33, 3 vol.  lQ-8. 

5330*  Eonimdem  Icônes  plantarum  horti  boianlcl 
berolincnsis.  gero/inf,  i830^8,  ln-A< 

5831  Il.  Lud.  WCIDI.AVID,  bonus  herrenhusanus. 
nanotertr^  1798,  In-fol. 

5339  SeuftAOERt  serium  hannoveraiiuoi.  Gaftingtr^ 

1795,  In-fol. 

5333  Wei«dla51>,  sertum  hanov.  //uNOrer^r,  180O, 
In-fol. 

533A  Diu.Eivti  bonus  elthamensis.  il^ofidini,  1733, 
3 vol.  In-fol. 

5335  Cataumu'S  plantarum  londlncnsium.Londfnt, 
17S0,  ln4ol. 

5380  Tarw,  plantiP  select*.  .Vor/jnè.,  1750,  In-fol. 

5337  .Aitom,  liortus  kewensb.  tondinf,  1810, 

5 vol.  ln-8. 

5338  Hortus  canubriglcnsls,  or  an  accented  cata- 
logue of  plants  Inülgenout  and  exoüc  cultivated 
In  tbe  Cambridge  boianic  gardon,  by  J.  Donn, 
iniproved  by  F.  Pursch,  the  tcnih  edit.  Ijmd., 
1898,  ln-8. 

5339  R.-A.  Salisbcrt,  prodromus  sürpium  In 
horto  ad  Chape! -Allrrton  vlgeiilium.  Londini^ 

1796,  ln-8. 

53Ao  DaAivDOti , hortus  réglas  honseUerdigensh>. 
llt-fül. 

53Ai  llonus  erlcseus  wobumensis , by  ihc  duke 
of  Ikdford.  i8a5,  In-A. 


ET  ARTS.  . 

53As  Salicetum  wobumense,  by  tbe  duke  of 
Bedford,  1899,  ln-8. 

53AS  i.-W.  lloaimiAiiii,  hortus  reglus  liounlcus 
hafniensis.  181 3-30, 3 vol;  la-8. 

.'>3AA  C.  Lis.iju  hortus  upsahcnsls.  S(Ockholmi€t  ^ 
17A8,  in-8. 

53A5  I.isnci  fllll  plant*  rarlorcs  horti  upsallensls. 
Stockholmiity  17O3,  in-fol. 

53A0  liortus  Janiaicensis,  by  John  Lcsak.  Jamaica^ 
181  A,  3 vol.  in-A. 

N.  Monographies,  soit  de  classes  entières,  soit 
d'espèces  particulières  de  végétaux.  (Elles  sont 
rangées  selon  l'ordre  des  faitiilles  de  Jussieu.) 

53A7  llroHUi,  tbeoria  générât,  et  frucilf.  plaolar. 
crviiiOKamicarum.  /Vfrop.,  17KA,  In-A. 

53AK  CrypiogamisclK  CcwAclise,  von  Chr.-II. 

FOxck.  /.cip;.,  iKoi-3i,  iti-A. 

5SAo  Icoiii’S  select*  plantarum  cryptogamlcarum, 
quas  collcgit  et  üescripsit  D*  de  Uartius.  Mo- 
NAcAtV,  1837,  In-A.  (Article  Sm.) 

5350  sur  tes  cryptogames  des  écorces  exo- 
(Iques  nflicinales,  par  A.-L-A.  Fée.  Paris  cl 
Sirashourg^  1835-87,  3 part.  In-A. 

5351  Plant*  cryptogaiidca*  quas  In  Arüueoas  col- 
legit  M.-A.  LIbert.  LeodU^  i830,  In-A. 

:>353  Los  plantes  cryptogames  de  rAltcmagne,  par 
S<UiEi  lia.  If VllrnArrg,  In-A. 

5353  Flora  crvpl<»gaiulra  erlangeiisls,  a C.-F.-Ph. 
Marlltis.  .VorfjnlicrgA^,  1817,  ln-8.  fig. 

.535A  SrjLCprEa , fungonim  bavarlconini  Icônes. 
RatUbontr^  i‘^3,  A vol.  In-A. 

5355  Jac.  Dickson,  fasdculi  très  plantarum  cryplo- 
gamicariim  Rritanni*.  /.omi.,  1783-93,  in-A.  Qg. 

5358  J.  SowuiBy’s  Gguros  of  engUsh  fungl,  etc. 
Londony  1797,  3 vol.  lii-fol. 

5337  J.  Boltox’s  hisiory  of  fuiigoesses  growlng 
about  Halifax.  1788,  S vot.  tu-A. 

5358  The  scottish  cryptogamie  flora,  by  R.  kaye 
GnETii.t.K.  Kdinburghy  i833,  8 vol.  ln-8.~  Voir 
le  n*  5305. 

5359  L.-Fer.  Marsilli  dissenatio  de  geoeratlone 
fungorum,  etc.  Aom<r,  171A,  In-fol. 

.5360  Fr.  van  Sicrbceck,  ihcatrum  fungorum  (hcl- 
glce).  Antuerpia-y  1875,  In-A.  Gg. 

530 1 Traité  des  champignons,  iiarPACLST.  ParfSy 
1 790,  3 vol.  In-A.  — > olr'le  n*  5o53. 

.5363  PFE.S00Î1,  icônes fungoriun.  Porfs.,  180S,  In-A. 

5303  M.  Fiueb,  systenia  mycologicum.  Cryphis- 
tcalday  1831-33,  5 vol.  Id-8. 

538A  KJusdem  elencltus  fungorum.  Gryph(siealdity 
1838,  in-8. 

5305 — Kpicrisis  sysiematis  mvcologlcl,seu  synop- 
sis hymciiomicctum.  Vpsalitty  j838,  ln-8. 

5368  Systenia  der  Plixe  und  Schwlmme,  von  Cb.- 
Got.  Mms.  If'iïrfrè.,  }8i8-33,  In-A. 

5387  Traité  des  champignons  comestibles,  par 
C.-II.  Persoon.  Parity  1818,  lo-8.  Gg. 

5368  Histoire  des  champignons  comestibles  et  vé- 
néneux, |>ar  Jos.  Rootis.  Psrw,  i8S3,  In-A. 

5380  champignons  roroestibles,  suspects  et 
véuèncux...  (lar  H.  Dasixicama.  PariSy  1837, 
in-8.,  et  atlas  in-fol. 

5370  Mycologla  curop»a,  el.iborau  a C - H. 
PrasonN.  Erlangoty  i83a-3S,  3 vol.  in-8. 

5371  Mycographiesuisse,  oude.sciiptlo«de.scham- 
pignons  ({ul  croissent  eu  Sitlaie,  par  !..  Secre- 
tan.  f.'cnrec,  i833,  S vol.  iu-8.  * 
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&373  I fungbl  d’Itâlla...  coo  tavole  dlsegn.  e color. 
da  Dom.  Viviaml  Ccnota^  5 vol.  In-foL 

r>37S  De»ciizlone  (k>l  funghl  uiangerecci  plü 
roniunl  dell'  Italia;  dcl  D.  Carlo  Vlitadinn. 
Milano^  1833,  tn>4.  Ag.  color.  (eu  la  cahiers.) 

5374  J.-A.  Battaræ  rungoniin  agri  arioilnenats  hls- 
loria.  Frtvendtr,  1755,  ln-4. 

5374*  J--C.  Scha'ITer,  fungoruni  Bavarls  Icunos. 
Ratisbofue^  iTA'i,  4tom.  en  9 vol.  In>4. 

5375  Fuugi  auslrlacl:  Mykolog.  kabinet,  von  L. 
Trattinik.  Wïfn,  i8oT»,  û part,  lii-û. 

5376  C.-A.  Agardh,  spccief  algarum.  Gristcaldia, 
1820,  9 vol. 

5377  EJiiadem  Icônes  algarum  europsarum.  Lips.^ 
i8*j8,  ln>fo). 

5378  Algarum  aquæ  dulcls  gcrmanicarum  décades 
1 — XVI,  collegU  Frid.  Traugott  Kûlilug.  iJalar^ 
i836'37,  tn>8.  lig. 

5379  Alga>  hrîiannica»,  or  description  of  lhe  marine 
and  uther  Inarliculaled  plants  of  the  brilish 
Islands,  by  R.-K.  Grcville.  Edinb.i,  i83o,  in«6. 
— Voy.  les  n“  SâaS  et  sulv. 

5380  Nercis  britannica...  auctore  J.  Stacrboose. 
Raihoniœ.,  1801,  in-fol. 

5381  Brilish  Jungermanlæ,  by  WUI.  Jackson 
Hoosrr.  Yarmouth^  1816,  !n-4. 

5389  Histoire  des  confenes  d’eau  douce,  par  Vau- 
cher.  Gfnèv€y  1803,  In-A. 

5383  Recherches  sur  les  confenres,  bises,  etc.,  par 
Girod-Chantrans.  Paris,  1809,  iii-4.  Ûg. 

5384  A synopsis  of  the  brltish  confenæ  colourcd 
from  nature,  with  descriptions  by  Lewis  Weston 
Dillwtr.  Lomd.,  1809,  gr.  in-4. 

5383  Enumeratio  licheoum,  authore  IIomiATiiio. 
Erlamtja^  1784,  ln-4. 

5386  G.’Fr.  HomiANM  descriptlo  lichenum.  £jps., 
178g,  S part  in-fol. 

5387  Fr.  Acharii  wethodus  lichenum.  llolmfæ^ 
i803,  9 vol.  lu-8. 

5388  LIcbcnograpbia  unlversalls. rcdegit  Erik 

Acharids.  Gcttinçte^  1810,  in-4.  Ag. 

538g  Mémoires  sur  rutilité  des  lichens  dans  la 
médecine  et  dans  les  arts,  par  MM.  G. -F.  Hoff- 
mann, Amoreux  Als  et  Wlilemet.  Lyon^  17K7, 
in>8.  Ag. 

53go  Km.  Fries  Hchenograpbla  europæa.  Lundœ^ 
i83i,  in-8. 

53oi  Deuuchen  lichenen,  von  H.-G.  Flobbu.  Rot- 
rorit,  1816-99, 111-8. 

5309  Lud.-Eman.  Schærer,  lichenum  helvetkorum 
.spicileglum.  0rrme,  i834*4o,  tn-4.  (Sect  I-!X.) 

53^  Er.  Acharii  liclienographiæ  suecics  prodro- 
mus.  Lincopitt^  t79^t  Id-^* 

5304  J.-J.  Dilleru  lilstoria  muscorum.  Oxonit\ 
1741,  in-4. 

5305  N. -J.  Necker  , metbodus  muscorum.  Uan- 
Àemi'i,  1771,  ln-8. 

5396  Hedwig,  fundamenia  historié  natur.  musco- 
rum.  Lfps.,  1789,  in-4. 

55g7  Eju^em  specics  muscorum  frondosorum. 
Lipsitr^  1801-^,  7 vol.  ln-4. 

5398  EJusdom  descriptlo  et  adumbralio  muscor. 
IJpsùr^  1787,  4 part.  In  fol. 

5399  Sam. -KJ.  Briuel,  muscologia  recentiorum. 
Qothtr^  1707,  7 P»^*  *0“4. 

5400  S.-K.  Bbîdel,  bryologia  unlversa.L/pi.,  1825, 
9 vol.  iu-8. 

5401  Bryologla  europæa,  seu  gênera  muscorum 
curopaioruin  oionographice  lllustrata , auctorl- 
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busBruch  et  W.-p.  Bchlmper.  Stutgardia.  188g. 
Iii-a.  Ug.  faa:. 

5409  Bryologia  gennanlca,  von  C.*G.  Ness  unü 
Fietl.  Hornsrhuch,  etc.  .Vr/nifc.,  i893-3i,  9 vol. 
ln-8. 

5403  Musci  exotici,  by  Uill.  Jackson  Hooker. 
/xmdon,  1818,  in-4. 

5404  Muscologia  britannica,  by  W.  J.  Hooker  and 
T.  Taylor.  Lond.,  1817,  ln-8. 

54o3  J.  Hfüwjg,  Alicum  gênera  et  spccles.  Iipr., 
i79gi  In-foJ. 

54oC  SwABTz,  synopsis  Ûllcuro.  A'ihVr,  1806,  in-8. 

5407  Icônes  Alicum,  per  W.-J.  Uikiker  et  Rob. 
KayGreville.  Londini^  1897,  in-fol.  — Voir  les 
n»*  3a64-65. 

5408  J.  Boltox,  Aiiees  brltannlcæ.  lofidin/,  1790, 
9 loin,  en  1 vol.  in-4. 

54og  Traité  de  Padlanton,  par  P.  Formi.  Montpei- 
fier,  1644,  in-8. 

5410  Histoire  des  caret  ou  iaiebes,  par  Cbrct 
ScnKcmu  Leipzig^  1800,  In-4. 

5411  01.  Rcdbeckii  campi  clysll  llb.  Il,  gramlnum, 
etc.,  continentes  Agoras.  VpsaUtty  1709,  9 vol. 
tn-fol. 

54i9  J.  ScnvDcnzEiu  agrostograpbla.  Ttgwriy  1775, 
in-4. 

5413  SaiREiBER  historia  gramlnum.  Lipiiir,  176g, 
9 Toi.  in-fol. 

5414  G. -L.  Koeluu  descriptlo  graminum.fyanco/’., 
i809,  pet  in-8. 

5415  C.-B.  Trinius,  fiindamenta  agrostographiæ, 
slve  iheoria  constructionis  Ûoris  gramioel.  Ffn- 
dohoHipy  1890,  ii>-8.  Ag. 

5416  davis  agroslogr.  antiquiorls.  Coburg,^ 
1899,  ln-8.  Ag. 

5417  —de  graminibus  unlOorls  et  sesquitorls  dis- 
sertallo  iMianlca.  Pftrop.^  1894,  in-8.  Ag. 

5418 — spedes  graminum.  PetrçpoUy  i896  - 36, 

in-4. 

54ig  C.-S.  kuolb,  agrostographia  synoptica,  slvc 
enumeratio  granUneanim  omnium,  hucusque 
cognitanim.  Slulgard.^  1839-36,  3 voL  io-8. — 
Voir  rarlicle  Huuboldt. 

5490  Jos.-Fr.  Jacquix,  cclogæ  graminum,  fasciculi 
IV.  yindobonœ^  i8i3-90,  in-fol. 

5429  N.-Tb.  Host  icônes  et  descrlptlones  graml- 
num austrlacorum.  f'iennét^  i8o3,  4 vol.  In-fol. 

5493  Gramina  britannica,  by  Kiupp.  Londini, 
1804,  in-4. 

5494  Hortus  gramincus  woburueiisis , by  G.  Sm- 
CLAiR.  LoHdiniy  1816,  In-fol. 

5495  Hortus  siccus  gramlneus,  by  W.  &u<isBDitY. 
tondi'ni,  1819,  in-fol. 

5496  Essai  d’une  nouvelle  agrostographic,  ou  nou- 
veau genre  de  graminées,  par  A.-M.-F.-J. 
Palisot  de  Beauvols.  Paris,  i8i3,  ln-8.  et  iii-4. 

5497  Histoire  naturelle  du  froment,  par  Pabbé 
Poncelet.  Paria,  177g,  ln-8.  Ag. 

5498  Melch.GuiLANOtM  papyrus.r<nier,i579,i0'4. 

5499  Dom.  Cyrilu  cyperus  papyrus.  Panuty 
1796,  in-fol. 

543oLes  illiacées,  parP.-J.IUi>ouTé.Parü,l8o3, 
8 vol.  gr.  in-fol. 

543 1 Sélection  of  alexandrtan  plants,  by  Mrs  E. 
Udrt.  IjùndOH^  1634,  gr.  in-fol. 

5432  Des  jadnthes,  de  leur  anatomie,  reproduc- 
tion et  culture  (par Saint-Simon).  Amsterdtmt 
1768,  In-4  Ag. 
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MS3  Collection  de  tulipes,  par  Boc'box.  Paru, 
i78i,ln-fol. 

5&S4 1.  Helsleri  descrlptlo  planta  cul  nomen  Bruns- 
vigla.  BrMHSvifftr^  17^»  lo-fol. 

5455  Ainaryllldacea,  by  rev.  \V.  Herbert.  Und.^ 
i857,  gr.  In-S.,  avec  48  pLen  noir,  ou  color. 

5436  Monographla  gencrum  alocs,  et  mesembry- 
anlbeml  tconlbus  llluslrtia,  auclorc  Principe 
SALM-BEimRSCUEio-DYCiu  Duueldorf^  Amz^ 
1855,  gr.  ln-4.  fig.  color. 

5437  CavAKitLCS,  inunadelphia  classls  dissert.  X. 

1790»  a vol.  ln-4. 

5438  Cranta  de  duobus  draconls  arborlbus.  rieitnrr, 
1768,  in>4. 

543g  M.'Fr.  Lochneri  commentatio  de  ananasa, 
sire  nuce  plnea  indica.  lu-4. 

5440  Le  SAriLA.'s  de  La  Rochefoucault.  PoiUtrty 
1568,  ln>4. 

5441  Moiiaiidriana  planU  of  tbe  order  scItamInc.T, 
wlth  descriptions,  by  VV.  Roscos.  Liverpooly 
i8a8,  gr.  in-fol. 

544a  Swarta,  généra  et  spedes  orebidearum.  £r- 
luHOity  i8o3,  ln-8.  flg. 

5443  Gênera  et  spedes  of  orchldeous  plants,  by 
Lisdlet.  London^  i837'58,  gr.  ln-4. 

5444  Scrlum  orcbldeum,  by  tbe  saroc.  Landotty 
1838,  In-foL 

5445  Orcbldacec  of  Mealco  and  Guatemala,  by 
James  Bateman.  Lond.y  i837-38,  très  gr.  In-fnl. 

5446  Abr.  Munllngil  aloidarium  blstorla.  Amste- 
lodamiy  1680,  ln-4.  fîg. 

5447  Car.  LisKÆi  musa  eUfforttana.  Lugd.-Batar.y 
1786,  in-4.  fig- 

5448  Abr.  Muntlngll  herba  britannica.  Amitelod.y 
1681,  ln-4.  Ag. 

544g  U.  ('«anncgieteii  disserUÜo  de  briunnica 
berba.  flag(t^om(Uy  1734, 

5450  Monographie  des  rumex,  précédée  de  quel- 
ques vues  générales  sur  la  famille  des  polygu- 
nées,  par  F.  Coropdera.  Parity  1819,  ln-4. 

5451  WiLLDCiow  blstorla  amaranthorum.  TVriW, 
1790,  In-fol. 

545s  J.-G.-C  Lehman,  monographla  gtneris  pri- 
roularum.  1817,  ln-4.,  avec  g planches. 

5453  Monographie  des  orobanebes...  par  Vaucher. 
Genèoe,  1807,  in-4.  de  yu  pp.,  avec  16  planches. 

5454  J.-G.-C  Lebmann,  planta  e familia  aspcrl- 
foliorum  nucifera.  BeroL,  181 8, a part.  ln-4.  flg- 

5455  Histoire  naturelle,  médicale  et  4conomi<]uc 
du  solanum  et  des  genres  qui  ont  été  confondus 
avec  eux,  parMich.-FeL  DunaL  MontpetUery 
1818,  ln-4.,  avec  26  planches. 

5456  Histoire  naturelle  et  médicale  de  la  famille 
des  solanécs,  par  A.-F.  PouebeU  Bouen,  1829, 
in-8.  (tiré  à lOO  exemplaires). 

5457  Instruction  sur  l’herbe  petum par  Jacq. 

Goboey.  Pétrity  1672,  ln-8. 

5458  J.  Neandri  tabacologla,  hoc  est  Ubaci  scu 
olcotiana  descripUo.  Luod.-Sutavor.,i6a2,  seu 
1626,  in-4.  — Trad.  en  franç.  Lyon,  1625,  ln-8. 
— Voir  les  n**  6385  et  707a. 

5459  G.-D.  Ehibt's  hislory  of  jessamtne.  1759, 
gr.  in-fol. 

6460  N. -J.  Jagoüti,  stapeliarnm  in  horüs  vindobo- 
nens.  culiarum  descriptloncs.  Vindobonay  180O, 
gr.  In-fol.  — Voir  k n*  5s48. 

5t0i  Dlgltallum  monographla,  cura  J.  LniouT. 

1891,  In-fol. 
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5462  W.  Soix's  menthe  britannica.  Bathy  1798 
in-fol.  flg. 

5463  J.-C.We?(Dt.Ain>,  ertcarum  Icônes  et  üescripi. 
Hanov.y  1798,  in-4. 

5464  AnonEw's  monography  of  tbe  genus  erica. 
LondoHy  i8o5,  4 vol.  in-fol. 

5465  5lnnographle  des  campanulées,  par  .Alpb.  de 
Cardolle.  Paris,  i83o,  ln-4. 

5466  Recherches  analuiiilques  et  physiologiques 
sur  la  garauce...,  suivies  de  rexamen  butauique 
du  genre  rubia  et  de  scs  espèces,  par  M.  Dt- 
caUne.  Paru,  1887,  in-4.  Ag. 

5467  L'HéniTiEn,  cornus.  Pari's.,  1788,  In-fol. 

5468  G.-F.  Hoffiuanu  gênera  planiaritm  umbelU- 
ferarum  earumque  characteres  naturales.  Jfor- 
cotiœ  et  Lipsiœy  1816,  in-8. 

546g  Histoire  naturelle  et  médicale  de  la  famille 
des  valerianées,  par  P.  Dufresne.  Montpellirry 
1811,  ln-4.  Ag. 

5470  Histoire  naturelle  et  iiiédlcalc  des  renon- 
cules , précédée  de  quelques  observations  sur 
la  famille  des  renonculacées,  par  J. -A. -J.  Biria. 
MontptlUery  i8t  1,  ln-4.  de  52  pp.,  avec  2 pl. 

5471  Erynglorum  neenon  generis  novi  Alepida* 
historia,  auctore  F.  Dclaroche.  ParUUSy  180K, 
in-fol.  Ag. 

5472  C.-l...  REtcneRBAMCii,  illustratio  generis  aro- 
niti  alque  delphliili.  Beroiiniy  1828^7,  In-fol. 

5473  N.-J.  Jacqvin,  oxalls  monographla.  ricitmr, 
179A,  ln-4.  Ag. 

5474  l^iANDcs,  papaver  Ulustratum.  fionmb.y 
1718,  ln-4. 

5475  Monographie  de  la  famille  des  annonacées, 
par  M.-F.  Dunal.  Montpeüiery  1818,  ln-4.  flg. 

5476  J. -B.  Ferrari!  hesperides,  slve  de  maloruoi 
aureorum  cultura.  Aosur,  i656,  In-fol. 

5477  Nürnbcrgische  hesperides,  von  Voleamei. 
NuremberQy  1708,  2 vol.  In-fol. 

5478  Histoire  naturelle  des  orangers,  par  Risso 
et  Poiteau.  Porfi,  1818,2  vol.  ln-4.  fig. 

5479  Traité  du  cltrus,  par  George  Gallesio.  PonV, 
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5481  Illustrations  and  descriptions  of  the  nalu- 
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i83o,  I0-4. 
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5483  Monographie  du  genre  cameliia , par  l'abbé 
Beriëse  ; 2*  édition.  Pon'r,  i84o,  ln-8. 
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5486  Le  raisin,  par  Kernek.  Stutlg.y  i8o3,  in-fol. 
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170C,  in-fol. 

5301  Les  roses,  par  Roessi:vg.  Leipzig,  1800,  in-A. 
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3 vol.  gr.  In-fol. 
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i8aa,  in-8. 
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1737,  In-A.  fig. 
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toril , quod  polonicum  vulgo  audit.  Cf dani, 
1731,  in-A.  Hg. 

5311  P.  Bellonlus,de arboribusconlferis.Porffiïs, 
1353, in-A. 

5519  Tractatus  de  arborlbus  coniferis,  et  pice 
ronflcleoda,  etc.,  a J.-Conr.  Axtlo.  lente,  16791 
In-ia,  lig. 

33iS  Traités  des  arbres  résineux  conifères,  trad. 
de  l'anglois  de  Pb.  Miller.  .Hetz,  17Ô8,  ln-8. 
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in-8. 

5515  L.-C.  Richard  commentatio  boianlca  de 
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5516  Lambeat’s  description  of  genus  plnus.  Lond., 
i8o3,  gr.  in-fol. 
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55i8  G. -Fr.  HorrHANsi  historla  salicum.  Lipsùe, 
1785,  In-fol. 

55ig  Traité  des  melons,  par  J.  Pons.  Lgon,  1680, 
In-ia. 

5590  Les  melons,  par  Kerheb.  Stultgard,  1811, 
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Paris,  1839,  ln-8. 
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1755,  9 vol.  in-fol. 
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lu-fol. 
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9 vol.  in-fol. 
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3 voL  In-fol. 
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i8i3,  8 vol.  in-8. 

53A7  Phylograpbic  médicale,  par  Jos.  Roques. 
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aliments  tirés  du  règne  végétal,  par  Ach.  Ri- 
chard. PariSy  iSâS,  a vol.  ln-9. 
55âo^n^lut^Bolllcloeller  Pflanzen,Ton  C.*G.  Ncks- 
Duueldorfy  i8ai*3a,  gr.  In-foL  — Voir  aussi 
rarlicle  WernE. 

5550  Materia  mcdlca  vegetabüe  toscane,  da  Gaet. 
Sa VI.  Firfnze^  i8o5,  in-fo). 

5551  Flora  plsana,  da  Gaet.  Savl.  Pis«,  i7d^t 
9 TOl.  in«8.  (Devrait  ëire  a cdté  de  5ibi.) 
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&55A  Pbarmaccui.-inedlcin.-Botanick  der  Oster. 
Pbanoacope,  von  D.  Wagîieb.  Wien^  1827» 
9 vol.  gr.  in-fül. 

5555  Abblldungen  der  dcuiKbcn  HoUartcu 

von  Fiied.  Grimu  Berlin^  i8i(H10,  3 vol  In-A. 
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5550  Medicai.  botany,  or  history  of  plants  In  thc 
materia  medlca  01  lhe  London,  Edloburgh,  and 
Dublin  pliarmacopeias.  Umd.^  i8si, 3 vol. ln-8. 

5557  Medical  botany,  by  J.  Stephewsos  , and  J. 
Mores CburcbiU.  London,  1837-30,  A vol.ln-8. 

5558  Tratado  de  las  drogas  de  las  Indias  orien- 
tales, por  ChrlsL  Acosta.  Burgoi^  1578,  In-A. — 
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555g  American  medical  botany,  by  J.  Bir.ctow. 

Boston,  1817,  3 vol.  lo-A. 

555g*  Vegctable  materia  mcdlca  of  the  L’nitcd 
States,  by  W.  BASTon.  Lond.,  1821,  3 vol.  in-A* 
5S0o  Flore  médicale  des  Antilles,  par  M.-E.  Des- 
cooBTiu.  Paris,  f82i-3g,  8 vol.  ln-8. 

tt.  Zoolt^e,  on  Histoire  naturelle  des 
Animaux. 
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Traités  élémentaires. 
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5566  Job.  Ilcrmanol  obscnatlones  zoologics. 
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torati,  i8nA,  iii-A. 

55O7  Tableau  élémentaire  de  Thistoire  naturelle 
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relle dcsanlmaux  et  dintroduction  à l’anatomie 
comparée , par  Ccvikb.  Paris,  189g,  5 vol  in-8. 

5568*  \jo  rè^e  animal  distribué  d’après  son  orga- 
nisation, parCrviF.R,  etc.  Paris,  iSAoct  ano. 
suiv.,  in-8.  fig.  (Dans  les  athlflions.) 

556g  Iconographie  du  règne  animal  dcCtnicr,par 
F.-E.  Gvcbri.  Paris,  i83o,  7 vol.  in-8. 
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5570  Zoologie  analytique,  par  M.  Duméril  Paris, 
1B06,  ln-8. 

5571  Zoological  lectures,  by  Ceorg.SoAW.  Lonà., 
180g,  3 vol  gr.  ln-8. 

5573  Cours  d’histoire  naturelle  (règncanlmal),par 
M.  OuDABT.  Paris,  1895,  In-A. 

5573  Élcnionts  de  zoologie,  par  Milne  Fdwards, 
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557A  Essai  de  zoologie  générale,  ou  mémoires  et 
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et  l’histoire  de  la  science,  par  M.  Isidore  Geoffroy 
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5575  Familles  naturelles  du  règne  aoUnal,  par 
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D.  Philosophie  zoologique. 
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1809,  9 vol.  in-8. 
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animais,  by  John  Fleming.  Kdinburgh, 

9 vol  in-8. 

5578  Histoire  des  mieurs  et  de  l’instinct  des  ani- 
maux, avec  les  distributions  méthodiques  de 
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9 vot.  in-8. 

557g  On  thc  history,  habits,  and  instincts  of  ani- 
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G.  Anatomie  des  Animaux. 

5580  M.-B.  VALEXTim  amphitheatrum  zootomlcum 
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5563  Æliasi  animatium  nature,  gr. 

558A  CA8Siiquæstionesdeanimalibus.Part'z.,t5Aii 
tn-i6. 
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animalinm,  gr.  Fettefiis,  i6A3,  ln-8. 
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1A78,  in-fol. 
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A vol.  in-fol 
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In-fol. 
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in-fol. 

55gi  Tlerbuch,  von  Jost  Amman.  Franefurt-OÊS- 
Magn,  i56g,  in-A. 
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fofurti,  i65o,  A vol.  In-fo). 
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5801  Pallas  spidlegia  zoologica.  licrolini,  1767, 
9 toi.  In-â. 
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balrachia}.  Lipsiœ,  1899,  in-fol. 

5853*  Histoire  natur.  des  salamaiM^es  de  France, 
par  P.-A.  I.alrcittc.  Paris,  i8oiPn-8.  Ug. 

5853  Amours  des  salamandres  aquatiques  et  déve- 
loppement du  têtard par  Mauro  Rusconi. 

htilan,  1899,  In  3. 

D.  Icbtbyologlc,ou  Histoire  naturelle  des  Poissons. 

a.  Sjtteme*  et  Tnüléi  frénèraax. 

5855  Mc.  Maeescalci  Thurll  hlstoria  aqiiatllium. 
Rosiorhii,  i590,  iu4ol.  (Article  Marscalccs). 

5856  P.  Juvics,  de  piscibus.  Romte,  i5u7,  in-3. 

5857  C.  FiGi'Li  tchthyologia.  Colonie,  i53o,  in-3. 

5858  P.  BixioMt  de  a<|ualUil)us  llb.  IL  PaririïA, 
i553,  in-8. 

5859  Salviasi  aqualilium  aiiimalium  bistoria. 

Romœ,  i553,  in-fol.  , 

5860  G.  Rosdclkt,  de  piscibus  niarinis.  Lugduni, 
iS53,  3 tom.  en  1 vol.  Iii-fnl. 

5861  Diverses  espèces  de  poissons...  dessinés  par 
Albrel  Flamrn.  Paris,  i65o,  in-3.  obi. 

5863  Jani  DubravU  de  pisclnls  llbri  V;  acceduot 
ejusdem  argumenti  ex  vetenmi  rccentiorumque 
scriptorum  librls  excerpla,  oninia  Hcrni.Con- 
ringil  cura  iterum  ctWUMelmcstadii,  1671, in-3. 

5863  F.  WiLLiGHBUi  de  hisloria  piscium  lib.  IV. 
Oxonii,  1686,  In-fol. 

5863  P.  Artedi  ichliiyologia.  Grypes\caidiœ,  1789- 
95,  5 tom.  3 vol.  iD-3. 

5865  Kleis,  historié  natur.  piscium  lib.V.  Gedani, 
1730-30,  5 part.  ln-3. 

5866  Ejusdem  maniissa  ichtliyol.  de  sono  et  au- 
dilu  piscium.  Lipsitr,  173O,  in-3. — Voycx  6898. 

5867  Histoire  des  poissons,  par  A.  Gouan.  5/rar- 
bourg,  1770,  in-3. 

5868  Ichihyologie,  par  M.-B.  Bloch.  Berlin,  1785, 
6 vol.  in4oi. 

586q  Blochii  sysiema  Ichthyologis...  BeroL,  1801, 
9 vol.  gr.  In-8. 

5870  Histoire  naturelle  des  poissons,  par  de  La- 
cépéde.  Parés,  1799,  5 vol.  in-3. — Voy.  Bitvor. 

5871  Histoire  natur.  des  poissons,  par  G.  Clvier 
et  Valencicnues.  Paris,  1899-A3,  20  vol.  ln-3. 
ou  Id-8.  (Il  parait  17  vol.) 

5879  Die  GlftpHanzcn  uitd  Giftigen  Thiere  fur 
jedermann;  von  C.-W.  Jocu.  /Iu^i6.,i898,  ln-3. 

587s  Memoria  sutia  generazione  de*  pcscl  e dei 
granchl,  dl  Fil.  Cavotinl.  NapoU,  1787,  tn-3., 

• avec  S pl.  (Peut  aussi  se  placer  avant  le  n*5855.) 
—Voir  le  U*  6?86. 

b.  PoltMQi  de  diiremiu  p»jt. 

5873  Histoire  naturelle  des  poissons  d’eau  douce 
de  l’Europe,  par  L.  Aoassiz.  yeuehâtel,  1889, 
in-fol.  flg. 

5875lchliiyologle,  ou  histoire  nbtur.  des  poissons 
du  département  des  Alpes  maritimes,  par  A. 
Risso.  Paris,  1819,  in-8.  flg. 

5876  Schxirer,  piscium  bavarico-ratisboncosium 
pentas.  Ratisb.,  1761,  ln-3. 

5877  Icônes  piscium  Aiistriæ,  a Car.  de  Meidin«ib. 
1785,  In-fol. 
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587S  St.  a Schonevelde,  icbüiyologla  dueat  Sles- 
Wd  et  Holsaüs.  Hémbwgt^  iGaft,  fig* 

5$79  Dokovan’s  history  of  british  fisbes.  Lond.^ 
i8oi,  5 vol.  in-8. 

5880  A htstory  of  british  fiches,  by  Will.YAaneLL. 
Lond.^  i836,  3 vol.  In>8.  flg. 

588 1 Cabioet  des  raretés  d’AmboinCf  par  Rcu- 
PBtes.  .taur.f  1705,  in-fol. 

588a  Poissons,  écrevisses  et  crabes  des  lies  Mo- 
luques,  etc.,  par  Rksard.  Anut.^  in-fol. 

5888  Descriptions  and  figures  of  two-hundred 
fisbes  coUected  on  llie  coasl  of  Coromandel,  by 
Rdssell.  Lond.y  i8o3,  9 vol.  In-fol. 

5888  An  account  of  üshes  found  in  tbe  river 
Ganges,  by  Fr.  Uamllton  (formerly  Bocbasas). 
Kdinb.^  1^3,  ln-8. 

5885  The  fishes  of  Ceylon,  by  J.  Witchureb  Ben- 
5ET.  Lond.^  1838,  in-8- 

5880  Histoire  des  dorades  de  la  Chine,  par  de 
Saoviosy.  Paris^  1780,  In-fol. 

5887  Deserlpdon  de  diforentes  piezas  de  historia 
natural,  por  D.-Ant.  Parra.  i/aiMina,  1787,  in-4. 
fig.  color. 

5888  Selecta  généra  et  species  piscium  brasllien*. , 
coUegil  et  pingeoda  curavU  de  Spix.  ;1foiuxcAi7, 
1839^1,  in-4. 

c.  Poiuon» 

5S89  Recherches  sur  les  poissons  fossiles,  pa.* 
Agassiz.  Seuchàtely  iH33,  S vol.  io-A.  et  atlas. 

58oo  ScitLA,  de  corporlbus  mariais  lapldcscen- 
tibus.  Romœ,  1759,  iii-â. 

58ot  The  silurlaii  system  foundeU  on  geological 
researches,  by  R.-1.  Mvicutso.v.  LondoHy  i8Sg, 
3 vol.  In-â. 

5891  * Memoirs  of  Ichthyosauri  and  pleslasauri,  by 
T.  IlowRj.N.  /.om/.,  i834,  in-fol. 

d.  aioDocr•phi<^>. 

5893 J.-J.Scheuchzcri  piscium  qtierels  elvlndicite 
exfiosilæ.  Tfguri^  1708,  ln-4.  de  30  pp.  fig. 

58q3  Muséum  ichlhyuloKic.L.-Th.GaoNovii.LM/^d.- 
Batav.^  1758,  In-fol. 

5898  J. -B.  Bohadsch,  de  quibusdam  anlmalibus 
inariiiis  eorunique  proprielatibus  liber.  Drcêdie^ 
l70i,ln-8. 

5895  Kl.  Albi^'s  history  of  esculent  fish.  London^ 
1798, ln-8. 

589O  G.  Bakeer,  OAteographia  piscium  gadi  pr»- 
serlim  «glifini  comparât]  cum  lampride  gui* 
tann.  Oroningte^  1833,  in-8. 

5897  Os!»ervazloiii  di  Sief.  Lorenztul  Intorno  aile 
torpedini.  Firenze^  >078,  iiHi.  ûg. 

E.  Cétacées. 

(t.«*  eéUcées  apparlienaeal  k la  claaie  dai  Mamminrei.) 

5898  Histoire  natureile  des  étranges  poissons  ma- 
rins, par  P.  Brlon.  Paris^  i55i,  in-8. 

5899  llt*(tolre  naturelle  des  cétacées,  par  de  La- 
cé|>éiie.  Paris,  i8o5.  in-8.  — Voy.  Burro?!. 

5900  Observations  anatomiques  sur  la  structure 
Intérieure  de  plusieurs  espèces  de  cétacées,  par 
P.  Camper.  Paris,  1830,  in*8>  et  atlas. 
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30Oi  KIobll  ambra  bistoria.  WUttmbtrgœ, 
lOOfi,  ln-8. 

5go3  Description  de  la  pièce  d'ambre  que  la  cham- 
bre d'Amsterdam  a reçue  des  Indes,  par  N.  Che- 
vallier. Amsterd.y  170Ô,  in-8. — Voy.  le  n«]08G8. 

F.  Animaux  invertébrés. 

• Généralités, 

5903  Histoire  des  animaux  sans  vertèbres,  par 
Lamarck.  Paris,  i835-^,  9 vol.  ln-8. 

5go8  Mémoires  sur  les  animaux  sans  vertèbres, 
par  J.-C.  Savigny.  Paris,  i8iÔ,  in-8.  fig.  (i»«  ci 
9*  partie.) 

5905  Maur.  Heroldi  excrcllalioncs  de  animalium 
vmebrlscarentium  in  ovi  formatione.  jrar8«r^i*, 
1838,  In-fol. 

5905*  Ejusdein  disquisiiiones  animalium  vertebris 
careiillum,  in  ovI  formatione.  Francof.y  i835- 
38,  In-fol.  fig.  color.  (i«el  3*  livrais.) 

5906  Meiiiorle  sulla  sloria  üegll  animal!  senza  ver- 
tèbre del  regno  di  Napoli,  da  Stef.  delle  Cuiaje. 
NttpoU,  1835,  8 vol.  in-8.  et  atlas. 

5907  Considérations  générales  sur  l’aiiatomle  com- 
parée des  animaux  articulés,  auxquelles  on  a 
Joint  l'analomic  descriptive  du  haniiclon,  par 
M.  Stracs-Dlrckheih.  Ports,  i838,  ln-8. — Voir 
l’article  Castelnau,  et  le  n-  6o3i. 

a.  CnuUcéet.  ' 

5908  Considérations  générales  sur  la  classe  des 
crustacées,  et  description  de  ces  animaux,  par 
A.-G.  Deskarest.  Paris,  i835,  ln-8.  fig. 

5909  Histoire  naturelle  des  crustacées,  par  M.Milne 
Edwards.  Paris,  i838-8i,  S vol.  ln-8.  fig. — Voir 
les  n*‘  5573  et  5o83. 

5910  Ks.sa!  d'une  histoire  des  crabes  et  écrevisses, 
par  Herrst  (en  allenianiF.  1783-88,  3 vol.  ln-8. 

5gi  1 Tratado  de  las  langostas,  |>or  J.  de  QitSo.m:$, 
.Hadrid,  i03O,  in  8« 

5913  Histoire  des  monocles  qui  se  trouvent  aux 
enviroiKs  de  Genève......  par  L.  JnuxE.  Genève, 

1820,  in-8. 

5giS  Cnistaréea  de  la  Méditerranée  et  de  son 
littoral,  décritset  lithographiés  par  Polyd. Roux. 
Paris,  1839,  ln-8.  fig. 

5gt8  Malacosiraca  pudophlhalmata  Brltanniae,  by 
Wili.  KIford  Lcacb.  l/md.,  1817-31,  in-8. 

5gi5  Mi'LLEAt  enloniosiraca  Danlæ.  Upsiœ,  1785, 
in-8. 

8.  AncbatâM. 

5916  Tableau  des  aranéldcs,  par  C.-A.  Walcke- 
nacr.  Paris,  i8o5,  gr.  ln-8. 

5917  Histoire  naturelle  des  aranéides,  par  C.-A. 
Walrkenaer.  Paris,  i8o5,  ln-8.  (Il  n’a  paru  que 
6 livrais,  de  10  pi.) 

5918  Albin’s  history  of  spiders,  Lond.yt'jZb,  In  8. 

5919  li’aranéalogie...  par  Qualremèrc  Dii^onval. 
Paris,  1797*  in  8. 

5930  C.-W.  Haiix,  mouographia  araneanim. 
.Vorim8.,  1830,  lo*8. 

5921  Die  Arachniden,  .’ibgebiidel  iinddeschriebeii 
von  C.-W.  Habn.  Suremberg,  i83i-8o,  ln-8.  fig. 
color.,  tom.  I-VII,  ou  82  livrais. 
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SflîQ  CiBBC»,  aranel  suecici.  Sloekh.,^^i^,  ln-4. 
rigyS  Marty^'s  aranei.  Lond,^  1793. 

Sgaa  Hydrachnæ  quaa  In  aquls  DanUe  detolt 
Mnixut.  Lips.^  1731.  ln-3. 

e.  Eolomolofrir,  on  hfilotrr  naInreUe  cira  Inieclea. 


fnlrodiurlioii  ; df  ctat»ificat%on  et  Traita» 

il^mentairti. 

5oa5  La  floro  des  in.sectophiles,  par  Brez.  l'trecht^ 
1791,  iM. 

5gtî6  Introduction  à l’<îuide  de  rcntomolc^ic,  com- 
prenant les  principes  ^^énéraux,  ranalomie  et 
la  physiologie  des  Insectes,  etc.,  par  Th.  La- 
cordairc.  Paris^  i83V38,  2 vol.  io-8.  ûg. 

5927  UccheKbes  sur  l'anatomie  et  les  métamor- 
phoses de  diflérenles  espèces  d’insccles,  par  P. 
Lto?jset.  Amsterd.^  i832,  2 part,  lii-i, 

0q28  Essai  sur  le  vol  des  Insectes....  par  le  cbev. 
J.  Cmabsif.r.  PturiSy  1822,  In-A. 

5(i2g  Observations  sur  la  structure  des  yeux  de 
divers  insectes,  H«ur  la  trompe  des  papillons 
(par  Puget).  lamTiToa,  pet.  ln-8.  Gg. 

5g3o  Les  genres  de» insectes  do  Linnéc  constatés 
par  Barbut.  Londres,  1781,  in-â.  (Uieux  après 
le  n"  S992.) 

5931  Généra  cl  sperles  inscctorum,  ex  auctoris 
scriptis  extraxU,  dlgesslt,  etc.,  A.-Y.  Retzins. 
Lipsitr^  1783,  in-8. 

5932  Illustrations  of  the  linn.¥an  gênera  oflnsccts, 
by  H.  \Vooi>.  London^  1821,  In-ia. 

5933  J.-Chr.  Fabricii  enlomologla  systemailca, 
emendata  cl  aucta.  Hafniœ^  17923  9 'ol.  ln-8. 

59,33  Ejusdem  généra  Insectorum.  Chilonii,  1776. 
ln-8. 

5933  Ejusdem  phiinsopüia  cntomologlca.  Ilam- 
burçi^  1778,  in-8. 

5o36  Ejusdem  speeles  Insectorum.  Ilamburgi^ 
1781,  2 voi.  ln*8. 

5937  Ejusdem  manlissa  insectorum.  Uafni<r, 
1787,  a vol.  ln-8. 

.*>988  Ejusdem  systema  eleutberatorum.  AiV/, 
1801,  2 vol.  in-8. 

r>939  Ejusdem  systema  rhyngotorum.  Brunsu-iga-, 
i8o3,  in-8. 

5940  EJu.sdeni  systema  antliaiorum.  Brunsiriges. 
180.3,  ln-8. 

r>ç4i  Ejusdem  systema  piczalorum.  Brunsicigtr, 
i8o5,  ln-8. 

5g4Q  J.-J.  ÇoEMO,  gênera  Insectorum,  Fitod.- 
Heivet.y  1789,  In-û. 

59W  P.-A.  LATREru.E,  généra  crusiaccorum  cl  in- 
sectorum. Paritiis,  1806,  A vol.  in-8. 

5944  Considérations  générales  sur  la  classe  des 
Insectes,  par  A.-M.  ConsL  DnfÉRiL..V/r«4<»«rtf, 
1823,  ln-8. 

5q45  Cours  d’entomologie,  par  P.-A.  LsTaBiu.r. 
Paris^  1 83 1,  ln-8. 

5g46  ScH.CFFEn,  elementa  entomologica.  Bûtisb.. 
17Û6,  ln-4. 

59/17 clemenioruin  entomologlcorum  appcnüix. 
Batisbontv^  1777,  ln-4. 

504H  Les  caractères  des  insectes,  par  Sduers. 
Zurich,  1781,  ln-4. 

5o3o  Histoire  abrégée  dcsiiisoctea  (en  allêmatid), 
par  le  même.  Zttrieh^  1776,  I11-4. 

59.')0  An  Introduction  to  entomology,  by  W.  Kirbt 
and  Wii.  Spence.  London,  1828,  4 vol.  ln-8.  ûg. 


5g5i  Lehrbueh  der  entomology,  von  H.  Burmeis- 
ter.  Italie,  in-8.  — Traduit  en  anglais.  Londres, 
i830,  ii>-8. 

5952  Lettres  A Julie  sur  l’entomologie,  suivies  d’une 
description  méiho<tique  de  la  plus  grande  partie 
des  Insectes  de  France,  parM.-E.  MulsaiiU  Lgon, 
1830,  a vol.  iu-8.  Gg.  color. 

BUtoire  fénerale  de*  Imeetle». 

5953  Insectornin  slve  minimorum  anlmallum  Ibea- 
Irum,  ulim  ab  Ed.  Wotlono,  Conr.  Gesnero, 
Th.  Penulo  Incohatum,  tandem  Th.  Moufeli 
opéra  perfeclum.  Londini,  lOSA,  In-fol.  Gg. 

5954  Méiaraofphoses  naturelles,  par  J.  Gobdart. 
Amsterdam,  1700,  3 vol.  ln-8. 

3955  Hist.  générale  des  Insectes,  par  Swammerdam. 
I trerht,  i685,  ln-4. 

59M  SwAMUERDAMi  Riblia  natur».  Leydte,  1737, 
a lom.  en  3 vol.  in-fol. 

5957  Hall  htsiorla  insectorum,  opus  posthumum, 
cul  subjungitur  appendix  de  scarabapis  britan- 
nicls,  auclorc  Marû  Lister.  Londini,  1710,  ln-4. 

5958  Mémoires  pour  servir  à l’IilAtoirc  des  insectes, 
par  de  RÊAim*.  Paris,  1734,  « vol.  ln-4. 

595(|Abrégé  de  l'IilRloiredes  insectes,  (parBaxiu). 
Paris,  1747»  4 vol.  In-ia. 

59O0  Amusentents  des  insectes  (en  allcm.),  par 
A. -J.  Roesel.  yuremberg,  17SO,  5 vol.  ln-4. 

5961  Aléffloires  pour  servir  à l'histoire  des  insectes, 
par  de  Gkcr.  Stockholm,  i75a,  7 vol.  ln-4. 

596a  Explication  des  insectes,  par  Scnrvfer  (en 
allemand).  Batisbonne,  17O4-69,  8 vol.  ln-4.  Ûg. 

5963  Histoire  naturelle  des  insectes,  par  Drürt. 
Londres,  1770,  5 vol.  ln-4. 

5964  Système  de  la  nature  de  tous  les  insectes, 
par  Hcrbst  et  Jarlonski  (en  allemand),  Berlin, 
178.%  21  vol.  in-8. 

59C5  Entomologie,  par  G.-A.  Olivier.  Paris,  1789- 
1808,  C vol.  ln-4, 

5967  Archives  de  Phlsl.  des  insectes,  par  Flesslt. 
Zurich,  1794,  in-4. 

5968  .Magazln  der  entomologie,  von  F.rn.-Frledr. 
(icrmarundJ.-L.-T.-F.2incken.i/tfHe,  i8i3-ai, 
4 vol.  in-8.  Gg. 

5q(»9  Ilora*  entomoiogic2,  by  W.-S.  Mac  Leay. 
London,  1819-21,  in-8.  Gg.,  lom.  1 en  2 part. 

5970  T.  von  Charpentier,  hnr*  entomoiogicar.  Fr«- 
tislaviie,  iha.),  ln-4.,  avec  9 pl. 

3970*  Annales  de  la  Société  cntoiuologlquc  de 
France,  i832  A 1842,  11  vol.  Iu-8.  Gg.  color. 

iwelet  de  àifférentt  paye. 

597)  MiHamorphoses  merveilleuses  des  Insectes  (en 
holl.),  parMar.-Slb,  Mcriax.  1679, 3 vol.  in-4. 

5972  Histoire  des  insectes  de  l'Europe,  par  Mar.- 
Sib.  Mf.riax,  Amsterdam,  1780,  lo-foi. 

D973  Fanna  Insectorum  Eiiropa>,  aulorib.  Abrens, 
E.-F.  Germar,  etc.  llalcr,  i8i3,  ln-8. 

5974  Histoire  des  insectes  des  environs  de  Paris, 
par  Geoffroy.  Paris,  1782,  a vol.  in-4. 

5975  Notice  des  insectes  de  France,  réputés  véné- 
neux, par  Amoreux.  Paris,  1789,  lo<8. 

5976  A. -F.  de  Fomrroy,  entomologia  parislentLs. 
Paris.,  1785,  a part.  j>eL  ln-12. 

5977  Faune  parisienne,  par  C.-A.  Walekenaer. 
Paris,  1802,  a vol.  ln-8.  Gg. 
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&078  V.  Petag?ia  spccimen  insectorum  uUerioris 
CaUbrl«.  Lipsiæ^  180S,  ln-&. 

5o79  Ho&suis , fauna  etrusca.  Libumiy  1790,  q vol. 
iii'V 

3980—  manUssa  insertorum.  Pisis^  1 79^-oAi  3 part. 
ln-4.  flg. 

:»q8i  lnsf>ctortmi  UKuriæ  specles  novs. a 

Spinola.  ^fiiur,  i8o8«  a vol.  in>A. 

5g8ü  Description  des  insectes  de  la  Suisse  (en  al- 
lemand) par  J. -G.  Fuessly.  Zurich^  i77^i 
de  Al  pp.  et  i pl.  color. 

5989  Entomologie  bclvéllque»  ou  catalogue  des 
Insectes  de  la  Suisse,  rangés  d’après  une  nou- 
velle méthode,  avec  une  description  (en  franc, 
et  en  allemand,  par  de  Clairville).  Zurich^  1 798- 
1806,  a vol.  iii-8.  llg.  color.  — Voir  l’arlide 
ScBeu.e!<iBt:Rr.. 

5981  Insectes  des  PayvHas(enholland.),  parScpp. 
Amsterdam^  I70a,  0 [>art.in-l. 

5985  Description  des  insectes  d’Allemagne,  par 
J.-Léon.EaiscH  (cnalleni.).ficr/m,i7it-38,lu-l. 
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In-a. — Voyex  les  n“*  6â53  et  sulv. 

6099  Papillons  oxollques,  par  P. Cramer.  Amslcrd., 
*779»  â vol.ln-â. — Snpplém.  parSloll,  i voUn-â. 

6093  A descriptive  catalogue  of  lhe  Iepidopterous 
insects  contained  in  llie  muséum  of  tbc  F.asi- 
Indiau  company,  by  Th.  lIoasriELD.  Loiidon, 
1898,  tn-â. 

Oogâ  Sammiung  cxotischer  SchmetlerliDgc,  von 
iac.  lIcEBXER.  Augsb.,  180G-93,  in-â. 

6ogâ*  Entomologie  de  Madagascar,  etc.;  lépidop- 
tères, par  le  I)'  Bolsduval.  Paris,  ln-8. 

0095  Histoire  natur.  des  lépidoptères  de  Géorgie, 
par  J.  Smitb.  lAtndres,  1790,  9 vol.  in-fol. 

üogô  Aatural  history  of  Iepidopterous  insects  of 
new  South-WaJes,  by  W.  Lewnv.  Lond,,  i8o5, 
in-4. 

O097  Histoire  générale  et  iconographie  des  lépi- 
doptères et  des  chenilles  de  l’Amérique  septen- 
trionale, par  Boisol'val  et  Lecomte.  Paris,  1 83o 
et  ann.  suiv.,  ln-8. 

6098  Insectes  diptères  du  nord  de  la  France,  par 
J.  MacquarLL///e,i890, 97,  9gct  33, 5vol.  I11-8. 

G099  Genres  des  mouches  diptères,  par  Scbellen- 
berg.  Zurich,  i8o3,  in-8. 

6100  Histoire  de  la  mouchccommuue,parKEt.LER. 
yuremberg,  1768,  In-fol. 

6101  Diptères  exotiques  nouveaux  ou  peu  connus, 
par  J.  Macquart.  Paris,  Itoret,  i838-â9,  ln-8. 
fig.  9 vol.  en  9 part,  chacun.  (Extrait  des  Mé- 
moires de  la  Société  royale  de  Lille.) 

(Pour  U moueboA  miel,  voir  le»  d.  0ASS  et  nilv.) 

d.  Mollutqnet,  compreotnt  ipteUléneDi  les  V«c*  iMUeéot. 
▼algairemeni  coquilles.  ^ 

. 

Ihcti6Hnairt,  de  eioisiReaHsm,  tfmièiê 

étémêmtairu. 

6109  Dictionnaire  d’histoire  nalureDe  qui  concerne 
les  testacées,  par  Favarl  d'HerbIgny.  Paris, 
1775,  3 vol.  pet.  ln-8. 

Gio3  Index  tcstaceologlcus,  by  W.  Wood.  Lond., 
1895,  ln-8. 

ôioâ  C.-N.  Langii  metbodus  dislribucndi  testacea 
marina  in  suas  débitas  et  dlstiuctas  classes. 
Lucernœ,  1799,  Iti-â. 

OioS  J.-Th.  Klbir,  lcDtamcn  methodl  oslracolo- 
gicæ.  Lugd.-Batavor.,  1753,  in-â. 

61ÔO  The  linnœan  System  of  cotichology,describeü 
by  J.  Mawb.  London,  1893,  in-8. 

6107  The  généra  of  rccent  and  fossll  sbells.....  by 
J.  and  G.-Br.  Sowerby.  London,  1893,  in-8. 

O107*  An  llluslratcd  introduction  to  Lamarce’s  con- 
chology.  London,  1897,  in-â. 

6108  Em.  Mendes  Ja  Costa’s  éléments  of  conebo- 
logy.  London,  177O,  ln-8. 

6109  Conchyliologie  systématique,  par  de  Mort- 
port.  Paris,  1808,  9 vol.  ln-8. 

Oiio  An  introduction  to  the  study  of  coiichology, 
by  Brookes.  I^hdon,  i8i5,  In-â.  fig. 

61  ti  Eléments  of  concbulogy,  by  Bennow.  Lond., 
1818,  io-8. 

611a  Manuel  de  malacologie  et  de  condiyllologie, 
par  M.  Ducroiay  de  Blairville.  Strasbourg  ^ 
1895,  9 vol.  ln-8. 
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Sua*  Maniifl  of  coiicliology,  byG.-Ur.  Sowcvby. 
lJ>ndon,  iSStj,  in  8,  Og. 

On  J Elcmenlü  ot  conrliology,  by  T.-Ed.  Bnwoicn. 
Paris,  iiwo.o  'ol.  in-8. 

6114  TraiiO  Olcnidiiairc  de  conchyliologie  avec 
l’apidicalion  de  celle  science  il  la  geogiiosic,  par 
G. -P.  Deshayes.  Paris.  iSJp,  a 'ol.  iii-8.  (Il  y 
aura  cnvlrnii  inopl.) 

fiii4*11oncliologiasv.Hti'iiialica,  liy  Lowell  Rebvcs. 
/.omiOH,  1845,  a iol.  lii-4.  Og. 

HitUirr  générait  de»  n^iltn. 

6115  M.  LtsTEB,  hisioria  conchylloruni.  Londiniy 

ÛiiO  HisloIro  naCnrcDc*  éclalrclo  dans  U conchy- 
liologie» par  D’ARGESTtLLE.  Pari»,  i*j57i  In-â. 

6i  17  leps  «hélices  des  yeux  el  derespril,  par  Ksonn. 

Mtrcmbergy  17O0,  6 pari.  !n-û. 

6ij8  F. -h. -G.  Martim  hisioria  condiyllorum, 
.Vtirem6.»  I70p-p5,  la  vol.  ln-4. 

6110^^  conchoU>gisic  universel,  par  Th.  Martti'i. 

Londres.,  1784,  A vol.  In-fol. 

«1*20  Conchology  by  G.  Pbrry.  UndoHy  i8ii,gr. 

in-fol.  fig.  ^ , . 

ftiai  WiIl.Wooo's  conchology. Z4)nrf.»  i»i5,  m-A. 
ÔI3Q  Histoire  abrogée  des  coquillages  de  mer,  de 
leurs  mœurs  el  de  leurs  autours,  par  S.-L.-P. 
Ctiblères  l’alné.  fersaillesy  an  vni,  In-A.  fig. 
6iy3  Mémoires  pour  servir  A I hlslolrc  cl  à Tana- 
lomle  des  mollusques,  i«r  Cuvier.  Pan»,  1817, 

ftioi  A d^riplive  catalogue  of  récent  shells 

by  L.  Wesum  Dillwyn.  Lond..,  1817,  a vol,  jn-8. 
fii‘25  Histoire  naturelle  des  mollusques...  pard’Au- 
debard de  Feri'ss*c.  PariSy  i8ip,  gr.  in-A. 
flnfl  Spccles  général  cl  Iconographie  des  coquilles 
V Ivanles,  par  L.-C.  Kiexkr.  Parti,  ilouMcau,  In-A. 
(00  livrais,  en  septembre  i8A3.) 

6137  The  conchologlcal  lUurtrallons,  or  coîoured 
figures  of  ail  ihclillherio  unfigured  recent  shells, 
by  G. -Br.  Sovtbrbt.  Londony  18S3-A0,  I11-8. 
(300  livraisons.) 

fin7*  Recueil  des  coquilles  décrites  par  Lamarrk 

cl  non  encore  figurées;  publié  par  M.  Bcnj. 

Delicssert.  Par(Sy  i8Aû,  In-fol.  fig. 

6i37*  Illustrations  conchyllologiques  ou  descrip- 
tion cl  figures  de  loules  les  coquilles  connues, 
vlvanlcsel  fossiles,  classéessuivant  le  système  de 
Lamarck, modifié  d'après  Icsprogrès  de  la  science, 
et  comprenant  les  genres  nouveaux  et  les  espèces 
récemment  découvertes,  par  M.  Chenu.  Paris., 
FortiHy  Masson  ci  C»y  el  Langlois  et  Uclercqy 
gp.  lu-fol.  fig.  color.{î6  livraisons  en  septembre 
iHAS.) 

6138  iconographie  der  î^nd-und-Sflsswasscr-Mol- 
luskcn...v  ou  K.-A.  Rorsuvesslcr.  i>readf,  1 83(^38, 
3 vol.  gr.  lu  8. 

6i38*  Histoire  naturelle  générale  ctparncuhcrc  de 
tous  les  genres  de  coquilles  unlvalves  marines  A 
rélat  vivant  el  fossile,  par  P.-L.ÜuclosM'f^enre 
olitCy  In-fol.  en  5 llvr.  avec  33  p).  color.  ; 2- 
Genr*  cotoinbelley2  Hvr.  contenant  iS  pl.  color. 
6iao  Essai  d’un  nouveau  système  des  habitations 
des  vers  lesiacécs,  parScncMiCBER.  t'openhaguey 

1817,  In-A. 

6139*  F.iudes  critiques  sur  les  mollusques  {les  tri- 
gatdes  et  les  myes),  par  L.  Agasnli.  SeuehdteL 
i8Ao-A2,3part.  iit-A.  fig- 


KT  ARTS. 

Coquille»  de  différent*  fwyj,  et  CoUeeticn». 

«t3o Traité  des  coquilles  qui  se  trouvent  aux  envi- 
rons de  Paris,  par  Geoffroy.  PariSy  1767,10-13, 
figures. 

Üi3i  Histoire  des  molUiS4jites  de  la  France,  par 
DRAMRX.UD.  Paris.,  i8o5,  In-A. 

ûiS3  Xav.  Poi.i  teslacea  ulrlusipie  Siclllr.  ParmrPy 
1793,  3 vol.  Irt-fol. 

Ci33  F.nuiitrralîo  mollusconim  SIcill.T,  quÆ  In  Ul- 
ncre  suo  observavli  11. -A.  Piiilippi.  Berol.y  i83fi, 
In-A,  pl.  color. 

6i3A  Catalogue  descriptif  et  inélhodiquedesanné- 
lides  cl  des  mollusques  de  Ille  de  (Èorse,  par  B.- 
C.  Payramleau.  Paris,  i837,ln-8,avec  8 pl. 

6i35  Systemalischc  Anordnung  uiid  Üeschreibunp. 

dcutsdier  I^iid-und  \Vas«»TSchnecken voi» 

K.  Pfeiffer.  1822-38,  3 vol.  In-A. 

0i36Kni.  Memles  da  Costa,  hisioria  natur.  Icsta- 
reonim  Briianma?.  Londiniy  177*^4 

6137  Doxovax’s  natiiral  hlstory  of  shells,  Lotidon, 
1802,  5 vol.  ln-8. 

6138  Moittacl’s  teslacea  britannica.  iJtndon,  180A, 
3 part.  In-A. 

6139  Conchylia  Insularum  brltannicarum,  by  AV. 
Tirtûx.  ErtCTy  1832  (or  Londony  iRSo),  In-A. 
(lhe  bivalve  shells). 

GiAo  A conchologlcal  dlcilonary  of  ihc  brlüsh 
islands,  by  \V.  Turloii.  Lond.y  1819,  In-13,  fig. 
color. 

61A1  lllustralioiis  of  lhe  roiirhology  of  Groal-Brl- 
laln,  by  Th.  Browx.  Edinburgh,  1837,  gr.  In-A. 

Gi  Al*  Exotlc  conchology,  by  W.  Swainson,  3‘‘  édi- 
tion, cdltcdbyS.  Hanlcy.  Lond.y  i8Ai,lu-A.fig. 

O1A2  Dcscripdondes coquilles, etc. de  Umerd’Am- 
bolne,  par  Fr.  Valemyx.  Amterd.y  173A,  In-fol. 

6iA3  Histoire  naturelle  du  Sénégal  (coquillages), 
par  Adanson.  Paris,  1757,  In-A.  fig. 

GiûA  Teslacea  nuvlatlliaqaæ...colleglt  et  pingenda 
curavU  J.-B.  von  Spix.  Monachii,  1827,  In-A. 

Index  icslarum  conchyllorum  musel  Nie. 
GvALTtERi.  Florentiir,  17A2,  in-fol. 

61A6  Testacea  musel  c«sarel  vliidoboneusis,  ab 
Ignalio  a Rorx.  Findob.,  1780,  In-fol. 

61A7  A catalogue  of  the  shells  conlaiued  In  the 
coUeclion  of  lhe  earl  of  Tankervllle,  arraoged 
by  G. -Br.  Sowerby.  Lond.,  1835,  ln-8. 

CtquiUé»  fouile». 

C1A8  Conchlologia  fossile  subapennina....  con  os- 
sorvaz.  dl  G.  Bbocchj.  .V»7fliio,  i8iA,  s 'ol.  In-A. 

6iA9  Description  des  roquiltes  fossiles  des  envi- 
rons lie  Paris,  par  G.-P.  Deshayes.  Paris,  183A- 
37,  3 vol.  gr.  In-A. 

6150  The  minerai  conchology  of  Gréai  Britain,  by 
J.  Sowerby.  Lond.,  1812-Ao,  10  vol.  gr.  ln-8. 

Mmogmphiet,  toit  de  ela»»e»  entière» , toit  ite»péc*» 
partieniièrtt. 

61 51  Rlcreallone  dcH’  occhlo  e délia  mente  nclP 
osserv^zlon’  dcllc  chlocclole , da  Fil.  Bioxamxi. 
Foma,  iGSi,  in-A. 

61 53  ne’croslacei,etc.,  che  si  irovano  su’  inonli. 
lib.  due,  per  Anl.-Ijz*.  Moro.  Fenezia,  17A0, 
in-A.  fig. 
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Oi5S  J.  Pland  de  eonchis  minus  nolis  llbor,  cui 
acctMît  speclnicii  estiis  rcciproci  maris  .aupori 
ad  ntlii|^^<Mr(um({ac  ArfïniDl.  l 'jod  in^. , 

avec  lit  planches.  ^ 

6iS^  Cboix  de  coqiiillagfs,  etc.,  par  RKcetris^^. 
Copmhügury  iiiToL 

6i5SJ.-Ph.  Orcynil  (Ûsscrl.  de  pol)ihalamijs,ho\a 
tpstarcorum  classe,  etc.  1733,  In-a. 

CiM' Monographio  des  céphâtopudes  cr\ptodi- 
branches,  pat  MM.  de  Kcncssac  et  Dorbigny. 
Paris^  i83ft«  in-fol.  et  ln-4. 

Oi56*  Histoire  natur.  des  aplyricns,  par  Alexan- 
der (ou  Sander)  Rang.  i8t28-So,  liM.,  et  aussi 
in-fiol.  de  ga  pp.,  avec  pl. 

C157  J.  Lilsckii  de  steitts  marinis  liber.  Lipsiœ^ 
1733,  iii-fol. 

61  &A  G.  SellU  historia  natur.  teredinis,  scu  xilo- 
phagt  marini,  tiibulrwioiicboldis  spedatim  be!- 
gld.  Amhemitr^  1753,  in-â.  fig. 

Oi5g  Deaeripd^u  de  plosicurs  espèces  d'orihocé- 
ralHes,  ttc.,'par  Picot  de  La  Ptiaoise.  Ertang^ 
1781,  iii-foL 

6ito  A.  PtUclsdc  ovis  codUcarutu  epistota.  Aug.- 
rihdob.y  168A,  ln-8. 

6161  Testacea  nilcroscopica  dcscripta  a Leop.  a 
Ficotrx.  yiennœ^  1798,  ln-4. 

0tGo  Attibr.  SoLDAKi  testaeeograplila  et  zuophytu- 
grapblapai^a-  Seni's^  1783-98,0  vol.  iii-fol. 

0163*  A nalural  lilatory  of  ibe  crlnoidea,  by  J. -S. 
MiLua.  Bristol^  1831,  in  (i.  (A  placer  après  le 
o«  618S.) 

ten  de  mer  et  d'êim  Jemeef  Polypes,  ete. 

0 iG3  Observations  sur  les  vers  de  mer  qui  percent 
les  vaisseaux,  etc.,  par  RousseU  La  Uatje,nii, 
in*&  fig. 

OiOA  Klktv,  descriptio  lubuloruro  marinorum. 
Gedani,  1773,  in-S. 

6i65  Essai  .sur  l'histoire  natur.  du  polype.  Insecte, 
par  H.  Baker , trad.  de  Panglals  par  Demoiirs. 
Paris^  174a,  ln-13,  fig. 

OiGO  Mémoire  pour  servir  à l'histoire  d’un  genre 
de  polype  dVau  douce,  par  A.  Tremblcy.  Leyde, 
1744,  in-4.  fig.,  ou  Pori'i,  1744, 3 vol  pet.  in-8. 

6167  Memorie  per  servirc  alla  slorla  ae'  pollpl 
mariiil,  di  Fil  Cavolini.  KapoU,  1785,  3 vol 
tn-4.  fig. 

Fers  proprement  dits , et  Fers  intestinaux. 

0108  McLuni  verniiuni  historia.  Uaun/tr,  1778-74, 
3 part  ln-4. 

OtOg  Les  genres  de  vers  exemplifiés  par  divers 
échantillons,  etc. , par  Barbot.  t.ond. , 1783,  in-4. 

0i6g*  Morbeii,  lumbrici  (errestris  historia  natu- 
rails.  BrujctUit.,  1809,  In-8. 

0170  Paul •€hr.-Frfd.Wr.iuiEii,vcrmlum  IntesUna- 
lium,etc.,expositio.  L/pi.,  1783-88, 4 part  in-8. 

O170*  Entozoorum  historia  naturalis,  auctoro 
Rcdolpri.  ÀmUdodatHi , 1808,  3 vol  in-8. 

6171  Rudolpiu  entozoorum  synopsis.  BeroUni, 
1819,  In-8. 

0 173  Icônes  hclminthum  sysiema  Rudoiplii  lilus- 
rranles,  a I.-G.  Brrmser.  riennrr,  183S,  in-fol 

G173  Recueil  de  figures  de  vers  intestinaux...  par 
T. -G.  Van  Liorn  de  Jeude.  LeyJc,  1839,  in-fol 

0174  Traité  zooioglquc  et  physiologique  sur  les 


vers  Intestinaux  de  l'Iionmc,  par  J.  -p.  BuMsen, 
tradnii  de  ^allemand  par  Grundler,  et  revu 'par 
M.  Hlalnvlüe.  Paris,  1887,  in-8.,  et  allas  de 
i5  pUlii-4.,  avec  un  texte  par  Ch.  Leblond. 

Animaux  infusotret. 

G175  Dissertation  sur  la  génération,  clc.,  traduite 
de  l'allem.  de  G.-F.  Gu.iciim.  /'ortV,  1 799,  in-4. 

617O  Mclleri  aninialia  Jnfiisoria.  ifaunUr,  1786, 
lu-4.  V • 

0177  Organisation,  systematik,  und  geographis- 
clies  Verli3ltniss  der  infusipiis  tlderchcn,  von 
•Christ.  Got tfr.  KhrenlK?rg.  Uipt, , 1 83(1,  in-8.  fig. 

0178  EiiRENBenc  (C.-G.).  Dfc  infusions  thierebon 
als  vollkommrne  Organlsmen  ein  blick  in  das 
tieferc  organisclic  Lcbcn  der  natur.  Lefpzig, 
18S8,  in-fol,  avec  05  plancb.  color.  — Voir  les 
n**  4338  et  subanls. 

6178*  Histoire  natur.  des  zoophytes  infusoires.... 
par  Dujardin,  Pttris,  i84i,  in-8.,  et  atlas. 

«.  Zoophytei,  Erhia^drniaM. 

0179  pALLAseIcnchuszoophyloniin.  llag.’Comit., 
1700,  ifi-8.  — Voir  le  ii-  5383. 

0180  Essai  sur  rbisiolrc  naturelle  des  coralincs, 
par  Ellis.  La  Haye,  1750,  In-4, 

0181  Ellis’b  natiiral  hlstury  of  zôopliylcs.  London, 
178O,  In-4. 

6183  Les  zoophytes,  par  Espoi.  .Vurew^r^^,  i7tM, 
4 vol.  in-4.  fig. 

O18S  Manuel  d'actinologie  et  de  zoophvtologle, 
par  M.  Ducrouy  de  Üuixvillb.  Paris,  i833, 
In-8.,  avec  100  planches. 

6j84  Histoire  des  poUplers  coralligtnes  flexibles, 
vulgairement  nommés  zoophytes,  par  J.-V.-F. 
Lamolholx.  Caon,  i8t0,  in-8.,  avec  18  plancb. 
— Voir  le  n"  03 17. 

0iH5  J. -F.  Boltbn  éplstola  de  qtiodam  zoophyt. 
gonere.  Hatnburgi,  1771,  in-4. 

O16G  Eschara  ex  zoophylorum  seti  pbytozoorum 
ordine  pulcherrimum  genus  novis  spcciebus 
aucium,  mctliodicc  descrfptum  a J.-P.-C.  a 
Moll,  t'indobomr,  i8o3,  liM.  fig. 

O18G*  Histoire  naturelle  dos  zoophytes  acalephes, 
par  Lesson.  Pariz,  i843,  in-8.  fig. 

0187  A hisiory  of  brillsh  zoophytes,  by  George 
JoHxsTOii.  Bdinburgh,  i838,  peU  In-8.  fig. 

G187*  A liUioryof  brltish  spongesand  ilihophytes, 
by  G.  Johnston.  Kdinb.,  1843,  in-8.,  avec  35  pl 

G188  Kleim,  naturalis  dIsposUio  eebinodermatum. 
Lipsitr,  1778,  ln-4.  fig. 

0189  Ordre  naturel  des  oursins  de  mer,  par  Klein. 
Paris,  1754,  in-8. 

0190  Monographie  des  échinodermes  vivants  et 
fossiles,  par  L.  Agassiz.  ^eu(hàu^,  1889-43, 
in-4.  (quatre  livraisons}. 

0191  Description  des  échinodermes  fossiles  de  la 
Suisse,  par  le  méine./4fd.,  1889,  tn-4. 

6193  Anatomie  der  Rdhren-Holothurie,  der  pome- 
ranzen-farbigen  Seestems  uml  Stcinseeigels,von 
Fr.  Tiedenuun.  lieldelb.,  1830,  in-fol. 

5.  Mélanges  d'Ilistoire  naturelle. 

G19S  Extraits  du  livre  des  merveilles  de  la  nature, 
par  Mohammed  Kizwnii,  par  A.-L.  Chezy. 
Parts,  i8o5,  io-8. 
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P.-G.  H(KrtACCLii  archcttf>a  stiuliaqur. 
Francofurtiy  1 5^,  în-1. 

6194  Jo.-Eus.  ()o  \iERr?iBEBG,  hUlorla  naturT, 
maxime  percjjrinæ.  ^n/wrr;*.,  ifiS5,1n-fpf. 

fiipj  ARTinai  horoinum,  miranda  natiiræ,  in 
SIna  et  Kiiropa.  Franco f.-cd-Man.  ^ i655,  In-R. 

fiiÿO  ilLslolre  nalufeile  des  oiseaux  et  autres 
animaux  rares,  etc«,  par  EpxvxnDs.  Ijynd.^ 

4 \ol.  ln>A.  « 

O197  Glanure» d'histoire  natur.;  par  G.-Edwahds. 
Londres,  i“58,  3 vol.  ln-4. 

6ig8  Délices  phys^ues,  par  OoK-Wotfg.  Krorr. 
Suremb.,  1700,  a vol.  In-foL 

Oigp  Ascamcs,  icônes  reruni  naturaUum.GO/’cuA., 
1 77Î,  In-fol. 

Gaoo  Ueprés<*ntaUon  des  productions  rares  de  la 
nature,  par  N.  MEiRBrBGU.tcyde , 1 775,  in-foK  lig. 

6t20i  CefMuriesde  planches,  publiées  par  Rlc'iio?.. 
Paris,  1775,  a vol.  In-fol. , 

Caoa  Représentation  d'objets  d’histoire  naturelle, 
avec  des  explications,  |var  J.>M.  B^xbstkix. 
\uremberg,  1796, 8 vol.  ln-8. 

GaoS  G.  Shaw,  the  natiiralist’s  mlscellany. 

‘i4  vol.  gr.  in-8. 

8go4  Fr.  Miller’s  cimcila  physica.  London,  1796, 
in-fol. 

6ao5  The  iiaturallst's  repertory’,  by  Ed.  Dorovax. 
London,  i8a3-37,  5 vol.  ln-8. 

GaoO  Nalurhistorischer  allas,  von  Aug.  GoLonss. 
Dussetd.,  1824,  in-fol.  (23  livrais,  en  t84o.) 

6307  Malfighii  opéra  omnla.  Lond.,  1675,  a vol. 
in-fol. 

— opéra  poslhuma.  Venet.,  1898,  in-fol. 

O209  J.  Petiver,  gazophyladum  naiuræ  et  artis. 
Lond.,  1703,  In-fol. 

6310  — opéra.  Lond.,  tT^fti  a vol.  in-fol. 

G3U  Tutte  le  opéré  di  Fr.  Reoi.  yapoli,  1741, 
6 vol.  ln-4. 

6313  M.-Fr.  Lochnert  heptas  dissortationum  var. 
ad  hisiorUm  natur.  poUssimmn  llliistrandani 
conacriptarum.  liorimberga,  1713,  7 part.cn 
1 vol.  Iii-â. 

6313  amffnUates  academicæ.  Holmût, 

1749,  10  vol.  in-8. 

G214  Observations  sur  ritlstoirc  naturelle,  etc., 
parGAiTiERd’Agoly.  Pnm,  1753,9  vol.  fn-4.  fig. 

63i5  J.-Ch.  ScH^KrrEK  opuscula  varia.  A'on'mA., 
1753-70,  3 vol.  ln-4. 

6ai6  aF.uvrcs  de  Ch.  Bonnet,  yeuchâtel,  1779, 
8 tom.  en  10  vol.  in-4. 

OQ17  J.  Basteri  opuscula  subscciva.  ilarlemi, 
1763,  a part.  ln-4.  (Serait  mieux  après  6i84.) 

ft3i  8 Mémoires  sur  différentes  parties  des  sciences, 
par  Guctlard.  Paris,  1768-83,  5 vol.  ln-4.  fig. 
(Les  lom.  IV  et  V de  Guetlard  ont  reparu  chez 
Lamy,  en  1786,  en  3 vol.,  sous  ce  litre:  youvello 
collection  de  mémoires,  etc.;  c’est  cependant 
toiijonrs  la  même  édition  dont  on  a coupé  le 
icr  (omc  en  deux.) 

6aig  Scopou  annl  quinque  lilslortco-naluralc?. 

Oaig»  — dissertatlones.  I>ragœ,  1773,  ln-8. 

GaiO'jACQüiN  misccllanea  austriaca.  Pindobontr, 
1778,  3 vol.  ln-4. 

6320  Ejusdem  coHectaneji  austriaca.  Vindobontr, 
1786,  5 vûL  in-4. 

6331  Les  fBOvres  de  P.  Caiipeb.  Pans,  i8o3, 3 vol. 
ln-8.  cl  allas  in-fol.  (Voir  rarlicie  Sciudow.) 


6339  Œuvres  d'hisioire  naturelle  de  J.-W.  de 
Grethe,  cpmprcnaiit  les  mémoirA  scientifiques 
sur  ranatomie  comparée,  la  botanique  et  |.i 
géologie,  ifad.  de  l'allemand  par  Marrins.  Paris, 

1837,  In-S.  et  atlas  in-fni. 

C-i't3  Misccllaneous  tracts  and  roncctions  relatîp.^ 

^ to  natiiral  history,  selected  froin  the  princip-^l 
wrltcrs  of  anticiuity  on  tliat  siibjcct,  by  W. 
Falconer.  (Viiwfrrid^^e,  1793  ln-4. 

6324  SuiTirs  tracts  rdatlng  lo  natural  hKiory. 
London,  1798,  in-8. 

6235 Etudes  prt>gros.slves  d'nn  naturaliste,  en  i834 
et  1833,  par  Etienne  Geoffroy  Saint-Hllalr<*. 
Paris,  i835,  ln-4.  fig. 

6320  Mémoires  pour  servir  à riiisioire  anatnmiqu  ^ 
cl  physiologique  des  végétaux  el<ies  animaux, 
par  Dutrociiei.  Paris,  1837,3  vol.  in-8.  eiatl.'.s 
in-4.  de  3o  pi.  • 

6337  Animai  and  végétal  pliystolngy',  consider<-<l 
wjth  refertMicc  lo  natural  thoology,  by  P.-\f. 
Roger.  London,  18.14,3  vol.  lt>-8.  fig. 

6238  (^MVCNTARii  de  rébus  In  sefentia  natnrali  et 
medicinageslis.  Lipsûr,  1753-1806,  43  vol.  Uj-S. 

6328*  Observations  sur  la  physique  et  l‘blsto‘re 
naturelle,  par  Hozicr,  Mongez,elc.  Paris,  1773- 
1819,  96  vol.  ln-4.  (Voir  rarlicie  journaux.) 
6228*  Aimalesdes  sciences  nalurellcs,  par  Audouiu, 
Rrongniart  et  Dumas.  Paris,  1824-33,  3i  vol. 
in-8.  dont  1 de  lable^  — Deuxième  série,  par 
Edwards,  Brongnlarl  et  Decalnc  (zoologie  et 
botanique),  i834-43  , 36  vol.  in-8. 

6329  Annales  du  Muséum  d'histoire  naturelle. 
Paris,  i8o3-i8i3,  20  vol.  In-ft.— Table,  1827, 

1 Vol.— Suite  sous  le  litre  île  Mémoires  du  Mu- 
séum d’histoire  naturelle,  i8i5-3o,  20  vol.  ln-4. 
— Nouvelles  annales.  /Wd.,i832-35, 4 voLln-4. 
fig. — Archives  du  Muséum  d'histoire  naturelle, 
1840  et  ann.  .suit.,  3 vol.  ln-4.  fig. 

6-i3o  Mémoires  de  la  Société  linnéennc  de  Paris, 
précéilés  de  sou  histoire  depuis  1788,  époque 
de  sa  fondation, jtisques et  compris  l’aunée  1S33. 
Paris,  1822,  ln-8. 

6231  Mémoires  de  la  Société  (rhlstoirc  naturelle 
de  I‘arls,  Pariz,  1823-97,  4 vol.  ln-4.  fig. 

623i*  Mémoires  de  la  Société  du  Muséum  d'histoire 
naturelle  de  Strasbourg.  Paris  et  Strasbourg, 

1838,  3 vol.  in-4,  fig. 

6931*  Atil  dell' Accademia  gioenla  di  sclcnzc  na- 
turali  di  Catania.  Catnnia,  ln-4.  (Le  XI*  vol.  a 
paru  en  18S6.) 

623i*>  Nouveaux  mémoires  de  la  Société  helvéti- 
que des  sciences  naUirelles.  yeuchàtel,  1837-43, 
in-4.  fig.,  lom.  1 3 VI. 

623i«  Travaux  des  membres  de  la  Société  des 
naturallsics  de  Berlin  (en  allemand).  Berlin, 
1775-1839,  ln-8.  et  in-ù.  (Au  mot  Beschæfti- 
cuwr.Ex.) 

63S2  Theannalsandjnagasinc  of  natural  history, 
by  W.  Jardin,  etc.  Lond.,  i838-4i,  ln-8.,  tom.  I 
à VIL 

6332*  Transactions  of  Uic  linnean  Society.  Lond., 
1791*1843,  19  vol.  in-4.  fig. 

6233  Memoirs  of  the  wernerian  natural  history 
Society.  Lond.,  i8ii-38,  7 vol.  iu-8.  fig.  color. 

6234  MénoiREs  de  la  Société  de.s  naturalistes  de 
Moscou.  Moscou,  j8ii  et  ann.  sul*.,  o vol.  ln-4. 
fig.— Nouveaux  mémoires,  fbid.,  1881-37,  6 vol. 
ln-4.  fig. 
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6.  Écarts  de  la  nature;  Mq^islrcsç  Prodiges. 

(Voir  le  a.  KU.> 

0956  llofoSoCoYpaçoi.  Scriptnres  rertiiii  niirahi- 
Ihim  gr;pct,  Midi!  Anl.  Westcrmauii.  Brunstr., 
i83ô,  In-S.  _ 

6a96  Arisioiotis  libi'r  de  niira|)iUbus  ausciritaUo- 
nlbm.  Cottfnçir^  178(5,  In-v 

rtS7  Avricosi  C3r>’stii  hislorlariim  niiratoiiliini 
collectanea,  gr.  et  lat.  l.Hçd.-Bat.y  1O19, 

OüSS  .PHLE&OTTMi  Tralllaid  opuscula  de  mirabi- 
llbus.  Lugd.-Bot.y  i6ao,  in-A. 

* 693g  Apollünii  Dyscoll  biMorl.1*  cunimcntliiz  üb. 

Luffd.'Bat.y  iù-iûy  in-4. 

O9A0  Jalius  Ob£eq(«N9,  de  prodiglls.  Lugd.-Bat.y 
in-S. 

OâMnEMfaiTt  cl  anonymi  de  iiicredibiiibus  libd- 
lus.  Lemgcviify  1790,  in-8. 

OqAs  C.  LTCoüiuesi»  prodigiorum  cUroiiiea.  BuiH.> 
1357,  hbfol. 

0943  Traditions  léi^lologiques,  ou  récils  de  Taii- 
liqulté  cl  du  moycn-âgi’  en  Occideiu,  sur  quel- 
(lues  ^inls  de  la  fable,  du  Djer>dlieux  il  de 
rhtsloire  naturelle,  publ.  (Tapréi,  plusieurs  ma- 
nuscrils  tnédiU  Srers,  latins,  et  on  sioux  fran- 
çais, par  Jul.  Bcq;or  do  Xlrrcy.  PariSy  1 836,  ln-8. 

0944  Les  Qcinze  grands  cl  iiiervelllenx  signes, 
niôtiTHIoniiiu  descendus  du  del,  au  paya  d’An- 
gleterre. (vers  i53o^,  Ib'O. 

0943  Les  Giundes  nierreilles  vonuca  près  la  ville 
d'Autbun.v««  de  la  caverne  nommée  aux  Fées. 
1589,  in-8. 

0946  Ar.  SorbinI  tmcialus  de  monsirls.  ParisiiSy 
iSto,  in-i6,fig. 

094?  Joan.-Qeor.  SoEncKii  uiunstrorum  lilsloria. 
fyaiiro/'.,  1O09,  ln-4. 

0948  (^org.  StengoHus,de  monstrfs  et  monstrosis. 
tngoUtadity  i647,  pel.  ii>-8j 

094g  Fort.  Licctts,  de  monstris.  Amst.y  i6C3,  in-4. 

ô95o  Dc^  satyfcs  brutes,  monstres,  ]>ar  Fr.  Iléoc- 
un,  Parhy  1697,  ln-8. 

095o*  Les  SiBèsEs,  par  Cl.  .'éicaise.  PariSy  i6gi, 
IH-4.— Voir  le  n«  #94. 

095i  OUomx  dlsser^ilones  aradeiniræ  de  homi- 
nibut  et  animalibus  fabulosls,  et  de  brutorun 
anima  etviia.  AV(rpolf,'i7i4, 9 vol.  in*0. 

^•nttrurniUM  humAr«.  Voy.  I«  d.  oeS6.) 

7.  Cabinets  et  Collections  d'Histoire 
naturelle. 

0959  Histoire  et  description  du  Muséum  d'histoire 
natur.,  par  Deleuz^.  Porfi,  1893, 9 vol.  ln-8.  fig. 

0959*  Le  Jardin  des  plantes,  par  P.  Bernard,  1.^ 
Couailhac,  etc.  Péris,  t'urmer,  i849-43  , 9 vol. 
gr.  in-8.  Ûg. — Autre,  par  BoKard.  Paris,  PouUm, 
1849,  gr.  ln-8.  flg. 

0953  Catalogue  des  curiosités  de  la  nature,  du 
cabinet  de  DavUa,  par  Homé  de  L'isle.  ,PariSy 

, 17O7,  3 vol.  ln-8. 

0954  Museunj  Fr.  CalceolarU  a Benediclo  Ceruto 

* Incffptum  et  ab  And.  Chlocbu  descripL  et  per- 

* fectnni.  yeronœ,  1699,  lii-fui.  fig.  , 

0‘j55  JonMpenuLis  muséum  historicuui  cl  ph\»i> 
cuin.  Pane/.,  i64o,  ln-4. 
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0956  Note,  nvvcro  iitemorie  del  imiseg  dl  Lodov. 
Moscardo.  Padoa,  i656,  lii-fol. 

O937  Museo  cospiano,  descrilio  da  Lor.  Lkcati. 
Bolof/na,  16*57,  in-fol. 

6958  Muséum  kircherianunt,  desrrlpluiii  a Ph. 
Bobanso.  Bom<e,  170g,  In-fol. 

6*j5g  Produxlonl  iialurali  rtie  si  ritrnvano  nel 
museo  Ginanni  In  Havenna,  uiiiodicaiiienlo  dis- 
poste,  econ  aimotazionl  illusirate.  Lucca,  1749, 
gr.  lu-4.  fig. 

6960  Fasciculus  rariuruni  varil  gencris,  qux  eu’- 
legit  B.  Besleb.  1616,  iii-4. 

O9A1  Barlora  inusei  BrsLcniAm.  1716,  In-fol. 

6909  Gazophylaclum  rcrum  uaturalium,  a M.-H. 
Beslero.  1O49,  in-fol. 

6963  Muséum  ricbterianum,descrlptum  a Hebexs- 
TBEiTiu.  Lips.y  174s,  in-fol. 

6964  IK'scripUoii  du  cabinet  royal  de  Dresde,  tou- 
chant riiistoire  naturelle,  /irrztie,  1755,  pel. 
In-fol.  (Les  exemplaires  de  ce  livre  sont  de  trois 
sortes  : avec  le  texte  allemand,  en  français,  ou 
enfin  en  allemand  et  eu  français.  Ces  (ierulers 
soüt  les  plus  rares.) 

6965  Muséum  gotlwaldianum.  (Cedani,  1716), 
in-fol.  (Article  Gottwald.) 

0966  Üi^scripiioii  des  planches  du  cabinet  de  Levin 
VisCmT.i/nr/rm,  1710,  in-4. 

6967  Catalogue  des  animaux  de  Levin  Vincent. 
La  Haye,  179O,  In-4. 

6968  Zoopbylacium  Gbosovutuii.  Lugd.-Batav.y 
1 764,  3 part.  In-foL 

696g  I.ocupieL  rerum  natur.  ihe.saiiri  .Ub.  Seb.c 
descriplio.  Amst.,  1734,  4 vol.  in-fol. 

697oMuscum  regalIsSocIciatls,  by  N.Gbew. 

168],  In-fol. 

O971  Muséum  wonnlanum,  scii  historia  rerum 
rariorum,  etc.,  qii«  Hafnlc  In  «dibus  authoris 
servantnr,adomata  ab  Olao  Woroi.  Lugd.-Bat.y 
apud  FAzevir.,  i65S,  In-fol. 

6979  Muséum  regluni  Cbrisllani  V,  ab  01.  Jaco- 
b«o  (b'scriptum.  HafnitTy  iCgO,  In-fol. 

O973  Muséum  icsstnlanum.  Halmia,  1753,  In-fol. 
(Article  Tessix.) 

6974  Muséum  adolpho-frlderlcanum,  dissertallo. 
tlolmitty  1746,  iii-4.,  (Placé  k Lis.n.el’S.) 

6975  Lisivei  muscniii  Adolpbi-Friderici.  Holmitr,. 
1754,  in  foi. 

6976  t^usdem  muséum  Lud.  t'Iricar,  reginr  Sue- 
coruin.  Holmia',  17O4,  ln-8. 

6977  Tiiiinbebo,  muséum  nalurallum  AcademU 
upsaliensis.  l'psaliœ,  1787-98,  a vol.  in-4. 

6978  Mi'Sri  tmperialls  peiropolllanl  res  naturalcs 
cl  arilficiales.  Peirop.,  1749,  0 vol.  ln-8. 

697g  5Iuseum  DemldülT,  décrit  par  G.  Flscdier. 
X'ozrou,  180O-7,  3 vol.  ln-4.  fig. 

6980  Mémoirt'  instructif  sur  la  manière  de  rassim- 
blor,  de  préparer,  raiiscrver  et  envoyer  i(*s 
curiosités  (i'Iihlüirg  naturelle  (par  Turgot\ 
Lyon,  1758,  ln-8.  flg. 

OaSi  InsirBctiuns  fur  collectlng  and  preservliig 
various  subjects  of  iialurat  liistory...  logetber 
wiih  a treaüse  on  tbe  manageiuent  of  Insccls, 
etc.,  by  E.  Donovin.  Loyirf.,  I7g4,  gr.  iii-8. 

6989  Méthode  de  préparer  et  conserver  les  ani- 
maux pour  les  cabinets  d blsUnalur.,  par  P.  F. 
Nicolas.  Paris,  an  tx,  ln-8.  lig. 

0983  L'art  d'etupaUlcr  les  oiseaux,  par  Henon  et 
Müulou-FonlcDlile,9*édU.  Lyon,  i8o9,lii-6.fig. 
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8.  Appendice  de  l'Histoire  natnrelle  : 
Agriculture  et  Économie  rurale. 

A.  HisloirCf  Dictionnaires,  Traités  élémentaires. 

Précis  de  l’histoire  générale  de  fagricuiture, 
parM.  dcMarivault.  Paris,  tSS*;,  ln-8.  et  aussi 
In-ie. 

0!x85  The  hnsbandry  of  the  ancicnu , by  Adam 
Dickson.  Bdinburgh,  1788,  a roi.  in-«.  — De 
l’agriculture  des  anciens,  traduit  de  l'anglais 
(par  Paris).  Paris,  1803 , u vol.  in-8.  Cg. 

0386  J.‘B.  Rougicr,  iMron  de  la  Bcn^erie  : histoire 
de  l'agriculture  aïKienne,  depuis  Homère  jtis- 
qu'ft  Théocritc,  avec  un  appendica  sur  l’étlt  de 
l’agriculture  dans  la  Grèce  actuelle,  etc.  Parts, 
1 829,  1D“K.  ^ Histoire  do  l’agriculture  des  Gau- 
lois, depuis  leur  origine  jusqu’i  Jules  Césan 
ibid.,  1829,  in-8. — Agriculture  ancienne  des 
Romains,  considérée  dans  ses  rapports  avecocUe 
dos  Gaules,  de  la  Grèce  et  de  l’Europe.  Ibid., 
i83â,  ln-8.  — Histoire  de  l’agriculture  française, 
considérée  dans  ses  rapports  avec  les  lois,  les 
mœurs  et  le  commerce , par  le  même.  Paris, 
181 5,  ln-8. 

0287  Dictionnaire  économique,  par  Chovcl. Paris, 

1767,  S vol.  in-fol.  * 

0288  Cours  d’agriculture,  par  l’abbé  Roues,  etc. 
Paris,  1781, 12  vol.  In-A. 

0289  Cours  complet  d’agriculture  pratique,  etc... 
par  l'abbé  Rozier,  ouvrage  don  ton  a écarté  toute 
théorie  superflue...  par  MM.  Sonniui , Tollard 
aîné,  LaDiarck,Chaberl,etc.  Paris,  1809,0vol. 
ln-8. — Vocabulaire  portatif  d'agriculture.  1810, 
in-8. 

6290  Nouveau  cours  complet  d’agriculture,  ou- 
vrage rédigé  sur  le  plan  de  celui  de  l’abbé 
Rouer,  par  MM.  Tliouin,  l^rmcntler,  Tessier, 
Huzard,  etc.,  2*  édit.  Paris,  1821,  (nouv.  titre 
i838),  16  vol.  ln-8.  lig. 

0391  Cours  complet  d’agriculture,  ou  nouveau 
dictionnaire....  rédigé  sur  le  plan  de  l'abbé  Ho- 
flcr,  par  MM.  le  baron  de  Morogues,  de  Mirbcl, 
Payen,  Valel,  sous  la  direction  de  M.-L.  Vivien. 
Paris,  1837-39, 17  vol.  ln-8.,  avec  des  planches. 

6393  An  cncyclopaedla  of  agriculture , by  J.-C. 
Loudon.  /.ondon,  i83i,gr.  in-8. — Rural  sports, 
voyez  les  n"*  6Û3Û  et  10395. 

8393  Ivlémcnls  d’agriculture,  par  Dlhamel  du 
Monceau.  Paris,  1762,3  vol.  in-13. 

C293*  Nuovi  démenti  d’agricoltura,  del  conte  Re, 

, terza  edlz.  Milano,  1837,  b vol.  in-8. 

B.  Traités  généraux  anciens  et  modernes. 

6298  Geopoxicorum  llb.  XX. 

6295  Rcl  rusticae  Scriitores. 

6296  Les  douze  livres  des  choses  rustiques  de  Co- 
LiMFLLE,  trad.  par  J.  Thierry.  Paris,  i556,ln-A. 

6297  Les  treize  livres  des  choses  rustiques,  trad. 
de  R. -T.  .Lmil.  Pau.adus.  Paris,  i553,  in-8. 

6298  Rei  agrarl.r  aiiciores  legesqiie  varia*.  Amst., 
167/1,  liM. 

A-J99  Libro  dt  agricullura,  su  autorci  D.  Abu  Za- 
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in-A. 

6305  ThéAtre  d’agriculture,  par  Olivier  de  Serres. 
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180A,  S vol.  In-A. 
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Malpo’.rc  olné.  Pariz,  i83g,  A 'oL  lrèsgr.fu-8. 

6310  Economie  théorique  et  pratique  de  l’agri- 
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tC.  Mélanges. 
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•5o  vol.  ln-8.  * 

63i3  Annales  de  ragriculture  française,  par 
MM.  Tcjyiier  cl  Hagot.  ï*aris,  1799-1817,  70  vol. 
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baron  de  Morogues.  Orl(*ans,  1832, 3 vol.  in-8. 
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1826,  gr.  ln-8.  fig. 

E.  Instruments  aratoires. 
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, 0333  Guide  du  meunier  et  du  constructeur  de  mou- 

lins, par  Oliver-Evans,  traduit  par  M.  Benoit. 
Paris,  i83o,  in-8.  fig. 
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du  Monceau.  Paris,  1 753,0  vol.  I11-13. 
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1 vol. 
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0344  Monographie  des  greffes,  ou  description  tech- 
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0345  La  manière  de  enter  les  arbres,  par  Nie.  Du 
Mesml  {commencement  du  lO*  siècle),  in-4. 
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6347  La  Maxièbc  de  semer  pépins  cl  faire  fiépi- 
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in-8.  fig.  (Lotraif/^de/aconnaissance dos i^'ains, 
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Durhesno.  Pari*,  i833,  In-ft.  fig. 
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Parmentier.  Pariz,  1789,  ln-8. — Voy.  lO-igS. 

6358  Traité  des  haies  vives  destinées  .*1  la  clôture 
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Amoreux.  Uonr/ifWtVr,  1809,  ln-8. 

6359  Mémoire  sur  le  bornage  ou  la  limitation  des 
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18-^6,  ln-8. 
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la  nourriture  des  brebis,  etc.,  par  Ch.-J.-M. 
I.ullin,  9*  édit.  Cwtnhty  1810,  in*8. 
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fication... par  B.-A.  I«enoir.  Paris^  189$,  ln>8. 
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par  A.  Julllen,  3*  édit.  Paria, Pau/no*,  1883,  in>8. 

637 1 GRnologle  française,  ou  statistique  de  tous  les 
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splritueuses  de  la  France,  par  M.  Cavoieau. 
/>ar/a,  1837,  in-8. 

6S79  Bulletin  de  la  Société  d’cenologie  française  et 
étrangère  pour  raraélioratlon  des  produits  de  la 
vigne  et  l'encouragement  du  commerce  des  vins. 
Parité  1835-38,  3 vol.  in-8. 

6.373  Essai  sur  les  variétés  de  la  vigne  qui  végète 
ni  Andalousie,  par  D.  Simon  Boxas  Clemente, 
irad.  par  L.  M.  G.  Parité  i8i5,  in-8. 

0374  Traité  de  la  culture  des  pommlerset poiriers, 
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Odolant-Desnos.  Pariiy  1899,  in-8. 
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digé d'après  les  observai|on.s  et  expériences  de 
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6370  .Memoir  on  lhe  cultivation  of  ihe  indigo,  by 
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6384  Monographie  du  café,  par  G.-E  Coubard 
d'Auinay.  Paris^  1839,  in-8.  fig. 

6383  Traité  complet  sur  la  culture,  fabrication  et 
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1791,  in-8.  fig. 

6386  An  historical  and  pracücal  ejusay  on  lhe  culture 
and  commerce  of  lobacco,  by  WUl.  Talhatn. 
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0390  De  rexploiuUoii  des  bois,  par  Duhamel  du 
Monceau.  PariSy  1764,  a vol.  In-4.  — Voy.  G348. 
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de  Burgsdorf,  parJ.-J.  Baudrillard.  Parri,  1808, 
9 vol.  in-8. 

63g5  Guide  de  la  culture  des  bois,  par  J.-B. 
Dochesxr.  PariSy  189 3,  in-8.,  et  atlas  lu-fol. 
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M.  Lorciitz,  complété  et  publié  par  A.  Parade, 
9*  édition,  \ancy,  1887,  ln-8. 

6400  Traité  généra)  de  statistique,  culture  et  ex- 
ploitation des  bois;  par  Jean-Basil  Thomas. 
Paris,  i84o,  9 vol.  ln-8. 

6401  Traité  pratique  de  la  culture  des  pins  à 
grandes  dimensions...,,  augmenté  d’un  ap)>eu- 
dice  sur  les  cèdres  du  Liban,  les  mélèzes  et  Its 
sapins;  par  L.-G.  Delamarrc,  3*  édition,  avec 
des  notes  de  MM.  Michaux  et  Vilmorin.  PariSy 
i86i,  in-8. 
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J.  Hms,  BMcs  k cornes,  Management  des  Trou- 
peaux, Basües-cours,  AbeUlcs,  Vers  à sdle. 

6âOQ  Advis,  on  peut  en  France,  csiever  des  che- 
vaux ausid  I>eaux qu'en  Allemagne  et 

royaumes  voisins,  par  Qucbrai  C*iLonE.  Paris, 
iMO,  In-A.,  avec  d’autres  ouvrages  du  tuâinc 
auteur. 

OtoS  FIssai  sur  les  haras  (par  de  Drezé).  rwift, 
17A9,  in-A«-ou  in-ë.  ilg. 

CâoÂ-*-Le  «énii*  ouvrage  en  lialleo,  sous  le  litre 
àeSaçÿio  sopra  U raz:e.  Torino,  1 770,  eu  1780, 
in-is,*flg.,  ou  sous  celui  de  II  dilttiantê  de* 
eavaùi.  Venezia,  17B12,  ovvero  i7q5,  ln-13,  fig. 

GAoè  Trattato  dclle  razze  de'  cavalli,  di  Giuan.Bru- 
gnone.  Torino,  1781 , in-8.  • 

6A06  Traité  sur  les  haras,  extrait  de  l'ouvrage  de 
J.  Brugiioiie,  trad.  cl  rédigé  à l’usage  des  haras 
de  Franco,  etc.,  par  C.  Barcntln  de.MoDtehal. 
Paris,  i%oj,  ln-«. 

CA07.Traltë  des  haras,  par  Hartmann,  traduit  de 
rallcniand,  revu  et  publié  par  J. -B.  Huzard. 
Paris,  i78ë,  I11-8.  (Ig. 

6A08  Nouveau  régime  pour  les  haras,  ou  exposé 
des  moyens  propres  à améliorer  les  races  des 
chevaux,  avec  la  notice  do.  tous  les  ouvrages 
écrits  ou  traduilseii  français,  relatifs  a cet  objet, 
par  Esprit-Paul  de  la  Font-Pouloll.  l'urin  et 
Paris,  1787, 111-8. 

OAog  Instruction  sur  rainéliuratlun  des  chevaux  en 
France,  présentée  |>ar  le  conseil  général  d’agri- 
culture, etc.,  rédigée  par  J.-B/  lluzard.  Pams, 
an  %,  lii-S. 

OAio  Dm  haras  doines(i(|ues  en  France,  par  J.-B. 
Huzard  lits.  Paris,  tS'ig,  iii-8. 

OAi  1 Traité  complet  des  haras,  et  moyens  d’amé- 
liorer et  de  multiplier  les  chevaux  en  France, 
par  M.  de  Moussy.  P<irû,  i834,  ln-8. 

thvj  Metnoria  en  quel  se  traia  dg  los  cabélios  de 
Rspafia,  escrtbiala  en  178A  O.  Pedro-Pabto 
Poroar.  Madrid,  vtudade  Ibarra,  1789,  In-Ù. 

6A1S  Causas  de  ta  escasez  y delerloro  de  los  ca- 
ballos  de  EspaQa,  y medlos  de  mcjorarlos,  de- 
mostradas...por  l).-P.*Pablo  de  ^oiiiar.  Hadrid, 
viuda  de  tbaira,  i7gS,ln-A. 

ôAiA  Le  vraf  régime  et  gouvernement  des  berger.s, 
par  J.  de  Bair.  Paris,  1 5A3,  tn-t  6. 

éét  A iMtructlon  pour  les  liergers  et  propriélaiccs 
de  iroopeanx,  i^r  L.-J.-M.  DauMntnn,  avec 
des  notes  par  Huzard,  édit,  augmentée. 
Paris,  1633,  In-ê.  flg. 

OAiO  Traité  des  bétes  à laine,  par  Cxslieb.  Com- 
1770,  3 vol.  In-â. 

éAi70l>aervBüonssurles  bétesà  laine,  pvCarlier. 
Paris,  1 78A,'in-8.  de  6g  pp.  * 

661 S Obaerv  ations  lur  les  bêles  ii  laine  dans  la  pro- 
. vlnce  de  Berry,  par  de  I^merviüe.  Paris,  1786, 
ln-8. , ou  sous  K litre  d'Observatiosis pratiques 
sur  Us  bitts  à laine  dans  le  déaartement  du 
Cher,  par  Ileurtauli-Lamerville.  raris,  an  vni, 
in-8. 

OAiO  Mémoire  sur  l’édncation  des  bétes  b laine, 
«I  sur  las  moyens  d’en  améliorer  l'espèce,  par 
Adr.  Duquesnoy.  Saney  (1793),  io-8. 

6à90  De  la  pratique  de  l’éducation  des  moutons, 
et  (les  moyens  d’en  perfectionner  les  laines,  par 
FUndiin  (avec  une  notice  des  principaux  ou- 
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vrages  écrits  ou  trad.  en  français  sur  ks  bétes  à 
laine,  par  J.-B.  Huzard).  Porfz,  1798'  ou  an  11, 
in-8. 

0A3I  Tratado  sobre  la  cria  y propagaclon  de  pasios 
y ganailüs,  |>or  D.  Hoiirique  Doyk.  Madrid, 
I709i  9 

n.i33  Instruction  .sur  les  bétes  è laine,  et  particu- 
lièrement sur  la  race  des  mérinos...  publiée  par 
Tessier,  3*  édition.  Paris,  1811,  ln-8.  tig. 

0&3S  Traité  sur  Téducalion  des  moulons,  par 
M.  Chambon  de  M....  Paris,  i8>Oi  'i  >ol.  in-8. 

643/i  Traité  de  l’éducation,  du  perrertioniicmcnt  et 
des  maladies  des  bêles  à laine,  par  F.  Martin, 

3*  édition.  Paris,  188 3,  ln-8.  — Voir  le  n*  7706. 

6Ai5  Traité  des  héles  A laine  d'Espagiic,  par  C.-P. 
Lasteyrk.  Pans,  i8o3,  ln-8. 

G436  Le  parfait  l>ouvier,ou  instrnciion  concernant 
la  connaissance  dos  b<piifs  et  vachès,  etc.  (par 
BouUoIlc),  Rouen,  1766,  in-iS.  — 11*  édition, 
retoucliéc  cl  augmentée  par  J.-Cb.  P***.  Paris, 
]8o8,  in-13. 

6A37  Le  nouvcati  parfait  bouvier,  par  H.  L.  Paris, 
1836,  in-13,  flg.  — Voyez  le  n”  5r>gA. 

0438  Traité  (ks  vaches  laitières....  par  F.  Guénon. 
Bordeaux,  18S8,  in-8.  flg. 

643g  Nuevas  observacioues  flslras,  conctfiilenles 
a la  econoBila  rural,  cria,  conscrvacion  y au- 
mento  del  ganado  caballar,  etc.,  por  D.-Sigis- 
inundo  Malais.  Madrid,  I7g3,  ii>-4. 

6430  Discours  mouirant  comme  de  5oo  livres  on 
peut  tlrerljtioo livres,  parLeCHOYscLAT.  Rouen, 
iôi3<  in-13. 

0A3a  l/art  de  faire  éclore  et  d’élever  les  oiseaux 
domestiques,  avec  la  pratique  du  même  art,  par 
de  Réaumur.  Paris,  i74g-5i,  3soi.  iu-i3^  fig. 

643s  Amusements  des  dames  dans  les  oiscaus  de 
volière,  parBuc’boz.  Parfa,  178s, ou  I786,in-i3. 

6U3  l'ralté  économique  et  physique  des  oiseaux 
de  basse-cour  (i>ar  Buc'lioz}.  Paris,  1773  ou 
1777,  In-13,  et«)us  le  titre  de  TTéaor  des  labou- 
reurs dans  tes  oiacaux  de  basse^our.  Paris, 
1783,  ou  1*83,  ir^i3. 

6434  W.-B.  Danicl's  rural'tports.  London,  1807, 

3 vbl.  ln-8.  fig. 

(Vor^t  UiHliH'iuc  vetcrinAlre,  n.  VUBü  »(  nilTaatft.) 

0433  Portrait  de  la  mouche  a miel,  par  Alex,  de 
Monfort.  LUye,  lOAfi.ficl.  in-8.  tig. 

6436  Le  printemps  de  la  mouche  à miel,  par  Alex, 
de  Monfort.  Anvers,  i64g,  pet  tn-8. 

6487  Histoire  naiardle  (les  abeilles  (par  Bazin]. 
Paris,  1744  ou  1747, 3 vol.  in-13. 

6438  Le  Kouverncmcnl  admirable,  ou  ta  république 
des  abeilles,  par  J.  Simon.  Pari#,  1743  ou  1788, 
in-13. 

643g  Noiivene  conslrucUon  des  ruches  de  bols,  par 
Palleau.  Metz,  1736  ou  1778,  In-13,  fig. 

6440  Histoire  naturelle  de  la  reine  des  abeill(^v..•. 
par  A. -G.  Scblrach,  trad.  de  i’alleni.  par  J.- J. 
Blasslèrc.  La  Haye,  1771  i ou  Amsterd.,  1787, 
ln-8.  flg. 

644>  Culture  des  abeilles,  par  Duebet.  Pevey,  1771, 
pet.  in-8. 

6443  Traité  de  l'éducation  des  abeilles,  par  Du- 
canie  de  Blangy.  Paris,  1771,  3 tom.  en  i vol. 
In-13,  y compris  le  supplément,  daté  de  1 77O  ou 
de  1 780.  — même  ouvrage,  nouvelle  édition,  , 
dans  laquelle  on  a retranché  les  longueurs.  Paris , 
1803,  lD-13. 
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64d3  Traité  sur  le»  alwÉIfes,  par  délia  Kocca.  Paris, 
1790,  S v«»l.  ln-«.  Ilg. 

6MÂ  -Nau» elles  obsertalion»  sur  les  abeilles,  par 
Fr.  Huber,*j«  édition.  GenHe,  1814,  a vol.  ln-8., 
et  allas  de  1.4  planrlie». 

044^  Hisiuiru  naturelle  du  genre  abeilles  eiguépes, 
par  J.-L.  CuaisT  (en  allcoi.).  Francfort,  1701, 
>in-4.  Gg.  * 

6V14  Histoire  particulière  deraMlle(parManuelj. 
Paris,  i8o5,ou  avec  un  Post-scriptum,  1807, 
a vol.  ln-8.  — ~ iiièmc  ouvrage  a encore  paru 

avec  ce  nouveau  titre  : Vdristéc  français,  ou 
traité  curieux  sur  les  abeilles,  1808. 

8447 'V.  kiRBY,  monograpbia  apum.  l^nd.,  1801, 
avol.  ln-8.  « 

C448  4Ian»cl  nécessaire  du  villageois  pour  soigner 
les  abeilles,  par  M.  Lombard,  3*  édition.  Paris, 
1803,  iii'S.  lig.,  ou,  sous  le  titre  de  Manuel  du 
propriétaire  d’abeilles,  4*  édlllou.  Paris,  1811. 

C449  Traité  pratique  sur  l’éducation  des  al^llles, 
par  J.  Beauiiler.  t enilôme,  i»o6,  iu-8.  fig. 

6AÛ0  Traité  de  IVducation  des  alieillesct  des  vers 
à soie,  par  Üelatauzc.  Paris,  1809,  in>8.  Üg. 

C45l  Trailé  complet,  théorique  cl  prath|ue  sur 
les  abeilles,  par  M.  Féburler.  Paris,  1810, 'in<8. 
Oguret. 

04.Vi  A treatlée  on  the  nature,  econtyny  and  prac- 
llcal  uiaiiagcmenl  of  becs,  by  llob.  Huisli,  adedi* 
lion.  London,  i8‘i7,  ln-8.  Ig.  (La  édition  est 
de  1 81 3.) 

6433  Bref  discours  sur  la  manière  de  nourrir  les 
vers  4 soie,  par  J.-B.  Le  Tellier.  Paris,  160a, 
hi-4.  — Voir  le  □"  6So5. 

0453*  Mémoires  sur  les  mûriers,  par  J.-B,  Le 
Tellier.  Paris,  i0o3,  ln-4. 

G454  ('.artllla  de  la  agriciiliura  de  moreras,  por 
Etguela  y Vigil.  .Vadridc  17O1,  in-4.  lig. 

6435  Traité  de  la  culture  du  mûrier  blanc;  la  ma- 
nière d'élevcr  les  vers  4 sole,  etc.,  par  l^oniler. 

1768,  iu-8.  tlg. 

6436  31cmoires  sur  la  eulture  do  mûrier  blanc,  et 
ta  manière  d’élever  les  versàsoîe...  jiarThouiê. 
Lyon,  1763-70,  oi>i77t,s  vol.  in-8.  fig.  (La 
s*  part,  fut  d’abord  Impr.  4 Paris, hi-19.) 

0467  Méinoins  sur  réJucarlun  des  vers  4 soie,  par 
Hoissier  de  .Sauvages,  avec  un  traité  lur  la  cul- 
turé  des  mûriers.  Aime5, 1703,4  loin,  en  9*vol. 
ln-8.,  1778,  5 tom.  en  i vol.  in-8.;  ou  sous  le 
(lire  d’drt  d*élever  les  vers  à soie,  Aviguou , 
17H8,  \n-^. 

6458  Trailé  de  la  culture  du  mûrier  et  de  l'éduca- 
liun  des  vers  4 soie,  par  M.  Boitard.  Paris, 
1898,  in-8.  lig.  ^ 

645q  De  l'art  d'élcver  les  vers  à soie par  le 

connu  Dandolo,  trad.  de  l'italien  par  Ph.'  Fonta- 
neilles,  j*  édition.  Paris,  i83g,  hi-8.  fig.  « 

6460  Traité  de  l’éducaliim  des  vers  4 soie  et  de  la 
culture  du  mûrier,  suivi  de  divers  mémoires  sur 
l’art  sériricole,  par  M.  MatthiouBouafous,  4*  édi- 
tion. Paris,  ïHto,  ln-8.  IJg. 

6461  Nouvelles  considérations  sur  les  vers  4 sole, 
par  M.  l.oiselenr-Desloiigchamps.  Paris,  18S9, 
iu-8. 

64Û3  Résumé  des  principaux  traités  chliioi.s  sur  la 
culture  des  mûriers  et  Téducadon  des  vers  4 
soie,  trad.  par  M.  Stanislas  Julien.  Paris,  1837, 
in-8.  fig. 

6463  Recherches  sur  les  maladies  des  vers  4 soie 


et  les  moyens  de  les  prévenir,  suivies  d’une  ins- 
truction sur  l’éilucation  de  ces  insectes,  par 
P. -U.  Nysten.  Paris,  1808,  iiidi.  — Voir  10257. 

K.  Ilorlirulture. 
c. 

( Pour  Ir  Cormâtloo  de*  jsrdirt*,  tojm  le*  o.  MM  «l  «ui*.) 

6464  The  gardener's  dicüonary,  by  Pb.  Miller. 
London,  i8o3,  4 voU  in-fol.  fig. 

0404*  Figures  of  the  pianls  de.sciibcü  in  the  gar- 
deuer’s  dictU>iiary,  by  Miixtn.  London,  1771, 
‘9  vol.  In-fol. 

6465  Diclionary  of  praclical  gardening  ,'by  Mac.- 
OOIH.VLD.  tA>nJoH,  1807,  9 VOl.  IU-4.  fig. 

6466  Reiied.  Curtil,  Sym|>horiani  hortorum  librl 
XXX.  Lugduni,  i5to,  in-fol. 

6467  Théorie  et  pratique  du  Jardinage,  par  R(^er 
Schabol.  Paris,  1774,  3 vol.  lu-ia. 

6408  Instructions  sur  les  jardins  fruitiers  et  pota- 
gers, par  de  l..a  Quinlinyc.  Paris,  1740,  9 vol. 
In-4,  fig. 

6.460  Traité  des  Jardins,  ou  le  nouveau  de  La  Quiii- 
tlnye  (par  Le  Bcrryals).  Paris,  1775-87,  4 vol. 
in-8.  fig. 

646g*  Kdcn,  or  a coinpleat  hody  of  gardening,  by 
J.  H(ll.  Ujndon,  1773,  in-fol. 

6470  Manuel  complet  du  jardmior-maralchcr,  pé- 
pinltTistc,  hulapisle,  fieurlstc  et  paysagiste,  par 
Im  Nolsciie,  2*  édition.  Pam,  i834  , 4 vol.  in-8. 
lig.,  avec  un  supplément. 

0471  .Au  encytilopaHlia  of  gardening,  by  J.-C. 
Loudon.  London,  i8u4>  gr.  in-8.  — Voir  les 
n**  0890  et  suivants. 

6479  Don’»  System  of  gardening  and  botany.  Lon- 
don,  1831-38,  4 vol.  ln-4.  fig.  (Article  Miller.) 

6473  Annales  de  la  Société  d'horticulture  de  Paris, 
ou  journal  spécial  de  l’état  et  des  progrès  du 
jardinage.  Paris,  1897  etann.  sulv.,  ln-8. 

6474  Annales  fie  l'inslltutlon  burlicole  de  Fro- 
mout,  dirigée.»  par  le  clicvalier  Sou  lange  Bodin. 
Paris,  i89g-34,  6 vol.  lu-8.  fig. 

6475TRA?vsvrrtuNs  of  the  liorlicullural  Society  of 
iiondon.  i8i9-3o,  7 vol.  in-4.  — 9*  série,  1 vol. 
cl  4 cahiers, 

C47O  The  boriicultural  repositor)',  by  Brook-Siia  w. 
London , 1 890,  9 vol.  ln-8. 

6477  École  du  jardin  potager,  par  Decombes. 
Paris,  1809,  9 vol.  ln-19. 

6478  École  du  Jardin  fruitier,  par  de  La  Brelon- 
nerlc.  Paris,  1785  (et  1794),  9 roi.  ln-19. — 
6*  édilloii,  1899,  3 vol,  In-ia. 

6479  Dé  culture  des  arbres  fruitiers,  par  Guil. 
Forsyth,  trad.  de  l’anglais  par  Ficiel- Mallet. 
(ienev4,  i8o3,  in-8. 

6480  Le  Jardin  fnil(|cr....  par  L.  Noisette.  Paris, 
i854,  9 vol.  In-4. — Voir  les  n“*  4g85  cl  sulv. 

6481  Pomologic  physlnlogl(|uo,  ou  traité  du  per- 

fecllonnenient  de  la  fructilicatioii par  M. 

Sageret.  PoriT,  i8So,ln  8.,avec  un  supplément. 

648i  Arbres  fruUicra  : leur  culture  en  Belgique, 
et  leur  propagation  par  la  graine,  ou  pomono- 
mie  belge  expérimentale  et  rahonnéc,  par  J.-B. 
Va»  Mous.  1835-36,  9 vol.  in-19. 

6483  Dcr  iculsfhe  üUsiirlener,  etc.,  von  J.-B. 
SickLER.  ll'eitnar,  1794*1604,  90  voL  ln-8. 

6484  Cours  iliéoHquc  et  prallqtic  de  la  taille  des 
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arbres  fruitkrsi  pard'AII)ret;  3*4diüon.  Paris^ 
iMo,  in-8.  fiR. 

0385  J.- B.  Fcrrarii  de  florum  cuhura  Ub.  lY. 
RomiTy  i633,  ln-3(  fîg. 

6386  La  coltura  de*  fiorl  Asicamenle  esposta  da 
Ignatio  Accna.  /*a{rr>no/i708,  S vol.  1D'3.  0g. 
— Voir  le  n*  3969. 

6387  L’aiUolrolia,  ossia  U colUvajlone  dei  0ori; 
di  Ant.  Piodoli.  J'ïrenre,)835,  in^.f  avec  72  p). 
color. 

0388  A coHccUon  of  various'forms  uf  sioves^  by 
RofiEBTSON.  London^  no8,  in-3. 

iv.  SCIENCES  MÉDICALES. 

1.  Introduction. 

A.  Histoire. 

(Voy«tl«*  n.  sosâs,  S0M«  et  31715  cl  »aiv.) 

638o  IfisloIre  de  la  médecine  et  des  médecins,  par 
Jean  Dernier;  9*  édition.  Pan'St  iCQô,in-3.  (La 
première  édition,  sous  le  titre  de  mé- 

dcrinc,  etc.  Paris.,  168g  et  i6g3,  doit  être  ac- 
compagnée d’un  supplémenL) 

0390  Histoire  de  la  médecine,  par  D.  Le  Clerc. 
ÂPîslerdam,  179g,  in-3. 

63go*  Freind'a  history  of  tbe  physick.  London, 
1708,  2 vol.  in-8. 

63gi  Jo.-Frid.  Bluoicnbacbii  Introducllo  ad  histo> 
riam  medlcinæ  lltlcrariam.  Oottingœ,  1 786,  in>8. 

OâgoSaI.'Th.de  Met:a,  lentainen  hislori.T  medicÆ. 
Jlafniœ,  1795,  9 >ol.  in-8. 

6393  Histoire  de  la  médecine,  depuis  son  origine 
jusqu'au  19*  siècle,  par  Kurl  Spresgel,  trad. 
de  l’allemand  par  A.-J.-L.  Jourdan,  cl  revue 
par  Hosqiiilion.  Paris,  i8i5-90,  g vol.  in-8. 

63q3  Coup  d’tell  sur  les  révolutions  de  la  méde- 
cine, par  Cabanis.  Paris,  i8o3,  In-8. 

03g3  Abrégé  de  l’histoire  de  la  médecine,  depuis 
son  origine  jusqu’au  ig*  siècle,  par  L.-J.  Gaslé. 
Paris,  i83ô,  In-8. 

0396  Letlri^  sur  l’histoire  de  la  médecine  et  sur 
la  nécessité  de  l’enseignement  de  cette  liistoire, 
suivies  de  fragments  histori([ues,  par  J.-E. 
Dczeimcrls.  Paris,  i838,  ln-8. 

0397  Allas  hlstori(|ue  et  bibliographique  de  la  . 
médecine,  par  C.  Broussais.  Paris,  i833,  in-fol. 

0398  Cours  d'histoire  de  la  médecine  et  de  biblio- 
graphie médicale,  par  Kuhnholtz.  Montpellier, 
1837,  In-8. 

6399  An  liitroducllon  (0  medical  literature,  by 
Th.YocKG.t<md.,i8i3,in-8. — Voiries  n** 3 1795 
et  suivants. 

65oo  Etudes  historiques  et  critiq.  sur  la  vie  et  la 
doctrine  d’Hip|)ocrate,  cl  sur  Fêtai  de  la  méde- 
cine avant  lui,  par  M.  S.  Houdarl;  9*  édition. 
Paris,  1830,  ln-8. 

C500*  liiSTORiiE  hodiernæ  medlcinæ  ralionalls 
veritatis  disenrsus  (aulb.  C.  Bouvard).  Iu-3.— 
Voyei  les  n'**  3093g-5o. 

C5oi  Pr.  Alpisi  medicina  Ægypllorum.  Lugd.-‘ 
Balavor.y  1735,  in-3- 

63o9  Essai  historique  et  littéraire  sur  U médecine 
des  Arabes,  par  P.- J.  Amoreui.  Montpelfin\ 
180S,  ir>-8. 
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65o3  Th.  Boreti  medicina  septeoUiODaUs.Gcnctxr, 
1685,  9 vol.  in-fol. 

65o3  Th.  Hartbousi  de  medicina  Danorum  do- 
ineslii^  dissertatio.  /ia/>ii(e,^tiGC,  pet.  in-8. 
^5  And.  Cllvrr,  roccLinen  medicliiÆ  sinicæ. 
J->4nco/lMr/i’,«  1689, 1n-3. 

6506  KJa^cui  clavis  medica  ad  Cbfbaruni  doclrl- 
nam.  Prancof.,  1C86,  ib-4. 

B.  Ecrits  sur  la  médecine , et  pour  ou’ contre 
cette  scicBc^  v 

* 

66o6*  CIccro  medkus,  hoc  est  sciccll  e M.-T. 
Ciceronisoperibnslod  mcdiflab  A.-M.Dlrkiiolz. 
Lipsiæ,  180O,  ln-8. 

65o6*  P.  de  AsB^KO  conciliator.  Manmœ,  1379, 
in-ful.  ê 

6507  J-  Schuuen,  tractatus  de  medicina,  nicdl- 
castris,  morbls,  morbidis,  nfuribundla,  morte 
Ipsaét  morluls.  Magdeburgi,  1716,  In-3. 

6508  Erreurs  populaires  au  faittle  la  médecine  et 

régime  de  santé,  par  Laur.  Joubert.  Bordeaux, 
1578  ou  i57g-8o,  9 part.  ln-8.  — Réimprimé  3 
Paris,  i387,  et  à I[ouen,  1601,  ln-8. — Trad.  en 
latin,  avec  des  notes,  par  Jean.  Bourgeslus. 
Ancers,  1600,  iiwS.  • 

6.5og  Erreurs  populaires,  etc.,  par  Gasp.  Bachot, 
oeuvre  nouvelle,  promise  par  feu  L.  Joubert. 
Lyon,  1696,  ln-8.  (Sutje  du  livre  précédent) 
65ioDu  degré  de  certitude  de  la  médecine^  par 
‘Cabanis.  Paris,  i8o3,  in-8. 

05u  Des  erreurs  populaires  Yclaüvcs  à la  méde- 
cine, par  RIdieranü.  Parti,  1810,  ifK8.  » 

6ji9  Ouvrage  de  Pénélope,  ou  Machiavel  en  mé- 
decine, |>ar  Aletheics  Dcmelrius.  (ienève,  1736, 
S vol.  il]-19. 

65x3  PoLiTiqi  E du  médecin  c^e  Machiavel.  Asuterd. , 
1736,  in-19. 

65 1 3 Caractère  des  médecins,  d’après  Pénélope. 
Porfj,  1760,  in-19.  , 

C.  Dictionnaires  et  Bibliothèques  de  Médecine. 

65i5  H.  Stepuani  diciionarium  medlcum.  i563, 
in-8.  (Article  EsTiEmvB.) 

63i6  B.  Castblli  diclionarluin  mcdicum.  Gcncrtr, 
1736,  iis-3. 

65i7  St.  Blancardi  lexicon  medlcum.  Lugd.~Bat., 
1750,  in-8. — Editionova,  cmeuëaia  et  aucta  a 
Kuhn.  Upsia-,  i839,  9 vol.  ln-8. 

6ji8  Nemrich,  lezicon  nosologicum  polyglotton. 

Hamburgi,  1800-3,  3 part.  in-3. 

65i  9 Dictionnaire  des  sciences  médicales,  par  une 
Société  de  médecins  et  de  ciiirurglcns.  Paris, 
1819-99,  60  vol.  in-8.  0gi — Oicllonnaire  abrégé 
des  sciences  médicales.  Paris,  1891-96,  i5  vol. 
Ir-8. 

6590  Dictionnaire  de  médecine,  par  une  Société 
de  médecins;  9*  édition,  augmentée.  Paris, 
1839-33,  in-8.  toro.  1 à \)^1V. 

6591  DicnoNNAtRE  de  médecine  et  de  chirurgie, 
par  MM.  Aiidrai,  Bégin, etc.  Paris,  i8sg,  i5  vol. 
in-8. 

6599  Nouveau  dictionnaire  des  termes  de  méde- 
cine, chirurgie,  pharmacie,  physique,  chimie, 
histoire  naturelle,  par  MM.  Bédard,  Chomel, 
Cloquet,  OrOla.  Paris,  i833,  9 vol.  ln-8. 
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65aS  Kr)U»ch*oiyu)oU>gi&ch  mcdJcinisrh  lexkou, 
von  L.-A.  Kraus.cdafN^.,  iSor>-3a»  avol.  In-d. 

63*^.^  Kncyclopat^cllsciic  ^V0^te^buch  der  medki- 
iiiachen  \N  isscsschafien  ^ bcraus;:(‘g(.‘lKii«  von 
Grafe,  Buscli,  Iliirt-Iaiid,  elc.  Brrlin^  1827-/^ 
iii>8.,  lum..l-\XVIII.  * 

G5u3  Thecyclo(>ædia  orpracilcat  mctllcino,  cdUoil 
by  J.  Forbcs^  A.  Twcedie,  J.  Conolty.  London^ 
1833-35,  5 vol.  ln-8. 

6536DictloMary  uf  prartical  medicine,by  Copland. 
Lond.^  iSSâ'Ao,  5 \ol.  gr.  ln-8. 

65-J7  H-  Hnoper's  itocdical  diriionary',  7*>»  édition. , 
/.ouf/.,  i83g,  i»-8. 

0538  J.-J.  Mangeü  bibliotheca  medico-praclica. 
(iennw^  iCo5,  h vol.  in-f<^ 

052g  Ilibliolhèque  choisie  de  médecine,  par  Plan- 
que. Paris^  i7û8,  10  vol.  in-üi. 

O.  Traité  préparatoires  4 l'élude  de  la  médediic. 

r 

O53o  BoEaiiAAVR  niethodus  studii  medlci. 
i75i‘,  a vol.  iii-4. 

05li  Traité  des  études  médicales,  ou  de  la  ma- 
nière dViudicr  et  d'enseisnerla  médecine,  par 
F.  Dubois  (d’Amiens).  Pma,  i838,  in-8. 

0533  The  pbllosophy  of  oiedicine,  or  medical  ex- 
tracts  on  tlie  nature  of  h'caltli  and  dlseases, 
by  R.-J. 'niomton,  5'^  édition.  loulou  , 1817, 
3 vol.  ln-8. 

0533  G.  Blauc’s  éléments  of  medical  logic,  or  phi- 
losophical  principles  of  ihe  practice  of  physic. 
jÀiHdoH^  1835,  in-8. 

0533  Essai  sur  la  philosophie  médicale,  par  J. 

* Bouillaud.  Pons,  1837,  in-8. 

6535  Traité  de  l'expérience  en  général  et  en  parti- 
culier dans  l’art  de  guérir,  par  G.  Zimniermaiin, 
trad.  de  rallematid  par  l.e  Febvre  de  Vlilehrune. 
PariSy  177&,  S %oL'in-i2,  ou  avec  la  «ie  de  l’au- 
• icur,  par  Tissot.  Montprlliery  1797,3  voi.  In-ia. 
— avec  des  notes  de  M.  Prunelle.  Montptllier^ 
18'i3,  3 vol.  iii-8. 

2.  Trailcs  généraux. 

A.  Médecins  anciens,  grecs,  latins  et  arabes,  avec 
leurs  interprètes,  commentateurs  et  critiques. 

0530  Arlis  lueUics  principes,  cdcule  AU).  Haixbro. 

170g,  n vol.  in-8. 

0537  Hippochatis  opéra. 

0538  P. -Mat.  Pim  Index  in  Hippocratis  opéra. 

1597,  in-fol. 

Q5Sg  CndTiAM  voces  quæ  apud  Hippocratem  suiit. 
tenei.y  i5(>G,  in-^. 

054o  An.  FuLsu-œcoiiomia  Hi])[>ocraÜs.  FraHCof.y 
i588,  iii-Tol. 

G5Ai  Hippucrates  rmilraclus,  in  quu  Hippocratis 
o(>era  umnia,  in  brevcin  epUomen  rcdacia  haben- 
tur,  studio  et  opéra  Th.  Burneu  Lugd.-Batai.  y 
1753,  scu  Arufnioraliy  it05,  in-8. 

€54^  Hippocrates  Prosp.  ÂlAaTiAsi  uotatiouibus 
expileatus.  BonuTy  i030,  In-fol. 

0543  Traité  des  airs,  des  eaux  et  des  lieux,  trad. 
d’HiPPOCRATK,parCoray.P«rf«,i8oi,3  vol.  in-8. 

Oj44Hipnocratcs,de  fracturis, cum  commcularüs 
Andr.  Maximini  Romani,  ffonur,  177O,  in-4.  ûg. 

0545  IlippocRATLs  aphorismi. 


0540  EJusdem  sciiteuüc  deflnltiv«.  Borner,  1O47, 
ln-8. 

6547  Galesi  In  aphorismos  Hippocratis  comment. 
Lugd.-Bat.y  i633,  in-i3.  • 

0548  Jac.  de  Foauvio  In  apèorismos  Hippocratis 
exposlliones.  i473, In-fol. 

0549  Hippocratis  coaca  præsagla.  Lugdunly  157O, 

In-ful.  • 

0550  L.Dcrcti  iaterpreu  In  Hippocratis  coacas. 

1757,  In-fül. 

05.*>i  Spéculum  hlppocraticum,  notas  et  praesagla 
iiior^rum,  uecuon  medendi  pr«cepia  ub  ocaiIos 
ponens,  a J.-Rud.  Zuinger. — Hippocratis  opus- 
cula  aphorlstica,  gr.  ellat.f  ex  Inierprct. Foesii. 
Basilea^y  1747,  3 tom.  en  1 vol.  in-8.  * 

0553  II.  Gopc  demonsirRlio  prognoslicuruui  Hip- 
p<KraÜs.  Dubliniiy  17SO,  ln-8. 

6553  Hippocratis  de  bumorlbus  purgandis  liber. 
Upsf<ry  1745,  ii>-8. 

0554  J.  de  Gorter,  mediclna  bippocraüca.  Awut.y 
1755,  in-4. 

0555  l<es  oracles  de  Cos,  par  Aubry.  ParUy  177O, 
et  MontpellieTy  1810,  in-8. 

6556  J.-B.-C.  d'Ansse  de  Villolson,  epistofa  ad  D. 
Lorry,  de  toeis  quibusdam  Hippocratis,  Sopho* 
dis  et  Theocriti.  Vtnet.y  1783,  in-4.  de  30  pp. 

0557  XM  Vetcrcm  et  ciarurum  medirorum  gr«- 
ronim  varia  opu.scula.  Motcua,  1808,  in-4. 

0557*  AscLEHADisBlihynl  fragmenta.  Fimar.,1798, 
ln-8. 

6558  Galeni  opéra,  gr.  Vtnet.y  i53.5, 5 vol.  in-fd. 

0558*  GAL£RDs,de  locis  affeclis.  Paris. y i5i3,  in-4. 

053g — ibcrapeuUcorum  11b.  X4V,  etc.,  gr.  Vtnet.y 
i5oo,  in-fni.  (D’autres  traités  du  même  médecin 
sont  dtkrits  i l’article  GacE^irs.) 

05O0  Jac.  de  Forlivio,  super  llbros  tegni  Galeni. 
1475,  In-fol. 

0561  Galcri  adhortaiio  ad  actes.  Lugd.  Batatar.y 
1813,  in  8. 

6562  Chr.  Ueill  arllbclalis  medltatio.  Moguntiity 
1534,  in-4. 

6553  IvuRAssi  E In  Galeni  Ilbr.  de  ossibus  coinineni. 
Panormiy  i6o3,  ii>-foi. 

6564  Apoli.umi  dtlensis  et  alioruni  scholia  in 
Hippocratem  et  Gaicnum,  gr.  ACj^imonrii,  i834, 
3 vol.  in-8. 

05G5  Mcmci  arlis  principes  post  Hlppocralcn)  et 
Gatenum.  i567,  in-fol. 

0565*  Memci  anliqui  gr^i.  Basilt(ty  i58i,  in-4. 

0560  Vcteniin  quorundam  bonorum  scripiorum 
lihri  et  rellquiæ  singulares  de  matcrla  et  re 
medica...  quos  conjunrtim  edidit  And.  Rivlnus. 
LipsitTy  1654,  ln-8.  (Ariicle  Medici  vclercs.) 

6567  Avecdota  medica  graeca,cx  mss.cotld.  exprom- 
sil  F.-Z.  Erroerins.  Lugd.-Batav.y  1840,  ln-8. 

6568  Moschiovis  de  morbis  miiliebribus  lUier,  gr. 
BasHetVy  i566,  In-4. 

056g  Arktæi  cappad.  de  morbis  acuiis  lib.,  gr. 

6570  itopri  do  vesicæ  renumque  morbis,  etc.,  lib. 
7‘<ir«.,  1554,  ln-8. 

0571  Orirasii  symposeos  lib.  IX.  Vtnet.y  1 554,  in-8. 

65tj  Oribasii  aoatomlca,  ex  libris  Galeni,  gr. 
Paris. y i550,  in-8. 

6573  Aetii  mediclna,  gr.  Vtnet.y  i534,  in-fol. 

0574  ALCxASDiti  aphrod.  dublialiones  inediex,  et 
problemaia  naturalia,  gr.  Paris. yi^tiOy  in-16. 

0575  EJusdem  de  febribus  liber,  gr.  et  lat. , edeiile 
F.  Passow.  Vratislavitty  1823,  ln-4. 
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65^6  Au^kdri  TralUaui  Ub.  XII, etc.,  gnPorii., 
t5as,  lA-fol. 

6^77  P.  /Cgiuetæ  bpera,  gr.  Venei.^  i5si8,  io-fol. 

6578  Ant.  Mes  F.  fragmenia.  Bassano^  180^  Id-8. 

6570  ToopniLi  de  homtnis  fabrlca  lib.  V,  gr. 
Purta.,  i55S,  in-6. 

OQ80  EJusdem  de  urinls  libcUus,  gr.  et  lat.  Lagd.- 
BÂ/or.,  1781,  in>8. 

6581  pALLADios,  de  febribus  synopstf,  gr.  et  lat. 
iMçd.^Batitc.^  1745,  in-8. 

658a  Nonus,  de  morborura  curatlooe  Itb.,  gr.  et 
lat  Arçentor.^  i568,  in-8. 

6583  OeMeTRic.s  Pcpagpinenus,  de  podagra,  gr.  et 
liai.  PftrVr.,  i558,  ln-8. 

C58A  AcTOAtii's,  de  acUonlhus  et^affeclionfbiis 
.«piritus  anlmall»,  gr.  Pari>.',  1S57,  In-8. 

0585  Andnyoïi  Uagoge  aiialomlca.gr.  et  lat,  ami 
Interpret  Pet.  Laurembergii.  Lugduni-Batar.^ 
i6i8,  ln-4.  , 

6586  AnonTml  InlfpducUo  anatomicat-^lIvPATts, 
de  partihiis  corporls,  gr.  et  lat.  Ijugd.-Baiat.y 
i744«ln-8. 

6587  SviiKsirs,  de  IgsomnHs,  gr.  et  lat  ParisiiSy 
1586,  ln-8.^' 

0588  STRasios*,  de  febribus,  gr.  et  lat.  Amtrlod.^ 
174o«  ln-8. 

6589  PSII.LU8,  de  lapklum  virlutlbiis,  gr.  et  lat. 
lLugd.-Batagf^  1745,  1d-8. 

65gQ^eiuci  aatiqul  onines.  Venetiis^  i547,  ln*fol. 

O^tusLsts,  de  nicdlcina. 

6591*  Nedicina  Pllnll.  Borner,  i5oq,  ln*foI.  ^Voir 
pLiRurs  Valerianus. 

65ga  Mc.  Leonlcenus,  de  Pllnll  et  aliorum  lu  oie- 
dicina.erroribus.  Ferrariœ^  i4ga,  lo-4. 

65o3PliiHana  defensio  Pandulphi  Colle^acczi,  ad- 
>eh>us  Mo.  Leonicenl  accusatloneiii.  Ferfaritr 
(i4o^),  li>-4. 

05o4  C*  AcaELu;<os,  de  aculls  morbfs.  Lugduni\ 
1567,  ln-8. 

6506  SauB0!<fit:5  Largos,  composlUoocs  medicæ. 
Patath\  1654,  in-4. 

65g6  Tbeodori  PaiscuRi  archlatri  llbri  très.  Basi- 
Utty  i53a,  in-4. 

6507  vAaTicELLi,  thésaurus  operum  toedlcorum 
veterurn.  Venet,^  i5s3,  In-fol. 

65ç8  J.  MESVAopera.  i47),  in-fol. 

65o9  Rhasis  opéra.  Basiùcty  1544,  in-fol. 

6600  KJuadem  de  variolls  et  niorbllUs  lib.,  arab. 
et  lat  lA>nd.f  1766,  ln-8. 

6601  Albccasis  de  chirurgia,  arab.  et  lat  OxoniV, 
1778,  a Tol.  in-4. 

6600  Alsabaravii  liber  theoiiæ  neenoo  pracUcar. 
Jugustm-Findfl.^  iii9t  In-fol. 

6603  Bulcrasim,  liber  scrfltoris  de  prsparatione 
sloipiidiim.  Venet.y  i47i,  >n-4. 

6604  SESAPioKts  liber  de  roedicinis  simplicibus. 
Mediol.^  1473,  in-fol. 

6605  Aviccfiu!  opéra.  Boma^  iSgS,  In-fol. 

6606  AvEiaoES,  liber  de  medlcina.  rmefifi,  i483, 
In-fol. 

6607  Abvmeron  Aubnzobab,  recUficalio  medica- 
tionis.  Fenet.^  i4oo,  in-fol. 

6608  Halt,  filius  Abbas,  liber  toUus  medlcina. 
Lugduniy  i5qS,  ln-4* 

66OQ  ISAACi,  etc. , opéra  oninia.  Lugd.y  i5i5,  In-fol. 

G610  Le  miroirdes  corps  dans  ranaloroledes  mem- 
bres de  rhomnie^autrement,  les  trois  livres 
d'anatomie,  de  ni^edne  et  de  thérapeutique. 
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par  Chani  Zadé  feo  turc).  Constant. y i8oo,  a 
loin,  en  1 vol.  In-rol. 

G6it  Mooji»ooi  Qanoon,  a medical  woVk  by  Aloe 
ben  Abee  U lluzn,  commonly  knovn  by  the 
nanic  nf  Ib:«-ool-Nuxe8.  Calcultay  1828,  ln-4. 
(en  arabe).  * s 

'66 19  Shur-ool-Moogne , a commentary  ob  tlic 
Moojiz-ool-Qanoon.  Calcutta^  i839,  ln-4.  (en 
arabe). 

B.‘Mé<leclns  modernes  de  différentes  oation.s,  qui 
ont  écrit  en  latin  ou  dans  les  langues  vivantes, 
et  dont  les  ouvrages  sont  réunis  en  corps. 

6613  Guîl.  de  Sauceto,  summa  conservatlonls. 
Pfarenti(Py  i475,  In-fol. 

6614  Bartii.  Mo?stag{uj«a,  consUia  medica.  (drea 
i475),  In-fol. 

60i5  EriUKin  en  medlcina  y en  cirurgla.  Poplonoy 
i4g5,  lo4oU 

6616  l.aur.  Majou  de  gradibos  medlcldarum. 
Fenet.y  i4g7,  iu-4. 

6617'Paracrlsi  opéra.  GenneSy  i658, 3 tom.  en  3 
\nl.  in-fol.  • 

6618  H. MtBcoRïALis opusculau  rrnr/.,‘i644, In-fol. 

*66iq  Gabr.  FaUopl  opéra  geifnina  omnia,  larii 
practica  qiiam  lheorellca.  Venct.sde Franeisefty 
1606,  3 vol.  in-fol.  (Edition  meilleure  que  celle 
de  Francfort,  1600,  % vol.  In-fol.) 

6690  Fr.  IlERNASDi  opéra.  MatriUy  1790,  S vol. 
In-fol. 

6691  J.  Gomel  opéra.  Parfs.y  1639,  in-fol. 

66'J2  Eald.  RoNssEr  opuscula  medlca;  scUlcel  : 
eplstnls  nicdidnalesz^e  inorbis  muliebrlbusi 
de  vcnalioiii  medica,  carmeii,  etc.  lugduni- 
Brtlav.y  1618,  in-8. 

6693  J.  Hollemi  opéra  medica.  Parfsifty  i664, 
in-fol.  • 

6634  ,D.  Senncrfl  opéra  medica.  i65o 

seii  1666,  3 vol.  In-fol. 

•635  P.  Foresti  opéra.  Bothomagiy  i053,  4 tom. 
en  3 vol.  Iii-fol. 

6636  G.  Fabrich  Rildanl  opéra.  FrancofurtL  1689, 
In-fol. 

0637  Ejusdero  observallones  chlnirgico-medlc».  » 
Argentor.y  1713,  2 vol.  In-â. 

0638  Ballorii  opéra.  Genevœy  1762, 4 tom.  en  3 
vol.  In-fol.— Voir  le  n*  6208. 

6630  Riverii  opéra.  Lugd.y  1788,  In-fol. 

663oM.Eumullerl  opéra  medlca  theorlco-pracilca, 

ex  recens.  J.-J.  Hangeti.  Goneuty  1730,  4 vol. 
infol. 

6631  SronBAii,  opéra  medlca.  Goneupy  17G0  9 
voU  ln-4. 

6633  Ramazzibj  opéra.  Londiniy  1742,  a vol.  ln-4. 

6633  Jos.  LanzonI  opéra  omnia  medico-physica  et 
phllologica,  accedit  vlu  auctoris,  Hier.  Baru- 
fatdo  scriplore.  Lausanœy  1738.  3 vol.  in-4. 

6634  Lixasii  opéra.  Genevœy  1718,  3 tom.  en  a 
vol.  io-4. 

6635  Valusseri,  npere  fisico-mediche.  Fenezia 

1733,  3 vol.  tn-fol.  ’ 

6686  Mortoris  opéra,  LugtLy  1737,  9 vol.  in-4. 

6637  Jo.-B.  Mazioi  opéra  omnia.  Brixia.  nb\ 

3 vol.  ln-4.  ' 

6638  Stabl,  thf'oria  medica  vera.  Hatœy  1 73  7,  |n-4. 

063g  EJusdem  coliculiim  ca.«ualo.  SvfdnttHy  1734* 

ln-4.  * 
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GfîAo  Stalh , dissertationes  medlc».  Uatre-Magde- 
burgi^  1707,  a vol.  iii-4. 

B\ci.ivi  opéra.  Lugduniy  I7ft5,  ln-5. 

66i*j  F.  HomiAN^vi  opéra.  Gtnntr^  Hfto,  11  toin. 
en  6 voi.  iii*foU 

fifiW  Frkind  opcra.  Londîni^  i?33,  In-fol. 

60^4  Meap’s  medical  ^ork«.  i.ondfm^  iTd'N  in-lü- 

66^5  MoftGAGM  opéra.  Ff/k»f»7i,  176.%  5 vol.  io’-fol. 

Odflf»  IWscor^i  los>cani  dcl  D.  Anl.'Cocciii.  /■Yrrnre, 
1761-05,2  vol.  ln-4, — Voir  le  n“  i9'î27.J 

66A7  Jo.  Unxami  opéra  pliysko-nicilica , odeflte 
Roychel.  Lipsùr^  I7flû,  2 vol.  In*8. 

GOAHTrili.eiii  opuscuia  modioa.  Francofurti.,  176O, 
3 vol.  iii'à. 

064g  WrjiLiiOFii  opéra  medica.  ifAnoo^,  i77->t 

2 vol.  in■^. 

66.)0  UicHTta,  opuscuU  nicdica.f>‘anco/’ur//,i7So, 

3 vol.  in-4. 

665j  Joh.Gregory’sworkn<*d#«&tfrj/fc,  1782,4  vol. 
pci.  ln-8.  % 

Ô0Û3  CEuvres  complètes  de  Bordeii,  publiées  par 

A.  RIchcrand.  Paris^  1818,  u vol.  hi-8. 

0654  Œuvres  complètes  de  'risset.JLoKMKne.i  700, 
l3vol.  ln-12,  ou  PariSy  iRo<^-i3,  )i  vol.  iii-8. 

OOj.'i  Œuvres  de  Vico  u’Axtk.  Paria,  i8or>,  G vol. 
iii-8.,  et  atlas. 

0036  WllI.  CtXLETs's  Works.  Edinhurçhy  1827, 
a vol.  in-8. 

6650*  J.  Broww’s  Works.  London,  iBo5, 3 vol.  ln-8. 

6657  conipiclc  works  of  J.  Hinvkr.  LOndon, 
i83ri,  4 vol.  in-8.,  et  atlas  in-4> 

665K  Medical  and  pbyslological  comBicntarics,  by 
Martyn  Paine.  A>w-)'orAr,  a84o,  2 vol.  ln-8. 

3.  Anatomie.  * 

« 

A.  Histoire  et  Traités  généraux. 

065g  F^sal,  ou  discours  historique  cl  critique  sur 
Iesdécouvcrtc.s faites  «n  anatdmie  par  les  andeus 
et  les  modernes,  par  Lassus.  Paris,  1783,  in-8. 

G660  Histoire  de  l'anatomie  et  de  la  chirurgie, 
par  Portai.  Paru,  1770-78,  6 tom.  007  vol.  pet. 
ln-8.  • 

6661  Histoire  de  Fanatomie,  par  T.  Lauth.  StraS’ 
bourfly  i8i5,4u-4.  tom.  I*'. 

6601*  Encyclopédie  anatomique,  comprenant  IV 
nalumic  descriptive,  Tanatomie  générale, Vaua- 
tomie  pathologique,  Diislolredu  développement 
et  colle  dcsracca  humaines;  traduite  de  l’allem. 
de  différents  auteurs  par  A. -J. -L.  Jourdan. Paria, 
BaiWière,!  843,lii-8.(ll  y aura  10  vol.)— Voir  6721 . 

B.  Anatomie  générale  et  comparée. 

(Pottf  le*  Anitomistes  frec»,  eoyet  cl-de«*a»  le*  Médecin* 

pw*0 

6062  Anatomie  générale,  appliquée  à la  médecine 
et  a la  physiologie,  par  Xav.  Dichat,  avec  des 
additions  par  P.-A.  Héclard  cl  Blandin.  Pori>, 
iH3i,  4 vol.  in-8. 

6663  Manucld’anaiom.  générale,  par  J.-F.  MfCKRt, 
traduit  par  G.  Drescbelet  Jourdan.  PoriJ,  i8a3, 
3 vol.  ln-8. 

6664  ElOincms  (ranatoiiilc  générale,  par  Béclard, 
•J*  édit-  Pnris,  1827,  ln-8. 


lït  arts.  , • 

6665  Bliquuxd,  ic<m«f  aiutomk»-phvfi6toide« 

pardum  corporis  humMil  et^aoimammi.  Lvptf*- 
Batacor.y  1826,  iu-4.  ^iréotor..  * ^ . 

6666  I.eçons  d’anatomie  compai^  ,1^  CoTin^ 
recueillies  par  MM.  Duméril,  I.4uralipi  et  Du- 
veriioy.  7’orir,  an  vin-xiv,  5 vol.  ln-8. — a*  édit. 
PartSy  iH30  et  anu.  suit.,  10  vol.  in-8.  [Les-U^l^ 
II,  IV  {en  2 pan.),  V à VH  parnissept.)  * 

6C67  l..cclurcs  oi);,coinparatlveanaloroy,  by>Ëd». 
Houe.  London,  1814-28,  0 vol.  ln-4.  • 

6668  Traité  général  d'anatomie  comparée,  par 
J.-F.  MrxkEL,  irad.  de  l'alletuaiHl.  P«r^,  1827* 

lO^ol.  hi-8.'  I *•  ^ 

606g  C.-G.  Caris,  tabnix  anatomiarn  ^«apaf^- 
Tam  Illustrantes.  tipsitCy  1826,  UhM.  lasc.  i-v. 

C670  Traité  élémentaire  d'anatomie  oomparOTvet 
recherches  d'anatomie  phllosophiqtfe  * sur  las 
parties  primaires  du  système  seru'ux  cl  du 
squelette,  paf  C.-G.  Carus,  traü.  de  l allemand, 
et  préoédlé  d’upc  esquisse  bistoriquqet  biblii^ 
graphique  siirTanalomio  comparée,  par  A.-J.- 
L^ourdan.  Paria,  1835, 3 vol. ln-8.,  et  atlas  in-ft. 

O671  OutHnesofcompâratlveanaioiny,  by  R. Grant, 
/.ottdon,  i836-4i,  !n-8.,  par^  * 

OO71*  Jludo^vhi  Wagner  icônes  zootomirx.  Hind- 
ailas  lur  vcrglelchemlcn  Anatomie,  nach  frcoi- 
den  iind  eigenen  IJnlersucbungen  zusammen- 
gstelll.  iMpzùiy  i84i,  pel.WfiÂi,  avec  35  pl. 

6671  Tvsox’s  onaiomy  of  pygmy  tompared  wlUi 
thaï  «fa  tijoiikcy, etc.  London,  1731,  ln-4. 

6673  MowRo's  sirurlure  and  pbysiology  of  Ibbes. 
Edinburqhy  1783,  in-fol.  , m 

6O74  Verglrichcii  de  Anatomie  def  Myxenoldeii, 
ücr  Cyclosioiuen  mit  duch  bohrten  Gaumen, 
von  J.  Aliiller.  i835,  in-fol.,  avec  g pl. 

— Voir  les  n*»  338o-8i,  0767>el  solv. 

A 

C.  Anatomie  desrrlptlve. 

■ * 

667.1  AIi'mvixi  anatomia.  Papitr^  1478,  In-fol. 

6676VESAt.11  de  humaul  corporis  fabrica  lib.  VU. 
Basileity  i543.  In -fol. 

OC77  De  disseeltone  parlium  corporis  bumani 
libri  ni , a Car.  Stkphaxo  edili.  PahsiiSy  i545, 
gr.  lii-fol.  (.Article  Estjexxe.) 

6678  R.  CotniBi  dercanalomica  llbrl  XV.  FenetiVt, 
i33g,  in-fol. 

667g  Fabricii  ab  Aqiiapendcnte  opcra  omnia  ana- 
lomica.  iMgd.-Batav.y  1738,  in-foi. 

6680  Ki&tacsii  tabula*  analomicx.  Boauty  1714, 
in-fol. 

GD81  Aiidr.  Spigciii  opéra  anatomica,  ex  recens. 
Vander  Linden.  Am(flodamiy  i645,  in-fol.  ûg. 

6682  Hidloo,  anatomia.  dnu/Wod.,  i683,  in-fol. 

6683  CowpER,  aualomia.Lu^d.-Ba/nv.,  1789,  in-fol. 

6084  Albim  explicatiotabular.  anatom.  Eustachü. 

Uydœy  1744,  In-fol. 

6685  Haller,  icônes  anatomiex.  Ccttingæy  1743, 
In-fol. 

6686  Myologie  complète,  par  Galtier  d’Agoty. 
PariSy  1746,  In-fol. 

6O87  Anatomie  générale  des  viscères,  etc.,  par  le 
même,  /’arij,  1762,  in-fol.  — Exposition  de  la 
structure  du  corps  humain,  par  le  même.  17^1 
lii-fol. 

0688  P. Camper,  dcmonsira^oncs  anatomiex.  Ams- 
teloiUtmi,  1760,  in-fol.  (et  mieux  après  672g). 
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M89  J.-D.  St.'noMiii  XVII  tabule  anaiomice. 
pttrmtr,  iii-foL 

Mgo.Vnalonïïc (le  I.leutand.  7>/ir.,  1776, a vol.  In-a. 
00«i  Tralld  d'aDalnmio  et  de  physiologie,  par 
VKxHi’Am.  Paru,  t’^Sd,  lii-fol.  Ilg. 

#fl#a  Tabule  aiialomiee,  a'J.^iirist.  Louia.riiia- 
e((T,  1704,  In-ful. 

fl»03  SOniDierIpg,  de  corporls  bunianl  labrlra. 

TraJ.-tid-llm.i  1794-180T,  « vol.  In.«. 

06o4  Anatomie  descrIpIlTc,  par  X.  BIchat.  Paris, 
1801  (aussi  18S1J,  b vol.  Iii4. 

Odpb  Tralléeonlplet  d'anatomie,  par  Boyer,  4*  édit. 
Paris,  1815,  4 vol.  ln-8. 

OO9O  Traite  d'osteologle , de  myologle  et  de  splaii- 
ehnologle,  rtdigd  d’apres  les  leçons  de  Desauli, 
par  H.  Gavartl.  Taris,  j8oa,  4 Vol.  ln-8. 

0«97  Anatoniy  crf  the  human  hodv,  liy  John  and 
Ch.  Bell.  £dinburgh,  1 816,  J vol.  gr.  ln-8.,  avec 
4 reeuclls  de  pl.  ln-4, 

6698  A sysldtai  of  dlsseetituis  ; esplalning  lhean.v- 
tomy  ot.l|ie  human  ImBj,  by  Ch.  Bell,  second 
edlllofl.  IrOndon,  i8od,  In-fol.  flg. 

OO99  CaUMM  Icônes  anatomlca;.  rnetiis,  1801, 
8 voL  in-fol. , dont  4 de  pl. 

O;oo  Eléments  of  the  anatomy  of  the  human  body 
ih  Its  Sound  .sute,  by  Alex.  Mox»o.  Bdiaburah, 
i8a.'v,a  voI.Jn-8. 

6701  las.vdh  Sr.HEiiEn,labnl*analomlcje.»'mdo4., 
1817-ai,  5 vol.  In-fol. 

670a  Brodromo  délia  grande  anatomladl  P.  Mas- 
cagnl>Firm:e,i8aa,  In-fol. 

870s  P.  Hsscsusi  anatomia  unlversa.  pisis,  i8aJ, 
In-fol.  tnax. 

6704  Planches  anatomiques  du  corps  humain,  par 
F.  AsTToiuncHi.  paris,  I8a3,  In-fol.  allant. 
070#A  System  of  aAalomical  plates,  by  J.  Liisas. 
Bdiabargh,  i8a4,  In-fol. 

6706  Allas  anatnmiqne  du  corps  humain,  par 
M.  J.  \VEHEn.  DusitUorf,  i834,  In-fol. 

5707C.  J.-M.  LAsr.E.vBEcE , icônes  anatomie*.  Col- 
tingte,  i8a6-3o.  In-fol. 

O70B  Anatonric  de  iTiommc,  par  J.  CLogen.  Paris 
i8ai-3a,  in-fol. 

C709  Manuel  d'anatomie  descriptive  du  corps  hu- 
main, pari.  Cloqoet.  Paris,  i8a5-3i,  in-4. 
8710  Traité  d'anatomie  descriptive,  par  H.  Clo- 
quei,  e*  édit.  Paris,  18J6,  a vol.  ln-8. 

6711  Hlldebrandt,  Handbuch  der  Anatomie  des 
nensehen, 4*aull.,  herausgcg.  von  E. -H. Weber. 
Bramuchir.,  i83o-3a,  4 vol.  in-8. 

671a  Anatomie  méthodique,  ou  organisation  hu- 
maine en  tableaux  synoptiques,  par  Sarlauditre. 
Paris,  i84o,  In-foL  flg. 

871s  Traité  de  l'anatomie  de  l'homme,  contenant 
U médecine  opératoire,  par  le  IP  BoLBOEat. 
Paris,  iSSoj  In-fol.  flg. 

671»*  Anatomie  élémentaire,  par  BoiacEaT  et  Ja- 
cob. Paris,  i84a,aopl.  gr.  in-fol.,  e|  tchleln-A. 
8714  Nouveau  manuel  d'anatomie,  par  A.  Laiiili, 
av  édit.  Sirasbourg,  1888,  ln-8.  flg. 

8718  Nouveaux  éléments  d’anatomie  descriptive, 
par  le  docteur  Blandin.  Paris,  i848,  a vol.  ln-8. 
8718  Anatomlr  descriptive,  par  J.  Cmvellhier. 

Paris,  1884-33  (a*  édit.,  i84S),  4 vol.  ln-8. 

8717  Introduction  4 l'étude  de  l'anatomie,  ou 
l’homme  considéré  en  grand  sous  le  rapport 
(les  appareils  et  des  fonctions,  par  .M.  Broc. 
Paris,  1885,  ln-8.,  et  allas  ln-4. 
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6718  Traité  complet  d'anatomie  descriptive  et 
raisonnée,  par  M.  Broc.  Paris,  i833,  a vol.  in-8. 
8719  Traité  élémentaire  d’anatomie , ou  deserip^ 
tion  succincte  des  01  ganes  et  des  éléments  orga- 
niques (|ui  composent  le  cori>s  humain,  par  A- 
L.  Bayle,  4' édit.  Paris,  t8S9,in-ful.,  avec 4.3 pl. 

6700  F.  .Arnold,  tabula* anatomie*.  Turici,  iS38, 
gr.  in-fol.  faseiculi  1 -8. 

6701  Cyclopaedla  of  anatomy  andphysiology,  by 
jl^B^Todd.  Lotsd.,  i83.i-4a,  gr.  in-8.  flg.  livrais. 

Bïaa  J.  Berres,  anatomia  partium  microscopica- 
runi  eorporis  humani.  rienniT,  i830,  in-fol.  flg 
livrais.  I 4 VIII. 

6743  Anatomie  microscopique,  par  L.  Mandi. 
Paris,  1838  et  ann.  suiv.,  in-fol.  (Il  y aura  aS 
livraisons,  dont  la  paraissaient  en  i843.) 

D.  Anatomie  chirurgicale  et  pathologique. 

6743*  Anatomie  chirurgicale,  ou  description  des 
parties  du  corps  humain,  par  Palliu,  édition  pu- 
bliée par  Petit.  Paris,  17.33,  a vol.  in-8. 

8744  Traité  complet  d'anatomie  chirurgicale,  gé- 
nérale cl  topographique  du  corps  humain  par 
A.-A.  Velpeau,  3*  édit.  Paris,  i836,avol.  ln-8.. 
et  allas  in>foi. 

6725  Traité  d'anatomie  lopographi(|ue,  ou  analo- 
mie  des  régions  du  corps  humain,  considérée 
spéciaicnicul  dans  scs  rapports  avec  la  chirurgie 
et  la  luédccine  opératoire,  par  le  docteur  Blan- 
ilin,  a*  édit.  Paris,  1834,  in-8.,  et  atlas  in-fol 
de  40  pl. 

8740  Traité  d'anatomie  chirurgicale  et  de  chirurgie 
expérimeulalc,  par  J.-F.  Malgaigne.  Parf».  i838 
a vol.  in-8. 

6747  Theoph.  Bo.veti  sepulcretum.  Lugd,,  1700 

3 vol.  in-fol.  ' 

6748  Observations  anatomiques  Urées  des  ouver- 
tures d'un  grand  nombre  do  cadavres,  propres 

4 découvrir  les  causes  des  maladies,  par  P.  Bar- 
rérc.  Perpignan,  17.33,  pcL  ln-4., avec  ii’pl. 

6749  Moboaom  de  sedlbusetcausismorborum  per 
anatomen  IndagaUs  libri  V.—  Voir  le  n*8088. 

8730  Sasdifobt,  muséum  anaiomicum.  Lugduiii- 
Balmarmn,  1793,  4 vol.  In-fol.— Voyez  0848. 
6731  Ch. -Fr.  Li'dwio,  de  quarumdam  ægritudinum 
aedtbus  et  causls.  Lipsiœ,  1798,  in-fol. 

873a  Cours  d’anatomie  médicale,  par  Portai. 

Paris,  1804,  5 vol.  ln-4.  ou  In-g. 

0733  Anatomia  patologira  di  Crist.  ConradI,  trad. 
dal  ledesco,  con  aggiunle  dcl  D.  Giov.  Poiil 
Milano,  1 806,  5 vol.  ln-8. 

8734  The  morbid  anatomy  of  the  human  body 
by  Matt.  Baillie.  London,  1812,  gr.  in-4.  * 

8734  Engravings  from  spécimen  of  murbld  parts  . 

by  Ch.  Beli.  London,  i8i3,  In-fol. 

6733  J.  Bleilaivo,  icônes  anainmico-palhologicx 
eorporis  humani.  Traj.-ad-nhen,,  i8a6,  ln-4. 
8738  Précis  d'anatomie  pathologique,  par  G. 
Andral.  Paris,  1849,3  vol.  ln-8. 

8737  Traité  d’anatomie  pathologique,  par  l.obs- 
tcln.  Paris,  1849-33,  a vol.  in-8.,  cl  4 livrais, 
in-fol.  do  pl.  color. 

8738  De  l'analnmie  pathologique  considérée  dans 
ses  rapporis  avec  la  science  dos  maladies,  par  le 
l>  HIbes.  Paris,  i8a8  33,  a vol.  ln-8. 

8739  l*hrburh  der  (laiholuglsclien  An.Uomle  der 
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Haùs^ngelbiere,  von  E.-F.  Gc&lt.  B0‘/in,  iS3  i , 
9 vol.  Îii-Sm  et  atlas  in*roi. 

07AO  J.>K.  Mcckcl,  tabula  «oitomico-patholo> 
gica.  Lf>fiVr,  tSiT-aOi  4 part.  pet.  In-fol. 

G7A1  Faiholof^cal  anai«ny.  Illustration  or  the  cle« 
oientary  rorms  of  di&eascs,  by  R.  Caiswtxu 
Ijmdon,  i83>^S,  ln-4.,  avec  A8  pl.  color. 

67âa  Fiioclples  and  lUusirations  of  morbld  ana< 
tomy....  by  J.  Hope.  London^  t85d«  gf.  In-S. 
ûg.  color. 

674s  Anatomie  pathologique  du  corps  humain, 
par  J.  Catviiamviu  Paris,  i8So>Aa,  3 >‘ol.  gr. 
la»rol.,  avec  3$S  pl. 

O744  Recherches  d'anatomie  transcendante  et  pa> 
thologique,  théorie  des  forma  lions  et  des  défor- 
madons  organique* , appliquée  â Tanatoroie  de 
la  duplicité  monstrueuse,  par  K.  Serres.  Paris, 
igS'i,  in>4.,  et  allas  de  sopl.  lii4oJ. 

6745  Kccbercbesaoatomic(»-(Mthdoglquessur  l’cn- 

céphale  et  scs  dépendances,  par  P.  Lallemand. 
Paris,  1830-36,  g loUres  formant  3 vol.  ln-8. 

6746  J.-R.  Paletta,  exercUatloncs  pathologie». 
JUcdiolani,  i83O-a0,  3 vol.  ln-4. 

6747  J.-C.  Broers,  observatlones  analomlco-patho- 
logic».  t.uffd.~Batav.,  i83g,  In-fol.,  avec  4 pl. 

6747*  A.-G.  Otto,  roonslmruni  sercenlorum  des- 
crlptio  analomica.  Pratisiatitr,  i84i,  In-fol. 

A748  The  morbld  anatooiy  of  the  humaii  brain,  by 
\V.  Hoopr.ft.  London,  i836,lo-4. 

6749  The  morbld  anatoniy  of  the  liuman  utérus,  by 
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6860  Traité  de  physiologie  appliquée  4 la  patlio* 
logie,  par  F.-J.-V.  Broussais;  2*  édit.  Paris, 
i834,  2 vol.  in-8. 

6861  Traité  de  physiologie  patholog.,  par  Bégin. 
Ports,  1838, 2 vol.  in-8. 

6662  Journal  de  physiologie  expérimentale  et  pa- 
thologique, par  F.  Magendie.  Paris,  i82i-3i, 
11  vol.  ln-8. 

6863  Wagner,  icônes  physlologicas  : tabule  pliy* 
siologiam  et  gcncscos  hlstoriam  lllusiraoics. 
IipiiVr,  i83p-4o,  ln-4.,  3o  pl. 

B.  Phénomènes  de  l’économie  animale,  et  diffé- 
rentes branches  de  la  physiologie  humaine  et 
comparée.  (Voir  les  n«*  564g  et  suivants.) 

6864  Galbotti  Mariii  de  hominc  llbrl  duo.  (clrca 
1475},  in-fol. 

6865  G.  Merula,inlibrumde  homloeGaleoUl  opus, 
etc.  [yestetiis,  1476),  ln-4. 

6866  Nouveaux  éléments  de  lasclencederhomme, 
par  Barthex.  Paris,  i8o5,  2 voL  ln-8. 

6867  Nouvelle  mécanique  des  mouvements  de 
rbomme  et  des  animaux,  par  le  même.  Cssreas- 
sonne,  1798,  ln-4. 

6868  L'art  de  perfectionner  l’homme,  ou  de  la  mé- 
decine spirituelle  et  morale,  par  Virey.  Paris, 
1808,  2 voi.  in-8. 

6869  Researcbcs  inlo  the  physical  history  of  man, 
by  J.  Cowics  pRicuARD.  — Voyez  le  n”  5053. 

6870  De  l’homme  animal,  par  F.  Voisin.  Paris,  i83g. 
ln-8.  — Voiries  n**  5649  et  suivants. 

O871  Système  physique  et  moral  de  la  femme,  par 
Roussel;  suivi  d’un  fragment  du  système  phy- 
sique et  moral  de  rhoœme,  par  M.  Alitert; 
7«  édit.,  augmentée.  Paris,  1820, ln-8. 

687a  Histoire  niiureUe  de  la  femme,  suivie  d'un 
traité  d'hygièiie , appliqué  à son  r^me  pbysi- 
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que  et  moral , par  Blorcau  de  la  Sarlhc.  Paris^ 
1808,  3 vol.  iU'S. 

6873  De  la  femmesoussesrapporlspbyslologique, 
moral  et  lUtéraire,  |>ar  J.>J.  Vircy;  3*  édition, 
augmentée  et  complétée  par  une  dissertation  sur 
un  sujet  Important.  Paris^  1833,  ln-8. 

6675  Mars.  FicImi  liber  de  vila.  tlorentiœ^  lABg, 
in-fol. 

O87O  Dialogue  de  la  vie  et  de  ta  mort,  composé 
en  toscan  par  Ion.  nai^iGiiiEn  ou  Ulnghler,  Irad. 
en  françois  par  J.  Louveau.  Lyon^  i558,  lii>8. 

6877  Miroir  du  corps  humain,  où  est  décrit  ses 

misères  et  calamités par  Malh.  de  I..anda. 

Bouen^  i5ÔS,  poU  ln-8.  (Art.  de  I..S  Lakdc.) 

O878  Zoonomle,  ou  lois  de  la  vie  organique,  par 
Rrasme  Darwin,  trad.  de  l’anglais,  et  augmentée 
d’obsenatlons  par  Jos.-Fr.  Klnyskcns.  (Uind^ 
1811,  3 vol.  hî-è.  — En  anglais.  Lond.,  1793, 
3 vol.  ln>3.,  ou  1801,  A vol.  iu>8. 

6879  Recherches  physiologiques  sur  la  vie  et  la 
mort,  par  Bichat;  A*  édlu,  augmentée  par  F.  Ma- 
gendie. Parité  i83q,  1r-8. 

O880  Leçons  sur  les  phénomènes  physiques  de  la 
vie,  par  F.  Magendie.  Fnris,  1835-87,  A vol.  ln-8. 

088a  A.-J.  Testa,  de  vitalibus  perlodis  ægrotan- 
tium  et  sanomni  librl  duo,  scu  elementa  dyna- 
mlcaranimalis.  Lond.,  1787,3  vol.  ln-8. 

0883  Disqul^tlo  anatomico-pbysiotogica  organisml 
corporls  humant  ejusque  processus  viialis,  anc- 
tore  Geor.  Procliaska.  fYrnmr,  1813,  in-A.  fig. 

088A  Du  siège  et  de  la  nature  des  maladies,  ou 
nouvelle  considération  touchant  la  véritable  ac- 
tion <lu  système  absorbant  dans  les  nliénomènes 
de  l'économie  animale,  par  le  D'  Allard.  Paris^ 
1831,  3 vol.  in*8. 

0885  Lois  de  l’organisme  vivant , ou  application 
des  lois  pbysko-chimiques  A la  physiologie,  pré* 
Cédées  de  recherches  sur  les  causes  physiques  des 
phénomènes  d'attraction  et  de  répulsion  consi* 
dérés  dans  les  molécules  et  dans  les  masses  de 
la  matière,  par  A.  FourcaulL  Paris,  1839, 3 vol. 
In*8. 

0880  H.-J0S.  Regz  traclatus  medtcusde  sympathia. 
Francof.,  17O3,  pet.  ln*8. 

O887  Traité  de  la  structure  du  cœur,  par  StukC. 
Paris,  17A9.  ou  178S,  3 vol.  in-A. 

6886  Jo-Mar^  Lascisu  de  motu  cordis  et  aneurys- 
matilmsopusposthumuin.  Neapoli,  178s,  in*A. 

O889  Expériénec  sur  la  circulation  observée  dans 
l’universalité  du  système  vulgaire,  les  phéno- 
mènes de  la  circulatloii  languissante,  etc.,  par 
Spallanzani,  trad.  de  lliallen,  avec  des  notes, 
par  J.  Tourdes.  Paris,  an  vin,  ln-8. 

68{k>  Mémoires  sur  la  respiration,  parSpallanaanl, 
trad.  par  Senebler.  Ceiière,  i8o3,  lu*8. 

O891  Mémoire  sur  la  nature  sensible  et  Irritable 
des  parties  du  corps  animai,  par  Haller,  avec  la 
suite,  etc.  Lausanne,  1 756-00,  A vol.  In-is. 

0Sg3  Traité  des  sensations  et  des  passions  en  gé- 
néral, et  des  sens  en  particulier,  par  Le  Car, 
avec  la  théorie  de  Foule.  Paris,  1707-08^  8 vol. 
in-8.  fig. 

6898  De  la  physiologie  du  système  nerveux,  et 
spécialement  du  cerveaut  recherches  sur  les  ma- 
ladies nervetises par  Georget.  Paris,  i83i, 

3 vol.  ln-8. 

O89A  Leçons  sur  les  fonctions  et  les  maladies  du 
système  nerveux,  par  F.  Magendie.  Pnr/s,  18S9, 
3 vol.  ln-8. 


O895  Physiologie  du  système  neneux,  par  J.  Muller, 
trad.  de  ralleioand  sur  la  8*  édit,  par  A.-J.-L. 
Jourdan.  Paris,  18A0,  3 voL  in-8.  ng. 

OBçS*  Rechcirbes  sur  les  fonctlonseliespropriété.s 
du  s)’s(ëme  nerveux  dans  les  animaux  vertébrés, 
par  P.  Flourens;  s*  édit.  Paris,  iSAa,  ln-8. 

C895  Traité  du  système  nerveux  dans  l’état  actuel 
de  lascience,parJ.-B.Sarlaiidièrc.  Paris,  18A0, 
ln-8.  fig.  — Voyea  les  n**  6791  el  suivants. 

O897  necherclics  expérlmcnt.  sur  les  fonctions  du 
système  nerveux  ganglionaire  et  sur  leur  appli- 
cation 3 la  pathologie,  par  J.-L.  Brachet;  3*  édit. 
Paris,  1887,  ln-8. 

6898  Recherches  expérimentales,  physiologiques 
et  chimiques  sur  la  digestion  considérée  dans  les 
quatre  classes  d'animaux  v'ertébrés,  par  Guielin 
et  Tiedemann,  trad.  de  Fallemand  par  A.-J.-L 
Jourdan.  Parts,  1837,  3 vol.  in-8. 

08q9  Sr.iiifiiGii  hxmatulogla.  Presdœ,  17AA,  In-A- 

0900  — chylologia.  Drtsdtr,  1735,  In-A. 

0901  — slalologia.  Drfsda,  1733,  In-A. 

6^3  Casseau  penlntlieselon,  hoc  est  de  qulnque 
sensibus  liber,  yenetiis,  1O09,  In-Tol. 

6908  Jo-Val.  Scheid,  visus  viilatus.  Argentorati, 
lOin,  In-A- 

O90A  Cassarids,  de  vocis  atidilusquc  orgaois  hls- 
torla.  Ferrariœ,  lOoo,  in-fol. 

0905  AgIossosinmographIe,  par  J.  Rouso.  Sau- 
mur,  1O80,  in-8. 

0906  Le  mécanisme  de  la  parole,  par  de  Kempeler. 
Vienne,  1791,  ln-8.  fig. 

0907  Traité  de  tous  les  vices  de  la  parole,  et  en 
particulier  du  bégaiement,  par  le  D*  Colcmibat; 
8«  édit.  Paris,  18AO1  3 vol.  in-S.  0g. 

6908  Traité  de  l’organe  de  Foule,  par  G. -J.  du  Ver- 
ney.  paris,  1O88,  in-i3. 

6909  J.-Conr.  Ammax,  surdus  loquens.  Amstel., 
1693,  peL  in-8. 

O910  M.-A.  Ulml  physiologla  barbe  bumana. 
BottomVr,  t0o3,  In-fol. 

6911  Fr.-WIL  Pagenstecheii  de  barba  liber.  Lem- 
govio’,  1715,  pet.  in-8. 

O91 3 Ony  toiogia  curlosa,  seu  de  ungulbus  tractatio 
pliysico-mcdica,  aG.-Frld.  Francode  Frankeoau. 
tenir,  1G96,  lii-A. 

6918  Observations  on  certain  parts  of  tbe  animal 
cecoiiomy,  by  John  Hunier.  Umdan,  178O,  gr. 
Ii>-A.  fig. 

OqiA  An  account  of  ihc  regular  gradation  In  man 
and  in  dilTcrent  animais  and  vi'getables,  by  Ch. 
Whlle.  London,  1799,  iti-A.  Ûg. 

C915  Sur  la  forniation  du  cceurdaiis  le  poulet,  sur 
Fœll,  etc.,  avec  un  niémoire  sur. plusieurs  phé- 
nomènes de  la  respiration,  par  Haller.  Lausanne, 
1758, 3 vol.  ia-t3. 

C.  Génération,  Embryologie,  Enfantement, 
Hermaphrodites,  etc. 


(P»ar  rtmpDiinac«eoasid*rèc  iartdteneiMiii,  voir  !*•  o.  9Mrt 
«t  «nlTuiU. 

O91O  Mich.  ScoTi  de  procrcatlone  el  homlnlsphy- 
sionomia  opus.  iA77«  In-A. 

O917  H.  Korxmarr,  devirginitate.  Prancof.,  lOio, 
ln-13. 

6917*  PiRsrs,  de  virginltatis  ooüs,  de.  Lugduni- 
Batavorum,  16A0,  lo-ix. 
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601 B Steph.  Roderici  CAiTUft»»  tracutos  de  na> 
tnramullebri.  Francûf.^  — VolrT^oo. 

6gio  Jo.*Bcned.  SiMBAU»igeneanlbropela.  Uomety 
1043,  in-fol. 

0Q3O  ScBCRiGU  muHebria.  ürtsdæ^  173g,  In-â. 

6g3i  — parthcnologla.  Dreidrp,  173g,  in-4. 

0093  — spermatologia.  Prancof.y  1790,  in-4. 

— g}’na^ilogia.*/>rf«/^,  i73o,  in>4. 

0g94  — sylicpsiologla.  îbid.y  i7Si,ln-4. 

0g95  — eolbryologia.  ibid.^  I7d9, 

0g90  Casp.'Frid.  WoUT,  tbeoria  geoeraüonla,  edUlo 
nova.  Ualtr  ad  Salam^  1 774^  in>B. 

6g37  Physiologie  de  l’espèce,  histoire  de  la  géné- 
ration de  rhomme,  comprenant  l'étude  compa- 
rative de  cette  fonction  dans  ks  divisions  prin- 
cipales du  règne  animal,  par  Grlmaud  de  Gaux 
et  Martin  Saint-Ange.  Por/i,  iBi4,  lu-4,  avec 
94  pl. 

OgsS  Prodromiis  hlstorls  generatlonis  bominls 
atque  animalium,  auctore  R.  Wagner.  Li>>st<r, 
1BS6,  lo-foL 

693g  Génération  de  rbomine,  ou  de  la  reproduf- 
Uon  des  sexes  par  J.*B.  Demangeon. Porfi,  18 34, 
in-8. 

OgSo  Ant.  Zm  liber  de  embryonc.  Peneriis,  i4gi, 
lB-4. 

0g9i  SOmmering,  Icônes  embryonum  humao. 
Franco/’.,  1790,  In-fol. 

6g33  Cours  sur  la  génération,  l’ovologle  et  rembr>'o- 
logte,  par  U.  Flourais.  Paris,  i8S0,  ln-4.  flg- 

6gS3  Emnryolt^le  ou  ovologie  humaine...  parM. 
VU.PSAIT.  Psris,  i83S,  lii^ol. 

6g34  Embryogénie  comparée,  cours  sur  le  dévelop- 
pement de  rhomme  et  desanlmaux.  par  M.Goste. 
Paris,  1837,  ln-8.  et  aUasde  to  pl.  (Tome  P'.) 

6g3ô  Dissertation  physique  sur  la  force  de  l'Ima- 
gination  des  femmes  enceintes,  sur  le  fœtus,  par 
Jac.  Blondel,  trad.  de  l'anglols  par  Alb.  Brun. 
Uifde,  1787,  ln-8. 

0g35  Lettres  sur  le  pouvoir  de  l’imaglnaUon  des 
fcmmesenceinles(parReUet).  Paris,  i743,ln-i9. 

6g37  Tableau  de  l'amour  copjugal,  par  VESErre. 
Farts,  1751,  3 vol.  ln-19. 

6g37*  De  l’bommc  et  de  la  femme  dans  l'état  de 
mariage,  par  de  lignac.  Lille,  1778, 3 vol.  in-i3. 

8g38  DIei  privUegios  pan  mugeres  prcHadas  por 
J.  Aloaso,  con  un  dlccionario  m^lco.  Alcala, 
1O06,  ln-4. 

6gS8*  Epiteme  vel  synihesis  quntlunculsrum  de 
coltu,  autore  J. -B.  Gcrxaboli.  (trfivi,  i6.^5,in-4. 

OgSg  Lucisa  siue  concubitii,  traduit  de  l'anglols 
(d'Abr.  Johnson).  Lomd.,  1790,  in-8.  — Conrii- 
bitus  sine  I.ccisa.  Lond.,  1700,  ln-8.  (Ces  deux 
ouvrages  n'oul  rien  de  sérieux  , et  ils  peuvent 
être  placés  dans  les  disscrlallons  singulières.) 

8g4o  Euch.  HHODJo«ns  de  partu  hominls  ilbellus. 
Francofurti,  iô39,  tn-8. 

8g4i  Fed.  BoNAVSTrTiit.c  de  natura  partus  oclo- 
mestris  lib.  l’rbini,  1800,  In-fol. 

6g43  Tb.  BartholinI  de  InsoUtls  partus  humanl  vüs 
disserlatio.  ilafhia-,  i064,  seu  Hoÿir-Comiium, 
1740,  ln-8. 

8g43  Des  hermaphrodites  accouchements,  par  J. 
Dcval.  Rouen,  1613.  in-8. 

8g44  C.  Baihim  de  hermaphrodltorum par- 

tuum  natura  lîbri  in-8. 

8g45  Discours  sur  tes  hermaphrodites,  par  Riolas. 
Paris,  1614,  in-8. 

0g48  Réponse  au  discours  fait  par  Riolan,  contre 


ET  AKTS. 

l'histoire  de  l'hermaphrodite  de  Rouen,  par  J. 
Duval.  Rouen  (sans  date),  Id-8. 

8g47  J.  MotxEii  dlscursus  de  comutls  et  herma- 
phroditis.  BeroUni,  1708,111-4. — Voirie  n»9777. 

Gg48  Traité  des  eunuques,  par  d’OIUncan  (Charles 
Ancillon).  1707,  In-is.  ' 

6g4g  Hier.  Delpbincs,  euuuchi  coojugium.  lemr, 
1730,  ln-4. 

OgSo  De  l'Impuissance  et  de  1a  stérilité,  ou  recher- 
ches sur  l’anaphrodisie  distinguée  de  l'agénési^, 
par  Descourtilx.  Paris,  i83i,  9 vul.  in-8.— \olr 
les  n**  3303  et  sulv. 

8q5i  De  usu  llagrorum  In  re  medica  et  venerea, 
autbore  Th.  Bartholoo.  Francof.,  1870,  In-i3. 

0g39  Aphrodisiaque  externe , ou  traité  du  fouet 
( par  Doppel).  Paris,  1788,  ln-18. 

8gIiS  L'art  de  faire  des  garçons  (par  Procope 
Couteau).  Montpellier  (sans  date),  tn-i3. 

6g54  L'art  de  procréer  les  sexes  à volonté,  par 
Jacq. -André  Millot;  Réédition.  Paris,  i8i3  (et 
avec  des  notes  additionnelles  et  un  nouv.  titre, 
sous  la  date  de  1898),  in-8.  fig. 

6g55  Nouvel  essai  de  mégalanthropogénésle,  on 
l'art  de  faire  des  enfants  d'esprit,  par  M.  Robert 
le  jeune;  s*  édilkm.  Paris,  i8o5,  3 vol.  in-8. 

D.  Monstruorités  humaines  et  animales. 

8g56  Les  écarts  de  ta  nature  dans  le  règne  animal, 
par  Rcgnaolt.  Fans,  177O,  in-fol. 

8g57  Des  monstruosités  et  des  bltarrerics  de  la 
nature,  par  G.  Jouard.  Paris,  1806,  3 vol.iii-8. 

6g5B  Philosophie  anatouilque  : 1”  des  organes 
respiratoires  ; 3*  monstruosités  humaines;  i>ar 
Et.  Geolfroy-Saint-Hilairc.  Paris,  1818-3S, 

9 vol.  in-8.,  et  9 atlas  ln-4. 

6g5g  Histoire  des  anomalies  de  l’organisation  chex 

l'homme  et  chez  ks  animaux ou  traité  de 

tératologie,  par  Isld.  GeorFROT-6aint- Hilaire. 
Foris,  1839-36,  3 vol.  ln-8.,  avec  atlas  de  9o  pl. 

8g6o  J.RjoLANt  s,  de  roonstro  nato  Lutetiae.FariA., 
160J,  ln-8. 

6961  Disr.otRs  sur  les  jumelles  Jointes,  nées  4 
Paris.  Paris,  160S,  in-8. 

agô9  Traité  merveilleux  d'un  monstre  engendré 
dans  le  corps  d’un  honlme.  Paris,  1606,  ln-6. 

696S  Histoire  de  deux  ciifaiiU  monstres,  nés  dans 
la  paroisse  de  Sep(-Fonds,en  )64g,  par  P.  Dubé. 
Paris,  i65o,  in-8. 

6g64  Discolrs  prodigieux  d'une  fille  de  chambre, 
laquelle  a produit  un  monstre.  Paris,  ln-8. 

6g6!)  Joan.  Pianci  de  moiistris  ac  inonslrosis  qui- 
busdam  epistola.  Penet.,  1749,  ln-4.  fig. 

6968  Abr.  K.  Borrhaave,  historla  anatonitca  in- 
fantls  cujits  pars  corporis  Inferior  roonslrosa. 
PetropoU,  1754,  9 part.  ln-4. 

8969  Monstra  animalium  duplicla  per  anatomen 
iudagata,  descripslt,  Iconibusque  illustravli  Jo.- 
Car.-Leop.  Barkowius.  Lipsiœ,  Voss,  iS98-35, 
3 part.  ln-4. 

6970  Disserlatio  anatomico-physiologica  de  are- 
phalls  sivede  monstris  corde  caretitibus,  auc- 
tore Ern.  Klbcn.  BeroUni,  1831,  In-û.,  avec  93 
pl.  tUhogr. 

6971  Jo.  Cassahion,  de  gigantibus.  Basileœ,  i38o, 
ln-8. 

6973  Histoire  vérimble  du  géant  Theutoboebus 
(par  Jacq.  Tissot).  Paris  (i6i3),  ln-8. — Voyez 
GiCAjrroMACBiK. 
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6g7S  Giganlosléologie , par  Nie.  Habicot.  Pariiy 
i6i3,ïn-8. 

O974  Gigantomacuje  (par  J.  Riolan).  i6i3,  ln-8. 

6975  I/IMP09TCRB  découverte  des  os  liumains,etc. 
(par  J.  Riolan).  Paris^  i6iA«  in>8. 

6976  Dibcolbs  apologétique  touchant  la  vérité 
des  géants,  par  Nie.  Habjcot.  Paris,  161A,  ln-8. 

8977  Réponse  a un  discours  apolugélique,  etc., 
par  J.  Rioun.  Paris^  161 5,  in*8. 

6978  Gigautologle  (par  J.  Rioun).  Parfi,  161 8,  ln>8. 

O97Q  Antigiganiologic,  par  Nie.  Habicot.  Paris^ 
1618,  tn-8. 

O980  J. -G.  Bunzellus,  de  giganlibus.  Altdorft^ 
i6g8,  iü-A. 

6981  Ant.  Sangutelll  de  glgant|bus  nova  disqulsi- 
Üo  hislorica  et  criüca,  edente  Godofr.  Sebutz. 

1750,  !n-8. 

(Voir  les  a.  4355  et  sulruni.) 

E.  Rapports  du  physique  et  du  moral  dans 
rbomme  et  dans  les  animaux;  Pbyslogno* 
monte;  Phrénologie. 

698a  On  the  power,  wlsdom,  and  goodiiess  of  god, 
as  manlfested  in  the  adaptation  of  external  na- 
ture to  the  moral  and  Inlcllectual  constitution 
of  mai),  by  the  D'  Cbalmers,  0*^  ediu  London^ 
18A0,  a vol.  in-8. 
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in-12. 
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Sfrasb.,  1788,  in-8.  — Voir  les  n**  6171  cl  sulv. 

E.  Maladies  de  la  peau;  Maladies  scrofuleiisos; 
.Maladies  syphilitiques;  Tumeurs,  lUcèrcs,  etc. 

7*j34  Lorry, Iraclatu-s  de  morbls  cuianeis.  Paris,, 
1777,  ln-4. 

•723.1  WiLLvx’s  description  of  lhe  culaneous  disea- 
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fdllorum  et  unguium  tractatus.  Lovaniiy  1669, 
iM. 
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«le  ra|K»plexie,  par  Portai.  Penris,  1811,  io-8. 


'ütizrc  [ 


Google 


SCIENCES  ET  ARTS. 


i56 

7387  Recherches  sur  Tapoplexle,  par  Roeboux , 
3*  édition.  Paris^  i883,  Id-S. 
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sur  tes  causes,  sur  le  siège  et  le  traitement  de  ces 
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1836-37,  3 vol.  in-8.  avec  13  pi. 

7817  D*  Morison  : cases  of  mental  diseases  witb 
practicaiobservaiionson  the  medical  treairaent. 
Lomfon,  1838,  in-8.  Ilg. 

7818 — the physiognomyof mental  dlseases.Lond., 
1838-Ao,  in-8.  en  I9  livrais,  de  0 pi.  chacune, 
avec  texte. 

781g  Dca  maladies  mentales  considérées  sons  le 
rapport  médical,  hygiénique  et  médico-légal,  par 
E.  Es(|uirol.  Paris,  i838,  3 vol.  ln-8.  fig.  etaüas 
de  37  pi. 

7820  De  la  folio,  considérationssurcettemaladle... 
suiv  les  de  recherches  cadavériques,  par  M.  Geor- 
get.  Paris,  1830,  tn-8. 

7831  De  rjrritation  et  de  la  folle,  ouvrage  dans  le- 
quel les  rapports  du  physique  et  du  moral  sont 
établis  sur  les  bases  de  la  médecine  physiologi- 
qiie,  par  F.-J.-V.  Broussais,  3*  édition,  entière- 
ment refondue.  Pana,  1889,  3 vol.  in-6. 

7833  Du  traitement  moral  de  la  folie,  par  F.  Leuret. 
Paris,  18A0,  ln-8. 

7838  De  la  folie  considérée  dans  ses  rapports  avec 
les  questions  medlco-jiidldalres,  par  C.-C-U. 
Marc.  Paria,  18A0,  3vol.  in-8. 

733A  Observations  sur  la  nature  et  le  traltcmrnt 
de  l’épiieiisie,  par  A.  Portai,  Paris,  1827,  ln-8. 

7835  Traité  de  la  morsure  du  chien  enragé,  par 
M.  Havel.  Lisieux  (vers  1700),  ln-8. 

7836  Recherches  sur  la  rage,  par  Andry,3'édltlon, 
suivie  du  traitement  fait  A Senlis.  Paris,  1780, 
in-i3. 

7830*  Méthode  de  traiter  les  morsures  des  ani- 
maux enragés,  etc.,  par  Enaux  et  Cbaussler. 
Dijon,  1788,  ln-12. 

7837  iNouveau  traité  de  la  rage.  Observations  cli- 
niques, recherches  d’anatomie  pathologique  et 
doctrine  de  cette  maladie,  par  L.-F.  TroUiet. 
Lyon  et  Paris,  1820,  io-8. 

7S98  Monographie  de  la  rage,  par  A.-F.-C.  de 
Saint-Marltn.  Paris,  1828,  ln-8. 

G.  Maladies  de  la  Poitrine,  du  Cœur,  du  Foie  et 
des  Organes  digestifs. 

7839  De  rauscullatlon  médiale , ou  traité  du  dia- 
gnostic des  maladies  des  poumons  et  du  csur, 
etc.,  par  R. -T. -H.  I.aennec,  Ip  édit,  avec  des 
notes  par  G.  Andral.  Paris,  1 887, 8 vol.  in-8.  fig. 

7839*  Recherches  cliniques  sur  l'ausculialion  des 
organes  respiratoires,  cl  sur  la  première  période 
de  ia  phthisie  pulmonaire,  par  Fournet.  Paris, 
1889,3  vol.  in-8. 

733oLhr.Beniict,  ihcatnim  tabidorum,sive  pbliii- 
slos,  atrophie  et  hoctlcs  xenodochlum.  Luçd.- 
Batae.,  1788,  seu  1760,  in-8. 

7880*  Ohserralioas  sur  la  nature  et  le  iraitenent 
de  la  phthisie  pulmonaire,  par  Portai.  Paris. 
1809,  3 vol.  in-8. 

788 1 De  la  phthisie  pulmonaire,  par  Baumes.  Paris, 
180S,  3 vol.  in-8. 

7881*  Nouvelle  méüiode  pour  connaître  les  nais- 
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dic*  liUeriies  d«  U poitriM  par  la  percusdon  de 
celte  cavité,  traduite  du  latin  d'Avenbruger,  par 
J.-Nlc.  Corvisart.  Parité  1808, 10-8. 

^339  Recherches  anaiomlco>palbologlques  sur  la 
phthisie,  par  P.-C.-A.  Louis,  a*  édition.  Parû, 
1843,  in-8. 

*7332*  Traité  pratique  de  la  pneumonie  aux  dlITé- 
rents  âges,  par  A.  Grisolle.  Pans.,  i84i,  in-8. 

7333  Traité  pratique  de  la  phthisie  laryngée,  de  la 
laryngite  chronique  et  des  maladies  de  la  voix, 
par  A.  Trousseau  et  (I.  Rclloc.  Paris,  1887, 
in-8.  fig. 

7333*  Méthode  nouvelle  pour  guérir  les  catarrhes, 
par  Jacq.  Dival.  Itoutn,  lOii,  ln-8. 

7333  Essai  sur  les  maladies  et  les  lésions  orga- 
niques du  cœur  et  des  gros  vaisseaux,  par  C4or- 
visart,  3*  édit.  Paris ^ 1818,  in-8.  — Voyelles 
n**  7505-7507. 

7335  Delle  malatlic  del  cuore,Iorocagloni,  specie, 
segniecura,  di  Ant-Gius.  Testa,  firtnte^  i833, 
3 vol.  In-8.,  ou  .ViMno,  i83i,  a vol.  ln-8. 

7330  A treatise  on  lhe  diseascs  of  the  heart  and 
great  vessals,  by  J.  Hope,  3<>  edit.  London^  i83o, 
ln-8.,  avec  8 pl.  — Voir  le  n*-  8887. 

7337  Traité  clinique  des  maladies  du  cœur,  prê- 
ché de  recherches  nouvelles  sur  l’anatomie  et 
la  physiologie  de  cet  organe,  par  J.  Bouiilaud, 
a*  édiL  Parité  i84i,  a vol.  ln-8.  fig. 

7338  Biamchi  bistoria  hepatlca.  Gsttewr^  179^  « 
a Tol.  in-4. 

7339  Observations  sur  la  nature  et  le  traitement 
des  maladies  du  foie,  par  Portai.  Paris,  iSi3, 
in-8. 

7330  Traité  sur  les  gastralgies  et  (es  entéralgies, 
ou  maladies  nerveuses  de  l’estomac  et  des  intes- 
tins, par  le  D'  Barras,  a*  édit.  Paris^  iSap-Sp, 
a vol.  in-8. 

7341  Traité  des  maladies  de  l’estninac,  des  intes- 
tins et  du  péritoine,  par  C.-B.  Chardon.  Potm, 
1838,  a vol.  in-8. 

H.  Maladies  particulières  â certains  climats; 
Maladies  des  Gens  de  guerre  et  des  ilarins. 

733a  Essai  sur  les  maladies  des  européens  dans  les 
pays  chauds,  traduit  de  J.  LInd  par  Thion  de 
La  Chaume.  Partie  1785,  a vol.  in-ia. 

7333  Traité  pratique  des  maladies  graves  des  pays 
cliamls,  par  C.am|>el.  Paris,  180a,  in-8. 

7334  Traité  des  maladies  des  européens  dans  les 
pays  chauds,  pHncipaleineiu  au  Sénégal,  par 
Thévenol.  Paris,  1H40,  in-8. 

7345  Rcsearchesonlhe  inosi  prcraleiit  diseascs  of 
India,  by  J.  Atixcsuit.  Lond.,  i8a8,  a vol.  in-4. 

7346  Essay  on  lhe  influence  of  tropical  climates 
more  especially  the  climates  of  India  on  euro- 
l>ean  constitutions,  the  principal  efft-cls  and  dl- 
seases  thereby  imiuced,  by  James  Johnson, 
5'^  edit.  London,  i836,  in-8. 

7347Traltédes  flèvresde  nie  de  Saint-Domingue, 
par  Poissonnier-Dcsperrleres.  Paris,  1780,  iii-8. 

7348  Méderine  d’armée,  par  Monro,  traduite  de 
l’anglais  par  Le  Bègue  de  Presle.  Paris,  1769, 
a vol.  in  8. 

7339  Observations  sur  les  maladies  des  armées 
dans  les  camps,  traduites  de  l’anglais  de  Pringle. 
Paris,  1771,  a vol.  in-ia. 

7350  Recueil  d’obsenallons  de  médecine  des  Ii6- 
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plUux  müluires,  par  R.  de  Hautesierke.  Paris, 
1766-Ta,  a vol.  in-4. 

7351  Recueil  de  mémoires  de  médecine,  chirurgie 
et  pharmacie  militaires,  publié  sous  la  surveil- 
lance du  conseil  de  santé  militaire;  rédigé  par 
Biron  et  Fournier  Pescay,  et  continué  par  Bt^ln 
et  Étienne.  Paris,  i8i6-43,  53  vol.  ln-8. 

73.'>a  Histoire  médicale  de  l’armée  ü’Orient,  par 
Desgenettea.  Paris,  180a,  in-8. 

7353  Traités  sur  les  maladies  des  gens  de  mer, 
par  Poissonnier-Desperrieres.  Pori’a,  1780,  ln-8. 

7354  Médecine  navale,  ou  nouveaux  éléments  d'hy- 
giène, de  pathologie  et  de  thérapeutique  mëdlctv- 
chirurgicale,  par  C.  Forget.  Paris,  i83a,  a vol. 
in-8. 

7355  Traité  du  scorbut,  traduit  de  l'anglais  de 
Lind.  Paris,  1788,  a vol.  iu-ia. 

nou»  iToni  idirA  dan*  1#*  maladie*  propre*  A 

cerlaine»  prufe*»i«iit . les  maladlr»  dei  femme*  et  de*  enfauti 
aoDl  mmte*  a l*«rt  de*  arrouebemeat*  ; le»  maladie*  de*  )eoi, 
de*  Areille*  a(  de  la  bonebe  se  (rouvrot  cl-apre»,  dans  la  Chi* 
ro^le  : ou  peut  cependant  le*  considérer  an*»i  tou»  le  rapport 

9.  Thérapeutique,  >ialière  médicale, 
générale  et  spéciale. 

7356  Bibliothèque  de  thérapeutique,  ou  recueil  d«‘ 
mémoires  originaux  et  des  travaux  anciens  et 
modernes  sur  le  irailemcni  des  maladies  et 
l'emploi  des  médicaments,  publiée  par  .4.-L.-J. 
Bayle,  paris,  1828-37,  h vol.  ln-8. 

7357  Junckeri  conspeclus  thérapie  gcncralis. 
llaifr-.Vagd.,  1735,  In-4. 

7358  Nouveaux  éléments  de  thérapeutique  et  de 
matière  médicale,  par  Alibert,  5*  édit.  Paris, 
i8uQ,  3 vol,  ln-8. 

7359  Traité  de  thérapeutique,  par  J.  Bégin.  Paris, 
i8a5,  1 vol.  in  8. 

7360  Traité  de  thérapeutique  et  de  matière  roé- 
dirale,  par  A.  Trousseau  et  Pidoux,  a*  édition. 
Paris,  1841,  S vol.  in-8. 

7361  ScRipTOEES  anliqiil  parabiüum  médicament. 
?iorimbrrga,  1788,  ln-8. 

736a  The  inateria  medica,  compilcd  by  Aa-DrtxAii 
Shiraxy.  VuUutta,  1793,  in-4. 

7363  Jac.  de  Dondib  , aggregalio  medicamenloriim 
(circa  1470),  in-fül.  — Voir  les  n“  55a8  et  suiv. 

7364  SmoNis  genuensis  sy  nonima.  SÊediolani,  1 47S, 
in-foi.  — Voy.  le  11"  66o4. 

7365  N'icolacs  (de  Florentla),  antidotarium , etc. 
yenstiis,  1471,  In-4- 

7S66  Hortcs  sanilaUs  (autb.  J.  Cuba).  Moguntirr, 
1491,  in-fol. 

7067  Dictionnaire  universel  de  matière  médicale 
et  de  thérapeutique  générale,  par  F.-V.  Mérat 
et  De  Lens.  Paris,  i83aS4,  6 vol;  in-8. 

7368  Traité  de  la  matière  médicale,  par  Geoffroy, 
traduit  en  françols  (par  Bergler),  avec  la  suite, 
par  M***.  Paris,  i744-5o,oii  1757,  10  vol. — 
Histoire  naturelle  des  animaux,  par  Arnauit  de 
Noblevlile  et  Salerne.  Paria,  1756,6  vol.—TabIc 
( par  Goulin).  Paria,  1770, 1 vol.,  en  tout  17  vol. 
in-ia. 

7369  Description  de  719  plantes,  etc.,  .rangées 
suivant  l’ordre  de  la  matière  médicale  de  (>of- 
froy,  par  Gausaolt.  Paris,  1767,  5 vol.  ln-8. 

7370  Dictionnaire  de  matière  médicale  ( par  de  La 
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Beyrtc).  Ptris^  1773  , 8 roi.  ln>6.  (Mêmes  plan- 
ches que  dans  l'ouvraKC  précédenL) 

7.I71  LriN.n  maleria  medtca.  Upsia^  1787,  lo-^. 

7373  Précis  de  la  matière  médicale,  par  Lleutaud. 
PariSy  1781,  3 vol.  ln-8. 

7873  Tiaité  de  matière  médicale  de  Cullen,  trad. 
derariKl.  parBosquillon.  Varis^  1789,3  vol.ln-8. 

7878  Mirray,  apparatus  medlcainlQum.^f/m^rr, 
1770-92,  8 narl.  in  8. 

7878  Cours  élémentaire  de  matière  médicale,  par 
Ik’sbols  de  Rorheforl,  éttiUon  corrigée  et  aug- 
mentée par  tuilier  Winslow.  Pâr^i, 1816,2  vol. 
In>8. 

787O  Traité  élémentaire  de  matière  médicale,  par 
J.-B.-G.  Barbier,  4*  édiL  Pana,  1887,3  vol.  ln-8. 

7377  Traité  de  matière  médicale  et  des  indicalions 
thérapeutiques  des  médecins,  parGaltler.  Partie 
i84i,  3 vol.  iii-8. 

7878  Traité  de  matière  médicale,  ou  de  l'action 
pure  des  médicaments  homoeopathiques,  par 
Hahnemann,  traduit  de  rallemaud  par 
Jourdan.  Paris,  i834,  8 vol.  in-6. 

7879  Cours  d'iiisloire  naturelle  pharmaceutique, 
ou  histoiredes  substances  usitées  dans  la  théra- 
peutique, les  arts  et  réronomic  domestique,  par 
Fée.  Paris,  1828,  2 vol.  ln-8. 

7880  Cours  de  pharmacologie,  ou  traité  élémen- 
taire (i’hlstolre  naturelle  médicale,  de  pharma- 
cie et  de  thérapeutique,  suivi  de  Tart  de  for- 
muler, par  Foy.  Porfs,  i83i,  2 vol.  in-8. 

7881  Tables  synoptiques  de  riiistoire  naturelle, 
médicale  et  pharmaceutique,  ou  phytologie  et 
zoologie  envisagées  sous  les  rapports  anatomi- 
ques, physiologiques,  toxologiques, chimiques, 
etc.,  par  Desm)'terrc,  2*  édlU  Pani,  i833,  gr. 
in-8.,  avec  600  fig. 

7882  Traité  élémentaire  de  pharmacologie,  par 
Cotiercau.  ParU,  i835,  in-8. 

7888  Traité  de  pharroacoiogie,  et  de  l'art  de  for- 
muler, parGaliier.  PariSy  1886,  lu-8. 

738A  CoId<]uIos  dos  simples,  e drogas  he  cousas 
medldiials  da  India,  coropostos  pello  douter 
Garda  d'OiiTA.^aa,  1 508,  iii-4. — Voir  le  n”  ASSp. 

788.5  Hlstoiia  médicinal  da  las  cosas  que  se  traen 
de  miestras  Indias,  por  Nie.  Moraedes. — Voir 
le  n*  A5A3. 

788O  Maleria  Indica,  by  J.  Mnslle.  London,  1826, 

2 vol.  ln-8. — Voir  lesn**  5558  et  suiv, 

7887  Maniial  de  medidnas  caseras...  por  Fero.  de 
Sarta  Maria.  (Manile)^  i8i5,  pet.  ln-8. 

7888  Manuel  sur  les  propriétés  de  l’eau  dans  Part 
de  guérir,  par  Mac<|uart  Parfs,  178S,  in-8. 

7889  Cour*i  ilu  orique  et  pratique  de  matière  mé- 
dicale tiiérapeiitique  sur  les  remèdes  altérants 
de  P. -J.  de  Barthez,  avec  un  discours  prélimi- 
naire et  des  notes  par  M.  J.  Seneaux,  suivi  d'un 
cours  (le  remèdes  évacuants,  par  le  même,  .tfon/- 
pe//irr,  1821,  2 vol.  ln-8. 

7390l)ela  méthode  latroleplrlcc,  ou  observations 
pratiq.  sur  radministration  des  remèdes  à rin- 
lérienrdans  les  maladies  internes,  par  Chrétien. 
UonipellieTy  an  xit,  ou  PariSy  1811,  iu-8. 

7891  Traité  de  la  méthode  fumlgatolre.oudc  l'em- 
ploi médical  des  bains  et  douches  de  vapeurs, 
par  T.  Ra|M)U.  Parti,  Gabon  (linpr.  à Lyon), 
1828,  » vol.  ln-8  fig. 

(Sar  le«  b*irt«  et  le*  rani  ninera)<‘S  voy.  W n.  «SSUet  niiv.) 
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10.  Médecine  légale. 

A.  Traités  généraux. 

7891*  P.  Zaccqiæ  quæsiioncs  racdlco- legales. 
Lupd.,  1726,  In-fol. 

7892  M.-B.Valfstim  corpus  juris  mcdico-lcgalls. 
Frttnrofuru\  1722,  In-foL 

7898  .Médecine  légale  cl  police  mililaire,  par  Ha- 
lum.  Paris,  1801,  8 vol.  in-8. 

739A  Traité  de  médecine  légale  et  d’hygiène  pu- 
blique, par  Foüeré.  Pans,  i8i3,6vol.  in-8. 

7895  System  einer  vollstaudigen  incdicinlschen 
Polliel,  von  J.-P.  Frask.  Manheim,  Tubingen 
«mi  Wïrn,  iHoA-iq,  7 lom.  en  9 vol.  ln-8. 

7896  Km.  Platneri  quæstiones  medicinx  forensis 
et  niedlcinx  sltidium  ocio  semrstribus  dcscrip- 
turo,  primo  Junctim  edidit  Lud.  Choulanl. 
LipsiVr,  182A,  ln-8. 

7397  Dcllc  question!  dl  medirina  legale  seconde 
lo  spirito  delle  ieggi  cIv  |||  e peoali,  opéra  dJ  Bar- 
xeloltl.  Pisa,  i83.'>-36,  8 vol.  in-8.  (7*  édiL) 

739R  Traité  de  médociiic  légale,  par  M.  P.  Orfila, 
3®  édit.,  augmentée  et  suivie  du  traité  desexhu- 
malions  juridiques.  Paris^  1889,  A 'ol.  ln-8. 

7899  Médecine  lé^ie  théorique  et  pratique,  par 
Alph.  Devergie,  avec  le  texte  et  llnterpréiatioo 
des  lois  relatives  à la  médecine  légale,  revues  et 
annotées  par  J.-B.-F.  Dchaussy  de  RobecourL, 
2«  édiL,  entièrement  refondue.  Parts,  18A0, 
3 vol.  in-8. 

7A00  Recueil  de  mémoires,  consultations  et  rap- 
ports sur  divers  objets  de  médecine  légale,  par 

F.  Chaussicr.  Paris^  182A  (aussi  i830),  in-A. 

7A01  Jurisprudence  de  la  médecine,  de  la  chirur- 
gie et  de  la  pharmacie  en  France,  par  A.  Tre- 
buchet.  Pans,' i83A,  ln-8. 

7A02  Klemenis  of  medical  jurisprudence,  by  T.-R. 
Beck;  6'**  édition.  London,  i83.,  ln-8. — Voir  les 
n*»  701A»  7193,  7818  et  7323. 

B.  Traités  sur  les  Empoisonnements,  les 
Venins,  etc. 

7Ao3  Amaldus  de  Villanova,  de  arte  cognoscendi 
venrna.  ln-4. 

7Ao3*  Pétri  de  Aboaso  tractalus  devenenis.  Man- 
/mr,  1872,  in-fol. 

7A0A  S.  Aaooviii  opus  de  venenis.  BatiU^r^  i55q 
in-fol. 

7Ao5  a.  Bacch  de  venenis  et  anüdotis  prol^o- 
mena.  Roma,  i580,  io-A. 

7A06  MomxLB  défense  pour  les  François.  Poi’ù, 
1537,  ln-8. — Voir  le  n*  3SAJ7. 

7AoO*  Deux  livres  des  venins,  par  J.Grevir.  ibùi, 
in-A. 

7A07  De  veneno  animanüum  naturali  et  adquisito 
traciatus,  auctore  Dum.  Brogiani,  editlo  2*. 
Florentitt,  n55,  In-A. 

7A08  J. -J.  Plenck  toxicologia  .seu  doctrina  de  vo- 
nenis  et  antidotis.  rfeniwr,  1 785,  seu  1 Soi , in-8. 

7A09  Traité  de  toxicologie,  par  M.  P.  Orfila  ; A« 
édition.  i8A3,  2 vol.  ln-8. 

7Ato  Repertorio  dei  vcleni  e contra  velenl,  del  D. 

G.  Taddcl.  Firenze,  i885,  3 vol.  ln-8. 

7A11  A trcaüse  on  poisons  in  relation  to  medical 
Jurisprudence,  physiology,  and  ibe  praüc  of 
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phyilc,  by  R.  CbrUÜson;  i*  édition.  Edinburgh^ 
iM6«  lr>-9. 

7di3  Traité  sur  le  venin  de  la  vipère,  etc.,  par 
Foutana.  Florence^  1781,  7 vol.  in-ft. 
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Paris,  1834,  u vol.  ln-8.,  et  allas  In-foU 

7619  Nacgelc,  des  principaux  vices  de  conforma- 
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T65o  Déclaration  des  abux  et  tromperies  que  font 
les  apothicaires,  par  Lisset  BEnAïioo.  Vrarx, 
i55S,  in-16. 
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766g  Bulletin  de  pharmacie.  i8og-i3,  6 vol.  in-8. 
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7679  ALinvi  Magni  liber  secrclorum.  1878,  ln-3> 
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by  Delabere-niainc.  London,  1802  (nouv.  édit., 
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3®  édit.,  revue  et  corrig.  Paris,  i83o,  a vol.  in-8. 

7708  Traité  du  pied,  considéré  dans  los  animaux 
domosliqucs,  par  J.  Girard,  3*^  édition,  aug- 
mentée. Paris,  1836,  In-8.  fig. 

7709  Instructions  et  observations  sur  ies  niaiadles 
des  aoimaux  donicstlqiK'S,  rédig.  par  MM.  Cha- 
bert,  Flaodrln  et  Huzard.  Paris,  1791-179.5,  ou 
1 806-9,  6 vol.  In-8. 

7709*  Recueil  de  médecine  vciérioairc.  i8aA-4^, 
19  vol.  In-8. 

7710  Traité  de  la  police  sanitaire  des  animaux  do- 
mestiques, par  M.  Delafond.  Paris,  1838,  in-8. 

7711  Eléments  de  palbolugic  vétérinaire,  ou  |>récis 
de  la  médecine  et  de  la  chirurgie  des  principaux 
animaux  domestiques,  par  I*.  Vatel.  Paris,  ibnH, 
1 tom.  en  3 vol.  in-8.  fig. 

7712  Pathologie  spéciale  ou  descriptive  des  prin- 
cipaux aulmaux  dnmcsüque-s,  par  Dclwart. 
Bruxelles,  1837,  in-8. 

7713  Traité  de  pathologie  cl  de  thérapeutique  gé- 
nérale vétérinaire,  par  M.  Kaynard.  Lyon  ci 
Parts,  i8âo,  2 vol.  In-8.— Voyez  le  11»  -bOo*. 

771A  Sloria  c cura  dclle  maialtie  più  fainigiiari 
de'  hnol  e dl  allri  animal!  domestici  da  Franc. 


Toggla,  seconda  edizioao.  Thrino,  i8io,  2 voL* 
ln-8.  — La  première  édition  c4si  aussi  de  I\<rin, 
1783-84,  2 voL  j>el.  in-8. 

771 J Mamu-i  du  bouvier,  ou  traité  de  la  médecine- 
pratique  des  bétes  4 cornes,  par  Joa.  Robinet. 
Paris,  1780  ou  1797  (le  titre  reitbuvelé},  2 vol. 

— Voir  le  u*  O429. 

77IJ*  Recherches  sur  les  maladies  épizootlque-S, 
par  Paukd.  Paris,  1775,  2 vol.  in-8. 

7716  Exposé  des  mojci^  curatifs  et  préscrvailfs 
contre  lus  maladies  pestilentielles  des  Mlcs  4 
cornes,  par  Vicq-d’Azvr.  Parts,  1776,  in-8.  , 

7717  Observations  sur  plusieurs  maladies  de 
Uaux,  etc.,  |>ar  Tessier.  Paris,  1788,  ln-8. 

7718  7raiié  du  charbon  ou  anthrax  dans  les  ani- 
maux, par  Chabort , 7c  édition.  Paris,  1790,  ln-8. 

7719  Putiioxis  cynosophiun,  gr.  et  lat.F<7c6ejv/rr, 
i545,  ln-8, 

'TiJO  Pathologie  canine,  ou  traité  des  maladies 

des  chiens par  iWlahére-Blaine,  trad.  üc 

l'aogl.  et  annoté  par  V.  üelaguclte.  Paris,  1828, 
ln-8.  fjg. 

7721  La  D^arcschalcrie  de  Laur.  Rcsf. 

7722  L'art  vétérinaire,  ou  grsiidu  marécbalcrk  de 

Jean  Massé.  Paris,  1568,  in-4.  * 

7723  iX'li'  Infirmitb  del  cavalio,  di  Carlo  Rcnii. 
Bologna,  1598,  2 Ioih.  en  1 vol.  in-fol. 

7724  Le  parfait  maréclial,  par  J.  de  SoUeysM, 

édition  augmentée  de  l’art  de  mouler  k cheval, 
/’oris,  17SO,  on  1754,  ou  1775,  2 lom.cn  i vol. 
in-4.  0 > première  édition  do  Solleysel  est  de 
Pnrt.v,  1664,  in-4.)  ' ^ 

772â  — .\ulre, pardeCtaSAOLT.  /*rtna,i8o3,  ln-4. 

7726  Eléments  d’hippiatriqnc , par  Dourgelat. 
Lyon,  1750-53,  2 tom.  en  3 vol.  ln-8. 

7726*  Le  guide  du  maréchal,  par  Lafowe.  Pm'ü, 
17O1)  ou  1768,  in-4.;  ou  1767  et  1771,  In-8.;  ou 
Paris  {Avi{|non},^^^,  it9*>,  1794 . ou  Aoiynon, 
*795,  1798,  1800 et  i8o3,  in-8. 

7727  Cours  d’hippialrlque,  par  Lafossb.  Pmis, 
1772,  in-fol. 

7728  Cours  tliéori(|uc  et  pratique  de  maréchalcrlc 
Tétérlnalre,  par  Fr.  Jauxe.  Paris,  1817-18, 

2 part.  in-4.  fig. 

7729  Dkiionnairc  ü'hipplatrtqiie,  cavalerie,  ma- 

nège cl  maréclialeric,  par  Lafosse,  Paris,  1775, 
ou  1770»  4 ln-8.;  ou  Bruxelles,  1776, 

2 vol.  in-8. 

7730  Anatomie  générale  du  cheval....  traduite  de 
l'anglais  par  F.-A.de  Carsaull.  Paris,ï-jyot,  ou 
1734,  in-4.  fig. 

773 1 Tlic  anaiomy  of  the  horsc...,  by  Geor.  Stobbs. 
London,  170O,  in-fol. 

77.I2  The  analomy  of  the  horse,  by  Debberc  Prit- 
rhett  Hlvixk.  London,  gr.  ln-4ol. 

7732*  .Anatomie  du  cheval,  ostéologle  et  myologle, 
dessinées  et  puidiées  par  Hector  Reverebon.., 
Lyon,  1825,  gr.  in-fol.  • W * 

7733  It.  LAvvnExce’siiiqulry  into  the  structure  and 
animal  œconotny  of  the  horse,  etc.  Birmingh,, 
1801,  in-4.  — Voir  les  n®»  .>698  et  snlv.. 

7734  A philosophical  and  practical  treaüse  on 
horse,  and  on  the  moral  duiiesofinan  towards 
the  brute  création,  by  John  I,awrciicc.  London, 
i8o‘.»,  2 vol.  ln-8. 

7735  I.a  Médm.ixkücs  chevaulx  et  des  besles  che- 
valines. Paris  (vers  i5o6),  In-4.  , 

7736  II  iibro  de  M'»  Aug.  Coliubib  maoescbaldio. 
l'cnct.,  i5i8,  in-4. 
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7737  LiB«o  de  ta  nalura^di  cnvalll Milano^ 

1 J17,  in-3. 

7738,  New  ireatlse  on  Uie  diseascs  of  horsca,  b)' 
W.  Glbaon.  ±ondoHy  i75i;‘  gr.  In-A.»  avec  Ss 
planches. 

773b  IstliuzhHir  di  mascalcla,  conduccnte ad 

( sercliare  coo  sodi  fooüamcnti  la  mcdiclna  de’ 
cvallU  opéra  di  Franc.  BonsU  i766>87,  ovvero 
ytnez^^  1801,  a vol.  lu-8.  fig. 

77ào  Qegolc  per  cooosce^e  pcrfeUaDicntc  le  bct> 
leaze  e I dlfettl  de*  ca>alli,  descrlUc  da  Franc. 
Bousi.  ÿmtnOy  i8oa,  in-8.  flg. 

77A1  A cfTOpktc  (réalise  on  farriery  comprising 
lhe  f^jodem  practice  of  (lie  veterinary  art...,  by 
J.  Feron.  London^  iSoOt 

loslrucOons  sur  les  moyens  de  s’assurer  de 

/ Texlstence  de  la  nione;  sur  ceux  propres  à pré< 
^ venir  Tlnvasion  de  cette  maladie,  el  en  préser- 
ver les  chevaux,  etc.,  par  Ph.  Chabert  et  J.-B. 
Iluzard.  Paris,  an  v (1797),  In-H. 

77IS  De  la  iDor^e  et  du  farchi  chez  Thomme,  par 
P.  Rayer.  Paris,  18S7,  liHt  fîg. 

Observations  on  tbe  meclianism  otthe  horse's 
foot,  etc.,  by  Strickland  Freeman.  l/)ndon, 
Buimrr,  1790,  in-â.  flg. 

77A3  Observations  on  the  structure,  œconoiny, 
and  diseases  of  (hc  foot  of  lhe  horse,  and  on 
the  princtples  and  practice  of  shoelng,  by  Edw. 
Coleman,  l/tndon,  1798-1800,3  vol.  In-Î.  flg. 

7740  Traité  des  maladies  des  yeux  observées  sur 
les  principaux  animaux  domestiques,  prbidpa- 
Icment  le  cheval,  par  L-.  Leblanc.  Paris,  i8'i/k, 
io-8.  flg.  • 

77&7  Traité  dee  hcrbles  Iqguinales  dans  le  cheval 
' Ql  autres  Hiouod|rtyles,  par  M.  Girard.  PariSs 
1837,  in-4.  flg* 

de'marchi  dccavalli.  Prenez.,  1 869,  In  8. 


V.  »:rENCES  M.ATIIÉMATIQÜES. 
* 1.  Généralités. 


, A-  Histoire  et  Traités  préparatoires. 


77^0  J*~C.  Hcilbronner,  hlstoria  matheseos  uni- 
versæ.  lipsitt,  i7ft*j,  In-â. 

77^  Histoire  des  mathématiques,  par  Mo.xtuguv. 
paris,  1790,  4 vol.  in-ft. 

7731  EiMl  sur  rhistoirc  générale  des  mathéma- 
tiques, par  Ch.  Bossüt,  a«  édlUon.  Paris,  1810, 
3 vol.  ln-8. 

7753  Histoire  des  sciences  mathématiques  en  lu- 
Un,  depuis  la  renaissance  des  lettres,  par  G. 
^si.  Paris,  Penouard,  irf38,  ln-8.  tom.  I i IV. 

*7738  G.  Gossklixi  de  ratione  discendæ  dooen- 
daH|uemalliematiccs  prælccüo.  i383t  ln-8. 

77ôfl  Essai  sur  reDsoIgncment  en  général,  et  sur 
celui  des  mathématiques  en  particulier,  par  &-F. 
Lacroix,  a*  édit  Paris,  i838,  ln-8. 

7755  Fj>tSTBB  exhortalke  touchani  la  perfection 
des  arts  liberaulx  mathémath|ues  (par  Oroncc 
Fliié).  Pan'j^  4531,  ln-8. 

Réveil-matin  et  autres  pièces  pour  réveiller 
les  prétendus  savants  mathématiciens  de  l’Aca- 
démie, par  Bertrand.  Hambourç,  187A,  ln-ia. 


D.  Dictionnaires;  Traités  élémentaires  et 
généraux. 

7757  Dictionnaire  de  mathématiques  cl  de  phy- 
sique, parSavérleii.  Paris,  1753,3  vol.  In-A.  fig. 

7758  lltTTOs’s  mathcmatical  and  pbllosoplilcal 
üictionary,  a uevr  édition.  London,  i8i5,  3 vol. 
in-è*  flg. 

7739  Diciionnairo  des  sciences  mailiémstiqueh 
pures  cl  appliquées,  i»ar  .M.  Sarrazln  de  Monl- 
ferrier.  Paris,  Patain,  1 854-37,  3 vol.  gr.  lu-8. 
— Supplément,  i84o,  gr.  io-8. 

77OO  Sumina  de  arltlimolica,  [(comclrja,  propor- 
tion!... daLuca  dcBoaco.  f'incyin,  1494,  in-fol. 
7761  S<.iiom  cursus  maüieroaücus.  nerbipoli, 
1661,  in-fol. 

77O3  CI. -Fr.  .Milll  DeChales  cursus  mathematicus. 

Lugduni,  1694,  4 vol.  In-fol. 

7^3*  t^h.  \VoLni  clementa  matheseos  unlvcrsae. 
<;cmT<r,  1743,  5 vol.  ln-4. 

7703  Boscovicli,  clementa  universæ  matheseos. 
Romtr,  1754,  3 vol.  ln-8. 

7704  L’arilliméliqiic  et  la  géométrie  de  l’ofllclcr, 
par  I..C  Bloiul.  Paris.,  17O8,  3 vol.  ln-8. 

7705  Coure  de  maihémaliiiucs  à Tusage  de  la  ma- 
rine, de  l’artillerie,  etc.,  par  Bezoul,  édition 
revue  et  augmentée  par  M.  le  baron  Roynaud. 
Farts,  1835  et  ann.  suir.,  0 vol.  ln-8.  fig. 

77OO  Cours  complet  de  mathématiques,  par  Ch. 
Bossut  Paris,  1795-1801,  ou  1808,  7 vol.  In-K. 

7707  De  la  manière  d’étudier  les  mathématiques, 
par  M.  Suzanne  Paris,  1810,  3 vol.  ln-8. 

7708  Cours  de  mathématiques,  par  S.-F.  Lacroix. 
Paris,  1839  et  ann.  sulv.,  9 vol.  ln-8. 

7709  A course  of  malhcmaiics,  Iqr  Ch.  Hutton. 
London,  1819,  3 vol.  ln-8. 

7770  (k)urs  de  mathématiques  à Tusage  des  écoire 
royales  de  marine,  par  U.M.  ReynaudetNlcollet. 
Paris.  1830-38,  3 vol.  ln-8. 


C.  Mathématiciens  anciens,  grecs  et  latins; 
Mathématiciens  indiens. 


7771  VETEfti'if  mathematteorum  opéra,  gr.  et  lal. 
Parisiis,  1O93»  In-fol. 

7773  ARCHiMEms  opéra,  gr.  et  lat. 

7773  i^ollzie  Intomo  alla  vita,  aile  Invcnzlonl,  cil 
agii  scritti  dl  Archlinede,  del  Mazzuebeili.  Bres- 
cia, 1737,  gr.  ln-4.  flg. 

7774  EncLtnis  clementa. 

7775  Procu'S  in  primum  Riiclidls  elementor. 
libniui  commentarius.  Patavii,  lOOo,  In-fol. 

777O  KItnb  Euclidi>s,  etc.,  commentaire  sur  les 
élémenlsdcgéomé(ricd*Euclide,  trad.parNasir- 
Eddlo,  en  arabe.  Scutari,  1801,  in-4.  (Article 
Ei:r.Ln>E.) 

7777  Theosis  smym»l,  eorum  qu»  in  mathrma- 
ticis  ad  Platoiils  loctioncin  ulllia  sunt,exposUlo. 
Parisiis,  iC44,  in-4. 

7778  Apollomii  pergsl  conicorum  lib.  VIII,  gr.  et 
lat.  Oxonii,  1710,  in-fol. 

7779  V.  ViviAxi  de  maxlnilset  roinlmls  gcometrlca 
dlvinaiio  in  quintum  conicorum  ApollonM  per- 
goti  nunc  dreidcraiiim.  Plorentiæ,  i6jo,  In-fol. 

7780  Apollofiii  pergadde  scctiouc  ratlonis  lib.  Il, 
etc.  Oxonli,  1706,  in-8. 
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7781  ApoLLOiiii  |icrK«l  lororum  pluionim  lib.  II. 
Glasguce,  1789,  In-t. 

7789  EJusdem  inclliiationuni  llb.  II.  Ormfi,  1770, 

ln-4. 

7769  ^usUem  de  tacMonibas  que  supersunt. 

Gotha^  1795*  in-^. 

7784  M.-CI.  (Molemxl  quadrlpartitain,  etc.  Bcat^ 
/C(F,  15599  ln-8. 

7765  Pappi  atexandrlni  matheoiaticae  colfecUoues. 
Pitouri^  i588,  In-fol. 

7786  Diopbakti  arlthmeticorum  lib.  VI,  etc.  Pari- 
tiiSy  1O3I9  io-fol. 

7787  Ta  HEOAOrOrMENA  ttjç  Api6|xnnxT);. 
Paris.y  1549,  in-4. 

7788  PsELLi  de  quatuor  mathem.  Kleoüiscompca* 
dium.  Penetiity  i592,  )n>8. 

7780  Nicohachi  Geraseni  arithmcüca , gr.  Parii.y 
1598,  in-4. 

779Û  Jahblicsüs  in  Nicomachi  (ieraseni  ariihmet. 
Introductionem,  etc.  Anüiemiœ^  iG88,  io-4. 

7701  Nioolai's  smyrnæus,  Artabasda  cx^poeit  nu- 
meror.  notaUonU  per  geslam  ülgitonim,  etc. 
Lutetia^  i0i4,  ln>8. 

770‘J  Dablaami  Jügisüca,  gr.  et  lat.  Paritiit^  iSgg, 
Id-4. 

7799  Bomi  de  arilhmeiica  libri  duo.  Augusuvy 
i486,  ln-4. 

7794  Rob.  IlnmiiGTON  epistols  ; acceduni  vote* 
mm  mathematiconim  grxcor.  latin,  et  arabuin 
fragmenta.  Londiniy  1704,  in>8. 

7795  The  treasury  of  acieiicc  being  a course  of 
instruction  in  the  various  branches  of  mallic- 
matlcs,  by  Dewan  Kanh  J.  Co/ru/m,  1897,  in-4. 
(En  persan,  placé  au  mot  TnxEa.) 

7795*  The  Kbootasut>ooMiisab,  a compendium  of 
arithnjcüc  and  georaetry,  by  Dchac-ooi>'Dees. 
CaUuttay  1811,  in*8. 

779C  LIlawati,  or  a ireaüsc  on  arithmctic  and  geo- 
motry,  by  Brascara  Acbaria.Aom&ay9  i8i0,  ln-4. 

779O*  The  algcbra  of  Mohammed  ben  Mum,  edl- 
led  and  translatcd  by  Fred.  Roseo.  Utndony 
i89i,  ln-8. 

7797  BIJa  Ganita,  or  the  algebra  of  lhe  Hindus,  by 
Edw.  Strachev.  Londony  i8i9,  in^A. 

7798  Algebra,  etc.,  from  tiie  sanscrit  of  Brabme- 
gupta,  and  Bhascaiu.  tondon,  1817,  ln-4. 


D.  Mathématiciens  modernes  dont  les  ouvrages 
réuuls  se  rapportent  à plusieurs  parties  de  la 
science. 


7799  Ari  ilimeiica  decem  ilbrisdemoiisirafa  (a  Jord. 
Nemorario):  musica  Ubris  quatuor,  etc.  Porta., 
1498*  1u*4.  (Article  Jordanis  Nemorarius.} 

7800  Goor.  DAsrpomi  voiumeo  maihematicum. 
Argentoratiy  1607,  iip-Si 

7801  Jo.  ScuoRBR,  opéra  matbemalica.  Sorimb.y 
1.561,  In-fol. 

78oti  Opéré  di  Nie.  Tartaclia.  F<mcrfa,i6o6,  in>4. 

7803  Chr.  Clavii  opéra  matbemalica.  Moguniiœy 
1619,  S vol.  In-fol. 

7804  Mar.  Guitaldi  de  resolutione  et  composi- 
donc  malheroaüci  libri  V.  Aom/r,  16S0,  in-fol. 

f8o5  Œuvres  mathématiques  de  Stctir.  LtgdCy 
1694,  in-fol. 

7806  VicTÆ  opéra  mathcmaüca.  Lngd.-Batavor.y 
i646,  io4ol. 


7807  Mar.  Brmm  apiarta  univers»  pkUosophUr 
matlieroatic».  Bonottr»,  i64i,  3 vol.  ia*fol. 

7808  Ejusdem  frartum  philoaopbis  malhecnaUcae. 
BononUCy  i648,  St^ol.  ln-4. 

7809  Aodr.TAOoi'CT, opéra malbcmatica.dii/vent., 
iGCo,  io'foi. 

7810  Mar.  lltasRn^E,  cogitata  physIctMOatfeema- 
tica,  etc.  ParU,y  1644,  9 vol.  in-4. 

7811  Recoul  de  plusieurs  traités  de  raaihématU 
ques  de  TAcadémle  des  sciences.  Por/e,,  167O, 
In-fol. 

7819  llcGERit  opéra  varia,  etc.  AtntulùdMiy  1^4, 
4 loni.  en  9 vol.  Inî4.  * • 

7819  Hugcnil  aliorumque  virorvm  celebr.  exer~ 
citaiionet  maihemaiic»  et  philosophlcJK//op<r- 
Comit.y  1899,  9 vol.  ln-4.  • 

7814  Waixis,  opéra  mathematlca.  Oroa/f,  lOçSi 
9 vol.  In-foL 

7815  Pétri  de  Feruat  opéra  maihematlca.  TVfostr, 

1679,  in-fol.  • 

7816  Dom.  Gullciminl  opéra  omniamatbemtico- 

hydraulica,  medica  et  physica.  1710, 

9 vol.  ln-4.  ' ^ é w. 

78i7Newtori  philosophie naturalb principii  ma- 
thematica.  faM/abrfgf^y  1718,  ln-4, 

7818  Ejusdem  opuscula  maüiemat.,elc.  Loujcmr, 
1744, 8 vol,  ln-4. — Voir  le  n*  3469. 

7819  Exposition  des  découvertes  de  Nowtoo,  trad. 
de  l'bnglais  de  Maclaurin.  Parfs,  1749,  ln-4. 

7890  Jo.  CsaiMtiiu.  mathesU  velut  et  nova.  cVim- 
ponftr, 1670, 9 vol.  in-rol.(A  reporter  avant  7811.) 

7891  Leibritii  et  Jo.Bemoulli  commercium  philo- 
sophlcum  et  maUicmaUcum.  lauMmtr,  1745, 

9 vol.  ln-4. 

7899  Ja  Bebroclu  opéra  omnla.  Lausamry  174a, 

4 vol. ln-4. 

7899  Jac.  BER.R00LU  opéra.  Genea^,  1744,  9 vol. 
ln-4.  ^ 

7894  La  science  du  calcul  des  grandeurs  en  géné- 
ral, ou  élénKnis  de  inalhémailqucs,'  par  le  P. 
Rcyneau.  Porta,  1714  et  1796,  9 vol.  io«4. 

7B9S  Analyse  démontrée,  ou  manière  da  résoudre 
les  problèmes  de  mailiémaüques,  par  la  même. 
Paris,  1780,9  vol.  ln-4. 

7896  ObservaUoDs  mathématiques,  astronomiques, 

chronologiques  et  physiques,  tlréea^es  analeos 
livres  chinois,  ou  faites  aux  Indes  et  4 la  Chine 
par  les  Jésuites;  publiées  par  le  P.  Souc^ 
Pans,  1799,  3 vol.  ln-4.  fig. 

7897  P.  UoBREBovii  opéra  mathemalico-phyalaa. 
UafnUry  1740,  3 vol.  ln-4. 

7898  T.  Slmpsoirs  essays  on  sevcral  saldccts  hx 
spéculative  and  mixM  maibematfcs.  London  y 
1740,  in-4. 

7899  Simpson’s  mathemaiical  dissertations  on 
a variety  of  physleal  and  aaalyilcal  sutteu. 
London,  174$,  ln-4. 

7819*  — miscellaneous  tracts,  Lond.y  1757,  ln-4. 

7890  Mémoires  donnés  4 TAcadémlc  des  actéoces. 
par  Fontaine.  Paris,  1764,  ln-4. 

7891  Landen*k  mathematical  lucubratioRs.  lAWMf.,  ■ 
1755,  ln-4. 

7899  R.  Smsoai,  opéra  qurdam  reliqua  msUiema- 
Üca.  GlasgwtyX’j-j^y  ln-4. 

7839  Produaioni  maiematlche  di  G.-C.  di  Fagano. 
Ptsaro,  1750,9  vol.  in-4. 

7894  Le  opéré  di  Jac.  Riccati.  Lueca,  1761-75,  4 
vol.  in-4. 
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78*5  Vlnc.  nicc^îl  opus(utaiJ^w^<r,7787,  9 

tsI^P.  Fmsi  opéra  geomeuica  et  mechanlei. 

178^»  3 vol.  in>4. 

78*9*  b^uidcm  cosiBO|raphit  phyaica  et  mathe- 
roatica.  àftfUolawt^  177A«  a tiM. 

78PO*  EJi^cm  dtesertttionéb'  varie.  Uêcv^  175o« 
•*  a tom.  ^ 

7SS0*  jÿgai  varia  opuscuta.  Srro^ni,  17M,  3 

T83i*  Êjusdem  o|Ri$cula  aDalytl(^perrop.,i783f 
a vol.  in*4.  ^ ^ 

7$Sa*  OpuscQleftmatnifmaiiques,  par  D’ALorarikr. 
P«ri'iy  176^7  84po1.  iiv>4. 

7835*  maüietnaücal  iract&J[4m<i.7 17O1, 

9 vol.  tn-ft.  Og. 

TêSA*  J.-iULaniberis’  Dcj^Sge  z.  matheoiaiic  un<i 
deren  Aflwcnd^^rr/in,  i76!>-7i7  3 voL  in^. 

7833*  Do^lcul  miégrat,  1763.  — Du  probtèoïc 
des  trois  corps*  1767.  — Bwai  d’aiialvso,  1768. 

* -<4^tircs  a DrAieml>crt  sur  le  ifatème  au  n)ond<*, 
17O8  (quatre  otifragcs  de  Coodorcet).  Paris  ^ 

3 ton.  en  1 vol.  in>A. 

7BS8  IIutton’s  tracts  iriitlieQatica)  and,  pblloso* 
piiica).  Lond.t  i8sa^  3 vol.  In^S.  ^ 

7837  Ifttroduction  a U philosophie  des  maihéml^ 
üqnes*  et  tecbole  deraigoriihailt*  par  Wrouski. 
Pmis^  1811 7 1ih3.  • 

7838  PhilosopUe  de  rjnfini*  contenant  des  cootro> 

réflexions*  et  réflexioos  suala  méuqifiy^quc  dp 
calcul  lafiailésinud,  par  Wranskl.  Parüy  3843* 
IM.  a 

7^  Philosophie  de  la  teÿnic  algorithmique*  pre* 

* mlère  et  seconde  g^cUfcs*  par  Wronski.  Paris^ 
*<8i3-i7, a voWln4. 

78I0  Opéré  matemat.  dl  V.  Futrrt.  Httpoli^  1837, 

7 tom.  eti^  vol.  ÜH|. 

7830*  QEuvrtflf  coqiplètes  de  N.-H.  Al>el,  mathé- 
maticien « aieCdes  noU\s  et  déu*lu|)peii>èiU, 
rédigées  par  B.Holm^.(;Ar/#fiVnio*  i83(i*a  vol. 
gr.  In^. 

E.  Mélanges;  Récréations  et  Jeux  mathématiques. 

• 

7880**  Rara  matbesiatica,  or  a collection  of  troa- 
rises  on  tho  mathcinatics  and  subjcclsconnectecl 
with  theni*  from  auriciit  IncdHed  manuscrlpts,^- 
edited  by  James  Orchard  Halllwcll./.oiid.7 1839* 
or  second  ediu,.i8iu,  fn-8.  « 

7831  Htercices  de  mathématiques,  par  H.  Cauchy. 
PariSy  TwriiL,  etc.*  3i  cah.  1ii-3. 

'783 1*  Exercices  d'analyse  et  de  physiipie  mathé- 
loatlgue* parle  mène.  Porta*  1839 et ann.suW.* 
io-3.  * 

7831**  Recueil  de  mémoires  sur  divers  points  de 
physique  mathématique*  parle  même.  Porta* 
1839,  lD-3.  . 

783a  Journal  de  l'Ecole  polytechnique.  Pori'a*  1 796 
à i83i*98cah.  formant  tf 3 vol.  in'3.*Tcoiii|ms 
la  Théorie  des  fonctions  analytiques,  qui  Occupe 
le  g*  cahier.  ( La  Mécanique  de  M.  Prony  for- 
mait originairement  les  cah.  vu  cl  viii  de  ce 
Journal:  mais  elle  a été  remplacée  par  un  nou- 
. veau  cahier  coté  7 et  9*  lequel  fait  actuellement 
partie  nécessaire  de  cette  roltection.) 

7833  Correspondance  de  l’Êcolc  polytechnique, 
par  HachcUc.  Porta*  i8o3*iO*  3 vol.  ln-8. 

7833  Annales  de  roathémiitiqurs  pares  et  appll- 
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qu4tt,  par  J.-D^  Gergomt.  Afnéa*  i8io>8t*  as 
vol. Tn>4t  (Terminé  au  Sojuio  i83i.) 

7835  Journal  de  mathématiques  pores  et  appli- 
quées* par  31.  J.  LlouvUle.  Parité  i8Sflol833* 

8 voL  in-3«  n a 

7830  ('.orrespomlance  mathématique  et  physique, 
imbliée  par  31.  Qiaetelel.  Gond,  i8a5-33*  8 vol. 
in-8. 

7837  Problèmes  plaisants  et  tléloclables  qui  so  font 
par  les  rtombn's*  par  Cl.-Gasp.  Bauiet*  S'  de 
Mézlriae.  t.yon^  i0a3,  fn-A. 

7838  I.a  première  partis  des  subtiles  et  plnlsantrs 
inventions,  contenant  plusieurs  Jeux  du  rérréa- 
Üons  et  traits  de  souplesse...  par  Jean  Prévost. 
Ayon,  1^83,  in-6.^ 

7839  RécslàTiox  mathématique*  etc.  (par  le  P. 
Jean  T.eorechori).  Pon/'ti-.Vouaaoit,  lOaO,  ln-8. 

7K3o  Récréations  mathématiques  et  physiques* 
ptr  OssxAM.  Paris,  1778,  3 vol.  in-8. 

7831  Nouvelles  nérréallons  physiques  et  maihéma- 
llquos,  par  GuyoL  Paris,  1779*  3 vol.  ln-8.,  011 

" J788,  3 vol.  ln-8. 

783a  Récréation  lu  nutiiemalics  and  natural  pbi- 
^Mophy;  contaiuinK  amuving  dissertations  and 
^quiri'es  concendng  a variclyof  snbjccts,  by 
Ch.  Ilutton.  tAtsd.,  1813*  3 roi.  in-R.  ftg. 

Mtv.) 

7833  Dictionnaire  enc^rloffhUque  des  amusements 
de  srknoes  roalhématiqucf  et  physiques.  Paris, 
i79a*dn-3.*  et  un  cah.  de  pi. 

7853  Shibvood*  qpgUcus*  de  ludo  arithmomachir. 
{Romir,  circa  t38a)*  ln-3« 

7855Tb.  Ftxoo* Indus geometricus.  t/)ndini,\^f‘, 
iiA3. 

7858  Ejusdero  a.sirorum  ludnf.  Land,,  157a,  in-3. 
—Voir  le  n*  io5o3.  ^ 

3.  Matli(*nBaüqucs  pures. 

A.  Traités  généraux. 

I 

7887Coctrs  dcmaihématiques  pures*  par  La. Caille: 
augmenté  par  Marie*  avcC-iies  notes  par  Labey. 
Paris,  1811,  in-8.  fig. 

7858  C.oiirs  romf>)et  de  mathématiques  pures  élé- 
mentaires* par  l*-0.  Francœur.  Paris,  1809*  et 

» 3*  édition,  1837,  a vol.  ln-8. 

7859  Développement  de  la  partie  élémentaire  des 
inalhémaUqnas,  par  X-L.  Bertrand.  Gtnhe, 
1778*  a vol.  ln-3.  fig. 

78O0  J.-F.-L.  Srlirhiltr,  cicmenta  malhcscos  pura>: 
I.  Prolegomena  de  maihescos  ralione,  pariibus 
atquc  mcthodo;H.  Ek-itienta  arilhhiellcæ  puræ. 
TVq/.-nrf-AArn.,  i83a-33*  a vol.  ln-8. 

• 

B.  ArUhmetique. 

7861  Abaco*  ossia  maniéré  facile  per  apprender 
ogniconto.  Tr&iso,  1378*  in-3. 

786a  Opéra  de  arlthmelica,  dl  Pictro  Boaci  ou 
Borgo.  Venetia,  i383*  in-3. 

78O3  Arle  de  aritlimcdca  et  do  ieume tria corn-  ^ 

l»cndlo  de  io  Abaco  (coiiipilad<rper  Fr.  Pbllos).  * 
rAaunfiO*  139a*  I11-3. 

7863  Suma  dcl  art  arithrnetica*  de  Fr.  de  Sanl 
CLoiEKrr.  Bareelona,  i38a,  In-3- 
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78<ft  Ph.  CAÙftDM  de  aiUfemÜca 
l-lorentia’,  lêou 

7806  Semora  deü’  afltmeüca,  di  Fr. 

F^^zey  Zuccheti^  i5ei , ip-A. 

7867  I.«rilh|p(hiquÿ^iC)  nouveUcineK  comporte 

par  Est.  de  La  RobiE,  dit  Alil^ranche. 
lien,  ln-4.  ^ 

7868  OÈuvre  trdi  subtile  de  Tan  et  acicnce  de 

aristoMtlcqiie  et  géométrie,  translaté  dVsui> 
giiol  en  franooys,  de  Jehan  de  l'OrUe.  LtfèH , 
i5t5,  IrnA.  (Afucie  CUtega.)  « * 

7868*  La^Yiutb  manlfr^  pour  apprendre' i chif- 
frer et  ëoniptcr.  Lyon  (vers  i5^}, ^19  alongé. 

• 7869  Ubro  de  Abaco  e gioco  de  metno4e  diO.-O. 
Vnixi.  XiUiHüy  lO&'Ji,  pei. 

7&%  Midi.  Stipelii  arllhmctica  iimua^eri'n»- 
impr,  ir>A^ln-a. 

78f|  Kiaciirjirbrilhmoiogia.  Aema‘,  i605,  tt^. 

787a  NKWToiâ  acUhuieticaunhcfsaliik^A4f^ed., 
1760,  in-d.  ^ 


ARTS. 


^ ' 9^'’  . ^ 

D.  Iléthode  des  Fluxions;  Calcul  Ui/taitéslnia|f 
^ Équations;  Analyse.  ^ 

7^  Jo.  Cra^^e  cakM|»1fc^tlAretdg  optka 
anatadea.  LomL,  iMrv 
788t*m\rtun'5  ireaïïs«kof  lbcmclhod^fluxk>ns,% 
ctfc  f|jnad«^  iURi,  iii-^L  • 

7 81%' STim.rsr. , tioü uWIlfcrentiaiiiÉitèndini, 

^|lo.  seu  t7<H.  tn-A.  Æ M 

7^  The  dofüno  of  (iuxkps,  oy  C»  MACLiciiirr 
%dinbuT4ih;^’2H7y  ln-8.  ^ ^ 

7891  Tk.  SiBwon’sAiocirine  ol^tions. 

1730,  avm.  lti-8.~Vo)ex  les  u *7f^«66.  » 

7891  Evrrricé  de  caicui  intégral  sur  d^éH  ord||s 
de  transcendantes  cFkur  les  quadratures,  ^ 

.V-M.  Ltü»i|E.  Vorii,  laa^idié; , 1817  et 

i8»9,  3 vol.  ln-8.  ( 

7893  Lrr(His  de  rt^I  dJlTérentkl  er  de  1 


7873  Théorie  des  nombres 
«3*édil.  Pm’iSy  i83o,  avoLÂii-A.  (La  édition 
est  de  *798.)  * 

7878  Car.-Frid.  Gauss,  «^quislliotics  arilhmetllnp 
Ufui0^  1801,  io4.  — Les  mtees,  iraduitcspar 
Poullet'Dellrie.  Parité  i8o^in-A.  * 

7873  Theorelic  ariihin^ir  In^rce  books,  by  Tli. 

Tavlos.  Lond.y  iSl^  in-6.  . 

7878Éléiuu(s  d’arUbmétique,  par  BOur^n;  i5* 
édition.  Pari.1,  t8#7,  ln-8*  ^ 

7877  Arithmétique,  par  le  haraa  Rrynaud;  01  • 

éditihn.  Parity  1888,  in-8.  ^ • 

{r»ur  le»  lofkhUmie*,  vulr  1m  a.  SMI  et  wUf.) 

• 

C .Ugéb/c  éfémentaire. 

0 ♦ 

(Vmt  Im  n.  7T96  ^ AotvenU.)  4 

• 

7878  Storta  critica  dell'  algebra,  da  P.  Cossall. 
Pûrmay  1797,  a vfll.  ln-4. 

7879  Sai'soiibsos's  cléments  of  al^bra.  camtr.y 

17801*  9 vol.  in-8.  - j|  - # ^ 

7880  Eléments  d'algfflrc,  par  ualrauT;  6«6fftUon*t 

avec  des  notes  ;>ar  Garnier.  Paris^  i toi , 3 vol. 
111-8.  * e 

7881  Eléments  d’algèbre^  paFEuior,  tradnils  de 

• rallemand.  PariSy  1807',  3 vol.  fe-H.  * 

7883  Elemcntl  dl  algebra, dipaulL  terza  #111210110. 

Fïrenrr,  ifto^  3 vol.  pet.  Inwj.^  ”• 

788S  Algèbre  dcnillie,  par  E^Dâvalay.xnuMiiiir, 
18OJ,  9* vol.  In^S. 

7888  Elémcotl. d’algèbre,  par  (Tarnl|r.  Partir, 
i8ii-i8v  9 vol.  io-8.  JL 

7885  Eleménls  d’algèbre,  parRourtlon  ; S^llion. 
Parti.  18S7,  in-8.-^pplicaUon  fie  l'algèbre  h 
la  gtHimélrle,  par  le  même.  1837,  lh-8. 

78K6  Traité  d’algèbre,  par  leJiaroo  Raynaud;  10' 
édition.  Parti,  ^SSp,  in-ft.  ~ .Application  de 
l’af^bn^a  la.  ^mélrio  et  à ia  trif^mom^ffr, 
« par  le  même.  Parti,  fbip,  lA-8.  — $ Voyez  les 
11*»  7760  et  sulv.  , 

^7887  Problèmes  cHilgébr»  et  exercice  de  calcul 
^ algébrique  pbr  M.  George. Ritt.  Porii,  i836. 
in-8.  — PrÔblèmes  d’application  d<^  l’algèbre  a 
la  géométrie,  par  le  mène,  1836-37.  2 part. 

iti-8.  • 


calcul 

Intégral,  par  Gvnlér.  Par/i,^z8ts-i3, 3 vol4|M. 
par  A.-M.  Legendre^  7gQ4  Traité  dcs^ncUons  clUptfques  eb«des  Inté- 


grales culériennos. |>ar  Â— M.  LeoEiiMt. 

barfe  183C-39,  3 yoU.te-4.  t 

78v  Éléments  de  àlct^Iulégral,  (^r  les  FP. 
Geseur  et  Jacquier.  Parav^  i7tV8{  2 voL-ib^A. 

789G  Traité  di^lcul  lntégM|vuur servir tte  suite 
à l’analyse  des  iufiiiiiueil^ctltt  de  L'IlOf^tal, 
par  BougaiDTiilc.  Pârta^i75A*30,  2 voL  ItvA 
— Voye^lnn-*  79ftJ- 

iii&unüona  calcull  ddlyvntlaUs.  s 
7»Wt>po/i,  in-^.  , 

7808  EJusdcnnnsiit.  calcull  lotegralls.  PeCroMb’, 
088, 3 vol.  ln-4.  * L • 

789g  L.  Masclicroiii  anno%iones  ad  calcull^i 
Integralett  Eultfl.  TYrtnf,  1790,  9 narL  in-b 

7000  DitTorentiarun^jBiniiqpiib'*  va- 

riantium  calqjbf  din.'ctut,  a Swuxc.  Firlcro- 
i^^.r,i77ijb-ft.  w 

7001  ^in.  L'Muur.n,  prlRcIpiorum  calflH  dlffe- 

reol.  et  iulcgr.  exposition  iTpr»,  ln-8. 

7003  Trallé^u«alcul  diffèUntid^uu^lcuI  In- 
tégral, paFX^ousIn.  Vor/i,  17II,  3 paruén-d. 

7003  Traité  du  calcul  dilTér||inH  et  intégral,  pa^  • 
S.-F.  lar.ROix,  9*  édition.  1810-19, 3 vol.  in^. 

7oûd  Oauss,  melhodusint^;ialiam  valoros  pdNb' 
ll^ibltionein  lnijn^ndl!ti'<»rtif|^,i8i5,llFd. 

7tjoj  Kl^etUs  À cafliV  dlftrenllrt  et  de  calcul 
iniégftl,  pâr  M.  Ubn^rai  ; A*  ^tion.  PtÎMs^ 
•i838,  In-H.  ^ ^ 

7906  A collecüo^of  cxatlflne^f  Üie  apiiNeallon 
of  ihe  dilTcronnif  vnd  inU^râl  catc^us,  bya 
Peacork.  Combridgey  a^ao,  3 vot.  tn^  ^ 

7907  l>u  cÀml  des  dérivations  É4Mr  ibjbogasf. 

i8|û,  In-A. 

7908  Tli^éric  (iW^uatloni^  algébriqu^,.  par 

Hezout.  PoriiAj^o.  irHI.  \ 

7<>09  Traité  (!b  la  Wsolgtlon  des  é<iuallons  numé-  * 
fifiucs,  par  Ubgrange.  Parti,  1808.  Iiv^.  . 

79to  V.fbbcATiddbsumotusiraclprli  Htisaiistnict.  • 
•B<iu8Uunum  eomroentar.  Poaoi^/i7Vi,  In-A. 

7011  G.  Haies,  anal^sip  amuatlmi^.  iHéiiitly 
I78û,ln-A.''  ■ a. 

7oii*  Sopm  If  deiemlnasione  delle  radWrl  ftclle 
equazioni  numerlAe  di  qualunque  gradl,  di 
P.  RuilinL  Modrnif,  iwA,  ln*A.  ^ ' 

7913  RiRlcadou  Intomo  alla  sgènzioiie  delle  cqua- 
zionl  algebric^  general),  del  medesimo.  Mo- 
dena,  181 3^,  in7.  » 
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7gi2*  Analyse  des  équations  délcrminécs,  par  le 
baron  Fourier.  PariSy  F.  Dfdot^  ln-Â> 

^9lZ  KewToa«  aoalyiils  per  quaiiUtaium  sériés, 
etc.  Londini^  1711»  ln-4. 

7014  Coamwrriuni  epUlollcuni  D.-Joan.  Collins, 
et  alioram,  de  analysl  promot3./.<md.,i7i  a,  iiHi. 

7015  Moivrb,  misccUanea  analytlca  de  scrlebus  et 
qnadralurb.  lonr/inf,  i73o«  in>4. 

70itPV.  UiccATi  instUuüones  analyllàs.  Dononiœ^ 
1743,  3 vol.  ln-4.— Voir  le  n"7Âa5. 

7017  Speciinen  de  terlebus  con\'ergeolibus,  a 
Loaena.  t'eromr^  1775,  In-fol. 

7918  De  casa  IrreductlblH  tcrtil  gradosetseriebus 
JnfiniUs,  exercilatio  analyt.  a LoRoaa.  Vfrontr, 
1777,  in-é. 

7910  J.' Fr.  Prirr,  disquisUlones  aoaiyücf 
Ifeimstadii^  1797,  ia-ft. 

70ao  InstitBxioni  anaiUicbe  da  M.-G.  Agnes! 
Milano^  1748*  fl  toi.  In>4.  tig.  — Trad.  en  franc 
(par  d'AoÜieliuy).  Paria,  1775,  ln-8. 

79fli  Théorie  des  foDclIons  analytiques,  |>ar  La 
GflAsce.  Pana,  181S,  ln-4* 

70aa  Réfuiation  de  1a  théorie  des  fonctions  analy 
tiques  de  Lagrange,  )»ar  Wrouskl.  Porïa,  i8j3 
IrM* 

7939*  Éiémenls  d’analyse  géométrique  et  algébr. 
par  Sim.  L'Hollicr.  Paria,  1809,  Iiirâ. 

7933  Leçons  sur  le  calcul  des  fonctions,  ou  cours 
d'analyse  par  le  calcul  inûalléstmal,  par  La- 
grange. P40‘i9^  180O,  in-ë. 

70*i4  Court  d'analyse  de  l'École  polytechnique, 
1**  paru,  analyse  algébrique,  par  M.  Augustin- 
1/Mils Cauchy;  Parfa,  i8ai,  ln-8,— Voy.  7H41. 

7095  A treaüseon  tbc  cairulus  of  fuucüoiis,  by  De 
blorgao.  London^  168O,  gr.  in-â. 

7090  Mémoire  sur  la  théorie  des  caractéristiques 
employées  dans  l'analyse  mathématique,  par 
Lobauo.  Amsterdam^  i837,  in-4*  (Üii  a d*autres 
mémoires  du  même  géomètre.) 

B.  Géométrie. 


a.  Tr*lU«  éUBMiUlm  «t  fén^ranx  ; Céoaétrle  deirripUve. 

7097  Aperçu  historique  des  méthodes  en  géomé- 
I fie,  particulièrement  de  celles  qui  se  rapportent 
à la  géométrie  moderne,  suivi  u'tm  mémoire  de 
géométrie,  par  \I.  Chasles.  BruxeUeSy  i837,in-4. 

70*j8  Th.  Bravardiol  seu  Bradwardinl  geometria 
s)>eculaUva.  Pûriiiis,  i4g3,  pet.  In-fol.  (Article 
BoADWAsnmos.) 

7030  Géométrie  en  françoys  (par  Ch.  Bovillbb). 
Pana,  i5it,  ii>-4. 

70So  fl  general  trattato  de*  numeri  e misure,  di 
Nie.  Tastaglia.  Finegia^  i536^,  0 parties  on 
9 vol.  in-fol. 

7931  Bonav.  Cavalleri  geometria  IndlvisibiUbus 
coniiRuonim  nova  quaüam  ratlonc  promota. 
BonoHitr,  1835,  ln-4. 

7039  Ljusdem  esercllatloDCS  gcomeiricae.  Bonon.^ 
1O43,  iu-A. 

7933  Pauli  (îi'Lonit  oebirobarytica.  fïnuia',  i635- 
49,  4 part  en  1 vol.  In-fol. 

7034  Marcus  Musomils,  de  proportioolbus  diaio- 
gus.  Hafnitty  i033,  In-fol. 

7935  Bléments  de  géométrie,  irad.  de  l’angloLsdc 
Th.  Simpson.  Parité  I77i«fl  voL  In-S. 
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7930  Eléments  do  géométrie,  par  A.-M.  Legendre, 
i4*  édlHf».  Paria,  i843,  ln-8.  ' 

70^7  Géüuiétriv  analytique,  par  Garnier.  Pana, 
i8)S, 1u-8. 

7o38  Eléments  of  geometry,  geomctrlcai  analysis 
and  plane  irigonometry,  by  Leslie,  4'^  edit. 
Edfnburgh^  1820,  in-8.  — Geomctrlcai  analysis 
and  geometry  of  curve  Unes,  by  tbc  samc.  /4/d., 
1831,  in-8. 

703g  Géométrie  descriptive,  par  G.  Monge,  nou- 
velle édition,  avec  un  supplément  par  Hachette. 
Parité  1819,  In-é.  — 4*  édit,  augmentée  d'une 
théorie  des  ombres  et  de  la  perspective,  181g 
(ou  8*  édit.  1838),  in-4. 

704o Second  supplément  à la  géométrie  descriptive, 
par  Hachette;  suivi  de  l'analyse  géoméi^que 
de  John  Leslie.  Paris^  181S,  in-4.  flg. 

704i  Développements  de  géométrie,  avec  des  ap- 
plications 4 la  stabilité  des  vaisseaux, etc.,  pour 
faire  suite  4 la  géométrie  descriptive  de  Monge, 
par  Ch.  Dupin.  Paris,  i8i3,  In-^. 

7941*  Application  de  géométrie  et  àc  mécanique, 
4 la  marine  et  aux  ponts  et  ciiaussées,  par  le 
même.  Paris,  1839,  In-4. 

7949  Traité  de  géométrie  descriptive,  comprenant 
les  applications  aux  ombres,  4 la  iierspeclivecl 
4 la  stéréotomie,  par  Hacbette.  Parfs^  i899, 
in-4.  (Avec  une  feuille  supplémentaire  publiée  en 
1893;  iioiiv*  titre  i838.) 

7943  Traité  de  géométrie  descriptive,  par  L.-L. 
Vallée,  9*  édit.  Paris,  1833,  3 vol.  ln-4.  dont  1 
de  pl.  (On  réunit  4 cet  ouvrage;  Traité  de  la 
science  du  dessin,  par  le  même  auteur.  Paris, 
1831,  In-4. , avec  un  cahier  de  55  pi.) 

7944  Géométrie  descriptive,  pari.  Adhémar.  ParD, 
1833,  In-8.,  et  allas  de  53  pl.  In-fol. 

7045  Traité  de  géométrie  descriptive,  par  C.-F.-A. 
Leroy,  3*  édit.  Paris,  i849,  in-4.,  avec  Gg  pl. 

7945*  Autre,  par  Leféburcclc  Fourcy,  4*  édition. 
1843,  In-8.,  avec  34  pi. 

7q40  Traité  des  propriétés  projectives  deS  figures, 
par  J.-V.  PonceleL  Metz  et  Por/s,  1893,  ln-4., 
avec  13  pl. 

7047  Application  de  l'algèbre  4 la  géométrie,  par 
GuUnéc.  Paris,  1783,  ln-4. 

7948  Application  de  l’algèbre  4 la  géométrie,  par 
Oevcky,  noiiv.  édit.  Paris,  1834,  in-4.  s 

7o4g  Application  de  l'analyse  4 la  géométrie,  par 
Monge.  Paris.  i8og,  in^.  Qg. 

7g5o  Cléments  dSnaiyse  géométrique  et  d'analyse 
algébrique,  appliqués  4 la  recherche  des  lieux 
géométriques,  par  Sim.  L'fli’Ug^.  — Voir  k 
n*  7933. 

7951  Becueil  de  diverses  propfisitioiitde  géométrie, 
résolues  ou  Uémoulrécs  par  l’analyse,  par  !.. 
Puissant,  3*  édit.,  augmentée  d'un  précis  du  leve 
des  plans.  Paris^  1834,  ln*8. 

4.  Géoaéiria  usniesadanla  el  TriffaiioniAtrft. 

7959  CoTBsii  harmouia  mensuraruro.  i'antabri^te, 
1799,  in-4. 

7953  Analyse  des  mesures,  des  rapports  et  des' 
angles,  par  Walmc^cy,  irad.  de  l'anglais.  PariK 
1 74g,  ln-4. 

7g54  ExpoidliOiis  des  principes  <los  calculs  supé' 
rieurs,  par  Sim.  L'HoiLiaa.  0er//M,  1 788,  gr.  tn-4. 

79S5Poiygouomélri«,  ou  de  la  mesure  des  figures 
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rfctilignes,  clc.,  par  Sim.  L’Hulier.  (;enè9e^ 
1780,  iim. 

7&56  i)c  raüone  miilna  capacilaUs  et  termioor. 
flgiirarum,geomctricecoDsiderata,auciore  Sim. 
L'HtiuEii.  yarsovitTy  170a,  in-4. 

7937  Micliacjis,  de  llncis  brcvisslmis  in  datls 
superticiebusimprimisde  )ineageodartica.Bero/., 
1837,  in-A. 

705H  J.  DiilHaidi  de  lineis  spiralibus  dcmonalra' 
lioncs.  Tiiria.,  1637,  fn-A. 

703o  J.  Craigs  mothodus  figurarum  ÜDCis  recUs  et 
cunlt  comprebcnüarum  quadraturas  determl- 
nandi.  LoHdim\  i68j,  in-3. 

7960  I^iisdcm  iraciatus  maibemat  de  flguranim 
cunllinfartim  quadraiurls  et  locU  gcomctiicls. 
Lùndini^  1O93,  iiHt. 

79ût  NKiTTOK,enumcraÜo  liiiearum  tertii  ordinis. 
Parit.y  1797,  iii*8.  — Voir  Icn"  7913. 

79^^  Rccberches  sur  les  courbes  à double  cour- 
bure, par  C.*.A.  Clalrapt.  PariSy  1731,  lo-A. 

70<)3  Ecleei  methodus  InvcDlcndl  lineas  curras. 

^ iMoaniPy  17Ô3,  ln-4. 

79^4  Inlroductlun  à Tanalysc  dos  lignes  courbes 
algébriques,  parCiuMEo.  1780,  in-4. 

7963  Chr.-Fr.  Rudigeri  specimen  analyt.  de  Mnels 
curvissecundi  ordlnls,  etc.,  cum  prcfaüooc  Car.- 
Frid.  Ilindenburgl.  Lipsitty  17841  ln-4. 

7946  Théorie  des  courbes  et  des  surfaces  du  se- 
cond ordre,  par  M.  RoucbarlaU  Pans,  1810,  ln*6. 

7947  Fssai  de  géométrie  analytique  appliquée  aux 
courbes  cl  aui  surfaces  du  secona  ordre,  par 
M.  Biol,  G*  édit.  PariSy  i833,  ln-8. 

7968  Lettres  de  A.  Dcttonvllle  fR).  Pascal),  conte- 
nant les  résolutions  des  protdémes  lourliant  la 
roulette,  etc,  Paris,  1659,  ln-4.  — Traité  du 
triangle  arithmétique,  etc.,  fiar  le  même.  Ports, 
1043,  iii-4. 

79O9  Histoire  des  recherches  sur  la  quadrature  du 
cercle  (par  Montucla).  PariSy  1754,  In-n. — 
Nouv.  édit. , avec  des  notes  par  S.-F.  L.  (Lacroix), 
i83o,  1n-8.  11g. 

7970  Mc.*Tt)cod.  Reimeb,  historia  prublemalls  de 
cubi  duplicaltone.  Gouingay  1798,  iii-8.  ûg. 

7971  G.  a Saîscto-Viscestio,  opus  géométrie,  qua- 
drature circuli,  etc.  Antutrpitfy  i447,  In-fol. 

7979  Nout.  méthode  de  géométrie  pour  les  sec- 
Üons  des  superficies  coniques  et  cylindriques, 
par  Ph.  de  Laliire.  Variiy  1C73,  pci.  in-4. 

7973  Sectlones  conicae  In  IX  llbros  distribut»  a 
Pb.deLahlre.  Paris.,  i483,  in-fol. 

7974  Vivusi  de  solidis  opus  conicum.  Florentiity 
1701,  in-fol. 

7973  Traité  analytique  des  sections  coniques  et  de 
leur  usage,  par  G.-Fr.-A.  de  L'IlômAU  Porfs, 
1776,  ln-4. 

7976R.Snisox,  socUonum  coulrarumllb.  V.Hdfnf»., 
1750,  ln-4. 

7977  Traité  dessectionscontqueset  antres  courbes 
anciennes,  par  de  La  Cbapciie.  Paris,  1750,  ou 
a\ec  un  uouv.  titre  de  17O5,  in-8.  fig. 

7978  ilcTi^ii's  éléments  of  conlc  sections.  Lond., 
1787,10-8. 

7979  Sezionl  conichc  dl  Ant  Cagnoll.  ifodeno, 
1801,  ln-8. 

7979*  Abr.  RoffPSTSox,  sectlonum  conicanim  Ubri. 
Oxoniiy  1790,  iu-4. 

79K0  Is.  DcLUiLui,  opus  nouim  ad  arilbuKtIcam 
iiiûiiitorura.  Luteiitty  1662,  in-fol. 

7981  Analyse  des  infiniment  petits,  par  de  L’Hô- 
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pital,  avec  des  notes  par  Lefebire.  PariSy  1781, 
ln-4.  (la  i'*  édit.,  1496,  ln-4. — Voir  le  u*  7S96. 

7982  Analyse  des  iufinimcol  petits,  par  R.  Slonc, 
irad.  de  l'anglais  par  Ronuel,  avec  tioe  préface 
du  P.  Castel.  PariSy  1735,  in-^. 

7983  Kclcri  introductio  lu  analy^ln  Infioltorum. 
LausatuTy  1744,2  vol.  ln-4. 

79A4  Leçons  sur  les  applications  du  calcul  infinité- 
simal à la  géométrie,  (lar  M.  Cauchy.  Paris, 
182G-28, 2 pan.  fn-4. 

798D  Hruok  Tailor,  methodus  iiicremeiitonim  di* 
recta  et  inversa.  Lond.,  1717,111-4. 

7984  The  .Mrtuod  ol  incréments  (by  Emerson). 

1743,  in-4. 

(0«  •!>  drmlf r«  *rt.  peoveat  «lr«  plaeét  aprAt  |«  b.  Tüt.) 

79H7  Gauss,  doclrina  de  rcslduis  quadraücis. 
(iouiHÇtr,  1818,  ln-4. 

7988“  dis<iulsiiioncs  generales  circa  seriem  iafin- 
torum.  (iottingity  in-4. 

7788*  Joannesde  Regiomonte,  de  triangulisomni- 
modls  Ubri  V.  ,Vori«6fr(t<r,  i383,  In-fol.  (Art. 
de  MovTXReruo.) 

7989  Fr.  VixTE,  canon  maihemaücus,  scu  ad  triau- 
guia.  Paris,,  1879,  lu-fol. 

7990  Bnrth.  Pitisci  irigonoraetriae  problonaia 
varia.  AugusUr-l  indelicorumy  lOoo,  ln-4. 

7991  VUteb.  SnrxLitdoctrioalriangolorum.  JUipd.- 
Baiavor.y  1G27,  ln-8. 

7992  Uonav.  Cavaluju  trigonomeliia.  Bononitr, 
1443, in-4. 

7993  G.  deOecKL’  analysis  triangulorum.  Drtsdir, 

1744,  In-fol. 

7994^'ou>.l^ailédc  trigonométrie,  {larDcparcleuv. 
Paris,  J74i,  ln-4. 

7903  Trigonométrie  rectiligne  et  sphérique,  par 
Hivard.  Paris,  1737,  ln-8. 

799C  Traité  de  irigunoinélrle,  irad.  de  nialtcn  de 
Cacxoli.  Paris,  1808,  ln-4. 

7997  Problèmes  de  géométrie  et  de  trigonométrie 
rectiligne  et  sphérique,  par  M.  George  Rilt. 
Paris,  i834,  ln-8. 


e.  CAoiD4tri«  praüq««.  (VoirrarUcl«  Dorer  [Albert].) 


7998  Géométrie  du  compas,  trad.  de  ritalien  de 
Maschcronl.  Paris,  1798  (2»  édit.  1828),  ln-8. 

7999  Traité  des  pratiques  géométralcs  et  perspec- 
tives, par  Abr.  Bosse.  Paris,  i405,  ln-8.  fig. 

8000  Pratique  de  la  géométrie  sur  le  papieretsurk 
terrain,  parSéb,  LeClerc.  Parfs,  1669,  iii-12,  fig. 

8001  Traité  de  géométrie  à l'usage  des  artistes, 
avec  les  planches  de  Séb.  Le  Clerc.  Porfs.  1774, 
ln-8.  Gg. 

8002  Géométrie  de  position  à l'iisagG  de  ceux  qui 
SC  destinent  à mesurer  des  terrains,  par  L.-M.- 
N.  Carnot.  Paris,  i8o3,  ln-4.  fig. 

8003  Méthode  de  lever  les  plans  et  1rs  cartes, 
parOranam;  augmentée  par  Audieme.  Paris, 
1781,  ln-12. 

8004  Traité  de  l'arpcntagcetdu  toisé,  par  Ozanaro, 
augmenté  par  Audlernc.  Paris,  1779,  in-12. 

8005  L'an  de  lever  les  plans,  par  Dupaio  de  Mon- 
tesson,  é<liÜon  revue  uar  Verkaveo.  Paris, 
iAo4i  ou  1812,  ln-8.  fig. 

800O  Nouveau  traité  géométrique  de  Tarpenl^. 
parI.rFèvrc,4*édlL  Paris,  1826,2  vol,  in-8.  fig. 

8007  Trigoiioniélric  appliquée  au  levé  des  plans, 
par  L.  Puissant.  PorVs,  1809,  in-8. 
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8007*  TraUé de gtkKléslo,  par  L.  PuisMJiTiS'édli. 
PariSy  i8A‘i,  3 vol.  ln*Â.  Ûg* 

8008  TrtUé  de  topographie^  d*topenlage  et  de  ni- 
velleoioiitf  par  IC  mémCf  3*  édit.  ParU^  i83o, 
in-a.  flg. 

8000  Gdodésle,  ou  traité  de  U figure  de  la  terre 
n de  sea  parties,  comprenant  la  topographie, 
l'arprutagc  et  le  nivellement,  par  L.-B.  Fran> 
conir,  3«  édition.  Parité  Bachelier^  18^0,  ln-8. 
figures. 

SoioTraité  complet  de  topographie  et  de  géodésie, 
parPli.-Mar.>Narc.  ficuolL  Paris,  i833>35,  ln-8. 
flg.  (i”  el3«  part.) 

8011  Manuel  de  l’ingénieur  du  cadastre,  par  Pom- 
mlés,  précédé  d’un  traité  de  trigonométrie  rec- 
tiligne, par  Reynaud.  Parité  1808,  In-A. 

8013  Méthode  pour  la  leiéc  et  la  construction  des 
cartes  hydrographl<|ues,  par  Ch. -Fr.  Dcautemps- 
Beaupré.  Paris,  1811,  liM. 

8018  Fjiiai  sur  les  éléments  de  la  pratique  des  levés 
topographiques,  parP.-A.CIerc.  Parfs^  i88(héo, 
3 vol.  In-ê.  fig. 

8otfl  Théorie  du  nivellement,  par  Picard,  édlllon 
augmentée  par  Para.  Paris,  1780,  In-ia,  fig. 

Sot  5 Traité  sur  le  nivellement,  par  Busson-Descars. 
Parme,  Bodùhi,  i8iS,  gr.  In-é. 

801O  Traité  complet  sur  la  théorie  et  la  pratique 
du  nivellement,  par  M.  Fabre.  Draguignan  et 
Parie,  i8i3,  gr.  In-é.  fig. 

8017  Traité  du  nivellement,  par  J.-J.  Verkaven, 
MU.  revue  et  augmentée  par  un  ancien  Ingénieur. 
Parie,  1830,  ln-8.  fig. 

8018  Jo.  Kcplcri  nova  steroomciria  dollorum  vl- 

nariorum  Imprlinis  austriacl,  etc.,  accesrit  stc- 
reoœelri»  arcbimedes  suppicmentum.  Lintiie* 
i6i8,  in-fol.  ‘ 

8019  Géométrie  souterraine  élémentaire,  théo- 
rique et  pratique,  par  Duhamel.  Parie,  1787, 
in^  fig.,  tome  i**.  (Peut  être  placé  é cdté  du 
n*ft^70 

8030  Géométrie  et  mécanique  des  ans  et  métiers, 
par  Cil.  Dupin.  Paris,  S vol.  In^.  fig. 

F.  Logarithmes  et  Tables  d’usage  dans  les  maihé* 
matiques;  Instruinonls  de  mathématiques. 

$03  f ScaiPTOus  logaritlimici  (by  Fr.  Mascres). 
henà.,  i79i«  ^ 'ol.  In-é« 

8033  Opiis  palatiiium  de  triangulls,  a G.-J.  Roc- 
Tico.  yeoiiadii^  >8981  in-fol. 

8033  B.  Piliscl  commotiefactio  de  fabrica  et  usu 
magna*  canonisdoctrinæ  iriangnl.  G.*J.  Rbeticl. 
Seoetadit,  1O07,  io-fol.  (Article  Kncnccs.) 

803fl  Ttiosaurus  maihcmatkus,  a G.-J.  Rhbtico. 
^an«o/irr(i,  i5i3  (tfliS),  In-foL 

S03S  Tabulx  arilhmcticji,ex  musxo  J.-G.  IleavAiT. 
Jfoivarliii,  1810,  in-ioL 

8038  MemOM  of  John  NaptcH. wUh  a history 

of  the  inTcoüon  of  logarithms,  by  Mark  Napler. 
Bdinburgh,  i83é,  in-é. 

8037  J.  Netem  logarillynoruffl  canonis  descriptio. 
£dmb.,  16M,  In-A. 

8038  PJusdem  logarlthmorum  canools  constnictio, 
etc.  Edinb.,  1618,  in-é.’ 

8oao  KJiindem  ariihmciica  logarithmlca.  Geuda"^ 
1638,  Io-fol. 

8o3o  F.Jusdcm  rabdotogix  scu  numerationis  per 
Tirgulas  Ubri  duo.  Lugd.’BaUnKn-.y  1838,  in-i3. 


803 1 J.  Kepler!  chillas  togarithroarum.  Marpurgi^ 
18:^,  pet.  Iii-é. 

8033  Bainoti  et  Gellibrand)  trlgonomelria  llHtan- 
nlca.  Goudtr,  tOSS,  In-fol. 

8o33  Adr.  Ulacq  trlgonomelria  anlficialls.  Goudar, 
i8S3,  Io-fol. 

8o3é  EJusiiem  llicsaurus  logariUimorum.  LipeUr^ 

1798»  In-fol.  , ^ 

8o33  J.  Dousnn’s  anU-logarithmIc  canon.  lj>nâon, 

1783,  In-fol. 

8038  — the  calculaior.  London,  gr.  ln-8. 

8087  GARDimoi’s  tables  of  logarithms.  l^nd..  1 78a, 
iii-fol. 

8038  Tables  de  logarithmes,  par  Gallet.  Parie, 

1795,  3 (om.  en  1 vol.  in-8. 

8o38*  Tables  of  logarithms,  by  Mtcb.  Taylor. 
lAfndoH,  1793,  in^.  • 

8o38**  Malhrmatical  tables,  by  Hiitloo.  London, 

1833,  in-8. 

8039  G.  Vbga,  tabula*  logariihmo-irigonomelricx. 
Lipsite,  1797,  3 vol.  ln-8. 

8080  .Nouvelles  tables  ingonom^riques,  calculées 
pour  la  division  dédmalc  du  quart  du  cercle, 
par  Holvcrl  et  Idcler.  Berlin,  1799,  ln-8. 

8081  Tables  (rigODométriques  décimales,  ou  tables 
des  logarithmes,  des  sinus,  etc.,  calculées  par 
Borda  et  publiées  par  J.-B.-J.  Dclambre.  Parie, 

1801,  ln-8« 

8083  Cribrum  arilhroelicuiii,  aucloro  Ladlslao 
Chkimac.  DaventrifF,  1811,  ln-8. 

8083  Pinacothèque,  ou  coilection  de  tables  pbur  % 
multiplier  et  diviser,  par  Gruson,  Berlin,  1798,  * 

ln-8. 

8088  Table  des  diviseurs  pour  tous  les  nombres 
du  !•%  3*  et  3*  niiyion,  avec  les  nombres  pre- 
miers qui  s’y  trouvent,  par  Burckhardt.  Paris, 

1817,  gr.  ln-8- 

8o83  Midi.  Tatloi’s  tables  of  ibo  équations  of 
second  différence.  London,  1780,  Iik8. 

8086  G. -G.-J.  Jacobi  canon  arUhmeiicoe.  Berolini, 

1887»  RI*-  ln-8. 
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et  sur  les  roua»  liydrauHqnas  4 aie  veilScal,  par 
Arthur  Mo*ÉifW<*  “ Parts,  1830-38, 2 part. 

8iM*Nautical  and  hydraSlIcnl  esperimenis,  by 
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8170  Le  inachinc  diverse  dlCIov.  Pama, 

8111  Nuovo  (Nitro  <n  mac^àpe,  da  vau  Zona. 


8179  Bn«Lf3u  thtatrum  macbhianiiD. 
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8188  ITIttoire  de  l’astronomie,  depuis  1781  Jus- 
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égjin  ienne.  appiU|uées  aux  mouumenu  astn>- 
oomiques  tionvés  eu  Egypte,  par  J. -B.  Biot. 
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même.  Paris^  t8âi,  3 vul.  iii-4. 

8ip6  Histoire  de  raslrwiomle  du  i8*  siècle,  par 
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8318  ALFftAoAsi  elementa  astronomlca,  arab.  et 
lat.  Amsielodami^  186g,  ln-8. 
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8331  P.  Apiasi  cosmograpbiciis  liber.  Umdshui^ 
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pratique,  par  Dbuiibiie.  Paris  ^ 1818,  S vol. 
ln-8.  flg. 

8381  Abré^  d’astronomie,  ou  leçons  élémentaires 
d’astronomie  théorique  et  pratique,  par  De- 
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8937  BlauchinI  astronomkæ  ac  geogr.  observa- 
tioncs  sclectæ,  cura  et  studio  Eust.  Manfredi. 
Veronœy  1787,  in-fol. 
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8334*  Jo.  de  MoNTEfiEQio  ephemerldes.  1474,  ln-4. 
—Voir  le  n*  8381. 

8334"  Abr.  Zacuti  almanacb  perpetuum  cœles- 
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d'après  la  théorie  de  leurs  attractions  mutuelles 

par  le  baron  de  Damoiseau.  PariSy  i836, 

lii-â. 
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8Ao3*  L’art  de  conduire  et  régler  les  pendules  et 
les  montres,  par  Berthoud.  Paris,  1769,  lo-ia; 
aussi  1839,  ln*i8. 
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Perspective. 

(Vejti  le»  A.  4SU  et  »aivtnu.) 


8304  Damlanl  philos.  lIcLioDoai  Larlsscl  de 
optlds  llb.  Il,  gr.  cl  lat  Paris.,  1637,  ln-3. 
83or>  Alhazem  Mazani  optica,  rtc.  Basiletr,  iSt-i* 
in-fol. 

8306  Kiacneat  ars  magna  lut^s  et  uiubrae.  Aoeur, 
1636,  In-fol. 

8307  j.*^r.  Meeron,  tbaumaturgus  oplicus.  Paris. , 
1636.  lo^fol. 

8308  perspective  curieuse  de  Meeron,  avec 
l’optique  et  la  ratoptrlque  du  P.  Mcrseiine. 
Paris,  i63a,  ln*4oI. 

83oy  Niwtün’s  optlcks.  London,  1730,  ln-3. 

8310 — IccUunes  opllcv.  Lond.,  1739,  io-3. 

83i  1 Bob.  Smitu’s  compleate  System  of  oplicks. 
Cambridfft,  1738,  ln>3< 

83ii  Traité  d'opU(|ue  sttr  la  gradation  de  la  lu- 
mière, i»ar  Bouguer,  publié  par  La  Caille.  Paris, 
1760,  in-3.  fig. 

83i3  Leçons  d'optique,  augmentées  d’un  traité  de 
perspective,  par  La  Qillle.  Paris,  1810,  in-8. 
83i3  J«4L  Laubckti  photometrla,  slve  de  men- 
sura  et  gradibui  luminis  colorum  et  umbr>. 
Aufr.^yîHdellc.,  1760,  ln-8. 

A3i3  l..a  dioptrique  oculaire  du  P!  Chérubin  d’Or- 
léans (Pranç.  Lasseré),  Paris,  1671,  3 parLen 
1 vol.  in-fol.  fig. 

8316  La  vision  parfaite,  par  le  même.  Paris,  1677, 
a tomréh  I vol.  In-fol. 

8317  HiLxai  dioptrica.  Petrop.,  1769,  3 vol.  ln-3. 
83i8Ejusdem  constructlo  lenüuni  objccüvarum. 

Petropoli,  1761,  io-3. 

83i9  Instruction  pour  porter  les  lunettes  au  plus 


haut  degré  de  perfection,  parFiss.  Pitersbowg, 
17*74»  i»>-4. 

64i9*Teorla  degll  stromeilti  oUicl  dcsllnatl  ad 
eslendere  1 confini  dclla  vislonc  nalurale,  dl  G. 
Saniinl.  Padota,  18x8,  x vol.  gr.  ln-8. 

84'JO  Degll  occblall  da  naso  Ipveniate  da  Salvino 
ArinaU,  trattalo  di  Dom.-Mar.  Maonl.  Fireitzé, 
17S8,  ln-4. 

84X1  J0H.VXXIS  archiep.  cantuarlonsi»  prospecüva 
commuuis.  {Mrdiolani,  dira  i48o),  in-4. 

84xx  VtAToa,  dearüficlall  |>erspecüva.rK//f,  iSxt, 
in-fol. 

84x3  Livre  de  perspective,  de  Jean  Cocsi.v.  Paris, 
i3ôoin*fol.  ' 

84x4  La  prospetllva  praitca,  dl  Jac.  Barozzi  da 
ViooLA.  Huma,  i383,  In-foL  fig. 

84x4*  1.41  pratlca  di  prospettiva,  da  L.  Slrigalti. 
Pentlia,  1396,  iu-fol. 

84x3  Peilsfcctivk  pratique  (par  Du  Breull). 
Paris,  i04x,  S vol.  in-3. 

84x0  ^lanière  univcrselie  de  Desargues,  pour  pra- 
tiquer la  pers|)octive  par  petit  pied,  comme  le 
géométral,  par  Ab.  Bosse.  Pâtis,  i648,  3 tom, 
en  1 vol.  ln-8.  fig. 

84x7  P.  PüTBi  perspectiva  pictorum  et  archltec' 
loriim.  Poma,  1O9S,  x vol.  In-fol. 

64x8  Traité  de  la  perspectlvc-praUque,  par  Cour- 
tonne.  Paris,  17x3,  In-fol. 

84x9  Stercograpby,  or  a general  treatlse  of  pers- 
pective, by  \UmLjojt.  Lond.,  1748,  x vol.  in-iol. 

8430  Jos.  Kmav's  perspective  of  archlleclurr. 
London,  1761,  x vol  In-fot. 

843 1 Brooic  Taylor’s  mctiiode  of  perspective  made 
easy,  by  Jos.  Kibbt.  London,  1768,  gr.  in-fol. 

84Sx  Nouveaux  principes  de  la  perspecüvelioéaire, 
trad.  de  l’anglais  de  Br.  Taylor,  cl  du  lat.  de  P. 
Murdoch,  ]>ar  le  P.  fUvoire.  Amst.,  1739,  ln-8. 

8333  Compleate  treatlse  on  perspective , on  the 
principles  of  Bnxdt  Taylor....,  byTh.  Haltos. 
London,  177O-83,  X vol.  In-fol. 

8333  Traité  de  perspective,  par  Jeaciut.  Paris, 
1730,  ln-3. 

8433  Eléments  de  perspective  pratique,  parValen- 
deiiDés.  Paris,  1800,  ou  x*  édlL,  18x0,  ln-4. 

8436 Traité  de  perspective,  par  Latit.  Porfi,  i8o3, 
X |iarl.  ln-3.  et  pi.  In-fol. 

8337  Nouveau  traité  de  perspective,  dédié  aux 
artistes,  par  J.-J.  Smachlens.  Bruxelles,  i8xo 
et  ann.  suiv.,  in-foL  de  80  pl.»( Publié  en  xo 
cahiers.) 

8437*  Nouveau  traité  élémentaire  de  perspective, 
par  J.  B.  CLOQcrr.  Parts,  i8x3,  ln-3.  fig. 

8338  Application  de  la  perspective  llnéaireaux  arts 
du  dessin,  par  J. -T.ToiaACLT. /'orfz,  18x7,  in-3. 

833g  Traité  de  perspective,  par  J.  Adhemar. 
Paris,  1838,  in-8.  et  6x  pL  In-fol. 

844o  Traité  de  perspective  linéaire  3 l’usage  de?» 
artistes,  |iar  L.-N.  Les{)ina5.sc.  Paris,  i8x4» 
in-8.  fig. 

833 1 Traité  de  perspective  (linéaire)  simplifiée, 
par  M***  Adèle  Le  Breton.  Paris,  18x8,  x vol. 
ln-4.  dont  un  de  pl. — Voir  ie  n*  gxoS. 

E.  Marine. 

a.  Histoire,  iMctiuaoalre»,  Traité»  éléiBi*alalre»  al  géDènot. 

834x  Doleti  liber  de  re  navali.  Lugd,,  1337,  ln-3. 

8443  Histoire  générale  de  la.  marine,  suivie  d’un 
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code  des  années  na>ales,  par  Rulsniéié.  Parité 
17AA-S8,  3 vol.  In>d. 

8)AÂ  Cuarnock's  hisiory  of  marine  of  ail  nations. 

London^  i8oi/3  vol.in-A. 

K4/15  Histoire  de  la  marl^ic  de  tous  les  peuples, 
par  A.-J.*B.Bouve^dc  Cresaé.i’arâ,  i89/l,9  vo^ 
ln-8. — Voir  les  'i&ioi>ioa  et 

*1  8^40  La*  marine  des  ancien|  peuples,  expliquée 

par  D.  Le  Roy.  Paris,  1777,  ln-«. 

HAÜ7  Les  navires  des  anciens,  |>ar  le  même.  Paris, 
1788, in-8. 

HUA  Hecherrhes  sur  le  vaisseau  long  des  anciens, 
par  le  même.  Paris,  1788,  in-8. 

HM9  Archéologie  navale,  par  A.  Jal.  Pâtis,  18A9, 
9 vol.  ln-8.  éff. 

8&80  Will.  Palconrr's  universal  dictionary  uf  ihc 
marine.  l^don,  i8i5,  in^. 

8A5i  Dictionnaire  de  marine,  par  J.-I1.  Rocsiao. 

Hambourg,  179^,  A voi.  IM> 

8A5q  Nouveau  dictionnaire  de  marine,  par  le 
vice>amiral  Wlllauinex;  S* .édition.  P«r/s,  18S1, 
ln-8. 

8853  Vocabulaire  des  termes  de  marine,  par  I). 

Lcscallier.  Paris,  1797, 1 vol.  in-8. 

8358  Dictionnaire  de  la  marine  française,  par  Ch. 

Homme.  La  Rochelle,  1793,  ou  Paris,  i8iS,in-A. 
8855  Dictionnaire  de  la  marine  anglaise,  par  le 
même.  Paris,  1808,  9 vol.  ln-8. 

885(1  Dictionnaire  de  marine,  par  Franc.-Célestin 
de  Loynes-Barraud,  chevalier  de  I.a  Ooudraye. 
St.^Pétersbourg,  i8i9  cl  i8i8,  9 pan.  ln-8.  fig. 
8867  Vocabolario  dl  tuarlna  In  tre  lingue  (ital.- 
franc.-lnglese),  dl  Simconc  Slratico.  XHano, 
i8t5-i5,  S vol.  in-8. ^ Bibllografla  di  marina 
dello  stesso  Slratico.  Milano,  i893,  ln-8. 

8858  Répertoire  polyglotte  de  la  marine,  8 l’usage 
des  navigateurs  et  armateurs......  par  le  comte 

O’-Hler  de  Grandpré.  Paria,  1899,  9 vol.  ln-8. 
8830  Villebr.^nELLii  lypbis  balavus,  slve  de  uavi- 
gatione,  etc.  Lugd.-Ratav,,  1698,  iu-8> 

8800  Hl'lb9i  sdcnita  navalis.  Pet^opo^i,\^^q,  9 vol. 
ln-8.  (!g. 

8801  Examen  marillmo,  por  D.-J.  Juan.  Moilrid, 
17C1,  9 vol.  in-8. 

8809  La  théorie  du  navire,  par  M.  le  marquis  de 
PoteraL  Paris,  i890,  9 vol.  in-8.  0g. 

8803  L’art  de  la  marine,  par  Rommiu  La  Rochelle, 
1787«  lu-â. 

8808  Mémoires  éelatifs  8 la  marine,  par  AnL  Thé- 
venard. Paris,  1800,  8 vol.  Iii-S. 

88d5  Étodossur  1a  marine  militaire,  par  de  Lespl- 
nasse  Foumartin.  Paris,  1889,  lii-A.  ^ 

A.  CoaUrarUoB,  iBUâlItUon  et  HuunTrt  de»  vMMMns. 

8860  Traité  du  navire,  de  sa  construction  et  de  ses 
mouvements,  parBougucr.  Par/i,  178O,  ln-8.  flg. 

8807  Élemeulsd’architecture  navale,  par  Duhamel 
du  Monceau.  Paris,  1757,111-8. 

8808  Théorie  de  la  construction  et  de  la  manœuvre 
des  vaisseaux,  par  L.  Kulca.  Paris,  177O,  in-8. 

880g  Traité  de  la  construction  des  vaisseaux,  par 
du  Mailr.  de  Goimpy.  Paris,  1776,  in-8. 
887oFr.-H.  Chapman, arcliitcctura  navalis.  iiolm., 
1768,  In-fol. 

8871  Essai  sur  rarchiteeture  navale,  par  Vial  du 
Clairbols.  Brest,  1776, 9 vol.  In-H.  dont  i de  pl. 
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887A  Traité  de  U cuustructkm  des  vaisseaux,  par 
le  même.  Paris,  1787-1805,  >9  xol.  ln-8. 

8875  Stalkaitt’s  naval  architecture.  London, 
1787,  9 vol.  in-fol. 

8878  Eléments  and  practice  of  naval  arcblleclure. 
London,  i8o5,  gr.  lu-8. 

H875  A ircatise  on  Üie  science  of  shlpbuilding,  by 
Isaar.  Blackburn.  London,  1817,  lu-8. 

H876  Guide  pratique  de  l’architecture  navale,  par 
M.  Mazaudicr.  Toulon  et  Paris,  i8S5,  li>-8  el 
atlas. 

8)77  .Marine  militaire,  par  OzAXMEralné,  pet  ln-8. 

8870  Collection  de  toutes  les  espèces  de  bdtimenls 
de  guerre  et  de  batiments  marchands  qui  navi- 
guent sur  l’Océan  cl  la  Méditerranée,  dessinés 
d'après  nature,  par  Bcaugean.  Paris,  1818,  ln-8. 
obi.  (79  pl.  et  un  texte  expIicaUf.) 

H878*  Essai  surlacoDstructlou  navale  des  peuples 
extra-europ«<ens,  ou  collection  de  navires  et 
pirogucscoiistruils  (taries  habitants  de  l’Asie  et 
de  la  Malaisie,  du  Grand-Océan  et  de  l'Amérique, 
mesurés  et  dessinés  par  M.  Paris.  Paris,  A,  Ber- 
trand, i883,  gr.  in-fol.elatlasdepIusdeiSopl. 

H879  Traité  de  la  mature  des  vaisseaux,  par  For- 
fait. Paris,  1788,  ln-8.  — 9*  édiL,  corrigée  et 
augmentée  parM.  Willaumex;  suivi  d’un  mé- 
nmire  sur  le  système  de  construction  des  mAts 
d’assemblage,  parM.  Rolland.  Paris,  i8i5,ln-8. 
Qgurcs. 

8880  Mémoire  sur  l'exploitalJoh  de  la  mituredans 
les  Pyrénées,  par  Le  Roy.  Pana,  1770, io-A.  fig. 

8881  Traité  de  la  fabrique  des  manœuvres,  par 
Dcuamex  du  Monceau.  Paris,  1769,  9 tomes  en 
I vol.  in-8. 

8.8Bd  De  la  nianœuvro  des  vaisseaux,  parBougucr. 
Paris,  1757,  ln-8.  fig. 

K883  Le  manœuvrier,  par  Bourdé  de  Vllle-Uuet. 
Paris,  1769,  ln-8.  fig.  — Édit,  augmentée.  1S18, 
aussi  18S9,  ln-8. 

H883*  Manuel  du  marin,  par  le  même.  Lorient, 
1773,  9 part.  in-8. 

8888  Traité  de  manœovre  pratique  (en  turc),  par 
Tbcccet.  Constantinople,  1787,  ln-6, 

8885  The  Eléments  and  practice  of  rigging  and 
■vraiiianship.  London,  1798,  9 vol.  in-8.  Ûg. 

8880  RcOcxlonrs  sobre  las  maqulnas,  y maniobraa 
del  liso  de  a bordoordcnadas,porD.  Fr.  Ciscar. 
Madrid,  1791,  In-A. 

S887  Traité  du  gréement  des  vaisseaux,  par  Lss- 
CALLÎCJI.  Parts,  1791,  9 vol.  ln-4. 

8888  Manuel  du  gréement,  par  F. -A.  Coste.  Paris, 
1096,  ln-8. 

8889  Arrimage  des  vaisseaux,  par  de  Missressv. 

1789,  in-8. 

H890  Installation  des  vaisseaux,  (>ar  de  Missibsst. 
Paris,  1799,  IfH». 


e.  Nivi|i»Uoii  ;PUotssi-,  Vents,  M&réM;Ticll<}u*  luvtle 
et  SifMut. 


84gi  Grant  routier  el  pilotage...  par  P.  Gakcie. 
Rouen  (vers  i59i),  ln-8. 

8893  Arlc  de  navegar,  imr  P.  de  Mxdina.  Cordoca, 
i585,  In-fol. 

8893  Insirncion  natithica.  por  D.  Gaboa.  Mexico, 
IJ87, ln-8. 

8898  Arte  de  uavf^ar,  por  Man.  Pountel.  Lishoa, 
1719,  In-fol. 
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8&95  Nouveau  traité  de  navigation,  par  Bougiicr. 
Puri»^  17.^3,  lig. — I^eméinc,  rrvu  et  abrégé 

l»ar  La  CalUe,  édition  augineulée  de  notes  par 
de  Lalande.  Parité  t7ga,  in>«.  flg. 

HègO  Keiiiarque  sur  la  navigation,  par  de  Radouay. 
Paris^  1737»  ln-/|. 

84gd*NaTigacion,  por  Jos.iionxaiea..Vâfn7â,  178A, 
IihToI. 

t)4p7  J.  RoBcitTSON’sciementsof navigation.  Lond.^ 
i8o3,‘ln-8. 

* (UIgS  Guide  du  navigateur,  par  Lévéque.  Annfri, 

J770i  lt>^. 

Traiado  de  navigacion,  por  D.  Jos.  de  Hki«- 
oozA.  tfadr/d,  1787, 1 vüL  io-A. 

8doo  Leçons  de  navigation,  |>ar  Dulague.  Pmris^ 
181A  (ou  g*  édit.,  augmentée  par  Ulouet,  182S), 
iu-8.  lig. 

8501  Traité  de  navigation,  par  du  Boor- 

gueL  Pnri$y  1806,  ln*A.  llg. 

• 8509  Traité  élémentaire  de  navigation,  par  Jacq.* 

Fr.  Lcscan.  Bordeaux  ci  Paris^  i893  et  (suppl.) 
1894,  in>8.  flg. 

8505  Traité  de  navigation,  par  C.-F.  Fournier, 
y édit.  SainhMahy  i83g,  in-8.  flg. 

85o)  Séances  natiUques,  ou  traité  élémentaire  du 
vaia«eau  en  mer,  par  P.-M.-4.  de  Boniicfouv, 
3*  édit.  TouioHy  i83i,  in-8. — Nouvelles  séances 
nautiques,  ou  traité  éléuicnlalrc  du  v abscau dans 
le  port,  par  le  même.  PariSy  1897,  iii-8. 

85o.*>  Le  parfait  capitaine,  ou  guide  des  cummer* 
çants,  armateurs,  navigateurs,  etc.,  par  le  che- 
valier Lagetde  Podlo,S*édlt.  Pari/,  i838,io>8. 

8506  A lreati«ie  on  navigation  and  uautlcal  astro- 
nomy,  by  Rlddle,  9<t  edil.  Lond. , 1 83 1 , gr.  in-8. 

8507  Tlie  shipiuastcrasslsfantandowncr'sinanuel, 
hy  Üav.  Steel,  iwentlelh  édition  arranged  by  J. 
Stikeman.  Londotty  i839,gr.  in-8. 

85oH  Treatlse  on  navigation  by  steam-englne , by 
J.  Ross.  i^ndoHy  i8‘i8,  ln-4.  — Voir  le  n*  8816. 
8&og  Mémoire  sur  les  bateaux  a vapeur  des  États- 
Unis  d'Amérique,  avec  un  appendice  sur  di- 
verses machines  relatives  h la  marine,  par  M. 
Marestier;  précédé  du  rapport  fait  5 l’Institut 
sur  le  tnéiiioire.  PariSy  i89A,  ln-&.,  et  allas  lu-foi. 
de  17  pl. 

8510  Traité  élémentaire  d'hydrographie  appliquée 
5 toutes  les  parties  du  pilotage,  par  Lassalc. 
PariSy  1817,  ln-6.  flg. — Voyex  les  818A, et 
aussi  ig7‘i5et  suivants. 

85 1 1 Cours  complet  d’observations  nautiques,  avec 
les  notions  nécessaires  au  pilotage  et  au  cabr>- 
lage....,  par  M.  Ducom.  Bordeaux^  i836,  tn-8. 
(Déjà  publié  en  1890.) 

85i9  Tliéoiie  des  vents  et  des  ondes,  par  de  La 
Cnudraye.  ParfSy  an  x (1809),  in-8. 

85i3  Tableau  des  vents,  des  marées,  etc.,  par 
Homme.  PariSy  1811,  ou  1817,  9 vol.  iii-8. 

8.J1A  Observations  on  the  winüs  and  nioiisoons, 
by  Cap|>er.  Loitdon  ,1801,  in-A.  flg. 

85ij  De  la  tydologie,  ou  delà  science  des  marées, 
mémoire  en  forme  d'instriieiion,  par  le  cheva- 
lier de  Sade.  LondreSy  i8io-j3, 2 vol.  in-8. flg. 
(Origiof  dr  la  boutauli*,  Toyei  le*  n.  SüSVO  et  taiTanU.) 

8.>i8  L’art  des  armées  navales,  par  le  P.  IIoste. 
l^oity  1797,  In-fol. 

8Ô17  Tactique  navale,  par  de  Morogues.  Parity 
1763, i»-A. 

85i8  Inlro<liictloii  A la  tactique  navale.  Brnty  1787, 
li>-A. 


85igTactlqiie  navale,  par  le  C.d'Antblimunl.pArfV. 
1788,  hi-A.  flg. 

8590  J.  Clbae's  essay  on  naval  lactics.  Londoity 

1897,  In-8.  , 

8591  (’xiurs  éiémenlaire  «le  lacllqae  navale,  par 
M.  Audibert  Ramatuxlle.  Paria,  1809,9  vol.  lu-A. 

8599  A treatlse  on  naval  lactlrs,  coiuaining  a new 
and  easy  mode  wbereby  every  evolutiiMi  thaï 
can  be  performed  by  fleets  and  tca  roay  lie  re- 
pnisenicd  (o  the  eyc,  by  capt.  J.  Ilamstead. 
LondoHy  1808,  gr.  Iii-A.  flg. 

8593  Tactique  navale  A Tusage  de  la  marine  fran- 
çaise. PnrUy  imprim.  roy.y  i8S9,gr.  io-A. 

859A  Système  complet  des  signaux  de  Jour  et  de 
nuiu....  A l’usage  des  navigateurs  de  toutes  les 
nations,  par  Lev  iti-Joergea  Rohde,  trad.  en  fran- 
çais, par  MM.  Constant  Vllsoel  et  Mcldoia. 
PariSy  18SS,  ln-8.  (Publié  aussi  en  danois,  en 
anglais  et  en  allemand.) 

8535  Livre  des  signaux  de  nuit  cl  de  brume,  A 
l'usage  des  vaisseaux  de  guerre  français.  Parity 
1831,  3 vol.  In-A. 

8536  Tactique  des  signaux  de  jour,  de  nuit  et  de 
brume,  A l’ancre  et  A la  voUe,  par  le  comte  de 
Burgues-Misslessy.  Parity  fmfr/m.  ray. y 1826, 
gr.  ln-8. 


d.  Tables  «raaafe  pear  U iMTlfaUon  (roir  la  a.  SSSS)  ; leaini- 
n«aU  poor  la  dcianaination  dea  lca(Uudet.  (Voir  a.  subi.) 

8537  Tables  for  correcUng  the  apparent  distance 
of  the  moon  and  star,  etc.  Cambridyty  1773, 
ii>-fol. 

8538  GeitsnAL  tables  usefui  for  findlng  llie  longi- 
tude. LondoHy  1787,  in-fol. 

85aoMARGeTT’slongUude  tailles.  Lond. y i7go,in-A. 

8530  MARcrrr's  horary  tables.  Gr.  In-fol. 

8531  Tablas  para  vaiios  usosdela  navigacion,  por 
D.-J.  de  Mexdoza.  Madridy  1800,  In-fol. 

8539  Mesdoxa's  tables  for  facllitaiingthe  calcula- 
tions of  nautlcal  astronomy.  LondOMy  1801 , in-A. 

8533  Tables  for  navigacioo,  etc.,  by  MeKDozA. 
LondoHy  i8o5,  In-A. 

853A  Mackay’s  ihcory  ami  praeüce  of  flnding  the 
longitude.  Aberdfeny  1801,  3 vol.  in-8. 

8535  Recueil  de  tables  utiles  A la  navigation,  par 
C.-R.  Malenas.  Au  Havre  y i83A,3  part.  ln-8. 

8536  Problèmesd'astronomle  nautique  et  lie  navi- 
gation , avec  la  description  des  instruments  et 
un  recueil  do  tables,  par  <j.  Guépralte,  3*  édit. 
Brest  y 1 893, 9 part.  ln-8. — Additlims,  1 837,  ln-8. 

8537  Rclaircisscmenlssur  l’Invention  des  nouvelles 
machines  pour  la  détermination  des  longUudc>s 
en  mer  par  la  mesure  du  temps,  par  Bcrlhoud. 
PariSy  1773,  In-A. 

8538  Traité  des  horloges  marines,  par  le  même. 
PariSy  1773,  In-A.  fig. 

8.53g  De  la  mesure  «lu  temps,  par  le  même,  ou  sup- 
piémeiit  au  traité  des  horloges  marines.  Paru, 
1788,  In-A.  flg. 

85Ao  L(*s  longitudes  par  la  mesure  du  temps,  par 
le  même.  Paris,  1775,  In-A. 

85Ai  l.a  me<iure  du  temps  appliquée  A la  navlga- 
liiin,  par  le  même.  Paris,  1789,  In-A. 

83A‘t  Traité  des  montres  A longitude,  avec  la  suite 
et  le  supplément,  par  le  même.  Porfa.  I7g3-g7 
«U  i8(»7,  in-A.  (Le  supplément  a été  réimpr  en 
1838.) 
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F.  An  tiilUlalre. 

a Hitlo^rc  i^oArmlv  et  ptrticullèr*  ; 4rt  oùliUlrcdeteociei»; 
4rt  miliUire  de»  ChlnoU. 


8iA3  lllUolre  de  la  guerre,  a>ec  desrédrxionftsur 
l'origine  ul  les  progrès  de  cet  art,  par  Henelon  de 
Horaiige  de  Perrin  (ou  plutôt  Peyrios).  Paris, 

17\1, ID*1S. 

Hbnh  Kssal  historique  sur  l'irtde  la  guerre, depuis 
sou  origine  Jusqu'il  nos  Jours,  par  d'Kcrainiucr' 
ville.  Porta,  i7$)HK>.  d vol.  In-ô. 

83A5  Essai  sur  l’blslolre  générale  de  l'art  militaire, 
de  son  origine,  de  ses  progrès  et  de  ses  révolu- 
tions, par  le  baron  (^arrlon  Msas.  Porii,  iSuS, 
a vol.  in-8.,avec  ift  pi. 

85AG  Parallell  militari  deile  milizle  aiiticlic  cou  le 
moderne,  da  Fr.  Pathizi.  Aomo,  i!>9è,  iu-fol. 

83â7  H-  Hugo,  de  mllitla  equestri  anliqua  et  nova. 
Antvârpitry  iô3o,  in-fu). 

8ÔÔ8  IVIc.  Eptori  de  studio  mtUtarlUbrlIV.  iU)nd., 
i05é,  indbU 

85(i9  Mémolrea  uiliUlres  sur  les  Grecs  et  les  Ro> 
mains,  par  Ch. Giisciuiio.  toi/oyc,  i75S,atouj. 
en  1 vol.  In-A. 

8550  Recherches  d'antiqtiitésniilUaires,  par  de  Lo- 
Loox.  ParlSy  1770,  In-è. 

835i  Mémoires  sur  plusieurs  points  d'antiquités 
militaires,  par  GüiscnABD.  Brrlirty  1773,  In-a. 

8553  Défense  du  chevalier  Folard,  par  de  Lo-Looz. 
nouiUoHy  1778,  lii*8. 

8553  Observations  historiques  et  critiques  sur  les 
commentaires  de  Folard  et  snr  la  cavalerie,  par 
lecomte  de  Rrézé.  Turfny  1773,  9 vol.  ln-8.  lig. 
(Voyez  pour  le  romuientairc  de  Folard  au  mot 
Pouwios.) 

8551  Histoire  des  campagnes  d'Annihal  en  Italie, 
pendant  la 9*  guerre  punique,  suivie  d'uu  abrégé 
de  U lactique  des  Grecs  et  des  Romains,  par  le 
général  Guillaume  de  Vaudoncourt.  J/f /tus,  1813, 
S vol.  in>8.  et  1 vol.  de  pl. 

8555  .Notes  sur  le  géuiot  la  discipline,  etc.,  des 
ÉgypUens,  des  Grecs,  etc,,  par  de  Salnl<Cyr. 
Paris,  1763,  ln-8. 

8556  Traité  sur  l'art  des  sièges  et  sur  les  machines 

des  anciens par  Joly  de  Maizeroy.  Paris, 

1778,  in>8.  fig. 

8557  Poliorcétique  des  anciens,  ou  de  ratlaquc  et 
de  la  défense  des  places  avant  l'invention  de  la 
poudre,  par  M.  Dureau  de  Lamalle.  Paris,  i8iq, 
ln-8„  Cl  atlas  do  7 pl.  ln-4.— Voir  lo  n*  5716*. 

8558  Bibliothèque  militaire,  par  Liskenne  et  Sau- 
vai! (traduct.  de  Thucydide,  Xénopbon,  Arrien, 
Polybe,  César,  Vegèce,  Onosander,  l'empereur 
I.éoiiJ.  Paris,  i835,  gr.  ln-8.  tom.  1 et  9. 

8559  AanuRi  ars  lactica,  aeJes contra  Alanos,  etc., 

gr.  et  lat  16SS,  ln-8. 

8560  Æliani  de  niilitarlbus  ordlnibus  Hb.  Penetiis, 
1559,  3 part,  in-6- 

8501  Institutions  militaires  de  l'empereur  Léon, 
trad.  en  français,  par  Joly  de  Maizerov.  Paris, 
1770,  9 vol.  in-8. 

8569  PoLYÆai  stratcgcmala,  gncce. 

8563  Commentaires  sur  la  défense  des  places,  trad. 
du  grec  d'ÆscAS  le  tacticien,  par  de  Beaiisobrc. 
Amstrrd^,  1767, 9 tom.  en  1 vol.  In-Ô.  — Voyez 
POLYSIUS. 


ET  ARTS. 

8508  OnosASoat  stral^ctktts,  gr.  et  lit. 

1599,  ln-8 

8565  Anil  Mciasdbi  fragmenta  Icgum  de  re  mlll- 
lart.  iJpti<r,  1759,  ln-8. 

K566  Heiosis  Cteslbil  tellfactlva.  Auç.-PindeiU, 
1616,  ln-8. 

8567  VcTcai»  de  rc  militari  scriplorcs.  (Voiries  srL 
CÎbsvk  et  RonAN.) 

8568  F.  VcGETii  de  re  militari  llb.  V. 

8569  Commentaires  sur  Végète,  par  TcIipin  de 
Caissé.  UOHtargis,  1779,8  vol.  ln-8. 

85~o  Frontini  slratcgenialum  llb.  IV.  Lugd.-Bat., 
1731,  in-8. 

8571  Moui'.HTts,de  remllitari,  etc.  Fèfief.,1 878,  ln-8. 

8579  .Art  militaire  des  Chinois,  ou  recueil  d'anciens 
traités  sur  la  guerre,  trad.  par  le  P.  Amyot,  pu- 
bliés par  de  Guignes.  Paris,  1779,  in-8.  flg.  — 
Supplément.  Paris,  1789,  ln-8.  dc89pp.«  avec 
3o  pL:  ou  dans  ica  Mémoires  sur  les  Chinois, 
tom.  Vil  et  VIll. 


è.  Tnilé»  aénéraax  tar  l'trt  miliUire  uodenu 

8573  Panoplie,  ou  réunion  de  tout  ce  qui  a traU 
à la  guerre,  par  J.-B.-L.  Carré.  Chàlons~swr~ 
Uarne,  1795, 9 vol.  in-ô.  lig. 

8578  Ubro  de  re  militari,  composlo  da  Paris  de 
PiTEO.  (Seapoli,  1871),  Iu-fol. 

8575  R.  Valturu  de  re  militari  llb.  XII.  Venetiis, 
1879,  In-ful. 

8576  P.  Moirrii  cxcrclUorum  aiquc  artls  milltaris 
coliccianca.  .VetUoIani,  1509,  In-fol 

8577  La  nef  des  princes  et  des  batailles  de  noblesse, 
par  Rob.  de  Balzac.  Lyon,  i509,  ln-8. — A l'art. 
(.UAMFiER  (aussi  au  n*  3989). 

8578  l>e  iloziEE  des  guerres.  Paris,  iu-8.  goih. 

8.'>79  hsTRUCTfon  de  chevalerie  cl  exercice  de 

guerre,  (lar  K.-J.  Paris,  ln-8.  golh. 

8579*  Libro  del'  artc  de  la  guerra,  di  N.  Machia- 
vcLU.  Firenze,  i58t,  in-K. 

8580  Tratadü  del*  esfuerzo  bolico  berolco,  por  J. 
Lopez  de  Palacio  Rublo.  Aiadrid,  179S,  in-8. 
(l.a  i*«  édition  est  de  i598.) 

8581  Instruction  de  toutes  manières  de  guerroler 
...  par  Geor.  Vivien,  .-tnciers  (l563),  pet.  In-ta. 

8589  litSTnrcTioxs  sur  le  fait  de  la  guerre  (par  G.  du 
Bellay  de  Langey).  Paris,  i588.  Iii-fol. — Voir 
l'article  Rabelais. 

8583  La  Fatistlna  dl  Mtrrio  Justinopolitano.  Fr- 
nezia,  i56o,  ln-8. 

8588  Kricgssbucb,  von  L.  Frosspcrgrr.  Fi'ancof., 
1573,  S part,  en  1 vol.  In-fol. — Voir  le  n*  10337. 

8585  Vou  der  Hocbberbûmpten...  kuusl  der  l\ey- 
terey...vouUoawABTVon  Uohenburg.  Tegsmset, 
i5t7,  in-fol. 

8585*  Ckl'a  cauallcrla,ctc.,  von  G.-E.  I^ehxetsqi. 
{Bemlingen),  lOog,  in-fol. — Voir  le  ti*  10998*. 

8586  Theorlea  y pracllca  de  guerra,  por  Bent.  de 
Mendoza.  Madrid,  1577,  in-8. 

8587  La  milice  fraoçoisc  réduite  à l’ancien  ordre 
cl  discipline  militaire,  par  de  MosTcoiuiEaY. 
Paris,  1618,  pcL  in-8. 

8588  Les  mémoires  du  marquis  de  Feuquières, 
contenant  des  maximes  sur  la  guerre,  etc.  Lon- 
dres. 1736,  in-8.  ou  8 vol,  in>i9. 

K08g  MoNTECictLi  coniineiitaril  bcllki.  F/cnmc- 
Austrirr,  1718,  io-fol. 

H5oo  ('oinmeiiialres  sur  les  iiiémolros  de  Monte- 
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cucull,  par  Titipin  dc  Ca»sé.  /*ari«, 
ln*A. 

8^)  Réflexions  mlllialrcs  et  |>olhiqucs,  tradullrs 
de  Tespaftnol  du  marquis  de  Santa-Cnu  (par 
de  Venty).  PariSy  i‘;35,  ii  vol.  In-ia , ou  La 
Haye,  1771, 19  sol.  lu-19. 

Mes  rêveries,  ouvrage  posthume  du  comte 
de  Saxe.  Paris,  1757, 9 vol.  liWl. 

S5gQ*  Art  de  ta  guerre,  par  de  Piyséoia.  Paris, 
1748,  la-fol. 

Essai  sur  Part  de  la  guerre,  par  Tiepir  de 
Catssé.  Paris,  9 vol.  in-4. 

B )g4  Introduclloii  à l’élude  de  Tari  de  la  guerre, 
|tar  de  La  RocliC'Aymon.  fÿWmar,  iBoS,  â >ol. 
in-8.,  et  atlas  ln>Tol. 

B3q5  Traité  élémentaire  de  Part  mllllairc  cl  de 
fortlflcatlon,  par  Gay  de  Vemon.  Ports,  iBo5, 
9 vol.  in-A.,  ou  BfuxelUs,  1 B3S,  9 vol.  tn-B.  flg. 

B5q6  Cours  élémentaire  d'art  et  d’hisloirc  mili- 
taire, A l’usage  des  élèves  de  l’8rolc  spéciale  mi- 
litaire, par  J.  Rocquancouri.  Paris,  iBSi-SUi 
A vol.  Id-B. 

B^7  Correspondanresur  l’art  de  la  guerre  (par  Le 
MlcIiaudd'Arçoo}.  Bouillon,  1774,9  part.  Id-B. 

BAyS  Examen  critique  du  militaire  fraiiçols,  parle 
baron  de  B.  (Boban).  Genève,  1781,3  part.  I0-8. 

B3yg  Préjugés  et  fantaisies  militaires,  par  un  offi- 
cier AutHcliicu  (le  prince  de  Ligne).  Kralotel- 
hota,  17B0,  9 vol.  In-B.  Qg. 

BOoo  Esprit  du  système  de  guerre  moderne,  par 
un  officier  prussien  (^I.-Gulll.  de  Bulow),  tra- 
duit de  l’alleuiand  (par  Tranchant  de  Laverne). 
Paris,  an  xi  (1801),  iu-8.,  avec  58  fig. 

8601  Considérations  sur  l'art  de  la  guerre,  par  le 
général  Rognlai,  3*  édit.  Paris,  1890,  ln-8. — 
Réponse  aux  notes  critiques  de  Napoléon,  sur 
l'ouvrage  ci-dtssus.  i893,  ln-8. 

8609  Ma.mexe.xt  des  armes.  1793,  in-ful. 

e.  AdmJnUtrtUoa  oülluir*  ; lf<>UR|ri>«. 

8803*  Coursd’étudessur  l’admlnlslraüon  militaire, 
par  P.-A.  üdicr.  Paris,  1894-95,  7 vol.  ln-8. 

80o3  Tralié  générai  dessubslsiances  n>HlUlres,par 
Dcpaé  d’Auinay.  Ports,  1744,  9 part  eu  1 voL 
ln-4. 

Mo4  Jounial  militaire.  Paris,  npo-iSAo,  110  vol. 
ln-8.,  y compris  7 vol.  de  supplément, et  les  ta- 
bles. (Se  continue  4 raison  de  9 vol.  par  année.) 

B6o5  MéxoBiAL  de  roffirlcr  du  génie.  Paris,  i803 
et  ann.  sulv.,  19  part.  ln-8. 

B0o5*  Mémomal  du  dépôt  général  de  la  guerre. 
iB95'4o,  7 vol.  in-4. 

BÔ06  Mémorial  des  camps,  recueil  à l'usage,  des 
officiers  de  l’armée  de  terre,  ])ar  U.  Urbain. 
Paris,  1898,  ln-8.  flg. 

BO07  Mémorial  de  Pofflcicr  d'élal-major  en  cam- 
pagne, ou  recueil  de  doenmenis  niiles  pour  faire 
la  guerre,  par  Laveme.  Paris,  188S,  ln-8,  flg. 

d.  TseÜqM,  Stntegta,  HaDoraTr**. 

B0oB  Œuvres  militaires  de  GnaniT.  Paris,  iBoS, 
voL  In-B. 

HÔ09  Essai  de  tactique  (par  le  même).  Porii,  1779, 
in-4.,  ou  9 vol.  In-B. 

Adio  Cours  de  tactique  litéurique,  pratique  et 
lilstoiique,..  .par  Paul-Gédéon  Joly  de  Malterov . 


^’ancy  et  Paris,  17BB  (aussi  1776),  9 vol.  ln-8. 
flg.  — Suppicincni,  »qoo,  9 vol.  In-B.  tlg. 

-8Ô11  Théorie  de  la  guerre,  park  iTiéoic.  Lausanne, 
1777,  In-B.  flg. 

8619  5léiuoire  sur  les  opinions  qui  partagent  Ica 
mlillairea,  suivi  du  traité  des  armes  défensives, 
par  le  même.  Paris,  1773^  ln-8«  flg. 

8O1 3 Traité  des  grandes  opérations  militaires,  con- 
tenant riiisiolre  critique  des  guern*s  de  Fré- 
déric II,  comparées  au  système  moderne,  par  le 
général  Joiuini,  3*  édit.  Paris,  i83o,  3 vol.  ln-8. 
avec  un  alias  militaire  composé  de  9Ô  pl.  et  un 
cahier  de  légende.s.  On  y Joint  Tableau  analy- 
tique des  principales  combinaisons  de  la  guerre, 
etc.  1818,  ln-8. 

8614  Précis  de  l’art  de  la  guerre,  ou  nouveau  ta- 
bleau analytU|iie  des  |>iincipalcs  combinaisons 
de  la  stralv^lc,  de  la  gniiideTaclIque  et  de  la  (>o- 
liiique  miliiairc,  par  le  général  Joiiiiiil.  Paris, 
18S8,  9 vol.  iti-8. 

60i5  Principes  de  la  stratégie,  développés  par  la 
relation  de  la  campagne  de  179Û,  par  le  prince 
CB.tBtEs-Loiisde  Lorraine,  areliidec  d'Autriche. 
Paris,  1818,  3 vol.  ln-8. — Voir  le  n*  8758. 

8616  Traité  de  tKlIque,  par  Ch.-Gabr.  d'Arsac, 
marquis  de  Teruay,  revu,  corrigé  et  augmenté 
par  Fréd.  Koch.  Paris,  i839,  9 vol.  ln-8.,  et 
atlas  In-fol. 

8617  Examen  raisonné  des  propriétés  des  trois 
armes  différentes,  de  leur  emploi  dans  les  ba- 
tailles , etc.,  par  Okouneff.  Paris,  i839,  in-8. 

8O1B  Tactique  des  trois  armes,  par  Decker,  irad. 
de  l’allemand  par  le  colonel  Fr.  do  Brack,  et 
augmentée  do  noies  critiques.  Paris,  i630  et 
ann.  sulv.,  3 vol.  iii-8.  fig. 

8O19  Statique  de  la  guerre,  ou  principes  de  stra- 
tégie et  de  tactique,  démontrés  par  la  statique, 
par  ReveronI  Satnt-Cyr.  Paris,  1896,  In-B.  fig. 

8690  Essai  sur  les  batailles,  par  de  Griinoard.  Paris, 
1773,  ln-4. 

8691  Idées  d’nn  militaire  sur  la  disposition  des 
troupes  confiées  aux  jeunes  ofllcleit,  par  Fossé. 
Paris,  17B3,  iii-4. 

8699  Le  guide  des  officiers  particuliers  en  cam- 
pagne, par  Lacuée  de  Ceûac.  Paris,  1785,  ou 
181 5,  9 vol.  in-8. 

8093  Essai  sur  la  petite  guerre,  par  de  I.a  Roche. 
Porfs,  1770, 9 vol.  in-i9,flg. 

8694  Traité  théorique  et  pratique  des  opérations 
secondaires  de  la  guerre,  par  ÈALLraiAiiD.  Paris, 
1895,  9 vol.  iii-B.,  et  atlas  de  4opt.  ln-4. 

8695  De  la  cavalerie,  ou  des  cliangcincnls  néces- 
saires dans  la  coin|>osl(ion  cl  nnsirucüon  des 
troupes  4 cheval,  par  le  comte  de  La  Rocbc- 
Aymon.  Paris,  1B9B,  9 tom.  en  3 vol.  lu-B. 

8090  Reniar(|ues  sur  la  cavalerie,  par  le  général 
Warner)',  nouvelle  édition,  arcom|>aguée  de 
notes  et  d'un  chapitre  supplémentaire,  par  un 
officier  général.  Pari*#,  1B98,  ln-19. 

8697  Tactique  de  la  cavalerie,  suivie  d'éléments 
de  manceuvrea...  parle  comte  de  Bismark,  trad. 
de  rallemand,  revue  et  corrigée  par  Max. -J.  de 
Sebaueoburg.  Strasb.,  1891,  lo-8.,  avec97  pl. 

B698  De  l’emploi  de  la  cavalerie  4 la  guerre,  |>ar 
le  baron  de  Schauenbiirg.  Paris,  1888,  tn-8., 
et  atlas  de  64  pl. 

8699  Différentes  attitudes  de  la  cavalerie  cl  de 
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llnfanicrlfîydessliiécrseigravdM  par  Parbocel. 
(ir.  ln-4.  • * 

((^ralcrip,  rafet  £<]uitaÜoa,  n.  lOQiS  et  »h1t.] 

S65o  Traité  de  la  tactique,  publié  par  Ibbabim 
KOTctiili.  f irnn^,  1769,  lii-é. 

A63i  Diatribe  de  ringénlour  Seid  Moustanba,  sur 
l'état  actuel  dv  l'art  militaire,  etc.,  il  C^nslaD' 
Unopte.  Srufar,  iSo5,  lu>8. 

8631  Traité  sur  la  guerre  contre  les  Turcs,  du 
iiculcnant-général  prussien,  baron  de  Valcntiiii, 
trad.  de  l'allern.,  par  L.  Blessun.  Brr/tn,  fYnrArr, 
i83o,  in-8.  (ig.  — Sur  les  Cliinois,  voir  les 
ti"*  8571  cl  38303. 
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8633  nisloire  du  corps  du  génie,  des  sièges  et  des 
travaux  qu'il  a dirigés,  etc^,  depuis  roriginc  de 
la  roriiflcation  moderne, Jusqu'à  Louis  XIV,  par 
le  général  Alleut.  Parité  i8o5,  ln>8. 

863A  Ux  science  des  ingénieurs,  par  BéLioon. 
Parité  173g,  ou  nouv.  ^it.,  avec  des  notes  par 
M.  Navicr,  P«ri#,  i8i3,  In-é.  flg. — Voir  8800. 

8635  OKuvrea  diverses  de  Délidor.y^MSfmf.,  1766, 
io-8. 

8630  Dictionnaire  de  l'Ingénieur,  etc.,  par  le 
mémo.  Partie  1768,  ln-8. — Voir  le  n*  8798. 

8637  L'Ingénieur  en  campagne,  par  Clalrac.  Parité 

In-ft-  ÛK* 

8638  Aide-mémoire  portatif  à l'usage  des  officiers 
du  génie,  par  te  capitaine  Laisiié,  a*  édit.  Ports, 
18A0,  liM3,  avec  100  pl.  — Voy.  le  n*  8689. 

863g  Mémorial  pour  les  travaux  de  la  guerre,  par 
G. -II.  Dufour,  3*  édition.  Genève^  i83i,  in-8.  flg. 

86éo Traité  du  lavis  des  plans,  appliqué  aux  rccon- 
oaissances  militaires,  par  Lespinasse.  Porif, 
1801,  aussi  1818,  ln-8. 

80ài  Essai  sur  les  principes  de  la  construction 
des  ponts  militaires,  et  sur  les  passages  des 
rivières  en  campagne,  par  Howard  Douglas, 
trad.  de  l'angl.  par  J.-P.  VaiUauL.  Pons,  1834, 
in-8. 

864i*  Essai  d'une  instruction  sur  le  pass.ige  des 
rivières  et  la  construction  des  pouls  militaires, 
par  Haillot.  i8S5,  ln-8. 

8C4u  Vaixo,  libro  continente  appcrtineallo  a capi> 
tanli,  rctenere,  et  forlifleare  unacUta...  Prnrf., 
iSag,  io-8. 

8643  Kortification,  architecture,  perspective  et 
artifices, etc., de  J.  Perret.  Porfs,  i5g4f  ou  lOoi, 
in-fol. 

8644  Archiieltura  mtlitare,  da  Fr.  de  Marchi. 
Itrescia^  169g,  fn>fot. 

8645  Nouvelle  manière  de  fortification,  par  J. 
llRioTS.  3fet2y  1666,  ln-4. 

8646  Mémorial  pour  la  Âirtificatlon  permanente 
et  passagère,  par  Cormoutalngnc.  Porii,  1809, 
ln-8.  flg. 

8647  Mémoires  sur  la  fortification  perpendiculaire, 
par  plusieurs  officiera  du  génie  (rédigés  par  de 
Foiircroy).  Paris,  1786,  io-4.  flg. 

8648  La  fortification  perpendiculaire,  par  de 

.MoTtTAtEMBERT.  POTtS,  1776,  11  VOl.  IU-4. 

804g  Essai  de  fortification,  d'attaque  et  défense 
dt«  places,  {lar  Bousmard.  Berlin,  1798,  A vol. 
in-4.,  et  atlas  ln*fol.,  et  Paris,  i8i3,ou  3*  édit. 
1838,  4 vol.  ln-8.,  et  atlas. 


8650  Traité  dé  forilflcailon,  par  Nolset  Saint- 
Paul.  Paris,  1809  (ou  3*  édition,  1917),  3 vol. 
ln-8.  fig. 

8631  Méthode  de  fortification,  par  le  Pr.  Ernest 
d'AtftcsRKRn.  Paris,  i833,  lu-4. 

8653  Art  de  la  fortification  appliqué  4 la  défense 
des  places,  par  le  même,  f'icitnc,  In-fol. 

8653  Cours  élémentaire  de  forllficalion,  à l'usage 
des  élèves  do  l’école  militaire,  par  Savart, 
3*  édition.  Paris,  i83o,  3 vol.  ln-8.  Ug.  , 

8654  Cours  élémentaire  de  forlificatloa par 

M.  J.  Imiiert,  3*  édition.  Paris,  i833,  in-fol. 

8655  Do  la  fortllicaiioii  ordoimée  d’apr^  les  prin- 
cl{>es  de  la  stratégie  et  de  la  balistique  moder- 
nes, par  Ch.  Pertusler.  P«n>,  i8*io,  in-8.,  et 
atlas  compo^  de  1 1 grandes yil. 

8656  De  la  fortification  fieriuanentc,  par  Gull.-Il. 
Dufour.  Genève  et  Paris,  1833,  ln-4.,  et  allas 
In-fol.  de  34  pi. 

8057  Considérations  militaires  et  politiques  »ur  les 
fortifications,  par  Le  .Mlcliaud  d'Akç^^-  Paris, 
1793,  ln-8. 

8058  De  la  défense  des  états  par  les  posliloos  for- 
tifiées, par  d'Arsac,  marquis  do  Temay,  revu 
et  corrigé  par  M.  Maié.  Paris,  i830,  ld-8. 

865g  Mémoire  sur  la  fortificatloo  permanente,  pour 
servir  à la  construction  d'un  front  do  fortifica- 
tion sur  le  terrain,  par  Séa.5nfNr-Pé/erxè.,  1811, 
in-A.  t avec  ou  sans  allas. 

8O60  Exerrirc  complet  sur  le  tracé,  le  relief,  et  I.1 
eoiislruclion,  l'aiiaquc  et  la  défense  des  fortlfl- 
ralions,  par  M.  Duvigneau.  Paris,  i83o,  tn-8., 
et  allas  de  30  pi.  io-fol. 

8OO1  Traité  de  l'attaque  et  de  la  défense  des  pla- 
ces, avec  un  traité  des  mines,  par  Sébast.  de 
Vauban.  La  Haye,  1787-43,  3 vol.  In-A.  fig.;  — 
ou  sous  le  litre  d'fKurrw  w/f/mirci,. revues  par 
Foissac.  Paris,  an  111  (179s),  S vol.  in^ 

gOOt* — Traité  de  l'attaque  des  places.. .édit  pubt. 
par  M.  Augoyal.  1839,  ln-6.  — Traité  de  la  dé- 
fense des  places,  édition  augmentée  des  agenda 
du  maréchal,  etc.,  publ.  i>ar  le  })aron  de  Vatasé. 
1839,  in-8.,  avec  un  allas  de  48  pl.,  io-4. 

8603  Mémorial  pour  l'attaque  des  places,  par  Cor- 
montaingiie.  Paris,  i8o6,  ou  3*  édition,  revue 
par  M.  Augoyat,  i835,  ln-8.. fig. 

SOO'i*  Mémorial  pour  la  défense  des  places,  par 
le  même.  Paris,  180O,  aussi  1833,  ln-8.  fig. 

8063  f/arl  d’attaquer  et  de  défendre  les  places, 
suivi  d'un  essai  sur  les  mines,  par  le  major  Le 
Fobvre.  Paris,  1811, 3 vol.  |n-4.  flg. 

.8664  Dr  la  défense  des  places  fortes,  par  Camol, 
3*  édition.  Paris,  2813,  in-A.  flg. 

8665  Mémoires  sur  la  fortification  primitive , par 
le  même.  Paris,  1833,  ln-4. 

8666  Journal  historique  üti  siège  de  ta  ville  et  de 
la  riladrile  de  Turin,  en  1706,  |«ir  Solar  de  l.a 
51arguerie,  édition  angmeiiléc  de  lettres  Iné- 
dites. Turin,  i838,  iii-4.  fig. 

8C67  Relations  dos  principaux  sièges  faits  ou  soih 
temis  ru  Kiiro|>e  par  les  armées,  depuis  1793  ; 
par  les  officiers  du  génie,  publiées  par  Mnssel- 
Palhay.  Paris,  i8o6«a  vol.  in-4.,  dont  un  defd. 

8668  Journaux  des  sièges  faits  ou  soutenus  |Uir  les 
Français  danv  la  Péidnsutc,  do  1807  à i8i4, 
lédtgés  d'apri'S  les  ordres  du  gouvernement, 
par  Jacq. -Vital  Beliiias.  Paris,  1 836 -37,  4 vol. 
ln-8.,  et  atlas  iii-fot.^Voir  le  n*  B790. 
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par  les  lrou|>es  françaises... par  le  général 
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867a  Traité  de  la  guerre  de  relranchements,  par 
de  Foiasac.  Strasbourg^  iTQti  a vol.  Iih8. 

8O78  Eléments  de  castramétation,  par  La  Firre- 
CLAvé.  Constantinople,  1787,  3 vol.  in*A. 

8O7A  Traité  de  forUllcation  souterraine,  par  &1. 
Mouzé.  Por^,  i8o5,  in>A.  lig. 

f.  AroiM  onratiTet  : Artüitrir. 

8675  Traité  de  l’organisation  de  rarllllrric,  et 
histoire  de  cette  arme,  depuis  le  moyen -âge 
Jusqu’à  uos  Jours,  par  M.  de  Grcwenltz,  Irad. 
de  l’allcm.,  avec  des  notes,  par  le  général  J. 
Raviebio  dePrrelsdorf.  Paris,  18S1,  in-8.,  Sa  pl. 

8O75*  Histoire  générale  de  l’artiltcrie,  par  M.  J. 
Brunei.  Paris,  i8àa , a vol.  ln-8.,  et  allas  \a-k. 

SC76  Manuel  historique  de  la  teclinologie  des 
armes  à feu,  par  .MoriU  Meyer,  trad.  de  l’altem. 
par  M.  Rieffel.  Paris,  i837>38, 3 vol.  ln-8. 

81)77  Armerla  real,  ou  cotlenlon  d’amies  an- 
ciennes de  la  galerie  de  Madrid , dessinées  par 
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tion. Paris,  1833,  in-A.  — Supplém.,  i83s,  in-A. 

8070  Arllllerie,  iradulle  de  resjiaguol  de  Diego 
trAno.  Zulf^icn,  lOsi,  in-fol. 

808oCaslm.  SicMi»owia,  ars  magna  artilkrix. 
ylMifefad.,  1030,  in-fol.  « 

8O81  Mémoires  d'artillerie,  par  Slriret  de  Saint- 
Remy.  Paris,  t745, 8 vol.  ln-4. 

808s  Théorie  nouvelle  sur  le  mécanisme  de  l’artil- 
lerie, par  Du  I.acq.  Paris,  i7Ai«  In-A. 

8083  Artillerie  raisonnée,  par  Le  Blond.  Paris, 
17O1,  ln-8. 
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commenlés  par  L.  Euler,  trad.  par  Lonibarl. 
Paris,  1783,  ln-8. 

8083  Traité  d'artillerie,  par  le  baron  Ilcnrl-Doml- 
nlque  Lallemand.  A la  HouveUe-Ortéans,  ver^ 
i8ao,  3 vol.  In-A.,  dont  un  de  pl. 

8085*  Traité  élémentaire  de  rartlllerie,  par  C. 
Decker,  trad.  de  l’allem.,  avec  des  notes  et  des 
additions,  par  Raviebio  de  Pcrctsdorf.  Strasb» 
et  Pnr/«,  1835,  in-8.  fig. 

8080  Traité  d’artillerie  théorique  et  pratique,  par 
G.  Pioberl.  Metz  et  Paris,  i838,  ln-8. 

8087  Traité  de  l’artnierlc,  par  le  général  Scham- 
horsl,  traduit  de  l’allem.  par  A.  Fourcy.  Paris, 
18A0,  In-A. 

8088  Manud  de  l’artilleur,  par  Durtuble.  Paris, 
170S,  lr>-8. 

8O80  Aide  mémoire  à l'usage  des  officiers  d’artll- 
ieiic  de  France,  attachés  au  service  de  terre 
(par  Gassendi),  5*  édit.  Paris,  1819,3  vol.  ln-8. 
—Voir  le  n‘*'8o80. 


187 

8090  Mémorial  de  l’artillcrio,  ou  recueil  do  mé- 
moires, expériences  et  procédés  relatifs  au 
senice  de  i’arlillerie,  rédigé  par  les  soins  du 
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dans  rartillrrie.... , par  le  comte  Ltmariillière. 
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8O93  Rrcherclies  sur  les  nu’ilieuni  cfTets  à obtenir 
dans  rartlllerie,  par  le  comte  Lain,irtiUtèrc. 
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86qA  Des  systèmes  d'artillerie,  et  plus  particuliè- 
rement des  systèmes  d’artillcrlc  de  campagne, 
par  le  générai  Alix.  Paris,  1827,  in-8. 

8693  Du  service  de  rartillrrie  à la  guerre,  frail. 
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8C97  Traité  théorique  et  pratique  des  batteries, 
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}>ar  J.  Raviebio  de  Perctsdorf  et  A.-P.-F.  Nancy. 
Strasbourg,  182O,  ln-8.,  et  atlas  de  33  pl. 

6O98  Traité  de  l’art  de  combattre  de  l'artillerie  à 
cheval  réunie  à la  cavalerie,  par  G.  Decker, 
trad.  de  l’allein.,  par  J.  Ravichiode  Perctsdorf. 
Strasbourg,  i83i,  ln-8.,  avec  7 pL 

8699  A ireatisc  011  naval  gunnery,  by  Howard 
Douglas,  3^  ediu  London,  1839,  in-8.  — Trad. 
en  français,  avec  des  notes,  par  A.-F.-F..  Char- 
pentier. Paris^  182C,  iu-8.  — Voir  le  n»  8709. 

8700  Conaiructioiis  de  l’artiilerle  de  France,  par  de 
Grisbauval.  Paris,  0 vol.  lii-fol. 

8701  Mémoires  d’artillerie,  contcoant  les  change- 
ments faits  dans  rartlllerie  française,  en  1765, 
par  de  Screcl.  Copenhague,  1777,  In-A.  Bg. 

8701*  Principes  de  construction  des  louches  à feu, 
parTimmerhaiis.  Paris,  i8Ai,in-8.  fig. 

8703  Notiveile  force  maritime  et  application  de 
cette  force  à quelques  parties  du  service  de 
l’armée  de  terre,  {uir  II. -J.  Palxhans.  Paris, 
1822,  in-A.  (ig. 

8703  Essai  sur  l’influence  de  la  poudre  à canon 
dans  l’art  de  la  guerre  moderne,  par  J.  Mau- 
vitton.  Leipsick,  1788,  a vol.  ln-8.,  et  7 pl. 

870A  Examen  de  la  poudre,  traduit  de  hialien 
d’AntonI,  par  de  Flavigny.  Paris,  1778,  in-8. 

8703  Recherches  physiques  et  chimiques  sur  la 
fabrication  de  la  poudre  A canon,  par  Charpen- 
lier  (iossigny.  Paris,  1807,  ln-8.,  avec  un  suppl. 

l^oC  Traité  de  l’art  de  fabriquer  la  poudre  à canon, 
par  MM.  Bottée  et  RKTaulL  Paris,  1811,  In-A., 
et  atlas  !ti-fol. 

8707  L’art  (lu  salfiétrler,  par  M M.  fiottéeet  Rlffaull. 
Paris,  181 3,  in-A.  Og. 

8708  Description  (îea  divers  procédés  de  labrica- 
lioo  de  la  poudre  à canon,  de  scs  eilels  dans  les 
bouches  à feu  et  divers  moyens  d’épreuve,  par 
C.  Tiromerbans.  Paris,  1889,  ln-8.  fig. 

8709  RenselgucoHnLs  sur  le  matériel  de  rarlillerie 
navale  de  laGrande-Ureugueet  les  fabrications 
qui  a’y  rallarbent,  recueillis  en  i83j,  par  MM. 
i^l  et  Deshays.  Paris,  18A0,  in-A.,  et  allas 
iu-fol.— .Voir  le  n*’85go. 

8710  Le  iKunbardIer  françois,  par  BéUdor.  Pstris, 
1781,  In-A- 
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8711  Le  bombardier  prussien,  par  Tempelhof. 
0rr/iN,  1781,  lit-A. 

871'!  Traité  de  pyrotechnie  mlUlaire,  contenant 
tous  les  «rtifict*s  de  gaerre  en  u<age  en  Au> 
triche,  trad.  de  l'allem.  sur  un  manuscrit  inédit, 
a%cc  des  noies  par  le  colonel  J.  naTichio  de 
Peretsdorf.  Strasbourg  et  Ports,  tSoA,  in-8.  Ûg. 

8713  IVccberches  sur  le  mouvement  des  projectiles 
' dans  Pair,  en  ayant  égard  b leurs  figures  et  <1  leur 
■‘oialioii,  et  h rinflueiice  du  mouvement  diurne 
do  la  terre,  parD.-S.  Poisson.  Parfs^  i83o,  ln*4. 
(Peut  aussi  se  placer  dans  ta  physique.) 

8718  Nouvelles  expériences  d'artilleile,  où  l'on 
détermine  la  force  de  la  poudre,  la  vitesse  Ini- 
tiale des  boulets  de  canon, etc.,  par  Ch.  Hntlon, 
trad.  de  l'angi.  par  P.-I^ur.  Villantroys  et  O. 
Terquem.  Parité  an  z (180a)  cl  i8afi,  a part. 
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8715  Nouvelles  ezpérlences  sur  le  froUement, 
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8730  Les  glorieuses  conquêtes  de  l.oulsde>Oranü, 
par  Bc-xtUED.  Paris,  1O76,  a vol.  in-fol. 

8731  Histoire  des  quatre  dernières  campagnes  de 
Turenne,  par  Beai:raik.  Paris,  178a,  in-fol. 

8733  Collect.  des  lettres  et  mémoires  de  Turenne, 
recueillis  par  de  Grimoard.  Paris^  178a,  a vol. 
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8733  Histoire  de  la  campagne  du  prince  de  Gondé 
en  Flandre,  en  187&,  parBEACMin.  Paras,  1774, 
In-fol. — Voyez  les  n**  3S793  cl  sulv. 

8734  Histoire  militaire  de  Flandre,  de  1O90-9A, 
par  Beauiais.  Porfi,  1 7 j6,  3 part,  on  3 vol.  in-îbl. 

8733  Campagnes  de  Villars,  en  1708,  a vol.  — de 
Tallard,  et  de  Marslii  en  Allemagne,  en  i7<^, 
3 et  a vol.;  — de  Maillebois,  en  Westphallc, 
1741  et  174a;— 'de  Broglie  et  de  Bcllisic,  en 
Bohème  et  en  Bavière,  i74i-43,  10  vol.;  — de 
Brogtie,  en  Bohême  et  Bavière,  en  1748;  ^ de 
Noalllrs  et  de  Coigny,  en  Allemagne,  1734  et 
1 744,3  et  8 vol.  (publ.  par  Dumoulin).  Amsterd. , 
1760-73;  en  tout  37  vol.  in-ia. 

8736  Tableaux  des  guerres  de  la  succession  d*Fl$- 
pagne.  Augtbourg  (vers  1711),  gr.  In^ol. 

8737  Histoire  des  dernières  campagnes  du  duc  de 
VcDddme,  par  le  chevalier  de  Bellerive.  Parité 
1714,  In-ia. 

8738  Histoire  miliulrc  du  prince  Eugène,  etc., 
foir  DimoxT  et  HousseL  La  //aye,  1739, 3 vol. 
lii'fol. 

8739  Histoire  mililalre  du  prince  Eugène  (par  de 

* Maiivillon).  Aouterdam , 1740,  3 vol  peu  in-8. 

8780  Histoire  de  la  guerre  des  Al|>es,  ou  campagne 
de  1744,  par  de  SAm*Siiio.*i.  Amst.^  17O9,  in-fol. 


87S1  Histoire  des  campagnes  de  Ifalllcbols,  par 
de  Pezat. Porfs,  1775, 3 vol  ln-4.,ct  atlas  in-fol. 

878a  Mémoires  sur  les  campagnes  d’Italie,  de  1745 
cl  1746  (par  Grosiey).  wsferd.,  1777,  In-ia. 

8733  Plans  et  Journaux  des  sièges  de  la  dernière 
guerre  de  FUndro,  rassemblés  par  deux  capi- 
taines étrangers  (d’illens  et  Fum±).  Strasbom^^ 
1750,  iu-4.~Voyez  le  n«  38896. 

8734  Lettres  et  mémoires  choisis  parmi  les  papiers 
originaux  du  maréchal  de  Saxe,  depuis  1788 
jusqu’en  17^0 (par  de  Grimoard).  Paris,  an  11, 
5 vol.  lu-8. — Voir  le  n*  3S904. 

8733  OpésAnoss  de  l’armée  du  roi  dans  les  l^ay»- 
Bav,  en  1748  (par  le  man|uls  de  Puys^urj. 
tM  ilage  (Gand),  1749,  In-8. 

8786  Détail  de  la  guerre  entre  1a  France  et  la 
Grande-Bretagne  et  ses  alliés,  par  H.  comte  de 
IksKAU.  Pa/izèonne,  1768,  4 vol  in-fol 

8787  CoLLEcrtos  de  pièces  originales,  Inconnues 
Pt  Intéressantes,  sur  rezpédlüon  de  Mlnorque 
ou  de  .Mahon,  en  1756  (publ.  par  de  Grimoard). 
Parité  1798,  In-8.  de  106  pp.  (Rare.) 

87S8  Mémoires  historiques  sur  U guerre  que  les 
Français  ont  soutenu  en  Allemagne,  depuis  1757 
jusqu'en  1763,  auxquels  un  a joint  une  relation 
dc.x  campagnes  du  maréchal  de  Broglie;  par 
P.-Joa.  Bourcet  (le  3*  vol.  par  Devaux ).  Porfz, 
1793,  3 vol.  In-ê. 

8739  Llotu's  hlsiory  of  Uie  war  io  Germany  (In 
1736).  //Ondon,  1781,  3 vol.  ln-4. 

8740  Mémoires  militaires  du  général  tj^VTD.Lond., 

1784,  ln-4. 

8740*  Histoire  de  la  guerre  de  sept  ans,  par  Tem- 
peihof,  en  allemand.  Berfin,  1794,  0 vol  io-4. 

8741  Plans  des  campagnes  du  duc  de  Brunswick, 
de  1737  4 1 76a,  gravés  par  J.  besLET.  La  //aye, 
1735,  in-fol 

|HUi«ir«  d«  U soerre  de  tppl  to«,  voypt  1m  b.  tSASS-sv.) 

8743  Tableau  des  guerres  de  Frédéric-le-Orand, 

* trad.  de  raiteroand  de  Muller  |>ar  de  Laveaux. 
Pqtzdam^  1788,  et  Aerfin,  i8cn,  ln-4.  cari. 

8743  Mémoires  sur  la  campagne  de  1778,  en  Bo- 
hème, par  les  Prussiens,  par  le  C de  Schmettac. 
Berliny  1789,  ln-4. 

8744  Mémoires  pour  servir  4 lliislolre  du  siège  de 
Gibraltar  ( par  Le  Michaud  d'Arçon  ).  Madrid^ 

1785,  ln-8. — Conseil  de  guerre  privé  sur  l’évé- 
nement de  Gibraltar,  en  1783  (par  le  même). 
1783,  Id-8.,  avec  3 ni— Voir  le  n*3034i. 

8743  Dictionnaire  historique  des  baiaitles,  sièges 
i't  combats  qui  ont  eu  lieu  depuis  la  révolution 
française,  par  une  Société  de  mllilairts  et  de 
marins.  Porfz,  i8lS,  4 vol.  ln-8, 

8746Trophées  des  armées  françaises,  depuis  17^^ 
Jusqu’en  i8i5.  Part#,  1819-30,  6 vol.  in-8.  fig. 

8747  Victoires,  conquêtes,  désastres,  revers  et 
tguerres  civiles  des  Français,  de  1793  4 i8iS. 

ParU^  1816-31,37  « cl  guerre  d'Flspagnc, 

1833,  in-8.  On  ajoute  à l'otivrage  : Portraits  des 
génératuc  français^  et  Monuments  des  tietairet 
et  conqttétes. 

8748  Histoire  critique  et  militaire  des  guerres  de 
la  révolution,  |uir  le  barou  II.  de  Jouixl  Paris, 
1819-34,  l3  vol  In-8.,  et  allas.  ^ 

8748*  Gcscblchte  der  Kricge  In  Europa  selt  dem 
Jalire  1793,  alsFulgeaderSiaals-veracaderuog 
In  Fraiikrckh  unter  Ludwig  \VI.  Leipzig  uod 
Berlin^  i837*4i,  10  vol.  ln-8.,  cartes  et  plans. 
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S749  Campagnes  mémorables  des  Français,  en 
Égypte,  en  Italie,  en  llollamle,  en  Allêroagnr, 
etc.,  par  M.  Roiiillos-Petit.  /»«•«,  1817,  a vol. 
ln>fol. 

8750  Tableau  historique  de  la  guerre  de  la  révo- 
lution de  France,  jusqu’en  1794,  accompagné 
<run  allas  (par  de  Grlmoarü).  Porij,  1808, 3 vol. 
In  A. 

8751  Mémoires  sur  les  campagnes  des  armées  du 
Rhlii,  etc.,  de  179a  i 1798,  par  L.  de  (jOiJTiOFt> 
Siurr-Cva.  Parité  182g,  4 vol.  ln-8.,  et  atlas. 

6752  Campagnes  du  corps  sous  les  ordres  du  prince 
deCondé,  par  M.  le  marquis  d’Ecquevilly./'or/ji, 
1818,  S vol.  ln-8. 

(Goerr*  é«  la  VradM,  toj.  le«  n.  SSB7I  •(  «air.) 

8788  Tableaux  historiques,  ou  relations  des  trois 
événements  mémorables  qui  terminèrent  les 
campagnes  de  1796  sur  le  lUiln.  Bàle^  1798, 
ln-8.  Ûg. 

8784  Campagnes  du  général  Bonaparte  en  Italie, 
pendant  les  années  tv  et  v (par  le  général  de 
Fomniereiil }.  Paria,  1797,  ln-8.,  avec  une  carte. 
8755  Tasleaox  historiques  des  campagnes  d’Italie, 
depuis  l'an  rv  Jusqu’è  la  bataille  de  Marengo. 
Paris,  1808,  ln*rol. 

8787  Edw.  Walsh’s  narrative  of  the  expédition 
inio Holland,  lu  the  yeari790.Loiid.,  i8oo,iii-4. 

8788  Campagne  de  1790,  en  Allemagne  et  en  Suisse, 
par  l’auteur  des  principes  de  la  stratégie  (l'archi- 
duc CaABUB*Lous).  Fifnne,  1890,  9 vol.  Iik8., 
et  atlas. 

8789  Précis  des  événements  militaires,  depuis  lo 
]•*  mars  1799,  jusqu'en  1807,  par  le  général 
Dumas.  Parité  i8i7-a6, 19  vol.  ln-8.,etaU.  in-4. 

8760  Relation  de  la  campagne  de  Bonaparte  en 
Égypte  et  en  Syrie,  par  le  général  Bcrthicr. 
Partisan  viii  (rélnipr.  en  1827},  ln-8. 

8760*  WtLSOB's  history  of  the  ex(>cditiun  of  Egv*pt. 
LondoHy  1802,  gr.  ln-4.  Iig* 

8701  Æneas  Anderson’s  narrative  of  the  expédi- 
tion ofEgypL  londoHy  1802,  gr.  in-4.  Hg. 

8702  Thom.  Walsb's  journal  of  the  campaign  lu 
Egypu  London,  i8oS,  gr.  In-4.  Og. 

876S  Mémoires  pour  servir  4 l’histoire  des  expé- 
ditions en  É^pte  et  en  Syrie,  par  J.  Miot. 
Parts,  i8i4,  lo  8. 

8784  Histoire  de  l'expédition  française  en  Égypte 
pendant  les  années  1798-1801,  par  P.  Martin. 
Paris,  181S,  2 vol.  in-8.— Voy.  aS875  etsulv. 
8784*  Relation  de  la  bataille  de  Marengo,  par  le 
maréchal  Berlhier.  Paris,  an  xii,  li>-fol.,  ou  In-4. 
878.)  Campagne  des  armées  françaises  en  Prusse, 
en  Saxe  et  en  Pologne,  en  1808-7,  Paris,  1807, 

4 vol.  In-B.  fig. 

8780  Précis  bisiuriquc  de  la  guerre  entre  la  France 
et  l'Autriche,  en  1809,  par  le  comte  de  Laborde. 
Paris,  1823,3  vol.  ln-8.,  et  aü.  de  28  caru,vu«e. 
B787  Mémoires  sur  la  guerre  de  1809,  en  Alle- 
magne,  avec  les  opérations  parüculièros  des 
corps  d'Italie,  de  Pologne,  de  Saxe,  de  Naples 
et  de  Walchren,  parle  général  PeIeL  Péris, 
i8«4,  4 vol.  ln-8. 

8788  Relation  complète  de  la  campagne  de  Russie 
en  1812,  par  Eugène  Labaume,  8*  édlL  Paris, 
1820,  tn>8. 

8789  Mémoires  pour  servir  à l'histoire  de  la  guerre 
entre  la  France  et  la  Russie,  en  1812,  |>ar  un 
officier  de  l’état-major  de  l’armée  française 


(Guillaume  de  Vaudoncourt).  Lonârts,  i8i8, 
9 vol.  ln-4. 

8770  Histoire  de  l’expédition  de  Russie,  9*  édit., 
parle marq.  ücChambrey.  Porfi,  1828  (3* édit., 
1838\  3 vol.  Ui-8. , et  alias  de  10  pl.  — Philo- 
sophie de  la  guerre,  S«  édit,  (ou  4*  vol.  des 
œuvrer  du  marqnis  de  Chambrey),  i83g,  ln-8. 
— Mélanges,  ln-8,  (formant  le  5*  vol.  des  mémos 
auvres). 

8771  Histoire  <le  Napoléon  et  de  la  Grande-Armée, 
pendant  l’année  1812,  par  le  comte  Phil.  de 
SécuR.  9 vol.  in-8. 

8779  Napoléon  et  ta  Grande-Armée,  ou  examen 
critique  de  l'ouvrage  de  M.  le  comte  de  Ségiir, 
par  le  général  Goiirgaud.  Parti,  1898,  ln-8., 
ou  4*  édiL  augmentée,  1898,  9 vol.  in-18. 

8778  Memnires  militaires  de  la  campagne  de  Rus- 
sie, en  t8i2,  par  le  colonel  Ooutourlin,  aide  de 
camp  de  l'empereur  de  Russie.  Paris,  1824, 

2 vol.  ln-8.,  et  atlas  de  10  tableaux  et  12  pl. 

8774  Histoire  <le  la  guerre  soutenue  par  les  Fran- 
çais en  Allemagne,  en  181 3,  par  le  géfiéral 
Guillaume  de  \audoncourt.  Paris,  1819,  1 vol. 
In-4.,  et  atlas  pet.  In-fol. 

8778  Histoire  des  campagnes  d’Italie,  en  i8i3  et 
i8i4,  parle  mémo.  Londrei(Pani},  1817,2vol. 
in-4.,  dont  1 de  pl. 

877O  Mémoires  pour  servir  4 lliistoire  de  la  cam- 
pagne de  1814,  par  le  colonel  Koch.  Paris,  1819, 

3 vol.  in-8.,  et  atlas. 

8777  Histoire  de  la  campaguede  1814,  et  de  celle 
de  i8i5,  par  Alph.  de  Beauchamp.  Paris,  i8i8, 

4 vol.  in-8. 

8778  Histoire  de  la  guerre  des  alliés  contre  la 
France,  pendant  les  années  i8i3-i4-i5,  pour 
servir  d'explication  aux  deux  tableaux  qui  re- 
présentent les  plans  de  bataille  de  ces  guerres, 
sucrinctemeiit  composée  par  de  Rau  et  Hëndde 
Crunentlial , et  publiée  par  Ch.  Vciler.  Berlin, 
1829,  in-4. 

8779  Mimronti’s  historical  account  of  the  batüe  of 
Waterloo.  London,  1818,  gr.  liHl. 

8780  The  Battlr  of  Waterloo.  London^  1 817,  In-4. 

R781  Histoire  de  la  guerre  de  la  Péninsule,  sous 

Napoléon,  précédée  d'un  tableau  politique  et 
mililairo  des  puissances  belligérantes,  par  le 
général  Max.-^bastie»  Foy,  publiée  par  M**  la 
comtesse  Foy.  Paris,  Baudouin  frars,  1827 
fou  nouv.  édit.  1828),  4 vol.  ln-8.,  avec  un  atlas. 
(L’auteur  a laissé  cet  ouvrage  Inachevé.) 

8782  History  oflhepeninsular  war,  by  R.  Soctbiy. 
London,  1893-32,  3 vol.  In-4. 

8783  History  of  tbe  war  In  the  Peninsula  and  the 
soiiih  ofFrance,  i807'i8,  by  the  colon.  Nakcr. 
London,  1828-40,  8 vol.  in-8. 

8784  Narrative  of  the  late  peninsular  war,  i8o8-i3, 
by  C.-W.  LoxDOXDERav.  London,  1898,  ln-4. 

8785  Relation  de  rexpédiüon  de  Portugal,  en  1807 
et  1808,  par  le  premier  corps  devenu  armée  de 
Portugal,  par  le  général  Tblébault.  Paria,  1817, 
in— 8. 

8788ioumal  dc4  opérations  de  l'armée  de  Cata- 
logne, en  180R-9,  par  le  maréchal  Gooviox- 
Sànrr-^YR.  Paris,  1821,  ln-8.,  et  atlas. 

8787  Mémoires  du  tnaréciial  Sicnrr,  duc  d’Albu- 
fcra,surses  campagnes  en  Espagne,  2*  édit. 
Paris,  1&34,  9 vol.  ln-8.,  cl  allas. 

8788  Cousfdéraüons  nillUaires  sur  les  mémedres 
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du  maréchal  Suchet...  par  E.  Cbouinara.  Paris, 
in>8. 

87A8*  Mémoires  du  romto  Beiltard,  licuienant- 
général,  écrits  par  liii>uiéine,  recueillis  et  mi^ 
en  ordre  par  M.  Vinci.  Paris^  i84a,  3 vol.  In-H 

878Q  Slorta  drilc  campagne  e di'gli  assedi  dtgl' 
llallani  lu  Ispagna,  dal  1808  al  iSiS,  di  C. 

‘ VacwLVI.  Vilano,  i8'j3,  3 vol.  in-A.,  et  atlas. 

8700  Journaux  dos  sièges  entrepris  par  les  alliée 
eu  Espagne,  pcndaiu  les  aonécs  1811  et  1812, 
suivis  de  deux  discours  sur  l’organisation  de> 
années  anglaises,  et  sur  les  moyens  de  la  pi‘r> 
fcclionner,  a\ec  notes  pv  M.  John  T.  Joncs, 
irad.  de  l'angl.  par  M.  G.  Paris^  1821,  in>8.  Hg. 

8701  Caropaign  In  lhe  western  Pyrénées  and  south 
of  France,  in  i8i3-iA,  by  capt.  Uatty.  London, 
1823,  in-A. 

871)2  Campagnes  du  maréchal  Wellington.  Paris. 
181H,  hi-fol. 

8702*  liispatchcs  of  (heduke  of  Wellington  durlnc 
his  varions  campaigns  in  India,  I)anmark,  Por- 
tugal , Spain.  tlic  I.0W  CouiUry,  and  France , 
complled  from  authentlc  documents  by  lleul.- 
coi.  Gurwoocl.  London^  i837*3g,  i3  vol.  ln-8., 
y compris  l’index. 

8703  Histoire  delà  campagne  d'Espagne,  en  i8a3. 
par  Abel  Mcgo.  Par/s,  182A,  2 vol.  in-8. 

870A  Histoire  de  la  guerre  d’Espague,  en  i8u3  : 
campagne  de  Catalogne,  par  le  marquis  rh 
Marcillac.  Paris,  i8‘iA,  ln-8. 

^ ^ S7g3  Recueil  de  documents  sur  l'expédition  et  h< 
prise  de  CnnsianÜnc  i^r  les  Frtoçais,  en  1837. 
iii>8.,  et  allas  In-Tol. 

8796  San  Juan  de  L'iùa,  ou  relation  de  l'expédition 
françaisi'  au  Mexique,  par  MM.  P.  BtANCHAan, 
etc.  Paris,  18A1,  gr.  in*8.  üg. 

8798*  La  Russie  dans  l’Asle-Mineure,  ou  caiii- 
pagnesdii  maréchal  Pa5kéwitscli,eoi828el  1829. 
et  tableau  du  Caucase,  par  Félix  Fontoii.  Paris, 
t8Ao,  gr.  ln-8.,  et  atlas  contenant  10  pl.  et  un 
portr. 

(Canipognct  d« V l'IndA,  to).  U»n.  tSICSM  mW.) 


G.  Génie  des  Ponts  et  Chaussées. 

ATts«t  mW.;  T0W  ■tuM  daa»  U Mmaatqve.) 

8797  Encyclopédie  de  Ungénicur,  ou  dlcUoonaire 
(les  ponts  et  chaussées,  par  J.- R.  Delaistre. 
PariM,  1812,  3 vol.  tn-8.,  et  atlas  (n-A. 

8798  Vocabolarlo  universale  delle  scieoie  degl' 
Ingegneri  cd  architetli  clvill , militari  e naval!, 
compilato  da  Baslllo  Soresina  e da  Gins.  BInda. 
Wilano,  i83o,  In-A.  — Voir  le  n*  8836. 

8799  A glossary  of  civil  engineering,  comprlslng 
Ils  theury  and  modem  practice,  by  S.-C.  Hrees. 
tendon,  i8At,  in*8.  flg. 

880  > lui  science  dt'riiigénk'ur,  par  J.-R.  DcLAtSTRE, 
revue  cl  augmentée  par  M.  Laguerenne.  Paris, 
i83  j,  2 vol.  in-A.,  ut  atlas.  — Voir  le  ir  863A. 

8801  An  elerncntary  ireallse  on  civil  engineering, 
by  U.-H.  Mahan,  3<t  ediL  i83g,  iu-8.  hg. 

8802  Recueil  de  divers  mémoires  extraits  de  la 
Ribiiolli.  des  ponts  et  chaussées,  par  P.-C.  Le 
Sage.  Paris,  1810,2  vol.  gr.  iii-A.  Ûg. 

8803  Programme,  ou  résumé  des  leçons  d’un  cours 
de  construction,  avec  des  applications  Urées 
spécialement  de  l’art  de  l’ingénieur  des  ponts 


et  chaussées,  par  Sganus;  A*  édition,  refooduc 
par  11.  Rdbclf.  Paris,  CariUan-Giawy,  iSS^^i , 
3 vol.  in-A.,  avec  un  atlas  de  180  pL 

8803*  Études  relatives  A Part  des  ronslructlons, 
par  L.  BaiTkaR.  Paris,  1822,  gr.  lu-fol.  ~ Voir 
le  U*  993  A. 

880A  Résumé  des  leçons  données  à l’École  des 
(KMits  cl  chaussées,  sur  l’appllcalioD  de  la  mé- 
canique a rélabllssemenl  des  construcUoos  et 
des  machines,  |>ar  M.  Navler.  Paris,  i83S*38, 
2 vul.  in-8.  Ilg. 

8805  Cours  de  construction  des  ouvrages  qui  éla- 
blisseiil  la  navigation  des  rivières  et  des  canaux, 
proh'ssé  a l'École  des  ponts  et  chaussées  par 
M.  Minard.  Paris,  18A1,  iiwA.,et  aüas  de  3opi. 
Iii-fot. 

8806  Souvenirs  polyt(^cllulques , par  G.  Gouit 
aîné.  Paris,  1827,9  vol.  In-A.,  et  allas,  avec  un 
appendice. 

8807  Traité  expérimental,  analytique  et  pratique 
de  la  poussée  des  terres  et  des  murs  de  revête- 
ment, ]iar  Mavniel.  Paris,  x8o8,  In-A. 

8808  Traité  de  la  construcUon  des  chemins,  par 
Gautier.  Paris,  1728,  aussi  1731,  hi-8. 

8800  Essai  sur  la  construction  des  routes  et  des 
voitures,  par  R.  Lovcll  EdgeworUi,  traduit  de 
l'anglâls,  et  augmenté  d'une  notice  sur  le  sys- 
tème Mac-Adam,  etc.,  par  M.  BalIyeL  Paris, 
1827,  ln-8.  flg. 

8809*  Mémoires  sur  les  grandes  routes,  leschemins 
de  fer  cl  les  canaux  de  navigation,  traduits  de 
l’allemand  de  M.  F.  de  Gcrsiner  (par  M.  0.  Ter- 
quem),  et  précédésd’uue  introduction,  par  P. -S. 
Girard.  Paris,  1827,  in-A. 

8810  Essai  sur  la  construction  des  routes,  des  ponts 
$us|>endus,  des  barrages,  extraits  de  divers  ou- 
V rages  anglais,  par  M.  J.  Cordier.  LiÜt  et  Paris, 
1823-28,  2 vol.  ln-8.,  et  atlas  In-fol. 

8B10*  Mémoires  sur  les  travaux  publics,  par  M.  J. 
Cordier.  Paris,  18A1-A2,  2 vol.  In-A. 

8811  Souvenirs  des  travaux  du  Simplon,  |)ar  N. 
Céard,  ingénieur.  1887,  In-fol.  fig.  — Voir  les 
n**  25A88  et  26609. 

88 1 2 Raiiway  practice,!  coUecUon  of  working  plans 
and  praclkai  details  of  construction  in  lhe  public 
Works  of  lhe  most  cclebrated  engfneers,  by  S.-C. 
Brees,  2^  edlt.  London,  i838,ln^,  avec  So  pl. 
— Appendice,  i83g,  In-A.^  avec  6 p). 

8813  Sciences  pratiques  des  chemins  de  fer 

par  S.-C  Brees,  Irad.  de  l’angl.  par  M.  Somerset- 
Irvlne.  Bruxrllrs,  18A0,  In-A.,  avec  83  pL  l»46L 

881A  Treatise  on  rail-roads,  hy  Nich.  Wood, 
3<*  ediL  eolarged.  London,  1889,  ln-8.  fig. 

88i5  L'industrie  des  chemins  de  fer,  ou  dessins  et 
(k‘5crlpllons  des  principales  machines  locomo- 
tives, etc.,  par  MM.  Armengaud.  Parts,  i838- 
3g  (18A0),  in-A.,  et  atlas  in-fol.  (en  5 livrais.). 

8818  llistoire  et  description  des  voies  de  commu- 
nications aux  Étals-Lnis,  et  des  travaux  d'art 
qui  en  dé{>endent,  )>ar  Mich.  Chevalier.  Paris, 
i8Ao-A3,  2 vol.  in-A..  et  allas  In-foL 

8817  Hydraulia,  an  hislorical  and  descriptive  ac- 
counl  uf  Lhe  wator  work»  of  London  and  the 
contrivancea  for  supplying  other  gréai  cilles  In 
dlflerent  agtf  and  cuuntries,  hy  WHI.  Mailhew. 
London,  i833,  ln-8.  lïg.*— Yoîr8i38  et  26768. 

8818  Kerherrhes  sur  les  eaux  publiques  de  Paris, 
les  distributions  successives  qui  en  ont  été 
faites  et  les  divers  projets  qui  ont  été  proposés 
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pour  cil  augmenter  le  volume,  par  M.  P.*S.  Gi- 
rard. rort'j,  t8ra,  gr.  ln-4.  flg.  , 

HAio  Des  canaux  de  navigation,  par  De  IjiUxdf. 
/»«r/x,  1178,  in-fol.  • 

8890  Des  canaux  navIgabieSM.,  par  M.  llraRüE  d>- 

• Ponimcuse.  I•ari^^  1822,^111-/1.,  et  allas. 

8890*  lJi  science  des  canaux  navigables,  par  do 
*Fer  de  l.a  \ov8ee.  Paris^  i78<k  3 vol.  I0-8. 

8^1  Reclierchi  s sur  les  moyens  ac  perfectionner 
*lc5  canaux  de  navigation,  parTulton.  Parité 
1799,  in-8.  fig.  .. 

8829  Essai  sur  le  mouvement  des  eaux  courantes, 
et  la  figure  quil  convient  de  donner  aux  canaux 
qui  les  contiennent,  par  Olrarü.  /*ar/s,i8o8,ln*/l. 

8893  Observatigns  on  lhe  «arioiis  Systems  of  canal 
navigation,  by  W.  ('Iiapman.  Lond.^  1797.  in*/|. 

889fi  Histoire  du  canal  du  Midi,  par  Andr^ossy. 
Pariiy  180^,  In-â.,  et  allas. 

8893  Histoire  du  canaille  Languedoc,  publiée  par 
les  descendants  de  P.  Kiquet  de  Donre{>os. 
Ptfrfx,  i8o5,  in-8. 

8895*  Des  canaux  d’arrosage  de  l'îtallc  sepientr. 

• dans  leur  rapport  avec  ceux  du  midi  de  la 
France,  par  M.  Nadault  de  Buflbu.  Parité  i893, 
9 vol.  in-8.,  et  alias  In-fol.  (Appartient  à l’Agrl- 
eullure.) 

X89O  Mémoires  sur  le  canal  de  l’Ourcq  et  la  dislri- 
biilloii  de  ses  eaux,  par  P.-S.  Gibard.  Paris, 
i83i,  et  alias. 

8897  Deseriplion  du  canal  de  Joiirtioii  de  la  Hcusi 

, au  fUiln,  projeté  et  exécuté  par  A.  Ilageaii. 

Paris,  1819,  et  allas  iii-fol.  de  90  pi. 

8898  ni'cherctii'S  sur  les  ensablements  des  p<yts 
de  mer,  et  sur  les  moyens  de  les  empêcher  & 
Tayeiiir,  particulièrement  dans  les  ports  de  I^ii> 
guedoc,par  M.  Merca<lier.  Jfon//>eWfer,i  788,ln-ai. 

8890  Fnoimsi  de  aqu»ductlbus  tirbis  Homs  com- 
menfarliis.  Patavii,  1799,  in-/|. 

8830  Castelli  0 poiitl  da  Nie.  Zabaglu.  lioma, 
1743,  In-fof. 

8831  Description  des  trois  formes  du  port  de  Brest, 
parCnoQi'ET.  Brest,  1757,  In-fol. 

8839  Projets  concernant  les  ponts,  par  Pitboc. 
Paris,  1756,  gr.  In-fol. 

8833  Nouv.  méthode  d’encaissement,  parTAHoir. 
Paris,  1757,  In-fol. 

8834  Traité  de  la  construction  des  ponts  et  chaus- 
sées, par  H.  Gantier.  Paris,  1791,  et  1705,  In-8. 

8835  Traité  de  fa  construction  des  ponts,  par  Gati- 
they.  Paris,  Firmin  Didot,  1809*16,  3 vol.  ln-4. 
fig.  (1^3*  vol.  est  relatif  aux  canaux.) 

8830  Traité  contenant  une  partie  essentieife  de  In 
science  deconslrulro  les  ponts...  par  Wiebekisc, 
Jfioi/r4, 1810,  in-fol.  flg. 

8887  Mémoin-s  sur  les  moyens  de  construire  île 
grandes  arrhes  de  pierre,  par  Perronet  Paris, 
1793,  ln-4.  fig. 

8S38  Projets  des  ponts  de  Neullly,  Manies,  etc., 
parpERRoxET.  Paris,  1789,  9 voi.  In-foL 

8839  Description  du  nouvean  pont  de  Moulins, 
par  KéoEMORTES.  1771,  in-fol. 

8840  Rapport  et  mémoires  sur  les  ponts  suspen- 
dus. 9*  étflUon,  augmentée  d’une  notice  sur  }r 
pont  des  Invalides,  par  M.  Navicr.  Paris,  Cari- 
Han,  i83o,  in-4.,  et  atlas  In-fol. 

8841  Mémoire  sur  les  ponts  suspendus  en  chaînes 
de  fer,  parC.-F.  de  WIEBEXI8o..tfunlV,l832,ln-4• 

884^  Notice  sur  le  nouveau  système  de  ponu, 
suivi  de  la  construction  du  pont  du  Carrousel..., 
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par  M.  Poionccau.  Paris,  1839,  ln-4-«  avec  un 
atlas  de  {0  fl). 

8843  Mémoires  sur  les  travaux  publics  de  l'Angle- 
lerrc,  par  Diilens.  Paris,  1819,  ln-4.  fig. 

8844  Repris,  estimâtes  and  treallses,  cmbracing 
the  sevcral  subjects  ef  canal,  navlgablirilvers, 
barbours,  etc.,  by  J.  Suuio.x.  London,  18S7, 
9 vol.  in-4. 

8845  The  inlseellaneous  papers  of  J.  Sueatos. 

' London,  1814,  in-4.  fig; 

8840  Practical  civil  engineering,  sdcntifically  ilius- 
traled  by  exemple...,  by  F.-W.  Simms.  London, 
1837,  gr.  in-fol.,  avec  i53  pl. 

8847  Transaction  of  the  institution  of  civil  engi- 
neers.  London,  In-8.  fig.,iem.  1 à III.  (Le  S*cn 
9 part.,  vers  i83g.) 

8847*  Papers  on  subjects  connccied  vrith  the  du- 
lltts  of  lhe  corps  of  royal  eugineers.  Lomfim 
(t83Q],  S vol.  In-8. 

8848  Public  Works  of  Great-Brflaln,  cousisüng  of 
railways,  rmhankmenLs , tuaiioN , viaducls, 
bridges,  and  other  engineering,  by  P.-W.  SiMXS. 
London,  i838,  gr.  iu-fol.  flg.  (C'est  ivcut-étre  la 
mémc^liosc  <jue  le  n*  8846.) 

8849  A coUeclion  of  worklng  plans  and  practical 
details  of  construction  In  lhe  public  works  of 
lhe  most  celcbrated  engineers,  hy  S.-C.  Brecs. 
toadon,  1838,  gr.  ln-4.,  80  pi. 

VI.  appi:ndick  aux  sciences. 

1.  Philosopilic  occulte. 

(Ou*  >«rt*  AU»  A U Mit*  d*  la  Matapliyalqtta.} 

A.  Introduction  et  Histoire;  Dictionnaires. 

8850  Sim.  Cliamperil  ^lalogus  in  magiranim  ar- 
lium  destrnctionem.  Lugd.  (iâo0),  ln-4.  (Article 
Champirr.) 

8851  chiave  del  gablnetto,  per  G.-Fr.  Boni. 
Colonia,  I08i,  in-19. 

8859  Le  comte  de  Gaballs,  ou  entretiens  sur  les 
sciences  secrètes  (par  l’abbé  de  Montfauron  de 
Vlllars).  Londres,  1749  , 9 vol.  In-19. 

8853  Histoire  critique  des  praiiques  superstitieu- 
ses qui  ont  séduit  les  peuples  et  cmbarra?(9é  les 
savants,  par  le  P.  Pierre  Le  Bnm.  Paris,  1702, 
In-19. — Edition  augmentée  (et  donnée  par  l'abbé 
Bcllon),  Paris,  1739-30,  4 vol.  In-12,  y compris 
un  volume  de  supplément  publié  par  l'abbé 
Granet.  (Les  4 vol.  ont  été  rétmpr.  4 Amsterd., 
1733-37,  et  aussi  4 Paris,  i75o-5i,4  rot.  in-i9.) 

8853*  Des  sciences  occultes,  nu  essai  sur  la  magie, 
les  prodiges  et  les  miracles , par  Eus.  Salverte. 
Paris,  189g,  9 vol.  In-8.,  ou  9*  édit.  (Imprimée 
d'abord  4 Nancy,  et  «le  nouveau  4 Paris,  4 900 
exempL),  i848.  gr.  In-8.  — Voir  0935  et  sulv. 

8854  Histoire  du  somnarahuilsme  cbex  tous  les 
peuples,  sous  les  noms  divers  d'extase,  songes, 
oracIcB,  etc.,  par  Gauthier.  Paris,  1849 , 9 voi. 
In-8. 

8854*  Dictionnaire  Infernal,  ou  bibliothèque  uol- 
verselic  sur  les  êtres,  les  personnages,  les  livrer, 
les  faits  et  les  choses  qui  tiennent  aux  apparf^ 
ttoDs,  4 ia  magie,  au  commerce  de  l'enfer,  aux 
divinations,  aux  sciences  secrète»,  etc.,  par 
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GoUin  de  Plancy,  a*  édillon,  <*n(ièremcnt  refon- 
due. a vol.  In-ff.,  aVcc  un  cah. 

de  planches. 

R.  Cabale  et  Magic. 

8835  Artls  rahallstlcx  scrlpiores,  c%  bibliothcc.'t 
J.  PlstorU.  BmilctTy  1587,  tn-fdl.,  ?ol.,  le 
seul  pubn<^.  • 

8855»  De  miraculis  <|uar  P)*(hagors,  etc.,  iribuiin- 
lur  liheltus,  aurlorc  PniLELEiTneno  heivclico. 
Edinh.^  1735,  hi-8. — Voir  le  n-A35H. 

SfiSS**  PollUcal  hlslory  of  lhe  dfvll  ()>y  D.  De  Foe). 
Lond.y  1 716,  l»-8. — System  of  iiiaKic,  or  lihlury 
of  tlie  hlai'k  an  (by  Uie  »ame).  LatuL^  1717<  a 
vol.  In-iQ. 

8836 Mart.-Ant.Dclrio,  dlsqiilsilloiiurn  magicarum 
lib.  VI.  Lovanii^  i3o9,  in-4.  (Souvent  rdmpr., 
et  avec  des  augmentations.  éditons  les  plu  « 
complètes  sont  rell«^  de  Mayenre,  IC53,  ln4ol., 
et  Venise,  17'ld,  3 vol.  in-i.)— Les  controverses 
et  rcrherclics  magiques  de  M.  Delrlo,  trad.  et 
abrégées  par  And.  Du  Chesne.  Pari$y  i6ii,  lo  8. 

8837  Ciavis  SaloinnnU,  per  lUb.  IIama.  1716,  IM. 

8856  Iæosis  papæ  enchirldion.  Aoifur,  i5â5,  In^jtl, 
et  au  mot  Mvmjei.. 

885o  Le  grand  grimoire.  170a,  in-l9. 

88G0  Les  admirables  secrets  du  petit  Albert.  Pet. 
In-ift. 

8861  i.  Rgcciilpi,  de  arte  cabalistica  llb.  III. 

i5i7,  In-fol. — Voir  les  n**  aaift-17. 

88Ca  Rern.  Uasi^i,  tractatus  de  magicis  arlibus, 
etc.  Paris.,  1^83,  in-4,  gotli. 

6863  H. -Corn.  Aorippa,  de  occulta  phllosophla, 
lib.  III.  l.ugd.,  S vol.  in>8. 

88<))  Speccio  di  salule,  del  Sig.  Arch.  da  Borgo^ 
Ncovo.  Ferraria,  i3.37,  ln-8. 

8805  SpEfiaERi  kabalisticÆ  (IrccaUoncs.  Magdeb., 

1600,  ln-8.  • 

8806  Khc^sratm,  amphithealnim  sapientis  anernae. 

8867  Boissard,  de  dlvinalionc  et  magicis  prastl- 
glls.  Oppenh.,  In-fol. 

8868  EJusdem  paroassus  bicepe.  Franeof.^  1627, 
In-fol. 

8869  Cas.  Longlnl  trinum  niagicuoi,  sivc  secreto- 
nim  niaglcorum  opus.èyâiiro/.,  1Ô16,  i63o,scu 
1673,  iu-ia. 

8870  Traité  sur  les  apparitions  des  esprits  et  sur 
les  vampires  ou  revenants,  etc,  par  D.  Calinct. 
Paris,  1751,  a vol.  în-ia. 

8871  Traité  historique  et  dogmatique  sur  les  ap- 

fiariUons,  les  visions  et  les  révélations  parlicu- 
1ères,  par  Lcnglctdu  Fresnoy.  Paris,  nSt,  a 
vol.  In-ia. 

887a  Recueil  de  dissertations  aticieniics  et  non 
velics  sur  les  apparitions,  les  visions  et  les  son- 
ges, par  lo  mémo.  Paris,  175a,  A vol.  in-ia.' 
8873  Le  monde  enchanté,  par  D.  Bekkcr,  trad.  du 
hollandais.  Amstrrd.,  lOgA.  A vol.  pet.  In-ia. 
887A  Traité  historir(ue  des  dieux  et  des  démons 
du  paganisme,  avec  des  remarques  crUlqup'» 
sur  le  système  de  BcJcker  par  B.  Binet.  Delfi, 
1696,  pet.  In-ia. 

8875  Apologie  pour  les  grands  hommes  soupçon- 
nés do  magie,  par  G.  Nai  dé.  171a,  lii-ia. 

8876  Histoire  des  imaginations  extravagantes  de 
M.  Oiifle  (par  i'abhé  Bordelon).  Paris,  1710  on 
1753,  a vol.  ln-19. 
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C.'Apparltions,  Démons,  Posae-ssions,  F.xorclsmcs, 
Sortilèges,  et  choses  analogues. 

• 

8877  Jacob!  de  Clum  traetatus  de  apparlt.  anlma-> 
nim.  Burgdorf.,  1A75,  In-fol. — Voir  887J-73. 

8878  Histoire  de  l’esprit  qui  s’est  apparu  a Saiut- 

Plcrre  de  Lywii , par  Adr.  de  MoNTALAMncRT. 
Pan#,  i5a8,  ln-A.  . • 

8879  L.  Ijvvater,  de  spcctris,  etc.  Gorichemitey 
168S,  iii-13. 

8880  Quatre  livres  des  spectres,  par  P.  Le  Loyer. 

1586,  in-A. 

8881  Traité  de  l’apparition  descsprlLs,  par  Taille- 
pied.  Rouen,  lOoa,  In-ia.  • 

8S8a  Magica  de  spectris  cl  apparltionlbus  splri- 
tuum;  de  vaticinits,  etc.  (per  Hennengum  Gro- 
sium).  tMgd.'Ba{avor.,ihb6,  iti-ia. 

8883  Relation  of  whal  pas4ed  between  J.  Dec  and 
some  spiiits.  tond.,  1659,  In-fol. 

888A  PsELLi  de  opeiaüoMC  dæmooum  dialogua, 
gr,  et  lat.  Paris.,  i6i5,  ln-8. 

8885  Tableau  de  rinconstance  des  mauvais  anges  * 
et  démons,  par  P.  de  Laxcre.  Paris,  i6i5,in-A- 

8886  Clr.  Molitor,  de  lamiis  et  pylhonicis  inulle- 
rlbtis.  1A89,  In-A. 

88S7  Th.  Krasti  repedtio  dispulationis  de  lamiis. 
BasilfiT,  1378,  ln-8. 

8888  Em.  do  Valle  de  Mocm,  de  iDcantationlbus 
opusculum.  Rborte,  iGao,  in-fol. 

8889  Traité  touchant  les  sorciers,  parL.  Dareau. 
Paris,  1579,  in-8. 

8^  La  démoiiomanie  des  sorciers,  par  J.  Booix. 
/’arfa,  i38o,  in-A.  , 

8891  Démonoiogle,  ou  traité  des  démons  et  sor- 
ciers, par  Fr.  Pérreaud.  Genève,  i653,  in-ia. 

8892  L'incrédulité  du  sortilège,  convaincue  par 
de  I.AXCRE.  Paris,  i6aa,  In-A. 

8893  Disscrtatiox  sur  les  maléfices  et  les  sorciers. 
Tw-roinj^,  175a,  in-ia. 

889A  Les  ruses,  finesses  et  Impostures  des  esprits 
malins,  par  Hob.du  Triez.  Cambrag,  i563,  iu-A. 

B8g5  J.  WtERi  opéra.  Amstehd.,  1O60,  in-A. 

8896  Cinq  livres  de  l’Imposture  dos  diables,  etc., 
par  J.  VViER.  Paris,  1667,  in-8. 

8897  L’Imposture  et  tromperie  des  diables,  devins, 
cncbaiitcurs,  etc.,  par  P.  MassC  /*orû,  1579, 
ln-8. 

8897*  Discours  exécrable  des  sorciers,  par  II. 
Dogiet.  Lyon,  ir>03,  ln-8. 

8898  Le  fléau  des  démons  et  des  sorciers  ( par 
Undin).  \yiyrt,  1616,  ln-8. 

8899  Histoire  prodigieuse  de  J.  Facstr.  Cologne, 
171a, In-ia. 

8900  Discocns  prodigieux  de  trois  espagnols  ma- 
giciens et  sorch’rs,  etc.  Paris,  i0a6,  ln-8. 

8900*  Histoire  épouvantable  de  deux  magiciens... 
Paris,  161 5,  pot.  ln-8.  • 

8901  Histoire  admirable  d*iin  gontllhomine  por- 
tugais. Pffis,  i6i3,  in-8. 

8901*  Discotrs  miraculeux d’une  jeune  flilo 

flamande  qui  fut  cstranglée  par  le  diable.  Paris, 
lOoS,  in-8. 

8goa  Discocri  merveilleux  d’un  capitaine  de  la 
ville  de  Lyon,  que  Satan  a enlevé.  Paris,  i6i3, 
ln-8. 

890a*  Histoirr  prodigieuse  d’un  gentilliommc 
auquel  le  diable  s’est  apparu.  i6i3,  in-8. 
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8go5  liiSTotBE  de  Magdciainc  Bavent.  Pat^s^ 
i63a, in-a. 

8ood  Le  trésor...  de  ta  victoire  du  corjis  de  Dlt*u 
sur  rcspritiftalin  de  Beeltebuth,  obtenue  i Laon, 
en  i560...  par  J.  Boclaesr.  Paris^  1578,  ln*4. 

8oo5  Cinq  histoires  èsqiieiles  est  monslré  comme 
a esté  chassé  Beelsebub  hors  des  corps  de  quatre 
personnes;  par  Ch.  Blodec.  Parfs^  i58a,  io-8. 

8poft  Discoiiis  admirabie  et  véritable  dos  choses 
advenues  A Mous,  à i'endroU  d'une  rcilgicusc 
possédée.  Douay,  i5B8,  in-S. 

8907  Discocns  véritable  sur  le  faict  de  Marthe 
Brossier.  Paris^  i5gg,  ln-4. 

8go8TralctédeséDergumène3,elc.,parL.d’Alcxii. 
Troyes^  i5{Kb  ^ti-6.  (Article  DtsrxiuRS  véritable.) 

8909  Htstolre  de  ce  qui  s’est  passé  h J’exorcisme 
de  trois  flllcs  possMées,  par  J.  Le  Normast. 
lOaS,  a vol.  Ln-8. 

8910  La  triompiiantc  victoire  de  la  vierge  Marie 
sur  sept  malins  esprits...  par  ie  P.  Besedicti. 
tytm,  1611,  ln-18. 

8911  Histoire  admirable  de  la  possession  d’uno 
péniiemc«  par  Fr.  Domptiis.  /Mrii,  1618,  in-8. 

Poor  mUtoire  de  U poMMfion  dm  LnnUaet  de  Loudnn, 

Toyetiu  iMtGtoims,  et  «u«»l  lMO.C37lS«liuiT. 

891a  Trois  livres  des  charmes,  sorcelagcs,  etc., 
par  Du  Va».  PariSy  i58S,  in^. 

8qiA  TsArré  de  renchantement  qu’on  appelle  le 
noucmcot  de  l’esguilictte.  La  RocheUe.  1 591 , in-8. 

8915  Dialogue  de  la  lycanthrople,  par  Ci.  Paietn. 
Louvain^  i5q8i  in>8. 

8916  Discours  de  la  lycantroplc,  par  de  Beacvoys 
de  ChauvincourL  Ports,  in*8. 

8917  De  la  lycanlhrople,  transformation  et  extase 
déssorciei^  parj.de  N’tmacld.  PaHs,  i0i5,in-8. 

8918  La  Verge  de  Jacob,  ou  l’art  de  trouver  des 
trésors,  /.yon,  iGpS,  In*i3. 

8919  L'art  de  trouver  les  eaux  cachées  sous  terre, 
etc.,  par  Jac.  Bessoü.  OrUans^  i&ég,  iiiA. 

8930  Curiosités  iiMules,  parGAppAREL,  1687,10-8. 

8931  KiRaiERi  diatribe  de  prodiglosis  crucibus, 
qna!  tam  supra  vestes  homlnum,  quam  res  alias, 
coRiparucrunt.  Romtr^  lOOi,  In^. 

8933  Torreblanc.e  Viltalpandi  epitome  dcitctorum 
Inquibus  Invocatiodeinonisinlervenit.  Hispah\ 
1618,  iD-ibi.  (Serait  mieux  placé  après  33to.) 


D.  Divination  par  les  Songes,  les  Signes  de  la 
main,  les  Cartes,  etc.,  etc. 


8933  Artehtdori  de  somniorum  inierpretationc 
llb.  V,  grsce. 

893^  Des  significations  des  songes,  par  Apomazar. 
Paris,  i38i,  ln-8. — Pour  AsTRAUPStcHirs,  voy. 
le  n*  13A35. 

8934*  L’oneirocrite  musulman,  par  Gardorrha- 
CHAMATt.  Paris,  1664.  ln-13. 

S935  La  piij-slnnoniie  des  songes,  par  Thibaut. 
Lyon  (vers  i33o),  In-i3. 

gp'tr»  L'Art  de  sc  rendre  heureux  par  les  songes. 
Francfort,  1740,  in-ia. 

8937  La  chiromancie  du  docteur  Hartlieb,  on  al- 
lemand. in-fo). 

8938  I.e  compendium  de  physiognomonie  et  ebi- 
ronianrie,  par  B.  CocLks.  Paris,  i5AG,  in-8. 

8939  ÜEuvres  de  J.  Betor.  Lyon,  iôjA,  in-8. 

TOME  V. 


8930  L’art  de  chyromance  d'Adrien  Coruv.  (v*crs 
i53o),  in-8. 

8981  Triompho  dl  fqgtuna  da  SIgism.  Farti. 
Venegia,  1337,  In-forfig.  — Voirie  n*  10476. 

893-i  I.a  géomancc  de  Chr.  de  Caltan,  pour  savoir 
toutes  choses  présentes,  passées  et  à venir,  avec 
ia  roue  de  Pytbagoras,  par  Gabr.  du  Préau. 
Paris,  1507,  in-4. 

8g38  I-c  iiigcniose  sorti,  da  Fr.  Marcolini  da  Forll. 
Venttia,  i55o,  in-foi. 

8gSA  l^ALAis  lies  curieux  de  la  fortune  et  de  i'a- 
mour,  avec  un  traité  de  physionomie.  Paris, 
1693, in-13. 

8g35  Collection  sur  les  hautes  sciences,  ou  traité 
théorique  cl  pratique  de  la  sage  magic  des  an- 
ciens peuples  absolument  complet  en  douze 
livres,  les<|uels  contiennent  tout  ce  que  Eltcilia 
(Ailiette)  a écrit  sur  la  philosophie  hermétique, 
l’art  de  tirer  les  cartes...  et  nolammcnt  le  su- 
blime livre  de  Thol.  Paris,  (1788-90),  4 vol. 
in-13.  fig.  (Pour  le  détail  des  ouvrages  réunis 
dans  ce  recueil , voyez  la  France  littéraire  de 
M.  Quérard,  tom.I,  p.  41.} 

(P«Mr  l«  PhyiiofnomoDie,  voy.  tm  a.  omet  »iriv.) 


2.  Alchimie. 


(Or  peot  plaeer  retio  lérlo  à la  «oite  da  la  Cbimle,  M eeta 
aVM  d'aotanl  plu»  da  raiios  qua  Ira  ogvraza*  dra  prioelpaat 
aleUmUtai  ri-nSMSaDt  toat  piua  00  oioliu  da  vSrttaM'* 
chtaDia.) 


A.  Histoire  cl  Collections.  (Vot-  le  n*  4S84.) 

8934  Histoire  de  la  philosophie  hermétique  (par 
IjinKlct  du  Fresno,).  Parts,  174a,  j sol.  In-ia. 

8987  Lires  ofthealchemysllcal  phllosophers,  wlth 
a catalogue  of  hooks  In  occull  chemlstry,  and  a 
sélection  of  the  ntosl  relchralcd  Ireailaes  on  the 
hermelicarl.by  Fr.  Barrcll.  {.ondon,  i8i5,in-8. 
(Barrclteslaulciird'un  ouvrage  Intlliilé  : Maijai 
orctlettical  iaitlligtacer,  kelng  a rompleit  Sys- 
tem of  oeevil phllosophy,  I»nü.,  1801,  ln-4.  flg.) 

89S8  Preiiosa  niargarita,  etc.  Ucitiics  edidiL 
Fraefiïa,  i34€,  in-8. 

8939  C.  Ghatabou  ver*  alchemia-,  etc.  tloctrina. 
iSdi.  In-fol. 

8940  TiicAvaiH  chcmlcum.  Arncnlorali,  i03o, 
6 vol.  In-8. 

8g4i  MARGETiblbliothccachcmicacuriosa.GenetMr, 
1703,  3 vot.  in-fol. 

8g43  Trois  traités  de  la  philosophie  naturelle. 
Paris,  1618,  ln-8. 

8g48  Trois  anciens  traités  de  la  philosophie  natu- 
relle; les  sept  chapitres  dorés,  par  UcaiiEs, 
etc.  Paris,  1636,  In-B. 


B.  Alchimistes  anciens  et  modernes. 

8g44  Democritcs  Abderita,  de  arte  magna  sive  de 
rebus  naturalibus.  Patavii,  1873,  (let.  ln-8. 

8943  Gerebi  liber  qui  flusuaturarunivocatur.  1473, 
in-4. 

8g46  Anre.i  calcua  llomeri,  latJnc,  a LuU.  Favrat. 

17C3,  in-8. 

8947  Le  miroir  U’alqulmie,  par  B.  Bacon,  traduit 
en  françois.  Lyon,  i337,  lu-8. 

l5 


igli  SCXENCES 

6q4S  Le  grand  OcUircà&semeot  de  la  pierre  phtfc»< 
sopbale,  par  Nie.  Flautl.  Paris^  1969,  in*ia. 

8p/l0  Le  miroir  d'alcblmi^  de  iehaa  de  etc. 
Paris^  i5i3«  in>8.  4 " 

6g5o  Miseim  berineiicum  reforiDalum  et  amplill- 
calum.  Prancofurtiy  1O78»  In-A. 

8951  Opuscule  de  la  vraie  philosophie  dee  métaux, 
par  D.  Zacaiek.  Lyon,  i37ü,  in-i9. 

8953  La  vertu  et  propriété  de  la  quintessence  de 
touiefrchoscs,  par  î.  de  Bupesclssa.  Lyon^  1 5^9. 
ou  i58i,pet.  ln-19. 

895SLiBAViialchyinla.  Francofurti^  1G06,  Jn^fol. 

SgSA  musdcni  selcctonim  alchymix  arcaiiorum 
toml  duo, etc.  Francofurtiy  i6i5,9  vol.  lii-fo!. 

8955  Le  miroir  des  alchimisiv,  par  le  chevalier 
iMPÉaiAi.,  1809,  In*i8. 

8956  La  toison  d'or,  par  Salom.  TiusMOsm.  rÆPii, 
i0i3,  lo-8. 

S907  Le  grand  miracle  de  natdVe  métallique,  par 
de  Castagne.  Parité  i8iS,  ln>8. 

8958  Roberti  Fludo  opéra.  Op/>enhemiï  et  Fran- 
(ofurtiy  1817,  8 ^ol.  In-fol. 

8g5Q  M.  .MAitai  arcana  arcanissima.  In<8. 

8959*  ËJusdem  de  circulo  physico-quadrato  trac< 
talus,  (tppenhemii^  1818,  ln«8. 

89G0  EJusdem  losusacrlus.  Oppenhemii\  1818,  in-4. 

8981  Ejusdem  symbola  aures  mensx  duodecim. 
Francorfurti^  1817,  In-â. 

8983  Ejusdem  Jocus  severus.  fhid.,  1817,  iu-4. 

8903  KJuadom  iripus  aureus.  ihid.%  1818,  in*4* 

8984  Ejusdem  viatorlum.  Oppenh.^  1618,  ii>4. 

6988  l^jnadcm  Alalaotafuglcns.r>ppenA.,i8i8.ln>4. 

8968  Ejusdem  scrullnlum  chynïaim*  Francofurti\ 

1887,  ln>4.  ( Même  ouvrage  que  le  précédent.) 

8987  Ejusdem  Theinis  aiirca.  Francof.^  1818,  liM. 

8988  Ejusdem  septimana  pbilosopblca.  Francof.^ 
1830, in-3. 

8989  Traité  du  vrai  set  secret  des  philosophes,  par 
de  NnseucNT.  Paris^  1831,  ln-8. 

8970  D.  Srotxii  de  Slolcenberg  vlridarium  chym. 
Francofwrtiy  idsA,  in-13. 

8971  h^usdem  horlulus  hermeticus.  Francofttrtt\ 
1837, in-13. 

8979  ktaANi  Kiranides,  et  ad  eas  RhyaktnLrRlvinii] 
Koronides.  Framcofnrtiy  i838,  in-8. 

8973  Harmonie  mystique,  par  D.  Lagneao.  Paris, 
i838,  ln-8. 

897A  La  philosophie  naturelle  rétablie  en  sa  pureté. 
paris,  16S1,  in-8.  (Article  Evgiihudion.) 

897S  Guctaeai  opéra.  Amtflod.,  i6âA,  in-S. 

897O  La  preml^  (a*  et  3*)  partie  de  rcetivre 
minérale  de  Glacsiiu  Paris,  187A,  ln-8. 

8977  La  description  des  nouveaux  fourneaux  philo- 
sophiques, par  Gutau.  Paris,  1889,  ln-8. 

8978  Les  douze  clefs  de  la  philosophie,  par  Bas. 
Valentin.  Paris  \66o,  ln-8. 

8979  Aventures  du  philosophe  Inconnu,  ou  la-*  re- 
cherche delà  pierre  philosophale.  Paris,  187A, 
ln-13. 

8980  Les  rudiments  de  1a  philosophie  naturelle, 
par  Nie.  de  Locqucs.  Paris,  i86j,  ln-8. 

8981  Rakes  expériences  sur  l'esprit  minéral.  Paris, 

1888,  ln-8. 

8o83ToMaEAC  de  la  pauvreté.  Franef.,  1879,10-19. 

8983  Mutus  liber,  anotore  cujus  nomen  est  Altos. 
BupsUtP,  1877,  in-fol. 

J898A  U triomphe  hermétique  ( par  Umojon  de 
SAUST-OnMEs).  Amsterdam,  1889,  ln-i3, 

8983  L'EsauEs  det  aagea.  Paris,  1889,  lo^ol. 


ET  ARTS. 

8986  Le  CosüopouTS,  ou  nouvelle  lumière  chlml- 
miqtie.  ran'a,i89i,in-i3. 

8987  Le  Filet  d'Ariane  pour  entrer  dans  le  laby- 
rinthe de  la  philosophie  hermétique. 

i6çi5,  In-i9. 

8988  Le  PiLoradc  l'onde  vive  (par  M.  Eyquem  de 
Martineau).  Paris,  16*^8,  in-i9. 

8980  La  VéaiTé  sortant  du  puits  hermétique. 
Londres,  iT^S,  In  ix 

C.  Médecine  spagjrique  ou  chimique. 

6990  Traité  de  la  vraie  médecine  des  anciens,  dite 
de  recens  or  potable,  par  Dav.  de  Planiscauipy. 
Paris,  i633,  ln-6. 

8991  Confonnité  de  l'ancienne  médecine  d'Hippo- 
crate 3 Paracelse,  par  IL  Le  Baillif.  Bennes,  1 893, 
ln-8. 

8999  Abrégé  de  la  doctrine  de  Paracelse  et  de 

• scs  archidoxes.  Ports,  173A,  in-i3. 

8993  Le  demosterion,  par  H.  Le  Baillif.  Bennts, 
1578,  in-A. 

899A  tlEuvTcs  de  Dav.de  Pianlscampy.  Paris,  18AG, 
in-fol. 

8995  Traité  de  la  médecine  uuiversellc,  parGLAu- 
ara.  Paris,  1689,  ln-8. 

8998  J. -B.  van  UeufoNT,ortua  medleine.  Amstel., 
iOA8,ln  A. 

8997  Tombeau  de  l'envie,  oii  U est  prouvé  qu'il 
n’y  a qu'une  médecine,  qui  est  la  cbiudque,  par 
Macbbc  de  Copponay,  Dijon,  1670,  io-i3. 

5.  Astrologie,  Prédictions  astrologiques  et 
autres  pronostications. 

8998  Ptolkmxi  de  judicHs  astrologicis  lib.  IV,  gr. 
et  lat  Basiletr,  i3.')3,  in-A. 

8999  Astsologica  gr.  et  lal.,  edente  J.  Cauierarlo. 
.Vori«iA(Tj/<r,  1839,  tn-4. 

9000  J.  FiRsiia  matheseos  lib.  VU.  Feneiiis,  1A97, 
in-fol. 

9001  Incerli  auctoris  ctiristianl  dlalogus  lilulum 
habens  UEsmepis,  seu  de  tsirologia  llbri  duo. 
Uannitr,  16S0,  in-8. 

9009  Alciiabitii  introdiictorium  ad  scieQÜamJuili- 
cialcm  astronomiæ.  1A7S,  in-A. 

9003  Le  livre  d'AacAOAM,  traitant  des  prédictions 
de  rasirologie.  Lyon,  1576,  ln-19. 

900A  Fr.Jiinctinl  spéculum  astrologie.  Lugduni , 
i883, 9 vol.  in-fol. 

900J  Paolts  alcxandrinus,  rudlmenla  In  doctrlnam 
depraedictis natalltils.  IVUtfmbergtr,  i588,  lii-A. 

9006  Ocu  Plsaiii  astrologla.iéNfiier/).,i8i3, in-fol. 

9007  All«i  arabis  asirologUs  nova  niclliodus. 
Bhedonis,  i83A,  in-fol. 

0008  Vaticinla  slve  prophétie  abbatis  Joachimi. 
reitc//i>,  1.189,  in-A. 

9008*  Briefve  et  succinte  déclaration  que  signifie  le 
soleil  parmy  les  signes  à la  nalivUé  de  rcnfanl, 
par  A.  GnLLEBUiN.  Lyon,  i558,  iti-8. 

9009  Mirabilis  liber.  In-A.  gotli. 

0010  Livrb  merveilleux.  Paris,  1889,  ln-8. 

901 1 Les  Joms  heureux  et  périlleux  de  l’année. 
In-8.  goth. 

0019  Prophétie  faicteparfrèreTnoiiAsllUric,  trans- 
latée d’italieo.  (versi83o),  In-A. 


• ARTS, 

90H*  Pronostlcailo  Theophr.  Paracrlsi,  aniio 
i5S6  conscrtpU.  IM. 

901S  Prophéties  (le  .Michel  Nosts41)amcs. 

OOiâ  Commentaires  sur  les  centuries <ic  Noelrada- 
mus,  par  de  Cbavigsy.  Paria,  lôgO,  in-8. 

9015  La  concordance  d(»  prophéties  de  Nostrada- 
mus,  par  GuiTUtD.  Par/a,  1693,  in-ia. 
goitt  La  Curde  Nostradanius.  Pana,  1710,  ln>ia. 

9017  Déclaration  des  abus  de  Mich.  IS'oslradaiiius. 
A^anon^  i558,  \n-H.  (Article  Nosthadamos.) 

9018  Les  contreditsaus  fausses  propiiélles  de  Mos- 
tradamus,  par  Ant.  CoctLUio.  Parts^  i5ôo,  io>8. 

QO19  La  Compost  et  kalendrier  des  bcrglers,  etc. 
Paria,  ift88,ln>fol. 

9020  Le  Compost  et  calendrier  des  liergéres.  Paris, 

1899,  in-fol. — Voiries  n^^'ÔSSAet  833A. 

(Cm  deas  oaTrsgrt  «ont  le!  hoatc  diw  pronûitti*«lkm« 

aviU  rashmeat,  nui*  e*  mdI  de  TéoublMatmaiMcii».) 

9021  P«o.sosTic*Tioanni  1A78.  Paria.,  ln-8. 

9082  Jos.  GrOnpcciij  pronostlcon  seu  Judicium 

ei  conJuncUonc  Satumiet  Jovis.  PiVniur,  i8gC, 
in-A. 

908S  P10K0STICAT10  latina  anno  1A88  confecta. 

JHoffVHtiiT^  iMoi.  (Art.  LicuT&NREHnp.R.) 

9024  La  pRososTicitTfos  nouvelle  pour  Tan  lAga. 

{Paris,/.  Tltppfrtl),\n-li. 

0025  Ttarré  fort  ootable  des  proprielez  des  jours 
d'une chascune lune, extraict  de  la  Kramle science 
du  roy  Salomon.  (%ers  i58o),  in-16. 

9038  PrognosUcatlon  pour  plusieurs  années...  par 
Arnaud  Bogard.  ^noera,  i5S8,in-A. 

9037  La  pRonosncATioR  desbomme<iel  des  femmes 
et  de  leur flaütilé, etc.  (vers  i53o),  iii>8. 

9038  Chist.  Kottui  lux  e tenehiis,  hoc  est  révéla- 
tiones.  iM5,  ItvA. 


VU.  ARTS. 

1.  Mnémonique  ou  Art  de  la  Mémoire 
naturelle  et  artiûciclle. 


9039  Dlsserlazione  dl  Fran.  Cancelllerl  intomoattli 
tiomini  dotati  dl  gran  memoria  e da  quelll  dive> 
nul!  smemorati,  con  un  appendice  delle  biblio- 
teche  degli  scrittorl  sopra  gli  erudltl  precoci,  la 
memoria  artihciale,  T arie  di  trascegllere  e di 
notare,  ed  11  gluoco  de  gli  scaccbt.  Borna,  i8i5, 
in-]3. 

9030  Math£oli  penisini  de  memoria  et  remlnis< 
centia  ac  modo  siudendi  tractatus.  (Patavfi, 
circa  iA75,)IM. 

go3i  Aas  memoratira.  (6'otoiifir,  circa  iA8o,)lo*A. 
flg.  — Voir  le  n*  I3053. 

9033  Fimix  Pétri  ravcnnalls  memoria  maglstri. 
Fenetiis,  1A91,  ln-8. 

9083  Jo.-Hich.  Alberti  de  omnibus  ingenils  au> 
genda memoria  libellus.  Bononiœ,  lAgi , IM. 

9033*  Congestorium  arilflriose  mcmorle  Jo.  Rom- 
BERCH.  Fenetiis,  i533,  ln*8. 

9034  (iRATABou  de  memoria  reparanda,  augenda, 
servandaque  liber.  Aomir,  i555,  ln-8. 

905A*DialogodlLod.  Dolcb  délia  memoria. Penal., 
1583,  pet  in>8. 

9035  J.-B.  PoRT.c  ars  reminiscendi.  <Vaapo/i,i8o3, 
lO'A. 


195 

90S8  Compendium  memoria  localis  (auihore  Th 
Watsom).  circa  iSqo,  pet.lM. 

9037  Traité  de  la  mémoire,  divisé  en  deux  livre* 
par  Lamh.  Schenckels  de  Bolduc.  Arras,  Guiii. 
de  IjO  Pitiére,  t,>93,pet.  in-8.  (Le  niémoouvrage 
on  lat.  Douay,  chez  la  teuve  de  J.  Boscard,  1 ThU 
pet.  in-8.) 

9038  Le  magasin  des  sciences,  ou  vray  art  de  mé 

moIredécouverlparSchcnkclius,  traduit  et  auR> 

par  Adrian  Le  Culrol.  Paris,  1833 

in-i3.  ' 

9039  Kircheiu  ars  magna  sclendl.  Amstehdami 

1689,  In-fol.  ' 

OoAo  Traité  complet  de  mnémonique,  ou  rart 
d’aider  et  de  fixer  la  mémoire  (parTIi.  Naudiii). 
Lille  et  Paris,  1800,  ln-8. 

OOAi  Mémoire  sur  la  nature  et  les  avantages  de  h 
mémoire,  par  J.-Ch.  Iiaron  d'AreÜn.  Munich 
180A,  in-8. 

9043  Notice  sur  la  mnémonique,  par  Grég.  Fei- 
naigle.  Paris,  180O,  h>-8. 

2.  Écriture  cl  autres  moyens  de 
représenter  la  parole. 

A.  Calligraphie,  Polygraphie,  Cryplographie,  Slf- 
ganognphie,  Tacbtograplile,  Télégraphié,  clc. 

|Po«r  rmitolr.  de.  Éerll.m  « la  ninlnniill,M,  «Ir  h-i 


ijoAS  La  operlna  dl  Lod.  Vionrmo  da  impararc  a 
scriverc  letlera  cancellercsca.  Romn  (i5aS),ln-^. 

OOAS  Tlieaauro  de’  scriilori,  opéra  aniflckna 

inlagllala  per  Coo  da  Carpi.  Roma,  i5a8,  In-j! 

gohS  ülov.-UaL  Vr.ai,i  luinlnario,  aeu  de  elemeiiUa 
IKerarum  Mb.  IV.  Fimzt  (circa  i5»7),  In-J. 

OOâO  Ij  vera  arte  dello  «cellenlc  scrlvcredlrersc 
sorti  dl  leltere,  di  Glov.-A.  TsoiiEm.  yincata 
i5oo,  In-a.  ’ 

90.A7  L'art  et  science  de  la  rrale  proporlion  des 
lellres  attlques,  par  Ccof.  Toar.  Parti.  iMo 
lii-fni. 

9048  Libro  nel  quel  s’ losegna  a scrirere  ogni  sorte 
di  lettere,  ec.,  opéra  di  G.-B.  Palatcto.  Rome. 
1945,10-4. 

904o  Opère  dl  frate  VtspssiMO,  nel  qualc  si  insc- 
gna  a scrirere  varie  sorti  dl  leltere.  ytntaia 
1554,  ln-4. 

9o3o  Arte  por  la  quai  se  cseBa  a escrerir  perfecta- 
mwite,hecho  porJ.deVciAiu(liU'<ipo):.,i35o,ln-4. 

O05i  Liaao  sotilisslino  para  deprender  a escrerir 
y conlar.  Çaragofa,  i553,  ln-4. 

90M  LTnsIrucilon  de  bien  et  parraltenienl  esciirr, 
tailler  sa  plunie,  etc.,  arec  quatrains  moraui.., 
par  J.  La  Mona.  Paru,  1558,  In-i8. 

9035  Etercitaüo  alphabelica  nova  et  ullllasinia.... 
Cl.  PenBETi  Indusitia  edlla.  Anluerpia,  i59o, 
In-fol.  obi. 

9054  Finances  et  trésor  de  la  plume  frantbise,  par 
Est.  Do  TaoscBtT.  Périt,  tSTS,  ln-8. 

9054*  EiEHPLsiai  pour  bien  esciire  la  lettre  fran- 
çolse.  igoB,  1 379,  In-fol. 

9055  Le  Irésnrde  l'écriture,  par  J.  deBeau^^esnc.  * 

Lyon,  i38o,  pec  in-«.  obL  de  84  pp.  grar.  eu 
bols,  non  contpria  les  If.  préliminaires. 
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iq6  ^ SCtlEN^!^ 

go55*  Arte  de  esciiïîr,  de  Fr.f^US.  $Mrid^  i58o, 
In-A.  ' ^ 

OOM  U calligraphie,  parGuUL  lMWi;nnni.fariA 
1599,  in*6- — Voir  le  11*  lOdSl. 
qo5t  La  tcchoographle  de  l'écrilure  françolse, 
LecAHGKeua.  1599,  lihd.  . 

905S  Jod.  iloüDii  ibeatnlDi  artls  scribendt.  Mute/. , 
161/1,  ln-6- 

0059  Arlc  de  escriblr,  por  T.  TOwo  de  U Pjva. 

jfadrNI,  i‘79&,  IM* — Volrleo^giM. 

9059*  Gomposliions  avec  écrllares  aoclcnnes  et 
modernes,  exécutées  à la  plume  par  J*  Midolle, 
artiste  écrivain  compositeur,  gravées  etpubiféla 
a la  lithographie  de  E.  Slnioii  fils,  4 Strasbourg., 
(vers  1860),  iD-fol.  obL(80ir.  Impr,  en  couleur). 
gofioTairneMi  poljgraptlni.  i5j8,  in*fol. 

9060*  J.'B.  Posta,  de^ltvnUlterarum  nolis. 
Xeapoli,  160a,  In-foL^ 

gofii  SeLTvt  cryptomenytlctt  et  cryptograpllh. 

Ltuieburt^i,  ifiaù,  In-fol.  * 

906a  KiRcarai  i>nlygr^liia  nota  et  unlfersalls. 

Aomo*,  i065,  V 

9063  Traité  des  cbml^,  ou  secrettes  »mlèrL's 
d’écrire,  par  Bl.  deVlgenere.  Parü^  1887,  ln-,l. 
9068  LMnterpréUtlon  des  chiffres,  tirée  de  rtlallen 
d'AnU'Mar.  Cospl,  par  le  P.  J.-Fr.  NIceron. 
Parité  16&1,  livfi. 

9065  La  cryptographie,  contenant  la  manière 

d’écrire  secrètement,  par  Jean-I\ob.  du  Carlet. 
Tiptose,  16A8,  in-13.  V. 

9066  Ad  historical  accounl  or  the  rise  and  progre<;s 
orslenograpby,byJ.-H.Lewls.Land.,i8iC,in‘8. 

9067  Méthode  pour  écrire  aussi  vite  qu’on  parie, 
par  Jac.  Cossard.  Pons,  i63i,  in-8. 

9068  ScuoTTi  scliola  stcganographica.  Sorimb,^ 
i065,  ln-8. 

90C9  Mysterluoi  artls  steganographics  novissl- 
mum,  ex  musxo  Ludov.-Henr.  Hlllcri.  (7/in/r, 
168a,  ln-8. 

9070  Tachéograpble,  par  Ch.*Al.  Ramsat.  PeriA, 
1681,  iD-ia. 

9071  Addt’s  sleganograpbla.  1698,  io-8. 

907a  Système  de  sténographie.  Inventé g>ar  Sam. 

Tatlor,  adapté  a la  langue  française  par  Tb.*P. 
Bcrtln.  Parfi,  an  iv,  ln-8. 

907S  Vocabulaire  slénographique,  composé  sur  le 
système  de  Taylor,  précédé  d’un  exposé  des 
règles  de  1a  sténographie,  par  A.  Gosselin. 
Porta,  i8aa  (a*  édition,  i8a8),  in-8.,  litograpli. 

9078  Sténographie  exacte,  ou  l’art  d'écrire  fidèle- 
ment aussi  ^le  que  parle  un  orateur,  par  M. 
Conen  de  Prépéan,  3*  édit.  Paris^  1817,  ln-8. 

9075  Taebygraphie  des  Français,  ou  traité  de  l’art 
d’écrire  aussi  vite  qu’on  parie,  terminée  par  la 
méthode  d'abbréviatloa,  par  Coulois-TbévenoL 
Porta,  180O,  ln-8. 

9076  Abécédaire  de  Plorff,  ou  langage  des  fleurs, 
méthode  nouvelle  de  figurer  avec  des  fleurs  les 
lettres,  les  syllabes  et  les  mots...,  par  B.  de  La 
Chénaye.  Parité  1811,  ln-6.  flg. 

9076*  I..e  langage  des  fleurs,  par  M**  de  Latocti. 
Parité  i8ao,  Ii>-i8. 

9077  Secrétaire  turc,  contenant  l’aM  d’exprimer 
ses  pensées  sans  se  voir,  sans  se  parler  et  sans 
s'^rlre....,  par  Do  Vicnao.  Por/a,  1G88,  In-ia. 

^8  Histoire  de  la  télégraphie,  par  H.  Cbappe 
l’alné.  Pofia,  i8a8,  ln-«M  avec  38  pl.  — Voir 
rtrtlcle  Riqueho. 

9079  Treatlse  explioatory  of  a oew  System  of 
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naval,  military  ad  poüücal  iHegraphic  com-  * 
miintcaiioo  of  general  application,  by  John  Mac-  . 
donald.  London^  1817,  in*8.  , •* 

il.  Typographie. 

QoSo^THriîônharre'Bè  rimprirwrle^  att^and)* 
par  Tairbl.  rimna,  1808,  3 voL  1 

9081  T.a  science-pratique  de  i'imprimenC^lir. 

F’BRTri,.  Porta,  i7j3,  ln-8. 

908a  Manuel  lypogr^liique,pvncitici£R.Port^ 

Uomoro.  Porta,  I7M4 Qg»  ^ 

0088  L'an  (le  riniprliÿÿe,  par  Bettrao^^^^iar 
quet  Paris,  1799,  ip-£ 

9085  L’an  du  typographcM^  Vln^wfi^  éml? 

augmentée.  Paris,  i8aâ,  ii>-8.  fig. 

Ç086  The  prinicr’s  grammar.  ur  InlroducUou  le 
tlie  an  of  prinllngt  CAtntaining  a concise  historv 
of  the  art,  nitli  the  improu'meni  In  lltepracün^ 
orpriiiling  for  the  iasi  llfty  y cars,  by  C.8to«er- 
London,  1808,  ln-8.  ' 

9087  Typographia,  or  ibe  prinler’s  Inslructor,  by 
J.  Jou>so\.  London,  i8a8,  a vot.  Iu-3‘i. 

9088  Typograplila,  by  T.-Ô.  IIansadd.  London, 

i8a5,  gr.  ln-8.  * 

90S9  Traité  de  la  typographie,  par  U.  Foomlcr. 
Paris,  i8a5,  ln-8. 

9090  Mamiel-pratiqiie  et  abn^gé  de  la  typographie 
Irantalsc,  par  M.-A.  Bruu.  Ports,  i8a5,  peu 
lii-ia. 

9091  Manuel  de  la  typographie  françaUe,  ou 
traité  complet  de  ritnprinierle,  par  V.  Capellr. 
Paris,  i8a6,  ln-8.  fig.  ( Non  terminé.) 

909a  Pracllcal  hints  011  décorative  printing  wiib 
lUustraiions.......  by  W.  .Savage.  London,  i8aa, 

pci.  in-8. 

90i).1  Principes  de  conipusilion  typographique  en 
caractères  oricnUiiX,  par  de  Guignes.  Paris, 
1790,  ln-8. 

%K>gd  Indice  de’  carailcri  esistentl  uella  siamp.  va* 
lieana,  üa  And.  Brociotti.  Loma,  i6a8,  in-H. 

909.5  Lpreuvesdu  premier  alphabet  droUct  penrhé, 
par  L.  Lice.  17A0,  in-3a. 
gogC  Kssal  d’une  nouvelle  ty  pographie,  gravée  par 
Luce.  Paris,  1771,  ln-8. 

9097  Epreuves  (le  deux  petits  caractères,  par 

Fournilr.  Paris,  ln-18. 

9098  Manuale  tipogradeo  di  G.'B.  Bodom.  Parma, 
1818,  a vol.  gr.  ln-8. 

(pour  rHi«(uirc  do  riinprimerie , royes  rUiprès  les  ■ IKSl 
et  siUTaoU.) 

3.  Beaux-Arts. 

A.  Introduction,  Histoire,  Dictionnaires,  Pbilos<^ 
pille  des  Beaux-Arts. 

(Pocr  l'iilftotre  drs  ArUlte^  voir  le*  n.  SOX»  et (uirftils.) 

0099  Pérlclès,  ou  de  l'inOuencc  des  lieaut-aris  sur 
la  félicité  publique,  par  Cb.  de  Dalbebg.  F«rmr, 
1811,  gr.  in-8. 

9100  Spiwce’s  poly  métis.  London,  1787,  In-fol. 

9101  Kpochs  of  the  arts,  Including  historical  oltser- 
vaUonson  the  moslcelebrateü  {veriod  of  |>ain(iUe 
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BEAUX-ARTS. 


and  5cuiptiire  In  Greecc,  Italy  ami  France  vwitli 
^ a wf«‘w  of  ihelr  rixe  and  prof^resa  In  EoKbml, 
,'Lf^  l>y  Prhice  llotrc.  Lomiony  i8i3,  pel.  in-é. 
‘oioa  Apecdotcs  déB  beati«-ar(s  (par  Nougarct). 

^ParfSy  £775-81,3  vol.  pci.  fn-8. 
gio3  CbviuKiioa.  i^r  aUgemclnon  Théo* 

rto  Dful  Geschlcblc  der  scbOueo  Kflik>te,  tou  C. 
Seld^'L  Mu'jâeit.y  i8a5'’i8,  7 ^ol.  iii-8.,  avec  pl. 
Iltbogr. 

pto3*  natiiiocfi  der  Ktin81ge<vlifeh(c,  ron  0'  Fraui 

kuRler.  5/urr<7orr,  iMaju-K. 

pioA  Eludes  sur  rbi«tolre  dos  aris^  on  tableau  des 

firogri-s  et  de  la  décadence  de  la  statuaire  et  de 
a peinture  antique  au  sein  des  révoluttons  qui 
unlagUé  la  Grèce  et  Titalle,  par  P.-T.  Oocbazellc. 
i*an'f,  i83A,  s voKln-S. 

p&oS  Memoria  Inldmo  al  risiMgimeiito  delle  belle 
' arti  nella  Toscana,  di  Dora.  Moroni.  Firenzfy 
.181a,  ImS. 

girio  Kunstwerke  and  kdnstlcr  In  finglnml  nnd 
Paris,  voB  M.  Vaageiu  /TrrJ/n,  i8Sg,  3 vol.  in-8. 
grD7Çousidératfonssarlesarfsdu  dessinon  France, 
■ ^ar  M.Qiialreroèrech’  Chiner.  rariSy  i7gi«tm8. 
QioS,  li*  Academia  tedesca,  da  J.  von  Samdbart. 
'^yurnbfrçy  i605,  h looa.  en  s vol.  In-fol.  (Cot 
oovrage  peut ‘aussi  éirtplao-  dans  la  Biographie 
des  artiste*,  n°  3opu9.) 

0109  Die  Deoamale  germanlsclior  und  rômlsctuT 
Zell  In'cten  rbein-wcsiphlllschcn  Provlnzen, 
von  \y.  Donowr.^rt/rr<f.,  u vol.  iii-â. 

0110  Upitolre  de  Fart  moderne  en  Allemagne,  par 
le  comte  Ath.  !tAaT>su.<— Dusseldorf  et  le  pays 
du  Rhin.  Excursion,  etc.  i83ü-^t,3  vol. 

ln-4.  et  adas. 

\Mii  De  Fart  en  Allemagne,  par  lltppoi.  Fortoul. 
PariSy  1842,  2 vol.  ln-8. 

<ji  1 2 Da^wat’s  anecdotes  ofthe  arts  in  Fngland* 
ln*8.— Voir  les  n«*  p3A4et  sulv. 
t)i  1 3 Cabinet  des  singularités  d’architecture,  sculp- 
lafe  et  gravure,  par  FLJ-e  Comte.  FariSy  lOgg- 
1700,  3 vol.  In-i2,  fig.'* 

giiÂ  JSDclcIopcdîa  metodlca  delle  belle  arU,  di  P. 

ZAsft. />«nna,  1819,  20  vol.  In>8.  * 

giiS Dictionnaire  des  arts  de  pcinlitre,  scuIpUm* 
et  gravure,  parWatelel  cl  Lévéque.  Paris,  1792, 
5 vol.  in-8. 

gi  16  DUioiiarlo  delle  belle  arti  del  diseguo,  ila  Fi'. 

MlHzIa.  BassoHo,  1797, 2 vol.  in-8. 
gi  17  Allgemeine  tlirorie  der  scboeiieii  kbnsic,  etc. 
théorie  des  beaux-arts,  parordre  atphabéUqut*, 
par  J.>Geor.Sulzer  (en  allem.).  Franrfort^\^9\ 
h vol.  in*8. 

gii8  Charaiaere  der  vonchmsten  DirJiter  aller 
Nadonen;  nebst  Abhandlungen  ûlier  Gegens- 
tSnde  der  schPaen'Kunste  und  Wissenscliaften, 
von  elner  Gedallacli.  von  Gclehrten  (J.  Gf.  D>k 
and  Gf.  Schatz).  Leipz.y  i792’i8o8,  8 vol.  In«8. 
(Nacbtidige  lu  Suizer’s  Tbeorie.) 
giig  Dictloimalre  des  beaux-arts,  par  Millin. 
Port*,  180O,  S vol.  In-S. 

0120  Dictionnaire  des  arts  du  dessin,  pa^M.  J.-U. 

Boulard.  Porfi,  182O,  In-8. 

Qi2i  Leçons  sur  rhistolrcdela  théorie  des  beaux- 
arts,  par  A.-G.  Scblegel,  suivies  des  articles  du 
Convenations  • Lexicon  concernant  rarchltec- 
lure,  la  peinliirc  et  la  sculpture,  traü.  par  A. -F. 
Couturier.  Pan'*,  t$3o,  In-8. 
gi22  Aestbetlsches  Lexicon;  ein  alphab.  Hand- 
bueb  sur  Théorie  der  Philosophie  des  SchOnen 
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und  der  achOnea  Xunst,  von  J.  Jclltcles.  U ien, 
1835-37,2  vol.  ln>8. 

9123  Les  boaox-ans  réduits  à un  luôiuc  principe 
(par  BATTEtnt).  Parw,  1740  ou  17Û7,  ln-12. 

9124  Di»  l'art  de  voir  dans  les  beaux-arts,  trad.  de 
rUalieii  de  .Mllizia,  par  le  général  Ponmercul. 
PnriSy  i7t>8,  lu-8. 

9125  Tliree  irealiscs  concerning  arts,  music,  paln- 
tlng,  etc.,  by  HvnRis.  /.nmf.,  1783,  in-8. 

9120  F.  Boulerwock's  .Esllielik.  LcipziÇy  180O,  cl 
GùWnff^  i8i5,  2 vol.  lu-8. 

9127  k«-\\ . Kd.  Solgur's  Vnriess.  ul>cr  .Eslhctic, 
heraosgegeben  von  K.-W.-L.  lleysc.  Uipzin, 
1829,  ln-8. 

9128  Solgcr  ; Erwln,  Vier  Gcspriiche  ul>cr  das 
SchOne  uiid  die  Kunsi.  Ber/in,  181 5, 2 vol.  iii-8. 

9129  A.-W . von  Scblegel's  kril.  Sebriften.  Berlirty 

1828.2  vol.  ln-8. 

gi3o  Principi  dl  estetica,  dcl  sIg.  Talla.  rcneztu, 
1827»  2 voL  ln-8. 

Qi3i  Cours  d'esthétique,  par  W.-Fr.  Hegel,  ana- 
lysé et  traduit  en  partie  par  M.  Ch.  Bénard. 
Paris,  1830-43,  2 vol.  ln-8. 

gi32  Die  Aesihctik  aus  ücm  GesIclUspunkle  gcbil- 
drter  Froimde  des  Schonen,  von  \V.-E.  Weber. 
Darmstadty  i834,  iii-8.,  i'*  part. 

9133  F.-A.  .Nùssiciirs  Ix'hrbucli  der  .fisthetik.  als 
kunsiHisseiischaft.  a**  umgearlieJletc  Aulîage 
von  Max  Furlnialer.  Begensburtjy  j837,  ln-8. 

9133*  Cours  (l'esthétique  j>ar  JoulTroy précédé 

dXiuB -préface,  par  Ph.  Daiiiiron.  Paris.  I843,  ' 
tn-8. 

9134  Die  Issenchafldes  Idcals  oder  die  Lehre  von 
Schonen  : von  D'  O.-Il.-C.  Louimalzch.  Bsr/f», 
1833,  Id-8. 

Q133  Essai  d'une  philosophie  de  l'art,  par  C.  Bo- 
iKrl.  PariSy  i830,  ln-8.  fig. 

9130  Philosophie  des  arts  du  dessin,  par  M.-P.-A. 
Mazure.  Paris,  18S8,  in-8. 

9137  P.  LviREMBeacu  pasicompse  nova.  Lipsitr, 
1Û34,  in-8. 

9138  Er.V.F.xii  tractalus  de  pulchritudlne.  BntxeL, 
i06a, in-8. 

0139  EÎsai  sur  le  beau,  par  le  P.  André.  Paris, 
1763,  a vol.  lu-12. — Voyez  le  n"  3002. 

qiâo  Recherches  sur  l’origine  des  idées  que  nous 
avons  du  l>cau  et  du  sublime,  par  Btirke,  trad. 
de  l'anglais  (par  Desfrançois}.  Paris,  1763,  2 
lom.  en  1 vol.  In-i2. — .Autre  traduction  sur  la 
septième  édition,  avec  un  précis  sur  la  vie  de 
l'auteur,  par  Lagenlic  de  Lavaisse.  Paris,  1802, 
ln-8. 

9141  Théorie  du  beau  dans  la  nature  et  dans  les 
arts,  par  P. -J.  Barthez.  Parts,  1807,  in-8. 

9142  Analyse  de  la  beauté,  par  Hogartb.  Paris, 

1805. 2 vol.  in-8. 

9143  Del  belle,  ragiooamenti  dl  Lcop.  Clcoguara. 
pirenze,  1 808,  ln-4. 

9144  An  enquiry  inlo  the  elementary  prloelples 
of  beauly  In  the  works  of  nature  and  art,  by  W. 
Thomson.  Lond.,  1798,  in-4. 

9143  Tlicory  on  the  classification  of  bcauty  and 
deformily,  and  ihclr  correspondence  with  phy- 
slognouionic  expression,  exemplified  in  varlous 
Works  of  art  and  naturai  objects,  by  Mary  Anne 
Schimmelivenninck.  Lond,,  i8i5,  in-4.  fig. 

9146  On  ibc  bcauilful,  ihc  piciurcsque,  the  su- 
blime, by  the  rev.  J.-C.  Macvlcar.  tond.,  1837, 
in-8. 
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ig8  SCIENCES 

Oiâl  Ks&al  sur  le  seiitiiuent  du  beau  et  du  sublime, 
irad.  de  rallem.  de  Kant,  par  M.  VeyUod,  i\ec 
des  DOles  du  traducteur.  PariSy  io-8. 

9148  Du  beau  dans  les  arts  d‘lmltalioii , avec  un 
etamen  raisonné  des  prodiicüuns  des  diverses 

écoles par  M.  Kérairy.  Paris,  i8aa,  3 vol. 

tn-i8,  Gg. 

91 4o  Kxamen  philosophique  des  considérations 
sur  le  senümeni  du  sublime  et  du  beau...  d Eni> 
Kant,  par  M.  Kératry.  Paris,  iMS,  ln<8. 

gi5o  Analysis  of  beauty  In  woiuan,  by  Alex. 
Walker,  preceded  of  Ihc  general  hypothèses 
respecting  beauly  by  Hume,  Hogarth , Burke, 
Knigbt,  etc.,  and  fallowcd  by  a slmllar  view 
of  the  hypothèses  of  beauty  In  sculpture  and 
paintlog.  by  Leonardo  da  Mnci,  Winkdmann, 
Mengs,  Bossi,  etc.  LofidoiSf  liSfl , gr.  in-8., 
avec  ati  pl. 

9i5i  Essai  sur  le  beau  pittoresque,  par 
Bresiau,  1799,  in^ 

9153  Du  Laocoon,  ou  des  llinltes  de  la  poésie  et 
de  la  peinture,  par  Lesdng,  trad.de  rallemaud 
par  Ch.  Vanderbourg.  Paris,  i8oq,  in-B. 

9103  Essai  sur  la  nature,  le  but  et  les  moyens  de 
riinitaiion  dans  les  beaui-arts,  par  M.  Quatre- 
mère  de  Quincy.  Paris,  iSa3,  ln-8. 

9154  Essai  sur  Tldéal  dans  ses  applications  pra- 
tiques aux  ourres  denœllaUon  propre  des  arts 
du  dessin,  par  M.  Quatremère  de  Quincy.  Paris, 
i837,  in-8. 

9t53  Discours  sur  les  moyens  de  représenter  les 
passions  qui  sc  manifestent  sur  le  visage,  par 
P.  Caupch.  Vlreckt,  179a,  in-6.  Gg. — Voir  les 
n*»  tkiai  et  900a. 

yiiô  Dissertation  sur  les  différences  réelles  que 
préKiilent  les  traits  du  visage,  etc.,  par  le 
même.  Utrecht,  1791,  iu-4. 

9157  Essai  sur  les  signes  inconditionnels  de  l’art, 
par  D.-P.-G.  H,  d.S.  (Humbert  de  SupervUlc). 
Uyde^  1837,  in-fol.  livrais.  1-lV. 

9158  Essai  sur  le  pcrfecUonncment  des  beaux- 
arts  par  les  sciences  exactes  (par  Reverony 
Saiot-Cyr).  Por/a,  i8o3,  3 vol.  U»-8.— Voir  les 
O"*  9168-73,  9363  clsulv. 

B.  Arts  du  Dessin. 

• ifttrçduttion. 


Trûét^i  fféH^ramx  êt 


9159  Délia  arcbltetlura,  délia  plttura,  cc.,  opéré 
dl  L.*B.  KiWiti,  Bologna,  1782,  In-fol. 

9160  Discorso  di  Aless.  LAMointomo  alla  scuUura 
e piltura.  Cremona,  i5B4,  ln-4. 

9161  Trattaio  dcll’  artc  délia  piltura,  cc,  da 
Lamauo.  Milano,  i585,  in-4. 

9163  L*  idca  de’  pittori,  scuUori  ed  architetU,  da 
Fed.  ZnoCAto,  divisa  In  due  llbri.  Torino,  1607  « 
in-4. 

fii63  Dialoghl  di  Giov.  Bottarl  sopra  le  ire  artl 
del  disegno.  Lucea,  1754,  in-8. 

9i641iaccoltadialcuni  opuscoli  di  Fil. BaldinuccI 
sopra  varie  malerie  dl  piltura,  scultura  e<l 
ar^tettura.  Fir^n^c,  i7Ô5,  6 vol.  in-4. 

9(63  llaccolfa  di  letterc  tuUa  piltura,  ce.  Aoma, 
17W,  7 vol.  in-4,  (Article  Bottaw.) 


ET  ARTS. 

91G6  Lsttere  sanesi  dé  un  soclo  «lell*  Accademia 
di  Foosaiio  (Il  P.  Guglleimo  dcUa  Valle).Fene2ia 
c Borna,  1783-86,  3 vol.  gr.  lo-4. 

9167  Œuvres  dEt  Faécooel,  relatives  aux  beaux- 
arts.  Lausanttt,  1781,6  vol.  ln-8.  —Œuvres 
diverses  concernant  les  arts,  parle  même  Pstrfs, 
1 71^7»  3 vol*  ln«^. 

9168  Tbc  artlst  : a seiies  of  essaya  relative  to 
painttiig,  poetry,  sculpture,  arcblicclurc,  etc, 
edi  led  hy  Prince  Roare.  Lond.,  1 809,  a part  in-A. 

9169  Opere  complété  dl  Fr.  Ùiuxu.  Boloçna, 
1830-37,  9 vol.  ln-8. 

g 1 70  0|>crc  e dlssertaxiool  in  malcria  di  belle  artJ, 
di  Gio.  Lauarini.  Pesaro,  1806,  3 vol.  ln-8. 

9170*  Opere  di  Lcop.  Cicognara  t belle  artl  In 
generale.  Penezfa,  i834,  io-8. 

9171  Klclne  SchrlBen  artisttscheo  lohalts,  von 
J.-D.  Fiorlilo.  i8o3-0,  3 vol.  in-8.  ûg. 

9173  Vcrmiscbtc  Sebrihen  voo  Fr.  Jacobs  (Redca, 
nebsi  elner  Anbange  vennisetater  AufsxUe; 
Leben  und  Kunst  der  Aller;  Akadem.  Redcn 
und  Abbandluiigen).  Cothsi^  1833-34-39-30-34, 
5 vol.  in-4.  Gg. 

017S  The  Works  of  Fusell,  witb  bis  Ufe  by  J. 
Knowics.  London,  i83i,  S vol.  in-8.  Gg. 

Inm»srmpkû,  MnvfrQmmtê, 

(Oe  r«at  «oMl  pUrw  leJ  U*  «wblSeiri  f al  soat  mm» 
lei  a.  iswt  «t  MUTuU.) 

9174  Iconologia,  pcrG.-B.BonMtD.  Panna,  I75q, 
S vol.  In-fol. 

9175  Iconologie  historique,  etc,  par  J.-Cli.  de 
La  Fosse.  Paris,  1768,  ln-f«l. 

917G  Iconologie  par  figures,  par  H.  GxAVxixrr  et 
Cocfaln.  Ports,  4 vol.  iu-8. 

9177  Rkiiardsoü’s  IcoDoiogy.  Lond.,  1779,  4 toni. 
en  3 vol.  gr.  ln-4. 

9178  Iconologia  dl  FU.  Ptsnnxi.ifibiJio,  1819-31, 
3 vol.  ln-4. 

9^9  De  l’allégorie,  par  Winckcimann,  Addiaon  et 
Sulxcr  (irad.  |tar  M.  Jansen).  Paris,  an  vu, 
3 vol.  ln-8. 

9>bo  Dictionnaire  des  mout^ramuies,  par  CmusT. 
Parts,  1750,  ln-8. 

9181  Dictionnaire  des  monogrammes,  par  Franc. 
Banxior.  Manich,  i833-34, 3 part.  gr.  ln-4.  Ug. 
— Voyea  le  n»  9534. 

9181*  Jus.  Ucilcr,  monogrammen  Jexicon.  Bam- 
bertf,  18S1,  ln-8. 

9183  Dictionnaire  des  chiffres,  par  N.  Poocet. 
Paris,  1767,  in-4. 

9183  Nouveau  dictionnaire  de  chiffres  à deux  et 
trois  lettres,  au  nombre  de  3934,  par  M.  Dar- 
naud , accompagnés  de  plus  de  400  sujets  allé- 
goriques, et  suivis  de  divers  exemples  des  écri- 
tures anglaise  et  gothique.  PaHs,  1839,  ln-8. 
obi.,  i58  ff.  Imprimés  d'un  seul  côté. 

(Ce«  dpnx  dtralm  trUel»  m rspporieot  saMl  tox  a.  isssi 

et  MiTSBU.) 

Hiêtoin  dM  JrU  par  Ur 

(Lee  HtMiumente  psrtieullere  n-liUfe  fe  chaqoe  pay»  ,oat  placée 
daot  llikatoire  de  cea  paya.) 

9184  Histoire  de  l'art  par  les  monuments , par 
Seiocx  d’Agincourt  (du  4*  au  i6«  siècle).  Paris, 
i8a3,  fi  vol.  in-fol. 
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BEAUX-AUTS. 


qi65  Monmnents  de»  arts  du  dessin...,  rocuelllis 
. |>ar  le  baron  i8sg,  A voU  in-fol. 

— Voir  lan*  gatl3*. 

giM  Lasartsau  inoye»^e,parM.  DcSoMVBiuaD. 
l6S7-4a,  5 vol.  In^.,  atiaS  de  no  pl.  et 
album  de  4oo  pl.  en  loo  livralai  — Voir  agaSA. 
gi87  ^’otiaie  inédite  délia  sagi^tia  pistojese  de’ 
belll  arredt,  del  Campo  sanlo  pisano  ; e dl  altre 
opéré  dl  dlaegiK)  dal  accolo  \JI  al  XV.  raccoltc 
ed  Ulustrate  da  Seb.  Qalnpl.  Firenze,  i8io, 
gr.  ln>A*  flg.1  avec  un  appendice  de  Ao  pp.  et 
des  augiaenutlons  et  corrections  dc'rauteiir 
sur  un  feuillet  Impr.  postérieurement  au  texte. 


«.  De««lB  prtprvwot  dit,  tt  Uikofrs{thl«. 

gi88  Quatre  litres  des  proportions  du  corps  hii> 
main,  par  Albert  Dunea  (en  alleia.^  .Vuremfr., 
i5s8,  in4bl. 

giSg  La  prfana  parte  délia  luee  del  dipin^re,  e 
dlaegnare,cc.,  metsa  In  luredaCrisp. delPASso. 
Amiterd.^  i8A3«  lo>fol.  (Article  Pas^juj.s.) 
gigo^uola  perfetta  per^lmparare  a disegnare 
tulto  II  corpo  umano,  ctvata  dallo  studio  e dU 
segni  de*  Caïucci.  In-fol. 
gigt  Principes  du  dessin,  par  Gérard  de  Latar^se. 
Amsterdam^  i7tp«  iu-fol. 

gi  ga  Principes  et  études  du  dessin,  par  BLOtUAcaT. 

Amttfrdam^  17A0,  in*fol. 
gigS  NecteLLE  méUiodo  pour  apprendre  A des- 
siner. Pmi$^  17A0,  in>A. 

gigA  PrlncipJ  del  dlsegno,pul>blicail  ed  Indsl  da 
GIot.  Vou>ato  e Haf.  Horglieu.  Homa.  1788, 
In-fol. 

gigS  Raccolla  dl  sludj  corne  clemenll  del  disrgno 

ton  aggiunle  dl  alcune  tavole  anatom. , üa 

Th.  Pntoij.  Roma,  1801,  iiv-fol. 
gi  96  Corso  clcroonlarc  dl  disegno... , publ.  da  Glus. 
Caloidi.  FiVfwrr,  1808,  ln*fol. 

9197  Traité  de  la  science  du  dessin par  L. 

Vallée,  7*  édition.  Ports,  1 838,  In-A. , avec  55  pl. 
gig8  Les  régies  du  dessin  et  du  la\  Is,  parBuchotle. 
Parité  175A,  ln-8.  fig. 

gigg  I.a  science  des  ombres,  par  Dupain.  Por^, 
1780,  ou  1788,  in-8. 

9-too  Locidi  dl  teste  diplnle  dal  pWi  celebrt  macslrl 
délia  scuola  Uallana.  Firenze^  i8i3,  In-fol. 
gsot  Théorie  de  la  figure  humaine,  par  Rubois. 
Parié,  1773,  In-A. 

gaoQ  Conférences  sur  l’expression  des  passions, 
par  Ch.  Le  BRun.  Amsterdam,  I7i3,  in-i*i.  — 
Voir  le  n*  gi55. 

q3o3  Dissertation  sur  un  traité  de  Cb.  Le  Bac?i, 
etc.  1808,  In-ToL 

gaoA  Suite  d’études  calquées  et  dessinées  d’après 

cinq  tableaux  de  Raphaël avec  une  notice 

par  Emerlc  David.  Paris,  i8i8^a,  in*fol. 
gaoA*  Lcttcre  dl  Fil.  BALOLtccci  intorno  al  modo  dl 
dar  proporzionealle  figure. . . iJwtmo,  1802,10-8. 
9305  Parallèle  de  diverses  méthodes,  ou  dessin  de 
la  perspective,  d'après  les  auteurs  anciens  et 
moderues,  par  Ch.  Noemand.  Paris,  i833  , 
3 part.  In-A. 

( 1.»  TrtiU»  i»  Pertpertive  te  IroaTral  placAi  mu  If i 
n.  SISI  f(  «QlTaott;  nul!  cfQX  qui  »*appUqufat  priocipalciDfnt 
MT  am  dn  dutin  poarr«iMl  Atr«  reporUa  Ici.) 

9308  Histoire  de  Part  du  paysage,  depuis  la  renais- 
sance des  beaux-arts  Jusqu’au  r8*  siècle,  par  J. 
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de  Pcrihes.  Paris,  1839,  ln-8.  — Théorie  du 
paysage,  par  le  même,  Ibid.,  1818,  ln-8. 

9007  Principes  raisonnés  du  paysage,  par  Maedc- 
VABE.  Paris,  180A,  gr.  In-fol.  fig. 

9008  Cours  d'études  de  paysages,  par  J. -B.  Coste. 
Paris,  1809,  In-foL 

03og  Becuell  de  paysages,  par  J.  Coocaé.  Paris, 
an  X,  lii-fol.  — ■ Voir  les  n**  9373  et  sulv. 

géio  Principes  de  caricatures,  par  Gbosb.  Paris, 
180U, in-8. 

91 1 1 An  hlstorlcal  sketch  of  ihe  art  of  carlcaturing, 
by  J. -P.  Malcoui.  Ijondon,  i8i3,  iii-A.  fig.  — 
Voir  les  n**  gA8g  et  sulv. 

9913  Livbe  artificieux pour  peintres,  tailleurs 

des  imagos,  .dneera,  i5Ao,  in-A.  — Voir  les 
n"*  9333  CI  109A3. 

03)3  Choix  de  modèles  appliqués  A l’enseignement 
du  dessin  des  machines,  avec  un  texte  descfipltf, 
par  Leblanc.  Paris,  i83o,  ln-A>,  et  allas  fn-fol. 

93 1 A L’art  de  la  lUltographlc , par  Sé^tErBLoeE. 
Paris,  181g.  tn-.A.  fig. 

03)8  HEnucI  du  dessinaievr  lithographe,  par  G. 
Bngelmann,  3*  édition.  Paris,  i83A,  ln-8. 

g3i6  'I  ralté  théorique  et  pratique  de  litht^raphle, 
parG.  Engrlmann.  .VMlhouaectPens,  i83g,  in-A. 

931 7 Courscomplel  de  lithographie,  par  P.Thénol. 
Paris,  1838,  iu-A. 

9318  Traité  complet  de  lithographie,  ou  manuel 
du  Jlihographe,  par  MM.  Chevallier  et  Langlumé, 
avec  des  notes  par  MM.  Manioux  et  Joumard. 
Paris,  t838,ln-8.  fig.— Voir  les  n**  gAA3  et  sulv. 

A.  Paistnr*.  (Voyci  aaatl  fonr  la  peiDtort  ■BciMaa,  !•« 

O.  t»«W  «t  «OiTUlU.) 

tntrodm<ti9n,  Bittcir*,  ât  F Art. 

g3ig  Dircursos  apologeticos  de  la  plntura,por  J. 
Bctbo?).  .tfedriVf,  1636,  in-A. 

9330  Dialogo  de  la  pintura,  etc.,  por  Vlnr.  Cae- 
Dteno.  Madrid,  i63A,ln-A. 

Q331  Saggi  sul  ristabihmento  dcll*  anliciarlede* 
grecl  e romani  plltori,da  Vinc.  Requeho.  Parma^ 
1787,  3 vol.  ln-8. 

9333  Considérations  sur  l'état  de  la  peinture  en 
Italie,  dans  les  quatre  siècles  qui  ont  précédé 
celui  de  Uaphaèl  (|>ar  M.  Artaud),  9*  édition. 
Paris,  iSii,  in-8. 

9933  Essai  sur  l’histoire  de  la  peinture  en  Italie, 
depuis  les  temps  les  plus  anciens  Jusqu'A  nos 
jours,  par  le  comte  Orlof.  Paris,  1 893, 3 vol.  to-8. 

9333*  Storia  délia  plitura  italiana,  esposta  col  roo- 
numeiui  da  Giov.  Rosmi.  Pisa,  183g,  ln-8.  et  pl. 
ii>4ol. 

933A  Dialogo  délia  plttura,  da  L.  Dolcc.  Pinegia, 
1557,  in-8. 

9995  Essai  sur  la  peinture,  par  AlgarottI,  traduit 
de  ntalien  par  PIngerun.  Paris,  178g,  In-iQ. 

g338  Essai  sur  la  peinture,  par  Diderot.  Paris, 
an  'iv,  in-8. 

9337  Réflexions  sur  la  peinture,  pardeHagedorn, 
trad.  de  l’allemand  par  Mich.  Hubert.  Leipzig, 
1775,  9 vol.  in-8. 

9398  Manière  de  bien  Juger  des  ouvrages  de  pein- 
ture, par  Laugier.  Paris,  1771,  In-i9. 

9339  Du  bon  goOt,  ou  de  la  beauté  de  la  peinture 
considérée  dans  toutes  ses  parties,  par  André 
Lens.  Bruxelles,  1811,  in-8. — VoIrgiSfi  etsuiv. 

guSo  An  Inqulry  into  the  beauly  of  painilng  and 
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thc  merit  of  thc  most  celebrated  masters,  by 
üau.Webb.  1760» or  1777, 

néiiBp.  dans  les  .Vicellanies  del’auicur.  l/fnd., 
ibo2,  in-û.  ; recueil  duos  lequel  sc trouve» léga- 
lement ihebertHties  of poetry{iTt>'.t)^ 

et  Observation  on  Ote  correspomlence  beitcecn 
poctry  and  music.  — Trad.  en  français  sous  le 
tilrcde  Bechercfies  sur  les  beautés  de  la  peinture, 
parB.  (Bergier.)  /'«m,  i70j,liw«.  — Kn  italien, 
par  une  dame  (Maria  Querini  Slainpatla,  née 
I.ippamano),  t'enise,  1791,  In-B.  — De  nouveau, 
en  uâlien,  par  Fr.  Pizielti,  Parme,  îSofi,3'0l. 
ln-8.,  dont  le  a*  contient  les  remarques  du  tra- 
ducteur. 

TraUe$  ÿemeraüj  y 

oaSi  Trattato  délia  pittiira,di  Cr?(mxo  Ccuiilni. 
Roma,  i83i,  In-S.  (Terminé  en  iA37.) 

9>i33  Trattato  délia  piltura,  da  1.euii.  da  Yinci. 
Paris,  i65i,  in-fol. 

>i3S3  Enchiridion  arlls  pIngcndietsruIpcudL....  a 
Jod.  ;VmiANO.  Francofurti,  1576,  in-a. 

ija3A  Del  vcrl  precctll  dclla  pittnra  üi  Glo.  Bail. 
Annenhii  libri  Irc.  Rarrnna,  1087,  pet.  in-4. — 
llëimp.  à r<7n'*e,en  1678,10-4. — /Vs«,  1 8a3,  ln-8. 

«ja35  Idea  dcl  tomplo  deila  plttura  , da  Lühazzo. 
Êlilano,  1600,  ln-4- — Voir  le  n"  9161. 

9q3G  II  riposü  di  Itaf.  BoRcaru,  In  cul  si  favcüa 
délia  plttura,  er.  Piorenza,  1.484,  ln-8. 

9337  Osservazloni  dl  Casp.  Sorte  nelia  plttura. 
henetia,  lü'jA,  In-A. 

9U3A  Kaglunanamenti  dl  G.  VvSvRisopralciuven- 
2tonl  da  lui  dipinic  in  Klrcnzc,  cc.  Fircnzc, 
1.Ï88,  ln-4. 

9339  Arte  de  la  plntura,  por  Fr.  Pacdeco.  SevUla, 
i64o, in-4. 

934oGoilectionde  lettres  de  Mc.  Poussin  (publiée 
par  M.  Quatremérc  doQulnry)./»ari2,i8‘i4,lU"8. 

9341  Sasorart,  academia  artis  plcturiT. 

1083,  iii-foi. 

f>u4ü  Le  grand  livre  des  peintres,  par  Gérard  de 
I.AIRESSR.  Paris,  1787,  a vol.  in-4. — Voir  oioi* 

9343  Kl  imisco  pietoHcu  y t^scala  oplica,  por  Ani. 
Palmuiuo  y Vcr.Asco.  <tfadrid,  1715,3vol.  In-foi. 

U344  Kléineiits  do  pointure  pratique,  par  11.  de 
Piles.  Paris,  I766,in-ia. 

Cours  de  peinture,  par  le  même.  Amsterdam, 
1766,  iu-i*i. 

Q946  Recueil  d'ouvr.iges  sur  la  peinture,  par  le 
même.  Paris,  1753,  ln-12. 

9347  Traité  de  la  peinture  cl  de  la  sculpture,  par 
Ulebardson  père  et  fils  (traduit  de  l'anglais  par 
A.  Rutgers)..4materd.,  1 728,4  lonu  en  3 vol.  ln-8. 

934s  TrailéUe  pointure,  par DanUréBardon.  Puni, 
17O5,  3 vol.  ln-12. 

93/19  Histoire  universelle,  traitée  relatlvemcntaux 
arts  de  peindre  et  de  sculpter,  par  Danüré 
Bardon.  Paris,  1769,3  vol.  in-ia. 

92âo  Sludj  dl  piuiira,  dl  ü.-B.  Piazetta.  yenezia^ 
1760,  In-fol.  obi. 

9251  Coinmenlarlos  de  la  plntun,  pbr  D.  Fil. 
Guevara , con  un  discurso  proliininar  y alguuas 
notas  de  D.  AnU  Pmiz.  Madrid,  17H8,  ln-8. 

9232  'IVallé  complet  de  la  peinture,  par  M.  P.  de 
Moxtabeht.  Frayes  et  Paris,  i8'j8-*.»g,  g vol. 
ln-8.,  et  allas  in-4. 

•J253  :V  treatise  on  palnting,  by  J.  Burnet.  tond., 
1837,  ln-4.  fig. 


ET  AUTS. 

9234  Aullous  pratiques  sur  l’art  do  la  peinture, 
enrichies  d'ezempics  d’après  les  grands  maîtres 
des  écoles  italienne,  llamaudc  et  hollandaise, 
par  Joiiii  Burnet,  trad.  de  l’anglais  par  P.-C.  vao 
Geel.  Paris,  i836,  ln-4.,  avec  26  pi. 

9235  Le  opéré  di  AnL-IUpb.  Mengs.  Varma^  1780. 

3 vol.  iu-4. 

92.36  Hrv.voLD's  works.  London,  1797,  2 tom.  en 
1 vol.  in-4. 

9237  John  Opic’s  lectures  on  painting.  London, 
1809, ln-4. 
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édition.  i84i,  3 vol.  in-8. 
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augmentée  (par  M.  Clo<)uel)«  a été  iniprioiée  à 
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de  Chine,  75  fr. 

9393  Schola  italica  picturæ,  a Gav.  IIamiltos  iiK 
ci.sa.  lioma*y  1778,  in-fol. 
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gSo3  Teste  dl  personnagi  llluslri  dipinte  nel  Vall- 
cano,  da  Rapaello.  Romoy  1756,  é tom.  en  3 vol.  * 
In-fol» 
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of  Rappaello,  Iranslaicd  from  ihospanlsh  of 
Benilo  Pardo  de  FIgueroa...  illustrtted  liy  Gau- 
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in  piltura  da  Gitn.10  Romano.  In-fol.  obi. 
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BraaETisiscorloneosispltiaii  Florent!».  Rowur^ 
1691,  in-fol. 
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in-fol. 

<j33o  Salvalor  IIosa  inrenil.  Iii-â.  (Mieux  0^58.) 
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par  Cb.  Ls  Brvr.  Paris  (1793),  In-fol. 

9SA1  Les  peintures  de  Ch.  Lb  Brun  etd'Ëust  Le 
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oSAB  Tableaux  de  i*  chapelle  des  Enfanls-Trouvés 
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Péris,  1898-99,  9 vol.  gr.  In-fol. 

9378  Galerie  du  Luxembourg,  etc.,  conienaot  k» 
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piinclpaux  (ableauxde  l'ÉccHe  française  depuis 
Dÿvid...,  grav.  et  pubt.  sous  la  dirccUon  de  A. 
InEBEKT.  Paris^  i8qq,  in-foi. 

9S70  RecyuL* d’estampes,  dit  Cabinet  de  Croiat. 
Pûris^  1790«  3 vol.  Iii-fol. 

9SS0  Le  cabinet  des  beaux-arts,  par  Perraclt. 
lOoo,  In-A. 

038i  Recueil  d’rstaiiipes  d'après  les  tableaux  du 
cabinet  de  Boyer  d'Aguiilcs,grav.  |>ar  Coelemass. 
è*oria,  in-fol. 

p38a  Recueil  d'estampes  d'après  les  tableaux  du 
duc  de  Choiseul , grav.  par  les  soins  de  Basan. 

1771,  ln-4.  , 

q38S  Collection  d'estampes,  d'après  les  tableaux 
de  Poullain,  grav.  sous  la  direction  de  Basan. 
Paris^  1781,  ln-4. 

©380  Galerie  de  M**  la  duchesse  de  Berrl,  publiée 
sous  la  direction  de  M.  de  Boi^ncmaison.  Paris^ 
i8i3;  ln*foi. 

9385  Galerie  Aguado,  [ur  Ch.  Ga^ard.  Paris, 
i83g,  lo-fol. 

9386  Catalogue  des  tableaux,  dessins  et  estampes 
composant  l'une  des  colIecL  de  Léon  Dufourny, 
par  H.  Delaroche.  Pans,  1819,  liirâ.  (Ig. 

9387  La  reale  gallerla  dl  Torlno,  illustrau  da  R. 
d'Azacuo.  Tbrmo,  i830,  in-fol. 

9388  Pinacoteca  dcl  paiazzo  rcalo  delle  scienze  e 
délie  art!  dl  Ullano;  col  testo  di  Hobustiano 
Gironi.  Milano^  tSia  e seg.,  ln-4. 

938g  11  Museo délia  R.  Accademia  di  Mantova,  lllus- 
trato  da  Giov.  Labcs.  Mantua^  i837, 3 vol.  in-8. 
flg.  au  bistre. 

93go  Pinacoteca  deil*  Academia  veneta  delle  belle 
artl,  illustrauda  Fr.  Zanotto.  Penez.^  i833  et 

- aiin.  sulv.,  in-fol. 

93giTabell*selecueetexpllcataîaPATiXA.Pa/aBii, 
160J,  in-fol. 

gSga  Le  Pib  Insignl  pltture  parmcsi.  Parma . 
180g,  iiv-8. 

93g3  More  délia  ducal  galleria  parmense,  da  P.  e 
A.-ls.  Toscui.  Panma^  i8a6,  in-fol. 

93gA  Qvaorcma  medlcea.  5 vol.  In-fol. 

9895  Les  Tabuuoi  qui  sont  k Florence  chez  le 
grand-duc.  In-fol. 

9396  Tableaux,  sUtucs,  etc.,  de  la  Galerie  de  Flo- 
rence, dessinés  par  Wicar.  Parts,  178g,  4 vol. 
In-foL 

9897  Galubu  impériale  di  Mreaze.  i3  vol.  ln-8. 
(Au  mot  Galerik.) 

9898  Kaccolla  dl  slampe  rappresent.  1 quadri  plü 
scehl  de!  sJgnoii  marches!  Geaun.  FYrenze, 
175g,  in-fol. 

g3gg  Auoxi  gloriose  degli  uomlnl  illuslri  6oren- 
tin),  espresse  Mlle  voltc  délia  galleria  dl  Tos- 
caoa.  In-fol. 

9400  Pimmi  del  salooe  del  palazao  dl  Firenze, 
ec.  Pirenze^  1751,  In-foL 

g4o(ÿ*  Galleria  del  paiazzo  PltU.  Pi'renze,  i838, 
In-fol. 

oèoi  Galleria  rlccardiana,  diplnta  da  Luca  Gior- 
dano,  pubbLdal  march.  Fr.Riccarüi-Vernaccla. 
Ffrenze^  i8aa,  In-foL  (Article  Hiccardi.) 

gâoa  Pitlore  del  Campo  santo  dl  Pisa,  Intagllate  da 
Carlo  Lasirio.  Pirmxe,  1810,  gr.  In-fol. 

g4o3  Pioatoteca  délia  ponülicfa  Accademia  dcllc 
belle  arU  In  Bologna , disegnata  ed  InctiA  üa 
Fr.  Rosaspira.  Mùçm,  i8ao,  In-fol. 

9404  Quadri  deir  appartamento  Borgia  ncl  Vati- 
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cano...,  Hluslr.  da  G.-A.  GrATTANi.  /rama,  1890, 
In-fol.  flg. 

g4o3  Galbrib  de  Lucien  Bonaparte.  Londres , 
1813,  in-4- 

g4o6  (>)LLEcno!V  de  gravures  choisies  d'après  les 
peintures  et  sculptures  de  la  galerie  de  Lucien 
Bonaparte,  üome^  1833,  in-ful. 

9407  GAi-ERiE  royale  de  TKacurlal.  Madrid,  In-fol. 
g4o8  CoLBcciox  de  los  cuadros  i^Ttenedentes  al 
rey  de  EsiiaAa.  In-fol. 

g4og  (^LEcciox  de  cuadros  del  rey  de  EspaAa  que 
se  coiiscrvan  en  sus  rcales  palaclos.  Vadrid, 
*1836,  In-fol. 

q4  1 0 1.3  galerie  de  DusscIdorlT,  par  (^hr.  de  Mct^hc), 
etc.  3 vol.  lii-4-obl.  (Article  Pigage.) 

g4ii  Recueil  d'estampes  d’après  les  tableaux  de 
laGALERndc  Dresde.  Dfesda,  1753,3  vol.  in-fol. 
gfti3  Tableaux  de  la  galerie  royale  de  Dresde, 
publ.  iw  Fr.  llAxrsTAitGL.  Dresde,  i835  et  ann. 
sulv.,  gr.  lu-fol. 

g4i3  Recueil  ü’esiampes  de  la  GALCRm  et  du  ca- 
binet du  G.  de  Brühl.  Dresde,  1754,  fn-fol. 
g4i4  KOnigl.  Bayerische  Gemilldesanmilung  zu 
iMünciieii  iind  SchleisstielDi  ,*  lilhograpldr  von 
Flachenecker,  Plloly,  Strixrer,  etc.  Stuttgard, 
1830,  gr.  In-fol.  — Voir  le  n»  g35i. 

94i5  KOnigl.  Bayerische  Pinakothckzu  München, 
und  Gemaldc^allerie  zu  Schlelsshclm  lu  11- 
thogr.  abbildungen  hcrausg.  von  Pilott  und 
lx>ehle.  München,  in-fol. 

g4i6  Auswahl  von  5o  der  verzQgltchen  GemAlde 
der  Plnakolhek  In  München.  München,  i83i, 
gr.  In-fol. 

04i6*Gèmalde-8animlungln  München,  vonhersog 
von  Lctichtcniberg  und  von  fursten  von  Eichs-  . 
ladt.  ilfancAcM,  i83g,  ln-4.  r 

1JA17  Recueil  d'estampes  gravées  par  Jac»  Manuel, 
d’an^  les  dessins  faits  par  Chr.  Laocb,  sur  les 
tableaux  de  la  galerie  de  Vienne.  Vienne,  in-fol. 
94i8TlieatruRi  ariis  plc(orla,abA.-J.dcl^E!VREB. 

Amsieiodami,  1738,  In-fol. 
O^igProdromustheatri  piclurxlroperatortfiÿodlt. 

aSTAMPART.  Vienna,  1735,  In-fol. 

9^90  (.^lerle  dos  lableauE  du  Belvédère  à Vienne, 
avec  des  explications  par  Ch.  Haas,  rtcaivc, 
1831-30,  4 vol.  ln-4. 

gfl'ii  Theatrum  pictorium  a D.  Tekicrb.  BruxeUis, 
1660,  in-fol. 

g433  Variarlu  Imaglnum  »latur«  que  extant 
apuU  viduain  Ger.  Reynst.  .^aisfcrdain,  in  fed. 
gii'iS  PRiRcrPAtrx  tableaux  du  musée  royal  de  La 
Haye.  La  Haye,  1836,  gr.  ln-6. 
g434  Catalogues  oftbe  collections  ofpicturesoftbc 
klngs  Charles  I,  and  James  II,  etc. , by  G.  Vertce. 
London,  1757-58,  s vol.  lo-4. 

94^5  Recueil  d'csiampèt,  par  Th.  Major.  London, 
1754,  lo-fol. 

98)8  The  engllsh  gallcry...,  by  Forster.  Umàon, 
lo-fol. 

g497£»g>'ivlngs  of  tbe  marquis  of  Stafford's  col- 
lection of  plctures  lu  London,  witb  reniarks  on 
each  plcturo  by  W.  Voung  Ottley.  London, 
1818,  4 vol.  I0-4. 

g498  The  britjsh  gallery  of  plctures...,  witb  des- 
criptions by  IL  Trcsl^  and  W.  Young  Orrur. 
iMsdon,  1818,  ln-4.' 

9499  Descriptiou  do  la  blblloUièque  de  MciH, 
dans  le  comté  do  Itersct,  par  Ralph  WiLurn. 
1785,  gr.  In-fol. 
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<»A3o  A cal.Tltrgue  uf  lhe  picturcs  at  firos\onor 
Hoiisc,  by  J.  Vor?%.  romtons  Jn-4.  (Pour 
d’auLTos  caUioKuos  lie  tableaux  rcdlKés  par  le 
inOme.  voir  l’ankle 

QxbT,Rm  <1*^  tabl^ux  du  Mu.*^  royal  de 
(jôfieiihagiH?.  C‘fifrnha(fHe^  î84i,  gt.  ln*^ut 

pW**  Himlati  gaJîerjv  lontion^  % ift-l’ol.  (Ar- 
licie  Do^nci  i .) 

IjalfTle  rik*  rUeriidtaRr*.  avec  la  description 
historique  par  tUinuj^.  iüog, 

fl  virf.  il}-/!. 

<>i3A  Coi.u/'.Tn«  dV^Lampe^  d'aprt»  quelques 
uldeAijx  lie  la  galerie  du  eonite  A.  S(rogaiioff> 
Saint' Véier^ourg^  i^7»  Ut-fol. 

ç43j*Gcr.  Hoj.t,  caialosus  tan  Schilderyen,  bc- 
netens  ccii  Verstameling  vau  Ltsies  van  vers- 
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pW£»  CauIoriio  raisoüiuJ  of  llie  wttrîcs.  of  dulcli, 
frfui’h  ajHl  fl**niisîi  palnlcrs,  by  J.  &«iru.i.o«d., 
iSflp-37,  S vol  . âij-»., 

MiniaiKrcÉ,  Tapitstrin. 

0437  Essai  sur  l’art  de  vërlllcr  Tâgê  des  miniatures 
peintes  dans  les  maDuscrUs«  par  l'abbé  Rjti:. 
In-fol. 

0438  Illuminatcd  ornamcntssclectod  from  manus- 
crits and  early  priiitcd  books...  wiih  description 
by  Frcd.  Maddeiv.  London,  iK33,  gr.  lii-4. 

04S8*  De  Juin  Clovil  plctoris  0|>eribus  libri  1res,  a 
G.  Boxdk.  (I^ndini),  1733,  lo-fol. 
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le  comte  Attg.  de  Dastard.  (Paris,  i835el  aoiu 
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0A4o  Les  anciennes  tapisseries  historiées..*  avec 
un  texte  par  A.  Jubisal.  Paris,  i838,  in-fol. 

OâAi  Les  célèbres  tapisseries  de  Raphaël  d’ürbin, 
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Vatican.  Rome,  1780,  In-fol. 

044fl  The  tapestry  han^ngs  of  Üie  hoiise  of  lords, 
cograved  by  J.  Fixe.  London,  1739,  in-foL 

Re<ueii  i'ettmtipet  des  dessiiu,  y compris  Us 

lithoçrmi^ies  originales. 

(O  p*rigni|ib«  ponmil  étr»  tinmMIatemmlAprè* 

lo  U.  mts.) 

0445  Noüzia  d*  opéré  di  dlsegno  nclla  prima  met! 
dcl  sccoioXVI  csistenti  in  Padota,ec.,pubbll- 
cata  da  I.  Morelli.  Bassano,  i8oo,  ii>-8. 

04A4  Disegni  origluall  eslsienti  nclla  galieria  di 
Firenze,  inclsi  da  Steph.  MuLCtAiii.  firenze, 
177A,  in-fol. 

o443  Hecukil  d’estampes,  d'après  la  collection  de 
Jabach.  lu-fol. 

0446  Recueil  de  quelques  dessins  tirés  du  cabinet 
du  comte  de  Brühl , par  OESTuacicii.  Dresde, 
175a,  In  fol. 

0447  Recueil  d'estampes  d’après  les  dessins  du 
cabinet  de  Praun,  inr  Pacstel.  .Sorimb,,  177b, 
gr.  in-fol. 

0448  Diverse  kones,  typis  vulgavit  A.-M.  Zanctti. 
yenetiis,  174s,  in-fol. 

q44o  Choix  de  dessins  de  la  collection  de  BL  de 
Sainl-Morys.  in-fol. 

o44o*Tlic  italian  school  of  design  ;wiUi  biographie, 
notices,  etc.,  by  W.-Y.  Otmy.  London,  iftsS, 
in-fol. 


O45o  Collection  of  3o  etchlngs  aft(*r  Julio  Romano, 
etc.,  coliccled  by  Lirri.  Lond.,  1/65,  in-fol. 

043i  Etchlngs  after  the  designs  of  RafTncle,  etc., 
engraved  by  Cli.-R.  Canvle.  Lond.,  1775.,  in-fol. 

9453  Rocen’s  collection  of  peints  in  imftation  of 
drawings.  Lond.,  1778,  a vol.  in-fol. 

0453  Metz’s  imitations  of  drauings.  Lond.,  1790, 
in-fol, 

9454  Mrtz's  imitations  of  anctent  and  modem 
drawings.  Lond.,  1798,  in-fot. 

9455  Racrolta  di  alcuni  disegni  dei  GurBcovo. 
ilpoui,  1764,  in-fol. 

9450  Prints  engraved  by  Rartolozzl,  etc.,  froin  ihc 
drawingsof  Glcrcixo,  etc.  London,  fl  vol.  in-fol. 

9457  Original  designs....  wiili  biogr.  skclclics,  by 
Cil\9BERLAINE.  LOttd.,  l8lfl,  lll  ful. 

9457*  Liber  veritatis...  by  CU  le  Louraix,  engra- 
ved  )>y  Earloni.  London,  177g,  3 vol.  in-fol. 

0458  Salv.  Rosa,  varia  et  concinnaia  delineaucnta. 
RoHur,  1781).  In-fo!. — Voir  le  n*  g35o. 

9458*  Vita  di  Maria  Verglne,  diseg.  da  Nie.  Povs- 
.sur.  Roma,  1774,  In-fol. 

94.58t>  Varie  opéré  di  prnspettiva,  ioventate  da 
Ford.  Gain,  detto  11  Bibicma.  Bohgna,  In-fol. — 
Voir  le  11*  07.50. 

g.459  Raccolta  di  disegni  origlnali  di  Hauro  Trsi. 
Rohffna,  1787,  in-fol. 

g40o  Recueil  de  tètes  de  caractères  et  de  diargcs, 
dess.  par  Léonard  de  V'tsci,  grav.  par  le  C.  de 
('.aylus.  Paris,  1750,  ln-4. 

g40i  Dessins  de  Léonard  de  Vinci,  grav.  par  J. 
GerM,  Milan,  17S4,  In-fol. 

940-i  Diverse  ligure  disegnaie  dl  penna  da  Ann. 
(^ARiLvci.  Roma,  1646,  in-fol. — Voir  le  n»  g3fl4. 

9405  Raccolta  dl  cento  pcnsleri,  da  Garbiaivi. 
Firenze,  176;»,  In-fol. 

0404  J. -R.  Puwttj:  icônes.  Fcnc//»z,  1763,  in-fol, 

946â  Fr.  Mazol«  grapbides.  Bononiir,  1788,  gr. 
in-rol. 

9400  Raccolta  dl  prospettive  série,  rusticlic,  e di 
paesagglu.  inventati  da  Aiil.  Basoli  (îuclfisc, 
disegnali  da  Fr.Cocci  Budriese.  Bologna,  1810, 
gr.  in-fol.  obi.  (lofl  pl.  contenant  des  vues  pers- 
pectives de  théâtre.) 

9467  L'Enéide  (et  les  Géorgfques),  suite  de  com- 
positions dessinées  par  Girodet.  Paris,  i8flb-fl7, 
lu-4.  — Voir  les  n®»  ©571  et  suiv. 

9468  Les  àmours  des  dieux,  recueil  de  composi- 
tions dessinées  par  Girodet.  Paris,  i8fl6,  In-fol. 

94O0  Recueil  de  chevaux  dessinés  par  Carie  et 
Horace  Verret.  Gr.  in-fol. 

9470  Grandes  vues  pittoresques  des  principaux 
sites  et  monuments  de  la  Grèce,  de  la  Sicile  et 
des  sept  collines  de  Rome,  par  L.-F.  Cassas. 
Paris,  I8i3,  In-fol. 

9471  Souvenirs  pittoresques  du  général  Baclxb 
d’Albe.  1818,  3 vol.  In-fol. 

g47fl  Choix  de  vues  pittoresques  d'iialle,  de  Suisse 
et  d'Espagne,  par  le  vicomte  de  Seionses.  Paris, 
i8qo,  In-fûl. 

9473  Promenades  au  pays  dcsGrlsims,  ou  choix 
de  vues  des.siiiécs  par  Ed.  Piogrct,  avec  un  texte 
}var  M.  de  Sennones.  Paris,  lOflg,  In-fol. 

g474  Dn  an  à Rome  et  dans  ses  environs,  recueil 
de  dessins  lithographiés  par  Thomas.  Paris, 
I8fl3,  io-fol. 

9476  Mon  portefeuille,  par  P.  Lacolb.  BiH^dcaux, 
i8'j8,  in-fol. 
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Qft'M  Album  aulographbpic,  par  le  même.  Bor- 
dfAux^  iSSo,  In-foL 

0A77  Dcs&Ins  üii  cabinet  do  Munich,  publiés  en 
tUlingr.  par  SraiaMEK  ot  IMioty,  {Stuitÿard  et 
VuNir/i),  h vol.  gr.  In-ro). 

iJTBOGnAPUiRTE  coplen  von  original  Hand- 
xelchnangen  bcrùhmter  aller  Meistor  aus  der 
Saniinlung  S*  K.-ll.  des  Durchl^ncht  Krzherzor 
Cari  von  Oestcrreich.  H'ien^  i8S3.  gr.  In^ol. 

9^78*  Prayer  book  of  Alb.  Diaea.  London^  i8i7« 
In-fol. 

04"9  The  Illad  and  Odysscy  of  Hoiuor,  engravod, 
by  Piroil  from  FLAXiMn.  London^  1795,  ln>fol. 

OA80  Compositions  ofFtAXUA?!,  forlhetragedlosor 
.Fjirhylus,  engrav.  by  PirolL  /.oitd., 1795,  In-fol. 

OiRo*  The  (he«>gony,  etc.  of  Hcvlod,  engraAe<l  from 
pLinMAX.  London,  1817,  In-fol. 

9II81  A sériés  of  oiigravlngs  tn  lllirsiraïc  Panic, 
etigraved  byPlroli,from  Flaxman.  tond.,  in-fol. 

0)89  I..08  Argonautes  selon  IMndare,  Orphée,  etc., 
par  Carstess.  Rome,  1709,  In-fol. 

9)83  Qt^uvre  de  J.  HuLSEm.  Bâle,  1780,  In-fol. 

0483*  Imitations  of  original  drawings,  by  Hans 

Hourm for  tbe  portraits  of  tlir  llltistrlous 

persons  of  Ihc  court  of  Uenry  VIH.  London, 
1799-1809,  9 vol.  in-fol. 

0)8)  Colleciioii  diniilations  de  dessins  d'après  les 
principaux  maîtres  hollandais  cl  flamands,  com- 
mencée par  C.  Ploos  van  Amstel,  continuée  et 
portée  au  nombre  de  cent  morceaux,  avec  des 
reoselgocmcnts  historiques  et  détaillés  sur  ces 
maîtres  et  sur  leurs  ouvrages...  par  C.  Josl. 
Londres,  1891 , gr.  In-fol.,  tiré  â looexempl. 
Prix  de  souscription  : Ao  guinées.  Décrit  dans 
Rûdolph  H'etgeVs  KunsUatalog,  n*  i3,  p.  i6. 

0484*  Farsiroiies  of  skctches  inade  In  Flamlcrs  and 
Cermany,  by  S.  Prolt.  London,  i834,gr.  in-fol. 

9465  Sketches  In  France,  SwUzerlaïul  and  Italy, 
by  lhe  same.  London,  1839.gr.  In-fol. 

9488  Aux  buveurs  1res  Illustres  et  hauts  crleurs 
du  rot  boit,  suite  de  94  pièces  par  Abr.  Bosse. 
{Paris,  vers  i636),  in-i9,obl. 

9487  RxctxiL  de  nouveaux  OMtesscs,  ou  miroir 
universel  du  monde,  rcprwnié  par  ligures. 
Paris,  Gurrard,  In-fol.  — Voir  le  n*  18399. 

9488  Rebus,ou  logogrlphcs,  par  J.-B.Oi»rt.  Paris, 
(171O),  In  19. 

9489  Raccolta  dl  94  caricature  disegnatc  da  P.-t. 
(•Hcoi.  jyrtsde,  1750,  in-fol. 

9490  Musée  de  la  caricature  en  France,  par  E. 
Jaime.  Paris,  i838,  a vol.  gr.  liK-4.  — Voycx  les 
n**  18483  et  18474. 

9&M*  l4i  Caricature,  Journal  fondé  et  dirigé  par 
Cil.  Phiiipon,  du  4 novembre  i83oau  97  août 
1835,  95i  n*<  gr.  ln-4.  contenant  594  pl. 

9491  Caprichos  Inventados  y grabados,  jmr  Gota. 
l0'4. 

9499  Iloilandia  rcgenerala.  [Londinl),  1794,  ln-4. 

949$  The  genuiiie  works  of  James  Gillxat.  £r0mf., 
18S0,  9 vol.  gr.  in-fof. 

9494  Misrries  of  human  Ilfe,  designed  and  etchcd 
by  RowtAXUox.  London,  1808,  ln-4. 

C . ' 

t,  Crsiar«. 


Trait/t  ntr  Ut  tlifferenli  proceâ/$  tU  ta  CrarMf*. 

949.5  Traité  de  la  mélhcHie  antique  de  graver  en 
pierres  Anes,  par  I..  Natter.  Lond.,  1754,  in-fol. 


9496  Skizxen  xu  Kunstgeschichte  der  modemen 
MedalHcn-Aiiieit  (i49^i84o),  Ton  Heinr.  Bol- 
xcnthal.  Berlin,  1840,  jn-8.,  avec  30  pl. 

9407  Traité  de  la  gravure  en  bois,  par  Papiixox. 

Paris,  1788,  9 voL  ln-8.  ' 
g4o8  J.  Jacksos's  treatise  on  *ood  engraving. 
London,  1839,  in-8. 

9499  Evely?i'b  scalptura.  London,  i889,  In-ia. 

9500  Manière  de  graver  k Teau-forte  et  au  bprln, 
et  de  la  grav  ureen  manière  noire,  par  Abr.B^x. 
Paris,  1758,  in-8.  flg. 

05oi  Dk  Kupferstecherei  oder  dlcKunstln  Kupfer 
A xu  lixen.  r ibeorel.  Thell  von  J.  Longlil,  aus 
tfrrn  Italien,  ùbersetxt  von  C.  Banh.9*  praklls- 
cher  Thell  von  C.  Barlb.  Uildburghousen,  1837, 
in-6.  flg. 

g5oa  Des  mordants,  des  vernis  et  des  plaoches 
dans  l'art  du  graveur,  ou  traité  complet  de  la 
gravure,  par  Pierre  Dcicschanips.  Paris,  i830, 
iii-8.  flg. 

HUloirt  44  ta  Cromre,  Pifticammirf  4et  Crrntats,  t 
CaUUoçue»  4t  OrmwrsS, 

05oS  Comincianu  nlo  e progresse  dell*  arte  di  ir- 
tagliare  In  rame,  da  FIL  Bai.oi?iicci.  Ftrenze, 
1888,  in-4.  — Voir  leso**  81095  et  sulv, 
q504  Essai  sur  les  gravures,  par  Gilpin.  Breslau, 
1800,  In-8. 

qSo5  Landseer’s  lectures  on  engravings.  London, 

1808,  in-S. 

95oû  Essai  sur  l'origine  de  la  gravure  en  bols  et 
en  lallle-douce,  et  sur  la  connaissance  des  es- 
tampes des  i5*  et  i8*  siècles,  où  II  est  parlé  de 
Torlglne  des  cartes  4 jouer,  etc.,  suivi  de  recher- 
ches sur  l’origine  du  papier,  etc.,  par  Jausen. 
Paris,  1808,  9 vol.  ln-8. 

0507  OrrLEv’s  iiiqulry  loto  (fae  origlQ  and  eariy 
history  of  engraving.  London,  1818,  % toL  ln-4. 
q5o8  Matériau  per  servire  alla  sturla  dell*  ortglqe 
e de*  progressl  dell*  IncIsiAiie  In  rame  e In  legno; 
e sposizione  délia  scoperta  d’ lina  stampa  origi- 
nale del  Maso  Finlguerra,  da  P.  Zari.  Pansu , 

1809,  gr.  in-8. 

gôog  Hellbr,  Geschichie  der  llolzsehneldekitnsu 
Bamberg,  1893,  ln-8.— Voir  le  0*9497. 

9510— Beitrage  zur  Kunst-GeKlilcble.  Bamberg, 
1895-98,  9 vol.  In-6. 

gSi  1 ZwelderàltestenüeutschenDruckdenkmâler, 
beschrieben  und  neucro  Abdrucli  mitgetbeUt 
von  Frani  XaverStOger.  München,  i838,  in-8., 
avec  4 fac-simlle. 

g5i9  Essai  sur  les  nielles,  par  J.  Dccbesnx  aîné. 
Paris,  1898,  ln-8. 

g5i3  Meniorle  speltantl  alla  storia  délia  calcc^ra- 
fla,  del  C l.cop.  Cicoorara.  l*raio,  i83i,  ln-8. 
g5i4  Histoire  de  la  gravure  en  manière  noir»,  par 
Léon  de  Labordb.  'Paris,  i83g,  gr.  in-ê. 

951 4*  Nollxle  isloriche  degtl  Intagliatori,  di  Glo. 
Gori  4*Anm:u.ivi,  seconda  edizione  col  prose- 
gulmetito  deir  opéra  dal  P.  Luigl  de  Angcll*. 
Siena,  1608-18,  i5  vol.  |n-8.  (1/ouvrage  de 
GaoikIlinI,  dont  il  y a une  prem.  Àlit.  de  Siensse, 
1771,  est  en  3 vol.  ln-8.) 

9515  Dictionnaire  de»  artistes  dont  nousavoiis  des 
c.viampes  (par  HriM:Kc.x}.  Leipzig,  1778,4  vol. 
in-8, — \olr  Je  n*  SiogO. 

9516  Dictionnaire  des  graveurs,  par  Basas.  Porij, 
1789,  9 vol.  ill4i. 


îM)6  sciences 

9517  Notice  générale  îles  grateurs,  etc.,  par 
Huber.  i^ipzig^  1787,  In-S. 
g5i  8 Manuel  Uescurleuf  et  des  amateurs  de  Pari, 
par  HciiKft  et  Rost.  Zurich^  1 797-1 806,  g vol.  in-8. 
g5ig  (dialogue  raisonné  des  meilleures  estampes 
gravées  d’après  les  artistes  les  plus  célèbres  du 
chaque  École  (flamande  et  Italienne),  par  J.Rod. 
Fuessll  (en  allero.).  Zurich,  1 798-1 B06, 4 voI.io-8. 
g^ap  Manuel  de  Tamaieur  d'estampes,  par  F.-E. 

Joubert  père.  Parité  1831,  3 vol.  in-6. 

953 1 Uellci,  praktisches  Handbuch  fur  Kupfers- 
tlch  Hanimler.  Bamb^g^  1833-35-36,3  vol.  I0-8. 
9533  Le  peintre-graveur,  par  Bsetscb.  Vienne^ 
i8o3-3o,  31  vol.  in-8. — ^pplém.  parR.Weigel. 
Leipz.^  1843,  ln-i3,  tome  I*'. 
g53S  Le  peintre  graveur  fran^U,  ou  catalogue 
raisonné  des  estampes  gravées  par  les  peintres 
et  lès  dessinateurs  de  TÈcolc  française,  ouvrage 
taisant  suite  au  peintre  graveur  de  Bartsch, 
par  A.-P.-F.  Robcrt-lhimcsnll.  Paris,  t8S5-43, 
ln-8.,  tom.  I 3 VI. 

gSoA  Notice  sur  les  graveurs  qui  nous  ont  laissé 
des  estampes  marquées  de  monogrammes  ( par 
MM.  MalpeaetBaverel}.  Besançon^  1808,  3 vol. 
ln-8.  fig. — Voy.  Icsn**  9180-83. 

05s5  J.-IL  von  WusBviBBC,  die  christlichen  Bildcr, 
ein  BefOrdcruiigamitlc)  des  christlichen  Sinnes  ; 
noue  Ausg.  ('oMiaii;.,  iftSi-Ss,  9 vol.  in-8., 
avec  19  pl.  grav. 

g530  Idée  générale  d'une  collection  d’estampes 
(par  Heisekev).  Uipzig^  1771,  ln-8. 

9537  Voyage  d'un  Iconophlle.  Revue  des  princi- 
paux cabinets  d’estampes,  biblIoUiëqiies  et  mu- 
sées  d’Allemagne,  de  Hollande  et  d'Angleterre, 
parDuchesnc  aîné.  Paris,  iK34,  in-8. 

9538  An  essay  on  tbe  ulllliy  of  coltecilng  the  best 
Works  of  the  andenl  engravers  of  the  iialian 
BChool,  by  G.  CciiBsaia.vD.  London,  1837,  ih-4. 

9539  Catalogue  of  the  works  of  Reoibraht , by 
D.  Dirtar.  Liverpool,  1798,  ln-8. 

O53o  Catalogue  de  l'ceuvre  de  Rembrandt,  par 
BsiiTSCn.  yienne,  1797,  a vol.  in-8. 
q53i  Catalogue  raisonné  de  toutes  les  estampes 
qui  forment  l'œuvre  de  Rembrandt  et  des  prin- 
cipales pièces  de  ses  élèves,  composé  par  les 
sieurs  Gersalm,  Hellé,  Glomy  et  P.  Yver,  nou- 
velle édition,  corrigée  et  considérablement  aug- 
mentée par  le  chev.  de  Claussln.  Par/#,  1834, 
ln-8.,  avec  une  pl.  — Supplément,  i8a8. 

953s  A descriptive  catalogue  of  tbe  prints  of  Rem- 
brandt, by  an  amateur  (Th.  Wilson).  Lotulon, 
*1836,  in-8.  (Peut  se  placer  parmi  les  peintres.) 

9533  Opéré  d' Intagllo  dl  R.  Horgheo,  raccoUe  etl 
llluslrate  da  Nie.  Palucusi.  Firenzé,  i834,  ln-8. 

9534  Catalogne  de  l'œuvre  de  F.  de  PolUy,  etc., 
par  Hecquet.  P«n*f,  1733,  ln-ia. 

9535  Catalogue  raisonné  de  l’œuvre  de  Sèb.  Le 
Clerc,  par  Jombert.  Parts,  1774,  a vol.  ln-8. 

q536  Essai  d’un  catalogue  de  l'œuvre  d'EL  de  La 
Belle,  par  Jombert.  Parts,  1779,  ln-8. 

9537  Catalogue  de  l'œuvre  die  Cochin  flts,  par  le 
même.  Paris,  1770,  ln-8. 
q538  Catalogue  des  estampes  de  Lucas  de  Leydc, 
par  Bsstsch.  Vienne,  1796,  in-8. 

9539  Catalogue  de  l’œuvre  d'Albert  Durer,  par  un 
amateur.  Detsau,  1806,  ln-8. 
q54o  Cluiogue  of  engraved  british  portraits,  from 
Egbert  to  tbe  présent  time,  by  Rromley.  l^omd., 
1798,  ln-4.  — Voyes  le  n*  80517. 


ET  ARTS. 

044i  The  amateur’s  pocket  companion  ; or,  a des- 
cription of  scarce  and  valuable  engraved  brIUsh 
portraits;  aUo  of  the  rare  curious  books,  as 
mentioned  In  the  works  of  Granger,  Bromley, 
Noble,  etc.,  alpliabriically  srranged,  by  J.-M. 
Ftindall.  tendon,  181S,  ln-13. 

9543  Calcdgraphiana  : tbe  prlntscüer’s  chroniclc 
and  collectors' guide  to  tbe  knowledge  aud  value 
of  engraved  british  portraits,  by  J.  Caulfleld. 
London,  i8i4,  ln-8. 

9543  Description  of  the  works  of  M^ences.  Hollard, 
by  Vkrtit..  London,  1759,  ln-4. 

9544  (Kuvre  de  HncARrn.  In-fol. 

9545  Lettres  de  M***  (Roucquet)  pour  expliquer 
les  estampes  d’Hogarth.  Paris,  1746,  ln-8. 

0346  Biographlcal  anecdotes  of  Hogarth  (by 
Nichols).  London,  1785,  ln-8. 

9547  Les  cris  de  ta  ville  de  Londres,  par  Machos. 
lAindres,  1711,  in-fol. 

or»47*  (Kuvre  de  R.  Stsasge.  In-foL 

9548  Catalogue  de  livresd'estam|>et,  etc.,  de  MIch. 
deMAROiXES.  Paris,  1666,  ln-8. 

9049  — Autre  catalogue  du  même.  Paris,  1679, 
in-13. 

g55o  Catalogue  des  diverses  curiosités  du  cabinet 
de  M.  Quentin  de  Lorang^,  par  E.-F.  GertaloU 
/'arii,  1744,  ln-i9. 

g55i  Catalogue  du  cabinet  de  Mariette,  par  Basan. 
Paris,  1773,  ln-8. 

9T>.'>3  Catalogue  raisonné  du  cabinet  d’estampes  de 
M.  Brandos,  |>ar  Huber.  Leipzig,  1793-94, 
3 vol.  in-8. 

9333  Catal.  du  cabinet  d'estampes  de  M.  W’inckler, 
par  le  même.  Leipzig,  i8o3-5,  3 vol.  ln-8. 

0334  C.aiatoKue  de  Ch.  LeoffroydeSalnl-Yvei,  par 
F.-L.  Regiiaull-Dclalande.  Paris,  i8o5,  ln-8., 
avec  les  prix  hnprimés. 

9335Catalogiic  des  estampes  de  M.Le  Duc  d'Urscl, 
par  Bénard.  Paris,  iHo3,  in-6. 

0533*  Catalogue  raisonné  d'objets  d’arts  du  ca- 
binet de  M.  de  Sylvestre,  par  F.-L.  ReguauU- 
Delalande.  Paris,  1810,  ln-8. , avec  les  prix  impr. 

g356  Cabinet  de  Paignoii-Dyonval,  état  détaillé  et 
raisonné  des  dessins  et  estampes  dont  11  est 
cuni|H)sé,  rédigé  par  Bénard,  par  les  soins  de 
Morel  de  Vlndé.  Paris,  1810,  in-4. 

0336*  (dialogue  du  cabinet  du  comte  Rigal,  par 
F.-L.  Begnault-Dclaiande.  Corù,  1817,  Iq-8. 

0556‘'  Catalogue  <le  la  rare  et  précieuse  eoUecOon 
d’esi.impes  de  M.  Logette,  par  F.-U  Regnautl- 
Delalaude.  Paris,  1817,  ln-8. 

9350'  Catalogue  d'une  nombreuse  collection  d'es- 
tampes, livres  4 flgures,  etc.  (de  M.  Fotoski), 
par  F.-L.Begnauit-Dc]alande.rarû,  1890,  in-8. 

9556*^  Catalogue  de  la  collection  d'estampes  re- 
cueillies par  M.  E.  O.  (Durand),  par  Bénard. 
Paris,  1831,  ln-8. 

q35ü*  Catalogue  des  estampes  du  cabinet  de  M.  de 
Bossi  de  Marseille,  par  F.-L.  Rcgnaulè-Dcla- 
lande.  Paris,  1833,  ln-8. 

q556'  Description  du  cabinet  de  M.  Denon  (es- 
tampes et  ouvrages  4 flgures),  par  Duebesne 
aîné.  Paris,  1836,  in-8. 

953GS  Catalogue  d’une  collection  de  tableaux,  des- 
sins, estampes,  etc.,  du  cabinet  de  M.  Bauilbe 
deFrancésMontval.par  Blalsot  Par., i837,in-8. 

g356^  Catalogue  de  la  eoileeüon  d'estampes  de 
M.  N.  KevU,  par  Plcrri-Bénard,  i83o.  ~ Autres 
de  M.  Revil,  par  Defer,  Porfs, i838  et  1889,  in-6. 


BEAUX-ARTS. 


q550i  Catalogue  de  la  collection  d’estampes  de  M. 

Druon,  par  Dcfer.  Pmig^  iftSS,  ln-8. 
q55A^  Catalogue  des  estampes,  et  prliiripalemeiil 
des  œuvres  d'Albert  Durer,  de  Rembrandt,  etc., 
du  cabinet  de  M.  Poggi,  par  Dcfer.  Paris^  iSSO, 
ln-8. 

05Mi  CEuvres  de  Rembrandt  cl  de  ses  «élèves, 
colligées  par  M.  BolKTt-Dumesnll.  Taris,  i835. 
— Calai,  des  estampes  des  Écoles  allemande, 
flamande,  hollandaise  et  anglaise,  colligées  par 
le  mémo,  18S7,  iu-8.  — des  estampes  des  Écoles 
ditalle  et  d'E.^gne,  colligées  par  le  mémo, 
1838,  ln>8. —>  Catalogue  d’une  collection  d’e>> 
tam|>es  anciennes  par  des  maîtres  de  PÉcolc 
française,  rotligées  par  M.  Ruben • Dumcsiiil , 
rédigé  par  Dcfer.  iKéd,  ln-8. 

05ô6<B  Catalogue  raisonne  de  la  rare  et  précieu<>c 
collection  d’estampes  réunies  par  M.  F.  Debois, 
rédigé  par  Defer.  Parigy  i8é3,  ln-8.  (CoiiecUon 
Importante.) 

0^57  Dcscrlzionc  délia  raccoita  di  slamiie  del 
conte  J.  Dl'rauo.  Tarm/i,  1783,  in-A. 
q3&8  Caulogo  dl  una  raccoita  di  slampe  aniiche, 
coinpilato  dal  marchese  MAt.4Spi!ifA.  MilaHa^ 
iSaAi  5 %oL  ln>8. 

9339  Le  premier  siècle  de  la  calcographie,  ou 
catalogue  des  estampes  du  cabinet  du  comte 
Cicognara,  par  A.  ZanetU.  Fmii#,  1837,  in>8. 
(Article  CicocsAgA'). 

9360  11  flore  doll'  arte  dcil'  intagllo  nelle  siampc 
coD  singolare  studio  raccoUe  da  L.  Gaudio,  dos- 
crltte  dai’ab.  Ant.  Marsasd.  Padota^  i8'iS,ln-A. 
056i  A Catalogue  raisonne  oflhe  collection  of  eu- 
graviugs  of  an  amateur  (Th.  Wilson).  London, 
i8o8, 

H^OieU  é$  grwfUTtM. 

(Cet  arll<i«  t Avidaiment  nn*  c«rta>5e  MiatofI*  aref  Ir  mn- 
Rvapli*  ronowocut  aa  s.  BUS  cl-dMaut,  rH>miiioiaa  fl  «>ii 
<litr«rv  «B  M quAcl  l*a  r«etM>lU  na  aoal  ocwaldam  que  awi* 
l«  aiBRla  rapport  do  b Rrantro.) 

056a  L’Eiieida  dl  VIrglIlo,  Inrcntaia  e Incisa  da  R. 
PtsELLi.  Aosia,  1811,  In-fol.  (D’autres  suites  de 
gravures  du  même  artiste  sont  indiquées  a l'an. 
PfSRLLI.) 

g36d*  Le  livre  de  la  conqueste  de  la  Tolson<d’Or, 
par  Jason,  falct  par  figures  d’après  Léonard  Tyii, 
par  René  Boguln.  i’aris,  i563,  in*fol.  flg.  (Art. 
Gohort.) 

g36a**  Les  jeux  des  rois  de  France,  etc, , par  J.-D. 
M.,  grav.  par  Stef.  de  la  Bella.  t6A3,  io-i3. 
(Artlde  Des  Marets.) 

OW  Opéra  a P.  Brebictte  Inventa.  Torfs.,  16S8, 
liv8.  obi. 

g36A  Lesjeuxet plaisirs derenfaoce,  |var  J.  Stella. 
PrtTM,  1657,  ln-4. 

g56A*  (JÈuvres  de  Callot.  Paria,  .Vanry,  etc.,  i633, 
in-fol, 

g563  Becoell  de  vues  des  plus  belles  villes,  palai.s, 
etc.,  par  Isr.  Silvcstre.  Por/i,  1 760,  A vol.  In-fol. 
g566  RepréseAlatlou  de  diverses  flgures  buniaines, 
par  \br.  Bosse.  Pana,  i636,  linaA. 
g367  Œuvre  choisi  dcSéb.LtClLERc.  Por/a,  1783, 
iH'A. 

9668  CoLiacnoN  d’estampes  du  cabinet  dn  roi, 
par  différents  graveurs  français,  93  vol.  in-fol. 
9369  PoranuicTS  divers.  Lyon,  i357«  ln-6. 


9570  Recueil  d’estampes  de  Séb.  Botmoon.  Parit 
Poaan,  In-fol. 

957*  Recueil  de  laS  pièces  grav.  d’après  Raymond 
de  La  Fagb.  Pana,  i089,in-fol. 

9373  Estampes  pour  servir  A l’histoire  des  arts  cl 
métiers,  par  Simonrao.  1O9A,  in-foi. 

9575  Estampes  pour  servir  A l’histoire  de  l’art  de 
l’Imprimerie,  etc.,  par  le  même,  fn-fol. 

q57A  Bccopilacion  de  los  retratos  originales  avler- 
los  en  lamina,  por  Ger.  KofLixr.E.  In-fol. 

9375  Recueil  de  lions,  gravés  par  Bcrn.  Picaet. 
AvMtfrdam^  1739,  In-A. 

9576  Impostures  innocentes,  gravées  par  Bcrn. 

PtCAiVT.  AmUtràamy  1734,  iu^ul. 

9577  Livre  de  dessins  chinois,  par  Fraisse.  Porta 

1733,  in-fol.  ' 

9378  Vasa  invenu  ei  incisa  a Jac.  Salt.  1 7A6,  In-fol 

9579  Œuvre  de  Fr.  Basaw.  Parigy  1763-79,  6 vol. 

Iiv-fol. 

038o  Recueil  de  griffonls  de  vues,  paysages  etc.  * 
par  l’abbé  de  Sairt-\ofi.  In-fol.  ' 

058i  Œuvre  de  J.-B.  Huet.  Par*,  an  vn.  In-fol. 

— Voir  len'‘56A3. 

9583  Gravures  en  bols  des  anciens  maîtres  tUe- 
mands,  publiées  par  R. -Z.  Beceer.  c;arAa,i8o8 
In-fol. 

9583  Arc  triomphal  de  l'empereur  Maximilien  ‘ 

gravéen  bois  d’après Alb.  Durer.  In-fol Voir 

les  n®»  96A31-39. 

9j8A  Triomphcs  Imper.  Caroll  V.  S<n‘imheraœ  * 
1537,  lo-fol. 

9385  TwrEMTAîit.  In-fol.— Voir  les  n«*  13AA6-A7 

9586  Figüris  de  la  mort  In-13.  goth.— Voir  9355 

9587  SImulachres  et  historiées  faces  de  la  mon 
Lyon,  i358,  pet.  in-A.  (ArUcle  Holbein.) 

9388  Opéra  lloprEmutu.  Franckf.^  In-fol.  obi 
(Article  Hopm.) 

9388*  Küiisiliche  wolgerimene  wolproporilonlrte 
Flgurcn  vud  Anblidungen,  Deren  etllcheToWas 
Stiuuer,  vnddieandereCbrlst  Maurergertssen. 
Atroaè.,  1590,  in-A.  ’ 

9589Sterbcnsplcgel  (le  Mirolrde  la  mort,  en  60  pl 
par  Rod.  Meyer,  etc.).  Zurich^  i65o,  In-A.  * 

9590  Figures  dessinées  et  gravées,  A pied  et  à*  ebe- 

val,  avec  plusieurs  beaux  édifices  A la  manière 
turque . par  Melchlor  Lorkhius.  riambom-a 
1O36,  In-fol.  ’ 

9590*  Recueil  d’estampes,  grav,  par  les  frères 
Sadelbr.  17A8, 3 voL  in-foL 

9591  J.-G.  Bace,  Iconographli.  August.-Pindel 

1670,  in-fol.  ’’ 

9393  Sajvdrart  Iconologla  Deorum.  .Yorimbtro/r 
1680,  In-fol.  *'  ’ 

959S  Œuvre  de  Weirotter.  Paris,  In-fol. 

959A  Œuvre  de  J. -Ch.  Heourcer.  BàU^  17^ 

3 part,  en  1 vol.  In-fol.  ’ 

9595  Œuvre  de  Sal.  GEssnm.  Zurich,  9 vol.  In-fol 

9596  ColJeclIon  de  AO  vues  de  Vienne,  gravées  par 

SenoLTS.  178A,  in-fol.  * 

9597  J.  Episcopii  paradigmala  graphices  varkir. 

arllficum  ex  formls  N.  VIsscher.  ilaçit^omitum 
i67t,ln-fol.  ' 

9598  Les  Indes  orienUles  et  occidentales,  et  au- 
tres lieux,  représentés  en  ligures  par  Romvn  df 
Hoot.e.  Leyde,  in-fol. 

9399  Le  Microcosiie,  ou  tableaux  de  la  vie  hu- 
maine, en  flgures.  Amsterdam,  in-A. 

9599*  Recueil  de  nouveaux  crotesaes.— VoIrgAS?. 
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2o8  SCIENCES 

/Uctuils  de  Pitrtntti. 

(On  pourrait  pUrpr  iri  1f>«  rrvaHU  tl«  portrait»  qui  o'oat  pa» 
di>  DotK'vi  biu|traphiquos.  Voirlo»  a.  NOMS  «taniv.) 

9600  Physiogxomical  porlrails.  London^ 

2 vol.  ln-8. 

HeeuetU  de 

(Vojn  >0»  Q.  aa67N*76  Pt  f900S«ll.) 

9601  Re<xt.il  üc  la  dlversitf^  des  habits  qui  sont  en 
usage,  l'iiris,  in-8. 

9602  Omnium  fere  gcntium,  nostræquc  aetatls  na- 
tionum  habitus  et  effigies,  cum  Ju.  StuPEaii  in 
eosdem  epigrammata.  Anluerp.^  in-8. 

g5o3  Perd.  Bertklu  omnium  (eregentium  habitus. 
yeneiiis,  in-4. 

pAo/i  DIversarum  iiationuni  habitus,  CIV  iconibus 
espressia  P.  Bf.rteuo.  Patavii^  i58o,  in-8. 

oGo5  Habitus  prscipuoruœ  populorum.  A'orimÿ., 
1577,  in-fol. 

9607  Omnium  pene  geutium  habitus,  cura  Abr. 
de  ünuiN.  ÀHtuerpitty  i58i,  in-fol. 

0608  Abr,  Bruis  ou  Bruyn,  imperii  ac  saccrdolil 
ornalus  diversaruni  gemium  pccullaris  vesiitus. 
ColonitPy  ï578,  In-ft. 

q0o9  " diversarum  gctUluni  ariualura  equestris. 
Amstelodami\  1Ô17,  ln-d> 

0610  GH  abitl  anlichi  e moderni  di  diverse  parti 
delmondo,pcrC.  Veclluio.  rincj^tVi,  i&90,in-8. 

g6ii  Alex.  Fabri  diversarum  naliomitu  ornatus. 
Püdova^  1^1  In-8. 

9812  Le  costume  ancien  et  niodenie,  par  Jules 
Ferrario.  — Voy.  le  u®  2897G. 

g6i3  Recueil  des  habilleniems  des  diflTérentes  na- 
tions, d’après  Holbeîx.  Londres^  1 757,  vol.  In-/i, 

961/1  Recueil  d’eslampcs  représcnlaut  le  costume 
de  toutcslcs  nations,  |>ar  Ouruos  le  jeune.  PariSy 
>779,  In-fül. 

961  â*  Kaccolta  di  stampe,  clic  rapprescutano  ligure 
cd  abili  di  varie  nazloui...  piibl.  da  Tcod.Viuno. 
reneria,  1788-90,  3 vol.  in-fol. 

9613  Costumes  civils  actuels  de  tous  les  peuples, 
parSylv.  Marécoal.  Paris,  1788,  h vol.  ln-4. 

9616  Costumes  des  i3«,  Jû*  et  i5«  siècles...  par 
C.  Ronsard.  Paris,  1828, 2 vol.  in-û. 

QC17  Gyna?c€um,  sivc  thcatrnm  mulierum,  a Jod. 
Ammano.  FraHCofvrti,  1586,  in-4. 

0617*  Miroir  des  plus  belles  courtisannes.  i6.3o, 
in-a.  obi, 

0618  Théâtre  de  France,  contenant  les  dlversilez 
d’babits,  gravé  par  Briot.  Parù  (vers  i63o),in-4. 

9619  Jardin  de  la  nobtossc  françoise,  ou  recueil 
de  costumes,  par  Perbochel.  Paris,  162g,  in-A, 

9620  Collection  de  costumes,  armes  et  meubles, 
pour  servir  à llilstolre  de  France,  par  Har.  de 
ViEL  CASTrx.  Paris,  i8a8-33, 3 vol.  ln-3. 

902]  Costumes  français  depuis  Clovis  Jiiscfu'à  nos 
jours,  cxtraîLs  des  monuments  les  plus  authen- 
tiques de  sculpture  et  do  peinture,  avec  un 
texte  historique  et  descriptif  et  des  notes,  par 
M.  de  Clugny.  Paris,  iR36-3o,  à vol.  gr.  în-8. 

gC'i'A  Monument  du  costume  de  la  fiti  du  18*  siècle, 
par  Morf.au.  yruu  itd,  1789,  in-fol. 

9623  Journal  des  dames  rl  des  modes,  par  P.  de 
LANESAsr.è.RE.  Paris,  1797-1829,  33  vol.  in-8. 


ET  ARTS. 

9O24  Observations  sur  les  modes  et  les  usages  de 
Paris....  par  P.  de  LA>£SA.xGtRB.  Paris,  1822, 
in-foU 

9625  A séries  of  groups  illusiratlng  ibe  physio- 
gnoinony,  etc-,  of  ihc  [H^ople  of  France  and 
Germauy,  by  G.  Levais.  Lchüoh,  1821,  iu-8. 

9O2O  Costumes  des  femmes  du  pays  de  Caux, 
etc.,  |>ar  Lamé,  avec  une  explication  (par  P.  de 
Lamesancèrk).  Paris,  1827,  in-4. 

9627  The  costumes  of  ibe  french  Pyreoees,  by 
J.  JuriNsox.  London,  i832,  in-4. 

9628  Collection  complète  des  uniformes  des  armées 
françaises,  de  1791  i8i4,  dessinés  par  Carie  et 
Horace  Vernet.  Paris,  1822-2S,  in-â. 

9629  Trages  de  Jlaiia,  hasta  cl  sigio  XVI,  discfla- 
dos  por  el  grau  Ticiano,  y por  César  su  her- 
mano.  Madrid,  1793,2  vol.  in-12.  {.Article 
Titianis.) 

9630  Divers  habilicnients  suivant  le  costume  de 
i’Ilalic,  par  Grevsc,  gravés  par  Moitte.  Pon'i, 
1768,  In-fol. 

963 1 Raccoita  di  cinquanta  costmni  pUtorcschi 
incisi  air  aqua  forte  da  Bartol.  Pixeui.  Aooia, 
180g,  in-fol. 

96S2  Collection  de  costumes  des  diverses  provin- 
ces du  duclié  de  Toscane,  etc.,  liibogr.  d’après 
Fr.  PiERAGcixi,de Florence;  publ.  parP.Marino. 
(1826),  gr.  In-A. 

9633  Habili  d’huoini  c donne  vcnezianc...da  Ciac. 
Fraxco.  yrnri.,  1610,  In-fol. — Voir  le  n”  23440. 

9O33  Le  arll,  che  vannn  per  via  lu-lla  clttâ  dl  Ve- 
nezia,  inveiiiate  cd  incise  da  ZoMPixt.  1789, 
in-fol. 

9635  Raccolta  di  sessanta  pUi  belle  veslilurc  clie 
si  enstumano  nel  regno  dl  Napoll.  \apoli,  I7ti3, 
In-fol. 

96S6  Costumes  du  royaume  des  Dcux-Sidles,  des- 
sinés par  ScROppo.  Paris  (1826),  ln-4. 

9637  Raccolta  delln  diverse  vcsilture  delle  pro- 
vlncle  del  regno  de  Naj)Oll.  Gr.  ln-8. 

9638  Cou'.tx:tox  general  de  los  Irages  de  EspaQa. 
Madrid,  in-R. 

9639  I.OS  Gritos  de  .Madrid.  Madrid,  in-8. 

9630  Costume  of  Portugal.  Lond.,  i8i4,  ln-4. 

9641  Costumes  belgiques,  dessinés  par  Mu>or. 

Bruxrllrs,  i83o,  ln-4. 

9O42  Tableaux  de  riiabillement,  des  moeurs  et  des 
coutumes  dans  la  république  Batave,  au  com- 
mencement du  19*  siècle.  Amsterdam,  i8o3,  gr- 
in-4. 

9643  (À)stmncs  suisses,  dessillés  par  Hügt.  Bals, 
iii-foi. — Autres  à l’article  Costlufs. 

9044  CosTruE  of  Austria.  LomL,  i8o4,  in-4. 

9045  Costumes  des  peuples  des  états  de  rcmpcrcur 
d’.Autrlfhe.  yirnne,  iu-4. 

9646  Etcdfs  prises  dans  le  bas  ;>euplp,  et  princi- 
palement les  cris  de  Vienne.  (1775),  lo-foi. 

9647  Costumes  des  Ivabitants  de  la  Hongrie,  avec 
une  explicailnn  de  J.  HEiuoucBEn  (en  alleoi-}- 
t ienne,  1820,  In-ft. 

9CÛ8  Costumes  de  Hamliourg,  dessinés  et  gravés 
par  C.  SiHR.  (//awfr.),  1812,  in-fol. 

9649  La  regralterie  de  Hamlvourg,  reprtsenléc 
en  120  lig.,  par  le  même.  Hamb.,  1808,  ln-8. 

gOâo  Costumes  des  femmes  de  Hambourg,  elc., 
dessinés  par  Uinté,  avec  «ne  explication  (liar 
P.  de  Lvmûs.axuère}.  Paris,  1827,  lii-4. 

qOji  Picluresque  reprcsenlaüon  of  the  costumes 


BEAU?C-AUTS. 


of  Gréai  Brilato,  bf  J*«ilug.  Am.'is^  London^ 
iSoTtln-iol.  » • • 

Coanve  of  Buiaud,  frocn  üie  *7^  (0  16*^ 
ceolury,  lUnrflton  Snillh.  Lond.  8 1 lo-â. 
g653  ~of/]rai>BrUain.  lûndotly  i8o8« 
g0j4  Th^  costume  of  tbe  oflgluabinhabllnis  of 
'the  brUiab  Islaods...  lo  tbe  sktlh  ceniury...  by 
S.**R.  MKTRicK,olc.J!^«(2<nl/i8iâ«  in-A. 

965$  Ornilus  mullebri^  angllcaoul,  a Wegceal. 

HotXAt.  LomU^  j64o,  ln«8.  « 

9655*  Tbecryes  of  Nie  cl^rof  Loiidotniiy  Lacrox. 

1711  ii^fol. 

9056The  CofirvR^  Y'orkshi^.  lond.^  181A,  in-â. 
9057  Coenivi  of  rus&lan  eiiip|rc«  Londony  i8o3, 
ln-4.  — Voir  |e  n"  37753.  * ^ a 

9^8  GosTCVe  of  Turkcy.  London,,  i803,  io|^ — 
Voir  le  B*  37880. 

9659  Cosiuroes  tk  Tcmplrf  turc,  «ues  de  Cons- 
l^Ünople^  etc.,  prkes  par«LACBAtse.  Paris  y 

960oC<«TuiiB  ofTersUis London,  i830,  ln4oU 
9660*  Vila,  coslurol  e stalnodeSofl^r^iParsIa, 
«el  d^motü  attrl  regaiei  paesi...  da  JoI^Rota. 

(senza  aÙma  ndTa),  in^S. 

9M1  Hic  mlHlary  costume  of  India,  by  the  capt. 

Jamu.  London,  181A,  In-A.  * . 

9O63  Desrins  des  édiüces,*  meubles,  habits,  etc., 
»dc8  Chinois.  parCHAMBERS.  Lond. y 1*^7,  It^^foL 

9665  Corcme  of  (he  China.  London,  i8od,  ln>6. 
0M8  CosTtniB  of  tbe  China,  by  Alcxaiidçr.  lond. y 

• i8a’>,ln-ft.  • 

9605  Mascarades  recocnUcs  et  mises  en  |illlc- 
douce,  par  Rob.  Boissabt.  1597,  inWl. 

9668  MfrARORPHqRES  tfe  Melpoii^ne  et  de  Thalle. 

^oikfrej^  1773,11^.  ^ • 

9667, Caractères  dramatiques  du  théâtre  anglohk 
LondrtSy  1770,  ln<9. 

9666  Oaleub  théâtrale.  PariSy  i8i9.*35,  a vol. 

RT.  In^. 

966^Galbrib  drami^lque  (netite).  Paris,  Marttnety 
i5  Tol.  gr.  in-8. — \dlr  le  p«  16038. 

y^fOQtM  ftftorMÇVM  fl  Rt<tt«U»  d*fU4». 

• • 

( 6ii  p0M  réenir  tel  Wt  Uttm  0*  et  sept*  <(iae  aAu  tTos* 
aiMéraiBA*,  «oh  Suii  U rltut  dt«  Voysftt,  «oil  dans  l'BU- 
toirt  •ptclait  tftft  ppyt^xqotls  Ua  m Mpporunt.} 


F fut  ppStffMt,  Bntré€$  MtoiaWIcf,  CirHtonU»,  Ppm0»,  tte. 

JVotrlta.  SBM0.) 

|L««  ««ma**  tltrt  dt  et  ptrMnpht  mmI  plseAt 

dtatClüitoirttpftelaU  d«>  MtU,  dtimdiKet  on  dte  TiUei 
oA  ODI  éie  etUbrets  Im  MteonUéf  qiiib  nia  unit,  tl  à U date 
de  II  réitbtatloa.  Les  toornôli  tl  IM  carreaMlt  lost  «oot  Itt 
a.  Mm  et  tulvd' 

066g*  Des  décorations  funèbres,  par  le  P.  tlEiies- 
nm.*  PariSy^  lA»;,  ln-8.  * 

d.  Scolpiort.  (Vof.  Itf  n.  MUl  tl  tait.) 

9670  Pomponii  Gaitrici  desculptura.  Plorentùty 
i5oâ,  iiv6. 

9671  R^herches  sur  l’art  statuaire  chea  les  an> 
cienact  les  modernes  (par  Bmeric  David). Porfi, 
i8o5,  in-8. 

9673  Sioria  délia  sculiura,  da  Leop.  Cicocnara. 
yeneziOy  i8i3,  3 vol.  ln>fol. 

TOME  V. 


9673*  Duo  irattatl  deU*  orlAcèrIa  e delta  scoltura, 
da  Oenev.  Cblusi.  Fisanze,  1731,  In-â. 

9O78  Is(fU2iono  per  gll  sludlosi  delta  scultura,  d.i 
Fr.  CArraoori.  Pirenze,  1803,  ki-fûl. 

9678*  Kssay 00 sculpture, èy  VV.  Haylbt.  London, 
1800,  In-â..  * 

Q07â  Lectures  on  seulplure,  byJ.  Flaiuas, Lond., 
1839,  in>^.  t 

0675  Varia  coihmensoracion  para  la  eacuUura  y 
arqultoclura,  por  J.  «de  Arphy  y Villafane. 
Madrid,  1736,  In-fôl.  — Voirie  n*  39533. 

g670*Lea.monumcnts  de  la  sculpture  ancienne  et 
moderne,  |var  Vauthter  et  Lagocr.  Paris,  1813, 
in-fol. 

967^*  Portes  du  baptistaire  de  Florence,  dessinées 
par  Feodor  le  Calmouck,  publ.  â Rome  par  H. 
lÎELLER.  179Q,  In-fol. 

9677  Le  tre  porte  del  battlstero  di  S.  Giovanni  dl 
Flrenzc,  Incise  ed  lllustrate  da  P.  BESvencri. 
PirenzOy  1831,  1d4oI. 

9678  Œuvre  de  J.  Goujqn.  Paris,  1839-33,  in-8. 

9679  Recueil  de  statues,  groupe,  etc.,  de  Ver- 
sailles, par  TnoMASsin.  La  Haye,  1733,  3 pan. 
ln-4. 

0680  Vues  idtlorosques  des  salles  du  musée  des 
monuments  français.  Paris,  1818,  In-fol.  (Ar- 
llcllf  ROQCRrOBT.) 

g^o*  Souvenirs  du  musée  dos  monumoiits  fran- 
çais. par  M.  BrIis.  Paris,  1821,  in-fol. 

9681  Cabinet  de  l’art  de  sculpture,  par  Fr.  Van 
Bossoit.  Amsterdam,  1737,10-6. 

n3  Operedi  Ani.  Canovadescrltlcda  Is.  Albrizzi. 
frense,  1809,  ln>fol. 

9683Ppere  dl  scultura  e dl  plastica  d'Ant  Catiova. 
Pisa,  1891,5  vul.  l»-8. 

0686  Slaioe  e bassIrlDevI  dl  Alb.  Thorwaldsov  , 
Indsl  e publicaü  da  Fed.  Mori.  Roma,  1611, 
In^ül. 

g685 1.eben  und  Werke  des  dinischen  Biidhauerv 
TBOfrwALDSBV,  «OH  J.-M.  Tblcle.  Leipzig,  i833, 
3 vol.  In-fbl. 

9685*  Entrée  d’Alexandro-le-Grand  à Babylooe , 
frise  de  marbre,  par  le  même. JfunicA,  1 885,iii-fol. 

0686  Arc  de  triomphe  des  Tuileries. avec  un 

texte  par  M.  Bats.  Paris,  1828,  In-fol. 

9687  I.a  colonne  de  la  place  Vendôme...  gravée 
par  Baltabd.  Paris,  i8to,  gr.  in-fol. 
g687*Recueil  d'ornements  en  sculptures,  dessinés, 
lilhogr.,et  publiés  par  Romagiiesl.  Parfz,i8A3, 
gr.  In-fol.,  100  pièces. 

9688  Relies  of  anllquity,  or  remains  of  anclent 
sculpture  In  Great-Brilaln,  by  J.  Proot.  Lond,, 
3813,  in-A. — Voir  les  ii**  9864  et  35487. 

968g  Allar  (bolz  sculptur)  in  Dom  zu  Schleswlg, 
von  H.  BbOgoeman.  tiamburg  (i83o),  In-fol. 
9689*  An  histortcal  sketch  of  the  art  of  sculpture 
in  wood,  by  Rob.  Foikealone  Williams.  Loiwf., 
1835, in-8. 

*.  ArrbitMtnr*. 

MitUirt  y Difltoflitairf* , TAeoHr  pAi/o«opA»faf. 

9690  Elssal  Mirl’bistoire  de  l'architecture,  précédé 
d'observations  sur  le  beau,  le  goût  et  les  beanx- 
arts;  extrait  et  traduit  de  Milizia,  par  de  Pom- 
merenl.  La  Haye,  1819,  in-8.,  tom.  I. 

9691  Geschichte  ü«r  Baukuiisi  vom  frûhesien  Al- 
lerlhum  bis  lu  die  neuern  Zeiten,  von  C.-L. 

l4 


SCIKNCES  ET  ARTS. 


SUegliu,  iMuc  Au^abe.  Sümhergy  iSAO,  ln-8. 
— Voir  le  n*  s(>55a 

069a  Histoire  de  rardiUeeturc,  trad.  de  l'anglais 
de  Th.  IloPE«  par  A.  Baron.  iSSo^a  vol.tn-A.lH;. 

069S  Discours  sur  les  laonumenls  publics^  par  de 
Kersaint.  Parii^  iTQO,  In-A. 

0694  De  rarchllecture  ÿ^pUeoife,  p«r  M.Qualrr* 
mère  deQuhicy.  PariSy  iSoâ,  io-A. 

9695  Diciioniialre  d'architecture,  paf  D’AviLcn. 
ilSS,  Id-4. 

969(1  Dictionnaire  d'arcbflccture,  par  Rolaivd  Le 
VIrloys.  Parité  1770»  3 vol.  in-û.  « 

0O97  Dictionnaire  historique  d'architeefure,  par 
M.  QcâTiiEiriBC  de  Quincy.  Parité  i8S9,  a vot. 
In^A. 

9698  Ardiitectural  diclionary,  by  P.  Nicbol»o!s. 
London^  i8i9t  3 «Ol>  ln*A. 

9Ô99  A dicüonary  of  the  archltectiAr  and  archxo- 
logy  of  the  middie  âges».. , by  J;  BiunoN.  Lond. , 
1830-S8,  à parL  in*8. 

9700  Glossary  of  terms  used  Ih  greclan,  roman, 
lulian,  and  gothiç  architecture,  second  edit. 
landon^  18S8,  in-8.  Qg.  en  bols. 

9701  Du  génie  de  rarchllecture  cl  de  la  philoso- 
phie de  cet  aru  par  J.-A.  Coussin.*  Paria,  1899 
(noue,  litre,  i837),  In^. 

9709  Bcitrftge  xu  Aesthetik  der  Daukunlv  oder  die 
Grundgeseize  der  plasüschei^  Form  nachgin  i^ 
sen  an  den  Haupaheilen  der  griccbUchcn  Ar- 
chltcctur;  von  J.-H.  Wolf.  Darm$tadt^  t83/l, 
in-A.,  avec  98  pl. 

9703  Traité  du  beau  essenilc)  dans  les  arts,  appli- 
qué particulièrement  à rarcbileclure , par 
natsBtx.  Partie  173A,  gr.  in-A. 

970A  Saggio  supra  il  bello  dl  proporxione  In  tfrehi- 
lettura,  d'Aless.  Barca.  Boaaano,  1608,  lo-â.  Ug. 

9705  Letlers  of  an  architect,  fruin  France,  lialy, 
and  Greecc,  by  Jos.  Woods.  London^  1898, 
9 vol.  lo-A. 

CottTê  H TtvUJt  elrmemtaifm» 


970G  Cours  d'architecture,  par  Fr.  Dumvdel.  Paris^ 
1O75,  5 tom.  indbl. 

9707  Résolution  des  quatre  principaux  problèmes 
d'architecture,  par  Fr.  Bloxml.  Paria,  t07S, 
liHfol. 

9708  Cours  d'architecture,  par  D’Avilee.  Parii^ 

1756,  in-A. 

9709  Cours  d'architecture,  par  J.- Fr.  Bloxdcl. 
Paria,  i77»i  9 

9710  Essai  sur  i'archlieciure,  par  Laugier,  nouv. 
édition,  avec  un  dictionnaire  des  termes.  Par/a, 
1703,  ln-8, 

9711  Istruxlonl  elementarl  per  indlrizzo  de'  gio- 
vani  allô  studio  dcU’  arcbiiettura  civile,  da 
Bern.-Ani.  Vittone.  Lugano,  1700-aO,  A vol. 
gr.  in-A.,  dont  9 de  planches. 

9719  Eleroenlos  de  arquUecluracivll,porB.  Bails. 
Madrid^  1788,  ItvA. 

9719*  Teoria  e prailca  di  archlteitara  civile,  di 
Glr.  Masi.  Poma,  1788,  ii>4ol.  Bg. 

9713  Nuovo  meiodo  per  apprenderc  le  teorlc,  e le 
pratlchcdell’ardiitellura  civile,  daG.*D.  Navoxe 
c G.-B.  Cipriani.  Poma,  1798*  in-fol. 

971A  Précis  des  leçons  d'architecture,  par  Dusand. 
Parité  1801-5,  a vol.  in-A.  — Partie  graptiique, 
i8ai,ln-A. 


9715  Traité  de  géométrie  et  d’arrhiificlure,  par 
Tot'SSA<«ft.  Porta,  iSlIta  vol.  lû'A.''^ 

9718  Vrincipj  di  archUettun  dvilc^da  FrrMikttu. 
PoasoMo^jMI,  S vol.  In-A.'  v \ 

9717  lde<‘  oleiiienlasl  d*  arrhlteltura  clyile,  d»<l. 

Axtolim.  i8i3,  in-foL 

9718  Prliidiiln  of  architecture,  by  P.  Niospisoa. 
London^  i8d^  3-voL  iu-8. 

g'UO  Nuovo  iorso  d' ihxrbitetlura  dvUe,  d'Ant. 

WXLsi.  Firmze^  i8i3,  fft*.  lii-A. 

979oÈlemgptl  dl  archltqîturacivUr,  dl  G.Vrrttvi. 

Pfreiire*  1818,  In-fol.  ''  * 

9791  Isiituxlonl  di^aruiiilcUurasUUcaedidraiÜk^ 
da  N.  San  Bertolo  Cavaucsi.  Boloçna^  1897, 
9 v#I.  bi-A.  *“ 

0792  Traité  élétfientaire  oe  construction,  appüq^ 
i farchiterture  civile  par  J. -A.  DoEcms.  Pom, 
1&9S,  lo-A.*  . * - 

9793  Eludes p^  L.  BRivizftE. — Vqy.  le  n*  8^. 

97fA  Cou(s  élémcmalr<>‘(ltf,conslructlon,par  J.-P. 
Douuot.  Porta,  1898-35, 6 volÿ  in-A.* 

frrlWrriÉ|jff  f fH»ér  Itt  4JMSa  «i  fwt».  b* 

ilm  ParatUk*  à»  l'Jnkitgctmrt 


9795  VifaiTti  archKecUira.  (Voir  aussi  l'srüde 
Ci^taDEs.)  * 

Joaftnls  PoLBxf  exercilationes  vUruvlaet» 
PcnerA’i,  1739,  in-A-  - 

9797  H.  Alnartii,  eieiqerita  arc&IU'Ctune  civllisail 
Vilruvii  veterumque  dilclpiinaiil.  oxonii^  1789. 
in*9. 

9798  L.-B.  At^Ti  de  re  «^^iQcaloriV  opm- 

Plorrn/f/r,  iA8V,>li^*ful.  , 

97U9  Deir  arrhlteitnra  dl  Marlt>  GtolTredo,  p^e  I 
iiclla  quaic  si  traita  degll  ordiiii  dcU'arclitteDora 
de'  Grecl  edegl'  llalUni.  .Vopofi,  i788,gr.ln-fo). 
figures.  * 

9730  Der  Baukunsl  nach  d.  Gruod-siueibQér 
Alten,  von  Alo*  Uiri.  JIrr/iA,  1809,  gr.  liHol, 
avec  5o  pi.  — Voir  le  n*  igS^. 

0730*  Analyse  des  monuments  de  raftUquilé,dr» 
édifices  Idf  pins  remarquables  et  des  constrec* 
tionshydrotechniquesde  l'Italie,  etc.,  par  Wfc- 
hrxcvo.  ifunfcA,  i838-Ao,  3 vol.  In-^.,  et  allas 
in-fol.  * • 

9731  An  bistory  of  Uic  origin  and  cstabHshiscot  of 
goüjlc  architecture.....  and  an  Inqtiiry  of  the 
mode  of  |>ainiing  upon  stafning  glass,as  pracüseti 
lu  ihecèclesiasllcalalructuresof  the  middie  âges; 
by  John  SIdocy  Hawkins,  /.oad.,  i8i3,  gr.  lo<4. 

0739  F.ssayoii  tlic  origin,  historyaud  priiHrlplcsaf 
gotbk  architecture,  by  James  Hall.  Undû», 
181S,  gr.  in-A.  flg. 

9733  Ulsloirc  soiDttaIrede  rarcliitoelore  religieuse, 
militaire  et  civile  au  moycn-3ge,  par  M.  de 
Caumonl.  C'aew,  1887,  in-8.,  avec  So  pl. 

97SA  Golhic  architecture  Imppofred  by  ruits  and 
proportions...  by  Batly  and  T.  LÀvulxv.  Iom., 

17A7,  i«M. 

9735  I.CS  trois  âges  de  l'archltcclure  gothique,  re- 
présentés par  dtâ  exemples  rédigés  par  Pore  ci 
Th.  Bouleau.  Paris^  i84o,  gr.  lu-foL 

9736  Architecture  of  the  middie  âges,  by  Jos.  Nash. 
LondoH^  1838,  gr.  in-fol.,  85  liüiographles. 

0737  Aloiiumcuts  d’arcldicctura  gothique,  romane, 
do  la  ro naissance , accmaiiagnés  de  décoratjo» 
dans  ces  divers  styles,  tirées  des  pontfenmvs 


■»r  ^c»- 


de  feu  Hoüct,  architectede  Lyon,  grav.  par  Roux 
aîné.  i8/)o,  fn>rol.  Oo  p). 

{rjSS  Parallèle  de  rarenU^tiire  antique  avec  la 

' moderne,  par  Kreard  de  CHAMna^v.  Parité  itou, 
in^ol. 

^Sy  Recueil  de  parallèles  des  édifices  de  loui 
genre,  par  Dtiuxo.  /*oria,  1800,  gr.  in-foi. 

Q7^  Nouveau  parallèle  des  ordres  d'ardiUecturc 
des  Orers  et  des  Romains , et  des  auteurs  010- 
tjprncs,  dessinés  par  Cb.  Noriia!<d.  Pons,  i8ip, 
ou  i8|8,  in-fol. 

• jrdUit€imm»dfmêâ(d£pui$teeiomme»tfmtntdut9^»iitU', 
ram0ét  pmr  malioiu. 

y7li  Fr.^ar.  Ckapaloi  de  partibus  «dium,  elr. 
ptfTfftir,  i5j0,  ln<8. 

Q78aTutle  le  opéré  cl*  architeUura  dl  Seb.  Scfiuo. 

. 4>iie/.,  i58é,  ln>â. 

97ÛS  Librl  cinque  d’ archllcltura , dl  Sel).  Skblio. 
Penr/.,  iS3i,  lii-ful* 

07âA  L*  archltettura  dl  P.  Cat.vneo!  IViter.,  i567, 
lr>4bl. 

9745  ArchitcUura  dl  pAtLAoio.  t'enctia^  1570, 
in-fol. — Voir  le  n*  9JW4. 

9740  Mart.  BASSi,dlsparerl  In  maleiia  d'architcl- 
(ura  e proppettiva.  Brescia^  137a,  In-4. 

9747  Régula  degli  cinque  orülnl  d*  arcIiUctlura, 
da  VlGNOLA.  Iti-fol. 

9748  Porte  dl  ciUàe  fortezee...  ed  atlrc  fabbrk'ho 

' di  MIeh.  Samroirliell...  Illustr.  da  F.  ALBRRTotu. 

Hilano,  18^5,  In-fol.— Voir  au  mot  SAMUtCHCLi. 

9749  Délia  arcbllettiira  llb.  X,  da  G.’Anl.  Rlscom. 
rmezfo,  1&90,  in*foi. 

9750  Rica  deir  arrhiletiura  universale,  da  Vlnr. 
ScAMozzL  Femtia^  i0i5,  a vol.  in-fol. 

0751  Œuvres  d’archlUciure  de  VInc.  Scamozzi. 
La  //ffi/e,  1 7)6,  In-fol. 

975a  Li  cloque  librl  di  archltetlura,  üi  G.- R. 
Mustako.  POMa,  1891 1 in-Toi. 

9753  Opus  architectonicum  F.  Bobomixi.  Poirur, 
I7a5,  liFfol. 

9754  î/  archltetto  prattlco  In  euf  si  danno  le  re> 
gole  per  appren<lcrc  V archReltura  civile  e mlli- 
lare,  opéra  Ucll*  ab.  Glov.  Amico.  Pofermo, 
i7a6-5o,  a vol.  peu  In-fol.  fig. 

9755  Archltettura  civile  de)  P.  Guarino  Cuarlnl, 
opéra  postuma.  TortM^  1787,  In-fol.  fig. 

0756  Archltettura  dl  DtatENA.  Auçtuttf^  1740, 
in^ol. 

9757  Varie  opéré  dl  prospetüva,  Invcntalc  da  F. 
Gain  Bisiena. — Voir  lcn*o458b. 

9758 1 Ire  ordlnld*  archltettura, daXKiULCO.fio»A, 
1744«  in-fol. 

9759  Isirozlonl  diverse  roncarneiul  I*ofl}cio  dcIP 
archlielto  civile,  da  Vîuonc.  LugtmOy  17O6,  a 
vol.  gr.  in-4.,  dont  un  de  pi. 

OTôoOpuscoî!  dl  Agostlno  Gerll,  In  materia  d’ ar- 
cliUettura,  e relathl  ali'  encausto  üegil  aoüchi, 
aipavlroenU,e  aile  machine  idrosiaticbe, aile 
prigioiii,  ail*  ultlinare  la  cliiesa  dl  Seregno. 
Parma^  1785,  in-fol.  fig. 

976a  Studio  degli  ordini  d' architettura,  per  Alcss. 
Mavetti.  Pfrenze,  1808,  In-fol. 

97W  Tratuio  dcglt  errori  degll  archItetU,  da 
Teof.  GALLAaNi.  f'enezt'tf,  1767,  a vol.  In-fol.  fig. 

9764  Livre  d'archliecliire,  de  Jacq.  Aivdbocet  du 
Cerceau.  Porfi,  1559,  in-fbl. 
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9705Œuvres  d'arrhltecturc  de  PhUlhcriDa  LoBMt;. 
Parti,  iGaO,  In-fol. 

9766  Le  secret  d'architecture,  par  Math.  Jousse. 
iM  Flèche^  i64a,  in-fol. 

9767  Ordumianre  <les  cinq  espèces  de  colonnes, 
selon  la  méthode  des  anciens,  par  Ci.  Perrault. 
Pariiy  iG83,  in-fol.  fig. 

9768  Traité  d'architecture,  avec  des  remarques, 
par  Séb.  La  Clbbc.  Porta,  1714,  a vol.  {n-4. 

9769  Traité  d'archliocture«  par  P.XAnveujt.Pan'i, 
1739,  a vol.  lii-fol. 

9770  Livre  d’architecture,  de  BorniANO.  Porii, 
1745,  In-fol. 

9771  Architecture  moderne,  par  JoMnenr.  Pon’i, 
17O4,  a vol.  in-4. 

977a  RecudI  élémentaire  d'architecture,  par  de 
NEL'rroBGB.  Paris  (1757},  8 vol.  In-fol. 

9773  Architecture  pratique,  par  Bullet,  corrigée 
et  augmentée  par  Séguin.  Porfi,  1788,  io-8.  fig. 

9774  Priiici|>es  de  l'ordonnaoce  et  do  la  construc- 
tion des  bâtiments,  par  M.  Viel.  PariSy  1797. 
In-4*  ( Les  ouvrages  de  Ch. -Fr.  Vicl  sur  l’archl- 
tccturc,  au  nombre  de  a4,  sont  décrits  dans  la 
Bibliogr.  de  la  France^  i8ao,  p.  gS.Tous  ecux 
qui  ont  éléimpr.  de  format  )o-4.,  c'csl-â-dire  ai 
sur  a4,  se  réunissent  en  5 vol.) 

0775  L'architecture  considérée  sous  le  rapport  de 
l'art,  etc.,  par  C.-N.  Lfjvoux.  PariSy  1804^  in-fol. 

9776  Traité  de  Fart  de  bâtir,  par  Ronoelct.  Porij, 
i83o,  5 vol.  gr.  ln-4.  Ûg. 

9777  Architecture  civile,  par  M.  Dubct.  Paris  y 
i8o3,  in  foi. 

9777* 'Vend.  DtBTTBBLni,  archltectura.  Francof.y 
1598,  In^ul. 

0778  G.-A.  Rockleri  amœnltatts  hydragogiev,  sivc 
arcbitectura  eiiriosa  nova,  o germanira  )n  lac 
versa  a Chr.  Slurralo.  iVoriinfr.,  i664,  In-fol.  fig. 

0779  Architecture  civ  Ile. . . par  C.-F.dc  Wicbseixg. 
Hunichy  i8a7-3i,  7 vol.  ii>-4.,ct  atlas  gr.  In-fol. 
— Voir  le  n*  9730*. 

9780  Archtteclonisclie  Lehrbuch,  von  Fr.  Wbuv- 
BREmvBR.  Tabingy  1610  a5,  S vol.  in  fol. 

9780*  Book  of  architecture,  by  J.  Giaas.  ixmdony 
17S9,  in-foU 

9781  A treatise  on  civil  architecture,  by  Will. 
Chahbres.  Lond.y  17A8,  in-fol.  fig. 

978a  Pauv's  hritish  Palladio.  Lond.y  1797^  in-fol. 

9783  SebasL  SuBAKovrsKi,  archUekiura  obeyiuula- 
ca...  KrakaUy  1813,  a voL  In-foL 

rr««<e«  fpedmu  mr  différemtet  pm-téet  4t  rjrckUtclmrf, 
et  ««Ml  Mtr  rÀrchtitctun  rvrote,  M f6riM«»ii  det 

JardbUy  ««. 

(Pour  rArrhilMtitr»  hyilnialk|ii»,  T«ir  o.  StSS  taiv.— Lr« 

Ponlt  rt  ciMuitArs , le*  n.  am  et  Hiiv.~  L'ArehliecUir^ 
utale,  Im  0.  MiM  et  L’ArchlIrctare  mitiutre,  le« 

xu  BfMS  et  mlT.) 

9784  Mémoires  d'architecture , par  Patte.  Paris, 
1 T«9,  iim. 

07ft5Mi:'inoircsuriliirérentMqii(iSlionsdclaiclenr<} 
dn  ruiiuructioiii  publiques,  par  Aubry.  Lyon. 
1790,  in-4. 

9784  Tralulo  mpra  RÜ  erroii  degll  archlletli,  dl 
Teof.  GaiLacisi. — Voir  le  n*  9763. 

8786*  Hl.lolrc  de  la  disposition  et  des  formes  que 
les  cliréilent  ont  doniiAes  4 leurs  temples,  par 
J.-D.  Le  Roy.  Pnrit.  1744,  ln-«. 

9787  Tcinpics  anciens  et  modernes  (par  L.  May). 
Pnris,  1774,  e lom.  en  1 vol.  gr.  ln-6.  Bg. 
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97MRv<al  !.or  l'arehllFcliin' tliMiralc,  par  Palir.  gaij  ||lnU  on  omamrnul  KarUtnlmo....  br  5. 

1 ..  J l’APwoam  London,  i^aj,  nr.  In-». 

B78fl  D.-I  iratro  (da  UUula).  1773,  In-».  981B  P.-K.  Koaiaionÿ  rural  arcliUrclure.  Lond.. 

9790  Iiira  <11  un  (patm  nrllr  prtnripali  sue  pa.  Il  1837,  in.^.  * 

siinilc  a'  lealrl  aniichi,  alP  uso  moilemn  acco-  gHiB*  Ob$er\atlon  on  laylng  oui  ramis...  br  J..G 
inodato,  üal  conte  l'.nea  AriiaUl;  con  due  dis-  l.oudon. /xmdon.  igiu.  ln-1. 
corsi...  riVmzfl,  t“6n,  pei.  ln-4. 

07Q1  Tom.  Carlo  Bercga,  Seigglo  suir  archlteilura 


grreo-romana  applicala  alla  costnixionc  (Ici 
leatro  modcroo  Italiaiio,  t aulle  macchine  (ea> 
Jrall.  t'enezia,  1817,  In-fol.  flg. 

979a  Parallèles  des  plans  des  plus  telles  salles  de 
spcflacle  d*IUlie  cl  de  France,  par  Dimont. 
Parfit  lo'fol. 

9793  Descrlxlonc  dc’prlndpall  lealrl  aniichl  e mo- 
demi,  da  (dul.  Kcuario.  mianOt  18SO9I1H8. 

9794  .\rchU(Tlon«graphle  des  thèltrcs,  ou  parallèle 
bUlori()ue  et  critique  de  ces  édlHces  consklën^s 
sous  le  rapport  de  l'archUeclure  el  de  la  déco- 
raliuo,  parJae.-Aug. Kaufmann,  i”  sérlCePar/x, 
1M7,  iiv^,  et  allas  in-4.  aâfr.  — a«sértc:  ih<‘5- 
tres  construits  depuis  i8qo,  déulls  et  machines 
théâtrales.  Parfit  Mathioit  18A0,  ln-8.,  et  atlas 
iu-4.  4o  fr. 

9794*  Théâtres  modemos  de  TFeUropc,  ou  paral- 
lèle des  principaux  théâtres  et  des  systèmes  de 
machines  théâtrales  françaises,  allemaniJes  cl 
anglaises,  f>ar  Clément  (Entant.  i84a,  In-foL  0g. 
9793  Salle  de  spectacle  de  Bordeaux,  par  tous, 
/'orix,  1780,  lii-foL 

970«  Prallca  dl  fabricar  scene  e machine  ne*  icatrl, 
dl  Nie.  Sabbatini.  Ravtnna^  i038,  in-4. 

9797  Essai  sur  l'art  de  construire  les  théâtres, 
leurs  machines,  etc.,  par  BouIleL  Paris,  180t. 
li>-4.  fig. 

970^  Archilecionograpbic  des  prisons,  par  Ballard. 
Patiit  i89o.  in-fol. 

0799  Lhrc  d’architecture  pour  bâtir  auxchamp.s 
par  \NoaoiET  du  Cerceau.  Parfit  i58a,  liwoi. 
— Voy.  le  »*9704. 

9B00  Distribution  des  maisons  de  plaisance,  par 
J.-Fr.  Blosdbu  Parfit  *757»  a vol.  iii-4. 

0801  L*ar(  de  bâtir  des  maisons  de  campagne,  par 
Baiseux.  Parfit  174S,  a vol.  in-4. 

9803  Landwirthsciiarniche  Baukunst,  von  J.-P. 

JociDEi..  I*ragit  i83o,S  vol.  ln-8.  0g. 

980S  Traité  des  bâilmenis  propres  â loger  les 
animaux.  Leipzigt  1809,  iii-fol. 

9604  Au  encydopÆdIa  of  cottage,  farin  and  villa 
arcbiicclure,  by  J.-C.  Loldor.  1839,  gr.  io-8. 
9803  Sketches  in  architecture,  by  John  Soane. 
Londôitt  1793,  lu-foL 

0806  J.  Puw,  ferme  ornée,  f.omhnt  tSoo,  lu-4. 

9807  Skclcbcs  for  couniry-liouses,  by  J.  Puw. 
LondoHt  iSoOfgr.  in-fol. 

9808  Pu w’s  rural  architecture.  lAnd, , 1 809,  In-4. 

9809  Hlnts  for  dwcllings , by  D.  Laim.  LondoHt 
1801,  gr.  ln-4. 

9810  Ad  essay  00  rural  architecture,  etc.,  wiih 
3o  pl.  by  Elsam.  Lond.t  )8o3,  gr.  in-4. 

9811  Sketches  for  cottages  and  rural  dwcItlQgs, 
by  Drarn.  Londony  1807,  gr.  io-4. 

9819  Architectural  sketches  for  cottages,  rural 
dweltlngs  and  villas,  by  B.  Legar.  /.^iidOM,iBo5, 
gr.  In-4. 

9813  Architectural  d^gns  for  mstlc  cottages, 
etc...  by  W..F.  Pococe.  LondoHt  1807,  in-4. 

9814  Rural  résidences...  by  Joh.  Pafwobth.  Land., 
1818,  gr.  in-8. 


. IjondoHy  1819,  in-4. 

08i7~  designs  for  ornameulal  villas,  aüapted  to 
ihe  wanis  of  IndividJals  of  moderate  incoine..., 

3^  edM.  LondoHt  i836,  gr.  In-4.  ~ Ne*  sériés 
of  design^  for  oriiamental  cottages  and  ütUs 
1838.  Gr.  In-4.,  M pl. 

9818  ~ designs  for  farm  buildings.  18^,  iih44 
30  pi. 

gSi8* — designs  for  gale  cottages,  lodgeind  pari 
entranres.  1837,  ln-4.,  48  pl. 

9819  — village  architecture.  1837,  ln.4.,  4i  pl^ 
9^30  Théorie  de  i’art  des  jardins,  par  lliRscurnA. 

Uipzfgt  1779,  3 vol.  In-4. 

9891  ObsenatloAs  on  modem  gardening,  by 
WHEATLvr.  MftdoMy  iSoi , ln-4.  * 

9839  I.’ari  de  former  des  Ju^lns  modernes,  Irad. 
de  raiigfais.de  WhiUcy^par  Lalapic).  Porfi, 

9S33  l’ssal  sur  l’art  dos  jardins  modernes,  par  H. 

Walpolr.  Sfraicbfrry-Hillt  1783,  ln-4. 

9834  Théorie  des  jardins  (par  Morel),  Parfit 
3 vol.  ln-8. 

9833  De  la  composition  des  paysages,  par  R.  de 
Girardin.  Parfit  i8o3,  in-8. 

9830  Dcli'.\RTE  del  glardiiii  Inglcsl.  âfihuio,  onix, 
gr.  ln-4.  fig, 

9*36*  Dissertation  sur  le  Jardinage  de  rOrieiil,  par 
('.UAMBcas.  loOndreit  1779,  in-4.  * 

9837  Sketches  and  hlnts  on  landscape  gardening, 
by  Ru'ton.  LofuloHy  1793,  in-4.  obi. 
9838llin>TO(«’$observa(lonson  ibe  theoryand  pra^ 
tlce  of  landscape  gardening.  Loiufon,  l8o3,  in-4. 
9839  Reptobi*s  iragineats  on  the  theory  of  laod- 
scape,  etc.  /.ondôii,  181O,  in-4. 
o83o  Essay  on  landscape  gardening,  by  R.  Motus. 
iM/tdony  1897,  ln-4. 

9831  Traité  de  la  composition  et  de  rornemest 
des  Jardins,  par  M.  Boitard, 3*  édit., augmentée. 
I^ariit  >893,  in-18,  obi.  fig. 

9839  De  1a  composition  des  jiarcs  et  Jardins  pltlo- 
rcs(|ues,  par  J.  Lalos,  9*  édition.  Parfit  iS94,  . 
in-8.  fig.  ’ ^ 

9833  Plans  raisonnés  de  toutes  les  espèces  de  jar- 
dins, parGabr.  Taoem,  3*  édition.  Parût  l898, 
in-fül. 

9834  t'ârl  de  créer  les  jardins...,  par  A'.  VeRcniirD. 
Parfit  1834,  In-fol. 

9835  Collection  de  Jardins  anglois,  par  Lb  Romu 

Parfit  ti  cah.  In-fol.  i 

9833*  MâGAsiR  Uldées  pour  les  amateurs  de  Jar-  *' 
dins,  etc.  Uipzipt  1797*1808,  5 vol.  li>-4. 

9836  Pians  des  plus  beaux  jardins  pittoresques  de 

France,  d'Allemagne,  etc.,  par  KRArrr.  Pani, 
180g,  9 vol.  in-4.  . f 

( Pour  iM  detcTtpUom  do  JordiM  porUcolMt» . votm  Uo 
0.  9S4».M , lOeiS  01  loosi-st.) 

9837  L’architecture  des  voûtes,  par  Fr.  Derard. 
Paris,  1749,  in-fol. 

9M8  Caminologie,  ou  manière  de  faire  des  che- 
minées qui  ne  fument  pas  (par  P.  Hebrard). 
PfJoHt  1738,  in-8.  fig. 

9838*  Clavering’s  essay  on  the  constnictkm  and 
building  of  chimneys.  tondant  1798,  ln-8. 
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08^0  Traité  de  la  coupe  des  pierres,  par  J.-B.  de 
LÂ  Ri  e.  Pnrit^  tT^8,  iii-fol. 

08éo  Traité  de  sléféolonic,  par  FâniEii.  Varis^ 
175A,  3 vqI.  in>i. 

0B)i  Tftiité  de  la  coupe  des  pierres,  par  J. 
Adhéoiar,  ;^*/dit.  Parity  i8fto,  ln-8.  et  (k>  pl. 

9Sta  Jo.  Mcolai  tractatus  de  caicarium  asu  et 
abusu  ruîcnon  Jurl^us  lllpnim.  Francofitrii , 
170a,  iii-13. 

988a*  necliercbes  sur  la  préparation  que  les  Ro- 
mains‘donnaient  i la  chaux^  par  La  Paye.  Parité 
1777,  iih^. 

d843  Recherches  expérimentales  sur  les  chaux  de 
cPDStruction«  les  Mtons  et  mortiers  ordinaires, 
par  L.-J.  Vicat  r'an'i, MB19,  in-6.  6g. 

Résumé  des  connaissances  positives  actuelles 
siar  les  qualités,  le  choix  et  la  convenance  des 
Inatériaux  propres  à la  fabrication  des  mortiers 
et  ciments  calcaires....,  par  L-J.  Vicat.  Paris., 
1838,  in<^.  flg. 

9845  Traité  ihénrlqtie  et  pratique  de  Part  de  cal- 
ciner la  pierre  calcaire,  et  de  fabriquer  toutes 
sortes  de  mortiers,  ciments,  bétons,  etc. , par 
ilassenfratz.  Parité  i8oj,  In-A.  0g. 

Httêtilê  4U  wttmamtuti  d’ÀrchiUflurt;  Monumtntê  rpéciaux 
d$  différ*nt$ 

( hn  recu«U«  Mot  reoaé*  4am  r^rdr*  g^ogrirblqiM  d«« 
eooiréet.  P»orl««  nsDumràu  d/rArchlUctur*  aocltiuke. 
Toy«s  (Uoâ  l'ArcMefrapai* , IM  n.  iwsi  ■!  wUt.) 

0888  RtpcsToiRE  des  artistes  (recueilli  par  Joni- 
bert).  PariSy  176a,  2 »ol.  In-fol. 

98^7  Plans  et  dessins  tirés  de  la  belle  archileeturc, 
par  SnccLiTZ.  Leipzig^  1801,  in-fol. 

<j888  Select  niews  nf  ilie  p^nclpal  ciliés  of  Europe, 
by  Battt.  lAmdon^  i83o,  IM. 

98^8*  ;Vrchitcctural  grandeur,  by  Ch.  Wild.  18S7, 
In-â. 

o8Ag  Kngravings  of  ancient  calhedrals,  and  other 
public  buildings,  in  France,  Holland,  etc.,  by 
CoacT.  LoudoN,  1829-31,  gr.  In-foI. 

g85o  CniEse  principali  dl  Europa.  jft7<nio,  1824, 
In-fol. 

9851  Iknkmalc  der  christlicben  religion,  oder 
saminlung  der  altesten  christ!.  Kirchen  oder  Ba- 
slliken  Roms...  hrrausg.,von  J.-C. Goteissohx. 

1822-27,  iivTol. 

9832  TweUe  select  exemptes  of  lhe  ecclesiastical 
architecture  of  ndddlc  âges,  cbicfly  in  France, 
by  Ch.  Wiu>.  tondoN,  lii-fol. 

q853  Collection  of  doorways  from  ancient  buil- 
dings In  Grcece  and  llaly,  by  Th.-L.  Donaldson. 

I. '»nd.,  1833,  3 vol.  ln-4. 

,g8j8  Rooiaii.'c  magnltuülnls  monumenta,  a I)om. 
de  Ri  acis.  Aom/r,  1899,  in-fol.  ohl.  ~ Voir  les 
n**  29330  et  suivants. 

9853  II  nuuvo  teatro  delle  fabrlrhe  di  Roma  mo- 
derna,  disi'gnaie  da  G.-B.  Faloa.  üomo,  Id4oI. 
(Article  J. -J.  Kossi.) 

q836  Le  fomane  dl  Roma , da  G.-D.  Faloa.  Aomn, 
In-fol.  obi. 

9837 IJ  giardint  dl  Roma,  da  G.*B.  Falda.  Aoskt, 
1063,  in-fol.  obi. 

9838  Insignium  Rome  lemplorum  prospectus,  a 

J.  -J.  de  Rcbeis.  Ao»/r,  i883,  in-fol.  obi. 

9859  1^  plus  beaux  édifices  de  Rome  moderne, 

par  Bamault.  Aomr,  i783,lo-fol. 

l>8to  Etebings  reprcscDÜng  tbe  best  architecture. 


drawn  from  the  original  in  Ruine , by  Cii. 
Heaibcote  Tattiam.  Lond.^  1799,  In  foi. 

9881  Palais,  maisons,  etc. , dessinés  3 Rome  (par 
MAI.  Pcrcier,  Bernlercl  Fontaine).  Paris,  1798, 
In-fol. 

9862  Palazzi  di  Roma  de*  pib  celebrl  arcbllclti, 
disegnatl  da  P.  Febrerio.  2 lom.  en  1 vol.  In-foi. 

9883  Scella  di  varü  lempictiianllchi,  üiscgnall  da 
G.-B.  AIoxtaxo.  Huma,  1824,  In-foL 

9864  Les  bâUmcnU  et  les  dessins  de  Palladio,  re- 
cueillis par  Oct.-Bcrt.  Scaniozzl.  Picenc^,  i770« 

4 vol.  iii-foU 

0803  Studio  d’ arrhlleltura  civile,  da  D.  de  Rossi. 
Roma,  1702,  3 vol.  In-fol. 

9886  Monuments  et  tombeaux  mesurés  en  Italie, 
par  P.  Clochard.  Paris,  i83S,  gr.  in-fol. 

9887  Palais,  maisons  et  vues  d'Ilaüc,  parCtocBARD, 
Paris,  18^,  in-fot 

98C8  Recueil  d’architecture,  dessiné  et  mesuré  en 
Iiaiie,  par  F.-L.  Schbclt.  Paris,  1821, gr.  In-fol. 

98G9  Edifices  de  Rome  morderne,  dessinés  et  pu- 
bliés par  P.  Letaroouxv.  Paris,  i8a3-3o,  in-foi. 

9B70  Dt-scrizioiie  dvl  Campidoglio , da  Plclro 
RKiiirrrc.  Roma,  i836,  in-fol. 

9871  Descrizioue  del  cotosseo  roiiiano,  del  Panteon 
c del  lenipio  Vaiicano,  da  Neralco  (J. -Mar. 
Ercola'oi).  Roma,  1763,  In-fol. 

98*^  Le  quallro  prluclpali  basiliebe  dl  Roma,  des- 
critte  ^r  cura  dl  Ag.  Valextixi.  Roma,  i832, 
gr.  in-lol. 

9873Llbro  d'archllettura  di  S.  Plclro  nel  Vaticano, 
Qnlio  col  disegno  di  Uich.-Agnuio  Dloxarroti. 
Roma,  1820,  In-foi. 

9874  Archilettura  delta  basllica  di  S.  Pletro  In  Va- 
llcano,  opéra  dl  Bramante  I^zuri,  ec.,dala 
aile  stanipe  da  (^ortagcti.  Roma,  i884,  in-fol.  • 

9873  11  templo  dl  Vaticano,  opère  di  Foutaxa. 
Roma,  i8f^,  lii-foL 

9878*  UEMoaiEislorichc  délia  granrupoU  del  tem- 
plo  Vaticano.  Padova,  1748,  in-fol. 

9870  Archilettura  dl  S.  Pletro  In  Vaticano ooiv 

uiiadichiarazlooc  compllaiada  Fil.  Giui. 

1812,  gr.  lu-fol. 

9877  II  Vaticano  descritto  ed  iUustralo  da  Eres. 
PisToLEsi.  Rima,  1829,  7 vol.  gr.  in-fol. 

9878  Détails  des  plus  intéressantes  parties  d'archi- 
tecture de  Saint  Pierre  de  Rome,  par  G.-M^ 
Dlmoxt.  Paris,  1763,  In-fol. 

9879  La  villa  Pia  des  jardins  du  Vatican,  architec- 
ture de  Pierro  LIgorio,  publiée  par  Jules 
Bolcuet.  Paris,  1837,  in-fol.  fig. 

9880  P.  de  Axr.Eusdescriptioetdelineatio  basilic» 
S.  Marl.T  majorl.s  de  urbe.  Romtr  1821,  In-foL 
(Deilii  iMâUlct  dt  S.  Psolo,  voir  U9S.) 

9881  Dlsegni  dl  ^arj  altarl  e capello  nelle  cbicsedl 
Roma,  datl  lii  luce  da  G.-G.  Rossi.  Roma, 
(1713),  in-fol. 

9882  Fragmcnlsei  ornimeiiis  d'architecture,  des- 
sinés 4 Rome  |>ar  Ch.  AIobeac.  Paris,  1802, 
in-f(»l. 

q883  Villa alüobraoOlna  Tusculaoa,  da  D.  Barrière. 
Roma,  1847,  in-fol. 

0884  Plante,  cloazlonl,  er.  degll  édifie!  üclla  villa 
subiirbana  dl  Giulio  111,  da  G.  Smx.  Aom<i, 

1 784,  In-fol. 

9883  Palais  Alasslrai  4 Rome...  dessiné  et  publié 
iwr  F.-T.  S1ÏSCIL.-P.  Haudebourt.  Paris,  1818^^^ 
in-luL 


.S 


c. 
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9H8O  Melropolilana  (li  fUveniia,  architetlura  dri 
caval.  (jian.-Franc.  Buonarulc).  Bolotfna^  174S, 
3 toi.  In-fol.,  avec  37  e<  pl. 

0H87  Coliexloirc  acelta  (kl  monumciiti  sepolcrall 
drl  comnnecimiterodlBnlogna,  intagl.  jf^rcuta 
di  N.  SiLVAïui.  Bologna^  183S,  lu-fb). 

(»888  lUccoLTA  di  alcuoe  faccialc  dl  palazzi«  e 
corlitl  de*  pib  riguardevoÜ  di  Bologna.  fiotoÿHM 
(fienz*  anno),  in*^ol.  obi. 

(jKHq  Studio d’architet.  civile, dl  KiooiEit.Aïivit;r, 
I7‘i3t  3 vol.  in-rol. 

ySijo  vedute  pib  noblll  dl  Mrenze , da  Ami. 
Gnni.  Firenzt^  1734*  lii-foL 

g8oi  La  librcrla  oi^ifcf^aurenrlana,  archllettnra 
di  MIchel-Agiiolo  RcOKAaaori.  Flrenze^  175q* 
in-fol. 

(>893  Plante  ed  alzati  dell*  Insigne  cbleea  di  S. 
Maria  dei  Flore...  deUneati  da  Nelu.  Piren^c  * 
1753*  in*fol. 

9893  La  METaorouTAiu  fiorcnüiia  iilusirata. 
Pirfnzt^  i8so>  iiH.^Voy.  le  n*  95539.  > 

9$03  Architecture  toscane*  |>arFAMiK  Grandjoan. 
Paris,  1808*  In-foL 

9893*  Monumenli  sepolcrall  délia  Toscana*  diaegii. 
da  V.  Goziiil. — Voir  le  d*  95387. 

9895  Collezione  de’  disergni  di  nuot^fabriche*  e 
omati  fatti  nella  villa  dei  Poggio  impériale,  ec.* 
da  G.  Cacuu.1.  Firenze*  i8a3*  in-fol. 

9890  Le  rabbriebe  principall  dl  Pisa*di  R.  Geassi- 
P/«a*  i83o*in-foL~Voir  le  n*  35561. 

980O*  Joft.  MARTCxit  thcatnim  basilics  Piaaji^. 
/roNur,  1738*  in-foU 

9897  1 priocipali  monumcntl  inalxatl  da  Maria 
Luigia,  deàcrltU  da  MIch.  Lktni.  Panwa*  i8'a3* 
in-fol. 

9898  Les  plus  beaux  édific<»  de  la  ville  de  G3ncs 
et  de  ses  environs*  recueil  publié  par  M.  P* 
GAtrrmrjt.  Pariiy  1818  et  ann.  sulv.*  in-fol.  ûft* 

9898*  Palaxzi  di  Genova*  da  P.  RtBK:«s.-~Voyes  le 
n*  9357. 

9898*^  1^  Cerlo&a  di  Pavia,  dcacrltta  dai  fratelli 
biaiu.1.  Jfihmo*  i833,  in-fol. 

9S99  Maisons  de  plaisance  de  l’état  de  Milan*  par 
DALSb.  Jtfilaa*  1737*  in-fol. 

99(K)  Raccolta  deile  migliori  fabbriche*  monu- 
menü*  ec.*  di  Müano*  e suoi  dinlorui.  .ffi/oito* 
1830-95*  in-3. 

9001  Storia  e descrlzlone  dei  duuRio  di  Milano*  da 
G.  FaAKcorm.  Milano^  1831, In-3. 

9909  Description  de  la  cathédrale  de  Milan. 

1833*  in-3.  (Au  mot  Dcomo.) 

9903  Memorie  Intorno  aile  fabbriche  piü  iiiaiitni 
di  Brescia , raccolic  da  Zamboiii.  Hresefa^  s 77^1 
In-3. 

9903*  La  mciropolilana  di  Milano*  Uiusiraia  per 
G.  d’Atmi.  J/flano*  1833*  In-fol. 

9903  Orbis  Vcnetlarum  prospircltis  celebriores*  al) 
AnL  Garai  express!.  IVrc;.,  1732,  in-fol. 

9905  Le  fabbri^e  piü  cospicue  dl  Vcnesla....* 
pubbl.da  L Cicoürasa.  F<r»e;/a,  1815-30, 9 vol. 
io-fol. 

990O  L*  Accosta  ducale  basillca  dl  Sao-5Iarco  in 
Venezia.  Fmezia,  17O1*  in-foL 

9907  D1CUUIUZ10S8  de'  disegnl  dei  R.  palazzo  di 
Casena.  .Vapo/f,  1758,  In-fol. 

9908  Arcbliecture  de  la  Sicile,  par  J.  Hirrottr  et 
L.  Zanth.  Poria,  1 898-30,  In-fol. — Voir358i5. 

9909  Del  duomo  dl  Monreaie  e di  altre  chiesc 


ET  AHTS. 

stculo-iionuane  ragiunameuto  dl  D.  Lo<è-aso**^ 
duca  di  SERRAonrAtco.  Palermo^  i838,  in-fol.  0g. 

9910  Kabbrtobe  e dlscgnl  dl  Glacomo  (JcAMncBi. 
Miitino^  1831*  in-fot 

991 1 0|H:re  dl  archllettura  d'  Ouooe  GaEdejuiu» 
t enezia^  180817,  a vol.  In-fol. 

91)13  I..C  premier  (et  le  second)  vetuoie  des  plus 
excellents  bâilmcnts  de  France,  par  Axoroukt 
du  Orccau,  Porfi*  1578^  In-fol. 

99)3  Le  magnifique  cii3tcau  de  Mehrileo,  par  J. 

Marot.  In  f(d.  • 

99)3  L’archiiecttirc  fraoçoise*  par  J.Mabot.  Porfa* 
*7‘-i7,  iii-fol.  • 

99)3  Le  petit  Marot.  I^arfs^  1783,  liHI.  • 

99)6  (Kuvres  d’architecture  dç  J.  Le  Pautu;. 

Paris^  1751,  3 vol.  in-fol. 

911)7  OEuvres  ü’arclUleciure  de  Fr.  de  CbivoLuts. 
<jr.  iivfol. 

9'j)8  (JEuvre:)  d'architecture  de  GIL-Har. , 
xoRD.  (vers  1750)*  gr.  In-fol.  op 
99>9  Vu(*s  et  profils  de  diverses  nuMoos  royales 
de  France,  gravés  par  J.  Ricaid.  Pgriiy  1759, 
in-fol.  ^ 

99'm  Déuas  de  Versailles  et  des  maisons  royales. 
PariSs  1766,  In-fol. 

lK»3i  I^BVRiNTHEde  Vcrsiillcs.  Parfi*  1679,  lis-8. 
90‘-)3  Arclm<rcture  françolse,  par  J.-Fr.  ULOMoex.. 
Parité  1753*  h vol.  lu-fol. 

9933  Délicj»  de  Paris  et  de  ses  environs.  ParU , 
)733*  in-fol. 

9033  Résidences  de  souverains*  par  l'rRcir.m  ci 
Fuiiuiiic.  Parta*  i833*  in-3.*  et  atlas  in-fol. 

9935  Vues  pittoresques  des  principaux  cbAlcaux 
dos  envirous  de  Paris,  etc.,  avec  ou  texte  par 
A.  Rlaxcuetox.  PariSy  i8s8,  9 voL  ln-£oi. 

9936  llabliaiions  des  prrsoniMiges  les  plus  célèhtes 
de  France*  depuis  1790  Jusqu'3  nos  Jours,  des- 
sinées d'après  nature*  par  Aug.  Rc(;M£r.  Parité 
)M3,  In  foi. 

0937  Vues  pi  tloresq  ues  des  cathédrales  fraïu^lscs. . . 
par  Chapuy* avec  un  texte  parF.-T  deJoLmopr.* 
Porta,  183S*  ln-3. — Voir  les  ü*»9i3i7  et  sulv. 
9938  Kssai  sur  les  églises  romanes  et  roinano- 
i>ysantines  du  département  du  Puy-de-DdOie 
par  M.  Mallay.  Moulinié  i85o*  In-foL  lig.  ’ * 

0939  1^8  mausolées  français*  par  F.-T.  de  Jou- 

MORT.  Por/a*  1831,  ln-3.  (Se  peut  placer  dans  la 
sculpture.)  * 

993oOEuvrcs  d’architecture  de  M.-J.  l*mM,Paris 
i765*fn-foL  * 

9031  OEuvres  d'architecture  d’A.-F.  Pbtre.  Paris 
1818-30*  in-fol.  ’ 

9933  Recueil  d’architecture  nouvelle,  par  Dirota- 
NELLE.  Por/a,  1 8o3,  gr.  in-3. 

99-^3  Recueil  varié  de  pians  et  façades,  motifs 
|M>ur  les  maisona  de  ville  et  de  caniiogne*  etc 
par  Ch.  Normard.  Por/a,  i8u3,  In-fol. 

9933  Eludes  d’architecture  civile....  par  .Mandae. 
Paris^  1839,  In-fol.  (Peul  se  placer  après  8803.1 

9935  Choix  d'édifices  publics  construits  ou  proje- 
tés en  France...  puMiépar  MM.GouRun,  BieL 
etc.  Paris,  1838-35*  In-fol. 

9936  Plans,  coupes  et  élévations  des  plu5  belles 
maisons,  etc. , de  Paris  et  environs,  par  Kairrr 
Par/a,  1801,  In-füi. 

9936*  Riîcucll  d’archllcclure  civlie,  par  le  méatc. 
Paris,  1808*  in-fol. 

0937  Baris  et  scs  monuments*  par  Raltaro.  Paris 
)6o3*  3 vol.  in^ol. 


r 


BEAÜJi,-AftïS.- 

0^8  Lcl  (oDtaUies^ik  Paris,  par  Mo)8) 

et  d(^ç|1te|  par  Amatir)-  Duval!  Pnrh^  1818, 

. In-fal.  , . 

'ggSg  Hbtoire  et  dc$criptf8n  pittoresque  diil^la^ 
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üt  Justice,  de  la.Condenierle  et  la  ^lole- 
Ôupelle  de  Paris,  par  B.  Saovan  et  J.-Pl  Smitb. 
Pana,  1815*98, 1n*u^ 


OOfto  RecucU  de  dilTéiwts  plins  et  dessins  concer- 
nant la  oou^ellc  Halle  aux  grains,  par  Le  Camus 
de  Iftéaié^.  Por^,  17O9,  in-foh  atlant.  flg. 
gg/ii  Dmciiptinu  des  Ccoles  de  giiirgrgi^  par 
Gofftpm.  Paria,  1780,  ln-r<fei* 
og/ii  Phns,  cdopça,  élévations  et  détails  de  la  res- 
(auraiion  de  la  chambre'des  députés,  de  la  nou- 
velle salle  des  s^nces,  de  sa  blbffbthèque,  et  de 
toutes  ses  dépendances,  par  Jul^  de  Jolv,  s6Ao, 
In-fol.  * . 

nlThe  ^rdiiteciural  anliquitlcs’or^Mormandy, 
y Jotm  Sell  Cotma^'.  loua.,  1830,  a voLIn-fol. 
Vlplâ  SpeciBt  Dsof  tUe  architectural  anliquiilesoC 
Noroandy,  by  John  Bairron.  Ltnd.^  In-A. 

Descriptten  historique  et  ptuor^ue  du 
dilreau  de  (^amboad,  oITr^^r  la  France  au 
üûc  de  Bppdnhix;  par  M^Merlç  et^érié. 
Paria,  i8*ii,  in-fol.,  aveuli  pL  lltliot^ 
ggAO.  Monui^nts  ériffés  en  France  à lagloll^  Qe 
, Louis  X4f,  par  PArra.^f’ariii,  >765,  fft-iol. 

99^7  ReciMl  des  idans,  élévations  et  coupes  des 
« châieaax  du  roi  de  Pologne,  en  Lorraine,  par 
Hmman.  lléré.  /’orfa,  3 yoi.  in-foil  - « 

90^8  Piaiis^t  élévations  de  la  place  royale  de 
Nancy,  par  le  même.  Papa^  ^ 7^3 , in-foi.  mar. 
(Ces  ft-ols  vol.  sovKiicnt  de  Oo  8 75  fr. } 
tHtAO  D««cripllon  des  nouveaux  Jardins  ^e  la 
^rance,q)ar  M.  dl^.v  Boane.  Paria,  1 808,  hv-foL 
995(A*noi(tSADé'J  ou  itinéraire  des Jlrt^is  dilËrme* 
• noDville.'Parfa,  1788,  ln-8.  • 

ogSi  pRuwoiADB  ses  Jardins  dc  Chantilly.  Porfa, 

9953  Bs^l  sur  rarchilecture  des  araljcs  et  des 
maures  en  lUpagne,  en  Sicile  et  «ti  £y^>arie, 
par  Girault  de  Prangey.  /*0rfa,  In-ù.'Og. 
•Voy/lé  n*^963.  • 

i»g>3*  Vues  dft  }>iials  et  Jardins  de  plaisance  des 
rois  d'HIpégne^par  L;  Mciniea.  (Par/a,  vers 
8665).  In-fol.  • 

9963^  nans  élénatldhs  et  coupes  dc  l’Alambra, 
l>a^l.  Goury  eLÔwcn  Jones.  Londre$y  1860,  gr. 
in-fol.  . ’ • 

9953c  .^eiclics  and  drawings  of  the  Alhambrâ, 
draiwn  on  stônc  by  J.-D.  Ilaadlng,  B. -J.  l.ane, 
A.-B.-A.-W'.  Gauci  and  4. -K  Lewis.  Lonéon 
•(i855),  ilHfol.'  ^ 

ogjM'ians  and  élévations  of  lhe  cliurch  of  Batailla, 
hy4.  Mobpiiy.  loNd.,  179^,  in-fol. 
go56  Choix  dos*nioiiumem»,  édlflcrs*et  maisons 
les  plus  rêiaarq^blcédosTays-Bps,  par  P.*J. 
GcrrcHeBiEE^cald,  1831,  in-fol. 

995^  (JCuvres  (TaKhitecture  de  Ph.  yViMBOoss. 
Leyde,  1715,  In-fol. 

0956  Ouvrages  d’architecture,  ordonnés  par  P. 

PosT.  Léyae,  1715,  In-foU  * ‘ * 

9957  ABCBtTEcrLiiMe  la  maison  de  sBle  d’Amv 
terdam,  dava/erd.,  1719',  in-foL  , 

995$  Denlnialo^der  ^ulrunst  vog  ^ bis  ruai  ijp 
Jabr.  am  KUyl^r^lWteiB , von  Smp.  Boisaiàa. 
Munich^  l83S,  In-fol. 

9059Ch.-L.SnECLrRfvon  aiideutscher.  Baukunsi. 
liipzig^  iSéo,  et  sa  pi.  iMbi. 


9960  Monuments  de  l’arcbUectDre  allemande,  rc- 
présenté^var  G.  Moelumu  Par»raL,j8i5ct  ann. 
• suiv.,  io-ml. 

tigét  Vues  pittoresques  des  vieux  châteaux  d’Aüe- 
magne.  Le  gratuMuché  de  Bade,  avec  un  texte 
historique  par  5lax  Une.  Parité  1839,  In-fol. 

99O3  Façàdcn«su  Sladt-und  Landhâusem , iiebst 
arcliilekton.  Ehtwarfcn  xu  Versrhônerung  d. 
HOfe,  zu  OlTenlt.  Gebauden , Kirchen,  Thoren, 


Brucken,  etc,  >qp  k.-A.  Menzel.  Pcffin,  i8a6- 

" :>i.  (3o'< 

sithl.  8 gr.) 


sa , io-ft)i.  obi.  (To  'cahiers  dc  g pl.  chacun , 5 


.09GS  Sâmmluiig  archUectonlschcr  EnlwOrfc  von 
ScHiNREL.  Prrfin,  i8So*56,  in-fol. 

996a  kaiser  FriedrichaJ*,  Barbarossa,  Pallast  In 
derBurg  zuGelnhausen.  ElneUrkundevomAdcI 
der  von  üoliensiaufcn  und  der  kunstbild.  ibrer 
Zeit;  histor.  itnd  artlstisrh.  dar^ldlt  ; von  Bh. 
Hundeshagoi;  3*  Aufl.  //anau,  1819,  iD-fol., 
a>^  i3  pi. 

0963  Der  Mainzer  Dom  und  seine  Denkm&ler 

vOn  Ff.  Werner.  Haiar,  1837-80,  s vol.  ln-8. — 
Abbildungen  d.  Denkinaierdss  Dom  von  Malnz. 
1^30, 18  pl.  Ln-fo*l.* 

ogoo.yui.'s  et  plans  de  la’calhédrale  dc  Cigogne, 

)iar  fvulp.  Buisseuée.  Sluttgardy  i8ai,  In-fol. 

0967  Die  St^atharlne-klrche  Zu  Oppenhelm,  eln 
Denkmal  d.  ki^hen»baukunst  aus  d.  iS  teu 
flabrb.;  geometr.  ubd  perspccU  dargesU  und 
. nillcrlâiU.TftXtebegleUet,von  Fr.-Hub.MûLLEB. 
PanrMj(.,  183S,  In-fol.-  flg. 

9968  Monuments  tlbj'archllcclure  cl  dé  la  sculp- 
tée du  moycit-âge  dans  Fempire  d'Autriche,  par 
J<M.  Fischer.  Fteanc,  1817,  in-fol. 

9969  Dcllneatlo  lemplorum.  etc.,  qu»  in  Vlenna 

rcperluntur,  a Sal.*kLeiiiKn.  Augutt.^findtUc.^ 
jTaa.lufoL.  * 

0970  Der  Sj.  Stcplians-Dom  In  W’Ien,  von  F. 

^ Tschlschka.  H’ien,  i8S3,  In-fol. 

9971  pie  Doqtkirche  zu  St.  Velt  In  Prag,  von  C.-J. 

ScnlT,.per//n,  i8Sj,  in-fol. 

9976  Der  Dom  zu  Meimeln;  Inallcu  s.  Theilcn  blldl. 
dargest.  vonV'.-W.  Schwcchten.  Berlin^  i835-00,  ^ 
in-fol.  avec  33  pl. 

997S-nésldenccs  métnorables  du  P. Eugène,  par  Sal. 

kUisEiu  -dugsbovrÇy  In-fol. 

097â  Recueil  d'ésqûlsses  d’architecture,  représen- 
tant divers  monuments  dc  composition,  par  de 
Lagucplère.  5lK(/^ard,  1759,  gr.  In-foL  de  66  pl.  - 

9975  CAiftui’B spécimens  ofancieniarclritcctureof 
Éilglând.  Ixindon^  i6o6,'ln-fol. 

9976  Anclent  reliques;  or  délinéations  of  monasUc, 
caillellaied  and  domesiic  archUeclure,  etc.  (by 
J.  Storcr  and  J.  Greig).  London , n8i3-iS, 
a vnl.  In-ts> 

Architectural  auüqultles  of  Grcat-Brilain.... 
by  Joftn  Bmttox.  ijondon;  1807,  A vol.  gr.  in-6. 

9978  Pftturesqoc  anllquitlcs  of  (hc  engtlsh  cltlcs, 
etc.,  by  John  BaTiTos.  I^ndgny  i8a8,  in-6. 

9979  Senes  of  viewsof  lhe  most  tnteresting  remaint 
of  (hè  anclent  castles  in  Engiaiid  and  Wales.... 
with  niMorical  description,  by  E.-W,  Braylcy. 
London^  i8a8,  a vol.  in-8. 

9979?  Observations  011  english  architecture,  by  J. 
Dellawat.  Londofi,  1806,  gr.  ln-8. 

9980  Speelmeu  of  golhlc  ardillecture by.  F. 

Uackciue  and  Afl^igin.  London,  1816,  ln-6. 

9981  Spccimcn  of  gothic  architecture,  sclected 

from  varlous  ancicni  edlflces  In  Bngland 


SOEMCES  ET  AliTS. 


by  A.  PiGiK.  Lomlo%  i8ai-oA,  avol.  ifH4.~Voir 
aussi  l’artide  Wiu». 

Ex«mp1esof  KOthic^hiiecture^l^ted  from 
anciaucdilicc»  In  Kiigland,  accoinDaotcd  by  bis» 
(or. and dcaci^.  account,  b'y  J.  Umson.  Lond. . 
iS33-aO«S  >o).  ii^A.  (Article  ItocGtj^.)  . 

0g83  EvcmplaV  of  Tudor  arc!rttecture«  adapted  (o 
modem  habitations,  by  T.-F.  Ocw.  London, 
iRag,  gr.  In-A. 

og83*  Architectural  iilusiraUons  or  (lie  public  buil- 
ding of  iSondoo,  by  nairiDN;  r8a3,avol.in-^. 
0934  Mansions  nf  Kngland  io  lhe  oldcn  Âme,  by 
Jos.  Nash.  London,  iB39<>gr.  Tn-(ol.  • 
mM**  Details  of  elisabcthan  architecture , by  H.* 
SttAw.  London,  i83oyin-4.  , 

998V  C.-J.  RiCBAaneopi's^bsenilîons  on  lhe  ar- 
chitecture of  Cngland  durlng  therelgiMUirElisa-' 
beth  and  James  1.  lj>ndàn,  i837^gr.  io-4.  fig. 
9985— architcetural  remalnsoft^  reignsofthe 
same.  London,  iSâo,  gr.  In-foL  • 

9985*  Inlgo  JosBS*  designs  01  buildings,  publlshed 
by  W.  Kent.  London,  1770,  9 vol.  tn4bl.  « 

9988  Caiipbell*6  FitnivUis  néilaunicus.  London, 
1787*5  vol.  in-tbl. 

9987  Pauçc's  nobiemev  bouses,  eta  London,  1^7, 

a vol.  th-fol.  • • 

9988  Works  of  arebiteclure  ofRob.  and  J.  Adam. 
London,  1778,  a vol.  io-fol. 

9989  SirtATOfi*8  nairativeair  Hie  building  of  tbc 
edysione,  lightbouse,  etc.  toiidon,  1791,  In-fbl. 

9090  Nouveaux  desdits  od'arcbiteclure , par  G. 

RtalAiiasos.  Londres.  i79afiii-fol. 

9991  Plans,  etc.  des  édlGccs  dirigés  en  Anoletcrre, 
parRob.  Mitchell.  Londres,  1801,  gr.  In-fol. 
999Q  The  new  VitrOvlus  brltannkus,  by  6cor. 

liicRAaneoN.  Lond.,  iSoa^in-foL 
9993  Plans  of  public  ami  prlvate  bgUdings,  by  \y. 

Lvisu.  lAtndon,  i8i8^  gr.  in-fol.  * 

9094  A descriptive  and  hislor.  acdbuitl  of  varloti# 
palaces  and  public  buildings,  by  JL-N.  Baewca. 
london,  iSai,  lo-ii.  (Cet  a^clc  Mfait  Ibleux 
sousje  n«  984g.)  . ' . ^ 

9995  Design^  for  public  and  privale  buildings..!^ 
by  J.  SoAivc.  London,  i838^  io-fol.,  et  autres 
ouvrages  du  même  artiste. 

0998  Dife  of  Th.  ’TujroBD,  wrllten  by  lilinself. 

tondon,  1888,  ln-4.*ef  B(la<iD*4bl.* 

9997  Somc  account  of  several  dmrcbcs,  by  John 
Tophav.  London,  1809,  gr.  in-fol. 

0997*  The  cathédral  antluuitles  of  Englagü.  (Rous 
en  donnons  le  détail  à Varticle  BBitton.)  ^ 

9908  Histury  and  antlqollies  of  lhe  tatliftlral  ebur- 
cbes  of  ureal-Brllain,  lllusirated  with  aserics 
of  engravings....  by  J.  StoAcr.  Lond.,  1818-ao, 

4 vot.  in-8. 

9990  Vlews  and  descriptions  of  the  cathedra! 

chnrcbes  of  Engiand  and  Wales,  by  J^Cbcssell 
RicBLcn.  London,  f8aa,  ln-4.  ^ 

10000  Vlews  of  lhe  mostintcresiing  collegiale  aigi 
parochlal  chufèhes  in  Grea»>Briialn...^y  J.-P. 
Nealc.  I/mdon,  i834*^5, 3 vol  ia-8. 

10001  Architectura  ect^lastica  t.oiidlnl,  by  Ch. 
Clabke.  Londini,  1830.  s vol.  irw4. 

10003  Plans,  etc.  o(  Sl  Paul,  London,  wiili  des- 
cript.  by  Edm.  Ajkifi.  London,  i8i3,gr.  id-4. 

10003  The  cbapci  of  kitig  H^nry  eho  scvenlh , ai 
Westminster,  by  fUmisGiuii.  London,  1833,  gr. 
In-ful. 

10004  A grafic  illustratronsof  the  cathédral  church 


or  Caatorbuo',  «cooipaulcd  bj  ao  uJon  atd  . 
■ u<-icr«ptloo..'.b]fWooLi<OTB.%iid^,;*i«,ln^  ' 

looo)  An  illusiatlooorarctfUKiuuandfcuipiure 

f ot^  ÿe  caihe^archuRh  of  LlneoIn...„  byCb. 
AAin»,  Lond.,  lAto,  tn-A. (Pourlcaulrrfd^lUes 
dAulntcs  iftr  I,  in<njF  artlMe,  »oy.  Tan  Wha)  , 
loonO  Vlews  of  the  efaureba  inU  cliipels  of  eaae 
of  lhe  oouaiy  of  Sllrrey,*ÿ  Ch.-Th.  Cauuow. 
London,  iSoy,  In  t- 

loooy  J.  BniTTO.s'a  accounl  oUasslolArr.  Lond 
1M8,  gr.  ii^ol.  ' 

lOOoew.Ti’s  sealk  of  lhe  noblUty  and  ««obT. 

ijMdom,  1779,  ln-4.  • — 

10009  PicTuntsQci  tle^  of  Uie  soauofUie  nobl- 
Uty,  CK.,  lit  Engbnd.  Londof,  17*8,  ln-4. 
'looio  Plctures,M  i lewi  of  noblemen's  and  geoV 
lemdrsMWiby  B.  tUyeu.  Lmdo,,  1817-03,  > 
gr.  IndoU  , . ■ 

1001 1 > iews  of  the  seau  of  noblemen  and  gelùe- 
iiwn  In  Engiand,  etc.,  by  J.  PnUwi  ^lilu. 
Londfn,  1818-19,  Il  «ol.  fn-8. 

10011  Arcldlectuyal  illustrallons  oUbe  pubOc  bulP 
dioM  ai  London,  by  J.  BrittoiL  London,  i»s5, 
tv%in-ÿ.  ^ ^ 

10013  Designs  for  vbe  jMvIllon  aLBrIgtbon,  by  H. 
ltb>Ton.  London,  i8o^ln-foL 

10014  Vlews  amt  ilhistniBans  of  his  mglesly’l  pn- 
lace  al  Brlgh(on,by  John  NAaii.L4fsd.,gr.lihML 

iooiSOionl,d^)lcu,  byC.  WiLLMH.  iinfol.  ■ 

10018  Sériés  of  eirhings  lllusirallve  of  lhe  arcH- 
leclural  anUquUiea  of  Saffolk , b,  H.  Da»r. 
Southieold,  iSol,  In-fol. 

10017  Spocimen  of  thcarchuoeiual  antlaulilMof 
Noribik,  by  J.  Sell  CorVAn.  Xamonlb,  I8it-I7î 
In-fol.  . , » 

100(8  Plw.^raiions,  etc.  of  Audley-enif-enr 
graïciTby  H.  WinsTAnLET.  df  UttUbun  (Sus 
1875),  ln-f,^t>bl.  ‘ J . . J 

looiifOetcrlpiion  offhe  TUUof  Horace  Walpou. 

Xirowbern-lllll,  177a,  I11-4. 
iooi9\DrsSlp^n  de  la  blblloltaèque  de  Merly. 

Londrtt,  1785;  In-fol.  (Anicle  VVigLnr.f 
10019**  A descrlptiirc  account  of  lhe  mansion  and 
g.irdena  ôr  VVhlIe  Knlglns,^by  M"  llorbi». 
London,  1B19,' in-4- 

luoao  Tbc  union  of  archiloelur^,  aculnjnre,  and 
painling,  wllli  descriptive  i^unt  ofthe  houSe 
and  galleo'  of  JjSoane,  by  J. Litton.  London, 
i8p7.  Iii-f  ■ •• 

looii  WlUpn  gaidep  (by  Is.  de  Caiis).  London, 
in-fol.  ' - 

iiAn  Plans,  cleiailong,  etc.  oCdhe  gairdeds  aigl 
buildings  ai  «Lew,  by.  W.  Cbaubeus.  London, 

1 783,  In-fol.  . 

ux»3  Plans,  devants  and  secUpns  of  tbe  hoiae 
of  correcUon  for  ife  county  orMIddleÂ^  to  & 
crected  ilTCddhaih  Held,ri>y  Sk  .MiodLETrin. 
London,  i78êjn-foL  | - ■ 

10004  Le  WtruR  daiMls,  par  Ladrilx  de  TaniAi. 

A'foMiAa.in,'i740,  3 vol.  In-fol. 

1000^  Description  de  la  rdsidence  royplo  de  Co- 
|>enhagi(|,  par  T ucsAH.  Kti^ifAnnn,  1748,  ln-4. 
lOooB  Puns,  dKvaiions  et  c'bnpes’  des  bllIdKnls 
de  l'Acadduiie  des  scieiim  de  SL-Pdtersbourg. 

«1 7J1 , In-fol.  " " - * • ' t 

10007  Uecticll  de  hdllmclilsconslhilis  4 Snlnl-Pd- 
Icrtboiirg.par  IlescA.  /'«afs,  1810,  a R>l.  bi-toL 
ioo48  Plans  et  détails  au  momtincnt  consacré  4 la 


BEAUX- 


niémolre  de  l'eiopercur  Alexandre,  i>ai^ A.  Ri* 
card  de  Mo^TrEsa^n.  Partie  iSSO,  In-fol. 
lOO^O  Collection  dcs^vcjujofdins  des  maisons  de 
nialsancc  Impériales  de  Russie,  par  DaHame- 
•Démastumt.  Purii,  1811,  gr.  in*fol. 
lOoSo  L' église  de  Sl  Isoac  (a  Pélersboin),  res* 
laurée  cl  augmentée  d’après  les  ordregde  l’cm- 
perettr  (de  Russie),  i>ar  A.  de  Moktterhat'id. 
St,^Péi*nbottrg^  i8to,  In-fol.  de  ai  pl. 

1903 1 Die  korssunsclien  Thûren  In  der  Kalhedral* 
kirche  zur  hell.  Sophie  In  NOwgorod , besdir. 
uod  erUulet  von  F.  Adelutig.  Berlin  ^ 162S, 
lo*è.  Og. 

i«oSa  Tratlaio  dclie  plante  e Immagini  de'  sacri 
edifUi  di  Terra  santa,  disegnate  dal  P.  Beni. 
Amico.  iloata,  tOoo,  in-fol. 

10033  Architecture  arabe,  ou  monùmentsdu  Kaire, 
papPasc.  CosTE.  Parti,  i83g,  in  fol. 

10034  Ràm  RJh , essay  on  the  architecture  of  the 
«lliodus.  Cond.,  orientai  tramlat.  /Ünd.,  i833, 
lh-4. 

Beatitmti0iu  d'amcitiu  édiHfâf  PrùÊ  ëeademiqueêt  Pr^eU. , 

> 

10035  Le  pai^  de  jaunis,  ou  description  d’une 
maison  rombine,  vqrs  la  fin  de  la  république, 
par  Fr.  Mazois.  Pana,  i8ai,  in-6. 

I0o3d  Restauration  des  tbennes  d’Anlonin  Cara- 
calla,  par  .4bel  Blolet.  Pariiy  s8a8,  lo  fol. 

Voir  les  B***aoTdo*  et  aoTfli.  * 

100S7  Anflteatrocampano,  ristaurato  ri!  Illualrato 
dair  architetio  P.  Aimo.  Aap., i833, gr.  in-fol. 
10038  CmxEcnoA  des  prix  de  l’Académie  d'archi- 
tecture depuis  1 77g,  grav.  par  Prieur^  Gr.  in-fol. 
ioo3g  Projeta  d’architecture , qui  ont  mérité  les 
grands  prix,  publiés  oar  Drroca5EU.e  et  autres. 
Parité  i5o6,  gr.  In-lol. 

10040  Grands  prix  d’architecture,  publiés  par 
VAtiDOYEa  et  autres.  PariSy  1811  éi  ann.  suir., 
lo-fol.  (i«  et  a*  séries). 

.10041.  Palace  of  arcbUecture,  a romance  pf  att  and 
*hlstor)’,  by  G.  Wigbtwick.  Londony  i84o,  a vol. 
très  gr.  ln-6.,  avec  p).  et  vignettes. 

(Pour  !•  Ssof**  Polyphlle,  T^yei  l«  b.  iTsao.) 

DOt^rmtkm  tt  Orn^mtnt*^  tant  bmtb  tÀrekittetmtt  fut  momr 
\ la  Pnaivre  4t  la  Sculpture.  * * 

looAa  Livae  de  moresques.  Pàrfr,  i545,  in-foL 
10043  Uanualc  dl  varj  ornamenll,  da  C.  Airromni. 

Romay  1751,  7 vol.  in-fol. 

• 10044  Oraamenü  dhersi,  inventât!,  dlaegnail  ed 
eaegidtl  da  G.  AtaEnroLLL  VitanOy  in-fol. 
iOo45  opéra  omamentalc  di  Horsato,  con  cenni 
storici  delP  ornato  decoratlvo  iuliano  dl  Val- 
lardi.  VUanOy  18S1,  in4ol.  00  pi. 

1 004O  Kssal  méthodique  sor  la  décoration  des  édl- 
IRes  et  des  monuments  (choix  de  morceaux  de 
sculpi^  et  peinture),  par  Balta4D.  Parie  y 
1817,  în-foL  . 

10047  Guide  de  l’omcmanlsie,  par  Cb.  ^volUlA7lD. 
PariSy  ipaO,  In-fol. 

10048  CaiDEs’s  çonvenleut  and  omamcntal  arcbl- 
Xectun.  Londony  1785,  ln-4. 

loodg  CiiAMiea’s  irAüse  on  the  (fecorailve  part  of 
arehitecture.  Londony  17g!,  in-fol. 
ioo4g*  pEofiOLESf'é  omamenis.  In-fol. 
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i005o  Architcalpral  decoriKlous. by  Gaet. 

, LAjU>i.*lMndOHy  1810,  iu-fol. 
idôSi  Gothic  omanfents,  selectcd  from  varions 
buildings  in  Kngland  and  France,  drajm  by  J.-D. 
Harillng.  Londony  i83i,  ln-4.,  100 pl.  Ilthogr. 

10052  DifTérentes  manières  d'çrngr  les  chemhiées, 
etc.,  par  Fr.  PiaAivesi.  Romey  17O9,  In-fol. 

10053  Collection  of  chitnney-pleces , etc.,  by 
RiciiAaMON.  Londo»y^l^^ly  In-fol. 

10054  Recueil  de  décorations  intérieures  | par 
PeaciEE  et  Fonuiue.  PariSy  1812,  lo-fol. 

10055  Recueil  de  décorations  intérieures,  compre- 
nant tout  ce  qui  a rapport  4 rameuÿemcot.....^ 
et  tout  ce  qui  a rapport  4 l'orfévreric’,  par 
Ribaull.*  FaiVi,  Banee  afnéy  i83i-S2,  In-fol. 
de  72  pl. 

10056  Collection  of  designs  feur  bousehold  fumi- 

lure....,  by  G.  Surm.  i8o8»a  vol.  ln-4. 

10057  Household  furniture  and  interlOr  décora- 
tion...., by  Th.  Hope.  ijondony  1807,  gr.  In-fbl. 

10038  Specimèn  of  andcn^urnltures,drawn  from 
existing  authoritles  by  H.  Shaw.  Londony  i836, 
!n-4. 

10058*  Divers  recueils  de  décatatione  et  d’orne- 
ments, puUi^  par  Em.  Le  Coins.  (Paris, 
i834-3g),in-n. — Voir  le  n«  q88t*. 

• 

Jrtt  eeniéUert  gui  te  ratiaeheut  à ta  emstruetiou:  f harpntc. 
Mcnuiêerie  H Serrurerie;  Prix  4ft  omrrmçtOy 

(Poar  Im  IfscbisM  •(  IHmfsü&m  d«  UtéStie,  voyct  Im 
B.  91SB  «t  fvItrBBU.) 

iod5g  L’art  de  charpenterie,  par  Math.  Joossb.* 
• PariSy  17S1,  In-fol. 

loooo  L'art  du  trait  de  charpenterie,  par  FotmiisAo. 
Aoum,  1768,  in-fol. 

10061  Traité  d^rarl  du  charpqptlcr,  par  lUssen- 
fralz.  Pons,  i8o4,  lu-4  fig.,  tome  I et  untouc. 

10062  Etemeniary  prlnclples  of  carpentry,  by  Th. 
^ Tredgoid.  /.oadon,  1820,  fn-4.  flg. 

100O8  Traité  sur  Fart  de  la  charpente,  publié  par 
Jl-Ch.  KBAfpT.  PariSy  i8ig-22, 6 part  In-fol. 
10064  Traité  de  l'art  de  la  cliarpentcrie,  par  A.-R. 
Enr.  PariSy  1 836-41, 2 vol.  In-4.s  et  alks  In-fol. 

10063  Traité  de  la  cou|>e  des  bois  pour  le  revéte- 
roeiii  des  voûtes,  par  Edmc  Blaacuaio.  PariSy 
171g,  ln-4. 

1006O  Traité  de  la  force  des  bols,  par  Le  Camus 
de  Métières.  Paris,  1782,  ln-8. 

10067  Traité  de  la  résistance  des  solides. par 

P.-S.  Girard.— Voyex  le  n*8ioi. 

10068  Plans,  etc.,  de  diverses  productions  de  l’art 
de  la  charocnlerie,  par  Keafft.  PariSy  i8o5, 
4 |>art  lii-fol. 

10060  Traité  de  charpenterie  et  des  bols  de  (ouM 
espère,  par  Mésange.  Paris,  1753,  a vol.  in-8. 
100^  Traité  général  de  la  mesure  des  bois,  par 
Segondat,  2*  édit.  Bocheforty  1782 , 2 vol.  ln-8. 

10071  Traité  de  la  cout>e  des  bols,  ou  art  du 
trait  du  menuisier  en  Mtlmeois.....  par  J.-J. 
Ausseur.  ParfSy  181g,  in-4.  hg. 

10072  L'art  du  menuisier  en  bdUmetuset  en  meu- 
bles, extrait  en  partie  de  l'ouvrage  de  Roubo, 
2«édlt  PariSy  1824,  Ici-ia,  avec67  pl.— Voir 
l’article  Desciuftioa  des  arts  et  métiers. 

10078  Détails  des  ouvrages  de  menuiserie pourics 
MUaicnls,  par  Putain.  Pariiy  1778,10-8. 

10074  Déuil  général  des  fers,  fonte,  serrurerie. 
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elc.«  à TuMge  des  bâtiments,  Bonnot.  Parii^ 
i78tiJn-8.  • ^ 

10075  Tableaux  détaillés  desprix  dcsourrages  de 
bâliniems,  par  Morisot,  1*  édit,  augmentée. 
rarfSy  189.3,  7 vol.  gr.  ln-8.,  dont  3 de  pl. 

1007Û  .Memento  des  architecleii  et  iogéiiieurs,  et 
des  iversonuci  tfui  font  bâtir,  par  Cl.-Jacq. 
ToussalnL  PMris^  i825-38,8parl.  eu3  vol.fn-8., 
et  ali.  (aussi  sous  le  litr^de  CCKiedeittrckitectts). 

C.  MiiUquc.  (Acoustique,  voy.lesD*» 4263 elsuir.) 

a.  inooilactiqi),  Hiilolre.  (Voir  (Un*  I«  Biocflubiÿ,  les  q.  Sliltf 
k 5UJ0.) 

s 

10077  Jacobi  de  Bexo  tractatus  in  laudem  muslcx 
arüs  et  de  ejus  uUlitate.  Àmtutrpiœ^  1491,  ln-8. 

10078  J.-B.  Boni  de  præstauüa  oiusicaî  veterla 
llbrl  lU.  Florentia^  |6?4,  in-4. 

10059  Ejusdcin  lyra  barberina.  Florentiop^  1763, 
a vûL  lii-foL  • 

10080  Dlalogo  délia  rnuska,  da  Vioc.  Gaulei. 
Firmzty  i58i,  in-fol. 

10081  Islorla  délia  oiusica,  seconde  la  doltrlna  de’ 

Greci,  dl  Glo.-And.-Angel.  Boniempi.  Perugia^ 
1695,  in-ful.  • 

10083  Mémoire  sur  la  muaiqne  des  anciéns,  par 
l’abbé  Huusslcr.  Parité  1774,  ln-4.  * 

10083  Sagglo  sul  ristabilimenio  dell’artearmonica 
.de*  grec!  e rdinani  cantoii,  dl  Tluc.  BeotrExo. 
Parmûy  ^ 'Ol.  In>8. 

10084  Saggio  intorno  alla  musica  de’  Greci,  da 
nolmstiano  Giaoxi.  Milano^  1833,  in-4. 

4po83  Storia  délia  musica,  da  GiaoiU  Harviri. 
Polopna^  1737,  3 vol.  in-4.  tig.  • 

1008O  Histoire  f^néralc  de  la  musique,  parBlain- 
ville.  Pari»y  1767,10-4.  • 

10087  Dell'  origine  e detle  regoTo^della  musica, 
colla  storia  del  ^uo  progresse,  dccadcnxa  e rin- 
nùvazlone,  opéra  di  Ant.  Exiincno.  Roma,  1774, 
in-4.  (y  joindre  Rispoite  (<7naHrn}  topra  f opéra 
di  A.  £j:itficno...  in-4.  de  43  pp.) 

10088  Hawkixs’  general  hUtory  of  music.  London^ 

1776,  5 vol.  ln-4.  , 

10089  Gb.  Bttc:«ET’s  general  history  of  nmsic. 
LcndâHy  177O,  4 vol  in-4. 

10090  fessai  sur  la  musique,  par  de  La  Borde, 
PariSy  1780,  4 vol.  in-4. 

looQi  AIlgemeineGeschichtedcrMusik,  von  J. -N. 
Forkei.  Leipzig^  1788-1801, 2 vo!.  ln-4.  flg. 

10093  Histoire  de  la  musique,  par  kalkbrenncr. 
PariSy  1803,  3 part.  ln-8. 

1009S  Traité  historique  et  pratique  sur  le  chant 
ecclésiastique,  par  l'abbé  Le  Beuf.  Paris,  i74ii 
in-8. 

10094  Essai  sur  Ehlsiolre  de  la  musique  en  Italie, 
depuis  les  temps  les  plus  anciens  jusqu’à  nos 
jours,  par  M.  le  comte  Grégoire  OrlolT.  Paris, 
1833,3  vol.  lu-8. 

10095  Bcrxey’s  présent  State  ormnsic  InGermany, 
etc.  London,  1778,  3 vol.  in-8. — Traduit  en 
français  par  Brack.  Gênes,  1809  et  1810,  3 vol. 
iii-8. 

10096  Bcbxey’s  account  of  the  musical  performan- 
ces In  Wcsimlnster-Abbcy.  i/md,,  1785,  in-fol. 

10097  Mémoire  sur  ta  musique  des  Chinois,  tant 
ancitais  que  modernes,  par  le  P.  AmyoU  Paris, 
177g,  in-4.  fig.  (Tome  6*  des  Mémoires  sur  les 
flhinols.) 
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k.  Auieon  UKlrnt  «t  âu  o>o;(<»-Age.  * 

10098  Antiquæmuslc^e  aoclores  septem,  reccusuU 

MKiBOmts.  Amsteladami,  i053,  3 vol.  in-4.  •• 

10099  EucLims  rndimenta  musices,  gr.ct  lat.  Paris,, 

13.57,  in-4.  ^ 

10100  Ptolpvei  barmonicorum  libri  III,  gr.  et  lal. 
Ourom'i,  1683,  in-4. 

10101  Dialogue  de  Plutarque  sur  la  musique,  tra- 
duitdugrecparJ.-P.  Burette.  Pans,  173.3,  iiH. 

10103  Bacrliii  senioris  Inlroductio  iiicthod.  ail 
musicam,  gr.,  Fed.  Horellus  recensuit  cl  lal. 
verliL /.u/cf/rr,  1633,  lu-8.  » 

10103*  Boetius.  — Voir  lé  h»  3431. 

10103  GERBFRT,  dc  rantu  et  musica  sacra.  Tgpis 
San^Blasianis,  1774,  3 vol.  in-4. 

1010.4  Scriptores  ecrlesitsllcl  de  musica  Sacra, 
coUeglt  Gerbebt.  1)fpis  5an~Êlàsianis , 1784, 
3 vol.  in-ft. 

e.  DicU«noairp<. 

*10105  DicUonn.  de  musique,  par  J. -J.  Rous^u. 
Pûf/a,  1768,  ln-4. 

lOioC  Dictionnaire  de  musique  maderne,  parM. 

•Casül-Blaze,  Paris,  182^,  3 vol.  ln-8. 

10107  Dlzionario  c bibliografla  délia  musica,  di 
Piclro  Lichlciillial  Milano,  i836,  4 vol.  ln-8. 
— I.Æ  même,  traduit  cl  augmenté  par  Dom. 
Mqndo.  paris,  18.39,  3 'Ol-  ln-8. 

10108  Kncyclop.rdic  der  gesammlcii  niusikalischcii 
Wissenschaftpn,  von  M.-G.  Schilling,  etc,  S/u/^ 
part,  1837,  4 vol.  ln-8. 

d.  Traitci  généraut  pt  apéciaox  aor  !■  Théorie  de  U masique. 

U Com|>u>iUon  el  le  CtuinL  » 

10109  Joan.^ixcTORis  terminorum  musicae  delGni- 
lorium  [Tarvistf,  rirca  i477),  in-4. 

lOuoFr.  Gaiori  opus  musicæ  üisclpliDæ.  yeapoii, 
i48o, in-4. 

101 1 i — praclica  music? . Mediolani,  149A,  in-fol. 

10113  Nie.  DinTii  opusculum  musices.  Bononiir. 
1487,  tn-4.  * • 

10113  Flores  muslcs  omnis  cantus  gregoriani. 
Argentoraii,  i4g8,  ln-4*  * 

lOiUXotian.SPADARii  musices,c(c.Bofo^iiii,  lAgi, 
ln-4. — Voir  le  n*  joi33. 

10115  Tractato  vulgarc  de  canto  figurato,  di  Fr. 
Gaza.  Mediolani,  1492,  In-A. 

101 16  Mich.KpiNSPECK,  musici  alcx. , lllium  music? 
plan?,  hasiletr,  i4g6,  in-4. 

10117  GuH.de  Pooio,  ars  muMcaruai.  Ftùentia, 
1495,  in-fol. 

10118  Ant.  Ri'ssr  thésaurus  musices.  Messame, 

i3oo,  in-4.  ■* 

10119  Régula  music?  plan?  fratris  Boravkxtvr.c 

dcBrixla.  Brixîœ,  i5oo,  in-4.  * 

10130  L’Art,  science  et  pratique  de  p^ioe  mu- 
sique. Paris  (vers  i5oo),  in-S.^-rPour  le  traité 
de  musique  de  Jacq.  Le  Febvre,  voir  rarllclc 
Joruants  ncmorarlus. 

10131  Jo.  WcnücIsleJn,  musica.. CofoiiiVr,  1507, 

ln-4.  (Article  CkiCLcds.)  v 

10133  J.  CocLEus,  lctracliordinnmuuees.Aori0ià., 
i5ii, in-4. 

10133  Melopoi?slvc  harmonl?  tclraceuUc?  super 
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xxu  gciicra  rarmiM^  el  cq;i<taèa»U  Uynmo* 
rtwi,  per  P.  TmiAffbM.  Augutt.^nndfU^ 
in-fol. 

1 oi  F.-V.  BtLD,  »l«Ba  muslcæ.  Augusttr^  i SBA,fn-&. 
loiaA  Racliiridion  niiulct*s  .Nrc<^i  Wnuoa  de 
grej^riana  figtirl^iva  atrftK*  ■cotUrapuDCio 
sImpUcl  tractans.  parit.^  i2oo«  ln-4.  * 

lOiaO  KpgiilJC  flor^Kpnsices  edit»  per  Peir.  de 
Ca'vVhtiih.  Fhr^ftr^  i5io, 

10117  Musl^  iiLstitullonrs  CKtimrt  Nachgall 
[Lcki^ii}.  Argenlorati,  i$t5,  ln«4. 
loioS  Miisiirgla  setupra^ds  iiiuMcje,  a OUom. 
Lracnio  üttpbus  lîbrls  airsoluuu  .4rf/ei»/orar/, 
iJMJu-a.obl.  » 

101  ly  nenr.  Glaream  Lorlti  Isagogeln  raiisiren. 
, Basilêtr^  iSiO, 

10150  — cloderachordoift»  Basitro'y  1M7,  in-fol, 
lofSi  Aadr.  UffMTOi>iRci{i  niusicæ  acUvap  uiirro' 

logus.  Lipsiœ^  i5ig,  lo-â. 

10151  Apologfa  Francliinl  GaR;ri  nuiMü  »d><*nius 
loa^Spaniriiim.  Taurini^  i5iorin>r^. 

lOiS^Traclatodi  imai}ca,dlGiû>.  Spalaro.  Venez. ^ 
i53i,  in-foI.  ^Article  Spadaruü.) 
ioi3a  necanciuuide  niuslca  atireva  Slcpb.V'AN^eu 
niiper  »di(uoi.  Aoimr,  i3^,  iiï^ol. 

10135  M.  At;iucoia,  rudimenta  inudccA.  ittemb.^ 

* I r»3A.  iiM.  • 

1 61 30  ^ualca  theorica  Lud.  Foliagiii  sivc  Foguari. 
VenetUi, 

10137  Bi*  RofiSETi  compendium  muslcap.  reromr, 
i5ag,  • 

10188  iteb.  lierDKKf  instiiuiiones  sive  ru^imiAita 
mustccs,  yorimb.^  i533,  ln>4.  ^ 

lOiSg  Gompuidilh  muidees.  VenetUt^  1 53§,  in-8. 
loi/ko  LlRrl  (re^de  InsUiuilone  harmonica*  cdUI 
a P.  Aron.  Bononitr^  i5i0^ln>A. 

10^31  Traiialo  délia  naliira  et  cognilione  dl  lulil 
gli  luoal  di  canlo  flguralo....^.  * per  P.  AÂn. 
Vinegia^  i5i5*  hhfol. 

101^3  P.  Aron,  Toscanello  In  musical  Vinegia., 

1 53g,  In-foU  • 

u)i33  Lticidarh)  in  muslca,  composto  da  P.  Aroü. 
Vinegia^  i5A3,  ln-4.  • 

lotlkü  Fior  angellco  di  miisica * o|>cra  dl  Ang. 

da  PiCîTDîie.  Vfnegia^  l5â7,  In-a. 
ioibli  J.  Frcmcr*  reruin  miisicartini  opusculum. 

Argentorati\  i553*  in-fol. 
loiAA  Brevis  miislrs  isagoge,  JoanneFRisio  au- 
tliore.  Tigurf^  |555,  IM. 

10167  L'anllca  miisJca  ridoua  alla  modenia  pra- 
tica....  composto  âal  P.  Nie.  Vicutiiio.  Bvtna. 

1 357,  peL  in-fol. 

10168  Cl.  ScBAsmiii  metcfisls  bcllnm  musicale 
inter  plan! et  mensuralis  cantus regrs.  Argentor. , 
1503*  in-è. 

lOiAg  Vergai  de  muslca  spiritual*  speculaUva  y 
arliva*  por  Mart.  de  Tapia.  Burgot.  iliTO*  ln-6> 
ioi3oPrattlca  di  musica*daF.-L.  Zagconi.  Venet.^ 
iSgO*  in-fol. 

ioi5i  Salira  de  muslca  librl  VII.  5n/«i4ifi/fr<r' 
1577,  in-fol. 

ioi5i*Tutte  le  opéré  musical!  dl^RLiRO.  Fenef.* 
i0o3*  4 tom.  In-fol. 

ioi5a  Olscorao  di  Vinci  Galilei  iiitomo  aile  opère 
(11  Gior.  Zarlino.  Firenze^  in-8. 

1 oi5S  Traité  de  must(|ue*  |>ar  Adr.  Le  Hor.  Parité 
1583*  ln-4. 

imSAL’artedel  contrappuiun,  lidotio  In  taiolc  da 


G.-aT^Artisi.  Veitefia^  i580-8g*  3 parfc  hi-fol. 
(Otnx  autres  uuvragea  du  même  3 Tarf.  Aotlsi.), 

• 101^55  Itagionauiento  di  m4isira*Tlci  n.-D.  Pietro 
Foyrto.  Pttfmêy  i58S*  ln-6.  * - . 

ioi50  Dialogo  ove  si  traita  délia  leorica  e prai- 
Üca  muslca*  da  P.  Pontio.  ParuiA*  1 58g*  iii-6.*^ 
ioi50*  Midi.  PiArroRU  syniagma  inu&lcum  in  IV 
*(omos distinctuiu.  llV/têA.*cie.*iOl%-3o*  6 tom. 
cii^  \ol.  in-A. 

101 57  kiRcuRBi  niiiSurgNi  uoii  ersa^  /ioanr*  i65o* 

% fol.  |u-foi. 

10158  KJndeOf)>hotiurgia  no>  a.  ramp/don/r,  iC73s 

In-fol.  • 

101 3g  L'harmopleunlveratUe*  do  Marin  Mbrscrri:. 
i630*  in-fol. 

10160  Documeuli  armonid  *dl  Ang.  Berardl  da 
S.  AKata.»iïol9^fiA.  i687**iD-4. 
loiOt  Kl  porqiie  de  la  muslca*  por  And.  Lord^. 

Aleala^  i6gg*  In-fol.  • * 

10163  11  miidco  testore*  dcl  P.  Zac.Teio.  FeufSia, 
l•7o6,  l»-A.  , 

10163  Kscuela  muslca*  segun  la  pracüca  modorna, 
por  PabtiNASARnr.  Zaragoça^  1736,3  vol.  ih-fol. 
10166  L.  Fixeni  icntamen  novx  théorie  music^^. 
PetropoU^  173g*  In-^. 

\pi65  Traité  de  l'harmonie*  réduite  3 ses  p^netpes 
iiauirels*  par  Hameau.  Parité  1733*  in-6. 

10166  Le  code  de  musique-pratique*  par  J.-B. 
Hameau.  Porii*  1760,  în-6. 

10167  Eléments  de  musique,  par  O'.Aleiibkrt. 

Par/s*  1773,  ln-8.  • „ 

101O8  Scieoza  teorica  e pratica  délia  nioderna 
muslca*  da  Fr.  Valloü.  Padota^  i77ft*  in-6. 
(première  partie).  • 

10160  EiK^niplarc*  osla  saggio  del  contrappunto, 
da  Glanib.  Martim.  Boiogna^  *776*  3 vt>l. 
m-6.  fig. 

10170  Klcmentl  leoiid  délia  musica,  di  L.-A. 
Sabbatini.  Romoy  178g*  in-6.  obi. 

10171  Trattalo  lopra  le  fughe  musical!.  Fme:fo* 
i8o3*  3 vol.  iu-6. 

10173  Principes  élémentaires  de  musique,  arrêtés  * 
par  les  membres  du  (Conservatoire*  suivis  de 
solfèges*  par  MM.  Agus,  Catel*  Cherubini*  etc. 
Pariis  an  viii-i,  3 vol.  gr.  io-6. 
lOiqS  La  musique  mise  3 la  portée  de  tout  le 
ujunde*  par  Fr.-Ji».  Félis.  Psr/s*  183g*  iii-8. 
10176  R<‘goie  del  contrappunto  praüco*da  Mc. 
Sala.  Aopo//*  1706*  in-fol. 

10175  Principes  décomposition  des  écoles  d'Italie* 
trad.  de  iltallen  de  Sala  et  autres*  par  Choron. 
Paris.  1808,  3 vol.  In-6. 

10176  Méthode  étémeoUiIre  de  composition*  trad. 
de  ratlemand  d'Aibrechtsberger,  par  Choron. 
Paris.  1816*  3 roi.  in-8.,  dont  1 de  musique. 

10177  — a*  édition*  augmentée  du  traité  d'har- 
monie. Paris.  1880,  a vol.  in-8. 

10178  (Cours  complet  d'harmonie  et  de  composi- 
Uou*  d'après  une  théorie  nouvelle*  par  Momigny. 
Paris.  1806, 3 voL  gr.  in-8. 

1017g  Traité  d'harmonie*  suivi  d*un  dictionnaire 
désaccords*  par  H.  Monlan-Berton.  Paris.  i8i6- 
17*  A vol.  iu-A.,  dont  3 pour  ie  dictionnaire. 

101 80  Cours  complet  de  composition  musicale*  ou 
traité  d'harmonie  pratique,  |>ar  Aiil.  Hclcha. 
Paris  (1818)*  io-A.  de  aOg  pp.  gravées. 

10181  Traité  de  mélodie...*  par  ie  même.  Paris. 
1816*  et  aussi  t833,ln-A.*  arec  un  cahier  de  mu- 
’^lque  gravée. 
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ioi8a  'frallé  de  liaute  conii>osiÜori  mu!d<Se,  fal' 
saut  fuite  au^cours  d’harroooic,  par  le  mâôit.  • 
(i8aa-iS)«  9 paru  in-4.  de  S3â  et  S6i  h>. 
gravées;  4 

10183  Art  du  comppsltrur  dramatique^  ou  cours 
complet  de  composition  vÔcalc,  di>iséen  quatre 
parties,  par  le  mémo.  Pvit^  i833,  bhA.  S et 
iiS  pp*«ct  uucSihierde  fts  pp.  de  musique.  * 

101 8A  y.>P.  King’s  Kencral  treatlse  on  musiqi  par- 
tlcularl],  on  Imrmouy  or  ihorougb*bavs,  ana  i(s 
applicauoo  In  composition,  etc.  London.  Hito. 

• In-fol. 

10185  Mémoires^  ou  c^l  sur  la  musique,  far 
Grétry.  Porft,  an  viiyqft),  > vol.  la-8.,  et 
Pap.  vélin. 


10186  La  poétique  tie  la  musi(^,  par  de  La* 
cépède.  Parité  i785;a  vol.  in-^Pont  se  placer 
• on  introduction.' 


10187  Ml'  I^nalogie  de  la  musique  arec  les 
arts  qui  ont  pour  objet  limitation,  par  J.-A. 
VUIoteau.  Parité  an  vu,  a vol.  gr.  in-8.  * 

1OJ88  il  tealro  alla  moda,  o sla  metoÿo  pei  ben 
comporre  e eseguirc  I*  opéré  itallant^o  musica 
(da  B.  Marcello,  1795),  In^. 

iOi8g  Rudimenta  utriusquocaiitus  Bem.  Bocen- 
TAim.  Colonitr^  i598,  fo-A.  • 

loipo  ^b.  Heydcv,  de  arte  caueodl  llbri  duo. 
iVor/mAerp<r,  t5Ao,  In-A. 

10191  Introduttione  di  canto  fermo,  Oguralo,  con- 
trap6n(o,ec.,  per  V.  Lusitaho.  Aovui,  i553,  in-A. 

i0i09Oplnioiil  de' canton  antichl  e roodcrn),osla 
osservaxioni  sopra  11  canto  figurato,di  Fr.  Tosi. 
(BoioffiM,  1793),  in-8. 

ioiq3  Méthode  de  chant  du  Conservatoire  de  mu> 
tique.  Pariê^  an  xii,  gr.  in^ft. 

e.  OEuvm  d«  Mustqoe.  (II  o'eiitr*  nttlleisMil  dau  ootr»An 
de  donner  Ici  on  eaUlogne  d««  priocipale*  comso^iUooi 
nnalrale»  ; M>nli«Mnt  nou  aroa*  vonin  ledtqoer  la  |ilace 
ea'alle»  pourmlcsl  occuper  dans  «ne  MbUotHe^a,  at  par  ca 
motif  noatallontqiwInaMOurraiiai  rachercb*«  par  Im  aaia- 
teura  da  Urrea.  Laa  Itacualla  da  Chanaooa  timncatoM  sont 
plaoàa  aaaa  1m  a.  tassA  al  BalTmau.) 

1019A  Thrésor  de  musique  dXirlando  de  Lassus. 
1576,  in-i6,  obi. 

101 95  Mélanges  de  la  musique  d'Orlando  de  La8«D8. 
Pariée  15^6,  3 part.  in-A.  obi. 

10196  Orl.  Lassi's,  opus  musicum  complectens 
omnes  cantionesqitas  motetas  vul|^o  vocant^elci 
Monachn,  iGoa,  17  part.  In-fol. 

10197  Premier  ihre  de  tablature  d'Epinette,  con- 
tenant motels,  fantasles,  chansons,  etc.,  par 
Sim.  Gorlier.  Lyon,  i56o,  in-A.  (D'autres  com- 
positions du  même  artiste  sont  indiquées  è l’ar- 
tido  Gorlier.) 

10198  Eslro  poétlco-armonico,  parafrasl  sopra  i 
salml,  poesia  di  G.- A.  Gimmust,  musica  di 
üened.  Marcello.  Penrste,  179A,  8 vol.  In-fol. 

f.  luitrumeotale. 

10199  Gafliui  de  liaruionia  muslcor.  insirumen- 
lorum  opus.  .tfedfoiani^  i3i8,  In-fol.  (Placé  à 
Gaffori.) 

10900  Mart  Aghicola  , musica  Instrumentalls. 
/f'ti/emàerfffry  lûag,  ln-8. 

10901  Dlalogü  sopra  1'  arte  del  bené  Intavolare  c 
rottamente  sonare  la  musica  negli  struroenU, 
ec.,  da  Vinc.  Gaulei.  PinegiOy  i36Ai  in-fol. 


ET  ARTS. 

10909  D^ription  des  instcumenis  bannonlqiio, 
• par  le  K Ph.  Bonasul  Bome,  1776,  in<A.  f 
10903  La  tambuca  linca,  del  (s(ruB»«Dto 

muflco  perfetu  librl  111,^1  fab.  Couniu. 
.Vnpoff,  iOi8#iM. 

iQioA  Ubrotie  musica.de^ihue)a  de  maoo  lAi- 
lulado  el  Maestro,  por  D.  Luys  Mius.  rakneU, 
1530,  in-fol.  9 «I 

10903  LlbroLde  musica  de  vibuela^^r  Fr.  Bui 
Bomano.  t^alendoy  i537,  iii-foL 
10906  Ubro  de  musica  de  vlhueU,  por  Dif|[o 
Pisxqpn.  Salamanray  i55f,  in-fol. 

10908  Lcçons^ic  clavecin^ el  prlncipes^dluriKiaie, 
par  Bemetzrieder.  Porfs,  1771,  In-A.  flt(i 
( 1.M  »ulr«i  ütlbodM  d>nMl|inMa«nl  pour  Im  tattmMMi 
d«  wMlgnc  •ppnrtCMOt  à U fTsrftrt^  a«o*  d*itmu  pm  fe  bmi 
en  eccopet.  ) a • 

• • 

VIII,  ARTS*  MÉCANIQUES  ET 
■ MÉTIEI^.  * 

I.  Uiclionnaires.  et  Traités  géoëraui; 
Mélanges. 


( Pour  r Afrtcultnr»,  toO  Im  n.  em  et  tuirvut. — Ponr  riw 
loterie,  voir  U au  CSÿ.  > L*art  de  l'OpUeiM,  voir  le  n.HM‘ 
— Aru  qui  rMcorte«l  de  l'ArcbiUctiiro,  voir  U n.  MNS- 
Typotriplite.  voir  le  B.  9010.  — Art  de  la  Teiatareu  veirli 
n.  444J.}  e 


10900  Dtoionaaire  des  arts  el  métiers,  par  J*o- 
bert  Airij,  177S,  S voL  pet  ^n-S.;  ou  tym, 
1801, *5  toi.  ln-8. 

i09to  DiCTioiiRAiu  tcchoologlque.  Parité  18m- 
3ÿ,  99  vol.  lu-8.  et  Aa  cah.  de  pl.  % 

10911  TechnologiSrhe  Encyclopœdle , ton  J.-). 
Prechll.  Stuttyari.  1899A1.  bi-8.,  tom.  1 A XI- 
(A-n.) 

i<Ri2  Universal  lechnok^caf  dictlonarx»  by  G. 
Cmabe.,  l/>ndoHy  iSaS,  9 toi.  In-A. 

10913  Dictionnaire  de  llndustiie,  ou  collection 
de  procédés  utiles  dans  les  sciences  et  dans  les 
arts,  par  D***  (Ducliesne),  3*édil.  Paris,  au  IX 
(1801},  6 vol.  in-8. 

1091 A Dictionnaire  de  l'industrie  manufacturière, 
commerciale  et  agricole,  par  MM.  A.  Batidri- 
mont,  Blanqui  aîné  el  autres.  Poiïs,  i83A*Ai, 
10  toi.  in-8. 

109 1 5 Dlctionary  of  arts,  manufactures  and  mines, 
by  D*  Ure.  Lond.y  i83g,  in-8.,  ûg.  en  bois, 

10916  Kiintlbücblein,  von  Jos.  Ahmar.  Francf., 
1599,  in-A.  — Voir  le  n*  9379. 

10917  DesCRiimos  dos  arts  et  métiers,  par 
déuile  des  sciences.  Pari'ty  1761,  1 13  cah.  Inwo). 
— La  même,  Seurhàtfly  1771,  20  vol.  In-A-  88- 

10918  Secrets  concernant  les  arts  el  métiers. 
PariSy  1790,  3 vol.  tn-19 , ou  1797,  9 voL  ln-8. 
— Nouveaux  secrets  des  arts  et  inéilcrs  recueilli» 
et  mis  en  ordre  par  Desbrkres.  Porii,  1819, 
9 vol.  io-19. 

1091Q  Annales  des  arts  q|  manuractores,  par 
O'Hellly  cl  autre.s.  Porix,  i790-i8i5,.56  voL 
ln-8. — 9*  collection,  i8i5  el  1817,  A 'ol.  ln-8. 

10990  The  Refertory  of  arts  and  luanufaclures. 
brsl  sériés,  from  179A  to  1802,  iG  voi.  in-8.— 
New  sériés,  from  i8o3  to  1895,  A0  toL  in-8.. 
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l>Ius  les  1314^*5. -^The  reperioryof  patent  tn^- 
tlon.  1%^'S  et  ann.  sulv.,  ln-8. 

i<nao*  Bulletin  <lc  la  Société  (roncffiiragemeiit 
|ipur  Industrie  naücfnaie.  P^ris,  an  x (i8oi)- 
18^9^  fl  voL  Ag. 

4099 1 Archives  des  découvertes  et  Inventions  nou< 
velles  faites  dans  les  sciences,  les  arts  cl  les 
manufactures,  tant  en  Fmco  que  dans  lempafs 
étrangers,  années  1808  lTi84i  (parPh.  I.00S}. 
PûriSy  81  vol.  in-8.— 'Voir  le  n*  8189* 

tO«%i*  Teassaocions  of  lhe  Society  instituted  at 
London  ft^he  encouragement  of  arts.  Lond.y 
.1 783*1  SSf^i  vol.  in-ÿ 

• • 

2.  Pyrotechnie;  Art  de  rArlifftier;  Fon- 
dait*; Verrerie,  etc. 

1099^  Traité  de  la  chaleur. — Voy.  le  n*  8^8. 

10993*  U diecc  llbrt  délia  pirotechnia,  d%  Biais- 
Goocio.  yinegia^  i5S8,  ln-8. 

10993  Traité  des  feux  d'arüOcc , paf  Frczicr. 
Parité  1787,  ln-8.  ' 

18398  Flémenls  oe  pyrotechnie,  par  Buggiérl 
Jeune.  Porif,  1809,  ln*8.  fig. 

' I09;ÿ5  Pyrotechnie  militaire,  3* édition, augmentée 
par  CI.*Fortuné  Buggiérl.  Pons,  1891,  in*8.  — 
Voir  le  n*  8719. 

10938  De  la  fonte  des  mines,  p^  Schlittek,  irad. 
par  Helloi.  Porii,  l75o,  9 vol.  in*8.^ Voyez 
ci-desMit  les  n**  8?53  elsuiv. 

10998*  Traité  de  la  fonte  des  mines,  par  Genssaiie. 
Porfs,  1770, 9 vol.  In-a.  Ag. 

10997  siderotecbniê,  ou  Fart  de  traiter  les  mi- 
nerais de  fer  pour  en  obtenir  de  la  fonte,  du 

fer  et  de  l’acier par  Hassenfrati.  Parité  F. 

Otdqf,  1819,  8 vol.  gr.  In>8.  Ag. 

10997*  Henn.  Pmi  de  venarum  ntelalllcarum  ex* 
coclione.  Vindobouo'^  17^5,  in-8. 

10997**  Traité  de  la  fabrication  du  fer  et  de  la 
fonte,  envisagée  sous  les  rapports  chimique, 
nl8canlque  cl  commercial;  par  E.  Flachat,  A. 
Barrault  ef  J.  Peflet  Porf*,  1889,  9 part  in-8. 
et  atlas  ln*ToI. 

10998  L’art  tic  convertir  te  fer  forgé  en  acier,  par 
de  RéA^licn.  Porfs,  1799,  ln-8* 

10939  Description  des  travaux  pour  la  fonte  en 
bronze  dc4n  statue  de  Louis  XV,  par  MiRiriTz. 
Partty  1788,  io*fol. 

10980  Mémoires  historiques,  relatifs  à la  fonte  et 
a l’élévation  de  la  statue  équestre  de  Henri  IV 
sur  le  terre-plain  du  Pont-Neuf,  à Paris,  |>ar 
M.  Ch.-J.  Lafolle.  Porfi,  181g,  |n-8.  Ag. 

10981  Description  de  l'art  de  fabriquer  les  canons, 
par  G.  Monge.  Porfj,  1798,  in-8. 

10993  Traité  élémenlaire  sur  les  procédés  en  usagt* 
dans  les  fonderies,  pour  la  fabrication  des  bou- 
rbes a feu  d’arliUerie...  par  C-M.'S.  Dartcln. 
Straibowrg^  1818,  In-8.  Ag.  Rare. 

10988  Description  de  la  fabrication  des  boudies  à 
feu  en  fonte  de  fer,  et  des  prolectllcs  8 la  fon- 
derie de  Liège,  par  le  général  Huguenin , trad. 
du  hollandais  par  le  capitaine  Netiens.  Ponz, 
]88g,  lo^.,  avec  18  pl. 

10988  Ncri, de  arte  viirarU./4mz/efod.,i888, fn*i9. 

10985  Art  de  la  verrerie,  de  Naai,  etc.,  trad.  par 
D*^.,  Pflrfz,  1759,  !n-8. 


10888  GEuvres  de  Bosc-d’Amlc  sur  la  verrerie,  la\ 
faïencerie,  etc,  Ptfrfi,  1780,  9 vol.  In-i9. 

10187  Kasafr  sur  l'art  de  la  vqfrerie,  par  Loiscl. 
Parité  1800,  ln-8, 

10988  Aél  de  la  vIirlAcaÜon*,  ou  traité  élémentaire, 
tbéorfnuc  et  pratique  de  la  fabrication  du  verre, 
suivi  d^uB  vocabulaire  des  mots  tecliniques  em- 
ployés d^  cct  art,  et  d’un  traité  de éa^onire 
sur  cristal  et  sur  verre,  par  F.  Bastenaire-Daii- 
.denart.P4riz,i895,  ln-8.  Agr— Voir  les  n**  ioo&5, 
'10987*89- 

10989  Espargne-bois,  par  Fr.  KcsJ.aa.  Oppetiheim^ 
1O19,  ln-8.-~Voir  Wo**  10975  et  sulv. 

10980  J.  Gubdini  prompluarlum  artls  argen- 
lariæ^oimp,  1780,  In-fol. — Voir  le  n»  9879*.* 

ioaf!i  Moo^les  d'orfévrerle,  choisis  à l’exposition, 
au  Loavre,  en  1819.  P«n‘«,  Banct^  1899,  In-foL 

10989  Mémoire  ^r  l’art  de  dorer  le  bronze,  ^ar 
M.  Parcel.  Pur»,  1818,  in-8.  Ag. 

3.  Art  de  toarner;  Industries  manuiactu- 
rières;  Travaux  à raiguille;  Métiers. 

. (Four  U Teüitur*,  telr  Im  a.«44(i»t  Mlf.) 

• 

10988  L'art  de  tourner,  par  Ch.  PLcnmai.  Paris^ 
178(1  in-fol. 

10988  Manuel  du  tourneur,  par  BBaceitox.  P4r/.<, 
1818,  8 vol.  in*8.~Appcndlce,  1883. 

10985  L’art  du  tourneur,  par  M.  Paulin  Desor- 
meaux. Pur»,  1898,  9 voL  ln-i9,  avec  un  atlas 
de  89  pt. 

10988  La  scichee  des  pierres  précieuses  appliquée 
aux  arts...  par  feu  A.  Caire.  Puriz,  1898,  lo-S. 
Ag.-*-Voy.  les  o*»  8780  «I  sulv. 

10987  de  fabriquer  les  poteries  communes 

. usuelles,  etc. , par  Bastenaire  d’Audenart.  Purfz, 

1835,  io-8. — Voir  le  n*  6808. 

10988  L’art  de  fabriquer  la  faïence  blanche  recou- 
verte d’un  émail  transparent,  par  le  même. 
Purfj,  1880,  ln-8.  Ag. 

1098g  L'art  de  fabriquer  la  porcelaine,  pu*  le 
même.  Purii,  1897,  9 vol.  in-19,  Ag. 

10950  Nouvelle  invention  de  faire  le  papier  de 
toutes  sortes  d’étoffes,  par  J.-Ch.  ^aJtrrci. 
tteçensb,^  1785,  8 voL  ln-8.  (en  allemand). 

10951  Traité  de  la  fabrication  du  papier.,,  par  L. 
Piette.  Parity  1881,  io-8.  Ag. 

10959  J.-N.  Nioolu  disqulsitio  de  chirolhecanint 
usu  et  abusu.  CfcMtr,  1701,  in-i9. 

10958  Discours  iraliani  de  l’antiquité,  etc.,  de  la 
pelleterie  et  fourrure,  par  CHAaaiza.  Porfz, 
1O88,  in-8. 

10958  Manuel  du  dateur,  ou  art  de  la  Alaturs  de 
coton,  mis  8 la  portée  des  ouvriers,  par  M.  N'oéL 
Paris,  1895,  in-19,  Ag. 

10955  Traité  élémentaire  de  Alature  de  coton,  par 
M.  Oger.  Parti,  1889,  ln-8.,  et  atlas  in-fol. 

10958  Nouveau  système  commet  de  Alature  de 
colon,  usiléen  Angleterre,  et  importé  en  France, 
publié  par  Leblanc , précédé  d'un  texte  expli- 
catif par  Molard  jeune.  Parti,  1898,  ln-8.,  et 
80  pl.  in-fol. 

10957  II  seliAco,  owero  memorle  ilodicl  di  Fr. 
Grisellnl  sopra  I divers!  raml  georgid,  e d’ Indu»- 
tria  cbe  lo  constltulscono.  fn  Pmma,  1788, 
a vol  gr.  ln-8.  Ag.  ~ Voir  le  n*  8858,  et  sulv. 
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im58  Arte  ctooril,  A tf&uUo  dcl  cuchillo  por 
Henr.  Marqucf  de  Vilceiu.  MaàriAy  nC6,  In-'k. 
i09^<)  DialoRhi  (fl^Rfno  Gabrii'lli  sopra  V utUi 
in^eiizfoiii  CÎrca  lasela.  Ronta,  i583jiHfoL 
iot6o  La  Flkib  de  la  science  de  pourlralclure,  el 
patrons  de  broderie.  Paris^  i53o,  ln-4.  * 
um6i  La  fleur  des  patrons  de  iingcrie.iCi/oii,  i549« 
In-A.-^  Voy.  le  n*  ioo.V^. 
loaflQ  Kscmplario  de  lawri  che  ensegua  aile  donne 
U mo^  dl  lavnra^e,  cuslrc,  ec,  Vinegia^  i5a§, 
ln~&.  (Au  mhi  Kxempl.\rio.) 
k»63^sseiiflabio  novo  di  più  dl  cenlo  varialc 
mot^c  per  cusirc  intUttlaio  Pontana  de  gll  cs- 
»sempli.  Vfnez(a,  F<tra«sorr  (i55o),  iû*â. 
imOâ  Les  singuliers  pouriraicts  pour  toutes apries 
d’ouvrages  de  lingerie,  par  Fed.  Virciolo.  /’nn'*, 
i5ft7,  ln-4. 

i(wfi5  Le  trésor  des  patrons,  •oiUeuant  diversits 
sortes  de  broderies  cl  lingeries,  par  J.  Ostans. 
LtjOHy  i585,  In-a.  (Article  Ptren  des  patrons.) 

lOud^CoRORA  dclle  noblli  e virtuose  donne 

Penetia^Ces.  PccW/io,  iî>93ri)4^ 

10267  La  pratique  de  l’aiguille  industrieuse  de 
milour  Matih.  MicRitAK.  P«r/a,  i6or>Jn-à. 
102Ô8  Litre  de  figures  ponctuées...  in-A. 

10269  L’art  de  tricoter,  par  N^tto  et  Leheraan. 
Leipzig^  1802,  in*fol. 

10270  Art  de  la  chaussure  considérée  dan^oules 

scs  parties.  .Vancy  cl  Parité  1828,  ln‘8.;avcc 
25  pi.  • 

10271  L’art  du  peintre  doreur,  vcrnisscur,  par 
Walin,  9*  édition,  refondue  el  augmentée  par 
Ch.  Bourgeois.  Fatia,  1823,  in-8. 

10272  Traité  sur  l’art  de  faire  cl  d’appliquer  les 
vernis,  par  P.-F.  Tlngry.Ccnétv?,  1 8o3, 2 vol.  ln-8. 

1027S  Traité  de  la  reliure  par  Capperopnler  de 
GAi'FrRcoiRT.  (17O3),  ln-8. 

10278  Traité  des  voitures,  pour  servir  de  supplé- 
incnt  au  nouveau  parfait  maréchal,  avec 
construction  d'une  berline  nouvelle,  nommée 
inversable  (par  GarsaulL  Parfj,  17JO,  ln-8.  Ûg- 

fl.  Traités  sur  l’art  d’apprêter  les  aliments. 
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plusieurs  cnysiniers,  revue  el 
PiDoix,  i5M.  In-i6. 

lOîRfi  Lo  icalco  pratllco  dl  VItlor.  Laïtaft^m. 
lumn,  1627,  ln*4.  (Trois  aiUn  s traités  du  n>eme 
genre  sont  indiqués  à l’article  LANci;u>m.) 

10287  soupers  de  la  cour,  oü  l’art  de  iravaHler 
toutes  sortes  d’aliments  (par  Menon).  Parité 
17^8,3  vol.  In-i2a  0 

102R8  cuisinier,  par  A.  Vlard.  Parité  1808,  lu-?. 

10289  L’ai’l  du  cui.sinicr,  par  A.BeauvUliers.  PfrU^ 

i8i8'(aussi  1828),  2 vol.  iu^.  fig.  , 

10290  Le  matlrc  d*hd(ci  français,  Antonin 
Caféuie,  noiiv.  édit.  .VMa.ü  vol.  in*8.  fig.  • 

10291  Le  cinsJnlcj  parisien,  ou  l'art  de  la  cut^ioe 
- française  au  19*  siècle,  par  .\iitouin  Carême, 

2*  étiii.  Pnris^  1828,  In-H.  fig. 

10292  Physiologie  du  goût,  ou  de  gas- 

tronomie Iransreiiünntc,  par  un  professeur.... 
(Brillal-Savariii),  édition  précédée  d’une  notice 
|)ar  Rlcherand,  suivie  de  la  gastronomie,  poème 
par  Brrehoux.  F/irir,  1880,  gr.  1im8.(Lc»  prem. 
édit,  d^l'ouvragc  de  Savarin  sont  cn2  vol.  ln-8.) 

10293  Le  parfait  lK>ulanger,  par  Parmentier.  Parité 

1778,  in-8.  Rare.  • 

10298  I^PASTissiERfrançols..'<OTr/fni.,i656, 

10293  Iæ  pâtissier  royal  parisien,  par  Antonin. 
Carême,"  2*  édiu  Paris.,  1828,  2 vol.  ln-8.  fig. 

10296  Le  pâtissier  pittoresque,  com|>osé  cl  dessiné 

par  le  même,  3‘  édiL  Paris.,  1828,  in-8.,  avec 
128  pl.  » # - 

10297  l.p  confiseur  moderne  ou  l’an  du  coonieur 
et  du  distillateur,  par  J. -J.  Machet.  ParUy  1821, 

^ Voir  les  n**  8880  el  suiv. 

10298  Le  livre  de  tous  les  ménages,  on  rvt  de 

consencr  pondant  plusieurs  années  toutes  le* 
substances  animales  et  végétales,  par  M.  Apert, 
8*  éUll.  Por/i,  i83i,  ill-8.  *■ 

« 

IX.  E\EUCU:ÉS  GYMNASTIQUfes. 


1.  Lutte  et  Escrime.  » 


10276  Apicius  CoBUUS,  de  obsonlis. 

10276  Peatihæ  opusculum  de  obaonüs.  — Voir  le 
n“  7028*. 

10277  Opéra  di  Bartol.  Scappi;  aggiontovi  H trin- 
ciantc  di  V.  Cervio,  e 11  oiaeslro  di  casa,  dl  Ces. 
Pandlni.  Venetia^  1622,  ln-8. 

10278  Litre  trattaü  di  Mattla Giegbeb, trinciante. 
PadoM,  1639,  iii-8. 

10279 Viandier,  ou  livre  de  cuisine,  par  Tatl- 
LEVEST.  In-8.  golh. 

10280  Boee  ofcokery.  London^  i5oo,  in-8. 

10280*  AiUiqultales  cullnaria?,  by  R.  Waeher. 

London,  1791,  ln-8.  — Voir  le 0*28208. 

10281  B0ECXKE.N  von  Cokorycn  ( livre  de  cuisine , 
en  flamand).  Brusel  (ver*  i5o8),  in-8. 

10282  Epularlo,  osia  roodl  di  cudiiare  ogni  came, 
cc.,da  Giov.  Roselli.  Penet.y  i5i8,  ln-8. 

10283  Libro  de  cosina,  por  H.  de  Nola.  TPUdOy 
i9a5,  ln-8. 

10288  Banchetti,oompoftltioni  divivande,di  Christ. 
Messi  Sbtigo.  Ferrara^  i580t  ln-8-  (Article 

tARCBLOm.) 

10285  La  fleur  de  toute  cuysine...  composée  par 


10298*  PiiaosTRATi  llbri  degymnastica.  Ufidtih., 
1880,  in-8.  « 

10298**  Art  de  chevalerie,  par  Jacq.  Matthacsos. 
Vrancforty  161O,  pcL  lu-8. — Voir  les  n**  8588 
et  suiv.,  aussi  28780  cl  29027-31. 

10299  Oer  .\llen  Fechter  gründilclie  Kiinsl,  vou 
Alb.  Durer.  Francfart  (1329-30),  In^ol. 

10300  L’académie  de  l'art  de  la  lutte,  par  Roinyn 
de  Hooge.  t^eydei  1712,  in-8. 

10.301  Boxlana,byP.  l*Ui.vN.Lo»d.,i823,8vol.1n-8. 

10302  II  torneo,  di  Boiiav.Pi5TOiiLo.Ao/oyna,  1626, 
in-8- 

10303  Tauromaquia  0 arlc  de  lorcar  a caballo  y a 
pic,  por  Deiæ Ai)0.  .Vadrid,!  808,  ln-8. , a\  ec  3o  pi- 

io3o8  La  Noble  science  des  Joueurs  d'épée,  .tnrrri, 
i538,  ln-8. 

10305  Opéra  de  Ach.  Maromo,  maestro  de  P arto 
de  r arml.  Mutin/Vy  i336,  ln-8. 

10306  Tratuto  di  scientia  d’irnic,  da  C-am.  Agrippa. 
Romay  1553,  in-8. 

10307  Traité  concernant  Ica  secrets  de  l’épée,  par 
II.  de  SAiBCT-DimER.  Pam,  1573,  ln-8. 

10.307*  Libro  de  las  grandexas  de  la  espada,  por 
Pacbeco.  Madridy  1600,  ln-8. 
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E\EUCICES  GY 

J0508  E)e  lo  sclicrmo  o>vcro  aclciua  d' arme,  da 
CopoUi*%  i0o6,  in^fol 

10309  Maniement  d*armrs,  elc.,  représeigé  en 
figures  par  Jac<)iie$  de  Gii£Y?«.  Hma/erd.,  ifioA , 

In-rol.  ’ 

10510  manicimnl  u*arme^c  Nassau , par  cic 
Bkbcs.  La  ifayr,  i6i8,  in-fol.  fig. 

10511  Acadéiniode  Tart  de  IVpée,  parG.TBiBACLT. 
Aav^ft^  i6ü8,  in-fol. 

io3i9  L*art  des  armes,  par  I^anel.  /Wia,^7Gf> 
(aussi  179S),  3 voL  In>8.  fig. 

io3i3  Traité  de  l’art  des  armes,  par^boéssicrc. 
/’or/j.  I818,  in-a.  fig. 

loSM  Traité  de  l’aat  de  faire  0rs  armes,  par 
M.  L.*J.  Lafaugère,  nouv.  édition.  Paris^  i835, 
in-8.  fig.,  et  sous  le  titre  de  Nouveau  manuci 
compli'l  dVsa-fffie,  1887,  ln*i8,  fig. 

2.  Équitation. 

(Voyes  cl-eMuu  Hippiatr^«e,  n.  rrtl  «t  loiT.) 

io3i  3 Histoire  pillorestitie  deréctuUalionaneienno 
et%iodcrne,  par  Cb.  Aubry.  Paris^  i85a,  in-fol. 
*de  3A  pl.,  plus  upe  feuille  de  texte,  faux-titre  et 
titre. 

inSiA  Des  Institiiiloas  hippiques  et  de  félèsc  du 
phoal  dans  les  principaux  états  de  l'Kurope, 
par  le  comte  .\chUle  de  Moiitendre.  Parité  i86o- 
Al,  3 ‘vol.  ln-8. 

10817  OrUlol  di  cavalcare,  c modi  di  couoscere  le 
nature  de’cavalli,emendare  I vlUI  toro,ec.,com- 
posti  dal  sign.  Federico  Giisoiie.  Penetia^  iS53. 

^ in-S.;  ovvero  1m  Petaro^  i585,  onero  iSâO, 
owero  |333,  In-A.  fig,;  Padua,  i5â9;  Penetia^ 
i5fii,  1503,  i50g,  1383,  ln-8.  ~ I inedesimi.... 
aggiuiigeilsl  iina  sctelta  di  notabili  avertimenu 
p«r  farc  eccellenli  razze,  e per  reinediare  alic 
(nflrmiU  de'  cavalU.  f‘rne/ta,i58A,  oviero  i3go, 
ovvero  lOio,  ovvero  1630, 9 tum.  en  1 vol.  In-A. 

io3i8  L’éculrie  du  S'  Fedeiic  Grisou,  traduit  de 
ritatieiien  frauçols.  Parfs^  i33o,  ou.iâOi,  i503, 
1579,  i58A;  ou  tyon,  i58A;  Paris^  i385t  Tour- 
non^  lopot  Parité  lOio  ou  161 3,  in-A.  fig. 

loSig  TratUlo  deU’  imbrigllare,  attegiare,  e fer- 

rare  cavaii di  Cesare  FiaschI,  dlviso  in  tre 

parti,  ce.  Botoçna^  i330t  PeneUa^  i3g8,  i6o3; 
Parforn,  iOqO,  )o-A.;  ovvero  Pinegiay  i30i, 
1503,  in-8. 

10330  Traité  de  la  manière  de  bien  ombrlder, 

mannicr  et  ferrer  les  chevaux faicl  en  lan- 

gage ilalien  par  Cés.  FiaKhi,  et  tourné  en  franç. 
(par  Fr.  de  Prouanc).  Parity  i30A«  ou  15O7, 
1578,  1579,  In-A. 

10331  Ubro  de  enfrenamientos  de  la  gineta,  por 
Eug.  Uamçimas.  TùiedOy  1870,  in-A. 

lOSau  Trattado  de  la  cavalleiia  de  la  gineta,  por 
I*.  da  AouLSB.  SetiUûy  1573,  In-A. 

10333  Trattado  de  la  cavallcrla  de  la  gineta  y 
brida,  por  J.  SvAiu  de  Peraita.  SevillUy  i36o. 
in-A. 

10S3A  Discurso  para  cslar  a la  ginelta,  coo  gratia 
y hcrinusQra,  por  D.  Juan  Arias  de  Avila.if«<frid , 
1590,  in  8. 

jo33j  Lihro  de  exerdeio  de  gineta,  i>or  Vargas 
Machuca.  .tfudrid,  1600. 10-8. 

10336  Le  ravaicrice  françois,  par  Salomon  de  La 
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Broue.  porfj,  lOoa  (ou  A*  édlüoo  augnTcntOe. 
iCAOJ,  8 lom.  en  1 voL  in-fol.  fig.  (I.a  1»  é^t., 
BOUS  le  aire  de  i*réc9pit$  que  Ut  boni  çava~ 
Uh'stes  franfûit  doivent  eOsrnvr,  La  Rocmle, 
iSg^A,  3 tom.  en  1 vo^  est  plut  belle, 

mais  moins  complète  que  celle-ci.) 

10337  Tractalus  de  modo cquosfrÆnandl, etc., ih 
Alex.  Massario  Malatesta.  Penet.y  1607,  lo-fol. 
figures. 

10338  Délia  cavallerla.  Gnindtliche  Bericht  vôn 
allem  was  xu  de^Reutterei  gehOrlg  vnd  clorn 
CaualUcr  davon  zu  wissen  geburt  von  G . Etigelli. 
IxiensBYftEM.  1609-10,3  paru  iii-fol.^DéJA  8583. 

10339  Coiiipendlo  deU*  hcroica  ade  dl  cavallerla, 
da  Aless.  Massario  Malatesta.  Dantzik.  lOio, 
lu-fol. 

ioS3o  Opiomachia,  0 sla  del  manegglo,  e delP  uso 
deir  arml,  di  Uonav.  Pistofilo.  Siena.  1O31, 
ln-A.‘ 

. io33i  Le  manège  royal,  par  PLtviRfcL.  Parit.  1638, 
lu-fül. 

10333  Instruction  au  roi  Louis  XIII  dans  l'exer- 
cice de  raoiucr  A cbcval,  parle  méme.’Pariz, 
1O33,  in-foi. 

10333  Excrclciosdc  la  gineta,  porTAPiA  y Saixedo. 
Madridy  i6A3,  in-8. 

ip33A  Pratique  du  cavalier,  ou  l’exercice  de  mon- 
ter A chevai , par  René  de  31cnou,  revue,  corrigée 
et  augmentée  par  lul-méme.PariA,iC5o,  ou  i03i, 
In-A.  lift.  (La  i^*  édit,  est  de  Parité  1O12,  ln-8., 
et  il  y en  a cinq  autres  du  même  foriiiaU) 

10335  Méthode  de  dresser  les  chevaux,  par  G. 
CAVBMDisai  de  Newcastle,  ^norra,  t038,  In-fol. 

10336  Méthode  nouvelle  pour'dresser  les  chevaux, 
par  Cavkmdiscb.  tonJ.,  1O71',  In-ful. 

10337  Tosoro  inllilar  de  cavallerla,  por  Jos. 
MicncLi  y Marques.  Madrid^  1663,  In-fol.  fig. 

10338  L'écuyer  françois,  qui  enseigne  A monter  A 
cheval,  A voltiger,  et  A bien  dresser  lœ  che- 
vaux. ..  ( par  Imboltl  de  Beaumont).  Parfty  1683, 
ou  i685,  ln-8.  (On  doit  trouver  A ta  fin  du  vol. 
une  partie  séparée,  signât,  a^f.  8,  qui  couilem 
33  planches  et  des  expllcatlona;  celte  partie 
avait  été  pubUéc  A part  en  1O79.) 

io3Sg  G.-S.  WiivTERi  de  re  equaria  tractatlo  nova. 
A'MrrmA.,  1672,  in-fol. 

io3Ao  musdem  ReUeropbon,  sive  eques  peritas, 
etc.'~Hippiaierexperlus..VorfiRA.,  1678,3  vol. 
in-fol. 

lOSAt  Piclra  paragone  dc’cavaUlerl,  dl  Glus.  Aixs- 
SAgDRO,  duca  dl  Pescbiolaociano.  NapoUy  1711, 
lo-fol.  V / , 

loSAs  L’art  de  monter  à cheral,  par  Ridimoer. 
Augtbourÿy  1733,  In-foL 

103AS  Le  nouveau  manège,  par  Ridincrr.  Au^^ 
baurpy  17SA,  gr.  In-foI. 

103AA  Représentation  et  description  de  toutes  les 
leçons  des  chevaux,  par  Ridinger.  Auptbourg^ 
1766,  gr,  in-A. 

103A3  L'art  de  monter  A cheval,  par  ü'EiSRMieRG. 
La  Ilayty  1733,  in-A. 

103A6  École  do  cavalerie,  par  de  I.a  GobbiriArf. 
Parity  1733,  iu-foi. 

io3A7  La  parfaite  connaissance  des  chevaux,  par 
J.  et  G.  de  Sauribr.  Paris,  173A,  in-fol. 

103AS  Le  nouveau  Newcastle,  ou  nouveau  tralié 
de  cavalerie  géométrique  et  pratique  (par  Bour- 
gelat).  LunMMueet  Genèvty  1 7AA,  ln-8. , ou  Paris, 
17A7;  ou  Lymi,  1771,  pet.  in-ts. 


A4» 


' ' ; lid  by  Gs  ;Oglf 


226  . SCIENCES 

tflSa«t>c  ftulde  du  caTallei',  partie  Garsault.  Parti, 

1 Tjo,  lii-n,  B(?.  , , 

toMp  L’art  du  manégctprla  dans  aef  vraRi  firlii- 
c^s...  par  le  baron  de  Slnd  ; B*  édll.,  revue  et 
auKUiemre.  r»nu|r  e]  Parti,  In-*.  ^ft*  (!-• 

1"  édition  est  df  Bon»  (nOfl),  peL  ln-4.;  la  a*, 
4le  Ptmne,  nw»  in-8.) 

10S51  Traité  sur  la  cavalerie,  par  Datniosn  de 
Mcifort.  Parti,  177#,  a vul-  in-foL 
lOSSa  La  sclencede  l'^ultation,  par  Dufatt  de 
Clam.  Parti,  177»,  In-é.  . 
loaaa  Traité  d'équilallon , par  deMnntfaucon  de 
Bogies,  publié  par  son  frère.  Parti,  1778,  lisé., 
ou  Parti,  i8to,  ln-8.  6g. 

10J88  Principes  pour  mouler  et  dresser  Icacbe- 
vaut  de  guerre,  formant  le  S»  vol.  de  l'ouvrage 
de  M.  le  baron  de  llotaa'n.  Intitulé  : Examen 
eHitqac  (voir  le  n"  85g*),  suivis  des  pa.ssages 
ratraits  des  lom.  1 et  II,  qui  ont  paru  Jes  plus 
dignes  d’étre* conservés.  Paris,  i8ai,  ln-8. 

I08J5  R.  Bcrenger's  bistory  and  art  of  borseman- 
ahlps.  London,  1771,  a vol.  ln-4,  6g. 
lOSMHIliUry  equiUllon,  or,  a methnd  or  brea- 
klng  horses,  etc.,  by  Henry  earl  of  Pembroke; 
th'c  tbird  édition,  tondmi.  1778,  pet.  ln-4.  6g. 
— traduit  en  françois  par  Bergeret  de  Frouvllle. 
Parti,  1786,  te-*-  ®8-  „ , j , 

ioj57  Essais  sur  l’équllation par  Motlln  de  la 

Balme.  Parti,  1778,  In-ia. 

10858  Eléments  de  tactiqne  pour  la  cavalerie,  par 
le  même.  Parti,  1776,  ln-8.  6g. 
ioS5«  Lus  del  arte  da  catallarla,  por  Man.-Car.  de 
Anusade.  Ltihoa,  1770,  a vol.  in-fol. 

10800  Asteley’s  System  of  cqueslrlan  éducation, 
eahlbitlng  tbe  beaiitles  and  defects  of  the  horse 

the  fourth  édition.  Ijmdon,  T.  Burlon, 

(sans  date),  ln-8.  0g. 

10861  ÉquiUlion.  Œuvres  complètes  de  Charles 
Thlroux.  renatlUi,  an  vu  (17M),  8 '»>-  '"-è- 
1036a  Scuola  équestre  dl  Fed.  Maiiuchclll,  cle- 
raentl  dl  cavallerlsio  : leiloni  equestri,  ec. 
mtano.  18O0,  a voU  gr.  ln-4.  Og. 

10368  G.  GAüBAno’sacademy  for  grown  horsemen. 

London,  1788,  ln-4.  6g.  . „ 

10864  Annales  of  borsemanshlp...,  by  G.Gamsabo. 
London,  1791,  ln-4.  6g. 

10365  La  connaissance  parfaite  des  cbevaus 

l’art  de  monter  4 cheval...  augmenté  d un  nou- 
veau dictionnaire  de  manège.  Parti,  an  x (i8oa), 

llV*8a 

10366  II  PEsrrrro  cavalière.  Mtlano,  i8a0,  In-4. 
10867  Traité  d’équlutlon,  par  M.  le  vicomte 

d'Aure.  Paris,  i834,  ln-4.  6g. 

10S68  Traité  raisonné  d’équilallon,  par  P.- A. 

Aubert.  Parti,  i886,  a vol.  ln-4.,  dont  un  de  pL 
io36g  Tsatado  del  Alborayque.  (vers  i54o), 
ln-4.  goth. 

S.  Natation. 

10370  L’art  de  nager , démontré  par  Thevzkot. 
Parti,  1696,  in-ia. 

10371  L’art  de  nager,  par  J.-Fréd.  Bachstrom. 
Amsterdam,  1741,  pet.  ln-8. 

1087a  Traité  complet  de  natation,  essai  sur  son 
application  4 l'art  de  la  guerre,  par  le  vicomte 
L.  de  Courtivron,  3»  édit.  ParU,  18S6,  in-8.  6g. 


ET  ARTS. 


6-  Danse. 


(La  IkoMy  MB»ld4rA«  théori^MiMt , apparUent  anv 
Baaax*4rt»s  •(  par«on»equ«ul  ce  pâragr*|tbe  p«at  èire 
$ plac«  imaedialeinent  apr*«  la  Musiqoe.) 

lol'jS  Des  ballets  anciens  et  modernes , par  le  P. 
ManESTRiER.  Tans*  S6S3,  lo<i3. 

10876  La  danse  aifrienne  et  moderne,  ou  traité  de 
la  danse , par  Cahusac.  La  //ofe,  1786  « 8 tom. 
pet.  in-ia. 

10S7S  Lettres  et  entretiens  sur  la  danse  ancienne, 
moderne,  reliRieiise,  d«fle  et  théâtrale,  par 
M.  A.  Baron.  Paris,  1836,  In^.  — Voir 

10876  Dictionnaire  de  danse  (par  Cooipan).  Porfa, 
1787  (nouT.  titre,  an  x (1803),  pet.  lu-8. 

10877  II  ballarlno,  dl  Fabr.CUaoso.  Feper.,  i58i, 
ln-6. 

10S78  Trois  dialogues  de  l'exercice  de  sauter  et 
voltiger,  par  Tuccako.  Porfa,  1690,  in-6. 

toS7g  Orchésographie , par  Thoinoi  Abbeac. 
bangrrsy  1689,  in^â. 

loSSo  Nuove  invenzlont  dl  balll,  dl  Ces.  Negki. 
âf/hmo,  iGoAy  in^ol. 

1088.1  Le  graile  d*  amore,  dl  Ces.  Neoai  detto  II 
Irombone.  Milano,  iOo3,  In-fol. 

10389  La  cliorégraphie,  ou  Part  de  décrire  la 
danse,  par  Feuillet  et  Desaia.  1718,  io-6.  « 

10383  Lettres  sur  les  arts  Imitateurs  et  sur  la  danse 
en  particulier,  par  Noverre.  Paris,  1807,  3 toL 
tn-8. 

10S86  Recueil  de  ptusleurs  excellents  ballets  de  ce 
temps.  Paris,  1619,  in-8.  (.\  l'art.  BEAtraoTEULX.) 

10886^  Recueil  de  mascarades,  etc.  1607,  ln-8.  « 

10885  Ballet  comique  de  la  roync,  par  Balu  de 
Beacjoteulx.  Paris,  i589,  ln-6. 

10386  Discoias  au  vray  du  ballet  dansé  par  le  rov. 
Paria,  1617,  ln-6. 

10887  Recueil  de  mascarades  et  de  jeux  de  U 
course  du  Sarrasin  faite  en  carême-prenant,  en 
présence  de  sa  majesté.  Paris,  1607,  in>ia. 

10888  Le  BaIaUT  des  aodovUles,  porté  en  guiac  de 
Momon.  iCa8,  in-8. 

10889  QuADatLLE  de  Marie- Stuart,  ij  mars  1839. 
(Paris),  gr.  iu-fol. 

10890  Guipuicoaco  dantxa por  J.  Ignacio  de 

IzTUCTA.  5oj|  Sebastien,  18364 


5.  Chasges  et  Pfiches. 


((>■  Mumlt  fem«r  d»  c«tt«  cUite  an  det  AppMdlcM 
de  l'Hlttoirt  MliantU.) 

A.  Introduction,  Dictionnaires,  Traités  généraux. 


loSgi  Orlgen  y dignedad  de  la  caça,  por  Juan 
Matkos.  Jfaarid,  16864  ln*6. 

1(^99  DiclionnairG  théorique  et  pratique  decbatse 
et  de  pèche  (par  DcHsIc  de  Sales).  Paris,  1789, 
3 vol.  peL  io-8.;  ou  réimpr.  sous  la  même  date, 
en  3 vol.  liM3. 

io3o3  The  sporlsman's  dlctiooary,  3d  edlL  Loiuf. , 
1785,  iii-6.  (Ig. 

lOSgâ  Dictionnaire  des  chasses,  par  BaudriUart, 
— Voir  le  ü*  9986. 


EXERCICES  GYMNASTIQIJES. 


10395  Rural  sporltf  hy  W.-B.  i^rndoHy 

i8o5,  S vol.  in-A.  fig.  (D<^ja  sous  te  Q'*  6.^34.) 

ioSo5*BrUisli  sporUinan,  liy  Sam.  MowiTT.tofir/., 
i8i*i,  111*3. 

io3o0  i:incycjo()«(lia  of  rural  kporls,hy  D.-P.  Blalnn. 

lrt-8.,  avec  près  deOno  Kravurrs 

sur  bols.* 

10396*  ^^age  d'uR  chasseur  dans  les.  dilTércmes 
partfe^u  monde,  011  revue  générale  des  chasses 
et  des  |>éches  de  tous  les  pays,  ;*Am,  i83o, 
gr.  Ifi*8.  Bg. 

io3ofi**  Muséedu  chasseur^u  collecUondé  toutes 
lePbspècc»  de  gibier  de  poil  et  de  plume  qu’on 
chasse  au  fusil,  avec  la  dsKrlplion  de  leurs 
caractères,  leurs  mœurs,  etc.,  dirigé  par  un 
cliasseur  naturaliste,  et  lilliograpfiié  d’après 
nature  par  Victor  Adam.  Parité  Laou\  i83q. 
ln*8.  fig. 

10897  Asriands,  de  venatione,  edente  Luc.  ilols> 
(Âio.  Paris,y  i6A3,  in-A. 

10398 Les  cynégétiques,  ou  traité  delà  chasse  de 
Xéaopbon,  avec  des  notes  par  J.-B.  Gall.  Pon'r, 
1801,  In-ié.  — V'oirles  n*»  i2ft7*j-73. 

10399  BelisariusAQi' AVIVA,  de  venatione  et  de  au- 
cuplo,  etc.  .Veapé/i,  1519,  in*fol. 

I oAoo  L’art  de  toutessortes  dédiasses  et  de  péche>^. 
Lyon^  1710,  ou  1730,  ou  1760,  3 vol.  in-12. 

loAoi  Phcpcs,  des  déduits  de  la  chasse.  Paris, 
In-fnl.  golh. 

10602  Le  livre  du  roy  Monts  cl  de  la  roync  Racio. 
Chambéry^  i486,  In-fol. 

10403  The  mauner  of  hawking  and  huniing,  etc., 
by^ul.  Rabsks.  In-fol. 

10404  Aviso  de  ca<;adores  y de  caça,  por  P.  Nu6es 
de  AtksdaÜo.  Alcalay  iS43,  iu-4. 

10405  Délia  caccla  Ubrl  VIII,  da  D.  Boccamazzo. 
Roma^  i548,  ln-4» 

10466  La  chasse  royale  par  Cbarles  IX.  Pmis^ 
1625, 10-8. 

10407  Llbrodc  la  mon(crla,por  Aacorc  de  Molina. 
SrviUa„  1S82,  in*foL 

10408  Jacu  viind  Weydwerck  Buch,  Frat^furt-am- 
.tf/ifn,  i582,  In-fol.  fig.  ^ 

io4og  Venatlonesferarum,’  avium,  etc.,  tlcpiclf  a 
Jo.  STMDA80.  ( intuerpia^  i58o),  in  fol.  obi. 

lOAioArtedeballesteria  ytnunterla,  por  MARn?icr. 
de  Espinar.  Vmfrfd,  i644,  ln-4. 

f04ii  indr.  Cinino,  de  venallooe,  etc.  libri  V. 
/Vmorfnf,  i653,  In-^, 

io4ia  Tboughts  upon  huiitlng,  In  a séries  of  fami- 
liartcUers  lo  a friend,  by  P.  Beckford.  London, 
1782,  pcL  ln-4. 

io4iS  Description  des  chasses  de  tontes  sortes  de 
bêtes,  par  mnirvGEa.  Augsbourgy  1729,  in-fol. 

10414  Cynegetica,  or  essays  on  s|>orling  : consis* 
ling  of  obwrvations  on  harc  huniltig,  etc.,  by 
Wil  Blanc,  to  whlch  Uadded  lbecbacc,apocni, 
by  Wl).  Somervik.  London,  1788,  ln-8.  fig. 

10415  Le  parfait  chasseur,  traité  général  de  toutes 
les  chasses,  par  M.  Auguste  De^raviers.  ParHy 
iSio,  ln-8.  fig. 

10416  The  brilish  sportsman  by  Will.*Aug. 
OsâALOiSTOs.  Landony  1792,  in-4.  fif* 

io4iO*  Traité  général  des  chasses  à courre  et  4 
tir,  orné  de  30  pL . par  une  société  de  chasseurs, 
et  dirigé  par  M.  JounUlu.  Por/i,  1822,  2 vol. 
ln-8. — Traité  des  chasses  aux  pl^cs,  supplé- 
ment au  traité  .général  -de  toutes  tes  thasses, 


par  les  auteurs  du  pécheur  français.  Paris,  1823, 
2 part.  in-8.  fig. 

B.  Vénerie  et  autres  spécialités. 

10417  l..a  vénerie  de  J.  du  Fol  illolx.  Paris,  in-fl-. 

10418  La  vénerie  royale  de  R.  de  Salkovx.  Paris. 
1665,  in-4. 

io4io  Dclle  caccic  libri  IV,  dl  Eug.  RAruoNDi. 
SapoUy  1626,  in-4. 

10420  La  vcnarla  reale,  dei  eonto  Amedeo  Castei.- 
LAMOSTC.  Tbnno,  1672,  in*foI. 

10421  Venailonis,  plscationis  et  aucupli  t>*pt;  Jo. 
Bol  depingebat.  ln-4. 

10432  Nouveau  traité  de  vénerie,  par  P.-Clém.  de 
Chappeville,  nouv.  édll.  PariSy  1700,  ln-8.  fig. 
(La  !'•  édit,  est  de  1742,  ln-8.;  de  Chappeville 
n’en  a été  que  l’éditeur,  et  dans  sa  préface  il 
en  a nommé  l’auteur,  Ant.  Gaffet,  sieur  de  la 
Brlfardière.) 

10423  Traité  de  vénerie,  par  d'YAi’viLLE.  PariSy 
1788, ln-4. 

10434  Traité  de  vénerie  et  de  chasse,  (parGoury 
de  Champgrand).  PariSy  1769,  ln-4.;  ou  avec  un 
nouv.  titre  daté  de  1776,  et  le  nom  de  l'auteur. 

10425  Essai  de  vénerie,  ou  Part  du  valet  de  limieé, 
3*  édit,  augmentée  par  Lecoute  Desgraviers. 
PariSy  1810,  in-8. 

10426  Nouvelle  vénerie  normande,  ou  essai  sur  la 
chasse  du  lièvre,  du  cerf,  du  chevreuil,  du  san- 
glier, etc.,  par  Edm.  Le  Masson.  Avranches, 
i84i,  ln-8. 

10427  M.'A.  Blosdi  libcllus  de  canibus  et  vena- 
lione.  Rom(ty  i544,  in-4. 

10426  Discours  de  l’antagonlcdu  chien  et  du  lièvre, 
par  J.  du  Bec.  iSqS,  ln-8. 

10420  Traité  des  chiens  de  chasse...  par  M.  Rous- 
selon.  Pons,  1837,  ln-8.  fig. — Voir  lesn*»  5707-9. 

10430  L'école  de  la  chasse  aux  chiens  courants, 

par  Le  Verrica  de  la  Coplerie.  Rouen  17O3 
2 vol.  ln-8.  ^ 

10431  La  Chasse  au  fusil,  avec  un  supplément  (par 
Magné  de  Marollcs).  PariSy  1788^1,  ou  nouv. 
édit  augmentée,  i830,  in-8.  fig. 

10432  Traité  sur  Part  de  chasser  avec  le  chien 
courant,  par  Boisrot  de  Lacour.  Clermonfy  1808, 
in-8. 

10433  The  Sportsman's  cabinet,  Lmidoit,  i8o3, 

2 vol.  ln-4.  fig. 

10434  Le  chasseur  au  chleu  d'arrêt,  contenant  les 
habitudes,  les  ruses  du  gibicr..V,  par  K.  Btaze, 

- 2*  édition.  1837,  in-8. 

10435  Le  chasseur  au  chien  courant,  par  le  même. 
i838,  2 vol.  in-8. 

10436  National  sports  of  Great-Britain , by  H. 
Alken.  LondoHy  1821,  In-fol. 

10437  — sporting  skelchcs,  by  tlie  sanie.  London, 
1827,  gr.  ln-4. 

10437* Sporting  anecdotes,  by  Picrce  Egan.  Lond.y 
1823,  gr.  ln-8.  fig. 

10438  Art  of  dcer-slalkhig,  by  W.  ScHoeiw  Edinb.y 
«Mg,  gr.  ln-8.  fig. 

10439  meutlect  vénerie  pour  le  chevreuil,  par 
Jean  de  Ligneville.  AVinry,  i655,  Iu-4. 

10440  Nouvelle  Inwntioiwde  chasse  pour  prendre 
les  loups,  par  L.  Gruau.  Por/s,  i6i3,  pet  iu-8. 
(Pour  la  chasse  du  loup,  de  J.  Clamorgan,  voyes 
Liger.) 
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loUho*  Oriental  fidd  «port.  — Vojei  lo  o*  M33. 
loâAi  Kl'scs  innocentes  dans  )e<Cqiielies  on  voit 
comment  on  prend  les  oiseaux  passatters,  etc. 
Paris^  iG68,  in-4. 

loAAa  Amusements  de  la  campagne,  ou  nuutcllcs 
ruses  innocentes,  par  Ltciui.  Parité  >11 

1753,  9 vol.  in>12. 

ioAÂS  Aai^euBxs  de  ta  chasse  et  «le  la  p6clic, 
3*  édition.  Amstfrdamy  1*83,  9 vol.  lo*t9,  flg. 

Les  ruses  du  l>raconnagc  mises  à découvert, 
par  L.  Labruyère.  1771,  in-i9. 

loAAA*  Traité  dis  chasses  aux  pièges,  par  Kresz. 

Paris^  i$9g,  9 vol.  in-8.  lig. 

10AA5  Aviccptologie  française,  ou  traité  général 
de  toutes  les  nisi's  dont  on  |ieut  se  senlr  pour 
prendre  les  oiseaux,  etc.,  par  H.  (Riilliard), 
édit.,  augmentée  par  J.-C.  Kresa  et  J.  Cussac. 
Porii,  1891  (aussi  i830),  in-i9,ÜK.  (La  i**édit.. 
de  1778,  ne  porte  |>as  le  nom  de  i’auteur.) 

10846  Traité  de  la  chasse  aux  oiseaux.  F«r(s, 
Audott  1818,  in-19,  ftg.  (NouveRe  édition  de 
l'ouvrage  de  liuUiard,  avec  des  augmentation^.) 
1088Ô*  Méthodes  sûres  et  faciles  pour  prendre  les 
animaux  nuisibles,  par  Ruc'lioz,  S*  édit  Parité 
178A,  ou  (litre  renonveié)  1786,  In-i9. 

10887  Le  chasseur  aux  Otet»,  ou  la  c1ias.se  des 
dames,  contenant  les  habitudes,  les  ruses  des 
petits  oiseaux,  etc.,  par  E.  Blazc.  Pnria,  i83o, 
ln-8.  fig. 

G.  Fauconnerie. 

10488  Rri  accipitraris  scriploros.  Paris. , 1 61 9,in-8. 
10889  R^liqtia  librorum  Fninmint  H de  arte  vc- 
naiidl  cuin  avibus.  LiMi(r,  17H8,  9 part.  in>8. 
io85oFalknerUL‘c,bcsteliendtudre)  uiigedrticlacii 

Werki-n  ûberdie  Faiknercy ans  déni  lurki> 

schcnundgrlechlachcnverdenschl  und  berau^. 
von  IlAiiMRB*RiBG8Tai.i..  flYcM,  i88o,  gr.  in*8. 
lOAût  livre  de  l'art  de  faniconnerie,  parGuill. 

Tardif.  Paris^  in-fol. 

10859  l.a  faulcoiiiu‘1^  de  J.  de  FRAsenrfencs. 

10853  Libre  di  Feilerico  Giorgi  del  modo  di  co> 
nosccre  1 buoni  falconi,  astori,  c spanicH,  di 
. farli,di  govemarli  e dl  roedicarU.fïne^ia,  i508, 
pel.  in-^. 

10858 Tre  übri  degli  uccelli  di  rapina,di  Francesco 
Sforzino  da  Garcano,  con  un  trailato  de’  cani, 
del  medesimo.  Pinegia^  i568  , ovvero  i585, 
pet.  in-8. 

(0«  deax  onrrtfirt  w>  treoTfot  ordkotlremrRt  réoni»;  le 
premier  ■ etS  iaiprlmt»  iTaborrl  à yenUe,  ISI7.  ia-S.,  et  reimpr. 

« IHAS,  in-lt;  le  «econd , A IfiBS,  pet.  in>R.,  et 

A Jfiton,  VM,  in  is. 

10858*  Libro  de  celrerla  de  caca  de  açor....,  ptir 
1).  Fcdr.  de  Çisiga.  .Vofniiumcdi,  i303,  in«8. 

10855  The  booke  of  faulconrie,  with  the  noble 
art  of  vénerie,  by  Geor.  Tcebbrvux.  London , 
1611,  *i  tom.  en  1 vol.  in>8« 

10856  L’autoursorle  de  P.  de  Gomvcr.  Chaalons^ 
i5g8,  ln'*8. 

1085?  l>a  faulconnerie  de  Charles  d’.\Rcr»iA  de 
Câpre,  scigneurd'E-sparon,  divisée  en  dix  parties 
(avec  la  (aulcunnerlc^lii  rtil,  discours  de  chas.se 
et  lettres  de  Phlloierax  à Pbllofalco).  Paris^ 
1697,  in-4. 

10458  La  fauconnerie  de  Fr.  do  SsixT-AotJtnie^ 
sieur  de  La  nciiautiie.  Paris^  tOip,  in*8> 

10858*  Arte  de  caia  d<*  alianerla,  pur  D.  Fer- 
nandez FpnneiRA.  Usbon,  161G,  in-8. 


ET  AUTS.  * 

inûYg  I.C  iiiirorr  de  fauconnerie,  par  P.  Harmoiu. 
Pana,  lOuo,  ou  i635,  in-8. 

108C0  liC  véritable  fauconnier  (|>arC.  de  Morab). 
Par/i,  iG83,  in-i9. 

D.  Pèches  niariUme.s,  et  aufirs. 

10860*  HMsire  générale  des  pèches  «tteicnnes  çt 
modernes  dans  les  mers  cl  les  fleuves  des  deux 
continçiilH,  par  S. -B. -J.  .\oél.  Paria,  i8i5,  in^l. 
tome  !•'. 

108O1  Histoire  des  pèches,  des  découveries  et  des 
établivsi-nicnls  des  llullaiidais  dans  les  mers  du 
Nord  ; ouvrage  tratluit  du  hollandais,  enrichi  de 
notes,  etc.,  par  Bernard  de  Reste.  ParfSy  1791. 
3 vol.  iii-8.  fig.;  ou  avec  une  nouvelle  préface 
et  un  nouveau  titre  daté  de  l’an  ix  (i8ni). 

io86'i  Traité  des  pèches,  par  Duiamcl  du  .Mon- 
ceau. Pana,  1769,  8 vol.  iivfol. 

*10869*  Dictionnaire  des  pèdies...,par  Baudrfliart. 
—Voir  le  n*  9(|36<).  • 

io863  The  complote  anglcr,  or  contemplative 
man's  récréation,  in  twn  parts;  ihc  flrsl))y  Isaac 
WvLTox,  llie  si'cnnd  by  Gh.  Coiton.... 

10I68  The  an  of  anglliig,  by  R.  Rrookes,  non 
improved  with  additions,  and  formed  Into  a 
dictionary.  London^  17O6,  or  1781,  or  1785, 
In- 19,  fig* 

1086.»  Traité  de  la  pèche,  par  Buclioz.  Pon>, 
1786,10-19. 

10866  A concise  ircailse  of  the  .art  of  angllng,  by 
Th.  Best,  8'^edUloii.  London^  1798,  In-in.flR. 

10867  Le  pécheur  français,  par  Krosx.  Pan'#, 
1818,  (aussi  i83o),  in-19,  fig. 

iO'i68Tableau.historlquedcla  pèche  de  la  lialelne, 
par  S.-R.-J.  Noël.  Paris.,  an  viii  (1800),  gr.  ln-8. 

10869  Dicrionarlo  historiro  de  lus  actes  do  la  pesca 
nariniial,  porSafiez  Rcolart.  Madrid^  1701*Ç|5, 
5 vol.  in-8. 


X.  JEL’X  DIVERS. 

>* 

(Voyci  k»  n.  UUR,  80S7  et  <9079  et  SHar) 


10870  Remedio  de  jugadorcs,  |>or  P.  de  CoRAimt- 
BiAS.  Burgos^  i5iq,  In-8. 

10871  Le  mépris  cl  coiiienincment  do  lot»  les 
jeux  du  sort,  par  01.  (iocyx.  Par»#,  i55o,  ln-«. 

10879  Jeux  mathématiques  et  jeux  familiers  (partie 
de  l'encyrlopédlc  niéthodiqué).  Par/#,  9 vol. 
ln-8. — Voy.  le  n"  8087. 

10873  L'académie  des  jeux.  Amsterdam,  1786,  ou 
l.gon,  1806,  S vol.  io-i9. 

10878  Cinquante  jeux  divers,  invenléa  par  Riinv- 
GHicn.  Lyon,  i555,  in-8. 

10875  Subtiles  et  plaisantes  inventions,  contenant 
plusieurs  Jeux,  parJ.  Prévost.  Lyon,  158.8,10-^ 

10876  I.C  passe-temps  de  la  fortune  des  dez , par 
latir.  L’E-sprit.  Lyon,  1 583,tn-8. — Voy.  Spirito. 

10877  Le  triomphe  du  berlan,  p8r  J.  Pebracvc. 
Paris.,  iS85,  ln-8. 

10878  Advertishrurrt  aniidol  et  remede  contre 
les  ptperics  des  pipeurs.  1 588,  pet.  in-8. 

10879  Mort  aux  pipeurs,  oti  sont  contenues 
les  tromperies  et  pip<Ti>'s  du  jeu.  Paris,  1G06, 
In-19. 


• * • * JEU\  DiVEliS. 

io/kto»GUi06iii  di  urte  8itlliâ»tmL..^üaii  lu  1uri‘ 
tfr  il  CAHU£iiiE«r^ 

les  U**  3^33  et  s»h.  ^ • 

*1048^  UBr»'  paFtitl»  dcl  jMdftrUs,  pur 

PrrV|rr.jfT.  ii»-4. 

|048i  I\c|Airinn  d<*  atnur<’H,;y  ario  it^  aM'dn-it, 

•por  LcC^A  fcfj«r^)|;rîi  I11-4. 

''1048'i  JLihro^-da  iin|»ararc  Ki'>''are  n A<'aQcbi,  iti 
Damiano  pori^lh>»o.  iloma^  i9l!2«  iti-ft.  f Ausm 
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* à l’atf  ici»  LiBRn.) 

104M  Libro  de  la  iiivencioii  liberal^  «r(f  d<*l 
]u»go  do  aAcdroz,  por  Kutlopei  de  S|gum. 
Jtraia,  i56i^  in-i.  4 

inM4  Thepbil0!*o|)her’si;a(ne,lBveQted1>y  \V.  F. 

Andon,  MoS,  (Article  Filco.) 

10465  Das  Sclkicii  o^r  KOnigüspielt  %0n  GuM. 
SfLEAf».  Leip:.^  in-foL  ^ 

. toùSO  II  gluoro  degli  scacclil;  da  P.  CAnnvA. 
Jiiiflflht  iti’hin-h. 

1049?  Ossenazioni  sopra  H giiioco  drgli  scarebi, 
ossid  il  gtuoco  (icgil  scacclil  lapMlo-da  U*H. 
\jo\\\^Bolognay  f)A|,  ln>roi.  • » 

1U488  ligiuoco  dccli  scacÿi.dal  comeCarloCocio. 

Torinoy  aSn\.  In3l.  * 

io48fl  Analyse  du  Jeu  des^eneps,  par  PiiiLrboc. 

io4oq>'ouv»tW  manière  de  jouer  aux  éçheca,  selon 
- la  ttélhrKic  de  Ph.  f^Émmia.  Vlrechty  1777, 
lo-ia.  • 

I04gi  La  5U|#rtorltd  au  jeu  des  échecs  mise  à la 
portée  de  tout  le  noude,  mémo  des  dames. 
6'oiNpe»,  !^ol.  ip'$.,  avec  pi.  * 
toâgg  A treaUsc  onHIio  <^me  nf  du*ss,  hy  J..J1. 
Sabsatt.  tondoHy  16*17, 

io4o3  '^ailé'théorique  et  pratique  du  jeu  des 
éclicdi,  par  une  société  ü*Éniateurs.  PariSy 
et  1786,  lp-12.  ç, 

loâgd  NMvene  '^talion  dos  parties  é)  coups 


d’é<  li^>,  cuaipris  dans  les  traités  laits  sur  ce 
jeu  par  utiè  .HocMlé  d*amalcurs  et  parPhilidor 
Pam,  i8j3,  iu-8. 

io4(j!>  Nouicau  traité  dq  jeu  |Jes  échecs,  j>ar  M. 
Llk!).  d(M^  OourduoDals.  /'m*^  18J3-3A,  a part, 
en  1 vol.  ln-8.,  avec  do  pi. 

104^  KiiÇ)ciopêdie  dés  échecs,  ou  résumé  com- 
p^tif,  eu  laldeaiix  synoptiques,  dos  meilleurs 
ouvrages  écrits  sur  cef  u,  par  A.  Atesandre. 
Pnrji,  1M7,  lu-fol.  obi. 

io4o7  'i'ar.vAS4iADAriURTA  Sbastree  : essays  on 

chesa,  adapled  U>  ihc  european  mod  of  play 

Iranslaled  from  ihc  original  sanscrit  Bombay, 
1814, in*4.  • 

io49AI^uvcaujcu  des  échecs,  ou  jeu  delà  guerre, 
inveiiiiuu  d«  Giacomettl.  Gfner,  1801,  iii-8. 

»o4oy  Traité  complet  du  jeu  de  tric-lrac,  a* édit., 
suivi  cTuu  traité  du  Jeu  de  hackgaaanon  (par 
M.  N.  Gultnnralné)|*  Parity  182a,  in-8. 

10500  Libro  dcl  juego  de  las  damas,  por  Lorenzo 
VxLLs,  t’aicHcia^  (^97,  in<A. 

10501  Libro  del  Juogo  de  las  ilamas,  por  J.-G. 
Casaibias.  zarat/ofa,  t05o,  iiH. 

io5o*j  Kssal  sur  le  ji-u  de  dames  à la  polonaise, 
par  Manoury.'%»flrfs,  1770,  ln-i*i. 

io5o3  Les  quatre  Jeux  de  dames,  polonais,  égyp- 
tien, échecs,  cl  à trois  {H'isounes,  par  Latlemant. 
UeiZy  1803,  3 vol.^n-ia,  dont  1 de  p). 

)o5<^LoJçu  pylliagorique,  dit  rythmooiacble, 
j>ar  Gl.  (k  ttotssitRC.  parle,  iWÛ,Iû-8.— Voir 

ICS  n“*  7854  et  sulv.  ^ 

io565^0ialooo  dc*glovhi  che  nelle  vegghic  sanesi 
si  usano  (K  faré,  dfï^alcrlale  Intronalo  (Glr. 
.Bargaglt).  dkna,  i57aTin-A, 

lojoâ*  Traü|iodoi  giuoco  délia  palift,  dl  messer 
Ani.  SCAix^a  Sai^.  f'ineçidy  i.'iS-Vpet  ln-6. 

io:»o6  Discorso  sopr^ll  giuoco  dcl  caldo  fiorent, 
daG.  de  Bardi.  Prmftr,  1078,  ln-4. 


BELLES -LETTRES. 


'i.?LiNGt;i.vnoi:i:. 

• * I.  Introduction.  * 

A.  Rapports  de  l’écriture  avec  le  langage. 

• • 

(Pour  rÊrrlIurc,  folr  IM  n.mAl  à 90Viv  *9400  it  SKHt;  poMr  I4 
pBieoÿnptiie  «I  U Pii>loiiuU(|ue,  voir  kt  n.  SOtSft  «I  tuiv.) 

• ' 

ioâ07  De  rinflueiM'»  de  l’écriture  sur  le  langage, 
mémoire  qui,  en  i8ab,  a partagé  le  prix  Volney 

par  A. -A.  Schleiermachor.  Itarmt(adt\ 

1835,  in-8. 

io5o8  I^lais  de  04  fenêtres,  ou  l’art  d’écrire 
toutes  les  langues  du  monde,  comme  ou  les  jiarle, 
par  de  Ria.  Pfienbourgy  1788,  iu*4. 

B.  Origine  et  foriDalion  des  langues;  Étymologies 
générales.  « 

10.510  Th.  Uiliaiidrl  de  ralione  comimifii  oinniimi 
tiiiguarum  et  litterarum comment. rij/uri,  i548, 
iii-A. 


iô5ii  Nonnulla  daiingnarum  divlsione  babyioni- 
cæ  lurris  œdlRcaioros  diüpi*lloMe  ; aiiL  ScroEuo. 
AHmrberf/ity  1720,  in-A. 

io5ia  Trésor  de  l’iiistolrc  des  langues  de  cet 
univers,  par  Cl.  Dcm.  Colognify  iGi3,  in-4. 

10513  Recherches  sur  ta  diversité  des  langues, 
eic.,  par  BuEiiKWoof».  /»or#i,  1640,  ln-8. 

10514  Traité  des  langues  étrangères,  de  leurs 
alpliabcis  et  des  chiffres,  par  Fr.  Colleiet. 

• PtiriSy  ;66o.  ln-4.  f % 

1051^  Reiulum  e mysicrlo  principium  phitologb 
' cum  lu,  <|iio  vocuni,  algnor.  et  punctor,,  cum  et 
lllorarum  niatime  ac  jinmeror,  origo,  neenon 
novuni  s|vecimen  eiv moiogicum  propalatur, 
auciore  P.  Pci.  Lrieç.’ paraorï,  lOW,  li>-8. 

. io5iG  Ljusdem  P.  Lricl  liuniana>  lingux  geoesis 
l>ari.  l,tom.  1.  Feiici.,  1C97,  in-4. 

10617  J. 'J.  Recata.  davis  convcnlcnUa  Itngua- 
ruin.  h'rüMcof.y  lOfti,  iu-8. 
io5i7*  HnsEui  synofisis  univers*  philologl*,  in 
qiia  unilaset  harmonia  linguaruiji  toliiis  orbis 
exliilicnlur.  Vor/wf».,  i74i,4n-8. 
io5i8  Sopra  ta  lingua  primUiva,  lezionu  acaü.  di 
Taszitii.  iloflia,  1742,  ln>8. 
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1(^10  Réflexions  phltosophltu^^ur  l’ailsine  tSes 
langues  (par  de  M%i  peaTU-^}.  In*i9. 

)O^E»mk  sor  l'origine  el  IjimIquUé  des  langues 
(par  J. -B.  PerriR}.  Lombrs,  lo-ia. 

10591  La  maléique  des  langues,  pJr  Pwcut. 
Pon'i.  1751,  ln-12. 

10599  f.lénicnls  prlmlllfs  des  langues,^éc<«rorts 
par  les  comparaisons  des  rAines  de  rWbreu 
a\^  celles  du  grec,  du  laiio  et  du  françols,  par 
Bergier.  Pmi*-,  17®4,  In-ia, 
io5aS  Traité  de  la  formation  mécanique 
langues, pardeDaossis.  Parla*  1705,9vol. Imn. 
loSaa  Fjsal  synthétique  sur  ri»riRfhe  et  la  forma- 
tion des  langues  (par  Co|iltkeau}.  Ptfÿa,  177A. 
ln-8. 

10595  Histoire  natlirene  de  la  pâftele,  par  Court 
de  CuBBLis.  Pari$,  177O,  I0-8. — Voir  Je  n.  Ogoft. 
ioSqO  Kemains  of  Japhet,  beltg,hl|Ri^ai^nqul- 
ries  into  the  aHinity  an(ftorHdif  orthe  «uro^an 
langnages,  by  Parsons.  LondoHy  \ In-^'  . 

10597  The  origin  of  languagfrud  natlonl... , flxcd 
byBowl.  Joues.  LondoH^  i7<A,)n-9. 

10598  Observations  fondamentah^  sur  les  langues 
anefmncs  et  modernes,  ou  péespoelos  de  l’ou- 
vrage Intitulé  la  langue  primitive  conservée; 
par  Le  Brigant.  rgrfi,  1781, 1n-4. 

io5s90f  the  orlgtn  and  pregress  of  language  (by 
James  Oumet,  Uird  Monboddo)  ; seeond  ^lUon. 
Sâinburgh^  1774^^1  ® ^ ^ 

io5So  The  dWaésions  ofPurlcy,  by  Hba^r-Toon. 

/.omlon,  1798.  9 vot.  In-/^.  y 

io33i  Origine,  Armazion^  meran^o,  ed^rmo- 
nia  degl’  idlontl,  nper*sli  Ü.-UJlj^nvas.  Cerrmi, 
1785,  iii-4. 

io5S9  Coaaidéfaüoiis  sur  la  prcnilère  formatbii 
des  langues,  par  Adam  Smith,  ffad.  de  l'adgl. 
nar  BoularU.  Porfz,  i7^,|i>-R.— autre  lrad.,p.ir 
M.  J.  MangeL  rïméw.lRoj,  ln-i9.— Voir  lOSfli. 
io5S3  Kiyniolôglschc  Forscliimgen  auf  dem  Ge> 

blett‘  der  indo-germanlscbeh  ^irachcn Rc- 

cherches  étjmologiques  dans  Je  domaine  des 
langues  iDdo-gcmianlques,  am;  des  considéra- 
tions tuirUcoilércs  sur  la  iransfonnation  dés 
sons  dans  le  sanscrit,  le  grec,  le  latin,  le  lithua- 
oteii  et  le  gothique,  par  le  Û'  Ai^t.-Fr.  Pou. 
UmtjOy  i83S,lp-8. — Voir  le V io55j. 


Gs  Grammaire  générale,  et  Mélangea  de 
Grammaire. 


io5l4  Oraüo  do  variarura  llngparum  cognitione 
uaraHda,  P.  Museuunu  auUiore.  Liftite , i5i8« 
ln-8.  f 

so535  Joh.  Passeiutii  de  litterarum  Inter  se  co- 
gnaüonc  el  fiermulaUone  liber.  Paris.  ,i6od,i  n-S. 
1O530  L’abrégé  des  aiilflces,  traKanlde  plusieurs 
ioventiuns  et  surtout  d'un  secret  pour  entendre 
quelle  langue  que  ce  soit,  par  Scip.  Geamont. 
,éix,  iGoO,  ln-8. 

\ io5S7  Janua  linguarum  reserata.a  Jo.-A.Comenio. 
/4nur.,  1O81,  in-8. 

10537*  Or<;i  rarv*$  l<^opandecteisiûn,or  an  iniro> 
durtton  lo  the  universal  language.  Loadon^ 
1053,  in-A.  * 

10538  Geor.  Oalgabso  , ars  signorum , vulgo  cha- 
racter  universallsetlingua  philosopbica.  Lond., 
1O81,  ln-8.— Voir  le  n*  ii5oo. 


BELLE^LETinES.  ' 

inSÏ,  Mélk^e  d'<Uiill«r^el  dVnMigner  k Rnm- 
.nuire  oiife  luipi»,  p»r  rapnotii  l'RcrtlMee- 
SaliiU.  cn^rédol.nnl  m^TlIflireu,  «icc 
• deug  ^ossaires,  rnii  grecc^'autr^alF 
P.-L.  Thoiiiassln.  PofiH  rll90« 

10580  PggK^A  gcamoiaflra.  BerMni 

((àriamtlrp  «I*  PanyrMl*; 

lo^lTirammRire  g<^nérale,  par  Beaviée.  Partie 


r^imjiar  la 
voL  m-9.* 
1*1771, 10-4., 

I.)  ^ a • 


1707,  9 vol,  ln-8.  m 

ojtm  UeMcspor  phllpsophiraT  Inqtiirjécoacr^ 
.nlhg*umversat  grammar,  by  Haems.  London* 
IJ71, ln-8.  * « < 

io5A3  D(  la  manière  a'apprendre  les  lingues  (par 
de  HadoDvilHATQ.  Paris,  1^8  1807,  tn|C 

10584  Traité  des  langpcs^ten  pafücullcr^e  la 
langue  Rtneaise,  par  J;  Fralu*du  TrcmMag» 
/*o^,  1703,  ot^duizfer®.,  1709,  In-i9. 

1(1885  Essai  sur  In  langues  en  général,  et^sur  la' 
dangue  française  en  nartlcuifer,  p^i* 

Paris.  Pmo.  ln-8.  ^ 

loMO 


in  tiro  parts,  by 


(V  hfni  >"-*• 

Tne  Üiébr>  of  lanmajc 
Jaifies  ByTriB.XoNd.,  nsI,  im8. 
inll87  Priiiripes  de  grttiimalrf  géante,  mis  8 1a 
portée  d(*s  enfarit8  et  propres  l^l^tr  (Hnlro- 
duction  8 l'étude  de  toutes  l^s  hngiaes,  par 
A.-L  Sihestrede  Hacy.  Pqria,  iH08,  in*i9. 
ib588  Eléments  de  graq|maire  générale,  pa^'abbé 
Slûrd.  Partie  1801,  pu  1806, 9 voLIn-S.fèl  sou«* 
lellire  de  T%À>rif  des  signes^  ou  i^roduction  é 
Péiudf  des  lançuas... 

10588*  )V.  Mllford's  Inqiflryjnio  the  prindplcs 
of  harmony  in  langogge.  iJnd.,  1808,  ln-8. 
10.589  Lé  monde  priiqjUf  analysé  par  Coogt  de 
Gebelis.  Paris,  1773,0  voL  ln-8. 
io58o  AnaleLleuder  Spraclienkunde,  vou  J.-5ev. 

Vater.  iefprif,  1890,  ln-8.  ^ 

so5.5i^7ipracblciire,3Knlwurf  au.**..  Grammaire 
prImItRe,  eaquiased'un  syviMqjde  grammaire* 
4vcc  un  coup  (fcul  particulier  Sur  les  langues 
de  la  souche  indèteutonique,  Ijp  sanscrit,  le 
persan,  les  laqgur^  pélavgienncs,  slaves  et  teii>> 
toniques,  par  Tréd.  Srhmltthenner.  Frtuufori- 
zur-fe- Ve/fl,  1896^  pet.  Ii]e8.  1 * 

10559  Nouons  élémentaires  de  lingutstlqoo*  ou 
histoire %brég^  de  la  parole  CJ  ^ l'écriture* 
par  Ch.  Nodier.  Pnrfa,  i838,  Ii«.(i9«  vol.  des 
œuvres  de  l'auteur.)  * ^ . 

10553  Vysuch  einer  Physiologie  ^ Spraebe , 
von  T)'  K.-M.  Rapp.  Stuttgarâ^  i83S*S9,  9 vol. 
ln-8. 

10558  Mé^ges  sur  les  langues,  d|alcQfes  et  patois 
( par  C^uuERT  MATVTasET  )•;.  Ptfnz,  i83i , ln-8. 


D.  Comparaison  des  langues^  Alphabets,  Gram- 
‘ maires  et  Vocabulaires  polyglottes  généraux. 

10555  Conr.  Gcssebi  Milhridates,  de  differeiiliis 
linguarum.  IVtfMri,  i555,  in-8. 
iu556  Galalogu  delle  llugue  coriosclule , opéra  dl 
IUrvas.  Cesena^  1788*  in-8.  7-  Eu  es|iagnol, 
Ifoifn'd,  i9oo„  0 vol.  in-8. 

10557  Saggio  praïUco  delle  lingue,  opéra  di  D.-L.. 

Hi.rvab.  Ctsrna,  1789,  ln-8. 
to558  Uebcrsiehl  aller  bekmmlen  Sprachen,  von 
Krid.  ApEU^RG.  Sl.'P^tcrsbourg^  i8ao,  ln-8. 
1055g  Al)a.s  ethnogeaphique  du  globe...  }>ar  AUr. 
Bauu.  Paris,  i8j0,  iD-fol. 
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ioôâp^ebcrUleVcrsclilèdenliclidc8mcn5chIk:^n  i<5579  Verulclcliciule  Granimaük  des  Saïukrit, 
Sjiraclibaiic»....  »oii  U . \pii  |jiMaoL*T.  Btrfïn^  ' Eciid,  Grlcclrt»chcii,LaicUiIschcn,clc,,  voii  Fr. 
;S3G,  in-4<  ^ .Bopp.  &T/in,  part.  ln>A. 

i($ai  Haroftinic  éiyroolo|i(|be  d«  lan^a,  ^ar  wMo  GièmmaUcs  quadrilloguis  parUlloncs,  au> 

Mt.^iciuaT.  iGiO,dn-ft  * , Uiore  Jo.  Daos.i^n.  lo-4. 

lOMi  syjigjosse  oderTiMndsau  dcr  Sprachfors-  io58f  Ambr.^ALEPi^i  dlcilonârium  oclollnjçue.  ' 


^imi;...SyiiglosaefOu  principes d«  la  recherclic 
Oc  roriglye  d#  Juii«Fabcr.*Aar/i* 

nUtk^  rf^Mtn^  i8Q0f  pci.  A-8.  l\  rc|)oilcr  apr^ 


le  D*  io^3iO  - " a " 

IO50S  Dei%irflo«e  Rfth(fcrUg«n^.  Justification  .u-q, 

%!f  lasyngiosse,  ouaadoce^crm/tWiff.Karls-  to384  Joli.  Mi?iBR.uductorln)inguas  XI. 


io58a  lladr.Jbnii  nomenclaloroctolinguls omnium 
reruin  propria  uomine  continens.  AHtufrpiœ^ 
i567,^u  i5^,  în-8. 

10583  II.Mkciseu  Uiesaurus  polygloitus.Fyoïieo/.. 
i0o3,Ju-8, 


ruhe,  Rraun,  I8a8«  in>8.  (35  pp.), 

10543  Prii^ipes  de  l’étude  comparadre  des  lan- 
gu«i,  par  le  baron  de  Mé^n  ; siÿis  d'obser- 
vations sur  les  racines  de^angucs  sénritlques, 
par  .M.  Klaproih.  J’orii,  SchvbMet  Tmdeloff. 
.18^8,  iii-é. 

10343  MlthfidalM  otfer  allgemëifr  SprakenkunQc, 
J.-Chr.AlB.u(u.  Zlcr/^n,i  800-17,4  >ot.in-H. 
^ io54|  TaiPiannu,  s^  de  analogla  Muguaruni 
Hbelius.  rienmr,  i8^-s3.  3 pari.  la-3.  nbl. 
^9#7  A^iiabcta  cl  ctili'actercs  in  arc  eflictl  a J.- 
THiet  J.-fsç.  fê  Bar.  Francof.^  i590«  !n-^. 
1034%  Andr.  ttci.Lr.ny  alphabeu  ac  dlvcr- 
sa^^linguanim  pege  scptuagiulaf?  BtroUniy 

10349  Ed.  Fbt's  panlogri^hli,  coittalningjccaraie 
copies  oI«  ail  the  known  alphabets.  UmAon^ 

1 799y  l».8. 

10370L1HGUA11C11  lolius  orblsvocabulanh.  Petràp.y 
17^.4  vol.  in-3.  * * 

10374  V^aboiario  pollglottOy  da  D.-U  IIeuvas. 
•c'cjjjw,  1787,  ln-3. 

io37^>Wr(er-saiiimlimgcn  aus  Sprachen 
elniger  >'OIker  dA  osüiclieu  Aslcns  und  dcr 
Xordnrcst-Kûstc  ton  AimrikaWckannt  gcmacht 
von  A.‘J».voi» Katr8KNSTens/£ni'n(-/Vtp*s^OMr]7, 
i8i3yin-3.  *■ 

y>37S  Besearchfs  lato  lbc«origln  and  nlfiiiff^  of 
the  principal  laMagcs  of  and  Eufbpa,  by 
vans.isPNffEDY.ttoNdefiy  iSaS,  ln-3. — Voir  les 
n**4Q333y  10389-gD.  « 

10573  'liblraux  syntwtk|iiA  des  mots  similaires 
qui  se  trouTcnt  dans  les  tangues  pers^o,  ians- 
kfitcvgrMque.  latlney  mœsofothhiue,  nladdaise, 
suéoguittquc^etc.;  précédés  d'une  grammaire 
apaittique  du  oersany  <#.,  ^lar  Lq  (MIcur. 
/rydr  Cl  Parif  (Ilia),  In-J  » 

IUS75  Veggleicbunestaretn  dcr  eurap«ischcii 
Sflimm'Sprachon..T  Tableaux  rbmpiraUfs  des 
langnes-mèrcs  de  l’Europe  et  de  ccll«%  de  l’.AsIe 
méridionale  et  occldoiiaie.  R.-K.  Rasky  sur  la 
classe  des*  langues  ^race<y  trad.  du  danois  ; 
r.rqmmalrc  albanaisOy  d'après  Fr.-Mar.  dei^onec; 
fframmatre  géerglcahe,  d'aprèsMaggiOyGlial  et 
Firalow,  publ.  |>ar  Valer;  et  grammaire 
galiquCy  parChr.-M^.  Ahlwardt.y/n/ér,  Rungn^ 

, ténu,  ln-8. 

]o3tC  Thesel  Amb.  ALBoncRltit  fntroduAlo  In 
chaldaicam  Itnguam  et  X alias  finguat.  Papia , 
133g,  in>3- 

10377  Oiienlallsch-und  occideirtvlischer  Sprtch- 
meis(er,von  Bef4.Saii’t.ni;l.c/p;ÿ(ry  i736yln-8. 
(Foar  lei  édit.  d«  l’Oraitotrd«nlBicftleoolfflou«,  voy.  tSI.) 

10378  HarniOflia  llnguarum  quatuor  rardioallum; 
hcbraicæ,  grxcaî  y latine  et  germanlcv,  aulbore 
Geor.  Crucigero.  Fyanro/Wrr/y  i4i4,  in-fol. 


1817,  in-foi. 

10583  WesENACEfiy  hexaglottou  geuiinum. 

fYm/elifor.y  1760,  a fol.  ln-3. 

2-  Langues  européennes  ancienne^  et 
modernes. 

A.  UUloirCy  Origines  y Dicüonnaires  polyglottes. 

io380  Hlstory  of  the  curopean  langiiagea. y by 

•Alex.  MiBRiT.  FUnb.y  i8a3ya  vol.  ln-8. 

1<0387  clef  des  languesy  ou  abst  rvatlont  sur 
*rorlgine  et  la  (prmatlon  des  principales  langu^'S 
qu’on  parle  et  qu’on  écrit  en  Europe»  par  Cb. 
Denlna.  Berlin^  i8o3y  3 voi.  ln-8. 

10388  L'eber  den  ürsprung  und  die  verschiede- 
i^dgc  >ÿrwandtachaft  der  curopgeUdico  Spra- 
cnen...  Sor  l’orig^e  et  les  ditersof  affinité  des 
langues  curopéennesy  ntr  Chr.-Golil.  Amdi; 
puW.  p|r  Jph.-Ludw.  Klulier.  francf.,  Bronner^ 
1814,  ln-8. d’ouvrage  est  terminé  par  un  aperçu 
comparatif  en  noo  langues.) 
io38n  Sieph.  Wnpréit's  spenlinen  of  Uie  coofor- 
•lly  of  tlie  curonean  languagcswitii  the  oriental 
langages.  lAtmiony  i8o9y  in^. 
io3ga  RarailHe  des  langues  de  rEtirope  et  de 
Unde,  pfr  F.-G.  EicnHorr.  PàrU^  i834y  ln-4. 
loagi  Philosophicli-kriUscbe  vcrgicichung  und 
wûrdigdng  von  Vleraehn  Sllern  und  neoerm 
Spracben  EuropenSy  nimentlich  1 der  Grlechi- 
srboHy  Lateiuischen*  lUlienhchm,  Spanisehen, 
Portiiglasdicn  , FraneOsIschcii  y Englischw  , 
uei^heoy  Hollândhcbcu,  DïnlKhen,  Scliwe- 
disctthyPblnischenyRussischeo.Uilhuanlscben , 
von  Bern.  de  Jenlsh.  Berlin^  I7g4,  in-8. 
io5ga  Slglsm.  Gclenii  lexicon  syniphonum  quo 
quatuor  llnguarum  Europ»  familfarium  concor- 
dia  conponantiaquc.Jndicalur.  BatiL^  >337,  ln-3. 
io3g3  Dictionxaibe  des  huicl  langaiges....  Paris^ 
l330y^n-l4. 

I03g3*  Faust!  Vebantii  dlrtionarium  qulnque  Eu- 
ropÆ  llnguarum.  fenetfis^  i3g3y  in-3. 
iu3g3  P.  LoDKaBCJiEiii  dk-lionariuin  septero  dlver- 
sarum  llnguarum.  t*ragay  i4o3y  ln-4. 
io3g3*^JAf(DA  llnguarum  quadrlHoguis.  £.<mdmiy 
i4ijy  in-3. 

B.  Langue*  étrusque,  etc. 

io5p5  Délia  llngui  de’  priml  abllatori  d*  Ilalia, 
opéra  dl  Scan.  Bardctti.  Modena^  1779,  ln-3. 
io5j^  Alphabeluai  veterum  Etruscorum  (edldlt 
J.-Chr.  Amadullus).  Romtt^  1771,  ln-8. 

10347  Saggio  di  liiigua  eirusca  e dl  aitre  anllcbc 
d’ lulia  (da  Lamxi).  Romû^  178g,  3 vol.  ln-8. 


•D 
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uKLi.BS-u:rruts 


io5o7*  Un^uæ  s|>«clmcn  slngulare,  cum 
nolls  Jo.-n.  Passrhu.  Rottur^  177^«  Irv/ol. 
io5o8  De  Hngua  sabina  (de  singuUrum  üieraruiu 
apud  Sabinoa  rdiione;  de  Ungiiagrsra  etuhina, 
ctr.),  scripsU  Jac.  Henop,  pra*r«lu8  est  F.  (Jro- 
(efend.  Ufinovertr^  iS37,lii'S. 
io5p9  G. -F.  Grolefend,  rudlmenta  llngu.T  ombiicc 
ex  InscripUonibus  anllquls  eiiodata.  /Jaunftr., 
Jfahn^  i83f»-So,  In-a.,  parUculæ  1— VIIi. 

G langue  grecque  aiiclenoi 

a.  latrodoruon  « 

10600  G.  Birtok,  hlstorla  lingua*  graca*.  Londini^ 
1W7,  pci.  In-ft. 

10601  ÔcERii  gra^ca  et  lalitui  lingua  bebraizafttes. 
Feuftiïa,  i7®4»  In-*- 

loCoQ  H.  Stephaxi  dialogua  de  græcae  lInguK  slu- 
dtia.  1687,  in-a.  (Article  EsTraiKiu) 

10603  Ejusdem  parallpometia  grammauca  gr*cjr 
Ihiguæ  inslHutlonuni.  i55i«  )n>A. 
loOoa  EJusdem  admonitlo  de  abusu  lingiix  gr>c», 
etc.  i3C3,  in-6« 

ioOo5  De  emendanda  ratiunc  grxcc  grammaiicv 
parsprima«auctoreG>  Hcriian.  Li/’*..  179®^  I** 

h.  Traite»  g*ueraui. 

loGoO  Grammatici  græci.  Lipsia,  iR'iS,  in-H. 

10O07  TDESAiRts  coroucopiæ,  græc--.  kenetia^ 
lAudi  b>*roi. 

J0Q08  Atiwjwta  grapca«  edeiilo  Lud.  Bacbhajoc. 
Upù(T^  l8a8,  3 vol.  ln-8. — Voy.  1rs  n**  ii»38i 
et  19388. 

10O09  Tiiroi>osii  alcxandrini  grainniatira  (g«»). 
Lipsift^  1833,  in-8. 

lOÔiO  Apollorii  alex.  deconatrucl.  Mb.  lV\gr. 
10611  Dosithei  maglsirlinterprelarnciuorum  liber 
terüus.  Bontut^  i83s«  ln-i3. 

•loOii*  Grammaire  de  Dsntade  Thrare,  eu  grec, 
en  arménien  et  en  français.  Paris^  i830,  in^H. 

10613  Cbrtsoloræ  erotoinata. 

loCiS  GcARni  eroiemaia.  gr.  Rh^gii^  1^1,  in-^ 

10614  Lascar»  grammalica  grieca. 

lOC  1 3 Theod.  Gau,  InIroducUvs  gramm.it.  Ub.  IV. 
1061G  Commentaire  sur  le  quatrième  livre  de 
Théod.  Gaza,en  grec, par  NéoniYTR.  J?uc/uirrat, 
1768,  tiHfol. 

10017  Demetrii  Cbalcondyla  rrotemala,  grâce. 
.Vfdiolâju  (1698),  in-fni. 

10018  Irbari  [BolzaniP  instituünnes  grxcegrani- 
matiez,  yeneiiity  1/I97,  ta-4. 

10019  Aldl  MAXtrui  rom.  grammaticz  InstUulio- 
nes  gravez.  f'rncttVa,  1 âi3,  in-4. 

10O30  Brevi.saima  hiiroductlo  ad  lUcras  grzeas. 

(yenriiiSy  AUlut)^  làud,  In*i6. 
loO^i  FinrcxTALC  introductorliim In  lücomagrz- 
canicum.  ErphonU^y  i3oi,  in-4. 

10633  Nie.  Mabescalci  tiiurii  orthographia  et 
opuscula  varia.  ErphorditCy  l5oi,in-4. 

10633  n.  Croci  instiiutioncs  In  rmiiinenta  grzea. 

Cotoniffy  |5'’0,  ln*>4. 

10614  Haür.  Ankrotii  comp(‘iidiiim  grzez  gram- 
matiez.  Lor<infi,  ]53o,  iii-4. 

10625  Saxcti  Pagnini  i.s.'igogæ  pars  prima  et  pars 
sceiinda  : cum  dlclionario  ad  linguam  grzeam 
capcasendani.  ^Dcnioni,  i525,  3 vol.  ln-4- 


ioQ«66yniasisgi  afca.autoreGuxTERioajaleyigçû. 
Aarfa.,  l%37,  Ii^.  ^ , * 

10(^7  Ft^VanGAiu,  dç  gra^  linguz  grammaticz 
gnrdhus  Y.  fZrf«.,'i3â7,  ln-8.  . 

iow8  Malt.  Cactir  grammaUct  grzea.  Basiliky 
i508,  in^ 

10639  Mc.*^CIeoardl  insütutlooes  ac  meditatioüs 
in  grzeam  Bngualb.  czm  sebdilis  cl 
AotcsilMiil,  et,c.  tS6i,  hi*4. 

10630  P.*do.'  NerdlRsti  gr*iiBnai)iça  Unguz  grzez. 
BarcinoHêy  ^89,  peu  In^K  * ^ ^ 

10631  Grzez^ngito  brevAirlupi  * auclorc  Adt 
IjtcBRoaou.  nuétiy  1636,  pet.  tn-8. 

10633  Pbil.^CATTiCRt  gaxophylaciuiM  grzcoiD. 
paris.y  \é^^y  In-V* 

10638  N^'vcLixmétllOde  pour  apprends  la  langue 
grectfir^  ( pv  OC  Lancelot). «PariA,  1754,  in^ 

10634  Jac.  WcLLUii  grammalica  gneca,  cualajit> 
rdadverslonibul  Jo.>Fr.^FleclierL  Liptitty  1781, 

5 ¥ol.  in-:®.  * , -r  ‘ | •* 

10635  Jo.«Ur.  Stnicbtn^eri  rudlm^^Ucb^t^  , 
grzez  adzystema  analdîza  Tib.  Hmsterbusio  ' 
primum  Inventz,  ellinxn  et  paaaim  emendgirll 
Kvp(,  Sdiodius.  Zutph.y  i7844Jugo. 

10636  Au^Matthiz,  AustOhrlfell  grlecbScbe 
GiUmmSite.  Leipz.y  1835^7, ivqL  ln-8.(Pour 
les  traductions,  voy.  la  fi.  S33  Uc  notre  9*  v<d.) 

10687  Méthode  pour  étddier  la  langue  grecque, 
l>ar  J. -U  Bumouf.  roria,  i84S,  in-8.  (lUimpr. 
presque  tons  les  ans.) 

106SR  Au^irliclie  gricqblsche  Spraehlehre,  von 
Ph.>C|^  BtrmiA5x?  BftlfRy  1819-37^*  édit.., 
i83o*39K  8 ^m.  en* s vul.  In-é.  ' ^ 

1OG40  Griechwhc  grammatHt  Vorxuegllçtf  des 
lll)mcri^^;dMI|  dlahrklcs,  von  Fiied.  *(HicasCR. 
iwro,  ln-8.  « 

iot)4i  Paratipomtta  gPkmrnatlcz  grzez,  scilpsil 
Chr.rAug.  Lobecb.  Liptià^  1887,  ln>8.  de  i3el 
633  m>: 

10693  «cor.  Pasoris  grammalica  grzea  Norl  Tes* 
(aniemi.  Croninû(t'Fritiùri\  i65&i  I11-8. 

10643  lairoducUon  à la  langue  gficque,  pafBonai. 
GtftAiDEAL.  La  lioffulley  1731,5  part.  in-i3« 

10644  Corso  dl  letimitura  greca,  dl  Cqsarotü. 
Eirenzfy  180O,  3 vol.  In^ba  In-in. 

10645  HaZio.xaus  rgminiscenüa  per  grzcareruiD 
Signa  üepicia.  tw^.-lhi/avor., 7709,ln-9.(P<ui 
se  placer  vers  Je  9040.} 


10646  Syllogc  scHplorutn  qui  de  Unguz  grzez 
proniiiiciailonc  comment,  rellquerunt,  cdcnie 
Sig.  Havcrcampo.  l.ugd.-Ba(.y  nSg,  3 vol.lo^ 

10647  Job.-Bod.  Wcistenil  pro  grzea  et  geimioa 

Unguz  grzee  pronunciationc oratlones 

apolngeikz;  quibus  adjeetz  sunt  quzdammis* 
relia , odltlo  socunda.  Ba$ilf(r  et  Amstetodami, 
1686,  ln-8. 

10G48  Gcnr.  PlaccDtini  commenlarlum  grzez  prth 
nuuciationis,  notis  in  vctercs  inscripUones  locu- 
pletalum.  RotruTy  1751,  ln>4. 

10649  Barpidosu  (IKsertalio  de  vera  AlUromn 
prniiuiiclalionc.  Momtr,  1760,  in-4. 

10650  Th.-Slan.  Vria.sii  dissiTtallo  de  lllleraruin 
gr.*rrarinii  pninmiciatione.  ffemur,  1751,  in^. 

10651  De  sont»  htteraruni  grzearum  (um  genuiob 
(iiin  adoptivis  llhrl  duo,  aiictorc  G.  Seyffarth. 
IJpsifr.  1833,  in*8. 


Digitized.bii^- 
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io0j3  De  fa  %éiiiahle  proiioiicbiloià  de  la  langue 
grcT<|ue,  i»ar  CoiisiaoUn  Icoxomob  (en  grer). 
Pétenbourg^  i83o,  ln-8. 

1O053  Payne  <KxinttT*s  analytlcnl  essay  on  (he 
• greek a)p1ial>eL  £^ftdon,  \8i3,  ln-*Â« 
ioCr>4  Cowur.ATioxES  verboru»  græconini.  Daven- 
inVr,  in-ft.  * 

io05jDevcrbi8(îra*cor»m  raedlls  commentatlones 
Ktisleri,  J.  Clerlri,  S.  Clarkil,  etc.,  ex  recens. 
Chf.  Wollc.  Uptifty  175a,  ln-8. 

!0038  Ku^tcnis,  lie  vero  usu  verborum  mediorum 
ronimquc  diiïerenüa  a verbis  acÜNls  ef  ^MssiWs. 
Vttris.y  171a,  \n-V3. 

iof»58  Mal.  OEviaiift,  dcgræcæ  Ungu»  parllcuUs. 
tipsUty  1793,  în-8. 

ro«5oM.Hoo4ir.VECN,doctrlna  parlicularutnlingu* 
nræc.T.  1760,  'i  >ol.  In-ft. 

loOfio  Pr.  VinEnis,  de  præclpids  grapc*  dlcMouIS 
idiolismis  illxdlus.  LipsiiPy  iRtia»  ln-8. 
itMPVi  Jo.-Car.  Zeunii  aniinadveritioiies  in  Fr. 

\ igerl  de  Idiotisiiils  librimi  ad  justatu  examiné 
laucein  revœata;  al)  U.  Ilooge^een.  Lugd.~pat,y 
1781,  ln-8.  . *. 

loOO-j  (k)iir.  Dînncrl  fplihclorum  Rr.Tconim  far- 
ragu  loriiplclisxiina.  I.utjduniy  1C07,  in-H. 
io6<i3  Lambcrtl  Bos  ellipses  gra^æ.  Lipsitty  1808, 
ln-8. 

ioü6à  Ang.  Cauixii  hellcnlsmus.  LMfjd.-Batavor.y 
1 700»  ln-8. 

ioT)f>j  (^1.  Salmasil  commenl.  de  hellcntsllca,  clc. 

!.uud.~natator.y  ln-8. 

joAftO  EJusdem  funus  Ungu*  bellcnlsllca».  L»gd.- 
Hntavûr.y  i6S3,  ln-8. 

10O67  Vecii^ebi  lK*nenolexla8.f»o/A<r  (1733}»  ln-8. 
U1C68  AuMoxiiis»  de  afTinium  >ocabulorum  dlITc- 
rcnlia»  græce.  l.Uf/d.-Jiatav.y  1730»  i”*4* 

101)89  Benj.  Welakov  pic««»sn>l  grxc\.  Lipsia, 
1807,  pel.  ln-8.  * 

10O70  (iRBGomis  corlnililus,  de  dlalcclls  «ber, 
gran:e.  • 

io'>7i  Grades  Ungua*  dialocll»  a Mtrli.  Maittaibc. 

llagœ-Comitvmy  1738,  ln-8. 

1007^  Fr.-Gull.  Siurxll  de  dlaleclo  maccdonica  cl 
* alexandrlna  lll>cr.  Liptia^  1808,  ln-8. 

10673  OrIgiAc  deî  ire  llluslri  dlaleUl  grec!  paro- 
goiiala  cun  ipidla  dell*  cloquio  itluMre  italiano, 
del'  Ab.  Amwico  Peyron.  TorlnOy  i83ft,  In-ft. 
ioT>7A  Do  græCT  lingus  dtali'clls,  sertpsU  Ifcnr. 
laidolph.  Alirens.  GoUingœy  1839,  ln-8,  (IJber  I, 
dedialpctis  <rn/<ci5  et  pseudœoticis.) 

10673*  V.-Bari.  Mbbc,  dlaleclologla  græca  In 
^ 4Rltelll5.  Hottochiiy  !7.‘)5,  ln-8. 

icH'>7G  Abca1)1LS,  de  accenUbus,  gr«£r>«itf‘,  1890, 
ln-8.  • 

10677  JoAXKBs  alcxaudrinus,deacccnUbus.J[.ip#i<r, 
i8a3,  ln-8. 

10O78  An  essay  ou  the  dllTercnt  nature  of  Ihc 
accent  and  quaniliy,  by  Foster.  EtonaSy  1768, 
iii-8. — Voyez  Mlsubcs. 

10679  On  itie  prosodies  of  lhe  greek  and  latin 
languages,  by  Horsley.  LondoHy  179^,  ln-8. 

10680  An  essay  on  certain  points  of  rpseiiiblancc 
boiween  ihc  ancient  atd  modem  greek»,  by 
Fred.-Syl.  Nortli.  Douglas,  ihlrd  cdlllon.  Land.y 
i8i3, ln-8. 

10681  Inlrodiicllon  lo  Ihc  wriHng  nf  greek,  by 
Huntiogfurd.  Londony  1803,  ln-8. 


tl. 

J0Ü8J  Ktiuologicun  magnum  givrcuiii. 

10684  Van  l.exNF.p^  ciymoluglcum  lingusgræœ. 

Traj.-iid-Rlttn.y  1808,  ln-8. 

10683  Vaickenaeri  observaL  ad  origines  grxcas 
inu'sUgaiida»,  clc.  i8o5,ln-8. 

— Voy.  Lcsxei». 

loiiSti  PüLUcis  «ocabiilarliini,  gr. 

10687  IIibp<h;batio?iis  Icxlcon  X uralorum,  gr. 

Lufid>~Eattttor.y  i08S','in-4. 

10O88  lUatYCiiii  dlctkmaiium,  gr. 
to68QFJuMlemglossæsacræ,gr.  Lipsiay  1775, in-8. 
loii^io  Siine  lexicon,  gr. 

m6«ji  TobH,  eniendationeain  Siildam,  etc.  fXcoif., 
1790,  ^ vol.  ln-8. 

io69'iTli.  UeixESii  observaUooesinSuiüam.  Lipi.y 
181g,  ln-8. 

10693  ZoxvR.B  cl  PhoUÎ  lexica,  gr.  UpêiWy  1808, 

3 vol.  in-4. 

Pnom  lexicon.  t.ondtniy  1833,  in-8. 
Piiti.EMoxis  lexicon  icclinologicuoi,  grxcc. 
tA>ndiniy  1813,  in-8. 

10696  Cybiu.1,  l’hiloxeiii,  clc.,  glossarla  lallno- 
grsca  et  græco-latlna.  pnri*.,  1670»  In-fol. 
J0O97CHASTOKI  lexicon  graîco-laünuiii.  Mediolani 
(i4Ro),  hi-fol. 

loGgH  DumoxABinM  grscuui  cupioslsslmum.  Venet.y 
1A97,  in-fol. 

1069g  Varlnii»PiiAvoiu?ius,  magnum  dlcUonarium. 
ItomfTy  i333,  In-fui. 

1 0700  G.  Ut  D.r.i  commun  tari  us  llugu»gr«c«e.  Pons. , 
i348,  In-fol. 

10701  Hob.  CoxsTAJimu  lexicon  graco-laünuni. 
(ienetiCy  i5g3,  in-fol. 

10703  II.  Sicpbanl  thésaurus  grarcæ  llngii«.(Artlclc 
H.  KSTtCTVBB.) 

10703  I).  Scott,  apiwndlx  ad  ihesaumm  grecs 
Htigu.'p  ab  H.  Siepiiano  conslruclum.  Londiniy 
1 743, 3 vol.  in-fol. 

10704  Jo.  ScAPi'L.c  lexicon  graeco-lallnum. 

10703  Appendlx  ad  lexicon  graco-lailnuro  Jo. 

ScAPitA.  lAmdinfy  1789,  lu-8. 

10706  S(.iiKRTrxii  lexicon  gr®co4alluura.  Lugd.^» 
BniM.y  1670,  ln-«. 

10707  G.  HoBEBtsoB,  llu^saurus  llngii*  græc*. 
Camtabrigi<ry  1O76,  ln-4. 

10708  ilEDRBia  lexicon  manualc  grxcum.  » 
1070g  II.  liooGEVBCN  diclionarium  analoglcuiu 

lingu.T  gr.Tc.-e.  CantabrigiiTy  1810,  in-4. 

10709*  Damm,  lexicon  grarcum  elymolog.  BerotiHÎy 
1705, 111-4. 

10710Tb.  Mübell,  ihcsaurusgraMaepoeseos.  In-ft. 
10711  Fr.  OsAifx,  auciarium  Icxlconini  grscorum. 
ikirmstadty  1834,  in-4. 

10713  MATnir.i  glossarla  grsca  minora.  Matqtuty 

177A,  a 'oi* 

1071S  i^RYxicBi  cclog»  iHmilnum  cl  verborum 
atticorum,  grarce.  /loiw<r,  1617»  ln-8. 

10714  Tiioma  roaglslrl  onoraasllcon,  gr. 
i3i7, ln-8. 

10715  Moeris  alllcbim  de  vodbu»  itUcif  et  hdle- 
nlcls,  gr.  0-ioniiy  171a» 

10717  .+:iD.  PoRTi  «llcilonailum  lonlcum  gr»co- 
latiniim.  Fratuofurti y i6o*,  ln-8. 

10718  f-:]usdeoi  diclionarium  doricum  gr»co-ltil- 
uum.  Prancofurtiy  1608,  ln-8. 
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10710  M.  Daii.  Pciicc.l  kticoii  \ocuio  groNrariiui 
synoM>mirarum.  Prr«d<p,  itOO«  ln-8. 

107*0  Lcxkon  lecImolOKia*  Grsrconini  rhctoric». 
rongessit  J.-C.-T.  Krnefcll.  Lipsite^  170J, 

107*1  Novus  apparalus  gr>co>laiiniis,  cum  hiler* 
protatlüne  galllca.  Paris.  ^ 1754,  lu-4. 

t07*‘i  G.  CoFiSTA?iTi?ii  Joanineiuis  dlctiunarium  IV 
hiiguaruiiif  graK*»  ÜUrrall<,  gr.vulgM  laL  cl  ilal. 
Frncr.,  1757,  * 'ol.  ln-4. 

io;a**  Dictionnaire  analyüque  et  critique  de  b 

langue  hellénique par  Aulhiiiilus  GaiI:». 

Venise  y iRoq,  S voL  In-V 

107*5  L'arche,  dictionnaire  universel  delà  langue 
grecque,  en  grec  moderne,  consiantino^ty 
iftiO,  ln>fol.  (Arücle  KIHlJTOr.) 

10724  K.-M.  Koi'uas,  IcKlcon  grscuni.  Viennœ- 
Aià^a-y  11^*0,  * tum.  en  i vol.  in*4. 

107*^  Lcssico  Itallano  c greco,  greco-franccsc  c 
rrancese-grecu.  i'eneziûy  181S,  S lol.  ln-8. 

107*3  Dictionnaire  grec  et  français,  par  M51. 
Qiiéuun  et  Tory.  PariSy  1807,  * >ol. 

107*6  Dictionnaire  grec  et  français,  par  J.Planc^; 
édition  sur  un  plan  entièrement  nouveau^ 
iiicnlée  de  plus  de  1 3ooo  articles  par  MM.  Ven- 
del  Heyl  et  Ale*.  PUlon.  PnrUy  iSA3 , gr.  iii>8. 
(La  première  édition  est  de  i^o^) 

107*7  bictlonnalre  grec-français,  composé  sur  un 
nouveau  plan , par  C.  Alexandre  ; 3*  édition, 
mo,  io-s. 

107*8  Dictionnaire  critique  grec  et  allemand,  par 
j.-G.  SciinriDCfi.  lenoy  1H05,  * voL  in-4. 

107*8*  — .Autre  j»ar  lUssow.  Uipz.y  iR30,  a 'oi. 

iihA, 

107*9  Pabkbirst's  gredt  and  cnglisli  Icxicon. 
LondoHy  i793>  ln>3. 


D.  Grec  moderne;  Langues  épiroUque  et 
albanaise. 


(Pool  le»  UngMt  «llie»,  voyfi  1rs  n.liaMct  lui*.) 


10730  J.-M.  L*s(Gti  pbllolugia  barbaro-grfca. 
Sorimb.^  i?f»7,  In-ft. 

10731  Gorotia  preliosa,  la  quai  insegna  la  Üngtia 
greca  volgare,  ec.  Venet.y  i5A3,  in-8. 

1073*  Sim.  PoRTii  grammatlca  lingus  grxc« 
vulgaris.  Paris.,  i638,  in-8. 

10733  Nouvelle  méthode  pour  apprendre  les  prin- 
cipes de  la  langue  grecque  vulgaire,  {>ar Thomas 
de  Paris.  Paris,  1709,  ln-8. 

10733  Meucardi  insiitiitiones  liogux  grxcÆvulgar. 
Roiiur,  1733,  in-3. 

10735  Anlanae  antiparii  grammatlca  grarca  v ulgarls. 
Venetiis,  1783,  In-3. 

10736  Grammaire  grecque  moderne,  par  Démé- 
trliis,  fils  de  Nie.  Darbaris  (eu  grec).  Vienne, 
1806,  in-8. 

10737  Grammaire  de  la  langue  grecque  moderne, 
par  Alhan.  Chrlstopolos  (en  grec).  Ficmir, 
i8o5,  Id-8. 

10738  Compendio  dl  grammatlca  græco-volgare, 
da  Démet.  Vanicri.  Trieste,  1799,  in-3. 

10739  Grammaire  roinaïquc  cl  macédonowla- 
chlsque,  par  Mich.-A».  Bojadschl.  Vienne,  181S, 
in-8. 

10730  Jo.  Medusii  glossarium  grxco-barbaruiii. 
Lugd.^Batavor.,  i6i3,  In-3. 


10731  (huTOPUU  cnicndallones  In  MeurSÜ  glo*«sa- 
rlunigrarcii-barbarum.  Btendalife,  1787»  In-8. 
1073*  Car.  l^r|Ue  De  Caugb,  glossarium  ad 
script,  mciln»  gr>citiüs#tuj)d.,  1688, 

■1  voL  in-fol.— Toyef  le  n*  107^.  - • 

10733  Tesoro  dellilingua  greca  vuigareed  ItaU, 
dal  I».  ALESsiodaSomavtra.  Pariffi,^^09,i  low. 
en  1 vol.  4n>3. 

10733  Ger.  Llacbi  thésaurus  qtiadrilinguU,  grscr 
vulgaris,  laünx,  liai,  et  gall.  Veuet., 

10733  Nuovo  lessico  itallano  e greco  vo^re,  con 
la  geogé|fia,  da  Spiridion  Bbudl.  Venetia,  176)* 
ovvero  Ac,  gr.  In-8. 

10736  Dictionnaire  françq|s,  gn,ctc.,  par  BasTons. 
Vienne,  1803,  a vol.  lu*3.  (ArlWe  Biwtoth.)  ♦ 

1073H  Lexicop  germanlkoB-aploromalkoiL,  Vi 
aploromalkon-gemianikon  kai  itaUkon  ; neu- 
griechisches-teiitsch-italianlsches  Wcrrlerbucb 
....  von  kari  Weiokl:  ie//irfg,i833« * toI.  la-6. 
10739  Dicüoiinalre  grec  (moderne),  russe  et  fran- 
çais, par  Ausid.  kouAt.  Moscou.,  1811,  * lom. 
on  1 v<^jft-3. 

io75A<NoPtau  dictionnaire  complet  françaü-grer 
inodcrne-allemand,  et  gre^  inoderDC-français- 
allemand,  par  J. -A. -K!  Schmidt.  Leipeic^ 
hummrr,  1837-38,  * vol.  peL  in-8.  5 thL*o  gr. 
10751  Di/ionario,  grammatlcbc  e dialoghi  perap- 
prendcrc  IL  lingue  italiana,  greca  volgare  c 
lurca,  dal  P.  Beru.  Pianzola.  Padata^^^^. 

3 part,  en  1 voL  gr.  in-8. 

1073*  Dictionnaire  grec  inodcmêet  turc,  etdk* 
liuniiaire  turc  et  grec,par  Demclr.  Aleiandrides, 
fïcitnc,  181*,  In-3.  — et  grammaire  greco- 
lurquc,  par  le  même.  181*,  in-3. 

10753  Fr.  BLAUcni  tbclkmarlum  blino-€|iirotictiin. 
Pomer,  i635,  lo-8. 

10753  Osservazloni  gramn^call  nclla  lingna  al- 
baneso,  da  Fr.-Mar.  IæcMÊ  Roma,  1716,  in-3. 

10755  Ueberdie  Sprache  der  AlbanqseroderSkipc- 
tarcn,  von  J. -K.  Xylander.  Frankf,^  i835y  to-3 

B.  Langue  latine. 

•.  lairtMlticUon  * 

10756  Val.  PaoBi  de  litteris  anliquis  opusculuai. 
Bononiie,  i386,  In-3* 

10757U  ALCuii  historlacril.  lingu>latln«,ediL3*. 
Lipsiœ,  1761,  in-8. 

10758  Uberti  Folictir  de  llnguæ  iaiinæ  usu  cl  pra«- 

umtia  llbri  très.  Rointr,  1573,  in-8.  <— 
altéra,  a L.  Mosheioi  data,  llnmb.,  livx.  t 

10759  J. -N.  Funccics,  de  origine  cl  pueritia  Ut. 
lingua*.  Marburffiy  1735,  in-3.  • 

J07G0  Idem,  de  adolcscenüa  iingux  lat.  Âfarburçi. 
17*3, in-3. 

10761  Idem,  de  virill  ciatc  lingus  laL  Marburçi. 

^ 17*8,  ln-3. 

1076*  Idem,  de  imminenli  lingue  latine  sener- 
tuie.  ibid,,  17S6,  in-3. 

10763  Idem,  de  végéta  iaünæ  lingue  seneclule- 
Ibid.,  1733,  in-3. 

107C3  Idem,  de  Inrrti  ac  decrepUa  latine  lingue 
scneriulc.  LemgovUr^  1750,  iri-3. 

10705  Idem , de  IccUoiie  auclorum  cla&sicorum. 
lemgotûr,  1735,  iii-3. 

10766 Q.-HodcratiCcosorini  (Mat.  Ainuucei)  do 
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%Ua  ^tno^  lingua 
glra. 


^LINGUISTIQBE. 
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U()iM>  paradoxa  phik>lo> 

ii^. 


10707  bc  Igifnl  Mrmonis  utigiûe  tUsaerUtIo  Pt*. 
tà  Piàl*twi  ArtiioUmiaH).  noirur. 


1K 


, 180a,  iiHt. 


?“T 


8.  Tnli^t  f^arfi 


•OTe\  Auctm»  llngui-  l«ln.T  lii  ununi  co^us 
reilacli.  S.  Gervas^^  1G03,  lii-tA. 

' fo7«9  Cramioallc*  Wlii-T-'îiurlurcGanilquI,  editi 
a l>Fru;Hl6. /ftnar.,  iGo9,Jn-iK 

10770  Coan»  granàalicoMm  latinonim  voter. 
LinKir,  i83i-^o,  fl  xol.  In-ü. 

10771  .ViA^cTA  gramniaika»  inaximam  parlen 
cdidchMilJoft.  al)KicbpufrhlL>(Slc|)l].  KiiJllchcr.> 

• yfndoboHay  i830,  ln4.  (j^s  ln-4.) 

1077a  L.<^oc.  MimiUanus  Aplleiis  niliior,  de 
orthugNphia  fragoicnta,  eic.  Oarmsuiâû\  lè-iù, 
ln-8.c  * 

10773  TerciiUus  Vabro*  de  Ungtia  la(^na. 


to7og  U-Jo.  Scopp.t  granpoattccs  Insütullone». 

.Veapo//,  i(>o8«  in-8.  \ ^ 

toOoo  Camtalwii  cuiones  bMiisüRnlgfainmaÜ 

Cl  metr^.  nom»^  i3o&  * 

10801  PütlKsu  vo5gcsigen»  graotmancQ  (^gtir«la. 

l>t«àaie^  1;^,  ln-4.  “ ^ 

loaps  Jo.  CoLETi  llbellua  do  cnnslructiono  <Wo 
p^rtlum  oraUniiis,  Lonâiniy  i3i3^t-fl 
loftqj  Uin>riiiNTA'^ramm^ccs  ad^isiliucIT^ 
JtfTcr^tB  nun  {lariim  ru^ccoda.  Camertli  ^ 

loSoATI^  Li:xtfini,rudiiacmagrfllDiatlces.  tond. 
(circa  I 

Hjuxdemde  emend^  nrticlu^  ia(^i  sci»>  ^ 

Miionis  li|^.  YL  ^ • 

1(^5  GRvmrarotinAPiifV  ad  i^nipic  citmnie  üi^  ' 
cendam  gnaimnatkcn.  Pm-isiits 
10S06  Joaa.  Dcspauleril^ratnmalici  coinmoiitarH. 

paris.^  Hoh.StepkamtSyibl’i  (IllÛno  i538),  in-fol. 
10807  Métho#tiourelic  pour  apprAür^Ics  pre- 


i077S*~»d  Ilrrtn.llVàr™Mi,-«.r,io««£ ,....  ,uiir«  païdes  du  Dt»»àmH»V  par  UC  a ^ 

ann»>nall«  Il  JSrMiAiiMt  a^*dln^  ' r»  «a  /f  . ' 1.  . . 


^pendix  II.  «tiphani.  i5«tt  lu^. 

1077^1  VEaaii  Flood  quatpSsiant. 

10775  Fou^>uai  Kestus,  dova^oruin  signifiràtltt|||^ 


F.  U.  (Loiit^COinray).  Air?5,  i08o»  in-/i. 

10808  Rcfdliiieiua  granmltlico»  et  üocen<tf  dc- 


■ -lu.  A à.  ” — ibodus tYi^r  I).  Tlinmarn  (WoUxMt  ) çasd. 

1077O  INofii-s  Mai«H^,dc  proprletate  scriaoiilllV  ^or.  pwsci^Ui,  13^7,  M.8.  * P 
\orn  UIOHEDM,  de  «te  ^ammaüca , etc.  retire  loSopCorntncii^riiisiiBcrofijmdeTwimcllauAer- 
^ ^ Qione,  MJHti.t>)iii)ERio  aulhorc. /.M/eit<r,  lifti, 

10778  PtisciAMcs,  de  ocio  {Mrtibiis  orailonis,  etc.  -<M.  — Voir  le  iie^iSÔas. 

1077»  octo  partlbii-s^oraUiÉls.  17^.  10810  Wll.^n.tKlnsi}tuti  «lïfiiciidi^aaonus 

grammallc».  tond/îit,  iTâa,  "*’ 


107K0  Pappcj  coyunentmn  Oonati,  etc.,lic- 
ccsilt arlgramin.-tiica Servïï.  Upsitr^  i8ao,  ln-8, 
10781  Fl.  Boslpalri  CuAUVii  inslituÜApes  granv 
maliot.  Ycapoli,  i5|ï;  in^.  ^ 

1078a  S.  JouAKi  qiiscopi  irs  grammalica,  pocüca, 
7t  rlie^rica.  /fo»gr,  i797f1iHfol, 

10783  Q.  HiiEMiiii  Patarmunis  ars  gramiu7|ka  se< 
cunda,  eic.P’tf»/,  iJoS,  !n-3. 

10783  ALSXAXDCR(>ailus,  vulgode  VHIa  Dcl,gra«i- 
matlca.  Ifl-fol.  » , 

10785  (fRAiiif  atiM  n^liodus  rhltmicL  Moguntié 
(Aoo),  fn-fol.  V^.  Rtetn.  t grai^atlces. 
1078C  P^om  ruaiiDcniain'ainmaüces.  - 

10787  Fr.  VERTi'Rnvs»  rudlmciiui  gramunilce». 
Fltrmtitr^  iâ8a,  àn-fol, 

10788  Jo.  SüEHTii  de  arte  graminaUca  opusculum. 
Bomtr^  i38i,  iiNfl. 

10788*  Aug.  Datri  documenta,  yeap.^  187a,  ln-3. 
10780  Omiilb.  LeoiKctRi  liber  de  octD  partibus 
oraOonis.  FewfiiYi,  1473,  IfHJ. 

10700  0ar(h.  Platoui  dialogue  de  flosculis  qui- 
busdam  liogu»  latins.  Mediotaui^  iA8iq  IM* 

10701  ÆI.'Ant.  Abbrimersis  Itlrodoctiooes  lai. 

^ SalmantieiT,  ptSi,  in^ol. 

10790  Goaroii  rcgulæ  gramroaticaics.  yenttiii^ 
1Â70,  in-4. 

10793  P^AMiifATioivcs  grammaticales  (aaciorc  Fr. 

Rholahüeilo).'71irr^aiï  (circa  i47a)f  in-4. 

10703  P.-Fr.  Nicrr,  Iffexis  grammatlca.  Fenetiis. 
i38o,  ki-3. 

10705  Christ.  Barziui  iostitutiaaes  gramroaücs. 

i3oQ,  ln-3. 

10706  Jo.-Fr.  t^LADiR  grftimaticarum  inatitallo* 
num  régula  et  camien  acliolastlcum. 

i3o8f  in-3.  (Ponr  d'autres  opuscules  de  Pylade, 
»oyci  rarUcle  Ptlada.) 

10707  PROUfroRius  parvulorum,  sivc  dericonim 
medula  griMuaiics.  Londini,  i3oOi  in4ol. 

10708  Aiül  Marith  rudimcnia  grammaUcia  latins 
llngus.  reuffiï#,  i5oiJn-3. 


1081  rl^.  Melanchlogfs ^nimaiica  Utina. Par^f., 
153WKU  1536, 10-8. 

loSig  Fr.  Sarc^  Miaorva.  liA. 

1081S  malugu^pour  apprendre  Ic^rliiclpes  de 
la  lugue  latine,  par  S.  êlr.  Langres^  iloo,  hi-3. 
(Artmlc  G1R4CLT.)  ' f 

io8i4G.-J.Vomiüs,  de  art* grammalica. 
i6Aa,  «vol.  liMl. 

io8t  5 XocvELLsmethode^Vaaiiprendre  la  langue 
laAo  (^rCK  Lanolntjr/airrt,  i76iiliÀ8. 

10810  J.  Ko,  séleciavi  de  iTngua  bûliia  observa^ 
.ilonum  llb.  W,  lAjndini^  1700,  itol.  ln-8. 

iohA  Aug.*Maf.  de  Monte,  LaÜuin.*re»lituRfin 
silc  l^na  iingiia  in  >cleram  rcstltuta  iîplcndo- 
rcni.  Am<r,  jTao,  3 xal.  in-8. 

10818  Tli.  RiddhaiIV,  InsiiuiUoiies*  grammatlcs 
latins.  Lipsim^  i8a3,'a  volaln-8. 

10810  Gramni5iffca  lat.  a J.-A.t^RsiLves  n'dacta. 
Mpfaoy  i8j8,  in-iOj 

io8ao  Cours  de  lafigue  latine , par  Lureau  de 
pol^nuaiu.«/>aifr,  1787, 5 toi.  ln-8. 

« 

1 , e.  TrtiM  «pAclaot. 

toSai  Joan.ToaTEui's,  de  orthographia  dicüonnm. 
gnm/r,  i37i«  In-fol, 

i08aiMÎASPAni!ii  pergamcnaisorlhographis  liber. 
{Péris,  13^0),  In-3.  * 

loilia  Chr.  Scarpa,  orthographia.  (i3o3),  inWl. 

io8oa*  Aldi  MarihIi  ortbographis  ratio.  Fmrfiïi, 
1566,  in-8., 

io8o3  Christ  CiLuaii  orthographia  lat  Altenb. , 
1768,  ln-8. 

io8a30sco,Volaco,  romauaqiio  eloqueniia  interlo- 
quioribqs,  dialogus  (auctore  Ù.-A.  Accuasio). 
i53i,  ln-6. 

io8a5  If.  Stephani,  expostulatio  de  iatinilalcralso 
suspecta,  etc.  1576,  ln-8.  (Article  Csneima.) 
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ioHütt  ALfiRKTL'.H^SigaQiJus),  liber  muUortiiii  &jgnl* 
licaniii.  Si.-  fiteno,  i4Sü,  lo-A. 
iot^.17  Hi'.uk  lil»er  (Je  schcoi|le  ul  tropo,  etc. 

yeitiol<mrt\à'éi^in-9i  ^ 
loSdfi  Aunoiiius  l’opina,  de  dlflerentiis  Trrbonini, 
cum  arco&v  e(*amiuLilion.  J.*F.  UckcHly  cic.; 
itfiii  lie  u»u  anibiujp  locutionis  lib.  Il,  ei  ('hriât. 

I^larii  anürbarbanis.  \rapoU^  1 7gi , *i  vol.  ln>A. 

>(>4^^*  REirms.de  an^igul^  lÉfiliiset  cuuirafli5, 

•''*  7Î«,  ln-8. 


108^9  Krlû.»Alb.  Mciickonll  obscrvaiiontM  liiuua* 
latlnap  liber. 1745,  in*9.  ^ 

. io63n  Laiir.  Vallciiaèii  elegantia  latine  llngne.  f^ri. 

^ j(W3i  PiiRtrtn  coriMcoiii.%  l'enerffa.  i4no,  Ib-M. 
ièH3a  FaraphravU , «eu  poilu»  epitime  In  »eripu 
U.  Bnvmifltielegantiar,  librf^t  llatif.Valle,etr., 
cul  addila  esi  cl  Tarrago  sordldoruin  verliortim, 
ffive  slalbiluiii  repuri^^iii  per  Cor». 

Crocuin.  l.M/roVr,  nob.  5rrp/i/ml»,n548  , \n-K 
1 okS*!)  De».  Kraswi  de  recU  latlnl  igM^<|ue  somont» 
|)roaonri.itl«ne  ; e)n^cin  dialogiiPrle^rmmu», 
»Ko  (le  opiimo  ^lere  dicendi.  ^ugd.-Bntifvor.y 

loSJA  DbBrr^urniul^alTDarunnldnii!5nuBi  lllu»- 
irûim.  i53o,  ■ 

io8^  De  cIcgaDilorl  latlnltat^  rompjfranda 
(•re.6  ielecli , gdlU  a H.  Kmuoa 
i7iî,in^.  • • 

ii»830  Doleliis,  de  Imiia^one  ciceronlaiia,  aüver- 
ms  Krasiimm.  pro  Chrbtr  Longolio.  l^dunf^ 
i.'iSS,  i(WI-  < 

10*^7  Dnieiiiÿ,  de  tmUallgni*  adttrsus  Rorldain 
S%|)inum:  eonriilaiiu^naleilictoruni  cCvaria  epi- 
grammai.1.  /.i/^uni,  45É0,  lii-4.  .* 

10838  Pr.T};cj)la  <lyli  brtie  latlnl  ,4u)|»1mb  cIcc- 
ronlnnl,  seu  cloqftentlx  romans,  etc.,  edillo 
3%^auctore  J.-C.-J^Schelleit>.  «797, 

•i  %ok  ln-8.  . 

io83rj  Horaiü  TinsÈLLüti  de  parÜculU  laUna  ora> 
llonis  Hheligs.  Rom»  ^ (398,  ln>i^ 
io84o  l.a(iysoraiionis  partkuls,,ex  i^iilcis 
^aüoidhtts Stewcchii,  Fabrl, Cesnen,  FaciKlall, 
Sanctil,  llorrkrhll,  d1lonim<pie  princif^n  pltlkv- 
logonim  de  iiHegroc«llec(ÿ...^.  perJolcIi.-Jus.- 
Costiiim  Sadium.’a/I’a^n(r,«i770,  |»et  in>8. 
108.I1  Fr.  RoBLBSiJèopla  arrenuiDq}  (Wiiniuni  ferc 
ediclionum  diflinlluin,  tam  lln|ius  lai.  quani 
eilam  hobdfits.  rompIwfi»^53d,  li><4.  * 

10843  Verlioram  lallnorum  cum  grscls  ga^irbquc 
conjunctorun  coiiuucularll  *ex^pUmU  qtiU)M!^ 
dam  «ucioaibus  Gitll.  Murclll  opera  descrlpll. 
Paris.  ^ 1.559,  ln-4.  (VUclc  Monei..) 

10844  lUrmonia  plirasium  vcrbl  faclo,  c prxstaa- 
tlssimis  latliiæ  llnguæ  aucloribus  cpllecla  a 
Siepli.  ScHoanrcR.  ftaneg.^  lOii,  ln-8. 

iü845  Guerre  granimalicalc,'par  Aiidr4  Guiimade 
Salernr,  trad.  en  français,  par  II.  H.  B.  G. 
Poilirrs^  j8ii,  in>i*i.  {La  plusnnclcnne édition 
avec  datç  i^uc  Ion  ait  de  co singulier opusAilc, 
en  latin,  est  celle  de  Crémone^  i9n,  ln-4.) 

d.  DKtIiHUlBim. 

inS40  IftiTMiBi  JiHiloris  elymologlaruiii  UbVi.  (A^g.- 
r/ndrfiVorun),  i4t>«  tn«Tol. 

10847  G.-J.  Voasii  etymologicon  Hngiiæ  latins. 
.ImafWMtaMi,  iOd$,  in>foi. 


10648  Sii'maia  lailnllaiia,  or  an  cl]||)uiogical  lal. 
^ic(innar),  by  Mc.^âL^. 

9 vol.  iii-6.  % ' - ? 

ioH4y  PapiA  vocabularniin«..W^illM.,  fq70,  fn-fo 
I08âo  Jo.  de  Ja:vua,  *catboll(oii.^Of7Wfir/fr,ÿ^i 

lolMi  NEST0Bis^)1lffiy\ii  oiiomaslicoo.  JTrd/o/iiJif, 
1583,  in^fol.  • ^ • 

loHjg  Joniaiii  Mau  lil>v  de  ucoprktaie  vcrbqraiQ  « 
priacoriini.  /ïreipo/C  i475r»n-liÿ,  às  * 

io8j3  CouniKUiiîisoyifil.  Faifj«.,îil73,  ln>fol. 

IOH54  Sai.cmom»  gtoai^  in<4bl. 
i0H35Cour.  Mriie,-repÂlorium  locabiilorut»  ea> 
’quisltomm.  /taa<7c(r  (clrca  i475),'Ii^üL 
toH.'iO  Doi.m  cominenu^riB  ^gus  latlnl.  Loffd,. 

1338,  ^ vol.  liHfoI. . ,• 

ios»7  Conimentar.  lingas  latins  Doi.cn  cpilome 
dnplok.*ilnA/Irrp,  1 1^7,  a voL  ln-8.  ^ ’ ** 

10X58  n.  SU  n|Bni  th^anid^  llngiis  lau  Rndini^ 
1734,  fh  Tn-fuW(.\r^b  Kstienkk.) 
loKSg  Nov^lliigua  et  erndiUApiqànâr  ihêsam^ 
(Tneiulaliis  a i.*U.  uHacitn.  lipsiir^  ^4o«  4 ml. 

, . .llî-foi,  I 'i  ' 

10800  Ph.  Pinn  lexlSln  rriUo^,  scu  ibcsaurus 
ladkis  lingus.  Moriiné'.^  t04^6,  lu>8. 

J(i66i  J. -Fr.  Corradlni  de  .Mlio  Icxlam’latiouia  • 
rritlcuu),«iu  qoo  npvs  laUvocr«etaUrei»scrt|>- 
mrd>u§ét  lapldlbo^ruts,  iiovs  vocum  signP- 
ttrailonnt,  lnnf\^|cs,  etc.  Fcmc/.,  17^  ih>4* 
loAAa  Toiiuv  lallnlu^  lexiciMi,aludio  FOBcrUjjii.. 
10X63  J. -F.  .NoLTrxNitflç^xirnU  latin»  Ingiis  anti> 
ItarharnÎB.  Arro/tar*,  178^,  9 vol.  ln-8.^ 

>0864  M.  Mirtimi  ævlesn  phlIologicum^^AiiuicL,  * 
1701,  Q vol.  lu-fol.^ 

1086S  U.  fabrl  fhciaurus  crutftlonls  sdiolasU&. 

* //<ij?m-Cani/k,i733,QioLUi-(bl.(^u  uioIFabcil) 
108Ü6  Synonime»  laUns^  leurs  signlficalions,  par 
GardiikDomo.vnll;  nouvelle  éiliilonrcorilitée  et 
augmentée  par  Janet.  PofJs^  181S,  ln-8. — .Autre 
édition «élngmeBléa'par^f.  Aclulnlre. 

181^,  ln-5.,  \ ‘ 

loM^.ud.DoedcrlciiFs  latcinUcbeSvmooyiue  und 
Klyiiiolugieen.  /WprfjX  i8‘j0-88,  6 voL  10^8* 
108C8  The  synonymes tbe  latin  languagc, 
alpliabctiraliy  arranged  by  J.  nill.  fdiiilKryA, 
1804,  iii*4. 

10889  pAClinKT,  iliesauni»  olllpalum  latinarain. 
Londini.  17O0,  la-8. 

10870  J.-Chr.-Th.  Krncsti  lexicon  tccUuoiogis 
lallnorum  rlt^torum.  Lipsùr^  1787«  ii^* 

10871  IL  S>*F.i3i4K»i  glo&saiium  aprhsologicum. 
/.ondi'm',  1687,  In-ful. 

10x70  ('.ar.  Dulresiie  De  Caxgk,  glossarfum  ad  * 
script,  medis  et  iiiHnis  latinitaüs,cum  snpplcm. 
D.-P.  Carpentier.  /’An'i.,  1733,  lo^vol.  IMbl. 
10873  Glossarium  manualc,  et  glotsahia  Car. 
Duflrrsne  De  Caxck,  etc. , lu  compendium  redac- 
iimi  a J.-C.  Adelung.  UaUr^-  177‘i,  8 vol.  I0-8. 
10H74  Index  ciillcus  vocum  ab  Ils  qui  latine  acrl- 
bere  relinlrilandaniJu,  auctore  JoamMarcbello. 
Uediolani^  1733, 1n^. 

>0875  Dictionnaire  de  diplomaUque,  ou  élynwlo- 
gies  des  lcrtiK'adc  la  bas.se  latinité,  par  Hontl- 
gimt.  A'ancy,  1787,  ou  Porii,  1789!,  ln-8. 

10X76  Sim.  PoBTii  dirUonarium  iaüno-grsco^iar- 
harum.  Paris.y  i835,  in-4.  -A 

10878  Ginssarium  croücuin  lingus  lailiue,  stve 
theogonls,  U'guni  cl  luorum  iiupUalium  apud 
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Kbmauos  explaiialio  nova...  auciurc  P.  P.(Pe(ro 
PierruRUi's),  l^arisHs^  i8j0,  gr.  in-H. 

10870  Dasïtt,  raüicfs.  Paris,  y 1677,  îii-8. 

loftSo  Racines  lathies^par  Vlllers.  PariSy  1777, 
jMît.  In-H.  * 

1088]  Diclinnnairc  des  racines  lailnes«  e\tiaU  dn 
monde  primitif  de  Court  do  Gclielin.  1780, 
lü*8.  • 

1088a  VocABi'LAiRE  laüti  françûis.  ^cn^.  1^87, 
In-ft. 

IOJ488  Vor.vnt  LARit  M latinis  ^llicis  cl  theulbonicls 
verbls  sAjtuni.  tyon,  iDiA,  in-i]|. 

10883*  RolTstcphani  dictlonarium  laiino  gallicum, 
i3/iO.  in-fol.  (Arlicip  Jtoh.  Estievne.) 

io8Sâ  P.  Danct,,dictiouarium  laliiio -gallicum. 
t.upduniy  1 737»  in-4. 

10885  Jac.  Facciolaü  anlmadverNlones  criltcæ  in 
prliuam  liUeram  diclionaril  lalino-gailid  P. 
Danetii.  Pntatiiy  1731,  in-8. 

10S86  Novmcs  (auctorè  Magniez).  Paris.y 
a vol.  iti-4. 

10R87  Nontean  dictionnaire  latîn*frnnçais,  par 
Fr.  NoCl.  PfriSy  i8W,  in-8. 

10888  Anl.NW*rUscnsis,  lexicon  lal.-castcllanum, 
c\c*  Salmanlic(ry  1A02,  in-fol. 

10889  Diedonario  universal  ialino-es|)aik>l , por 
M.  do  V.vuu'ena,  5*  edlc,  Madrid,  i8a0,  pci. 
in-ro). 

10H90  Hagnum  levicon  novlssimum  latlnum  et 
Insilamim,  ad  plenissimaui  scriplorum  latluo- 
mm  inlcrpiriationetn  accommodatqni,  cxcele- 
herximortiiii  t-rudiüssimorunique  pfiiiolognrnm 
iucubrationihus  dcproinptum , valde  lociipleta- 
tuiiK  correctnrrf  et  in  no^am  prorstis  formam 
redactum,  opéra  et  studio  Knimamiclls-ioscpbi 
Ferreira,  /'arfr.,  i834»  ln-4. 

10891  VocACDLAnini  latluo  tculonicum.  Allavilla, 
1467,  ln-4. 

1 089a  VocABCLAimis  rerum  (laLel  germ.  ).August{Cy 
1478,  in-fol. 

10893  J. -J.  (îesncrl  index  etymoi.'laiinilatiH,  cum 
inlerprciaitone  gcrmaidca  et  gallica.  Lipsitr, 
1749,  in-8. 

io8g4  Im.-Jo.-G<?rh.  Scheller's  usfüiirliches  und 
môglkhsl  woilslândlgps  Int.  deuLshes  Und 
doutsrli-laieinlscbesWmrlerbuch.  Leipz.y  1804- 
1805,  7 vüi.  in-8. 

10895  VocABiLORCM  griTimuIa  (latine  et  l>elg.  ). 
Anluerpitr,  i484,  ln-4. 

10898  Im.-Jos.-Ger.  SctieuFiii  icxicon  latino- 
bclgictim.  Uagœ-Comtumy  1799,  a vol.  ln-4. 

10896*  Lexicon  latino-bcigicum  novum.  a Saïu. 
PiTisco  prodltum.  noicrad.y  1771,  a vol.  ln-4. 

10896**  Ali).  Molxvr,  dictlonarium  iailno-buuga- 
rlco-græco-gi rinanicum.  Sorimberg<ty  1708, 
a vol.  In-8. 

10897  And.  J.niBRessicii.  icxicon  lallDum.  inlerpr. 
lUyrica,  geruianica  et  hiingarica  locupleUtum. 
Zayrahiœy  1742,  io-4. 

10898  G.-H.  SwDTLiK,  vocabolarium  latlno-serbf- 
ciiin.  Budtpy  17UI,  ln-8. 

1 0899  Ortüs  vocabuloruro.  (LoHdini),per  trin.  de 
tP'orde  y i5oo,  in-4.  — V<dr  aussi  au  mol 
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10900  Aimswomi,  tlicsaurus  lingu»  latin»  com- 
pendUrlus.  Londiniy  1796.  li>-4- 


F.  I^mgtics  romanes. 

s. 

10901  Grammatikdcr  Hunianibcbcn  Spraclieii,  vou 
Fr.  Üiez.  Bonn,  1 830-3»,  a vol.  fb-S.  (Langues 
wala(|uc,  Itaiienne,  espagnole,  portugaise,  pro- 
vençale et  française. )-^Volr  le  u*  3oo55. 

L Ronuii)  pro}ir«inenl  dit.  (Pour  le  (iruvençitl,  voir  lo«  u.  ll(M£ 
K tair.) 

lOtKri  Hléroents  de  la  grainniaire  de  la  langue 
romaiiuavaniraniuil,par.M.  Rayxooard.  Paris, 
181G,  iii-K.  (Partiedn  n**  13149.) 

10903  Grammaire  romane,  ou  grammaire  de  la 
langue  des  irouliaduurs,  par  M.  Raysoi'ard, 
1816,  liWi.  (Partie  du  Ii'‘i3i49.i 

10904  iniluenre  de  la  langue  romane  nisaique  sur 
les  langues  de  l'Kuropc  latine,  par  M.Raykouard. 
/»nriz,  1835,  in-8. 

1090.5  Nouveau  choix  dos  po<?slcs  originales  des 
trouliadonrs,  par  .M.  Raynoiiard  (lexique  ro- 
man).— Voir  les  11“»  i3i49  et  i3i5i. 

1090C  Dictionnaire  du  vieux  langage  fraoçois,  par 
Lacoube.  Paris,  1766,  2 t oi.  in-8. 

10907  Dir.TioRXAiRB  roman,  waton,  celtique,  clc. 
RouiUoH,  177J,  in-4. 

10908 Glossaire  de  la  langue  romane,  par  J.-B.-B. 
Rooiefort.  Paris,  1808-20,  3 vol.  in-8. 

10908*  Serments  pK-tés  à Strasbourg,  en  642,  par 
Charles- le-Ciiauve,  Louis- le -(^rtnanique  et 
leurs  arm(*es  rcspccttvbs,  cxlYails  de  Mihard, 
manuscrit  de  la  Uil)liüthè(|uo  du  rdl,  tradbifb  en 
français,  avec  des  notes  grammaticales  et  cri- 
tiques, (les  observations  sur  les  langues  romane 
et  francique,  et  un  sperimen  du  manuscrit,  par 
Jos.-Thëo.  de  Mourclii  de  Mcymi-Lanaugaric. 
Paris,  DelauHag,  i8i5,  in-8.  de  i4  et  84  pp., 
avec  une  pl.  (Cet  ouvrage  appartient  plutôt  aux 
tangues  teutnniques  qu'au  roman,  mais  nous  le 
plaçons  ici,  iwrrcque  les  serments  de  Clwrles-le- 
('.hauve  sont  regardés  comme  d'anciens  monu- 
ments de  la  langue  française. — Voirie  0"3oi  lO.) 

r.  fninvatM- 

lntr«dvetion, 

% 

10909  Histoire  de  la  langue  française,  par  Gabr. 
Ifenrl.  Paris,  1811,  a vol.  In-8. 

10910  Car.  B0VIU.1  lil>cr  de  dlfTerenlla  vulgarlum 
llnguarum  et  gallicl  sernionis  varictaie,  etc. 
Paris.,  1 538,  in-4.  —Voir  le  n*  1 1212. 

10911  Défense  de  la  langue  françnise  (par  Joach. 
du  Bellay).  Paris,  i549,  in-8. 

1091a  Le  Quintil-Horatian  sur  la  défense  et  Illus- 
tration de  la  langue  françoise,  par  Ch.  FofVTAniE. 
Lyon,  i55i,  in-8. 

10913  Projet  du  livre  intitulé  de  la  précellence  du 
langage  françois,  par  H.  Estiephc.  Paris,  157g, 
ln-8. 

10914  Défense  de  la  langue  franrolae,  par  Fr. 
Charpentier.  Paris,  167G,  In-ia. 

10915  De  l’excellence  de  la  langue  françoise,  par 
le  même.  Paris,  |683,  a vol.  In-i2. 
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10916  D«  l’uDlnTMlIlé  de  la  langue  française,  iiar 
de  Hlvarol.  Paris,  1784.  In-14. 

10917  Discours  préliminaire  du  nouveau  dicllon- 
nalre  de  la  langue  françaiæ,  par  le  même.  Parts, 

i09i8^DlMerlation  sur  les  causes  de  l'universalité 
de  la  langue  française,  traduite  de  I allemand  de 
Schwab  pari).  Hobelot.  Paris,  180},  ln-8. 

Origimet,  «t  êtgmùlogita- 

10919  Recueil  de  l’origine  de  la  langue  et  ^sie 
francoise,  par  Cl.  FaucacT.  f'orf»,  i58i, 

109QO  j.PeaioMi  dialogl  de  lingu.T  galllçe  origine, 
etc.  Peris.,  i555,  ln.8.—  Voir  10908  ,eic. 

Traité  de  la  conformUé  du  langage  françots 
a>cc  le  grec,  par  H.  rssrmssv..  Paris^  i500,lo-8. 
I0fta5  Cell-hellcnlsmea  ou  élîmologic  des  mois 
françois  Ürés  du  grec,  par  Tan'PAïu.T.  OrUans, 
i58o,  in-8.  , 

109Î4  Dictionnaire  étjmologlque  des  mots  Irançms 
dérivés  du  grec,  [wr  J.-B.  Moais.  Paris , 1809, 

lOoXuïP^ncses  de  gallica  lingtia...  «uctore  H. 

Stephano...  i38u,  in-8.  (Article  II.  'J*”®*  “L 
10940  Accoan  (F)  de  la  langue  françoise  avec  le 
latin.  Paris,  i540,  peU  ln-8.  

10947  Etymiologlcon  françois  de  1 Hétroiiolltaln. 
(J.  LF.B0S).  f’orfa,  i371,1u-8. 

10948  Trésor  des  recherches  etanlVjnltés  puloira 
ei  franroises,  par  P.  Bosel.  Paris,  >®43,  m^. 

10940  Dletionnaire  étymologliiuc  de  “ lang"* 
francoise,  par  Mtoaoc.  Paris,  1 780, 4 yol.  in-Ml. 
109S0  Dictionnaire  étymologique  de  la  langue 
française,  où  les  mots 'Sont  classés  par  famille  , 
avec  les  prlnclpauj  termes  d’arts,  de  sciences 
et  deméUers,  par  J.-B.-B.  de  IlooOEroBT.  Pans. 
i8î9,  a vol.  ln-8. 

• Troitéi  généraux  et  Mélanget. 

10033  Reclierches  sur  les  formes  grammaticales 
de  la  langue  française  cl  de  scs  dialycies  au 
i3«  siècle,  par  Gustave  Fallût,  publiées  par 
Paul  Ackormann,  et  précédées  d’une  notice  sur 
l'auteur  par  M.  Guérard.  Paris,  i83q,  ln-8. 
ioo33  Etude  sur  la  langue  française  i propos  de 
l’ouvrage  de  Gust.  Fallût,  par  Fr.  We}’.  Paris, 
i8fto,  gr.  ln-8. 

ioo3ft  LcscUrcisscmenl  de  la  langue  francoysc, 
* par  J.  Palsciuvr.  lAindr€S„  i53o,  In-fol. 

1093:.  J.StLviiiullnguam  galllcam  Isagogc.  Paria., 
i53i,  In-ft.  . , 

10036  An  InlroducUirle  for  to  lcrne  to  rede  and 
M>cakc  frenebe  trcwly  (by  G.  Dewes).  Londoti 
(i53a),  In-a.  (A  l'arüclc  Palscmvb.) 

109*7  lnni0UDCTi0!i  pour  les  eufans  rccogneue  et 
Mrrigée  a Igiuvain  lan  i538.  .fBcers,  iu4o,  ln-8. 
109*8  Le  trette  de  la  grainmere  franc-,  par  Loys 

MtioBET.  Paris,  iS.’io,  ln-4.  

109*9  Traité  de  la  grammaire  françoise  ( par  R. 

Ksticise).  Paris,  1*69,  lt>-*-„  . . ,, 

109*9*  Hypomneses  de  latina  lingua,  auctore  H. 
Stephano.  i584,  ln-8. 

10940  La  grammaire  françoise,  par  Gabr.  Mcumeb. 

.tneeri,  i5j7,  inq).  , . 

10941  Traite  pour  apprendre  a parler  françois  et 
anglols...parGahr.  MBtjBiEB./l«i'ni,i56*,  In-lO. 


10949  Galllc*  lingua'  lostltBtlo,  laüiiu  scndoiic 
conscrlpta  a Jo.  Pilot.  Paris,  1*61,  iii-^ 

10943  Gramere  de  P.  de  La  Ramée.  Paris,  i*6'J, 
lu-».  (Article  Rancs.)  , 

10944  Briefve  liLvtrurlion  de  la  langue  françoise, 
eipllqliéc  eu  allemand  par  Ger.  Du  Vivier. 
Coloàke,  iSdB,  in-8.  (Article  de  Vivbb.) 

10945  Devis  de  la  langue  (raiiçolse,  |>ar  A.  Math, 
sieur  des  MocsusniEaEs.  Paris,  1 ây,  ln-8. 

iog4B  Frrnche  LUlelton,  a most  casic  vfty  10  learne 
lhe  trcnche  longue,  hy  CL  Hollybano.  London, 

10947  Discoprs  de  l’art  général  Je  bi^Atsfler,  en 

forme  de  dialogue,  par  de  M.vspiaEaiLT.  Paris, 
i5o5, ln-8.  . • ,h 

10948  Thoni.  de  lat  Grue,  grauinialKa  gallica. 

Amsteloilami,  |694,  io-l4.  * 

1094(1  tîBvuiiiuaB  générale  de  Port-Royal,  avec  le 
ciiimnenulre  de  Duclos.  Paris,  180*.  ln-8, 

109*0  Graminplrc  françoise  de  Régnier  Desmarais. 

Paris,  170*.  ou  170»,  lit-4.  et  ln-14. 

109*1  Grammaire  françoise  de  Gl.  Huilier.  Paris, 
17*4,111-19. 

109*4  Les  vrais  principes  de  la  langue  françoMt 
(par  Girard).  Paris,  1747,  « vol.l«-u., 

109**  Principes  de  la  grammaire  françal»^,  pir 
ItesUnl.  Paris,  1789,  in-19. 

109*4  l•rincipes  de  la  langue  française,  par  fle 
Wallly.  Paris,  i8o4.  et  aussi  i84o,*ln-t». 

109*5  L'an  lie  (larler  et  d'écrire  rorrectement  la 
langue  française,  par  l'ahbé  de  l.évlsac.  4*  éülL, 
revue  par  .\.  DreveL  J809,'4  Vol,  ln-8. 

109*0  NoutWlc  graiiiniaire  raisonnée,  par  Palic- 
kourke  (IJ  llart»,  GInguené,  etc.).  179S,  et 
an  X,  in  8.  ^ . 

109*7  Grammaire  des  dames,  parL.  Harthéleniy, 
*■  édition.  1797,  in-8. 

109*8  Grammaire  des 'grammaires,  ou  analyse  rai- 
sonnée di's  nielllcnrs  irallés  sur  la  langue  fran- 
çaise, par  Gh.-P.  Glrault-Duvlvlen  lO*  édilloit. 
revue  et  rorrlgéc  par  P.-Aug,  Lemaire.  Paris. 
tH4o,  4 vul.  I11-8. 

io<i*9  Grammaire  nationale,  par  MM.  BeschweUc 
irércs  et  Lllais  de  l'jus  ; *•  édit.,  précédée  d'on 
issol  sur  la  grarorosire  en  France,  etc-,  par 
.H.  Plillaréte  Chasles.  Paris,  Bottrgeois-Mazt , 
i84o,  gr.  ln-8. 

10960  Cours  de  langue  française  en  six  punies  : 

Idéologie, lexicographie,  prononclallon, syntaxe. 

construcllon,  ponctuation par  A.  Lemare. 

Secumie  édition.  1819,9  vol.  ln-8.  (I.c  Cottrs 
nralique  cl  théorique  de  la  lanqne  latina  du 
mfme  auteur,  *•  édit.  (1817),  forme  l'Introduc- 
tion du  l'ours  de  tangue  française,) 

109O1  Iji  vraie  manière  d'apprendre  one  langue 
quelconque,  vivante  ou  mono,  par  le  moyen  de 
la  langue  française,  par  Mc.  Adamt  contenant 
les  grammaires  française,  latlnu,  llalieiine,  an- 
glaise' et  allemande.  Paris,  1 77»-87, 10  vol.  ln-8. 
(y  compris  les  fables  de  Phèdre  et  les  teuvres 
d'ilaracc,  traduction  littérale). 

10984  Remarques  sur  la  langue  françoise,  par  de 
Vahoclas.  Paris,  17*8,  S vol.  In-19. 

1095*  Observations  de  l’Académie  française  Bur 
les  remarques  de  Vaugelas.  Paris,  1704,  ln-4., 
ou  170*,  4 vol.  ln-14. 

10904  Oliscrvatlons  sur  la  langue  françoise,  psr 
Mévaoe.  Paris,  i07*-7*,  4 »ol.  In-i4. 


MNGUIST^igUK.  a3y 


ioo05  Doulofi  su»  la  langue  rraaçolso,,par  le  W 
BoubOurs.  Parhy  i07ijtvi9. 

•OQÔO  ilcmarqucs  nouiciles  sur  la  langue  TrançoNef 

. par  le  P.  Bouliours.  Paris,  1675,  ou  i08a,  livia. 
— Su^le  deccs  remarques.  Par/s,  lOv^,  in-ia. 

10007  Remarques  et  décisidhÿ  de  rAradéoilc  fran- 
çoise^  recueillies  par  P.  T.  (Paul  TaliemaiK). 
P«r/s,  1^98,  in-ia. 

10008  Opuscules  sur  la  la^ic  françoise,  par  divers 
acadi^nticlens  (l'abbé  de  Dangeaik  al  autres). 

‘ Porft,  i758,1n<ja. 

iog0o  nemar(|ues  sur  la  langue  françoisc  : proso- 
die,essai  de  grâimnairc,  remarques  sur  Racine, 
par  Jos.  d'OIivct  Paris,  1787,  In-ia. 

10970  Les  sources  de  Véléganco  françoise,  ou  du 
droit  et  natr  usage  des  principales  parilA  du 
parier  frani^;  par  Jean  ^e  ('Jiabanel.  tplosr^ 
vcut!^J.^ohta(ez^  iOia,in-is.  (Rare,  maissa^s 
iniporiauce.) 

10971  Plours  de  bien  dire,  recueillies  és  rahincis 
^rs  plus  rares  esprits  de  ce  (emps  (par  Fr.  Di;v 
aies),  paris^  180S,  ln>i3.  (Peul  so  placer  vers 
I9  iri8Wi.) 

10079  Les  m.'irgticrilcs  françoises,  par  le  mémo. 
Hourit,  i0a&,  in-ia» 

H>Q7S  Dialogues  françois par  Paiutal;  awc 

%ole  pour  rlrt‘.  Lcydr,  1B78,  In-ia. 


• Tr9it/4  tpiciatu. 

1(^78  Cl.  a Sa?icto  Vixcclo,  de  prnnunUationc 
liitgu»  gatilc»  ilbri  duo,  etc.  tom/ini,  1^80, 
ln-8. 

10973  De  fraftclcft  llngu.-e  recta  proniiiitiatlonc 
iraclauw,  Tlicod.  Bc*a  auclore.  OVamp,  t584, 
In-H.  # 

1097G  Trailé  daa  sons  de  la  langue  française  et  des 
caraclères  qui  les  représentent,  par  üoulliclte, 

/^m,  p88,  9 10k  lu-19. 

>097*f  Traicté  du  l’art  et  science  d’orthograpliic 
g^lllicanu.  Paris  (i59o),  lii-8. 

10978  Traité  louchant  le  commun  usage  de  l'escri- 
turc  françobe,  parUMEiuiiET.  Paris^  i549,  in-/l. 

10970  Traité  contre  l’orthographe  des  Mcigre- 
tlsiea  (-par  Des  ALTiLi).  tyon^  i5â8,  ln-8. 

10980  Défense  de  L.  Mbigret.  Paris,  i55o,  in-4. 

10981  Réplique  aux  défenses  de  L.  .Melgret,  par 
Dss  A11TEI.Z.  Lyon,  i33i,  ln-8. 

10969  Réponse  de  L.  Mcigret  à la  désespérée  ré- 
plique.du  G,  Des  APtklz.  Paris.,  i33i,  In-fl. 

10988  Déclaration  des  abus  que  J’on  commet  en 
éorivanl«  etc.,  par  üuii.  Rambaiix  Lyon.,  1378, 
li>-8.  • 

lOgSADIaloguc  de  PorUiographc  et  prononciation 
françoise,  par  J.  Pelletier.  Poitiers,  i55o,  in-8. 

10988  Dialogue  sur  la  cacogfaplile  françoise,  par 
Laur.  JoüBERT.  (Partie  du  n-SGGS.) 

10986  Projet  ponr  perfectionner  l'orthographe  des 
langues  de  l'Kuropc,  par  l’abbé  de  Saint-Pierre. 
Paris,  1730,  ln-8. 

10987  Des  tropes,  ou  des  diflTérenis  sens  dans  les- 
quels on  peut  prendre  un  mot,  par  Dumarsals. 
Paris^  1730,  ln-8. 

10988  Synonymes  françois,  par  G.  Girard,  édition 
augmentée  par  N.  Dcauxée.  Paris,  1798, 9 vol. 
ln-19. 

10989  Nouveaux  synonymes  franç.,  par  Ronbaud. 


Paris,  1783,  a voL  ln-8,— Voy.  les  n**  11995  et 

11096.  V . ^ 

10990  Des  homonymes  français,  par  PhilipOn-la- 

Madclalne.  Paris,  1806,  ln-8.  « 

10991  Le  Lnas  jaune,  cqntenaiit  quefqucs  con- 
versations sur  les  togoii^icbies.  Baie,  1768,10^ 
— Voyez  le  n*  18S96. 

10999  Deux  dialogues  du  nouveau  langage  frap- 
çols  llalianizé  (par  u.  KsnExxe).  Paris,  1579, 
in-8. 

10998  Origines  de  quelques  coutumes  anciennes, 
cl  de  plusieurs  façons  do  parfcr  Irh laies  (pari. 
Moisast de  Drieux). Caen,  1679,  ln-i9.(Se  place 
aussi  dans  las  proverbes,  voir  le  n*  18/169.) 

1099a  Des  mots  a la  mode,  et  des  nouvelles  façons 
de  panier  (par  Fr.  de  Calüèrc).  Paris,  iCÿ-i, 
9 voK  in-19.  * 

10995  épithéics,  pgr  Maurice  de  La  Porte. 
Paris,  1571,  lu-8. 

10996  Dictionnaire  des  épithètes  françaises,  par  le 
P.  Daln%  édition  augmentée  et  pi^cédee  d*uii 
traité  sur  l’emploi  des  épithètes,  par  J. -B.  Levée. 
Paris,  1817,  ln-8. 

10997  Lj  clef  des  parllclDes,  par  E.-A.  Vanter. 
Paris,  1819,  ln-19. 

10998  Traité  des  participes,  par  Lcqulcn.  Paris, 
1810,  ln-8. 

10990  La  manière  de  bien  (Vadulrucfunc  langue  en 
Mitre,  par  Dolet.  Lyofi,  iSèo,  ln-8. 

10990*  L’Accord  de  la  fougue  françoise  avec  le 
latin.  Paris,  i3èo,  I0-8.  **> 

1 1000  (..a  MtNibâE  de  lorirner  un  langue  frairi^oiso 
les  verbes...  J»ar/s,M  507,  l«-8* 


Diaitmnairt*,  * « • 

11001  Examen  critique  des  «rictionnafres  de  la 
langue  française,  ou  recherches  gramni.  et  llttcr. 
sur  l’orthographe,  la  déllnllion  et  l’élymologie 
des  mots,  par  Ch.  Nodier.  Paris,  1898,  ln-8. 

11009  Projet  d’un  glossaire  françois,  par  de  La 
Curne  de  Sainte-Palayb.  Paris,  i766,4n-â. 

nooS  Trésor  de  la  langue  françoise,  tant  ancienne 
que  modeme,parAlmarRanconnciet  Jean  Nicor. 
Paris,  1606,  in-fol.,  ou  Boum,  iGi8,  in-A. 

1 lOoA  Trésor  des  origineset  dictionnaire  gramma- 
tical raisonné  de  la  langue  française,  par  (Ih. 
Pougens  : spécimen. /*orf«,  impr.roy,  1819,  in-A. 

11005  Dictiosrairb  de  l’Académie  française,  et 
complément 

11006  DicUonnaJrc  des  halles,  ou  extrait  du  dic- 
tionnaire de  l’Académie  françoise  (par  Artaud). 
Bruxelles,  1696,10-19. 

1 1007  L'ApoTHioss  du  dictionnaire  de  l’Académie 
françoise  (par  Rlchelet).  La  Haye,  1696,  io-i9. 

11008  Remarques  .morales,  philosophiques  et 
grammaticales  sur  le  dictionnaire  de  l’Académie 
française  (par  Faydel).  Par/1,1807,  ln-8.  — Ob- 
servations sur  cet  ouvrage,  par  Morellet.  1807, 
in-8. 

1 1009  Abrégé  du  diction,  de  l’Académie  française, 
par  Lorain.  9 vol.  ln-8. 

11009*  Nouveau  vocabulaire  français,  ou  abrégé 
du  dictionnaire  de  l'Académie,  par  M.  de  \\  ailly. 
Pans,  1819,  ln-8.  (La  19*  édiiioo  a été  revue 
par  M.  Alfred  de  Wailly).  — Autre,  extrait  du 
dictionnaire  de  l’Académie,  publié  en  1835,  nar 
Gh.  Nodier.  In-6. 


. . BELLES-LETTRES. 


11010  Diclionnairc  tk*  la  langue  franroUc,  par 
lUctuirr.  Lynm^  1750, 3 ^oUJii*fol.. 

11011  BicUoimairc  uoiicrad  oc  la  langue  fraii* 
çaisr,  çoiii|>o.%é  sur  l'abrogé  de  Klclielel,  |Kir 
GaUi  édit,  augoif  niée,  cia  Paris^  thawterot^ 
18A0,  3 In  B. 

iioia  Du^TioMMAiai;  universel  fraiiçots  et  latin, 
vulgairement  appelé  d^tioiinairc  de  Trévoua. 
Paria,  1771.  8 vol.  in-f^ 

1101S  Abrégé  du  dlcllonnaire  de  Trévoux,  par 
Berlbrlin.  Paris^  1 70a,  S vol.  in-A. 

1 lOiA  Le  GaAivn  tocabulaire  franroU.  Paria,  17O7, 
5o  vol.  ID'A. 

1 101 S 4)ielloiinalre  critique  de  la  Uiigue  françol»<', 
4var  friavi  n.  lUarsrUlf,  1787,8  vol.  in>6> 
tiOiO  Dlcllonnaire  de  la  langue  fraueil&c,  par 
X'f.h.  LAVEAtrx.  /*oria,  i8a8,  i vol.  ln*A. 

11017  DlcUonnaire  universel  de  la  langue  fran- 
çaise, avec  le  latin,  etc.,  par  Bol  sic.  Porii,  igAi, 
In-IL 

itoi8  Dictionnaire  général  de  la  langue  français* 
et  vocabulaire  universel  des  scleiict*9,  des  ans 
i’t  des  ouvrag*'  entièrement  neuf,  ren- 

ternianl  auiMlns  1^,000  mots,  préseiiUuit  le 
diettonnaire  le  plus  comnlcl  qui  ait  paru  Jusqu'à 

Ipe  Jour par  F.  flayiiond.  Porfa,  i83i 

• (cl  plus  nOkMVclle  date),  a vol.  In-A. 
iioiD  Diclloninlre  général  ci  grammatical  extrait 
des  dictionnaires  andens  et  modenies  lesniuv 
célèbres,  etc.,  par  Napaléf)n  i.andaW,  7* édition, 
/’p'fa,  Pfdi'cr,  i8A3,  avoI.  lii-A.  ^ 

1 1090  Manuel  lexique  (par  l'abbé  Prévost).  Pttris, 
17.^»5,  9 vol.  pel.  ln-8. 

11091  Arcb'-ologie  françalsç,  ou  vocabalairc  ürs 
mms  anciens  (oml>és  en  désuétude,  et  propn-s 
S être  resiitués  au  langage  niodcnu'.  par  Ch. 
Tuugens.  Por/^,  iH'ii'OA,  9 vol.  ln-8.  — Voir 
IC  ir  iop3o,  cl  aussi  iiooA- 

1 1091*  Philologie  française,  par  F.  IVoel,  et  L.-J. 

Carpentier.  PnWi,  1891,  9 vol.  ln-8. 

1 1099  Dictionnaire  raisonné  dd  diflicuttés  gram- 
oiatiçAlc^  cl  Imér.  de  la  langue  frauçalee,  par 
J.4Ih.  l.aveaux,9*  édlt.Parii,  1899,  9 vol.  In^. 
iioaS  Dictionnaire  français  de  U langue  oratoire 
et  poétique,  <uivl  d'un  vpcabulaire  de  tous  les 
mois  qui  appUutienncnl  au  langage  lulgairc, 
par  J.  Planche.  Porfs,  1819-90,  3 vol.  in^ 
iioaA  Le  Gradus  français^  ou  dirllonnalre  de  la 
langfte  poétique,  précédé  d'un  nouveau  traité 
de  la  versification  française,  et  suivi  d'un  nou- 
veau dicllnnnaire  des  rimes,  et  par  L.-J.-M. 
Carpentier,  9*  édition.  Pons,  i895,  9 vol.  ln-8. 
(Peut  se  placer  aii«M  .iprés  le  n*  I3i05.) 

11095  Dlctloiuiaire  des  synoii)niefi  de  la*  fangne 
française,  d'après  Girard,  itoubaud,  etc.,  par 
51.  Guixot,  a*  édition.  ParXi,  iSaa,  9 voL  ln-8. 
, — Autre,  par  J.-E.-J.-F.  Boliivllllcrs.  Pari/, 
1896. in-8. 

1 109O  Dictionnaire  synonv  niique  de  la  langue  fran- 
çaise, par  JX^h.  Lavcâux.  Pans,  i8a0,  9 tom. 
en  1 vol.  ln-8. 

110-27  Dictionnaire  de  Pélocution  française,  par 
M.  Demandre  et  l'ablié  de  Fonlcual.  Paris  ^ 
1809,  9 vol.  iii-8. 

1109K  Dictionnaire  raisonné  des  onomatopées 
fraiirolM-s,  par  Ch.  Nodier,  9*  étlllion.  Pan/, 
1898.  ln-8.  (Pour  les  Épithètes,  voir  le  n*  1099O.) 
] iu9<i  Dlriionuairc/iéologique  à l'usage  des  beaux 


esprit^  (|)ar  l’abbé  Desfoniaines  ei  autres). 
Im/irrdom,  1798,111-19.  • 

tio3o  Oictionnain-  des  expressions  vicieuses  et 
des  Taules  de  pronondaiion  les  plus  communes 
dans  les  départements  méridionaux,  acmnipa- 
gnées  de  leurs  corrections,  par  M.  IWIIand, 
9*  édition,  tiap^  1893,  in-8. 
iioSi  Dictionnaire  comique,  satirique,  CrlUqne, 
de.,  par  Lkeol'x.  Port/,  1780, 9 vuL  in-8.  (Pour 
les  dictionnaire»  de  (9^o\crbe$,  voy.  18^71-78.) 
11039  Dictionnaire  du  bas  langage,  ou  des  ma- 
nières de  parler  usitées  parmi  ^ peuple,  etc. 
Pan/,  1808,  9 vol.  ln-8. 

* • 

# DietûmmairfM  franfoiê’çreai  et 

(l’ouriVi  dii'tiouniin>«ffan(tU,  atM  la  tndactiea  <le«  moK 
-Vit  ■JifTi-n'nt*'»  langui't  %i«anl«a,  TOjei  l'ferUtle  iperUI  de 
. cliaruar  de  ret 


21033  Oicllonnairi'  françols-grec,  par  Trippanli. 

rir/éoM/,  ir»77,  ln-8.  • 

iio3A  Dictionnaire  franrals-grce,  par  Planéhe, 
Alexamlrc,  Defaiironpret,  umiv.édit.  1I69,  tn-8. 
tioSâ  Dictionnaire  fraiir.  et  grec  (nioderne,  avec 
Tabrégé  de  la  graniuiairo  franç.,  par  Gr^.4L 
Zalikoglou).  Paris,  1809,  ln-8.  — Vmez  7991. 
11036  Diciionnalrt*  franç. -laL,  par  Bob.  Èstiesxe. 
Paris,  i53o,  In-fol. 

11037' Grand  dictionnaire  françolviatin , par  P. 
Daset.  Lyon,  i~3j,  in-4. 

11038  Nouveau  dlcllonnaire  français-lailn,  par 
Fr.  \ocl. Par//,  i843,  gr.  ln-8. 

• « 

Hiomei  mp^Sêus,  et  Patois  dn  tuege  daa$  diff^renten  pmrtie» 
de  la  Franee,  ** 

* » 


(Hoar  te  tU»<|Uf  et  le  tellMiM,  otLitretoii,  rovf*  ei-elpr*e 
le*  n.  mm  ei  *ul««nU.)  ^ • 


11043  l..eilre  à M.  de  ***  sur  les  ouvrages  écrits 
en  patois  (par  M.  GusU  Brunet).  Bordtmux, 
]H39,  ln-8. 

110.^4  Tab'eau  synoptique  gt  comparaHf  des 
idiomes  populaires,  ou  patois  de  la  France, 
'contenant  dM  noilcrs  sur  la  lltUraturcdcs  dia- 
lectes, leur  division  territoriale,  etc.,  par  J. -F. 
Schnakenburg.  Berlin,  iH^o,  ln-8.  • 

1 10A.I  IliMoIre  Uiii-ralrc,  philologique  et  bibliogra- 
pliique  des  patois,  par  Plcrquin  de  Gciiibloux. 
Pon/,  18A1,  ln-8.  • i 

11056  Observations  sur, la  langue  et  fa  littérature 
provençale,  par  M.  A.-W.  de  Schlegel.  i’ari/,* 
1818,  gr.  in-8.  de  199  pp.  — Voir  Ifs  n*^  10903, 
109OJ  et  aussi  i3i49.  • » 

110A7  Histoire  de  la-langue  romane  (roman  pro- 
vençal], par  Francisque  Mandet.  Impr.  au  Puf, 
Paris,  Oauvin,  i8ûo,  In-ê.  — Voir  le  n*  1090S. 

1 10A8  Dictionnaire  provençal  et  franç. , par  Pcllas. 
4tHgnofi,  1713,  in-5. 

1 1059  Vocabulaire  françois  et  provençal.  MnrseilU, 
1785,  9 vol.  In-A.  (Partie  du  n- 95785.)  • 

11050  Le  nouveau  Dictiowaihk  |>rovençal-fran- 
çals...,  par  51.  G.  JUarteille,  i89S,  in-8. 

11051  Dictionnaire  provençal-français,  suivi  d'un 
vocabulaire  français-provençal,  par  J.-T.  Avril. 
Apt,  Carlier,  i84o,  ln-8. 


t 
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t lo^a  Les  Joverses  rcchorclics  iangiie'tolu* 
sai^  (par  CL  pddis  çlt'  rofos#.(i578), 

* i lO.'^S  Les  loisirs  d'un  lanRucdocicii , par  F.-H. 

. Marlin  (ctML  naht  : IXsal  liistur.  sur  le  langage 

. >ulgaire  lÎM  lulltunus  de  .Mun(|>^er  ; 67  faide.s, 
cl  des  pfcme^f^pc^,  Montptïuery  i8a7;'ln-H. 

iio^^iDiçtiotmalre  langucdodoii-rrançaiN,  nuut. 
^dftigfi*  augineaiée  par  l’abbé  S.  (IL-.V*  Boissler 
de  Croix  do.l>ainagc)i^A'iMri,  17!^,  tsîAoL 
ln-8.  — ou  édil.  augmeiilée  ci  précédés  d'ano 
B<»(lce  sur  in  vie  de  l’auli-ur,  par  U’A.*I>.-F. 
(Dhofubre-Firmas).  ilaity  i8ao>*ii,  ^oL  In-ÿ. 
ito58*  Dlclionnaira  laiigiiedücU'n-fran^t>\  llou^. 
édition,  danSf^BdOClie  011  a ajouté  un  gnnd 
nombre  de  mo^  tirés  des  mcülcurcs  produtjilons 
paloises.  MomprllifTy  1H90,  pet.  iii-8. 
ifnjS  I)icü(^]birc  du  |>alots,iiu  bas  Limousin 
(Corréxe)  3 plus  particulièrement  des  cuvirons 
de ‘Colle  i mivrago  jiesüiuiiie  de  IU’rOBlt;f  mis  en 
*onJre,  augmenté  et  publié  par  Josepli-Annv 
Tlalle.  TiiÜe  (i8‘iS),  In-Û. 

11058  Üiclionaryorthe  norman  orold  frcncli  lan- 
guMo^b^JI.  ^cLiflUi.  LondoHy  177g,  in-8. 

I toj^Nou^llés  recbcrrliat  sur  1rs  patois,  ou 
idiomia  vulgaires  de  la  France,  cl  en  part^lier 
fWt  cetn  du  département  de  risiro^TSulvi^d’uii 
*essai  sur  l»Huéralure  dauphinoise,  etc.,  par 
.M.  (diamponion-Kigeac  Votity  i8no.JU'i9. 
iio5^!ss^  sur  rori|d>^c''él  ta  rormadon  |Jes  dla- 
l^Vs  luigaires  du  Dauphiné,  par  Jules 
suhie  d’oiie  bibliographie  rahopnée 
des  plToÿdtla  uiémc  province,  |)ar  M.  le  m- 

* conlte  Cmomn de  Rajines.  rtrirnrr, £ore/,  i83H, 

gi^lo>^(Tlré,a'a4  esemplj  ” « 

t it^g  llpAercbeS  sur  Je* patois  de  Franclie>(TOni(é, 
de  Lorraioc^et  d'AUace,  par  Oustave-Fallot. 
üfoHtMliahy  ln-iih 
'1 1050  F>sal  d’un,  dlcdinnnairo.  oniiitois-françols 
(l>ar  Ifar.s^Margiicrlte  Âe  Malsonibrte,  femme 
Brun, set  par  Pelil-BenoitlK  a*  édit.  Acsanfon. 
1733,  In-iJ.  ' ^ 

I io5i  Vocabplafft'  dtÿ  (QÔts  |>atois  en  usa^  dans 
le  départirent  de  la  Mcipc,  par  JdrF.-S. 
(^ordfer.  Parhy  iH5^  iiv8. , 
iio5a  VocaiilaimF  australien  (par  J.  François). 

'tf^fSi‘1773,  ln-8.  ^ 

11063  L^l  8ur1o  MtolFlorrain  des  cm  Irons  du 
comté  du  ban-d|^.a>Bochr,  pA  J.<J.  OBcntox. 
.Vrfawhoony,  y75,*p^riiM. 
iloCADÎctioiii4lr«  roucbLfrançaU,j>ar$l.lfêc^ri. 

f'mlmcieniusy  tS^^,  ln<8. 
lirmjCIovsaTre  génevois,  bu  reruell  élymotoglquc 
des  tenues  dont  se  compose  le  dialecte  de  Qe- 
nèvt^.  avec  tes  principales  locutions  defrgjigpes 
en  iMge  dansçctte  ville.  Mare  5/Ff/é, 

i890,«in-8.  * 

' 0 ’ T* 

4.  ljiii|ntPtuhea|p 

^ * 

. , > ' 

1 to56Levulgarl  eleganOe,  dl  NIc.Lioefi3io.f^e/., 
i5îi,  in-8. 

1 1067  Dialogo  intituiat'î^  : Il  Castrilano,  da  G.'G. 

Taissnvo.  fYceif;a,*i5ig,  in^ol. 

1 loOSKpUloIa  dlG.-^«TaissiSQ.intonioalle  lettere 
nuovame nlo  ag^untc  alla  Hngua  Italiaoa.  /towu. 


i5ah,  irv4.  (cl  auuPi  pièce*  relaüvcs  h cctlc 
lc«fc).  . ^ . r - 

1 loOg  11  Ccllo,  doi  rdgtooamenü  de  la  prima  ori- 
gine délia  toscana  Uugua,  da  P.-Fr.  (juuauLLABi. 
ftrenzCy  ijAO,  in-4.  ^ ’ 

1 1 070  Oc  t.  Femrii  oHgliics  lingus  Italie».  Palêviiy 
1O7G,  ia-fol. 

11071  Le  origtnl  dclla  llngua  itallana,da 

MijvaSÎo.  1683,  iu-fuk 

11071  Discorft  lolomo  alirconfonnilh  deila  lin* 
gua  iiaL  con  la  grcca,  da  Ase.  Plrsiü.  Botoÿna, 
i&ga, in-& 

ii073*HAr(X)LTA  degli  autoH  del  heu  parlafe  per 
Kcularicrcliglosl, opère  diverse.  iVne/io,  iOA3. 
iQ  vol.  pet.  (Traités  sur  la  gramihalrc 
^ italienne,  et  (rafiés  de  rhélorhiue  par  des  ati- 
^ Uprs  grecs,  latins  et  Italius.) 

1107Û  l)dl*uso,  c de’nrcgTddla  llngua  ilaliana 
Ub.  III,  di^AvpioAE  Galcani.  Torinoy  i70i«3vol. 
in-8,  ^ 

uo75^cgolegrammalteaII  délia  volgar  Hngua  (4i 
G.-rr.  FonTtJiio).  .'I«rmui,j5i6,  lii*3.  • - 
11076  Le  prose  di  Üeubo. — ^y.  ic  n*  igaoS. 
li077Grammallravolgared’AU*rlOdegrAcrarlsl. 

Botêiimiy  iMO,  in*8.  (Article  AciiARisirv) 
tto~8  il  Osano,  dfalogo  ib  (II.  Tolouiai,  nel 
(jume  ti  disputa  de]  nomrdcILi  volgar  llngiun. 
Ffneo/o,  iS55,in-.^. 

1107g  ^ riebezze  délia  llngua  volgare,  dl  Fr. 
.^^Aliumo  sopra  il  Bàcraccio,  mollo anqillaledal- 
lo  istbsso  aium'e.  Pinegia,  figlivoU  rfi .( Wo,  1 35 1 , 
iMoL,  uvvcro  Finrpia,  i3ÿ,  in-5. — Vovrx  le 
n*  12704.  • 

ttQiP  (^AvniAiar italienne  cumgosée  en  fmneoys 
(Tiar  J.-P.  de  Mbftioe.s).  titrfSy  i546,  ln-8. 

11081  L’  ncrcolandpWalugo  di  B.  VAaciii.F<^¥tt:e, 
1370, 111-I.  ^ • 

t loS'i  Delta  llngua  luh  llbrl  U,di  Mh.BcoMMAT»i. 
/Yrrnsr,  s7Cd|  In^. 

11063  Le  jua^lrc  italien,  par  Ihnertmi,  reru  par 
Laurl.  /.ymiÿi83oi1n*8. 

iio^  Opère  41  Ccls%  Glttadhij  ^lopri  la  llngua 
Uallanÿ. ^oma,  1721^11^.^  ^ 

uq85  OaS^aalüiii  dclIayiiigAa^Rvda  MambclH 
CoiomorFte6na;ta7ga,  3 vol.  kM.  ^ 

1 lo^Auovowtodu  |Mt  l*lingua  Itallana^  dl  Gl#>  - 
And.  Marlignoul.  Milano^  i^éA-Tki,  a vol.  ln-4. 
11687  Hegolc’ed  ossenazioui  detUlingua  toscana, 
rtdotte  a.  metudo,  rd^n  tic  libri  dist^lruUe  Ua 
Salvad^‘  Corticetll.  fiolognâi,  \ 764, ov  ve^o 
o>varo'3dAji2itu,  i8o(^  ln>«. 

^1088  Dellïllnffua  toscana,  ôialoghiJbi^di  Gifttl. 

Rosa^.  2V*«o,  1777,  a val.  iii-8.  * * 

1 toSgcframiualrc  iiationnctplr  G.  Uiagloh,  0*  édll. 

VariSy  tSog,  in-8.  , • 

iiogo  Grammaire  des V^mmalrcs  iiallénnes,  par 
Barbcrl.  foris,tf8ig,  3 vol.  ln-8.  3 

11091  OjK're  üelr  abatc’Gioé.  RoFam  sopra  la^ 
llngua  iuligna.  J/iIomo,  J83.V37,  b voL  in-8. 
iioga  OrtogniAa  modcnia  liai.,  daO.  Facciolatl. 

/»adwla.  1737,  in-4.  • 

«togJ  Coom  de  tangue  ttalfcnne,  par  Loneau  de 
DoUjçnn.iiD.  /*orfi,' 1483,  3 vol.  iii8.  et  1 In-à. 

Vu^bolariodi  cinque  mila  vocaboU  loechi. 
Oter,  da  Afcr.  IaHa.  SapoUy  i536,  ln-4. 

110^*  Vofl^larib,c(  orthographia  délia  llngua, 
'vokarc,d’\lb.  AcHAarMO.  i'enip,  i54S,  1^. 
nog5  VocAsoukRiu  degli  accademid  délia  Crusca. 
F&tnzty  173g,  6 voi.  iii4ol^ 


^ BELLES-LETTRES. 

1 1006  Giunta  de’«ocat>ol^^»croUl  (ldtcni>cdi  dcgU 
auiori  a{»pM«3lldair  Ac|p<L  (klIaOusca.  t7âi« 
in-Tul. 


1  lOp^Uccctlla  (11  tiiue  !('  sroperte  nel  naca> 
boflmo  délia 'Crusca  P.  BcrKantiDi,‘«c.) 
fenezta^  iTdo.  d aiu  ni^  Voa. 

1 1098  VocABOLAKio  df^KAcr^.  dclia  Crusca  cooi> 
pemliàlo.  1763,  5 >ol.  hvA.  ^ 

I ^009 VûCàtiot.Aitt)  uuiver&ale  dfil^ngua  liaüana, 

compinio  a curaUcUa  »ocieU  opugrafira  Tra- 
tuater  c roiup.  i8ao  e se^.,  h}>4. 

I I io^*r«|Kvsi|  dl  ilcune  corrczioni  ad  atglunic  al 
voAkbülaclo  dolla  Cnisca,  da  V.  Muntl  .ViloMO^ 

4^aA-9l>,  7 part.  ln-8. 

^lUOi^Dtzionarlo  uiilicrsala^rlla  llnRua  Uallan^ 
d’ALBEtTi  di  Vlllan6>a]J.urra,  179)«  6 vol.  iPgf 
1 1 ioo^Duioxabio  dalla  lîiigua  itaUaua.  Boltgna, 
i6i9>So,  7.yol.  in-A. 

ilio3  bizioHârio  |M)rtatllc  délia  llDgua  lUliana, 
'cuiiffjmstoda  Kr.OardlMli.  Dologu, 

gr.  liï-8.  s 

Oriografia  encldopcdlca  universale  d^a 
lingda  italiana«  |>art^  prima.  ÿVnezia, 

4 vol.  iiM.  — Parte  eeconda^  $ou$  et  tiire: 
OtziOiario  enrlcloDedlco  delle^ienfc,  letiore 
cd  mrU.-l’eii/ria^83o*36^,  8 vol.  in>8.— ^ppll> 
mentOt  1^0-37,  9 vol.  in-9(Ol  ouvrage  a été 
rédigé  par  Am.  ^uaiiul,  lotjucl  a dû  y Joindre, 
îmliee  genrralr^Ut  eoc/  comprett  ntl  piz$ù~ 

, mêrio  tnciclopedko.)  ^ ^ 

1 1  ial4>i<'ilo»naire]<aiien<rranç.,  aie.,  par  Auean. 
.l^/onv,  iB'iÛ.^vül.  iu>4..  « 

I u^jyiciionnaffe  portatif  UaBén-français,  etc., 

' parOomimi.^.yoN,  iSq3. ‘^vol.  ln-8. — 

Pgria^  lâAo,  gr.  in-8.  ^ 

) V07  DirUoiiii.  franrais-llmln.  etc. , par  Baebem. 
Parité  1 83^  2 toi.  gr.  lu-4. 

II  108  Teoriav  prospmo,*WsiaAlizionarlo  critlco 

de’  verbl  Uali^hr...  di  Varco  Masiruflnl.  ntma, 
iQiA,  9.vm.  in-A.  * * r 

iiiQa.|>Uionarlo  lecolco<<nmold|iro-Ûlolcigieo  <11 
ÿtU  l>v(N^oll  ^sati  noie  arleji  niciiilei^,  che 
fîaggono  orii||p”  dala^reco.  ec..  «IL  BonavHla 
Aguiiino*  Iccreeciute  daU'  ab.  Haie  ^rclio 
MarclilJ'tfffAMD,iH9^3^*J^l.  la-|.(L.a  inédit., 
• i8lp-Ji,  5 \o!. ln-8f)  ^ 

1 11  JO  Sloonimi  ad  aggiunü  itailanl.  raecolti  d^P. 
^Cosiauzo  H^bl«  fcct^lufl  dal  P.  Aiess.-mr. 
'•Bani^a.  Penêzia^  1777.  owero  Ptpno,  ^7téK 
fn-A.'  • ^ ^ ^ 

uni  Nuou  dizioAerio  de*  sinonimi  ddH  lingua 
'ilaûaqi.  ai  Toimnasco.  Fireit^  i83o.  ovveaa 
JTiTano,  i838,  gr.  1q-8.  . 

11119  Modi^  dlrl  toscani,  rlcercatl  uella  looo 
origine  da  Seb.  Raull.  yfntzia^  i7AOj,^ln-A.. 

I I I iS  Vdfci,  maniéré  di  dire  éd  osservaiidDi  <11  tos* 

; cani  scriltori,  per  U magglbf  patte  del  Redi , 

el6  Bretcfa^  1 789,  a vol.  in-8. 
iiiiÂ  Yoci  e tüaniere  di  dire  il^Uane.  additate 
a*  faturi  TocabplarUÜ , da  Giov.  (i)erarUlDl. 
.Vf/eeo,  1 838,  in-8.  .• 

11115  Osscrvazioiii  iuloroo  st  voc^ibolarh  drUa 
lingua  ilaliana,  spczlilmcnte  per  quHla  parte 
ebe  ragguarda  aile  dcfinizloniürll4*cosc  conrer- 
ncntl  iesciènze  uaturali,  delprof.^ac.  Carcoa. 
Tbrfno,  i83i,  in-8. 

1 1 1  i5*Os.servazioniconcerncntl  alla  lingua  italiaua 
ed  a*  suoi  vocabolarü.da  Ang.  Pezzana.  /Virme, 
1833,  ln-8. 


iiifO  La  Craipa  provenzale,  da  Aut  Bastuo. 

Roumi  i79â,  in-ôil-  • 

11117  VocABOLAEio  iiaiîaiM>*leiflonico.  (^Vaciid), 
1477»  In-L 


.ulyaireê,  ou  Palob  m bl<^  dan* 
prorimcTê  àc  C/laiw,  % anafrU  le  pan$  4et  €rü^. 

111^8  Dizionario  del  dialelto  venezlano,  di  Gios* 
Bgerio.  renezia,  i8ao,  gr.  in-4. 

11119  VoCABOLARio  venczUno  e padovano  co  *ter- 
- mini  e modi  corrispondeiili  loscani.  PatUvû, 
^73,  ln-4.  * 

mao  Vocabolario  veneziano  e padovano,  coai 
|ieelo  dair  abale  Gasp.  Patriabsui.  Paàova, 
i8ai,  in*4. 

niai  Vocabolaifc)  mantovano-iuliano,  dl  Pr. 

('.hcrubiul.  MilanOy  ifta?,  in-4.  • 

tnaa^oéabulario  bresciano,  di  Giov.-Batt.  Mei- 
ebiori.  Brtscia^  1817,  a vol.  in-8.  — AppemRce 
e rettificazioni,  Ibidem^  i8ao,  ifv.8. 
nia3.  Dizionario  parmcglano-italiano , di  UariO 
Peéebfcra.  i^oroia,  i8aH-8i,  3 vol.  pet. 
nia4  Vocaliolario  milaïu'sc-iiaUano,  ül  Fr.Chrru- 
btei.  MilanOt  i8i4,  a vol.  iu-8. 

1 1 laSVocabolario  pavesc>italiana  Parftf,l8athin-9. 
ina8  Vorabolario  ferrarese-iiallano,  dall'ab.  fr. 

ülanuioi.  Arrore,  itk>5, 111-8. 
nia7  Croooprosiasi  fdsina,  ovvcro  le  soturoali 
vlri^ii'  del  parlar  bolognese  e iutnbar(|p,  di 
Oi(t.  Mont*  Albanl.  Boiogna^  i033,  ip‘4. 
inaB  Vocabolariü  bolognese,  dl  G. -A.  BumaMI. 
/?o/opi»a«  i6Co,1n-ia. 

iii'OD  VOc.ibolarlo  bol<^ncse-Uairano,  coin\illiito 
da  Glaudio-Enn.  Ferrari,  a*  cdlzUme.A(ifà«7n«. 
i8lB,  ih-4. 

ni3o  Ùranimatica  pfemoniese,-Ali  Hatirizio  Pino. 

in-8.  — Voeabolarin  piemonlesr, 
del  niedenino.  Tbriiio,  1784,  lu-9. 
ni3i  Dictionnaire  piémonials-françals,  par  L 
Capcllo,  comte  de  San-Fraqco.  Turin.,  181t. 
. a val.  In-8.  _ 

ni3a  Dlzlcmarl  p1emontdü,1laIiaii,  latin,  e fran* 
ceis,  qprii(>ost  dal  preive  CBsImiro  Zalli  d'Chcr. 
('nrm<i|ao/a,  i8i373  voL  In-8. 
n i3S  L<^onc  sopra  il  diiirtio  rovcrcUno,  dl  G. 

Vannclll.  iîoeeredo,  17O1,  in-4. 

1 A34  Del  dialMlo  napoletano  (opéra  dl  Gallani]- 

1779»  Id-8- 

iû5d  Vocatiçiario  dolle  parole  del  üiaicUo  napo 
leUno.  ,\ttpoiiy  1789,  a vpl,  In-ig.  (Attribut*  1 
GaHanl.) 

1 n30  Etimologlcum  siculimi,  da  Jos.  Vnci.  ifri' 
«aiMT,  1739,  In-4. 

irl^Tbizionarioslciliano-llal.-IaL,  dl  Micb.Bono. 

PaiermOy  1 781-84, 3 vol.  in-4. 

11188  Vocabolarlo  slcllianu  eümologico  italUooe 
latino,  fli  Mich.  PAsqtALtm  PalermOy  1785-9^1 
5 vol.  ln-4. 

111S9  Dizionario  univarsali  sardu-ilallanu , com* 
pilan  da  Vlesenlu  Ponni.  fostedduy  i83a,  in-ft<l- 
ni4ol)irTtOMAinocimbrico-ltaliano.pnd<ie<i,  17C3. 
in-8. 

ni4i  Fundamcuil  prin^all  délia  lingua  retica.  0 
griggiona...  fatlcadal  P.  Ftaminlo  daSale.  i7*t)> 
iii-4. 

iii4a  Praktischc  deulscb  romanlsche  grammailL, 
von  Math.  Coiiraüi.  ZuriV,  i8aa,  ln-8. 


LINGUISTIQUE. 


iiiU  TasfInwArterbucb  der  rofliuiistMlculKhcn 
sprarbc,\oii.Miüli.  Conradl.  ZuricA,  i8îo,  pel. 
Voyei  les n“ ii4«a*el  sui». 


t.  Ua««ei  eipacoote,  cllalrae.  limotuiM  de  Valanca,  «I 
t^ngHc  p«rtu{i«ite. 


1 1 144  Del  orizen  de  la  lengua  ca.siellana,  por  Bern. 
AioacTE.  Madrid,  iS8a,  In-fol. 

11144  Orlgenes  de  la  lenziia  espaBola,  por  D. 
Grez.  Matans.  Madrid,  17S7,  a voL  ln-8. 

11145*  Gramallea  que  lilzo  .4nt.  de  Lebrita  aohre 
la  lenzua  espaflnia.  Salamanca , 149a,  ln-4. 
(.Arllcle  NoaisscvAis.] 

11140  Gramatlca  de  la  lenzua  caslellana.  por  la 
real  Academia  espa/lcda.  Madrid,' j-,ÿ6,  ln-8. — 
5"  édition,  Madrid,  1 8a  1 , ln-8.  — La  même,  irad. 
et  mise  4 i’usaze  des  Kr.ineai«,  par  Chalumeau 
de  Verneull.  Parit,  i8ai,  a vol.  ln-8. 

11147  Aric  del  romance  caslellano,  dispuesla  por 
Bon.  de  San -Pedro.  Palencia,  1760.  a vol 
|iet.  ln-8. 

11148  Gobeyos,  conversaclones  crltlcas  sobre  el 
llbro  iniKulado  arle  del  romance  castellano. 
Madrid,  1780,  ln-8. 

11149  Fundamcniodel  vizoryelegancladcla  lenzua 

rasiellana,  espueslo  en  el  proprlo  y varlo  uso  do 
sus  parilculas...  por  D.  Grcg.  Garces.  Madrid, 
1791,  a vol.  pel.  in-4. 

11150  Grammaire  espapnole  el  française,  de  l'r. 
Snbrino.  Arigixm,  1801,  ln-8. 

11151  Le  nouveau  Sobrino,  ou  zramniaire  espa- 
gnole réduite  a al  leçons  par  Marlinn,  8védll. 
Paria,  1M7,  ln-8. 

1 1 i5a  Grammaire  espagnole  4 l’usage  des  Français, 
par  Nuflez  de  Taboada.  Parit,  18M,  In-ia,  ' 

11155  Fxamen  de  la  posibllldad  de  fljar  la  slgnlli- 
rarion  de  los  sinonlmos  de  la  lengiia  castellaiia. 
l'almcia,  i8ii,  a vol.  peL  ln-8.  — aussi  liai, 
1 sol.  peu  ln-8. 

11154  Réglas  de  orthographia  en  la  lengua  castrl- 
lana,  compnesias  por  Am.  de  la-brlia.  dUala, 
1517,  ln-4.  (Article  Xcsaissessis.) 

11155  Tractado  db  orthographia  y accentos  en  las 
1res  lenguas  principales,  por  Aies.  Vesccas  fou 
Vanegas).  ndedo,  i5Si,  ln-4. 

11156  Orihographia  pralica , por  J.  de  A’aAS. 
Çaragoça,  1 548,  in-4. 

iiiSyOïnoGaAnA  de  la  lengua castellana.  Madrid, 
i8i3,  ln-8. 

11158  DicciosAsio  de  la  lengua  castellana,  por  la 
R.  Academia  espallola..lfadrid  i736,6vol.In-fnl. 

iii5g  DicciosAsio  de  la  lengua  castellana,  redit- 
cido.  Madrid,  1837,  ln-4. — edidon  abreviada, 
por  D.-V.-G.  Amao.  Parit,  1846,  a vol.  ln-8. 

11160  Dlcclonario  castellano,  porelP.  Esteban 
deTtssEsos  y Pando.  Madrid,  1 786. 4vol.  In-fol. 

11160*  VocABcuBio  para  aprender  franches,  es- 
pannol  y Damlncp.  Anvers,  i3ao.  in-4.  — Voir 
le  n*  1 1 8a6. 

11161  Dictionnaire  portallfespagnol-françals.elc., 
par  Cormon.  Lyon,  180S,  a vol.  ln-8. 

1 1 i6a  Dictionnaire  ffanrals-espagnol  et  espagnol- 
français.  par  NfSsz  de  Taboada.  8*  édll.  Paris, 
i84o,  a vol.  ln-8. 

1II68  Dictionnaire  français-espagnol,  et  espagnol- 
français,  par  F.  Maurel  el  P.  Martinea-Lopez. 
Parit,  18I0,  a vol.  In  8. 

TOME  V. 


11164  DIctIonarlo  de  vocablos  caslellanos  ipli- 
cados  4 la  proprielad  lalina,  por  Al.  SAsenn  de 
laBallesta.  Saiamanca,  1587, 111-4. 

11163  Jo.  I.ACAVALLSSIA  el  Dulaêh,  gazophylacinni 
càlalanu-latinum.  tarrinonie,  1696,  In-fol. 

1 1 166  Dlcclonario  del  castellano,  bascucnce  y latin 
por  Lassa HEsoi.  Saii-Sebaii.,  1 745,  a vol.  In-fol.’ 

11167  Diccionarlo  espailol-ingles  y ingles-espiflor 
por  Th.  Cossu.LV.  Jfudrfd,  1798,  4 vol.  in-4.  ’ 

111G8  Diccionarlo  calalao-caslellano-iailno,  por 
Estsvb  y Bell  liges.  Barctlona,  1 80S,  3 vol.  In-Jbl. 

1 1 1O9  Dicciosasio  valeiiclann-castellano,  por  Car 
Ros.  Palenria,  1 7O4,  ln-8. 

11170  Origem  da  lingoa  porliigueza,  por  Dur 
XuBez  de  Leâo  (ou  LIâo).  Uthoa,  1609,  ln-4. 

11171  Vesllglos  da  lingua  arabica  cm  Porlugal,  ou 
lesicon  clyniologico  daspalavras,  e nomes  por- 
tuguezes,  que  teni  origem  arabica,  comiiosin 
por  Fr.  Joao  de  Sousa.  Usbaa,  1789,  pel.  In  4. 

1117a  Grammailca  da  lingua  poriugueza,  por  J.  de 
Bassos.  Lisboa,  1 34o,  ln-4. 

11173  Arle  de  grammailca  da  lingua  portuguesa 

por  Lobaio.  Lisboa,  1814,  pet.  ln-8.  — Paris' 
1837,  In-ia.  ’ 

11174  Grammatica  analylica  da  lingua  poriugueza 
por  F. -S.  Consuncio.  Parit,  i83i,  In-ia.  ’ 

11175  Grammaire  portugaise,  par  Ilamoniêre 
Parit,  i8ao,  in-ia. 

11176  Ortographla  da  lingoa  portuguesa,  por  D 
Nullcz  de  Leâo.  Lisboa,  1576,  ln-4. 

11177  Elucidarlo  das  palavras,  lermos,  e frazes 
que  em  Portugal  antiganicute  se  usarSo,  e que 
hojc  regularmenle  se  ignora , por  Joacli.  de 
Sasta  llosA.  Lisboa,  1798-96,  a parL  In-lbl. 

11178  Gsaumatica  poriugueza,  bum  vocabolarin 
em  portuguez  e malabar.  TTangiubar,  1 731,  ln-8 

11179  Primeiros  eiisinos  ne  lingua  portuguesa  dé 
llha  de  Crylna,  llrsUDstruclions  in  llie  Ceylon 
porlugnese  language",  segundo  vea  hnpressado 
de  W.-B.  Fos.  Colombo,  1818,  ln-18. 

11180 ‘Diccionario  da  lingua  portuguesa,  por 
Mobaes  Silva,  quarts  ediçaô.  Litboa,  i83i 
a vol.  pet.  in-fol.  ' 

11181  ÜIcctunario  general  da  lingoa  poriugueza 
por  très  llleralos  naclonaes.  Usboa,  1818-31' 
3 vol.  In-i3.  ( Le  3-  vol.  est  un  supplément)  ’ 

11183  Vocabularlo  portuguez  0 laiino,  por  Rapli 
Bloteav.  Colmbra,  171a,  10  vol.  In-foL 

11183  Olcdonario  portuguez  e laiino,  por  J.  da 
Fosseca.  Litboa,  1771,  in-fol. 

11184  Dictionnaire  des  langues  française  et  portu- 
gaise, par  Jos.  Masodes.  Utboane,  1775,  a vol. 
In-fol. 

11185  Diccionarlo  portuguez,  francez  e laiino,  por 
Costa  e Sa.  Lfshoa,  1794,  In-fol. 

11186  Dictionnaire  portugais-français...,  augineoiê 
par  J.-J.  Roquele.  Parit,  l84l,  ln-8. 

11187  Dictionnaire  portatif  français-portugais  et 
porlugals.françals,  par  J.  da  Fonseca.  i836-4i. 
a vol.  ln-8. 

G.  Langue  basque  ; Langue  celtique. 

11188  Dlscorsos  de  la  aoliguedad  de  la  lengua 
canlabra-bascongada , por  B.  Ecuace.  âtaxieo 
1607.  ••se. 

11189  De  la  antiguedad  y unirersalidad  del  bas- 
cuenze  en  Espafla...  por  Man.  de  LAssAussni. 
S^amanca  (1738),  ln-8. 

IG 
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;>/|2  BELLKS-I 

1 1 i8o*  niMCrtatiuli  criliquc  cl  apolitfftfliqiic  sur 
la  langue  basqtic,  par  un  eccié*4ast)({tie.  Bayotinf 
(sans  date),  lu-A. 

I I ton  Aindugla  dr  la  Icngua  bascongada,  oensayo 
critlco-rilotonco  do  su  pcrfcccion  y antlguedad 
sobre  todas  Us  que  se  conoccq,  por  1).  Puehio 
Pedro  de  Astarloa.  MéârùU  in-A. 

1 1 190*  De  rÊusquerc  et  de  scs  erdsres,  ou  de  la 
langue  basque  et  de  ses  (Ulrivës,  par  Yricar  y 
Moya.  Pur/5,  i84i*AS,  IihA.,  inm.  1 à III.  (It  y 
aura  5 >ol.  au  moins.) 

mot  Alfabelo  do  la  lengua  prlmiüva  de  Espafta, 
por  J. -B.  de  Kano  y Asplroz.  Madrid^  i8o5,  In-A. 

III  ga  Artc  de  la  lengua  bascoiigntla,  por  Man.  d«^ 
laanAUC'VDi.  Sûiamanca^  ln*8*  — Voir  le 
n*  iiiM. 

utv3  Gramalira  eseuaraz  cia  francesez,  por 
M.llarrlcL  ttatfoiutM^  i7Ai,lu>i9. 

inoA  Hltbon,  idon,  ellon Grammaire  basque, 

par  H.  Fl.  téduse.  Tou/ows#,  IiHl. 

i 1 ig5  Mémoires  sur  la  langue  celtique,  par  Ritllkt. 
fîcaonfmi,  1751,  S vol.ln-fol.— Voy.  lesn*»  uîi3, 
1191A,  ii3i5  cl  117M. 

iiigOCeKlc  rcscarcbes,  by  (Ul.  Dzvics.  London. 
i8oA,  io-8.  (Serait  mieux  dans  niistolre;  voir 
aussi  le  n*  iiSi5.) 

11197  Recherches  histor.  et  lUtér.  sur  la  langue 
celtique,  gauloise  et  tudesqiie,  par  M.  i.  de 
Bast.  Candy  i8i5-i0,  a part.  In-A. 

1 1 198  Histoire  de  la  langue  gauloise , et  par  suite 

de  celle  des  Bretons par  Dan.  L.  Miorcc  de 

Kerdaiict  Rennes,  i89i,  in -8.  de  88  pp.  en 
tout. 

11199  Ccliira  B Sprachlichc  Documents  ztir  Ges> 
chkhte  der  Kelten,  von  D'  Lor.  Diefcnbach. 
StuUtfort^  1839,  de  2AA  pp. 

1 1200  (iranimalre  françolsc  celtique,  par  Fr.-Gr^g- 
doRosTM?iKn.  Rennes,  1738,  lu^. 

moi  F.lémcntadela  langue  des  Celles  Gomérltes, 
ou  Bretons,  par  l.e  Brlgant  .*>7roilHiNrfr,  1779, 
pci.  in-8. 

11302  Grammaire  ceUo-brelonne,  par  I^onlder. 
i’oris,  1807  (ou  nous,  édit,  i83g),  ln>^. 

1120S  Le  Calholicon,  lequel  contient  trois  lan- 
galgcs,  breton,  françols,  latin , par  P.  Acrrair. 
Antreguiert  189g,  l«-Ibl. 

moA  Dictionnaire  et  colloques  rrançols-brcton.v. 
par  G.  Quoen  de  RoscolT.  fiorloiXy  i033, 
in-iO. 

11905  Le  collège  de  la  Société  de  Jésus,  0(1  Ton 
enseigne  la  langue  armorique,  par  JuL  MAcnoin. 
(>H^iwper-t‘ore«r(ii,  i65g, 

1120O  Dictionnaire  francois-ceitlquo  ou  breton, 
par  Fr.'ürég.  de  ilosiUKSBn.  Rennes,  1732, 
ln*A* 

1 1307  Nouveau  dictionnaire,  ou  colloques  françois- 
breton.  IdorUtix^  17A0,  pet.  lti-8. 

11208  Dictionnaire  rrançois-brclon  et  rranrol^- 
edUquo,  enrichi  de  thèmes,  par  TA.  (Arnicrye). 
J!.eyde,  la  compagnity  17AA,  ou  La  //nye,  cl 
Pariée  1750,  peu  ln-8.  de  x et  A88  pp. 

1120g  Dictionnaire  de  la  langue  bretonne,  par  l.a 
PuûriEfw  /’ons,  1732,  In^ol. 

11210  Dictionnaire  ccito-brcton  ou  breton-fran- 
çate,  par  Lccoxidec.  Angoulhoe^  i8ai,  lo*8. 

11210*  IMctlonnatre  français  et  ccUo-breton , par 
A.-E.  T*vude.  Rresf,  18A8,  in-8. 

^ (UnfM|rs*U^oa  «sltlie.  V9T.i««  n.  nvK»  fft  «ol^ 


.ETTHES. 

M.  Langues  tculoniques. 


A.  Vllemaoil  anriva  ot  Rindrmr,  av»c  uae  partir  dr  trt  direr* 
dialet'let.— l'our  l’Aufto^voR,  vo).  le«  u.  ItsOO  et  Hilv. 


11211  The  origin  of  ihc  germanlc  and  scandina- 
Vian  languagos  and  nations,  by  J.  noswoRm. 
London  y i830,  in*8. — Voir  les  n**  11271  et  sulv. 

11212  Ungus  germanics  vindicatio,  per  Wolfg. 
Ht  Knt:iu  M.  Argent. y i58d,  in-8. — Voir  logio. 

11212*  Denkniaeler  der  deulschcn  Sprache  von 
den  frühHien  Zeiten  bis  jetzt,  von  F.-A.  Pischon. 
BerîiHy  i838-Ai,  2 vol.  ln-8. 

11213  Jo.  Georgii  Kccardi  hislorla  sliidli  eiymo- 
logicl  lingus  germanicar  haclenus  impensi , tibl 
sciiplores  plcrique  recensentur  et  dijudicanlur 
qui  in  origines  claiiUquilaleslInguap  teutonlcr, 
sax.,  bvig.,  dan.,  suce.,  norweg.  et  island.,  ve- 
teris  item  cclUca;,  goth.,  franc,  atquc  anglo- 
sax.  inquisivcnint,  aiil  lUtros  studium  nostrs 
lingit.T  rrilicum  promovcntesalios  edidd.;  arcc- 
dunl  cl  quxdam  de  lingua  Venedorum  in  Gcr- 
mania  habit,  tandemque  propriuni  de  lexirtt 
linguæ  gerni.  etymologico  componendo  con&U 
llum  aperitur.  llanoverœ,  1711,  pet  in-8. 

1121 A Lr.iBxiTii  collcctanca  etymologica  illitsin- 
Uoni  linguaruni  veieris  cellicæ  gcrmanicjr,  etr., 
Inservienlia.  Uamrenry  1717,  2 vol.  ln-8. 

11215  C.  Mlrhaeler,  labulx  parallèle  antiquissl- 
inarum  teutonlaetinguxdialcclorum.6KNip<m(f, 
Ku  Golting/Vy  177G,  pet.  in-8. 

1121O  Geber  deulsche  Runen;  von  W.*C.  Grlmm. 
CÔttingen,  1821,  in-8.,  et  alias  in-A.,  contenant 
XI  planches. 

11317  SYMiiOLJt  ad  llicraturam  teuionicain  antf- 
quioreni,  édita*  suinptibus  P.-Fr.Suhm.//ffimi(r, 
1787,  In-A. 

11218  Com.  Kilivm  Durfla'l  olymotogicnm  icuto- 
nie»  lingu».  Trt^.-Balov.,  1777,  a 'ol.  In-A 

mig  Dictiounairc  étymologique  et  comparatif 
des  laitgues  leuto-gothiques,  par  H.  Mbidixcer. 
Ftanef.y  i833,  in-8. 

11220  Laiir.  de  \Vbstf.xricdf.r,  glossariuro  germa- 
iiiro-latimimvociim  obsoletiorum  primicl  inrtiii 
levi,  imprimis  Bavaricaruui.  Monachiiy  181G, 
in-foi. 

11221  Vocahnlarius  qui  intitulalurTIieulonUta,  a 
Ger.  de  Soiicrbr.  t'oioniiTy  iA77,  5 tom.  en 
1 vol.  in-fol. 

11323  J.-G.  Wacbtcri  glossarium  gcrmanicum. 
LiptifTy  17S7,  2 vol.  In-fol.— Voy.  le  n*  263A5. 

ii223Chr.Gott  Haltaos,  glossarium  germaulcum 
modii  «vl.  Lipoiity  1758, 3 vol.  In-fol. 

1 122A  J.-(}.Scirtfiiiiglossarium  germaulcum  niedil 
ævi.  Jr^cNforafi,  1781,  2 vol.  In-fol. 

1 1225  H.  ilolTnian,  allhochdeutsche  Glossen,  odet 
Sanmilung  nebst  einer  lltter.  (Jcbcrsicht  al- 
thochd.  und  altsachs.  Glossen.  Berlin  y 182O, 
in-A. 

1 1226  Mittelhochdeulsrhe  Glossen  aus  den 
HandsrhHfTtcn  der  K. -K.  Hofbibllothek  zu 
\Vlen.  HïCfi,  i83A,  iu-8. 

1 1227  AUhochdeutscher  Sprachschalz,  oder  WOr- 
(crbuch  der  altborhdculschen  Sprache,  von  D* 
E.-G.  GrafT.  BcWin,  i83A-A2,  tn-A.  tom.  I A V. 

1 1228  Allgcmeines  mitlelhocbdculschcs  HandwOr- 
terbuch  tum  VcrstSndnIss  der  SchriRwerks  vom 
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X bis  XV<«  jahrbuiulort  ; voit  A.  Zieiuanii. 
Qmdlinburg^  1M7.  5 part  en  1 vol.  jjr.  ln-8. 

1 1231)  Deuiscnc  Graminatica,  ^on  Val.  likeUamci . 
(.Vvr/Mb.),  i5S7t  io  8.  (Une  des  plus  ancleimr^ 
grammaires  allemandes,  Eberl,  lOAAB.) 

11230  Maalcr  (ou  Josua  Pictorics).  Die  tcutscli 
Sprach.  Aile  WOrlcr,  Nahroeii  uiid  Arien  zii 
reüem  In  llocbdculscbcr  Spraacb  dein  A.  B.  C. 
nacli  ordeolllrb  KestclU  un<l  mil  gulem  Lateln 
ganlz  fleissig  unU  ordcnlUch  ^erdolloirihrbt. 
dergleichcn  biseber  uoeb  nie  gesehen.  Zurich, 
ftoschover^  i56i,  io-A.  (Très  rare  el  d’un  grand 
intérêt  Ebert  o*  12583.) 

11231  Die  deutsebe  Spracbe  aus  ihren  Wiirzcin, 
mil  Paragrapben  ûber  die  Ursprung  der  Spra- 
cbe, Ton  J.-E.  Kaindl.  Begeitsburg^  1815-2O,  5 
vol.  in-ê. 

11232  J.-C  Adeluog,  Deulsche  Spracblebrc,  6« 
Aufl.  Berlin^  1S16,  ln-8. 

11233  Th.  Heiiisius,  neue  Spracb-iind  Redeschule 
derdculscben,5*Aufl.  Leipzig^  i833,Sto1.  ln-8. 

1I23A  Tb.  Hcin&ius,  Teut  oder  iheoret-praktis- 
cbes  Lesebucb  dergesammten  deul&clien  Spracii- 
wUscoscbafi,  A*  Ausg.  Berlin,  1825-39,  5 vol. 
ln-8. 

11235  Theoret-praküsche  deulsche  Grammallk, 
von  F.-C-A.  Heyse,  5»  Ausg.  Uanover,  i83A, 
gr.  In-ê. 

11230  Deutsebe  grammaük,  von  Jac.  Grirm.  Gùh 
tingen,  1829-37,  A vol.  ln-8. 

11930*  Ausiühriiebe  deulsche  Gramaiaiik,  von  K. 
Fefd.  Becker.  Frankf.-nm-Main,  i830-3g,  3 \ol. 
ln-8. 

11237  De  maître  de  la  langue  allemande,  par 
GolUched.  .VrroaA.,  1809,  ln-8. 

11938  Nouvelle  grammaire  allemande,  par  Mei- 
dinger,  180g,  in-8. — EdJUon  revue  par  V.rmclcr. 
Paris,  i838,  ln-8. 

11939  Grammaire  allemande,  par  Tabbé  Mozin, 
A*  édiUon.  Stuttgard,  182O,  in-8. 

1 12A0  Grammaire  allemande,  par  J.-T.  Hermann, 
l’aria,  i833,  in-8. 

112A1  Versuch  einer  allgemeinen  deutsclien  Syno- 
nyrolk.  In  eincm  kriüach  - philosophlachen 
WOrterbuebe  der  sinnierwandien  Wôrter  der 
bocbdeuuehcn  Mundert,  von  J. -A.  Eberhard 
und  J.-G.-E.  Maassi  S*  Ausg.;  forlgeselzt  und 
berausgegebeo  von  J.-G.Gruber./FoHe,  182O-30, 
0 vol.  tn-8. 

119A2  Syuonymische  HandirOrtcrbuch  der  deuis- 
cben  Spracbe,  von  J. -A.  Ebcrbard,  0*  Aufl. 
Berlin,  i83i,  iii>8. 

112A3  Versucb  elnes  vollslAndigrn  grammallskcn 
Wôrterbuch  ^r  hochdeutschen  Hundarten  , 
von  J.-G.  Adciung.  Leipzig,  I7g3-i80i,  A vol. 
in-A.~Supp)ément  (B-— I),  Berlin,  1818,  lu-A. 

112AA  Wôrterbuch  der  dcutschen  Spracbe,  von 
J. -II.  Campe.  Draumehveig,  1807-19,  5 vol 
In-A.  (On  y ajoute  un  6*  vol.  Impr.  en  i8i3.) 

1I2A5  Yollstândiges  Worlcrbuch  der  dcutschen 
Sprarhe.  Uanmocer,  1818-22,  A 'ol.  gr.  Im8. 

113A0  DTCTio!v.xAiaE  allemand  - français , etc.,  A 
Tusage  fies  deux  nations  (jiar  J. -Ch.  Laveauv), 
7*  édition.  Sirasb.,  1819, 9 vol.  In-A. 

119A7  Dictionnaire  allemand-français,  etc.,  par 
C.-F.  SeuWAK.  Uanheim,  8 vol  In^. 

119M  Nouveau  dictionnaire  A l*usagc  des  Alle- 
mands cl  des  Français,  par  Mous,  etc.  Stuttg., 
1823-98,  A vol.  in-A-1  ou  18A0,  A vol  gr.  in-8. 


iiaAg  Diciiuimairc  franç.-alleui.  cl  aücm.-franç.. 
par  Hciischel.  Paris,  1830-37, 9 vol.  ln-8. 

mAg*  DeuLsrli-latciii.  U'Orlorbiich,  ion  J.-I.. 
Frisch.  Berlin,  17A1,  9 vul  In-A.  (Un  des  meil- 
leurs dictlonnairce  de  la  langue  allemande.) 

1 1950  Lrano  uiilissimo  a chi  si  dilria  de  Inlcnderc 
todescho  dcchlarandoln  lingua  iiatiaoa.  Pene(., 
lAgg,  In-A. 

11951  AUgcmcincs  W'Orlrrburb  der  Nicdersârli- 
sischen  oder  plall-dcutvlinii  Sprarhe  bllon  r 
und  tieucrcr  Zt'll,  von  J.-G. -L.  Kosegarlcii. 
Criefsvald,  i83o,  In-A. 

iiaSi*  Mundart  der  Ocsterrcicher....  Patois  des 
Autrichiens,  ou  choix  de  phrases  et  locutions 
purement  autrichiennes,  de  A à Z.  yieune,  181 1 , 
pet  io-8. 

11939  Alt  friesisches  Weerterbueb...  Diclionnalrr 
de  la  langue  ancienne  de  la  Frise,  par  Tilcman 
Dothias  W iarda.  Aurieh,  178O,  in-8. 

11959*  Gktssariuin  der  Frieslscbcn  Spracbe,  zur 
Verglciclumg  mit  den  verwandien  germaiiischm 
und  nordischen  Sprachen,vonOutzeo,AoprN/i., 
1837,  In-A. 

11953  Recherches  sur  les  langue.^  anciennes  r( 
modernes  de  la  Suisse  el  du  pays  de  Vaud,  par 
El.  Bertrand.  Genève,  1758,  ln-8.  de  70  pp. 

1195A  Versucb  eincs  Sebweizerischen  Idiotikon 
mil  ctymologlschen  Bemerkungen,  von  F.-J. 
Stalder.  .-laraM,  1819,  9 vol.  ln-8. 

11955  Dictionnaire  stUsse-françals-aUemanü,  eic.. 
par  E.-L.  Poctevln.  Bâle,  175A,  9 vol  In^.  — 
Pour  la  langue  des  Grisons,  voy.  je  n*  iiiAi. 


s.  SamtiMf»  •( 


11956  Nouvelle  grammaire  françolse  cl  flamande, 
par  Halma.  Bnixellee,  177S,  In-19. 

1 1957  ~ Autre,  par  J.  Desroebes.  Anvers,  1820, 
In-19. 

11937*  Vocabulaire  francoys  et  flamenq,  par  Noël 
de  Beilcmont.  Anvers,  i5ii,  in-A. 

11958  Le  grand  dictionnaire  françoit  et  flamand, 
par  Halma.  Legde,  1778  el  1781,  011  6*  édition, 
Amsterdam  cl  La  Uaye,  1821, 2 vol.  in-A. 

11950  Nouveau  dictionnaire  français-flamand,  par 
des  Roches,  nouvelle  édition,  augmentée  par 
A.  Grange.  Anvers,  189A,  9 vol  in-8. 

11260  Recherches  sur  la  langue  nationale  de  la 
majeure  partie  du  royaume  des  Pays-Bas,  par 
le  baron  de  W'eAtreenen  de  Tiellandl.  La  liage, 
i83o,  ln-8. 

II9Ô1  De  la  langue  bclglque,  lettre  de  M.  J. -F. 
Wiiloms  à M.  S.  van  de  Weyer.  Bruxelles,  1829, 
ln-18,  et  tiré  in-8. 

11263  Ncdcrduilschc  Spraak-Kiitist , van  P. 
Weilaud.  Amsterdam,  i8o5,  in-8.  ~ Traduit  en 
français.  Bruxelles,  1827,  in-12. 

11963  W.  Bilderdyk,  Nederl.  Spraakicer.  *sGra- 
1826,  ln-8. 

m03*  VerhaiidcUng  over  Nederduiischc  Snel- 
ling,  van  M.  Slcgenbcek.  Amsterd.,  180A,  ln-8. 

1126A  Grammaire  hollandaise,  par  Ph.  Lagrue. 
Amsterd.,  1783,  in-8.,  ou  i8o0,  io-i3.  — Autre, 
par  E.  vaQ  der  Pyl,  3*  édition.  Btrtrecht,  i89o, 
ln-8.  — Autre,  par  G.-J.  Meyer,  A*  édition. 

■ Bruxelles,  1896,  in-12. 

11965  Nrdrrduiisch  (aalkundig  W’oordenhoerk , 
van  P.  WE1LA.VD.  Amst.,  1799-iflii,  11  vol  ln-8. 
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1 i9M  Welland's  Beknopt  Nederdult^ch  (ulkundlg 
Woordenboek.  Dordrerht^  i839-So,  d toi.  in-9. 
— Supplément,  i8S^,  In^ 

iiQd7  Dictionnaire  rrançals-boUandaift,  etc.,  par 
P.  Marin.  Amsterdam^  1793,  a vol.  li>^. 

11368  Autre,  par  O.-B.-F.-W.WInkcIman.t’frefftt, 
1783,  3 \ol.  In>8. 

1 13O9  Nouveau  dictionnaire  rranrala-hollandals,  et 
holl.-fraiiç.,  par  S.-J.-M.Van  Moock.  Zutphen.^ 
183A  cl  aiin.  suit.,  h part.  in-8. 

it37o  Autre,  par  Tabbé  Olinger,  nouv.  édiüoiu 
18S0,  3 vol.  ln-8. 

J.  Langues  Scandinaves  : mono -gothique, 
suédoise,  danoise  et  norwéglcnne,  islandaise, 
groeniandaisc. 

(Roq*  tToni  rrn  devoir  placpr  Irl  m dfui  demi^i  lâS|ciii>t. 
qoeMof>  rhbnd**  el  I»  tiro^nlind  ipf«ctf«>njirii(  M nord  de 
riaeriqae.  Ponr  laUoeue  Inpoone,  voir  in  n.  tISWot  Mir.) 

11371  G.  lIicKESti  linguarum  teter.  septentr.  thé- 
saurus. Oxtmiï,  1703,  3 toi.  In-fol. 

11373  G.  WoTTOM  linguarum  veter.  septentr. 
tbesauri  conspeclus  brevis.  Londini^  1708,  ln-8. 
^ Voir  le  n*  1 i3i3. 

1 137s  Jamikson’s  Ilrrmcs  scythicus,  or  ibc  radical 
affinitles  nf  lhe  greek  and  latin  laiiguages  to  the 
gothic.  Edinburgh^  iSiA,  ln-8. 

1 137A  01.  Rt  Duecaii  specîmen  usus  lingue  gothicæ. 
Uysalitr^  1717, in-A. 

ii37jJoiiæHAi.LiütiBeRG  disqulsitio  de  nomlnibus 
in  lingua  sulo-gothlca  iucis  et  tisus,  ruliusque 
Solaris  In  cadem  Hiigua  vesUglIs.  Stockhoimitr  ^ 
1816,  3 vol.  in-8. 

11376  Spbgrl,  glossarium  suoca-golhicum.  Lund.^ 
1713,  In-A.  — Voyez  le  n*  ii3i3. 

11377  01.  Verelii  index  lingue  veleris  scylbo- 
Kandice.  Vpsalitr,  1691,  tn  fol. 

11378  J.  Jbrr,  glossaiiufu  sueco  gothtcum.  fpsal., 
1769,  3 vol.  in-fol. 

11379  Grammaire  suédoise  (en  suédois),  A*  édit. 
Stockhclm^  1883,  in-8. 

iis8o  Grammaire  suédoise,  par  Abr.  Sablslcdl. 
PorCf,  1833,  in-13. 

11881  J.  InRB,svenskt  dlalect  lexicon.  VpitUiœ^ 
1766,  in-A. 

11383  Dlctionarium  BaecicuDi,cum  Inierpretatione 
latlna,  ab  Abr.  Sahlstedt.  A(ecAAo/m,i778,  in-A. 

11383  Dictionnaire  français-suédois,  etc.,  par  J. 
Biorrcr».  Stockholm^  >703,  3 vol.  lo-A.  ■ — 
Autre,  par  Abr.  Sablstedt.  Stockholm  y 1795, 
A vol.  ln-8. 

lls8A  Dictionnaire  suédois -français,  par  Eric 
Noroporsr.  5(orÂrAo/iit,  l8o3,  3 vol.  ob).— 
abrégé.  OrebrOy  1837,  3 vol.  in-i6.  — Autre, 
par  Weste.  Stockholm  y 1807,  3 voL  in-8.  — 
français  et  suédois,  par  Cari  Deléo.  Stockholm  y 
181A,  aussi  1819,  3 vol.  in-A. 

11386  FtBLLSTR6ii,dlcüonarluiB  sueco-laponicum. 
Uolmiay  1 738,  ln-8.  --  Voir  le  n- 1 1 389. 

11386  Grammaire  danoise,  par  N.-B.  Large. 
Copenhaguêy  1767,  3 vol.  ln-8. 

11387  Principes  généraux  de  la  langue  danoise, 
par  Mallh.  Hagertip.  Copenhaguey  1797,  ln-8. 

11388  Dansk  ordbog  iidglven  under  videnska- 
bemes  sclskabs  Bestyreise.  — Dictionnaire  da- 
nois, publié  sous  la  direction  de  la  Société  des 


scieneca  (par  MM.  Moeller,  Viborg,  Thoriacius 
et  MAller).  CopenhaguOy  1793-1836.  A vol.  In-A. 

11389  Dictionnaire  danois  (en  danois)  par  Christ. 
Molhecb.  Copenhoguey  i833,3  vol.  gr.  in-8. 

1 1390  Dictionnaire  danois  françoia,  etc.,  par  J.  de 
Apoxitn.  Cop^haguCy  1780,  3 vo).  In-A. 

11301  Dictionnaire  de  poche  français-danois  et 
danois-rrariçais,  part.  Hasse.CopenAnjfMe,  1630, 
3 vol.  pet.  ln-8. 

11393  Dictionnaire  français-danois  et  daRols  fran- 
çais, par  Odin  VVoIff.  CopenKy  i83A«  3 vol.  ln-8. 

11393  F.r.  PoxTOPPtnvNi  glosMrlum  norvagicum, 
german.  et  lai.  Bergeriy  S7A9,  in-i3. 

IJ39A  Recherches  sur  la  langue  islandaise,  par 
Rask  (en  danois),  (openhaguey  1618,  in-8.— 
Spccimen  littérature  Islandlcae,  edidlt  B.-C. 
Rask.  Hnlmicfs  1819,  ln-8. 

ii3oA*  lexicon,  islandicum,  adornalum  a Gudm. 
Andrea.  Uafnitty  t683,  in-A. 

11395  Lexicon  islandlro-tatlno-tlanlcum  Riornor» 
Ilaldorsonil.  Uaunitty  181A,  s paru  in-A> 

1 1396  P.Kfltmr,  gramuiailca  groenlandlco-danico- 
latina.  Ilûuntity  1760,  ln-8. 

11397  — dkiionarlumgrocniandico-danico-4aU- 
num.  llavniiTy  1760,10-8. 

11398  Diction,  groeniandals,  par  OUion  Farriucs. 
Copenhague  y 180A,  ln-8. 

K.  1.angues  anglo-saxone  et  anglaise,  avec  les 
dllTérentsidiomes  des  provinces  de  l’Angleterre, 
de  l’Écosse  et  de  l’Iriandc. 


11399  Joh.  Davies,  antiq.  lingue  brltannlce  et 
ling.  lal.  dlctionarium. /.ottd.,  i633.  in-foi. 

1 i3oo  An  inaugural  lecture  on  lhe  uillity  of  anglo- 
saxon  lUeraturc  : to  which  is  added  the  geo- 
graphy  of  Europe  by  klng  Alfred,  including  hU 
accou/it  of  tbc  discovory  of  the  Norili  (^pe  in 
the  ninih  century,  by  ihc  rev.  James  Ingram. 
Oxfordy  at  the  Vnivertitg  pressy  1809,  in-A.  de 
VIII  et  113  pp.,  plus  une  carte. 

ii3oi  The  saxon  and  cnglish  laiiguages  recipro- 
cally  Illustrative  of  o-acb  other;  the  impractica- 
bllity  of  acquiring  an  accuraie  knowledge  of 
saxon  literature  Ihroiigh  lhe  medium  of  latin 
phraseolog)’  exeinpIUicd  in  (bc  errors  of  Hlrkes, 
Wilkins,  Gibson  and  other  scbolars,  and  a new 
mode  suggested  of  radlcally  sludyhig  the  saxon 
and  engUsh  iaoguages,  by  Sam.  Heoshall.  ixynd. , 
1798,  in-A. 

iiSoa  Cambro-brytannic»,  cymrzcvve  llnguae 
Instltuiiones  et  rudimenia,  a Jo.-Dav.  Rhæso. 
Londiniy  1693,  In-fol. 

1 iSo3  Angel-sachsische  und  AltsSclisIschc  Sprach- 
proben  mil  Venciebniss  der  Atigel-oSchsisclic 
W'erke,  von  H.  Léo.  //«f/e,  i838, 10-8. 

ii3oA  Hickesii  Instllitiiones  grammaliœ  angto- 
saxonicae.  Oxaniiy  1689,  in-A. 

ii3o5  Eléments  of  aiiglo-saxon  grammar,  by  J. 
Bosworlh.  tondOHy  1833,  in-8. 

1 i3o6  A grammar  of  ihc  anglo-saxon  longue,  with 
a praxis,  by  Cras.  Rasx.  CopenhageHy  1 83o,  in-8. 

11807  G.  SovNCRi  dletlonarium  saxonico-lalino- 
angHcum.  Oxoniiy  1669,  in-foi. 

1 1 3o8Th.  Besson,  vocabularium  aoglo-ftaxonlcum. 
Oxoniiy  1701,  ln-8. 

11809  •!<>•  Bosworlh’s  dictlonary  of  the  anglo- 
saxon  Unguage,  withlbe  meanlng  ofthearglo- 
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mon  la  cn^Usli  andlat,  and  cngllsb  and  Ut 
Indexes,  tendon,  i83S,  gr.  In*8. 

I iSio  Stepli.  SKiNxca,  eiymologicuD  lingue  angli- 

cane. tendin/,  1671,  In-fol. 

I I Su  Fr.  Jtnii  elymologicum  angllcanum.  Oxoniï, 
i7àSi  In-fol. 

1 iSis  Edw.  Lte  , diclionarium  saxonko-goihico- 
lailnum.  Londini^  1773,  3 vol.  In-fol. 
iiSiS  N.  Bailey's  elyuiülog.  eoglish  dicüonary. 
Lomton^  1704«  In-foL 

iiSiaG.-W.Lmoii'sengUsh  etymology.  London^ 
1783,  In-à- 

2iSi&  Spedmen  of  an  etymologfcal  vocabulary, 
or  essaya  by  means  of  llie  anallUc  melliod  to 
rctrieve  lhe  ancionl  eelUc.  tonden,  1788,  In  8. 

1 19 18  Etymologlcon  magnum,  by  aller  Wuitcb. 

Cambridge^  1833,  8 xol.  ln-4. 
iiSi6*  Th.  L15ACEE,  progymnaimiata  graromaticcs 
Tulgaiia.  Londtni  (no  date]  iii-4. 

11817  Wallis  gramoialica  linguæ  anglicane. 
Londtniy  176S,  in-8. 

u3i8  Ricb.  Joiisso.Y,  grammatical  commentaries. 

London^  170O,  ln-8.  * 

11819  Introduction  lo  the  english  granimar,  by 
llob.  Ix)wih.  tendon,  1783,  or  1798,  lii*8. 
iiSaoThe  englUli  grammar,  coniprchending  tbe 
principles  and  rulcsof  the  Unguage,  by  Lindley 
.Murray.  FbrAr,i8i9, 3 vol. )n-8.  (Souvent  rélropr.) 
11831  Le  maître  anglais,  par  W.  Cobbcll.  Périr, 
1818,  in-8. 

11831*  Etude  raisonnée  de  la  langue  anglaise,  par 
A.  Spiers,  8*  édit.  1889,  in-i3. 
iiSsii*  Grammaire  pratique  de  U langue  anglaise, 
par  P.  Sadler.  1887,  In-ia. 

1 1839  Cours  do  langue  anglaise,  par  Lcseac  de 
Boisjermain.  Périr,  S vol.  in-8.,  et  3 in-8. 
11839*  Cours  de  langue  anglaise,  par  T.  Robertson. 
1888.  in-8. 

IJ83S  I1.-L.  Piozzl's  brltisli  synonymy.  London^ 
17IK8«  9 vol.  In-8.  * 

11398  Synonymes  anglais,  traduits  par  P.-L. 

(Labartbe).  périr,  i8o3,  9 vol.  ln-8. 

11895  English  synonymes  explaiiicd,  in  alphabo- 
tical  order,  wUh  copions  iilnstrations  and  rxem- 
filesdrawn  froni  the  bevt  wrllcrs,  by  George 
Crabb.  tofidon,  1838,  gr.  ln-8. 

11838  Book  for  iravcllcrs.  Westminstny  In-foL 
11837  Sam.  JofiNsos'B  dicUonary  of  tbe  cngllsb 
Unguage. 

11898  Th.  Sheri(lan*s  general  dictionary  of  lhe 
engllsli  Unguage.  London,  1780,  9 vol.  in-â. 

11899  A crllieal  pronouncing  dictionary,  by 
Walkce.  Londotty  1810  (réimprimé  en  1888), 
in-8. 

11880  A dictionary  of  the  cngllsb  languagc,  by 
.Noah  WctsTF.E.  ijtndoHy  1889,  2 vol.  gr.  ln-8. 
iiSSi  New  dictionary  of  tbe  engikh  languagc,  by 
Ch.  Richabdsox.  tond  y 1888-S7, 9 vol.  lu*A. 
11889  Analytical  dicUonary  of  lhe  engUsh  Un- 
guage, in  which  the  words  are  expUiiied  in  the 
«•nkrof  llieir  nalural  aninity,e(c.,  by  D.  Bootb. 
LomdoHy  1888,  in-8. 

1 1 833  A glo&sary,  or  a collection  of  words,  phrases, 
etc.,  which  liavc  been  ihougbt  to  requlre illus- 
tration in  tbe  Works  of  (lie  english  aulbors,  by 
Hob.  Naecs.  London,  1839,  in-8. 

1 1838*  A classlcal  dicUonary  of  the  Tulgar  longue 
(by  Fr.  Gioss).  londoHy  1788,  lii*8. 


ii838t  D1CT10.NAEII  frcDcb  and  eiiglisb.  London» 
1871, ln-8. 

11888  A dlctlonarle  frencb  and  english,  by  Cl. 

Holltbamd.  LondoMy  1598,111-8. 

1 i888*  DicUounaire angi.-franç.,  franç.-angt.,  par 
Ab.  Boyee,  9 vol.  in^. 

11385  Dictionnaire  angL-franç.  etfranç.-angl.,  par 
i..  Chambacd,  etc.,  édIUon  augmentée  par  Des 
Carrières.  LondoHy  i8o5,  3 vol.  in-8. 

11388  Le  nouveau  dictionnaire  fraiiç.-angl.,  etc., 
par  J.  Ganter.  Aouen,  1809,  9 vol.  in-8. 

11338*  Frciich  and  english  dictionary,  by  Jos. 
\\  iLso.n.  Por/jt,  i883,  gr.  ln-8. 

1 1887  Grand  dictionnaire  français-anglais  et  angl.- 
français,  nMigé  Mr  MM.  Fleming  et  Tibbius. 
PariSy  Firmin  Didoty  1880-88,  9 vol.  ln-8. 

11838  Dictionnaire  des  particules  anglaises  (par 
I.C  Febvr»*  de  Villebrune).  Parity  1778»  lA-8. 
u88g  J.  Barettl’s  dictionary  of  tbe  engiisb  and 
liai.  Unguages.  London,  1790,  9 vol.  in-8.  — or 
1818,  3 vol.  iu-8. 

11 380  BarclU’s  english  and  spanlsfa  dicüonary, 
etc.  Londoity  1798,  9 vol.  in-8. 

1 1881  A provincial  dicüonary,  wiih  a collecUon  of 
local  proverbe  and  popular  superstitions,  by 
Fr.  Gaost.  LondoUy  1787.  — 9»  édiüon,  1790, 
ln-8. 

11389  A general  dictionary  of  engiisb  provincia- 
lisras,  by  W,  Holloway.  Leirez,  i838,  ln-8. 

11888  Vocabulary  of  cast  Anglia:  an  altempt  lo 
record  lhe  vulgar  longue  of  Norfolk  and  Suffolk, 
by  Forbv;  wlth  a memolr  of  (be  aulbor,  by 
Dawson  Turner.  1880,  ln-8. 

1 1888  Suiïoik  words  and  phrases,  by  Edw.  Moor. 

ff'oodbridçfy  183S,  in-19. 

1 iS85  Glossary  of  north  country  words,  In  use..., 
by  J.-T.  Brocketl,  second  ami  improved  edit. 
LondoHy  1839,  in-8. 

1188O  Lancashire  glossary,  wlth  Tim  Bobblii't 
Works.  183g,  in-8. 

11887  Glossar)'  of  lhe  Craven  dlal^t,  by  Carr. 
LondoHy  1880,  ln-8. 

11388  llalUmsbire  glossary....,  by  Humer.  1899, 
ln-8, 

118.I9  ArchxologU  comu-brltannlca,  by  Wlll. 

Trycc.  Sherbonty  1790.  ln-8. 

1 i85o  An  analysis  of  welsh  grammar.,.,  by  GrUnih 
lloErETS.  1887,  ln-8. 

ii85i  Eglurvn  Phraeüilneb,  a welsb  grammar,  by 
H.  Perey.  IjOndoHy  iSgS,  in-8. 

118Ô9  A dicUonary  In  englUbe  and  welshe,  by 
W.  Salesbi'RY.  LondOHy  i587,  Irnd. 

1 1 858  .knUqu»  linguæ  britaimicæ  (hcsaunis,  being 
a brUish  or  weUh-engiish  dicüonary,  etc.,  by 
Th.  Richakds.  Bristoly  1788,  in^. 

11888  Knglish-welsb  diclionarv',  by  W.  Evans,  2i 
cdiüon,  improved  by  Klciiards,  Carmartheny 
1813,  ln-8. 

11855  English- welsh  dicUonary,  by  i.  Walters. 

Londony  1798,  in-8.  « 

1 1 885a  Dicüonary  of  the  welsh  l•oguage,cxpialBed 
In  english,  by  W.  Owcx.  LondoHy  1798-98,  a vol. 
ln-8,  — abridgment,  180O,  iu-i9. 

11S8O  A praciical  grammar  of  tbe  Eociem  gaele, 
by  J.  Kelly.  Londony  i8o5,  Iu-8. 

11357  SiiAw’s  gailic  and  engiisb  dicüonary.  Lênd. , 
1780,  3 vol.  ln-8. 

11888  Ènglisli  and  gaeik  vocahuUry , by  P.  Mac 
FAEL.A7IE.  Bdinbttrghy  I8i5,  in-8. 
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u35o  GacHc  dlciluuary,  by  R. -A.  AMsnwso- 
London^  la-â> 

1 i35q*  Dlcllonarhim  scolo-celllciim,  a dicüonary 
of  ttae  Radie  laitguagc.  Kd(nb,y  i5s8,  * vol.  ü>-4. 
nSflo  Eiymologlcal  dlcilonary  of  thft  scotlsb  la«- 
Ruage,  by  JA1OE50IV.  voL  In-A- 

itSOi  A dIcUonary  of  ibe  scottish  languag**. 
Rdinbttrghy  i8i6«  lo>i8. 

1 1383  An  essay  on  th«  aiitiqully  of  tbc  Irt&b  Um- 
guage,  by  Ch.  VAixAncev,  Lond.s  177a,  in-8. 
1I3G3  Alpba^t  irlandais,  pnK^é  d'une  noUrc 
hislor.  par  J.-J.  Marcel.  Parti,  180a,  ln-8. 
}i30A  Kr.  Mollot,  gramniatica  Unno-bllienûca. 
nomtr^  1O77,  ln-i9. 

ii385  Mac  CiaTnT**  déments  of  the  irish  lan- 
Riragc.  Voutin,  1708,  ln-8. 
ii3G6  Cb.  Vallakcey's  grammar  of  tbo  iberno- 
celllc,  or  Irish  language.  Dublin,  17&^« 

11867  An  Introduction  to  tlic  Irish  language,  In 
ihrce  parts,  by  Wlll.  Ndlson.  Dublin,  1 »o8,  ln-8. 
J1S68  A practical  gramniar  of  the  liUb  languaR«‘, 
by  Paul  O’BrIcn.  Dublin,  1809,  ln-8. 

1186g  EsGLisB-lrlsb  dicüonary,  wlih  Irish  gram- 
mar.  Paris,  178s,  ln-4- 

11870  Irlsh-engHsh  dlctlonary.  Paris, 
1^8,  lo-A. 

11871  An  Irish -cngllsh  dlctlonary  , by  Edw. 
O'Reillt.  Dublin,  1817,  la-8. 

1 187a  Prospectus  of  a dlctlonary  of  tbe  languago 
nf  the  Alrccotl,by  Vaixasccy.  7>iiWfii,i8oa,lD-H. 

L.  Langues  Otiralioiines  : fliioiso,  estonienne, 
laponne. 

l'I'our  la  laiiftiitt  lK«oKrMt«*,  Twjec  !.•»  o.  ilAU  el  »uiv.) 


11876  WHARt,  gramroatira  fonnica.  Abc<r,  1788, 
tn-in. 

1 1877  Finnischc  Sprachlchre  fOr  FInnen  und  KIchl- 
Flnnen,  mit  Beziehung  auf  die  Achnlichkelt  der 
nmiischeii  Siirachc  mil  der  Cngarlschcn,  etc., 
Ton  J.  Slrahlmann.  Halle,  1818,  ln-8. 

11878  Dan.  Jt'SLemi  fennlcl  lexici  lentamon. 

Stockhol.,  1745,  Id-6.  , 

11879  G.  Resvall,  lexicon  lingu»  Qnnic».  Abotr 
i8sû,  9 part,  in-üi. 

u38o  Letllsciic  grammaUk , von  Gollb.-Fiied. 
Stonder,  3*  edlU  Hitnn,  1788,  In-B. 

11880*  Lettisches  lexicon,  In  zweeA  ihcll  abge- 
fasset,  von  Gottb.-FrleiL  Stciidcr.  êtitau  (1789}, 
•i  vol.  ln-8. 

ii38i  Vollstaud  lettisches  Lexicon.  SrhltutObrr- 
ftahlen,  1779-78,  ln-4. 

uS89  h.  GOsfkck,  manmiuctio  ad  lingtiam  oe.s- 
tbonlram.  Hrvnl,  1660,  iii-$. 

118H8  Khsinlschc  Sprachlehrc Grammaire 

estonienne  pour  les  deux  principaux  dialectes, 
celui  de  Reval  el  celui  de  Derpt,  avec  un  voca- 
bulaire complet,  puhi.  par  Aog.-Wdl.  Ilupd. 
Riga  ol  l^eipzig,  1780,  ln-8. 

11384  Sotclilneniia  prinaillijachtehiia  k*  gram- 

matike  votskago  iazyka Traités  roncernani 

la  grammaire  de  la  langue  votick.  St.^Pètersh., 

1775.  — Sotchlnenlia Traités  concernant  la 

grammaire  de  la  langue  ichouvarhr 

Sotchlnenlia...  Traités  concernant  la  grammaire 
•le  la  langue  icb^missc.  Ibid.,  1 778.  (En  russc.^ 


u38j  Zyriaiiskaia  grammatika Grammaire 

xyralne,  par  A.  Herof.  Sl.-Pélersbourg,  i8i8, 
pet.  in-8.  (Kii  russe.) 

Il 880  G.  Mattbæi,  weudlsche  graromatlca. 
Budissin,  1791,  ln-8. 

11887  J.-Goul.  HAUPTMAsfi,  Mcdcrlausiulsche 
wcndische  Grammaüca.  Lûbben,  >761,  ln-8. 

11S88  Kurzgefassle  Grammatik  der  sorbon-wen- 
dischen  Sprachc,  nacb  deo  Budissiner  Dialekte, 
von  Cand.-A.  Seller.  Bautzen,  i83o,  ln-8. 

11889  Fiau.S'ni6if,grammatica  lappoDlca.l/o/*if«, 
1788,  pei.  in-8. 

1 1890  U.Gasaxocr,  grammatlca  lapponlca.//o/iii., 
17ÂS,  ln-19. 

11891  Lexicon  lappoolcum , a D.-Er.  Lirdarl. 
Holmia',  1780,  ln-4.  — Voir  le  n*  iia85. 

H.  Langues  Slaves  : illyrienne,  russe,  polonaise, 
Imbémlcnne. 

11899  In  or^nem  et  historlam  alphabetl  sclavo- 
nicl  dtsqul&illo,  a Clcni.  Gnibissichlo.  VenotHi, 
1766,  in-8. — Voirie n*8io06. 

11898  Ncue  Elnlcitung  ziir  Stavon  Spraebe,  von 
Mar.  Lanassovich.  Eaek,  1778,  ln-8.  de 

ti8gâ  Eniwurf  zu  clocm  aligcmeincn  Etymologl- 
konder  slavischcoSpracben,  von  J.  Dobroirsky. 
Praga,  1818,  ln-8. 

11895  Es.sai  sur  raffinilé  des  langues  slavo-russe 
cl  grecque, |)ar Constantin  lcoxoMoa(Ulregrcc}. 
Pt'tershoiarg,  1898, 8 vol.  in-8. 

11896  G.  Dankowsky,  roatris  sclavicæ  filia  enidUa 
vulgo  lingua  graecâ,  scu  grammatlca  cunctarum 
sdavlcar.  ctgnecar.  dialeci.  iii  suis  primiu  cle- 
nicDL  cl  Inde  conflatis  organ.  formls  cxhiblla, 
galllcm,  italicæ  et  latinæ  liiigmr.  Potonii,  1886, 
3 vol.  in-8. 

11896*  Arcticæ  horul»  succissivsdelatino-camlo- 
lana  lUeratura.  — Voyez  l'article  Donomni. 

1 1 397  IssTiTimotiEs  grammatirx  sclavonicæ.  Mos- 
covia,  1647,  !n-4. 

1 1898  Jos.  Dodrowskj,  instltutloDGs  llnguæslavtcx 
dialecü  veteris.  Vindobona,  1892,  in-8. 

11899  Alphabets  csclavon,  grec,  latin  et  polonais, 
avec  une  expHcatlon  en  russe , par  Karihon. 
1699,  In-foL 

11 400  Et.E¥rjiTA  pbllosophiv  christ  quibus  con- 
linenlur  alpbabeta  sdavonicum,  græcum  et  lati- 
num,  preces,  etc.  Moschte,  1701,  ln-4. 

11401  G.  Danknvszky,  Magyarica*  llngus  lexicon 
rritico-ctyniolog.  (latlno-gernian.)  c quo  patefit, 
quæ  vocabula  niagy’ari  e sua  avita  caucasla  dia- 
Iccto  conservarint,  queve  a Slavis,  uti  Bohemis, 
Camiolls,  Croatls,  Illyrhs,  Poionls,  Russis,  Ser- 
bis,  Siavis,  Pannoniis,  Vendis,  Valachis,  porro 
a Gratis,  Gernianls,  Italis,  etc.,  adoplarint. 
Potonii,  1883,  ln-8. 

ii4o9  Diction Aaii'M  trilingue,  hocestsclavontcuro, 
gr.  et  lat.  Hoscha,  1704  * ln-4.  — Voir  aussi  au 

mot  POLTCARPOWZ. 

ii4oS  Seb.  Dolcl  de  fllyrie»  llngus  vetusUtect 
ampliludino  dissortallo.  ycneiHt,  1754,  in-4. — 
Epistola  Zamlli  In  disscrtaiionem...  confutata 
perpctuisanimadversioiii  bus.  Frrrar. , 1 754,  in-4. 

ii4o3*  ALPHAum'n  et  preces  lllyrlca».  Fenrtiis, 
1 597,  ln-4. 

ti4o4  J.  MrcALiE  grammatlca  lingu»  lllyrlca*. 
Enureti,  1649,  in  8. 


- -a 


LiNGUisnoiii:.  2hi 


iihoi  SU!])li.  Wuunou^y,  gramuiatica  ill)riaua. 
177a*  in-8. 

1 lAoO  Micali  E Uieuurus  llogua?  illyric».  Lauren\ 
lOâtfi 

iiâ07  i.  Bellosztexeci  , gaxophjlacluni  lalino* 
iUyricorum onomatuiu.  üi0rabia^  ^^ào,  ln>4. 

iifto6  OixionarioiuL'laL-illyHcü,  opéra  de)  P. 
ArdeliioUHIa  Brlu.  Rûoum^  178^*  In  A- 

11809  J*  Stlixi  IcxJcou  lalUio*i(allco-illyriqum. 
Rud/ty  1801,  a vol.  iu-A. 

I lAio  i^usdem  ülctionarlum  illyrico-iUt.’italicum. 

HagustTy  180O,  a vol. 

II  Au  Remarques  sur  la  langue  russieimc  et  sur 
son  alpbabcl,  avec  des  pièces  relatives  i la  cou- 
naissance  de  celle  langue,  publiées  el  auginen- 
lées  par  Théodore  Karjavine.  St»^Pclersboury, 
1791,  ln-8. 

1 lAia  Observ  ations  sur  la  ressemblance  frappante 
que  Ton  découvre  entre  la  langue  des  Russes  et 
celle  des  Romains  (par  Hager).  Vf/an,  1817, 
*r.  lD-4. 

iiAiSll.^W.  LoDotrigrammaiica  nisslca.  Oxon.y 
169O,  In-A. 

iiAiA  Grammaire  russe  de  l'Académie  impériale 
(en russe).  Snfnt-Pélersbourgy  i833,  iii*8. 

I iAi5  Eijüiehts  de  la  langue  rqssc  (par  Charpen- 

lier),  pétmbûurgy  1768,  ln-8. 

11A16  Eléments  de  la  langue  russe,  par  J.>D. 
Maiidru.  PmriSy  180Q,  û toI.  In-S. 

11A17  Grammaire  russe,  parG.  Ilanionlère.  Paris, 
1817,  ln-6. 

iiAi8  Grammaire  raisonnée  de  la  langue  russe, 
par  Nie.  GfiETsai,  ouvrage  trad.  du  russe  cl  ar- 
rangé pour  la  langue  française...  par  Ch.-Pb. 
\\c\f[.Saint’Pé(ersbourffy  i8s8,  ln-8. tome  i»'.(I.c 
texte  mss<‘  a été  hnpr.  en  i8u5.) 

iiAio  maître  de  soi-méme,  contenant  la  gram- 
maire, etc.,  en  langue  russe  cl  en  langue  grousi- 
nique  (géorgienne),  par  God.  Fjsalof.  Saint- 
PHersbcvrÿy  i8ao,  lii-A.  — Répété  sous  le 
n*  11715. 

iiAao  DicnosiiAtnc  de  l’Académie  russe.  Saint- 
P^tersbonrÇy  1806-aS,  0 vol.  In-A.  (En  russe.) 

iiAai  Nouveau  dictionnaire  franç.-russc  el  rtisMs 
franc. , composé  d'après  celui  de  rAcadéiuie 
française.  S*  éditou.  Saint-Pétersbourg  y i8*iAi 
A voL  ln-8. 

1 1 4aa  Dictionnaire  français-russe  cl  russe-français, 
dans  lequel  les  mots  russes  sont  classés  par  fa- 
mille, ou  dictionnaire  étymologique  de  ta  langue 
ruMe,  par  C-J.  RcilT.  i835,  a vol.  in-8. 

I I Aa3  Dictionnaire  ruase-fraiir.-atlcm.  ,par  J.  llr.TU. 
Moscou  y i8oa,  a vol-  In-A.  — a*  édit.  JUoscouy 
i8a0,  A vol.  gr.  iu-8. 

1 lAaA  Dictionnaire  porlaüf  allein.-russe  el  franç., 
etc.,  par  J.  Deva.  Riga  y lëoA,  A vol.  |icL  ln-8. 
carré. 

iiAa3  Dictionnaire  franç.  et  russe,  parTATiscUErr. 
MotcoUy  181O,  a ToU  gr.  In-A.  (Voir  le  n*  1188A.) 

1 iAa7  Grammaire  polonaise,  par  Onuphr.  Kop 
cxxasu (en  polonais). Farsov.,  1780-8 3,  S vol. in-8. 

I lAaSËÜat  de  grammaire  polonaise  pourlcs  Fran- 

çais, par  le  même.  Parsoviey  1807,  in-8.  , 

I I Aag  Métiiode  pour  apprendre  la  langue  polonaise, 
|iar  Nalb.  Bucki.  Bertiny  1797,  a vol.  ln-8. 

iiASo  Grammaire  polonaise  el  française.,  rrcs/au, 
i8o3,  apart.  ln-8. 

iiASi  Grammaire  française  et  polonaise,  par 
Haulepicrre.  Varsovie  el  Brestauy  180O,  in-8. 


I lASa  Grammaire  abrégée  de  la  langue  j>uU>naisc, 
consisianl  en  tableaux,  règles  et  exemples,  par 
J.-Séverin  Valcr.  i/aUCy  1807,  ln-8. 

I iAS3  Dictionnaire  polonais  et  des  ireixe  dialectes 

de  la  langue  sclavoime,  parSam.-BogumllLnrDe. 
FarsoviCy  1807-iAt  6 vol.  In-A. 
iiASA  Consl.  SzTRwtD,  dlcllonarium  trium  lin- 
guarutn,  polonlcæ,  latiiix  et  lilhuaoicx.  fïfmr, 
1Ü77,  ln-8. 

11)35  Vocabulaire  polonals-latin-français,  rédigé 
d'après  les  princi{>es  de  Cnaplus,  Danct  et 
Trolz,  el  augmenté  par  l’abbé  Lltwinsky.  Tor- 
sotiCy  i8i5,  U vol.  in-8.  (Titre  polonais.) 
iiASG  Nouveau  dictionnaire  polonais, allemand  et 
français,  par  Mlcb.-Abr.  TroU,  revu  el  corrigé 
par  A.  Moszczeiiski,  A*édit.  £e//;:.,i89U,  3 vol. 
iiv-8. 

mA37  Nouveau  diclioiiuairc  portatif  polonais - 
français-allemand,  par  G.-Sm.  Randlkc,  nouv. 
édition.  Breslauy  i8uA,  5 vol.  in-8.— Autre,  par 
SUmiitk.  Breslauy  i83A,  gr.  in-8. 

11)38  Üiclionnaire  français-allemand  et  polonais, 
par  Tootz.  Utpzùjy  i799-i8o3,  ou  180O,  A vol. 
gr.  Iii-S. 

iiA3g  C.-G.  .Mrongovius,  Doklandy  Niemiecko- 
l’olski  Slownik.  Ausfübrlichcs  Puhiiscli-Dcuts- 
ebes,  und  Deulsch-Pulnlscbes.  Kônigsb,,  i836- 
37i  In-A. 

iiAAo  Dictioimalro  polonais-russc-allemand,  et 
russe-polonals-allcmand,  par  J.-A.-E.  Scbmiül. 
RreslaUy  i83A-36, .a  vol.  in-8. 

M))i  Abr.  Fsencelii  de  oiigiiilbus  linguÆ  sora- 
bic»,  lib.  II.  Budisinœ-Lusator.t  1C93,  In-A. 
n AA9  Oie  Sprache.  der  Allen  Preussen...  La  langue 
des  anciens  Prussiens;  lutroducllon;  restes  de 
texte,  grammaire,  dictionnaire,  publ.  par  J.- 
Sév.  Vater.  Brunzirijr.  iSui,  ln-8.— Voir  ii388. 

I I )A3  Geschichte  der  bOhmlsch  Sprache  und  Ule- 
rattir,  von  Jos.  Dobrowsky.  PragOy  1793,  ln-8. 

1 1 ))3*  Grammalica  lingux  boliemlo,  cxplicata  a 
R. -P.  Konslanlio.  I*rag(ry  1789,  peu  ln-8. 
iiA))  Graminatica  sclavlco-bohemlca,  a P.  Doues* 
cuALio.  Posoniiy  17AO,  ln-8. 

I iAA5  VolstAiid.  Lt'IirgebSude  der  i>0hm.  Sprache, 
von  Jos.  Dobrowsky.  l*ragay  1809,  ln-8. 
iiAAO  Thcorcl.-pracllschrs  I.ehrbuch  der  slawls- 
chen Sprache  in  Ubhmon,  Màhren  uud  Oberun- 
garn...  von  Fr.  Trnka.  rfcwne,  iBSa,  s vol.  ln-8. 
n AA7  J.  Negedly,  Lehrbuch  der  bôhmiscbcn  Spra- 
che fùr  Bôhmeii,  A*  Aufl.  Pragoy  1881,  ln-8.— 
frir  Deutsche.  !*raga,  1891,  ln-8. 
n)A8  Th.  Rescheu,  dicllonarium  lailno-bohem.  et 
bohcni.-lat.  DfmMciV,  i56o-69,  9 vol.  In-A. 
iiA)9  klassiflccrles  WOrlerbucb  der  BOhmisch, 
deutsch,  und  laicinischeo  Sprache,  von  Joh. 
Cari.  Robn.  Pragoy  1780,  A vol.  in-A. 

1 i A5oDernolak,  lexicoii  siavicum-l>ohcmlco-laüno- 
gormanico-hungaricum.  BudcFy  1898,  6 voU  gr. 
in-8. 

1 iA5i  Klcinc  serbische  Grammalik,  vou  Siephano* 
wilsch  Wuk,  verdeutscht  und  mil  efncr  Vorr. 
von  Jac.  Grimai.  Leipzigy  iSuA*  ln-8.  — Voir  le 
n«  10898. 

N.  I.anguc8  hongrt^  et  valaque. 

iiA39  Oktfj.ii  harmonia  tinguaruin,  .speclaUm 
hmigarlcv  cuui  hebrxa.  lyUebergt^t  i7A0,  In^. 
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11653  Jo.  SAiiovtGS«  di*inonstraÜo  idioma  llung»* 
rorum  et  Laponiim  Idem  esse,  llafnta^  1770, 
ln»6.— Voir  le  n*  1 1377. 

11/156  AlBnlias  lingu»  hungirlcæ  cum  llngitls 
f^nnlcz  origlD.,  grammailce  demonstraia  a S. 
Gysrmaiho,  nernon  rncabularla  dlateelorum 
UrUiicarum  et  slaTicarum,  cum  hungaiica  corn- 
IMirata.  Gotlinçtr^  i790*  ln-8. 

11655  Molmai,  grammalica  liungarica.  IlMOvertr, 
1A10,  iii-6. 

11656  J.-N.  Rêvai  grammatlca  huogarica.  Pest{m\ 
180S,  a vol.  ln-6. 

11657  Grammaire  hongroise,  par  J.  Farkas  de 
Paricasdfaha  et  de  UJfalu  (en  allemand). F/enfie, 
1701,  liv^. 

11658  Antre,  par  KIss  (en  allem.  ).  Finine,  iS36, 
ln-16. 

u65n  Grammaire  françoisc  et  hongroise,  par  J. 
Thomas.  Aeprojiy^,  176S,  ln-6. 

si60o  Dlcllonarlum  latimvhangarlciim a Fr. 

Paiiz-Papal,  auxit  Pet.  Rod.  Dictionartuni 
ungaro-lat.-gcrmaolcum,olim  studio  Alb.  Mol- 
nar,  Fr.  Paiiz-Papal  et  Pet.  Bod  conscrlptum , 
liunc  revlsuro  et  auctum  opéra  Jos.-Car.  Eder. 

' Poatmii  et  Cièinit^  1799  et  i8ox,  9 vol.  li>-8.— 
Voir  le  n*  10806*. 

11661  J.  Martou,  lexicon  trilingue  latino-hunga* 
rleo^ermanlcnm.  fïmmr,  1899,9  part.  Ii>>8. 

11669  S.  Ktem  de  Scao,  elemciua  lingue  daco- 
roman».  F/ndo^.,  1780,  ln-8. 

11669*  Deutscb-VValachIsrhe  grammatic,  von  Mot- 
nar.  fFYni,  1788,  ln-8. 

11663  J.  Alexi  grammalica  daco-romana,  sive 
ValachI».  r/ntinr,  1896,  in-6. 

11666  Lexicon  lalarhio-lalino-hungarico^rma- 
nicum,  quod  apluribiis  aticioribus  decursu  (ri* 
glntaetampHusannorum  elaboralum  est  Budtr, 
1893,  gr.  in-8. 

11665  J.  Mol-var,  DeuLvch-Walacliische  Sprach- 
lehre.  flermantladt,  1810,  ln-8. 

11666  Dictionnaire  framiats-Talaque,  par  P.  Poyc- 
nar,  F.  Aarou  et  G.  Hiti.  Btmcarttt^  1860, 9 vol. 
tn-8. 

O.  Langues  des  CSetes,  des  Vandales,  etc. 

11666*  De  literis  et  lingua  Getaruni  : item  de 

nolls  lombardlcls cdilorc  Doit.  Viilcanio. 

Lvgd.-Batavor.^  i5g7,  ln-8. 

116661)  pRisciPiA  lingii»  landalic»  (auctorc  Jac. 
Tidno).  PragtTy  1679.  In-19. 

1 1606*^  Mat.  Delh  de  vetere  Itierat.  huiio-scylhica 
exerclutlo.  1716,  iu-6* 

• Appendire  aux  tangues  européennes  : tangues 
des  Somades  ou  Pagahonds  (onnus  sous  le  nom 
de  Bohémiens;  Argol.-^-Poir  le  n''  97969. 

11667  Esquisse  snr  l'hlsloire,  les  mtPtirs  et  la 
langne  des  Cigains,  connus  en  France  sous  le 
nom  de  Bohémiens,  suivie  d’un  recueil  de  sept 
cents  mots  cigains,  par  Midi,  de  Kogalnitrhan. 
Berlin^  i837,  ln-8.  de  iv  cl  66  pp. 

11668  Modo  nuovo  da  intendre  la  iingua  zerga, 
cioè  pariar  fiirbesco.  Fene/.,  i560t  bi-8. 

11669  Teattato  dei  bianli  ovvero  pitorchi,  e va- 
gabond!, col  modo  d’imparar  la  lingua  furbcsca. 
(Pisa)f  1898,  iu-i6. 


11670  LtRER  vagalortim,  der  Betlcr  order.  (circa 
1390),  ln-6. 

11671  Rolhswels  Gbammatica.  Francf.^  i583,  lu-&. 

11679  Deiitsch-rlgeuncrlsches  Wôrlerbuch,  >oii 

Fedr.  RIscliolT.  Hmenau^  1897,  ln-8. 

11673  A cauat  for  romnien  ciirsetors  vulgarely 
called  Vagabones;  by  TIkHarmaii.  Lond.  (i560). 
ln-6. 

11676  Le  Jargoü  ou  langage  de  Fargot.  Lyon  ^ 
1636,  hw9.— Voy.  Je  n*  17898. 

3.  Langues  asiatiques. 

A.  Généralités;  Alphabets,  Grammaires  et 
Dicüonnalres  poD'gloltes. 

11673  Réflexions  sur  l'étude  des  langues  asiatiques, 
par  A. -G.  Scblegel.  Bonn,  1697  (aussi  i839), 
ln-8. — Voir  le  n*  1173a 

1 1 676  The  peculiar  characters  of  tbe  oriental  lan- 
guages,  by  Josiab  RicaArr.  Lond.  (1666),  ln-6. 

11677  J*  Richardson's  dissertation  on  tbe  lan- 
guages,iilerature,ctc.  ofeastern  nations.  Aond., 
1778, ln-8. 

11678  Asia  polygiotta,  von  J.  Klaproth.  PariSy 
1893,  in-6.,  et  aüas. 

11679  ScKNKRTi  sclicdiasma  de  ünguis  orienla- 
libus.  H’iuemh.^  1681,  in-6. 

11680  J.-H.  HoTTmGr.Ri  eiymologicum  orientale. 
tYancofurtiy  1661,  !n-6. 

11681  Symphona  syniphona,  slve  undecim  Hngua- 
rum  orirnial.  dlscorsexhibiUi  roucordia,cdUorc 
Abel.  Hauni^y  1789,  ln-8.  — Voir  le  n“  10578. 

11689  Posti:lu  linguarum  duodecim  alphabelum. 
/•aris.y  16SB,  in-6. 

11683  Lrtr.i  ARCM  orientallum  alphabeta.  Paris., 
Vitréy  i635,  in-6. 

11686  J.-Fr.  Nicolai  hodegeticon  orientale,  /eiur, 
1O70,  ln-6. 

11685  J.-H.  Mao  brevis  insUtutio  liiiguæ  arabicr, 
hebralc»,  etc....  Friwifo^Kr/»,  1707,  ln-6. 

116H6  Praktlsclier  Lnierrichl......  rVA/-ô-<ffrr, 

Introduction  pratique  sur  toutes  les  langue:» 
orientales  (hébr.,  syriaque,  chald.,  samarit., 
arabe  et  éthiopienne),  par  J. -G.  liasse,  /enn, 
1781,  6 part,  en  9 vol.  ln-8. 

1 i687Kdm.  Castelli  Icxicon  hcptaglotton.  Lond.  y 
1O60,  2 vol.  In-fol. 


B.  Ouvrages  (|ui  se  rapportent  6 plusieurs  des 
langues  dites  semUiques. 

11688  G.  tVImmersiedt,  de  conformatione  liii- 
giianini  scmeiUcarum  parles  1res.  Lundtty  1893, 
in-8. 

Il 688*  Th.-Ambr.  Albosensis  IntrodurUo  Inrhal- 
daicam  lliigtiani,  etc.  PapiiTy  i5So,  in-6.  (Déjà 
sous  le  n*  10576.) 

1 1689  Elias  Leilta.  TliUbiles,  in  qtio  712  vocum, 
(|uae  sunt  partim  hebraic»,  chald.,  arab.,  etc., 

forigo  cl  usüs  ostendilur,  hebr.  et  lal.  per  P. 
Fagium.  Itnœy  iS6i,  in-6. — Hcbraice,  Basil,  y 
1601,  ln-6. 

11690  l..  de  Dieu.  grammaUca  linguaruiu  oriental. 
Lugd.-Batator.y  1G98,  in-6. 

11691  Hierolexicon  linguarmn  orlenialium,  hc- 
braic»,  chaldatcx  et  syriacr,  in  quo  radtccs 
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Imperfoctx  omncs  imcgraatur,  hccmantica  a 
ndkabus  ad  ordlnem  alpliab.  revocanlur  et 
ctijttsqve  hanim  linRuanim  grammatica  iuter 
pauctssiiiias  horaaabAolviiur,aitctore  Ign.  Wei- 
lenauer.  Aurfusiit^'indel.,  >739,  |>cl.  in-H. 

1169^  ARonYiiiMakrÿ,etc.,lcxkofi  licbr^eo'iuilco- 
arabico-rabbintcum.  iA86,  in>fol. 

1 1493  M.  Mariai  area  Noe  : thraaurus  linguarum 
saoct  no^us.  FemiiiSf  i393«  a vo).  In-fol. 

C.  Langue  bébralque. 

1 1A98  PosTn.u  liber  de  origiidbns,  5CU  de  he- 
hralcc  llng.  antiqullatc,  etc.  Parii.y  i538,  in-^. 

11A95  Sleph.  Morin,  exerdtalionesdclingua  pri- 
ui»Ta,eJusque  appcniliribas.f7/r<v/.,  1894,  io-â. 

UA95  Mericl  Cauuboni  de  quatuor  lingui»  com- 
meniaüonis  pars  prior,  qux  de  Ihigua  hebraica 
et  dellngua  anglica  Tctcre,stvesaxonlca  tractai. 
Londini^  i05o,  pet.  iti>8. 

1 1 897  \ aL-&D.  Loesrherl  de  causls  iinguf  hebrara* 
iibrl  IIL  Fr«/ico^Mrfi,  1706^  in-ft. 

1 1898  8chcltkmb,  origiaes  iicbrx».  LMgd.^Balat.^ 
1701,  a lom.  eu  t «ol.  ln»4- 

11899  L-B.  Blanrnni  deaiitiq.  Mlleris  Hi‘braK>rinii 
elGr«'orum.  BoaomVr,  1788,  sou  itü3,  ln-8- 

11300  Ab  Heluont,  alphabeii  natur.  hebralri 
deUiieaUo.  SuUbaciy  16O7,  iiw’j.  (Peut  être 
placé  au  0*  1033H.) 

iiSoi  Alphabet  de  Gadmus,  par  le  P.  Outicr. 
P«ria,  1753,  iiHA. 

11503  TiftSARDt  ambacfi  grammatica  hebraica  et 
gf9ca.  Paris.  ^ i3o8,  in-8. 

ii5oS  Jchiidæ  liber  Coxai,  vel  Cuxari,  hebr.  Fani^ 
i5o6,  ln-8. 

ii5o8  Liber  >larum  llogiiæ  sauctx  Babi  Moscs 
Qiinahl,  bebraice.  Paris.^  i530,  in>8>  (Article 
KnicBi.) 

ii5o5  J.  ilKUCiiu?*(,  de  rudimentis  licbraids  libri 
1res.  Piufrar^  i5o6,  In  fo). 

iijo5  — de  accenlibus  et  ortliograpliia  lingu« 
liebraicx.  Hagenotr^  i5i8,  gr.  1»'8. 

11507  Elias Levita,  liber  electus,  slvc  graminallca 
hebraira,  hebr.  et  lat.,  Scb.  Miiiistero  interprète. 
BasiUtr  i53S,  seu  i5S7,  li>-8. 

11508  Alpb.  de  Zamora,  artis  grammatics  hebr. 
inlrodortiones.  Compluii^  1536,  in-8. 

11509  Mc.  Ctenardi  tabula  in  grammaticen  he> 
lv»am,  a Joli.  Quinquarboreo  emendata  ; acco&% 
sere  Jo.-ls.  et  GiL  Gencbrardi  scholia  et  non« 
nulla  ei  prÎHectlonlbus  Jo.  Morceri  anlmadvcrs. 
Pmis.^ib6hy  ln-8. 

] 1 5io  Jo.  Buxtorfii  thésaurus  grammatlcus  lingua* 
hebrsæ,  adjecta  est  prosodia  metrlca.  BasiUir^ 
l65i,  seu  1003,  in-8. 

iiSii  P.  Goarini  grammatica  hebraica  et  chaUl. 
Paris.  ^ 1798,  9 vol.  In-a. 

I iOi3  Grammatica  hebraica,  a Fr.  Masclef.  Pam., 

1731,  3 vol.  In«i3. 

M3i3Aib.Soiui.Tims,  insütutiones  ad  fundamenia 
lloguje  hebraiae,  etc.  Lugd.-Batat.^  1737,  ln-8. 

I I Si 8 rnslllutionea  ad  fundamenta  lingua  hebrræ. 
edidlt  Mc.-Gull.  Schroeder,  cdiüo  tertia. 
ning<r^  1810,  In*^. 

1 i5i5  Grammaire  hébraïque,  par  l'abbé  Ladvocat. 
Paris^  1735,  et  aussi  1833,  in-S. 

m3iO  J.  Jabn,  grammatica  llngus  hebraica*. 
vîenner^  1809,  llHt. 


ii3i7  Lingua  .sacra,  in  Uiree  parts,  by  Dar.  Ltvi. 
London^  17A5>89,  3 voi.  ln»8. 

1 1 5i  8 Hebraeisclio  (irammalik. . . von  W.GeseniUN. 
//W/c,  181K,  in-8.  — Ausfùhrliches  grnmnialJs- 
chkrit.  Lehrgehaude  der  hebr.  Spracbe,  Sou 
W.  GF.se.NiLS.  Le/pzij?,  i8ig,  iu-8. 

1 1Ô19  Isagoge  lu  gramniallcam  et  Icxicographlani* 
lingua*  hebraica*,  contra  G.  Gcsoiduin  et  11. 
Ewddum,  auctore  Fr.  Deliizsch.  6'rfmm/r,  18S8, 
iii-8. 

11530  Praxis  linguæ  saers,  a Bonav.  Giraudeau. 
KupptUtt^  1737>  Iw-8. 

11531  Joli.  Buxtortii  de  abbreiiaturls  hobraicls 
liber,  cui  assererunt  Operls  lalmudici  brevis  rc' 
censio...cum  bibllot  liera  rabloira  nova.  Basiie<r. 
1G80,  seo  Franequmf^  lO^iO,  In  8. 

11533  Altingil  runüamenia  punctuatlonis  lingua* 
Nancta*,  accedit  ejusdem  synopsis  Inslituüonuiii 
chaldfaruni,  sjrarum,  etc.  PrancofuTli^  1701. 
.sou  1717,  3 vol,  in-8.— Voir  le  n»  io88i- 

1153S  Hacines  hébraïques  sans  points  voyelles 
(par  liooBtoAST).  Pans,  1782,  in-8. 

11538  Joh.  SiMOMs  arraïuim  foriiiarum  nominum 
hebrara'llnguv.  //a/ir-.tfa.f/d,  1733,  3 vol.  in-8. 

ii5s5  Schultcns,  de  defociibus  hodiernis  lingua* 
hobrxap,  etc.  Franequerœ.  1781,  in-8. 

1 1330  La  langue  hébrai«|ucresiiiiiée,et  le  véritable 
sens  des  mots  hehreox  rétabli  et  prouvé  par 
leur  analyse  radicale,  par  Fabre  d’Olivet.  Paris^ 
181O,  3 paru  in-8. 

11537  Frid.  ÜHLeiiANNiliistltutiones  ilngussania- 
ritana*.  Lipsiœy  1887,  ln-8. 

11538  H.-Davidis  Kmcni  liber  scarasclm.^copolé, 
i8qo,  in-fol. 

1 1539J0.  Forsteri  dlcUonarium  hebralcum.  Basil,  y 
1557,  In-fol. 

I t53o  Pactes  Pagmnus,  (hesaums  lingoa*  sancUe. 
tMijduniy  1577,  in-fo). 

11531  Joh.  Buxtorfii  lexicon  hebralcum  et  caldal- 
cuui...  BasUeay  i03i,  scu  i083,  seu  1G76, 1720,. 
173.1,  in-8. 

1153a  Suppicmonta  ad  Buxtorfii  et  Gesenü  lexica, 
scripsit  AiU.-Tbcod.  Hartmann.  Rostokiiy^  1818, 
in-8.  — Voir  le  n*  58o. 

1 1 533  Tinobtadii  supploincntum  ad  lexica  hebraica. 
IpsalitTy  iBo5,  in-8. 

ii.'i38  G.  Robertson,  thésaurus  liiiguar  sancta*. 
ij>Hdiniy  1O80,  in-8. 

11535  Thomassini  glossarium  univers,  hcbralcnm. 
Paris,  y 1O97,  In-fol. 

1 1536  Fr.Hasclbaver,lcvicoii  hobraico-chaldalcum, 
ima  ciim  abbreviaturis  in  libris  cl  scriptis  Jti- 
dxurum  passini  occurrciuibus.  Pragtty  1783, 
iii-fol» 

1 1.537  Lexicon  lirhraicum  et  chaldalco-ldblicum , 
ad  usum  collegfi  urbani  de  propaganda  ûde, 
auctore  Jo.  Uouget.  Borna  y 1787-8 1 , 3 v ol.  In-fol. 

11538  P.  Guarim  Icxiron  hebrakuni  et  chaldaeo- 
biblicum.  Paris.y  178O,  a vol.  in-8* 

11539  Lexicon  hebraico-chaldaico-bibltcuBi»  opus 
observaiionibus  grammalIco-criMris  cnnOaiiini. 
(a  Muscllio  et  Jo.-Mar.  a Sancto  Josepbo,  seu 
Dollone).  Avenionay  17O5,  sca  iatgdtmiy  1770, 
a vol.  In-foU 

1 i58o  Lexicon  et  conimcnlarius  scrroonls  hebr.  et 
chaid.  cdidil  ScniLa.  LiMia.  1798,  a vol.  iQ-8. 

ii58i  Montaldi  lexicon  liehraicum  et  chatÿeo- 
Mblicufh.  Borna  y 17K9,  4 vol.  ln-8.  ^ 


:>5o  BFXLES-LETTRES. 


iir>A3i  J. 'D.  Mioiaixis  ftupplefitenU  ad  lexica 
bebraicn.  (Wlinfftr^  0 vol.  In-Q. 

ii5&3  MoftEa,  loxicun  liebralcum  «I  clialdaicum. 
l//«nr,  iTgO.  in*8. 

ii5Aâ  DiKoonrf,  novum  Icxicon  llnguæ  hebraico- 
chaldaica*.  Lipsia,  iBoi,  9 vol.  Iiw8. 

1 i5A5  Lexlcon  hcbrajcum  cl  chaldaicuin  manuale« 
cura  Evcrardi  Scbkimi.  Leid<r^  i8o3, 3 vol.  lti*A. 

1 1 0A5*  liCxicon  manualc  hcbralcuiii  et  chaldaicuin. 
ctim  indice  lallno  vocabulorum , aucture  J.-U. 
cialre.  l*ariiHs^  iSA^i 

ii5A6  Nuoto  diuionarlo  hcbralco  cdUaliano.  da 
liOon.  da  Modcna.  Fenetiis^  lOis^  In-A. 

I |0Ü7  Dictionnaire  de  la  larixue sainte,  par  Lkicii. 
Àwuierdam^  i?09,  In-ft. 

ii5A8  Babblnlsche-artinalsch-deuttebca  W'Orlcr- 
buch.vun  J.  Lakdau.  /*rafp«*.i8Jï>^A,  üvol.ln-». 

ii5Av  PAaautiisT*A  hebrew  and  coglisli  lexlcoii. 
tAmdon^  1799,  iO'A. 

Il 550  Hebrow,  latin  and  enffUsb  dlctionary,  by 
Karv.  Landony  i8i5,  3 vol.  ln>8. 


I).  langues  clialddcnnc,  syriaque,  de  Palmyre, 
phénicienne,  punique,  maltaise. 


1 1553  SciivAr,opusaramœum,complcclcns  qrain- 
in.vtlcani  cbaiaalco-syrlacain,ctc.  Lugd.-Baiav.y 
lAHC,  in-8. 

11558  Insiitulioiics  chaldex  slve  xthiopicæ  liogux 
(a  Mar.  Viclorlo).  Romtty  lOSo,  in-8. 

I i55A  AnU  Zanolini  ratio  instltutloquc  addiscenda: 
iinguæ  clialdaicæ-rabbmlcas-taltnudicæ.  Paiaviiy 
i7f)0,  In-ft. 

ti555  J. -D.  Micliaelis,  granimatica  chaldaica. 
MUingtFy  1771,  ln-8.  — Voir  le  n*  iigAi. 

11550  J.  BuxTOini  lexlcon  clialdaicum,  talroudi* 
cunt,  etc.  DasUtiPy  i03g,  hi-ful. 

1 1 557  Ani.  Zanolini  lexlcon  chaldaico-rabblnlcum. 
Pataviiy  17A7,  9 vol.  in-A. 

11 558  G.'M.  Amiræ  grammalica  syriaca.  Romf^^ 
i5ft0,  in-A. 

1)559  J.  Accurens,  grammatira  linguac  syriac.T. 
Ronupy  16A7,  iii'8. 

1 1 56o  J.*D.  ÂlichacUs,  gramni.illra  syriaca.  Ualtty 
178A,  In-A. 

Il 50)  A.'TItcod.  Hoffmanx  , grammalica  syriaca. 
UalfTy  1837,  ln>A. 

11 503  Car.-Magni  Agr«llii  supplémenta  syniax. 
syrlacjp.  Ctryphiswald.y  i85A,  in-8.  — Appcndl- 
cula,  i830,  In-8. 

1)303  M.  Trostli  lexlcon  syriacum.  Cothenis^ 
AnhaltinOTumy  iG33,  In-A. 

iiâOA  .d^id.  Gutbirii  lexicon  syriacum.  ilamb.y 
16O7,  ln-13. 

11505  Ed.  Casitu.1  lexlcon  syriacum.  CotlingtCy 
1788,  3 vol.  In-A. 

U 500  Lexicon  syriacum  ab  Anl.  ZanoUno  collec- 
luin.  Pataxiiiy  )7A3,  In-A. 

11507  Kirsch,  chrestomalia  syriaca,  cum 
Icxico.  lipsiœy  i833,  ln-8.  — Voir  le  u»  igACS*. 

11508  Rédexions  suc  l’alphabet  et  sur  la  langue 
dont  ou  se  servait  à Palmyre,  par  Rarthélemy. 
Pariiy  175A,  In-A.  ÛR.  (et  dans  les  mémoires  de 
l’  Académie  des  Inscriptions,  In-A.  1 tome  XX\  I). 

n 509  Del  Alfabcto  y lengua  de  los  Fcniccs  < por 
Perex  Bayer).  Mmiridy  1773,  In-fol. 

11 50g*  Scripluræ  linguæqiic  l^œniclæ  momi- 


menta....  cotumeiuariis  illuslravii  G.  Gkscmus. 
Lipsifpy  1837,  in*A. 

11570  J. -H.  Mxn  specinieii  liiiguæ  punie».  .Var- 
purguPy  1718,  ia-8. 

11571  Délia  lingtia  punica  usata  da*  Maltcsi,  dal 
canonico  G.-P.-Fr.  Aoiis  de  Soldanis.  /toma, 
1750,  ln-8. 

11573  Mieb.-Aot.  Vassau  grammatica  melUcnsis. 
Rotn/py  1791,  ln-8. 

ii573Mich.-Ant. Vassau  lexicon  mclUcuse-IaÜiio- 
Italum.  Anipur,  179O,  lii  A. 

K.  Langue  arabe. 

O.  I.aague  «r&be  liticrsle  et  vulttirc- 

1157A  De  Fatis  linguaruro  orlcnlallum  arable», 
|K‘rslc»  et  lurcicæ  comuienuiüo.  FienmPy  1780, 
in-fol. 

11575  SiuipUficalioi)  des  langues  orientales,  ou 
méthode  nouvelle  cl  facile  d’apprendre  les  lan- 
gues arabe,  |>crsanc  et  lnr<|ue,  avec  des  carac- 
tères européens,  par  C.-F.  Voincy.  Pariiy  an  iii, 
ln-8. 

1157O  L'alphaUd  européen,  appliqué  aux  langues 
asiatiques,  par  C.-F.  Yotiiey.  Parfgy  1818,  in-8. 

11577  PouesTÆ  cursus  grainiiiatlcus  llnguaruni 
oriculalium.  lYoïn»,  1O91,  3 vol.  lii-A. 

11578  Jac.  CiixisTMAAN , alphabclum  arabicum. 
^eapa^i’SemPt.y  i58a,  In-A. 

11579  B.  KinsTcx,  grammaticæ  arables  libri  très. 
RresUpy  1608-10,  In-fol. 

11580  Wasii  al  Nabu  Uiluveb  Toorab  Alee,  a 
treatise  on  tlic  syntax  of  ihc  arable  language. 
MadraSy  1830,  In-A. 

11581  AlÜjya, ou  laquinlesaer.ee  delà  grammaire 
arabe,  ouvrage  de  Djémal  Eddi?i....,  publié  )>ar 
le  baron  SHvestre  de  Sacy.  LondreSy  1833,  ln-8. 

1 1583  Arlc  para  saber  la  liiigua  aravlga,  e vocabu- 
lista  aravigo,  por  Pedbo  de  Akala.  Orenaday 
i5o5,  ln-4. 

11583  PosTRu.1  grammatica  arabica,  parisiity 
(i538),  In-A. 

1158A  Grammatica  arabica  dicta  Caphlab,  per  Ibii 
el  Iludjad.  Aon^,  i5g3,  In-A.  de  sA  pp. 

1 1 585  Caphiæ  rcsolulio  grammatica,  auctorc  Zeiiii- 
Zadeb.  Coiumntfno/>^i,  1 78O,  pet.  in-A. 

11586  Commentaire  grammatical  de  Hoscin  Zeiivi- 
ZvDEH  sur  le  traité  de  graoimairc  (aralw)  Inülulé 
Idhbarou’  lasrarl.  5ctihiri,  i8<^,  in-A.  (D'autres 
ouvrages  analogues  A celui-ci  sont  indiqués  A 
l’article  ZKisi-ZAi»:n.) 

11587  G.  SioNiTxct  J.  Hcsroniüe  grammatica  ara- 
bica. ParisiiSy  1616,  in-A. 

1)588  Th.  Obicim  a Novaria  grammatica  arabica 
Argumia  appellata.  Romœy  i03i,  lu-6. 

1 158g  Continua  tiüArgumix,  edU.  a Chr.  Schnabei. 
Amitelodamiy  1756,  in-A» 

11590  Brèves  arable»  lingu»  insUlutlones  P.  Phi- 
llppi  Guaoagsoli.  Romipy  iOA3,  in-fol. 

11591  Maihæi  Wasmulh  gramoiaüca  arabica. 
Amitelodamiy  i65A,  In-A. 

11593  Erpx}iii  grainmaüca  arabica.  Lugd.^Baiav.y 
1767,  In-Ar 

1 1 5q3  Alb.  Shultens,  episiola  in  Erpenll  grammai. 
l.ugd.-^Jiaiavor.y  i7Ag,  in-A. 

1159A  EsrRNii  riidlmenla  lingu»  arable».  I.ugd.~ 
Batavor.y  1770,  in-A. 
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1 Em.-L.  ViucMOET^arabisiBus,  exhibons  gram- 

iMUieani  arabicam  nov.  clc.  Franequtra-^  1733, 
fa-h, 

n&uO  GnmniaUca  arabigo-e^aAoIa , por  Fi. 
CaVcs.  àlMdridy  1T75,  In-A. 

i|5g7  RicSAiiMMm's  grammar  of  lhe  arable  lan- 
guage.  London,  177O,  ln-4. 

1 1 5g6  J.-F.  Hirtil  InslUutlones  arablcf  llnguæ , ad- 
Jecta  estcbreslomaibiaarabica.  iernr,  vj^o^in-h. 

n509  Ensayos  sobre  la  gramiuadca  y poetia  Oc 
lus  arabes,  por  el  P.  Fr*»PatricIo  de  U Torre. 
.Ifarfrid,  i7»7,  \n-h. 

iiOoo  Ol.-Ger.  Tycrsii»  clcmentale  arabicum. 
Roslochii,  S79U,  in-8. 

1 1601  Brevis  nieUiodus  addiscendJ  non  solura  Iln- 
guam  arabicam,  sed  cUam  hodiernam  persicaui, 
auciore  Ani.  Viiysa.  l4ondini,  17^,  in-A. 

1 1003  l>éTdup)>emcDts  des  prlncl|>es  de  la  langue 
arabe  moderne,  par  Herbis.  Paris,  i8o3,  In-A. 

1 1Ô03  Compendto  grammatical  para  aprender  la 
lengua  arabiga,  asi  sabla  como  >ulgar,  por  Ma- 
nuel Uacao  Merluo.  Madrid,  Sancha,  1807,  pet- 
In-A. 

1 1006  The  Meeut  Amcl,  a ireatlse  on  lhe  govern- 
ment  of  iiouos  and  verbs  In  arable  construcUon, 
publUbed  by  J.  BaauE.  Calcutta,  i8o-i,  3 vol. 
in-A. 

1 iGo5  A ireatisO  on  tbe  syniax  of  ilie  arable  lan- 
guage,  by  Hcllyie  Toorab  Alee.  Madras,  i8ao, 
iii-9. 

1 lOoO  Gramtnali^e  arabe,  par  M.  Silvcstre  do  Sact. 
Vsais,  ]8Si  ,9aoI.  gr.  in-8. 

11007  Anthologie  grammaticale  arabe,  avec  une 

traduction  française,  par  M.  SiJvesire  de  Sacy. 
Paris,  1839,  Voirlen^  igAyi. 

1 1808  A grammar  of  lhe  arable  language by 

LosMD«.rafr«rra,i  81 3,iu*fol. — Pour  uno  grain- 
maire  hlodoustani,  persane  et  arabe,  voyez  le 

O*  U70a 

UC09  AnL^BYDA,  Instltulloncs  grammatiex  ara- 
bles. Figniur,  i8iS,  In-A. 

11010  Fnt-Frld.-Car.  RosETmcLLaa , Insiiiuüonrs^ 
ad  fundamenla  lingusarabics.  tfpr.,  1818,  ln-8- 

11011  A.  OasuLemea,  fundamenla  lingus  arabl- 
es. t'itnmr,  1839,  io-ë.-^l-^us<lein  cbrcsioma- 
Uiia  arabica.  fVetwup,  tSaA,  ln-8. 

U0i3  G.-H.'A.  Ewald,  grammallca  crltlca  llngus 
' arables.  Upsia,  i83i,  li>-8. 

ii0i3  Grammaire  arabe,  par  Savaiy.  Paris,  i8i3, 
in-a. 

1 lOia  Grammaire  arabe  vulgaire,  par  Caossis  de 
PercevaL  Paris,  i8aA,ln-a. 

nOiS  Fr.1  de  Doubay,  grammallca  linguBmauro- 
arables.  Vindobome,  1B00,  in-a* 

1161O  Raymundl  UberTasrlphi,  IdÀt liber comn- 
gatlonls.  Roma,  1610,  In-a.  ^ 

11017  Th.  Obiu?ii  thésaurus  arablco-syro-latlnus. 
Romtr,  18SG,  lu-8. 

1 1018  Tbe  kamoos,  or  arable  dietlooary  by  Mujd- 
ood-deeo,  Mobumroud-Oobno  Yakoob,  of  Fee- 
aozABAD.  Calcutta,  1817, 3 vol.  pet  ln*fol. 

1 1019  GiGon  thésaurus  lliigus  ar^ics.  Mediol., 

1053,  a vol.  In-fol.  ^ 

iiOao  Dominl  GnuAsi  fabrica  lingus  arables. 
Romir,  i03g,  In-fbl. 

I i03i  i.  Goui  Icstcon  arabico-latinum.  Lugduni- 
^atavorum,  id55,  In-ful. 

nOaa  iac.  Scumoii  glo^rium  arabkco-^Uouin 
mamtale.  Lugd.-Hatar.,  1787,  in-a. 


1 1033  WiLUtT,  Icxicon  Imguæ  arables.  Rotterod., 
178A,  In-a. 

1 163a  JAin , lexicou  arableo-laünunu  Pindobontr, 
1803,  ln-8. 

u635  G.-W.  FnevTAo,  lexicon  arablOo-laliouiu. 
ilalis,  1830-37,  a lui.  lu-a. 


A.  DIcÜMUilirci  arab#>fm«n  et  tore;  Dk-UoaMire» 
fran$r«l*'arabe,  etr. 

nô30  Fr.  a Mesgnlcn  MvmnsKi  tlicsaunis  lingua- 
nim  orienlalium.  Piennee,  1O80,  5 vol.  In-ful. — 
Voirie  n*  11005, 

1 1037  Dictionnaire  français-arabe,  |)ersan  et  turc. , . 
pubtiÇ  par  le  prince  Atex.  IIasdjeiii.  Moscou, 
iSao,  3 >oI.  iii-a. 

11038  LEHiNii:  ul-logbat  Dictionnaire  arabe  et 
persan.  Constant.,  I3i0  (1801),  iii-f<d. — Voir  le 
11*  1 1697. 

1 163g  The  Soorah , a dictionary  of  arable  words , 
cxplalncd  In  pcr^ian,  by  Jlmai..  Calcutta,  i8i3- 
i5, 3 vol.  hi-a.  — Voy.  le  n*  11733. 

11030  Ismaclis  Al-Gieuuiui  purturis  ncrmunls 
arabici  thésaurus,  vulgo  dlcius  liber  Schali. 
Hardcrvici-Getorum,  177a,  In-a. 

11031  Dictionarum  arablco-turclcum.  Constant. 
(1738),  3 toi.  in-fol.,  el  au  mol  Vascuuli. 

11039  Acutbbi  Kebir,  dlcUoniiaJrc  arabe  et  turc. 
Constantinople,  1837,  In-fol. 

1 iC33  Dictionnaire  abr^é  français-arabe,  i>ar  J .-F. 

Riphy.  Paris,  1803,  In-a. 
ti63a  Dictionnaire  français -arabe,  par  Hlllous 
Bogbtob.  Paris,  i8s8,  3 vol.  ln-3. 

11035  Vocabulaire  fran^is-arabc  des  dialectes 
vulgaires  africains  d’Alger,  de  Tunis,  de  Manu: 
cl  d’Kgypte,  par  J.-J.  Mabccl.  Paris,  1837,  In*8. 

1 1036  DinosAKio  lUJIano  e arabo...  Botacco,  1833, 

iii-a. 

I iC37  Dlccionario  espanoMailno-arablgo,  por  Fr. 
Caües.  Madrid,  1787,  S vol.  In-fol. 


F.  Langue  persane  ( lend-persane  et  kurde ),  avec 
les  Dictiunnairts  persan-arabe,  pcrsau-ltirc,  etc. 


1 1038  G.  Rcbtoivi  >ai4^m3  veleris  lingus  persics. 
Lubfcœ,  1790,  ln-8. 

ii03o  Othm.  Frank  de  Persldls  lingua  et  gonlo, 
commentalioneB  phaosopblco-pcrsles.  Surem- 
bergtr,  1810,  ln-8. 

1 lOao  Pacuni  a S.  Bartholomco  de  anliqultatc 
lingus  zendics  et  germaiilcs,  etc.  tllsscrtatlo. 
Fa/arii,  1798,  ln-0. 

iicai  Commeiiiatio  de  origine  lingus  zcudlcs  c 
sanseriia  repeleiKla,l|UBm...dle  xii  Marüi  i83i< 
piibl.  examinand.  exnibet  Pet  a Boblen,  ad- 
sumpto  ad  respondendum  socio  G.-A.  Schroe- 
Uer  : opponenUbus  J. -Ch.  Dudcck  et  J. -F. 
String.  Regimontii,  ln-8. 

iioas  H.  Rask  ûber  das  Aller  und  üîe  Fxhihcit 
der  Zcnd-Sprache.....  Rask,  sur  l’ancienneté  et 
raulhentlcilé  de  la  langue  zend  et  du  Zenda- 
vesta,  et  réiahlissement  de  Talphabel  zend,  Bver 
un  coup  d’oril  sur  la  soiidie  commune  des  lan- 
gues, irad.  (du  danois  en  atleui.)  par  Fr.  Hcln- 
rlch  von  der  Hagrn.  Berlin,  i830,  pet  ln-8. 

I lOas  J. -R.  Ratmi'Bui  rmiimenla  grammaUecs 
persics.  (1  Al  a>.  In-).  ^ 

0 


25a  BELLES-LETTRES. 


116AS*  Lud.  de  Dite,  rudlmeott  Mngus  persiex. 
Luffd.-Bni.^  1639,  In-d. 

iiOA4  J.  Gbavii  elemenu  lingue  pcrsice.  Lond.^ 
i6Aq,  lo-à. 

u045  Igxatii  a Jesu  grammatlca  lingue  pcrsice. 
ItomtTy  1661,  in-â. 

Ang«’li  a S.  Joseph  (Labbosse)  gazophyla- 
cium  lingue  Persarum.  Amtflod.^  in-fol. 

' 1 if)â7  W.  JoN£s'  grauimar  of  the  perslan  language. 
tond.,  1898,  in-A. 

1 16A8  The  formsof  Herkern,  (ranslat  iiuoenglisli 
by  Baltocb.  CaUuUûy  1781,  fn-k. 

11649  Fr.  de  I>oifBAT,gramnialiéa  lingue  persice. 
Fienn/r,  1804,  ln-4. 

11650  The  persian  guide,  exhibiling  the  arable 
derlvaiires,by  Pr.GLAHwm.C«/e«iro,  1800,  ln-4. 

I i65i  Fr.  Gmdwci’s  persiaii  moonsbee.  Calcutta, 
■*  1800,  9 toL  Id-4. 

1 1U3  Theory  of  the  persiao  verbs,  by  GfLctfiisr. 
Calcutta,  1801,  ln*4. 

ii65S  The  book  of  knowledge,  or  granimarofthe 
perslan  language,  by  Sam.  Roüsscac.  London, 
i8o5,  iH'4. 

1 i65A  Fedor,  oder  Lchrbuch  der  persiseben  Spra- 
che...  herausg.von  P.-A.  Posbabt.  te/pz.,i83o, 
in>8. 

1 1653  WiLKrx,inslUu(ione8  ad  fundamenta  lingue 
Persarum.  Upsitr,  iAoA-5,  9 vol.  ln-8. 

11050  A grammar  of  the  perslan  language,  by 
Lcmsdkh.  Lond.y  1810,  9 vol.  pet.  In-fol. 

1 1657  Sélection  for  the  use  of  the  students  of  the 
perslan  class,  by  Th.  Limsdes.  — Voir  19^77. 

1 1658  The  hindee  moral  preceplor,  or  rudimental 
principles  of  perslan  grammar...  by  Gilcbbist. 
tond.,  1891,  ifi-8. 

i]65g  Jo.-Aug.  Vullcrs,  Institutlones  lingue  per- 
sice,  cum  saiiicrila  et  zendica  lingua  compa- 
rais. CiessiT,  iBAo,  ln-8. 

116Ü0  A collection  of  proierbial  phrases  In  per> 
sian  and  hindooslanee  language,  complled  by 
Th.  noEBOCE.  c'ofcNt/a,  1894,  in-8. 

11661  W.  Oi'Seley’s  persian  mlscellanies.  tond., 
1795, Id-4. 

J 1669  The  seven  soas,  a dicllonary  and  grammar 
of  perslan  language,  by  Aaot’LDnArAB,  etc. 
I.ulmow,  1893,  ln-fol« 

11O6S  Boorhani  Qatlu,  adirtkmaryofthe  perslan 
language,  expiainedJn  persian...  ihc  wbolcar- 
ranged  byTh.  Hokbdck.  ra/CNrr<sr.  1818,  gr.in-4. 

11654  A vocabulary  of  the  persian  language,  by 
S.  Rot'ssric.  t0Ndofi,'i809,  In  8. 

ii665  niciuaDsoN’s  dlclionary  persian,  arable  and 
englJsh,  clc.  Oxford,  1777,  9 vol.  In-fol. 

1166O  The  persian  interpréter,  hy  Edw.  Moïses. 
jVetrctwf/e,  1799,  ln-4.~VoIr  le  n*  ii07i*. 

11608  Vocabulary  persian,  arable  and  etiglish, 
abridged  from  Richardson  by  Dav.  Uopeiks. 
tondofi,  1810,  in-8. 

1 1609  RAinmiix  Sen,  dicllonary  in  persian  and  en- 
gllsb.  Cnfru/r<i,  J899,  gr.  ln-8. 

'11O70  A vocabulary  persan,  arable  and  engUsh, 
contiining  such  words  as  bavebeen...  Incorpo- 
raled  loto  iheHindvi...  byKiBEPAiBicE.  tond., 

1785,  fn-A.  ^ 

1 1671*  Sliums-ool-logKt,  or  dlcüonary  of  lhe  per- 
.sian  and  arable  languages,  by  BABBferro.t'afcMt, 
1806,9  rot.  iu-4- 

|P0<trlM  OtettaMiitrM  artbt  tt  pmaa.  voysi  !«•  0.  lis*'. 


11679  Dictiorkaibe  persan  etarm^ien.  c'onzfoftf.* 
1836,  in-fol; 

11G7S  Dictionnaire  persan-tuir,  par  Ibrahim  Ef- 
fendi  MosTEFEaBicA.  Constantinople  ( 1749  ), 
9 loi.  in-fol. 

11674  Bibiuk  Kati,  c'etl-é-dirt , l’argument  dé- 
finitif. ne  Vimpr.de Scutari  {\%o\),  in-fol. 

1 1O73  Dictionnaire  pers.-lurc,  par  IIaybet  edendl. 
Itoulak,  1896,  ln*4. 

11676  A dicllonary  persian,  hlndoostanee  and 
english,  by  Fr.  Gladwix.  Calcutta,  1809,  in-8. 

1 1677  Vocabulaire  latin,  persan  et  coman,  d’après 
uiimanusr.  écrit  en  i3o3;  publ.  par  J.  Klaproth. 
Paris,  1898,  in-8. 

11O78  A compendious  vocabulary,  english  and 
(lersian,  by  Fr.  Gladwis.  .l/afda,  1780,  ln-4. 

11679  Vocabulary  english  and  persian  (by  Fr. 
GiwADwix).  Calcutta,  i8uo,  in>4. 

1 1680  M.  Gauzo.si  grammatica  e vocabolario  dalla 
lingua  kurda.  Borna,  1787,  ln-8. 

1 168>  lleber  dic  Sprache  und  den  Crsprung  der 
Agbuan,  voo  J.  Elaprolb.  Saint-VétersbourB, 
1810,  in-â. 

G.  I^angue  turque,  avec  les  Dictionnaires  (urc- 
aralHict  persan,  latin-turc,  françaiMnre,  etc. 


11689  Andr.  Duryer,  rudimenta  grammaticcs 
lingux  turclcs.  Paris.,  i633,  in-4. 

11083  Grammatlca  lingua*  turcica*,  In  qulnque 
partes  disiribula,  aulhorc  GuU.  Scaman.r>a:oMff, 
1670,  in-4. 

11684  Mi:^i\sei  instltutiones  linguæ  turcicae. 
yindob.,  1750,  9 vol.  In-4. 

iiG83  J.-Chr.  Clodii  grammatica  turcica.  Lipsiœ, 
1729.  ln-8. 

11686  GitANUAiBC  turque  (par  le  P.  Holderman). 
Constantinople,  17S0,  in-4. 

11687  Grammaire  turque  d’une  toute  nouvelle 
méthode  d’apprendre  cette  langue  en  peu  de 
semaines,  avec  un  vocabulaire  (par  Jos.  de 
Preindel  ).  Berlin,  1790,  ln-8. 

1 1680  F.lemenis  de  la  langue  turque,  par  Viguiee. 
(‘OHStantinople,  1790,  ln-4. 

1 1Ü90  Principil  délia  grammatica  turca,  da  Coshno 
('.oMiDAs.  Borna,  1794,  in-4. 

1 1(191  F.lémciits  de  la  grammaire  turke,  par  P. -A. 
Jaubeby.  Paris,  i834,  in-4. 

1 1699  Abrégé  de  la  grammaire  turque,  contenant 
outre  les  principes  de  celte  langue,  des  idio- 
tismes, des  discours  familiers,  et  un  petit  voca- 
bulaire en  français,  turc  et  hongrois,  par  J. -Ch. 
df  Bosse.  Pest,  1899,  in-8. 

11O93  Grammaire  de  la  langue  lurke,  par  Arlin 
iliNDOGLon.  Paris,  l834,  in-8. 

11C94  A graiiimar  of  (hc  turkish  language,  by  A. 
I.umiey  Davids.  foudon,  i839,  in-4. 

11693  Grammaire  turke,  précédée  d'un  discours 
préliminaire  sur  la  langue  et  la  littérature  des 
nations  orienUlcs,  avec  un  vocabulaire  volumi- 
neux, des  dialogues,  etc.,  par  Arthur  I.umiey 
Davids,  trad.  de  l’anglais  par  Mad.Sarah  Davids. 
Londres,  i836,  in-4. 

11O96  Ed-Dcbeb,  al-montachabat,  etc.,  pcrle.s 
choisies  pour  servir  4 rectifier  les  fautes  de 
langue  (en  turc).  Constantinople,  in-fol. 

1 1696*  kiTABBelieüJeteiloghal,  dictionnaire  turc. 
Constantinople,  1793,  in-fol. 


UNGUISTIQÜE.  !I53 


tl6g^  Vocabulaire  turc,  arabe  et  persan,  par 
Esaad  FlTondl.  X^onttantinople  (i8oq),  ln4oJ.^ 
An  ftiot  LKimct. 

uOo8  Dixionario  turco,  arabo,  persiano  cd  lla- 
llano,  e dielonario  iiallano  e lurco,  oompilato 
'da  A.  Cyardirg)'.  .UilanOy  a ^o(.  in^. 

1 109g  DicUonnare  (urc>ff1inrai*i,  par  J.-D.  kicrrcR 
et  T.-X.  Bianrbl.  Paris^  1H35-S7,  a vol.  Iit>8. 

11700  J.-Chr.  Clodii  lexicon  lat.-turc.-Kermanic. 
Lipstety  ll^o,  1n*8. 

11701  Vocabulaire  françal^turc,  par  G.  Riiasis. 
St.^PétfTtbOMTgy  i8aft>ao«  > <om.  en  1 vol.  In-à. 

11701  Vocabulaire  françal»>iiirc,  par  T.'X.Bianchi. 
Pariiy  i83i,  in-8. — Dictionnaire  français  cl 
tore,  par  le  oême,  a*  édit.,  18AS,  ln-8. 

11703  Dictionnaire  abrég:*^  françals-lurc  et  turc- 
français,  par  ArtJn  Uixdoclol.  r/eniie,  i8Si>38, 
a Toi.  fn>8. 

1170A  DitUonario  délie  lingue  itallana  e turcliesca, 
da  G.  Motrvo.  Homa^  iGAi,  !n*8. 

1 1 705  Vocabolarlo  italiano-^urche!>co,da  Bernardo 
da  Parigi*  Rom«^  iM3,  S vol.  iu-A. 


H.  Langues  arménienne  cLg^orgienne  (langues 
caucasiennes). 

11706  Essai  sur  la  langue  arménienne,  par  Bl. 
Bellaud.  Pons,  iHia,  in*8. 

11707  HtvoLX  grammalica  arniena.  Mediolani  y 
iGaA,  in-A. 

11708  Ci.  Galavii  grammalica  et  logica  armeoa. 
honuty  i6A5,  in-A. 

11709  Jo.  Agop,  puritas  haygica,  seu  grammalica 
armenica.  fioauTy  1673,  ln-A> 

11710  SciirOdubi  thésaurus  litigus  armeniex. 
Amsieiodami  y 1711,  in-A. 

11711  Grammaire  de  la  langue  arménienne,  par  J.- 
Ch.  CiHBiED.  PariSy  iHüS,  gr.  I11-8. 

1171a  Grauiniar  cnglish  and  armenian,  by  Pasc. 

Accrer.  PriMsr,  1817,  in-8. 

11713  Rivolæ  diclioiiarium  anneoo*  iallnum. 
Afedfolam',  i6ai , in-fol. 

1171A  Nirau-Sovicx.  dlcllonarium  latlno-arme- 
num.  /Tom/r,  i6g5,  lo-A. 

11715  ViLLOTTC,  dictionarium  latino-armenum. 
HomtFy  171  A,  Ui-fol. 

11716  Dictionnaire  de  la  langue  arménienne,  par 
le  D'  BlécniTRART  (en  arménien).  Fm/sf,  17A9. 
a vol.  iii'A. 

11717  Nouv.  dictionnaire  de  la  langue  arménienne 
ancienne,  par  les  PP.Gabrie)  Avodichiam,  Cacia- 
dur  SurmeiiaiictJ.-B.  Kwcher.yenitfydeVimpr. 
de  Plie  de  S.  Lazarey  i836  et  1837, 3 'Ol.  In-A.  5 
a col.  (Titre  arménien.) 

1 1 71 S Dizionarlo  Ual.-arnieti.>turc,d'Ein.CiACUAK. 
Penezitty  iSag^in-B. 

11718*  Disionarlo  armeno-ilaliaiio,  di  Cukcuk. 
Peneziay  i837,  iu-A. 

11719  Dictionnaire  abrégé  annénien-françaU  et 
françaivarménien,  par  Pascal  Aucheb.  (é'dm'se), 
i8ia  et  1817 , a vol.  In>8. 
ii7ao  Dlctionary  cnglish  and  armenian,  etc.,  by 
Pasc.  Aucher.  fVnfir,  i8ai'Q5,  a vol.  in-A. 
iiTai  Mémoires  inédits  rélalifs  à Thlsioire  et  à U 
langue  géorgienne  (en  géorgien  et  en  franc); 
composés  ou  iraduiiset  écrits  par  Brosset  jeune. 
(Pùris)y  iS3S,  ln-8. 

iiTaa  MAcoiisyntagma  linguar.  orlentaüuiD,  qux 


in  Georgix  regionibus  audluotur.  i6A3, 

in-fol. 

11723  Alpliabetum  iivcricum  sivegeorgUinum,cuni 
oralione  domlnlcali,  salutatione  anf^lica,  symb. 
ûdei,  prxceplis  dccalogi,  cccle&ixsacranienliscl 
operibus  misericordlx,iat.et  tbericalinguacoiii- 

)M)slUs  et  rharacterc  georgiano  impressis. 

ilotmry  lOap,  peU  lu-H. 

ii7'iA  Kratkaia  grouzinskaiagramnialika...Gram-  o 
maire  abrégé  grousinique  (géorgienne),  com- 
posée eu  langue  russe  (par  V.  A.  G.).  Saint- 
Pêter$bourtj  y 180a,  lii*8. 

117a.')  Samooutrbiler  sodcrjarlitciiii...  Ix  maître 
de  soi-uiéine.  contenant  la  grammaire,  des  dia- 
logues, des  réglés,  et  un  vocabulaire  en  langue 
russe  et  eu  langue  grousinique...  (géorgienne), 
par  Gud.  FIralof.  Snint-PétersbowÇy  i800, lii-A. 

11736  Eléments  de  ia  langue,  géorgienne,  par  Bl. 
Brosskt  jeune.  {Pahe)y  i837,  gr.  în-8. 

11707  Vocabulaire  et  grammaire  de  la  langue 
géorulenue,  par  Kliproth.  PariXy  1807,  iii-8. 

11708  Dittionario  gtmrgiano  cü  iiallano,  da  Stef. 
Paoum.  KomOy  11)09,  iu-A. 

11709  Diciionnalrc  géorgien-russe- français,  par 
DavidTcuoL'BisuF.5ai'Rr-/V(er8ui/rjt,i8Ao,  lii-A. 

< , J.  Langues  de  l'Inde. 

a.  Géo^rtlite*. 

1 1 780  Essai  sur  la  langue  et  la  philosophie  de.s  In- 
diens, par  Ch.-Gull.-Fréd.  de  Scblegex,  frad. 
en  français,  et  précédé  d'une  InlroUiiiiion  par 
M.  A.  Maziire.  PariSy  1837,  ln-8. — Voir  les 
n***  116A1  et  siiivaiils. 

11731  Plan  of  a comparative  vocabiilary  ofindian 
languages...  by  J.  BtACxiMosB.  Bomhatjy  1808, 
in*À. 

11730  Hoefer...  BeitrSge  zur  Etymologie  und  ver- 
glcichcnden  Grammailk  der  Hauptsprachen  des 
indogcruianisclien  siammes.  1 Band  : zur  Laut- 
lehro,  spractiwIssenschafUlcbe  uniersuchungen. 
BerliHy  18A0,  Id-8. 


S.  Pâli  et  Santrrit  (langue*  roortM). 

11733  Essai  sur  le  pall,  par  E.  Bi  asovr  fils  et  Chr. 
Lassen.  ParUy  i8o6,  in-8. 

11788  A pâli  grammar  and  vocabulary,  by  B. 
Cu)DGH.  Cn/omAo.  180A,  ln-8. 

1 1733  Versuch  einer  literatur  der  sanskrit  Sprache, 
von  Fr.  ADetrso.  — Voyez  le  n*Si087. 

11736  De  l'affinité  des  langues  celtiques  avec  le 
sanscrit,  par  Adolphe  PicteL  Paria,  1887,  ln-8. 

117S7  Rapport  entre  la  langue  sanscrite  et  la 
langue  russe  (par  Fr.  AbGLiNG).5/.-r(‘/cr5Aaiirjt, 
1811,  In-A. 

ii738.Ai.puABETuifbrammfaanjcum  (ed.AmaduÜo). 
Roaupy  1771,  ln-8. 

11789  Soutra  Vlirl,  aphorismes  grammaticaux  de 
Parimi,  en  sanscrit.  Seramporfy  ln-8. 

1 1 7A0  Panini's  acht  Bûcher  grammaüscher  Regeln, 
herausgeg.  von  O.  Rohtllngk.  Bornty  18S9-A0, 
O vol.  ln-8. 

117A1  Paolini  a s.  Bartholomxo  .Siübarubam,8cii 
grammalica  samscrdamica.  fiamir,  1790,  In-A. 

11 7A1  * Vyacaraua  scu  locupletissima  samscrdamlx 
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lingiup  insütutio...  adoroala  a I*.  Paulino  a S. 
Bartholoiiijpo.  Rovur,  In-A.  (Voir&rarlich* 
Frank.) 

ii7/)a  Granimar  nf  the  sanscrit  Unguagc,  hy 
CnLCSaonaf.  Calcuttû^  i8o5,  in-fol. 

11743  Carby's  graraniar  of  tlic  saiisirit  languagc. 
Stramporei,  iHoO,  gr.  in-44 

11744  Gramoiar  of  lhe  sanskrit  langtiage,  hy 
Wilkins. /.onifoN,  iftoA«  in*4. 

1 1744*  Eléments  of  lhe  sanskrit  languagc,  br>U  . 

Price.  London^  i8ü8,  iiM. 

11743  Mooglidulxihda , ou  grammaire  sanscrite, 
par  BopA-bsTA.  .s'crampour,  1817,  in-^. 

11740  SiPfiANTA  kaumudi  sanskrit  grammar. 
CéücMUa^  lAia,  in-4. 

11747  Essayoïi  lhe  principiesof  sanskrit  grammar, 
by  H. -P.  PoRSTER.  CaUutta,  181a,  in<4. 

^ 11748  Grammar  of  tho  sanscrit  ianguage,  by  W. 
Yatss.  Calcutta^  iSso,  ln>8.  s 

11750  Vt.  Boi'p,  grammatica  Hnguc  sanscrilr. 
0eroffnf,  i83a,  in>4. 

1 1751  Franz.  Bopp,  ûber  das  Conjugation-System 

der  sanskrit  Sprache Système  des  canjngai- 

sons  de  la  langue  sanscrite,  comparées  avec 
celles  des  tangues  grecque,  latine,  persane  cl 
allemande,  etc.  francf.^ur-te-Hein^  1816,  in-M. 

1173a  Radicals  of  lhe  sanskrila  language  (by  Cli. 

Wilkins).  Ij>nd.,  181 3,  in>4. 

11733  Radlces ‘sanskritc;  illustratas  cdldit  Frid. 

Rosen.  BeroUni^  10*17,  in-8. 

117S4  PauiinI  a S.  Bartholomaeo  amarasinha,  si‘U 
dlcllonaril  samscrdamici  scctio  prima,  /tomir, 
1708,  Idh4. 

11735  Cosha,  or  dirtionary  of  lhe  sanscrit  lan- 
guage,  by  Amera  Sinha.  5«mpore,  1H08,  ln-4- 
11730  Sanscrit  and  cnglish  dicUonary,by  Wilson. 
Caltutta^  iA3'i,  in>4. 

11750*  A sanscrit  vocabulary by  W.  Tâtes. 

Calcutta^  i8ao,  ln-8. 

11737  Fr.  Uopp,  glottarium  sanscriluro.  Berolint\ 
1838-30,  in-4. 


t.  Pracril  (taosaet  viraoifi),  $ayoir  : Hlndoiitianl,  MtriUr, 
Tamol,  Rrugail,  Tcllofa,  rtc. 

11738  S.  Roubrcac’s  dtcUonary  of  mobamedan 
iaw,  etc.  Lond,^  1803,  ln-13. 

1173g  Grammar  of  the  east  indian  diaiccts,  by 
LEDcnBPr.  lj)tulon^  iHoi,  iii-4. 

11760  Grammar  of  ihe  ihrce  principal  oriental 
languages,  hindoostanee,  |>ersian  and  arable, 
by  Bfoliam.  Saulih.  Lond.,  i833,  in-4. 

117G1  Chr.LASSRR,insUluüones  linguæ  pracrUica'. 
Bonmr,  i836,  gr.  in-8. 

1 17O3  Dcllus,  radiées  pracriticæ;supplomcnium  ad 
Lassenil  insMtuüones  Ilnguspracritica;.  nonntt- 
ad-Bhen.,  i83g,  In-8. 

11703  B.ScnuLTZii  grammatica  hlndostnnlca.Jfnk/-* 
Snxonum,  174.'»,  in-4> 

11764  GRAimiTic.A  indostana.  /loimr,  1778,  in-8. 

1 1*^3  J.  Gilchrist's  grammar  of  the  hindooMtaiiec 
language.  Cûlcutta^  in-4* 

11766  Hindoostance  philology,  byGii.ciinisT.Cd«V 
bnrghy  i8io,  in-4. 

117O7  The  hrltish  indian  monltnr,  hy  (iiixnnisT. 
1806,  3 vol.  in-8. 

1 i708Thc  hiiidecnianua).. . by  GiLcnRm.Cnfcwrm, 

. 180a, in-û. 

S 


11768*  The  hindee  moral  preccplor...i.  compiled 
liuder  lhe  direction  of  Gllchrtst.  Calcutta.,  i803. 
in-ê. — Voir  le  n"  ii638.  (D'autres  ouvrages  qui 
se  rapportent  4 l'étude  de  niiiidoustanl  sont 
indiqués  4 l’article  Gilcurist.) 

1170g  Gi^mmar  of  lhe  himluslanl  taoguage,  by 
J.  Ehakespeab.  /.ondMiSiS,  In-4. 

11770  Slranger's  infallible  F.ast  India  guide,  or 
hindoosianee  multum  in  parvo,  by  Gilcbrjst. 
tond.,  1830,  in-8. 

11771  MunUkhabat-i-bindI,  or  solution  in  Hiii- 
dustaui,  wiih  a verbal  translation.....  by  J. 
Sbakespear.  London,  i834-a3,  3 part.  In-4. 

1 177a  Grammar  of  the  hindoostanee  language,  by 
W.  Price.  London,  1837,  in-4. 

1 1 773*  Introduction  to  lhe  hindoostanee  language, 
by  W.  Tâtes.  Calcutta,  1837,  In-8. 

11773  Rudiment  de  la  langue  InndousUnf,  par 
M.  Garcin  de  Tissy.  Ptirit,  i83g-33,  in-4. 

11774  The  hindoostanee  Interpréter by  Th. 

Roercck.  Paris,  i84i,  in-8. 

11775  J*  Ferccsson’s  dicllonary  of  tfaehIndoosUn 
language.  Lond.,  177S,  in-4. 

1 1 776  J.  Gilchrist’s  dictiooary  engüsh  and  indoos- 
tanee.  Calcutta,  1787,  3 vol.  in-4. 

11777  A dictinnary  cnglish  and  hindoaiany  (by  H. 
Harris).  Madras,  1790,  In-4. 

11778  Tb.  Robert’s  indian  glossary.  tond.,  1800, 
in-8. 

11770  DicUoiiary  hindustani  and  cnglish,  by  Jos. 
Taylor  and  Wil!.  Hunter.Catorifa,  1808,  3 vol. 
ln-4. 

11780  DicLionary  hindustani  and  cnglish,  by  J. 
SiiAKF.spKAR.  London,  1834,  ln-4. 

11781  Hindoostanee  interpréter,  by  W.-CSmytb. 
London,  1834,  ln-8. 

11789  DictJonary  hiudostanec  and  engüsh  of  Jos. 
Taylor,  abridged  by  W.-C.  Smyth.  London, 
1830,  in-8. 

11783*  The  liindcc  story-tcUer.....  by  GiLcasi.'^T. 
Calcutta,  1803,  3 vol.  in-8. 

11783  The  new  cyclopœdia  hindooslanica  ofwiL.. 
to  whkh  U added  a vocabulary  pf  lhe  principal 
worUs  in  hindoostanee  and  cnglish,  by  Sbrek 
Lclloo.  lUilcutta,  1810,  In-8. 

11784  G.  Hadley’s  compendious  grammar  of  the 
Jargon  of  Jiiüooslan,  called  Moors.  Lond.,  1804, 
in-8. 

11785  Gilcrrist,  lhe  antijargonest.  Calcutta, 
1800,  io-8. 

1 1786  Illustrations  on  the  guzerattee,  maliratia  and 
engllsb  languages,  by  R.  Drliiiiono. 

i8o8,  In-fol. 

11787  Gramiutica  marasta  a mala  vulgar  que  se 
praciicanos  reinoede  Miamaxa  et  ldalxa.il«mn, 
1778,  In-8. 

117^  Grammar  of  the  mabralta  language,  by 
W.  Carey.  Serampore,  1808,  In-8. 

11700  A grommar  of  tlie  mahratla  language,  by 
Mahonied  Ibrahim  Makba.  Bombotf,  i835,  in-8. 

11701  Dirtionary  of  die  mabralta  lauguage,  by 
(iui£Y.  Serampore,  1810,  iii-6. 

11793  A dictionary  of  lhe  maltraita  iaiiguagè,  by 
Vans  kcvNKiiY.  Bombay,  1834,  in-fol. 

11705  A dictionary  marai,hco  and  cnglish,  hy  J.- 
T.  Moleswortu,  etc.  Bombay,  18S1,  in-4. 

11705  jGrammar  of  the  pUDjabec  language,  by 
CiitfeT.  Serampore,  1613,  In-8. 
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1170O  ZiBCEXBâUJ,  grammalica  daiuuUca.  liaUv- 
Saxonum^  171O,  U\-H. 

11707  Chr.^Th.  obscrvailoiic&^quihus 

lingus  tamuIicjB  Idkoma  lllustrauir.  jytmfinm- 
barùr^  I730i 

11798  Deftcui  gramniatica  iatiao-iamulira.  Dran- 
gmnbt*rûr^  178&1 

11709  Cramiiab  for  Icarnlng  Ihc  pHncipIcs  or  (lie 
malabar  languagc,  propcrly  cailcd  llie  laintil 
or  umuUan  laoguagf*.  U’fpety^  17^0^ 
iiSoo  Rudiments  of  tamiil  grammar,  by  Roi). 

Andeiisom.  JLondott,  i8ai,  in-d. 

Il 801  A grammarof  ibc  hlgh dlalcct  of  thc  tnmil 
languagc  tcrmeü  sbcn-lamil,  by  Uesciii.  .Vadrtu. 
i8aa,  \n  h. 

1180S  Grammar  of  (hc  mataliar  languagc,  by  H. 

DacmioAb.  Bombay^  i700t  In-fol. 
iiBod  Dicmo.f.kRY  malabar  ami  ciigUsh,  etc. 
Wipery^  t779-WI,  a vol. 

ii8od*  Dictionnaire  français  tamoul,  etc.,  par  A. 

Blin.  Paris,  iS3i,ln-8.  obi. 

11805  Artede  la  liogoa  caoara,  por  Th.  HsnnrANs. 
Ooa.,  16A0,  in-A. 

1180A  A grammar  of  ihc  kumala  language,  by  W. 

C»ny . Serampore,  1817,  In-H. 

11806*  An  IsTtODi  cnO!v  lo  thc  sliidy  of  thc  hin- 
dostany  as  spoken  in  thc  ('.arnaüc.  Madnis, 
i8o8«  pci.  in-Â. 

U807  A grammar  of  tbe  camaiaca  languagc,  h) 

J.  Mac  KKRU.L.  .t/arlr<u,  1820,  in*A. 

1 1808  A Tocabulary ooriya  and  ciiglish,  by  Mohun- 
persaud  Takoov.  Seramporr,  1811,  in^. 

11800  General  nrlnrlples  of  Innealun  and  conjii- 
gation  in  (hc  BruJ  B,  hak,  ha,  by  SiincE  Liixoo. 
Calcutta,  1811,  gr.  in*A> 

11810  Nath.  Bbassct  llAUtaD’a  grammar  of  thc 
bcngal  languagc.  Uoçly,  1778^  tn-A. 

11811  Grammar  of  (he  bcngalcc  languagc,  by 
Cabcy.  Sernwpore,  i8o5,  in-8. 

1181a  RuiHments  of  bengali  grammar,  by  Graves 
Cbamiiey  llAUGirroN. /.omton,  i8ai,ln-A. 
ti8i3  FoRSTKR'scngllsh  and  bcngalocvocabiilary. 

Calcutta,  1700,  3 vol.  in-A. 
ii8iA  A vocabulary  of  thc  lK*ngnlcc  languagc. 
compilcd  by  Ram  Cbondm  iîorma,  pundit, 
second  édition.  Calcutta,  1830,  pet.  ln-8. 
ii8i5  A vocabulary  bcngalcc  and  english,  by 
Mubuiipersaud  Takooh.  Calcutta,  181  S,  ln-8. 
iiStO  A dirtionary  of  (hc  bcngalcc  languagc,  by 
Fei.  Cabby.  Serempore,  1835,  3 toro.  en  3 vol. 
Iii-A.  — Abrldgcd,  1837,  3 voL  ln-8. 

11817  A glossary  bengali  and  englfsh,  to  cxplain 
tbe  (otallihas,etc...,  by  G.'C.  ïlxtcsnon.LoHd., 
1835,  iii'A. 

11818  Adictionay  bengali  and  sanscrit,  explaiiied 
in  englfsb,  by  G.-C.  Uadchtox.  London,  i833. 

11810  Vocabulario  cm  Idioma  bengalla  e portu- 
gueza,  por  Fr.  Manobl.  Lisboa,  i7A3,  imS. 

11830  A vocabulary  englisli,  porluguese  and  ben- 
Icsc...  translatcd  and  prinicd  by  RanHklsscn 
n.  i'alcutta,  1831,  in-A. 

11831  Fr.  Guoivni’s  dictionary  of  maliomedan 
law  and  Bcngal  revenue  terms.  Calcutta^  1797, 
lii>A. 

11833  Bengali  scIceUons,  witb  a vocabulary,  by 
G.  Chamney  Uacghtob.  — Voir  le  n*  10A8A. 

11833  B.  ScBOLzn  conspi'ctus  liucraiur«  ulugic:p. 
iMcr-Maçdêb.,  17A7,  In-A. 


1 1 83A  Grammar  of  tbe  lelinga  languagc,  by  Cvbev. 
Serampore,  181  A,  ln-8. 

11835  A graimuar  of  thc  icloogoo  languagc,  In 
A.-D.  CAurBEi.1..  Madras,  181O,  iii-A. 

11836  A dlclionary  of  thc  icinogou  languagc,  hs 
thc  saine.  Sladrax,  1831,  lii-A. 

K.  Langues  transgangétiques  : ihlbctaine, 
indo-chinoises. 

1 1 837  Gcorgil  alpbabetum  lilietanum.  notmr,  1 763, 
2*voL  in-A.  (Article  Georgii's.) 

11838  Ai.FUABr.TtM  tangutaiium,  scu  Ubetanum. 
Honuc,  1 773,  ln-8. 

11839  A grammar  of  thc  tibetan  languagc  In  en 
gllsb,  by  Alex.  Gsoua  de  Koros.  Calcutta,  i83A, 
in-A. 

ii83o  Essay  towards  a dictionary  tibetan  and  en- 
giish....  by  Alex.  Gsoma  de  Koros.  Calcutta, 
183A,  in-A. 

iiH3i  A dictionary  of  thc  bhoianla  or  bouiaii 
languagc,  by  ScHROKTER..sVrnm/iore,  i830,ln-A. 

ii83i*  Tibrüsch-Dculsclics  U OrtcrImch,  vonJ.- 
J.  Schmidt.  Saint-Pétersbourç,  18A1,  in-A. 

11833  AtPiiABeTiM  Barmam>runi,5cu  regni  avonsis. 
Borna,  1787,  in-8. 

11833  Grauimarofburman  languagc,  by  FcI.Carev. 
Serampore,  i8iA>  in-8. 

1183A  Comparative  vocabulary  of  thc  barma,  nia- 
].1gu,  and  l'bài  Ianguagcs..9eram/iore,i8io,  in-8. 

11835  An  english  and  burman  vocabulary,  hy 
C.-U.  tlOL'GO.  Serampore,  1835,  gr.  in-8. 

1 18S6  A dictionary  of  (hc  bumian  languagc,  by  A. 
Jt'DsoH.  t'ofru(/d,  1836,  ln-8. 

11887  A grammar  of  thc  t’bàl,  or  stamcsc  lan- 
gUBge,  by  J.  Ix)w.  Calcutta,  1838,  in-A. 

11838  Jo.  Riell,  grammailea of singaleescho  taal- 
kunsL  Amsiei,  1708,  in-A. 

11839  A grammar  of  thc  dogalese  languagc,  by 
J.  CiiATCR.  Colombo,  i8i5,  gr.  ln-8. 

ii8Ao  Vocabulary  ofthe  english,  [lortug.  amlcln- 
galese languagc,  byACALUwAY.  Cofom6o,i6i8, 
iu-8. 

uSAi  A school  dictionary,  clngalesc  and  english, 
english  and  clngalesc...  an  introduction  is  pre- 
flxcd  contalningobscrvations on  thèse  languages, 
by  John  Callaway.  Colombo,  iSsi,  pet.  iri-A. 

118A3  A dictionary  of  Ihc  english  and  singhalcso 
languagc  (et  vice  versa),  hy  BenJ.  Ctouoii  ou 
KIougti.  Coiombo,  i83i-3o,  3 vol.  in-8. 

ti8A3Aiex.de  Rhodes,  dictionarlum  anamilicum, 
Insitanum  ctlai.  Bomet,  i65t,  lii-A< 

ti8AA  Dictionarlum anamitico-lat, etc.,  inccplnm 
a PiGXRAtx,  dein  alisoliiliiiit  .n  Tabcrd.  Fredc- 
rienayori,  i838,  2 vol.  In-û. 

L.  Langues  coréenne  et  Japonaise. 

118A5  Comparative  vocabulary  of  (lie  ebineso, 

rorcan  and  japanesc  languagc.^. by  Pbiio- 

sinensis.  Bataoia,  i83.>,  iii-K.  (Art.  Mediii-bbt.) 

118A6  Tsian  dsù  wén,  sivc  mille  lutcr.i?  Ideogra- 
phlcæ,  opus  sinicum  origine,  ciim.iiilcrpretR- 
tionc  kooraiana...,  curante  Ph.-Fr.  dç  Siejiold. 
Lugd.-Batttoor.,  i833,  in-A. 

118A7  Noviis  lUeraruni  idcograpblcaruui  thésau- 
rus, opus  JaiKmlctim curante  de  Sikbold. 

i83A,  gr.  in-A. 
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Artc  da  liiigoa  de  U{taiu,  composta  pr!Io 
P.  JcdK)  RoDRiat'Bz.  £m  lOoÂ,  iiM. 

ii&Ag  De  instUutione  grammatices  lib.  1res,  etc., 
cmn  intcrpret.  japonica,  ab  Kinan.  de  Altarks 
iSgS,  ln-4. 

u8r»o  Fr.  Didad  Colladi  ars  graimnalica*  japo> 
nlcae  lliigus.  Jtomœ^  i63*i,  liM. 

1 tS5i  Arta  dt'  )a  lengiia  japona,  scgun  el  arte  de 
Nebrixa,  por  Mekit.  Oyaxuur».  Mexico^  1788, 

iiSiu  Ph.'Fr.  de  Siebold,  epUomc  Hnguar  japo- 
nicÆ.  Oosaka  (y  ers  iSiâ),  in-8. 

11&Ô3  Fr.  Didacl  G0U.ADI  dkiionarium  linguæ 
Japoiilc?.  notiite^  iGSsi,  in>4. 

n83A  DiCTioNARit;ii  laiiao-lusitanicum  ac  Japoni> 
cum.  /N  Améicutay  i5p5,  in-ft. 

11855  VocAMXARio  da  liogoa  del  Japaii.  Em  y'an- 
ffüsaquf^  i8o3,  in-3. 

11858  An  cnglisli  and  Japanese,  an<l  japaoese  ami 
english  vocabulary,b7\V.-H.MeDULRST.£<i/tffiV7, 
i83o,  ln>8. 

M.  Langiic^chiaoise. 


1 1837  Essai  sur  la  langue  et  la  littérature  chinoises, 
par  Abel  UÉiasAT.  Paria,  1811,  in-8. 

11858  Th.-Sig.  BiTERi  muséum  sliiicum.  Petrop.y 
nSo,  O vol.  in-8. 

1 i8r>9  I/eltrc  de  Pékin  sur  le  génie  de  la  langue 
chinoise,  etc.  (par  le  P.  Aiuyot).  Bruxelles  y 
1773, In-ft. 

118O0  (jHAMiiATicA  iiiiguæ  sloeusls.  {ahsque  nota]y 
in-fol. 

11861  Arte  de  la  Icngua  mandarina,  compuesto 
por  Fr.  Varo.  VaniOHy  1703,  In-fol. 

118611  NutlUa  linguæ  sUiicæ,  auctore  P.  Premarc. 
.HalarCiCy  i83i,  In-â. 

1x863  Slcplu  Foi  rmoxt,  medilationes  siuiex. 
Parisiis,  1787,  In-fol. 

118C5  Ejusdi'in  linguæ  slnaruin  grammatica  du- 
plex. ParisiiSy  17^.1,  In-fol. 

ii863  J.  HAnKR's  cxplaiiation  of  ihe  elcmentary 
characlers  of  the  chlnese.  tom/uii,  1801,  In-fol. 

11866  Hager’s  elcnienis  of  the  chinese  laugua^c. 
londoHy  îi  vol.  ln-8.  (Douteux.) 

11867  J.  Marsumax's  clavls  slnica.  Serampo^y 
i8i4,  gr.  in-A. 

'ti868  Morrison's  grammar  of  Üie  cbiiiese  laii- 
guage.  Scramporfy  x8i5,  In-A. 

1 1869  Arte  china,  constante  de  alphabeto  e grani- 
matica,  pur  J. -A.  Gorçalvbz.  Macaoy  i8qq,  in-A. 

11870  Eléments  de  grammaire  chinoise.. par 
Abel  Rémcsat.  Par/r,  i8aa,  In-8. 

11871  DicUonnalre  chinois,  franrals  et  latin,  par 
de  CcMîRRS.  Parity  181S,  gr.  lii-Tol. 

1187a  Supplémcul  au  dictionnaire  chinois,  par 
Klaproth.  pariSy  1819,  in-fol. 

11873  Dlcclonario  porluguez-chlna  e clilna-porlu- 
guoz,  por  J. -A.  Gonçalvez.  Jfacao,  i83i-33, 
a vol.  pet.  In-A. 

11874  Morrison’s  dictionary  of  the  chlnese  lan- 
guage.  Haeao,  i8i5,  3 toro.  en  5 vol.  gr.  ln-4. 

1 1875  Systema  phouetlcum  sciHpturr  slulcæ,  auc- 
lore  J.-M.  Callcry.  Maeao,  i84î,  a vol.  gr.  In-8. 

11876  Chlnese  dictionary  , kokc-kcèn  dlalecl,  by 
W.-H.  MnmuRST.  HaraOy  i83a,  gr.  ln-4. 

11877  Vocabulary  of  Ihc  Canton  dialect,  by  K. 
Monnisox.  .ffarao,  i8a8,  in-8. 


11878  Dlsscrtition  on  the  chlnese  System  of  wri- 
ling,by  Du  Ponceau,  to  which  are  subjolned 
a vocabulary  of  the  cochiiicbinese  laoguage. 
philadelphiay  i838,  in-8. 

N.  Langues  mantchoue,  tarlareou  mongol. 

11S79  Recherches  sur  les  langues  tarlares,  par 
Abel  Réati  sAt.  Paris,  i8ao,  in-4.,  tome  1. 

11880  Versuch  ueber  die  Tartarischen  Spraclien, 
von  5>chott.  BerltHy.  18S6,  in-4. 

11881  Alphabet  mantchnu,  rédigé  d’après  le  syl- 
labaire et  le  dictionnaire  universel  de  ccîlc 
langue,  par  L.  Langlès,  3*  édition.  Paris,  1807, 
gr.  ln-8. 

ii88‘j  Eléments  de  la  grammaire  manlcboue,  par 
H.  Conon  de  La  Gabcicniz.  Allenbourgy  i832, 
in-8.  (F.n  franc.;  le  manlchou  en  caracU  rom.) 

1188.3  Dictlonoaire  ianare-manldiou-rrançats,  par 
le  P.  Axyot.  PariSy  1789,  3 vol.  in-4.  ■ 

11884  Grainiuatika  tatarskago  iazyka gram- 

maire de  la  langue  tatarc,  composée  dans  l'école 
principale  de  Tnbnisk,  par  te  professeur  du 
langue  lalare,  prêtre  de  la  ralhédrale  de  Sainte- 
Sophie,  Joseph  Ohigaiiof , cl  revue  par  le  mout- 
lah  des  Talars  nomades.  Sl.-PétersbourffyAead. 
des  scicnceSy  iHoi,ln-4-  (En  russe.) 

11883  Abécédaire  et  grammaire  de  la  langue  la- 
tare... (par  Ibrahim,  lils  d’Isaac  Cn  vlpin).  A’azait, 
imprim.  de  l’CniversfB^y  1800,  ln-8.  (En  russe.) 

11886  Grammaire  tartare  (en  russe),  par  Alex. 
TroIanski.  5ai«/-/V/erzftoMr<7,  i8i4,  ln-4. 

11887  Slowar  Ro&siKka-Talai'skol,  r'est-a-dfre , 
Vorabulairc  russc-larlarc,  rfCueilU  dans  l'iiis- 
titut  général  d'instruction  dcTobolsk,  par  le  pro- 
fesseurJosifa  Tiganow  (ou  Ghiganof),  examiné 
cl  rectifié  par  le  talque  Mulla.  St.-Pé(ersbourÇy 
1804,  ln-4.  de  364  pp. 

11888  Dictioimairc  tartare  et  russe,  par  Alexandre 
TroyanskI.  A'aran,  i833-35,  9 vol.  in-4. 

11889  Grammatlk  dor  mongolisrheu  Sprache,  von 
J.-J.  Schmidt.  Aatn(-Pérerz&our<7,  i83i,in-4. 

11890  Mongolisch-Dcutscli-Russisches  Wôrler- 
buch,  von  J.-J.  ScimioT.  Saint -Péierstiourgy 
1835,  fn-4. 

O.  Langues  des  archipels  Indiens:  Famille  malaise; 

Langues  des  Philippines. 

11891  F.  Dopp,  Ueber  die  Verwandschaft  des 
malayisch  polynesischen  Spracben  mit  den  In- 
dish-curopæischen.  Aer/in,  i84i,  ln-4. 

11891*  Malcisclie  Spraakunst von  G.-II. 

Wf.rjvt>lu.  £ararta,  i893,  ln-4. 

11899  GRAiTMiR  of  the  malay  longue.  LandoH, 
1800.  in-4. 

1 1893  Grammar  of  the  malayan  language,  by  W. 
Marsden.  LondoHy  1813,  ln-4. 

11894  An  attcmpl  to  cluddaur  the  princjples  of 
malayan  orthography,  by  W.  Robinson.  Fort 
Marlboroughy  i893,  in-4.' 

11895  Sprackende  Woordbock  in  de  maleysche 
ende  Madagaskarsche  Talon,  von  Fr.  de 
Hootman,  Amuerdamy  i6o4,  ln-4. 

11896  Dav.  Haex,  dictlonarlum  malalco-latloum 
Cl  latino-malaicum.  /tomir,  i63i,  in-4. 

11897  Vocabulaire  néerlandais  et  malais,  par  F. 
Gi'Evnipr.  Batavitty  1C77,  in-4. 


LINGUISTIQUE. 


118^  CoLLtcTAHEâ  maialca  Yocabiüarla.  Batavia^ 
1707,  9 Yol.  iivâ. 

11890  Dicdoonalro  necrIanUaU  et  inalil,  malal- 
oeerUndalSyparP.RoouA  vao  Eysliiga.ir<iia«/a, 
1838,  a vol.  in-8. 

1 igoo  J.Howisoiv’BdlcUooary  oflhe  maJay  tooguc. 
London^  1801,  lo-8- 

11901  DlctlonarV  of  tlie  malayao  language,  by 
ilAK5i>r.M.  Lffnd.^  i8ia,  In-d. — Traü. en  hollanü. 
et  en  franc.  Harlem^  i8a5,  ln-8. 

1 1003  Th.BowK£Y's  dicüonarycngltsh  and  malayo. 
London^  i?oit  lo-d< 

11903  Vocabulary  of  the  englisb  and  malay  lan* 
guages  (by  Th.  Thoma»en).  Malacfa^  iSso, 
fn>i9. — or  Sinçapore^  i83S,  ln-8. 

1 1908  Ueber  die Kawl-sprachc  ouf  der  Insel  Java... 
von  W.  von  HonaoLDT.  BerliHj  i830, 9 vol.  in«3. 

1 1905  Erste  Gronden  der  JavaanKhe  TaaU  van  J.* 
F.>G.  Geuese.  Batavia^  18S1,  lo-4. 

ii90«  Roorda  van  Eljsinga,  Javaansche  Spraak* 
kunM.  AmUerdamy  i835,  ln-3. 

11907  Roorda  van  Eljsinga,  algcmcneen  Javaansch 
en  Neder^Dultsch  Woordenboeck.  Amtirrdom, 
i83S,  a vol.  In^. 

11908  .\rte  y réglas  de  la  lengna  lagala,  por  el 
P.  F.  fray  Fr.  de  8a:«  Josara.  £n  el  pitrtido 
de  Bataem^  i8io«  lo<^. 

11909  Ane  de  la  lengua  lagala,  por  AgosUno  de 
U Macdalcsa.  Mexico^  1889,  lo-^. 

11910  Compendio  de  la  artc  de  la  lengua  tagala, 
porGasp.  de  San  Adgcstin.  Manila^  i7oS«  in^. 

11911  Arte  y régi»  de  la  lengua  tagala,  por  Th. 

Oanx.  lyho,  lo>3. 

iiOia  Arte  de  U lengua  tagala,  por  Sebasl.  de 

TOTA?n».  Sampeloe^  i7hJ«  1a*8. 

iigiS  Vocabolarlo  de  la  lengua  tagala,  por  Dom. 
de  IosSantos.  Toyahae^  1703,  In-fol. 

iigiâ  Vocabolarlo  delà  lengua  tagala, por  el  P.  J. 
de  Nocoa.  JfaNf/n.  1754,  ln*fol. 

iipiS  Vocabularlo  de  la  Imgua  blcol,  por  Uertn.* 
Fr.  Uaicos.  5ampa/oc,  1763,  In-fol. 

11918  Arte  de  la  lengua  blsaya  de  la  provincla  do 
Leyle,  por  el  P.  Dom.  ExetnaA.  Jfanilâ,  1747, 

11917  Bocabolarlo  de  lengua  bisaia,  hllivoyna,  y 
baraia  de  la  Isla  de  Panai  y Sugbu,  por  Alonso 
de  Mentuoa.  ManilOy  1837,  ln*A. 

11918  Vocabularlo  de  la  lengua  blsaya,  compuesto 
por  Math.  Sancikx.  Manila^  t7iii  In^ol. 

11919  Arte  de  la  lengua  |>ampaoga,  porD.  Bea- 
CAivo.  Sampaloc^  1738,  ln>3. 

11930  Bocabulario  de  pamriangano,  por  D.  Bca* 
CANO.  JfMiU,  173a,  In-foL 

11910*  Arte  de  1a  lengua  Itaca,  por  Fr.  Lora. 
jfoNiTd,  1817,  In-h. 


P.  Langues  des  Moluques,  des  tics  de  la  mer 
du  Sud,  etc. 


11931  A description  ofPatagonla,  etc.,  an  account 
of  tlie  language  of  the  .Moluches,  wltli  a gram- 
mar  and  short  vocabulary,  by  Thom.  FAUtaei. 
Hereford^  1774,  ln-4. 

1 1933  A grammar  and  vocabulary  of  the  language 
of  New  Zealand,  publisbcd  by  the  Chureb  mis* 
sionary  Society.  Lond.,  i830,  In-i3. 
iiqqS  a grammar  of  the  tonga  language.  ~ A 
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vocabuUry  tonga  and  engUsb.  {London,  Davteon, 
wlütout  year),  in-8. 

11 934  Grammar  of  the  talthlan  dialectofthepoly* 
nesian  language.  Burderspoint,  1633,  In^S. 

11935  Te  abi  Tahiti.  A.  /foire,  /Wnfer,  Auitralfm 
.(sans  date),  pet.  ln-8.  de  19  pp.  (Alphabet  et 
prières).  Vend.  39  fr.  Langlès. 

11935*  Vocabulaire  océanlen<français  et  français- 
océanien  des  dialectes  pariés  aux  lies  Marquises, 
Sandwich,  Gambicr,  etc.,  par  l'abbé  Bonlfarc 
Mosblecb.  Parle,  i843, 10-13. 


U.  Langues  africaines. 


A.  Langue  égyptienne  ou  copte. 

(POari'Écrilar«  hl^roftlnh(qa«  ?olr 

n. 


11937  Recherches  sur  la  langue  et  la  littérature 
d’Egypte,  par  M.  ÉU  QuAvanitBE.  Parie,  1808, 
ln-8.^Voy.  les  n«  9838i-83. 

11938  Kmcneni  prodromus  coplus,  slve  aegyp- 
llacus.  BomtPy  i838,  in-4. 

11939  EJusdem  Uugua  xgypüaca  resütuta.  Ammr, 
i843,  in-4. 

119S0  Chr.  GotlhuUT.  Blumbergl  fundamenta  lin* 
gu*  copiic».  lipeiæ,  1716,  ln-8. 

11931  ScsOLTX,  grammatica  ægypUaca.  Oxoniiy 
1778,  ln-4. 

11939  Kcdimcita  lingue  copia»,  slve  cgypllaca*. 
Romœ,  1778,  iu-4. 

11933  DiDmi  Uurlo.  Utteratura»  copilcc  rudi- 
monta.  Parma-y  1783,  tn-4. 

11934  A eompendious  grammar  of  tbe  egyptian 
language...  by  H.Tattam.  Lond.,  18S0,  iii-8. 

11935  Etcmenta  llngo*  «gyptlao»,  vulgo  copia*, 
qu*  audiioribus  suis  tradebat  Hipp.  Rosellinus. 
Bom^,  ex  typo^aphia  eolleçH  Vrbani,  1837, 
liHi-  de  XVI  et  i38  pp. 

11935*  Grammatica  llnguae  copllc*,  studio  A. 
Peyron.  Tauriniy  1841,  ln-8. 

11938  Lexicon  *gypliaco-laÜnum,a  Matb.Vcsriere 
de  La  Cboix.  Oxoniiy  1778,  ln-4. 

11937  I.exlcon  linguscopUc»,  studio  A.  Petbon. 
Tauriniy  i835,  lfi-4. 

iiq38  Lexicon  apgypüaco-latinum,  ex  veieribus 
lingua»  aegypüac*  monumentis,  etc.  congesium 
ab  H.  Tattam.  Oxonfi,  i835,  ln-8. 

1 1940  Igoat.  Rossit  etymologls  «gyptlacae.  Aoirur, 
1818,  in-4. 


B.  Langues  éthiopienne  et  abyssinienne. 
(Se  plMt  Mui  «en  l«  a.  iisu.) 


1 ig4i  M.  ViCTOsn  cbaldæa»,  scu  xlhiopic*  lingux 
InsUtutlooes.  ftam<r,  i83o,  in-B.  — Voir  ti593 
et  suiv. 

iiq43  Lldolei  grammatica  ælhloplca.  Francof,, 
1703,  In-fol. 

11943  J.-Phil.  Hartman,  grammatica  cihiopica. 
Francof.,  1707,  in-4- 

11944  Wemmebs,  lexicon  aetbiopicum.  Bomte , 
1838,  in-4. 
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Job.  Lcdolfi  Icxicoo  «Uiloploo-laUnum. 
tYanrofurti^  lOoo,  In-foK 

11946  I-^usdfiQ  grammaiica  tlngux  amliaricx. 
t'rancof.y  1698,  In-fol. 

C.  Langues  malgache,  du  Congo,  wolofe,  elc. 

11947  Dictionnaire  de  la  langue  de  Madagascar, 
par  FlüCOcrt.  Parity  i658,  ln-8. 

1 1948  Vocalmlaire  françols  et  malgache,  etc. , par 
CuatXA^D.  À l’ltle-dC‘^'raHcey^^^ly  peu  ln-4. 

iio4o  Communicalion  on  ihc  latiguage,  maiiner^ 
auîi  customs  of  thoBcrber(or  Brebers)  of  Afrira, 
in  a séries  of  letlers  from  W.  Shaler  to  Peter 
S.  Duponccau.  PhHadelphiey  i8ü4,  iu*4. 

11950  Grammatical  sketch  and  speciinens  of  tlic 
berber  language,  by  P. -6.  Dipomoac.  Philad.y 
1880,  in-4. 

iig5i  Hyac.  Dnisciom  regulx  quxdam  pro  dl0i' 
cillimi  Congensium  idioniaUs  facillori  caplii. 
Homtfy  1059,  ln'8. 

iiq53  a spelllng-diook  of  lhe  bullom  language, 
nith  a dialogue  and  scrlpture  exercises,  by  rev. 
G.  Reinti.  Nylander.  tondmi,  181 4,  in-12. 

1 1 95s  Graromar  and  vocabular)'  of  lhe  buUom  lan- 
guage,  by  iheaamc.  ibidemy  i8i4,  In-12. 

1 1 954  Collcçfto  de  observai; 6cs  grainmailcacs  sobra 
a lingua  bunda,  ou  angoleitse,  compostas  por 

D. -M.  de CANRECAmn.  Litboay  i8o5,  in-8. 
11^5  DIcclonario  da  lingua  buiida,  porR.-M.de 

CjiNRECArnii.  Liiboûy  1804,  in-4. 

11956  Grammaire  wolofe,  par  M.-J.  Daiu>.  PariSy 
1806.  in-8. 

11957  Dictionnaire  français- woiof  et  français- 
bambara,  par  le  ni6mc.  PariSy  1825,  In-8. 


5.  Langues  américaines. 

A.  Amérique  du  Nord. 


iigSSTbe  indian  grammar,  by  J.  Euor.  Cantùb.y 
1066, ln-4. 

11959  Dictionnairedela  langue  buronne,parGabr. 
Sagan. — Voyer  le  n*  9101 5*. 

11960  Mémoln»  sur  te  système  grammatical  des 
langues  de  quelques  nations  indiennes  de  l'Amé- 
rique  du  nord,  par  P.-Él.  Dupooceau.  P4prisy 
1898,  )n-S. 

11961  Dav.  Zeisbcukr's  essay  of  a Ddawarc-in- 
dlan  and  engUsh  spelling-book.  Pkiladel^ia, 
1776,  in-8. 

1 196J  Grammar  of  lhe  lauguago  of  ibe  Leonl-te- 
nape  of  Delaware  Indlans,  by  D.  Zeisbercer. 
Phfladelphiay  1897,  in-4. 

1 1 g63  Observations  on  the  language  of  the  Mubbe- 
kancew  Indlans,  by  Jonathan  Eowarm.  JVnr- 
Uavetty  1788,  in-8.— New  editioD.  Soaron,  1823, 
ln-8. 

B.  Antilles,  Mexique  et  Amérique  centrale. 

ig64  Grammaire  caraïbe,  par  Raymoso,  brcluii. 
A^txerrey  1667,  ln*8. 

11963  Dictionnaire  caralhe  français,  par  le  même, 
yliurerre,  1065,  in-8. 


11965*  Ringos  (J.-C.).  KreoolA.-B.  BulLSr.-Crocx, 
1770,  in-8. 

119M  DicrnoTtAiRR  gallbi-françr^,  etc.  Parity 
176S,  ln-8.  — pour  la  grammaire  galibi,  voyex 
l'article  Pellcprat,  et  le  n«  21591. 

11967  Andr.  de  Oi.nox,  arsetvocabularium  mexi- 
cauum.  <tfcx)Vi,  i555,  ln-4. 

11970  Acte  de  la  Icngua  mexicana  y caslellnna. 
por  Alonzodc  Moura.  MexicOy  1571,  ln-8. 

11971  Artc  de  la  lengiia  mexicana,  compuesta  por 
el  P.  Ani.  del  Bircor.  Mexico,  i5g5,  ln-8. 

11972  Graiumatlra  de  la  lengna  mexicana,  por  G* 
Gczhar.  Mexico,  1O4S,  in-8. 

1107S  Artemcxlcnnocoploso...  porHor. Carocri. 
.Ifexfco,  1O45,  in-4. 

11974  Compendio  dcl  arte  de  la  lengua  mexicana 
del  P. -11.  Carocoi...,  dispuesto  por  el  P.  Igo. 
de  Parodes.  Mexfco,  1749,  tn-8. 

11975  Arte  de  la  lengua  mexicana,  por  Aug.  de 
Vetarcoirt.  Mexico,  1673,111-4. 

11976  Arte  de  la  lengua  mexicana,  por  Franc,  de 
.\viLA.  J/exico,  1717,  ln-8. 

1 1977  Artc  de  la  lengua  mexicana,  por  J.-Aug.  de 
Aldama.  Mexico,  1754,  in-4. 

11978  Vocabolarlo  en  lengua  castellana  y mexi- 
cana,  etc....  por  Alonso  de  Moixxa.  Afexfeo, 
1571 , In-fol. 

1 1 979  Vocal)oiarlo  de  las  lenguas  castellana  y mexi- 
cana,  compuesto  por  P.  de  Arsras.  Jforfco, 

1611,  pet.  in-12. 

11980  Artc  de  la  lengua  mixteca,  por  Fr.  Alorzo 
de  Los  Reyes.  Mexico,  lOgS,  lu-8. 

1 1981  Arles  de  las  lenguas  chlapa,  zoque,ctc.,  por 
Fr.  de  Cepeda.  MexieOy  i50o,  fb-4. 

1 1982  Arte,  y bocabulario  de  la  lengua  de  los  In- 
dios.....  de  la  provlnda  de  Gumana,  6 Noeva 
Andalucla...,  por  Fr.  de  Tai-stc.  Madrid,  1680. 
in-4. 

11983  Principk)  y réglas  de  la  lengua  curomana- 
goia,  con  un  dlccionarlo,  por  M.  de  Yarcoes. 
Burgot,  i683,  in-4. 

11984  Arte  y vocabulario  de  la  lengna  Iule  y 
tooocote , por  el  P.  Am.  Maeboni.  Madrid , 
1782,  In-12. 

11985  Alph.  Bauera,  lexicon  et  przeepta  gram- 
malica  in  qulnque  lodorum  lluguis.  /'erwoiir, 
1590,  In-foI. 

11985*  Compendio  gramatical  para  la  Inlcligencia 
del  Idioiiia  taraebumar,  dispuesto  por  Mig. 
TcLtxcuxA.  Mexico,  1826,  in-4. 

11986  Grammatlca  èn  la  lengua  del  ouoto  reyno 
llamada  mosca,  por  Bcrn.  de  Logo.  Madrid  y 
1O19,  pet  in-8. 

11987  Arte  de  lengua  moxa,  con  nn  vocabulario  y 
calheclsmos,  por  Pedro  Marrar.  Lirio,  1701, 
in-12. 

11988  Tesoro  de  la  lengua  guarlnhpor  Ant  Rcu. 

• Madn’dy  1689,  ln-4. 

11989  Vocabulario  de  la  lengua  guarini,  poç  Am. 
Rtu.  ModriVf,  1689,  in-4. 

1 1990  Brièv  e instruction  pour  apprendre  la  langue 

indienne , appelée  pocoochl , par  Thoou  Gace, 
PariSy  1676,  in-12.  ^ 

1 1 991  Ane  de  la  lengua  aymara,  por  Lud.  Bnraao. 

1612,  in-4. 

11991*  Arte  de  la  lengua  aymara,  por  el  P.  Tmuxz 
de  Bubio.  Umay  1616,  pet.  in-8. 
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G.  Brésil,  Pérou,  Cblü,  etc. 

11093  Arte  de  grammaüca  da  lingoa  maisusada 
na  cosla  do  Brésil , |>or  Jos.  de  Ancuicta. 
Coimbra^  i5oô,  pet. 

1 1 oo3  Arle  de  graimualica  da  litigua  braslllca,  por 
L.  FiGtciBA.  lÀsboü^  1O87,  in-8. 

iiOOé  Graiumalica,  6 arte  de  la  lengua  general 
des  lOft  Indos  de  los  rcvnos  de  Peru,  por  Boni, 
de  Sas  Thomas.  yalUdoUd^  i5Co,  iii-8. 

11995  Grammallca  y arte  nueva  de  la  lengua  g*^ 
neral  de  todo  el  Peru,  llaniada  lengua  qul- 
chua...,pnr  Diego  Gonzalez  llou.ris.  Ciudad  de 
los  reyeSt  i0o7,lD-i|.  (Avec  le  vocabulaire,  100  fr. 
Chaumeltc.) 

nood  Arte  y vocabulario  cd  la  Iciigiia  general  dcl 
Peru  llainada  quiebua,  por  Fr.  dcl  Camo.  Lima., 
i6té,  ln-8. 

11096*  Arle  de  la  lengua  general  do  los  Yndlos 
del  Fini,  por  Al.  de  Hterta.  Ciudad  de  losreÿes, 
1616,  In-é. 

11007  Arle,  y vocabolarin  de  la  lengua  (|uicliaa 
general  de  los  Iiidios  del  Peru,  pur  B.  de  Tordf.s 
Rublo,  Lima^  1610.  li>^< 

11998  Vocabulario  de  la  lengua  general  dol  Pcrii, 
llamada  qulcliua,  por  el  P.  Juan  Martit^ez. 
Ciudnd  de  to*  reyes^  lüoâ,  pet.  Iii>8. 

11908*  Autre,  par  Diego  Gonzalez  Uoioiis.  Ibid.., 
1O08,  In-é. 

11908*  Arte  de  la  lengua  general  de  los  Indioe  dcl 
Peni,  por  J.  Ro.%0  Mrxia  y Ocon.éimn,  i6A8,ln>8. 

11090  Brcvb  Instroccion  o arte  de  la  lengua  comun 
en  ta  provincla  de  Quito.  Lima,  lySS,  iiv.H. 

13000  Graniniatlca,  vocabulario,  cateclsmo  ycon> 
fesslonario  en  las  lenguas  alienliac  y luillcayac. 
por  L.  de  Valditu.  Lima,  1G08,  lii-4. 

13006*  Arte  de  la  lengua  yunga  de  los  vallcs  del 
obispado  de  TruxUio,  por  Fern.  de  la  Carrera. 
ZiMus,  lôAé,  in-16. 

13001  Arle  y grammallca  general  de  la  lengua  que 

corre  en  todo  el  reyno  de  Cblle , por  L.  de 

Valbivia.  Lima,  160C,  in*8. 

13003  Arte  de  la  lengua  general  del  reyno  de 
Chile,  por  A.  Febres.  Lima^  1765,  pet.  In>8. 
(76  fr.  Cbaumctte.) 

II.  RHÉTOIUQUE. 

« Rhéteurs. 

1.  Introduction. 

13003  Jugements  des  savants  sur  les  auteurs  qui 
ont  traité  de  la  rhétorique,  par  Barth.  Gibert. 
Paris,  171S,  3 vol.  in*i3. 

isooâ  De  l'éloquence  et  des  orateurs  anciens  et 
modernes,  par  M.  J.-L.  Ferri  de  Saint-Constant. 
Paris,  1806,  ln-8. 

13005  Histoire  critique  de  réloqucnce  chez  les 
Grecs,  contenant  la  vie  des  orateurs,  rhéteurs, 
sophistes  cl  principaux  grammairiens  grecs 
Jusqu'au  Lroisiéroe  siècle  après  J.-C.,  avec  des 
remarques  historiques,  )»r  Rellu  de  Ballu. 
Paris,  i8i3,  3 vol.  ln-8. 

13006  Histoire  morale  de  l’éloquence,  ou  dérc> 
Joppements  liistori(|ue9  sur  rintelligcnce  et  le 


goût  par  rapport  k l’éloquence,  par  EU.  Laodlé. 
Paris,  iBié,  ln-8.  (La  prem.  édition,  publiée 
en  181S,  gr.  in-8.,  pap.  véi.,  sous  te  titre  de 
Déeelopj>emen(s  historiques  sur  Vintelligence  et 
le  goût,  n'a  été  tirée  qu’a  100 exemplaires;  elle 
est  très  fautive.) 

2.  Rhéteurs  grecs. 

(Voyei  le»  n.  MOTS.) 

13007  Rhetobes  græci,  gr.  Penetiis,  i5o8,  3 vol. 
iH-fol. 

13007*  Rhetores  gr»ci.  Stuttgartiœy  1833*^6, 
10  vol.  ln-8. 

13008  Georgii  trapezuntll  rbetorlconim  Hb.  V. 
Cos.  Cbirii  Furtunatiani  Ub.  111,  etc.  Penet., 
1533,  In-fol. 

13009  llBETOREs  selecü,  gr.  et  lat.  Oxonii,  1676, 
ln-8. 

13010  ÜVNAFOrH  TEXKÛN,  slve  arüuni  scri|v 
tores,  ab  luitiis  usque  ad  cdltos  AristotcUs 
libros;  coDiposult  Leonb.  Spengei.  Stuttgartiét 
1838,  lu-8. 

13011  Alexamorimi  de  figuris  sentenUx  atque 
elocutioiiis  libri  duo,  etc.  Vpsatiœ,  1690,  in-8. 
(.\  l’article  Alexander  soptiista.) 

12013  Abistotcus  rbetorlca,  gr.  et  laL 

13013  Asckvtvi  1d  ArUtotelisrbetoricam  commen- 
larll,  gr.  Paris.y  1539,  In-fol. 

laoié  P.  VicTouj  comment  in  Arislotelem  de  arte 
dlcendl.  Florentice,  i5û8,  In-fol. 

13015  Animadversiones  et  lecUones  ad  Ârlstotells 

libros  III  rhetoricarum,  scripsit  J.-Sev.  Vater. 
Lipsiœ,  179^,  ln-8.  * 

13016  Ant  Riccoboni  paraphrasis  in  rhetoiicam 
Aiistotclis.  Londini,  1833,  ln-8. 

13017  Dkwetru^s  phalereus,  de  elocutione. 

13018  P.  VicTOBii  comment  ioDemeirium  pbaler. 
Florentia,  i563,  in-fol. 

isoipDioNYSii  ballcamassei  de  structura  orationis 
liber.  Londini,  1703,  in-8. 

13030  Hermooesis  RTS  rbctorica. 

13031  Dion.  Longini  über  do  grandi  sive  subllmi 
orationis  geoere. 

13033  R.  Robinson,  indices  très  vocum  quæ  occur- 
runt  in  Longiuo,  etc.  Oxonii,  1773,  ln-8. 

13033  PniLODEMi  rhctorlca,  gr.  et  lat,  edente 
Gros.  Parisiis,  i8Ao,  gr.  ln-8. 

i303é  Malth.  Camariotæ  synopsis  rhetorieie,  gr. 

1595,  in-é. 

13035  Thbonin  de  modo  dcclamaodi  libcllus,  gr. 
Romee,  iSso,  In-ft. 

13030  Aphthonii  praeludia,  etc. 

13037  Tiberics,  de  figuris.  Londini,  i8i5,  in-8. 

13038  IIerodiani  partillones.  Londini,  1819,  ln-8. 

13039  Moschopcli's,  de  ratlone  examinaodæ  ora- 
tionis libeilus.  Parisiis,  i5A5,  In-é. 

i3o3o  Menandri  rhetoris  commeutarius  de  enco- 
roiis.  Gottinça,  1785,  In-ia. 

12031  Apsinis  de  memoria  liber.  Paris.,  i6i6,  in-8. 

3.  Rhéicnrs  latins  anciens,  et  Rhéteurs 
raudernes  qui  out  écrit  en  latin. 

130S3  Rhbtores  latini  antlqul.  Paris.,  1599,  Hi-é. 

i3oS3  CiCERONis  omnes  qui  ad  artem  oratoriaoi 
perüneut  Parisiis,  1O87,  in-4. 
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laoSA  CtcnoNts  rbetorlca. 
laoSS  Fab.-Mar.  Victowîu  conimentartu»  In 
Occronls  rheloricam.  MedioL^  1Ù74,  In-fol. 
laoSft  CiCEnojii»  de  aralore  dUl<^  III. 

12037  Leoihcesi  commenur.  io  Clccronan  de 
oratore.  yieent.^  1476»  In-foL 

12038  CicBioisis  lopict  el  parUtloncs. 

1203g  Ejuadem  liber  de  darU  oraloribu5,Ox2nM, 
1716, ln-8. 

12040  QciTnLiAiu  InslUuUones  oralori». 

12041  De»  orateurs,  dialogue  attribué  4 Tacite  ou 
4 QulnUUen,  Irad.  en  franç.  Pari»,  172a,  ln-12. 

laofti  E.  BonelU  lexlcon  el  Indices  In  QuInUlla- 
num.  IJpsia,  i834,  in^> 

12043  Rentres  Lupus,  de  figurls  scnlenllarum  et 
elocullonls.  Lugd.-Balavor.,  17<»8»  ln-8. 

12044  CHiaii  Consulil  ForlunallanI  rheloricorum 
llbrl  1res,  etc.  (drea  i4go),  ln-4. 

12045  Aur.-Coriî.  Cklsi  [Jus.  Severtaml  de  arte 
dicendl  libellas.  Cotonia,  i56g,  ln-6. 

12046  Georcii  Trapexuntll  rhclorlwruin  liber. 
{VtMUi»,  1472),  lo^ol. 

12047  G.Ficbet,  rheiorica.  Paritiis  ln-4 

12048  Aug.  Dathx  Ilbellusde  varils  loquendi  figu- 
ris.  Ffrrariœ,  i47»% 

1204g  Alb.ab  Eta  margarlla  poeüca.  yuremb., 
147a,  In-foL 

12050  Gull.  TAiorn  rhetork»  artls  ac  oralorlie 
faculUtls  compendium.  {ParisiU,  clrca  i475)i 
ln>4.  (Article  Taeoif.) 

12051  L.-Gull.  de  Saosa  rhciorlca  nota.  S,  Alhano, 
i48o,  ID’4. 

12052  Jac.  Pt’BLicics,  oralori»  artls  epUoiDa,etc. 
Vennii»,  1482,  ln*4. 

12053  Chr.  Babuiu  de  fine  oralorls  liber.  ïïrixi(r, 
i4ga«  ln>4. 

12034  Sleph.  Ftiscos  de  Sondno,  synonyma. 
Romir,  i470i  ln-4. 

12054*  Des.  Eaisiics,  de  ulraque  verbonim  ac 
reruro  copia.  Ainttelod.,  i655,  peU  ln-12. 

12055  Alph.  Gabsiæ  de  ratlone  dicendl  llbrl  duo.  • 

Complati,  i548,  in-8.  .... 

12056  Medulla  oralorla  ab  Ivaro  Petro  Adoipno. 
Amtelod.,  JÇ/rcüfr.,  i656,  peL  In-ia. 

12057  G.-F.  Le  Jat,  blbllolheca  rhelorum.  Paris., 

1725, 2 vol.  ln-4.  . 

12058  J.-Got  Helnedl  elemenU  slyll  cuUlorlA, 
cum  not.  el  addlrocnl.  J.-Maih.  Gesnerl  et  Nie. 
Nicl».  Lipsia,  1761,  seu  1766,  ln-8. 

12058*  J.-M.  Gesseii  priai»  line»  artls  oratorlæ. 
letuty  1753,  ln-8. 

/i.  Rhéteurs  français,  italiens,  espagnols 
et  anglais. 

I2(rôg  Art  de  pleine  rhétorique,  par  P.  Fabiu. 
Rouen , 1 52 1 , ln-4. 

12060  La  rhétorique  françdse  d’Ant.  FoOQUEUt. 
Pari»,  1557,  ln-8. 

12061  Rhétorique , avec  des  réflexions  sur  I art 
poéüque,  par  Bcm,  Lamy.  Pari»,  1741,  ln-i2. 

I3O02  La  rhétorique,  par  Balth.  GIbert.  Pari», 
1730,  ou  1742,  ln-12. 

12063  Rhétorique  frauçolse,  par  Crévier.  Pari», 
1763,  2 ^ol.  ln-12. 

12064  La  rhélorliiuc  4 Tiisagc  des  jeunes  demol- 
sellcs  ( par  Gaillard).  Paris,  1787» 


ETTRES. 

12043  Cours  complet  de  rhétorique,  par  J.-A. 
Amar.  Pari»,  1811  (S*  édit.  1822},  ln-8. 

12066  Deux  dialogues  de  rintenUon  poétique, 
elc.,  par  Daniel  d'Ai'Ci.  Pari»,  i56o,  ln-8. 

12066*  Dialogues  sur  réloqumee,  par  Fénelon. 
pari».  1718,  ou  1760,  ln-12. 

i2o66‘>  Principes  pour  la  lecture  des  orateurs  ( par 
Tabbé  Mallet).  Pari»,  1753  , 3 toi.  ln-12. 

12066*^  Essai  sur  l'éloquence  de  la  chaire,  pané- 
gyriques, éloges  el  discours,  par  le  cardinal 
Maur)'.  Pari»,  1810,  2 vol.  ln-8. — Nout.  édition 
publiée  par  L.  Slfreln  Maury.  1827,  3 vol.  iii-6. 

12066**  Es^l  dinslilutlons  oratoires  4 l'usage  de 
ceux  qui  se  destinent  au  barreau,  par  M.  Dela- 
matle.  Pari»,  1816  (2*  édlL  1822}, 2 lol. in-8. 

12066*  L’art  de  peindre  4 Tesprit  (par  D.  Ser>- 
saric).  Pari»,  1758,  S vol.  iii-12. 

12067  C^urs  de  déclamation,  parMaudult-Larlvc. 
Pari»,  i8o4-to,  S part.  ln-8. 

12068  Keeberrhes  sur  le  style,  trad.  de  riulleii 
de  Beccaria  (par  Morellet).  Pari»,  1771,  In-ia. 

L’édit.  Uallenne  de  Milan,  i8og,  in^.,  est 
augmentée  d’une  seconde  partie. 

1206g  Principes  de  style,  ou  observations  sur  Fart 
d’écrire,  recueillies  d^  meilleurs  auteurs  ( par 
Louls-Théoü.  Hérissant).  Périr,  1779,  in-12. 

12070  Traité  du  style,  par  Dicudonné-Tbiéhauit. 
Pari»,  1801,  2 vol.  ln-8. 

12Q71  Réflexions  sur  le  style  original,  par  M.  le 
marquis  bc  RorsE.  Pari»,  1826,  ln-8. 

12072  uantis  Alighlerl  de  vulgarl  eloquenüa  llbrl 
duo.  Pari».,  1677,  ln-8. 

12078  La  retorica  dl  Bart.  Catalcaiitl  Posaru, 
I55g,  ln-4. 

12074  Eleganxe  délia  lliigiia  toscana  e latina, 
sdelte  da  AIdo  Masutio.  Penet.,  i556,  in-8. 

12075  Esame  délia  reltorica  aniica  ed  uso  délia 
moderna,  llbrl  selle  dl  Giul.  Ces.  BeceUI.  yerona, 
1735-36,  2 part.  in-4. 

120'^  Délia  toscana  eloqueiisa,  discorsi  eenlo  In 
died  giornate,  da  Salv.  Corticelli.  Rotaçna, 
1752,  ln-4.  (Réioipr.  4 Veni»»,  1753,  ln-4.,  et 
1777,  2 loi.  in-8.) 

12077  Lexlonl  dl  elo<|uenza  Itallana,  d*  Ang.- 
Theod.  Villa.  Oremona,  1806,  ln-8. 

12078  Dissertazlonc  Intorno  al  sublime,  da  Glrai. 
Peaxdi.  Porrna,  i7gS,  ln-4. 

12070  RnEToaiCA  en  Icngua  caslellana.  Àkala, 
i34i,  in-4. 

12080  Retorica  dl  D.  Greg.  Mayans  y Siscar,  2* 
edic.  yalencia,  1786,  2 vol.  ln-8. 

12081  Pilosofla  de  ta  elocuencia , por  Aat  de 
Capmany.  Madrid,  1797,  ln-8. 

12082  Arcadian  rhelorlcke,  by  Abr.  PuAtmcr. 
Lond.,  i588,  ln-8. 

12083  N.  Blaie’s  lectures  on  rlictoric  and  belles- 
lettres.  London,  8 vol.  in-8. 

12084  Eléments  of  cloculion,  by  J.Waiker.  Umd., 
1700,  Of  i8i5,  in-8. 

12085  Kheiorical  grammar,  by  J.Waiker. /.oiMiofl, 
181O,  ln-8. 

12086  The  phllosophy  of  rbeloric,  by  George 
Campbell.  Ijjndon , 1801 , or  i8i5,  2 vol.  ln-8., 
or  1823,  gr.  in-8. 

5.  Rhéteurs  orientaux. 

12086a  Al  Mooebtuscb,  commonly  called  Mookh- 
iu$ur-Ool-Ma-Aiiee  ; or  an  abbreviateU  cout- 
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DMiitary  on  the  rhoioric  of  (he  Arabs.CA/m«a, 
i8iS,  ^a•^. 

10086^  Th«  bowera  of  éloquence,  being  a treaUse 
00  ibe  rbetoric,  poetry  and  rbyme  of  the  Per* 
sians,  by  Meer  SHUva-ooo-DEC'i.  Caicutttty  1818, 
iii-8. 

i‘J088«  Dittcrtation  on  tlic  rbcloric,  proaody  and 
rbytbm  of  Ibe  Peralans,  by  Glâdwih.  Calcutta^ 
Ithh* 

• • Orateurs. 

1.  Orateurs  grecs. 

19088^  OiATiones  borum  rheiorum,  Æschlnia, 
Lyst»,  etc.,  gr.  Pener.,  i5i3,  s wt\.  li>-fol.  (Au 
mot  OniTORKS.) 

i3o88«  Oeator»  veler.  oraUooes.  Excudebat  II. 
Stephanus^  1873,  In-fol. 

t^yOfUToam  Grsdc  præsiaoiissimoruni  ora- 
tlooea.  Ilanov.^  lOig,  in-8. 

12088  OiUTOREA  gr«cl,  edcnte  Reiske.  Lipsitr^ 
1770, 12  toi.  lo-8. 

12089  Oratorbs  altld,  ex  recens.  Imm.  Bckkcri. 
ÜxONiï,  1822-28,  10  vol.  in-8. 

12090  OftATioxcspoIlllcs  DioarchI,  Lcsbonacüs, 
etc.  //onop.,  1819, 10-8. 

12091  MuUerum  græcar.  que  oratlonc  prosa  us.i! 
sunt,  fragnietiia,  curante  Wolpio.  Gol/in^<r, 
1789,  io-a. 

i20|^  CoNctoxES  ex  graeds  latlnlsquc  bistorlcis 
excerptar.  Excudebat  //.  Stephanus^  1 570,  tn4ol. 

12093  ExcxitPTA  varia  grscortim  sophistarum  ac 
rhetorum.  Romir^  1O81,  ln-8. 

12098  Tbocydidis,  Platonls  et  Lys!»  oralfoncs 
funèbres  (gr.  et  lat. ).OAronff,  178O,  in-8. 

12095  Anooetnts  oraüones  IV.  Lipsi(r^  i8S5,  ln-8. 

1209O  Janl-OtL  Slulter  Icctlones  andocldea», 
tateriect«  suni  L.-Casp.  Valkenacrll  inédite  et 
Jo.  Luxacii  in  Andocidem  aniniadvers.  Luçd.- 
Batttvor.^  1804,  lit-8. ~ iterum  ciiin  aimolallo- 
nlbus  edldit  Car.  SciilUer.  Lipeio'^  18S8,  tiv8. 

12097  Ltsm  orationes. 

l'iogR  IsoctâTis  oratloncs. 

12099  Isa  oratloncs. 

12100  DsMOSTor^xis  oraiiones. 

12101  Clpiani  comment,  in  olynlhiacas  phlUppl- 
casque  Demoslbenls  oraüones,  gr.  VeneWi^ 
i5c8,  pet.  In-fol. 

12102  AoL  Weslerman,  quxslionum  demoslbeni- 
canim  partlculx  quatuor.  Up»i<ty  1880-37, 
8 part,  en  1 vol.  ln-8. 

12108  .CsCBEVis  et  Demosthenls  oraüones  IV,  gr. 
yenet.^  1889,  ln-8. 

12108  Ejusdem  in  Clesipbontero,  et  Demosthenls 
de  corooa  oraüooes,  gr.  et  lat  Oxonff,  (1695), 
in-8. 

12103  Lvcinoi  contra  Leocratera  oratio,  gr. 

12106  Diraechi  oraüones  très.  Lipsiœ^  1826,  In-8. 

12106*  AivTiPBoxTis  oraüones.  i838,  in-8. 

12107  Lcsbopuctis  sophiste  dedamaiioues  du». 
Lipstee^  1820,  ln-8. 

12108  Dtoxis  Chrysostoml  oraüones.  Venetiit^ 
(i35i),  ln-8. 

12109  PoLEMONis,  Himeiii  et  allorum  dcclama- 
tlones,  gr.  Excudebat  U.  Stephanus^  1867,  ln-8. 

12110  Hesodis  attid  que  supmunt.  Upeia-y 
1801,  ln-8. 


a6l 

12111  Æl.  Aristhms  orationes. 

12112  adversus  Lepünrm;  iJbanll  decla- 
maüo  pro  Socrate,  etc,,  gr.  et  laL  Venetiis^ 
178Ô,  In-8. 

12113  Scholla  In  ÆI.  Aristtdis  orationes,  recec- 
sult  G.  Fronimel.  Francof.y  1826,  in-8. 

121 18  Hiautii  eclog»  cl  declamaliones,  gr.  et  laf. 
Gottin^œy  1790,  ln-8. 

l'iti,')  Libimi  declatnaliones,  etc. 

12116  Kjuadem  oratio  pro  lemplisGentllium  non 
exscindendis,  gr.  et  lat.  (Cenerw),  i638,  ln-8. 

12117  Ejusdem  oraüones  X\I1I,  gr.ellal.  Veuet.y 
1738,  ln-8. 

12118  l’uuDOVF.R  sur  le  caquet  d'une  femme  (irad. 
de  IJbanius).  Parity  i5q8,  ln-8. 

12119  HoscRii  Emeseni  opuscula.  1829,  ln-8. 

12120  Tmemistii  omnia  opéra. 

12121  Syncsli  cyren»i  (tel  polios  Themlsiü)  fra- 
truni  amantes,  oratio,  gr.  et  lat,  edid.  Fed. 
Morcllus.  rarix.,  1608,  ln-8. 

12121*  Syncsii  Calvliii  encoraium.  Stutta.y  i838, 
ln-8. 

12122  Axoxmi  gr.  oratio  funebrls  in  lmp.  F1.-CI. 
Consianünum,  gr.  ParisUs  (i6i6),  ln-8. 

12123  JeUAXi  In  Consiautil  laudeiii  oratio.  Liptitty 
1802,  in-8. 

12128  Tbeodcli  monachi,  seu  Tiiom»  maglstri 
laudaüo  Gregorü  naxlanxenl;  ejusd.  orationes 
et  epistolæ,  gr.  et  lat.  VpsaUxy  1698,  in-8. 

12125  GftEcoRii  cypril  laudaüo  maris.  Cv/.-Por/x., 
1597,  in-8. 

2.  Orateurs  latins  anciens. 

12126  Oratorch  romanorum  fragmenta.  Paris. y 
1837,  in-R-  («tau  mot  FRAcmniTA). 

12127  CoRcioifts  et  orationes,  ex  lüstorlds  lal. 
excerptæ.  Lugd.^Batavor.y  1689,  in-12. 

12128  CiCEHOxts  oraüones. 

12129  In  omnes  Clceronls  orationes  doctlsslm. 
virorum  lucubraüones,  etc.,  adjcciU  Q.  AscouU 
Pedianl  commentarüs.  PenetOsy  Alâi  âUiy  i55a, 
In-fol. 

i2t3o  Abcorii  Pediani  commentaril  in  Clceronls 
oraüones. 

12131  P.  Manutli  In  Ckeronis  oraüones  commen- 
tarius.  yenetUiy  1878-79,  S vol.  in-fol. 

12132  CicERONis  oraüones  pliflfpplc». 

12133  L'oralsoo  que  Ht  Cicéron  8 César  pour 
M.  Marceilus.  Pan'Sy  i538,  In-i2. 

12138  H.  Stepbani  lexlcoii  ciceroiiiamiu.  Paris,  y 
1357,  ln-8. 

12135  In  Clceronls  plurimos  locos  castigaüones 
H.  Strphari.  15S7,  ln-8. 

(DUterUc*  Clc«ronla,  toj.  I*  ».  SSIS.) 

12136  Mar.  Nixolii  lexicon  ciceronianum. Pafnvff, 
1738,  In-fol. 

12137  J.-A.  ERRBSTiclavbciceroDiaiia.if«f<r,  1777, 
tn-8. 

(L««  n.  ISIS4  k mn  p«iiTrnt  A(r«  ptecet  k ta  <alt«  de  IS2SS.; 

12138  Histoire  raisonnée  des  discours  de  Cicéron, 
par  Frétai.  Paris,  1765,  in-iQ. 

i2i3g  Quixtiuani  declamaliones. 

12180  pANEGTRICl  velcres. 

12181  PakecyriC/C  orationes  vetenim  oratorum. 
Penetiiây  1708,  ln-8. 

12182  PLiRii  panegyrlcus  Trajauo  dictus. 

12183  Pacati  Drepanll  panegyrlcus.  .tmx/dod«9ii, 
1733,  ln-8. 
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Eüxodu  Magnl  paDégyricus  Ostrogothoruin. 
Berolinty  tn>8. 

iaiAA*Q.-A.  SnniACHi  oratk»ne». 
lo-8. 

5.  Orateurs  modernes  qui  ont  écrit  en  latin. 

ïüih5  HelliQcum  oratorlum,  in  quo  cloquentlæ 
flores  e vaiiis  oratonun  viridarUs  defracü,  et 
suas  in  atircolas  dlgestl  ordiue  alphabellco  a 
Joan.-Haih.  .Meyfarto  et  Helcd.  Steiobruccio. 
Francofurti^  1701*  a vol.  iu-8. 

19166  Orationes  gratulatoriæ  In  clectloue,  coroua- 
Uonc«  naÜTltate,  uupUis,  triumphis,  etc.  pon- 
tifleutn,  imperatoruiDf  regum,  priiidpum,  eic. 
Uanovia^  lOiS,  in*8. 

19167  Orationes  funèbres  In  morte  ponUficum, 
Impcratorum,  regum,  prindpum,  habita;  a le- 
gaUs  virisque  suæ  ætatis  docUssiiuis.  Uanoviœ^ 
i6i3, ia>8. 

laiAS  OfUTioxES  clarorum  homlnum  ad  principes. 
Fenetiis,  iS5o«  liHt< 

191A0  Bessamonis  orationes  de  beilo  Turcls  lofe- 
rendo.  (Porta.,  i&7l)i 

j2i5o  Ladlslal  VKTisn  Pannoni  oraüo  ad  Sixtum 
IV.  (ilo«te),  1475»  In-a. 

i3i5i  PuiLELPHi  ad  Jae.-Ant.  Uareellum  de  obitu 
Valeiii  fllii  consolaüo.  Aom<r,  i&73,  In-fo). 

19153  Ben.  Moaahdi's,  oraüo  de  iaudibusBononis. 
AonomVr,  i48i,  in>4. 

19153  Oraüo  PaciÛcl  Maximi  habita  in  seoatu 
Lucensi  lu  vexlllorum  asslgoaüooe.  (Florentiit^ 
circa  i385),  ln-3. 

i9i5j|  Conbolaiio  luclus  cl  morlis  Parrhisiensis, 
édita  a G.  Fictirro.  Porfa.,  i59i,  tn-&. 

13155  Joan.  BEucBLin,  oraüo  pro  Philippo  Ba  varia 
duce.  fVnanVa,  1^98,  in-â. 

12156  Hier.  Du:«ati  oraüo  ad  Gallorum  regem. 
i5oi,ln-8. 

19157  Scip.  CvaTEBOMACHi  oratio  de  laud.  litlera* 
rum  graK!.  renen'ia,  i5oA«  in-8. 

i3i58Jo.3lABtMoraiiofuDcbrispro  Ant.  Surtano. 
PCfiarfia,  i5o8,  ln>.^. 

19159  Lhr.  Lo;ir.oui  dcfcDsiones.  Pcnaffia,  in-8. 

13160  Alb.  GASTmnuNCASf  oraüo  in  funere  Ur- 

banl  Bellunensis.  Pmcnïa,  i536,  in<4.  — Voir 
le  n*  i63i. 

I9i0i  Steph.  Doleti  orationes  duæ  in  Tholosam. 
{Lugdum\  i533),  in-^. 

19169  IiL-Ad(.  Majoragii  orationes  et  præfationes, 
unacum  dialogodc  eloqucutia,cmetiüalajaDaii. 
Cæsare.  LipaiVr,  iCoo,  seu  1606,  seu  1698,  in-8. 

19163  P.  Paschalii  orationes  cl  cplstola.  Venrtiis^ 
1548.  In>8. 

19163*  Pli.  Mclanchtoni  doclamaüniies.  ffïnct».. 
1571-86,  7 vol.  In-8.  (Aussi  aux  Polygraphes.) 

19164  Orationes  \ Hier.  Falsti.  PananVa, 

1558,  in-fol. 

19165  Ant.  Gctm  oraüo  in  funere  Maria  brliannlcæ 
rrgins.  Aoittfr,  i55q,  in-4. 

19165*  Oratio  In  funere  Bernard]  Rottarli,  etc., 
habita  ab  Aiüo  Maxitio.  1578,  in-4. 

19165**  Ad  Sixtuni  V.  Pont- Max.  oratio  Aidi 
Maxixii,  habita  in  Acad,  hononiensi.  lianonùr, 
1 585,  in-fo). 

19160  M.  Am.  Miircti orationes  XXIII,  etc.  IWirf., 

1576,  in-8.,  seu  yrnfO'is,  17399  %ol. 
in-8.,  seu  Li/tsia-y  1750,  iii-8. 


19167  Nicod.  Fuscauni  ortUones.  Argentornti' 
1618,  ln-8. 

19168  Henr.  Stvfhaïii  oraüo  ad  Rodoiphum  11. 
Frantofttrliy  1594,  in-8. 

19169  Vinc.  Bush  Gartie  oraüones  romaiia. 
yalentiay  i6o3,  In-8. 

19170  Greg.  PiccBÆ  oraüo  ad  Sixtum  V...«  pro 
brltaiinieo beilo  Inrldeudo,  Aonur.  i588,  in-4. 

19171  Fr.  Ri(»abdoti  orationes.  üttaciy  i6o8«  io-4. 

1917J  Lalli  Pebegbixi  oratio  in  obitum  Torq. 

Tasso.  RomiTy  1897, 

19173  Jo.  Passebatu  oraüones  et  prsfatlones. 
Paris.,  1606,  )d-8. 

19174  Ericii  Puteanl  suada  atlica , sWe  orationes 
sclectar.  Lugd.-Batav.y  i693,  ln-8.,  seu  Amstel.y 
i644, in-19. 

13175  Fam.  Strad«  eloquenüa  biparüta,  sclUcet 
prolusionesacademicæ  et  paradigmaia  eloqucn- 
Us  brerloiis.  Amsteiod.y  i05S,  pcL  in-i9,  seu 
Oxofiiï,  1745,  ln-8. 

12175*  MoKciifi.Tmi  rooianum  Perescio  factum.— 
Voy.  le  n*  30894. 

19176  D.  Hkibsii  oraüones.  AwuteLy  i6ô7,  In-S9. 

19177  J.  Juveocii  oraüones.  Parfxiïs,i700,  avol. 
in-19. 

19178  Oraüones  clarlssimoriim  quonundam  in 
UniversUate  parisiens!  professorum  (odentc 
Gaullycr).  PaHs,y  1798,  io-i9. 

13179  Porée  orationes.  ParitiUy  1747,  S vol. 
in-19. 

19180  Æg.-AnL-Xav.  de  ta  Santé,  oraüones. 
Lu(et.^Parit.y  1741,  9 vol.  in-19. 

19181  Jac.  Facdolati  orationes  et  alia  ad  dlcendt 
artem  pcrtinenUa.  Pataviiy  1744,  seu  Z.fpit>, 
1751,  ln-8. 

19169  — orationes  XXVIJI.  PtUanï,  1767,  ln-8. 

13183  P.  UurmannI  oraüones,  eum  cannlmini  ap- 
pendice (editore  Nie.  Bondi). //a^/r-COBiffirin, 
1759, in-À. 

19184  Jo.-Aug.  Fj’nesli  oposculaoratoria  : accessit 
oarraüo  de  Jo.-Mattb.  Gesncro.  Lugd.~Batav,y 
1769,  seu  1767,  Id-8. 

19185  J.-M.  Cabbabiebsis  fescennium,  oraüo  ha- 
bita in  Dupüis  P.  de  Vicomercato,  etc.  Bergomiy 
1784, ln-8. 


4.  Orateurs  français,  italiens,  etc. 


(PoorlM  Orat4>nn  Ae  la  rhalrr,  roy.  Srm^aoirrt,  n. 

•uiT.— |*oar  lf«  Oralaim  du  Nirrean,  aoy.  o,  viAl  et  laiv. 
—Pour  tl*aulm  Uraieiiri  frenvalc,  ray.  dan*  Im  l’ulyirrapbos 
FoDleoelle,  D’Aiemb^rt,  Tboenat,  Le  Harpe,  etc.) 

19186  Oraysoiienlaloucngcdciapaix  faicte  entre 
le  roy  d'Angleterre  et  ic  roy  de  Fraiice,composde 
et  prononcée  par  Richard  Pacse,  à Londres 
(i5i8),  in-4. (Peut  se  placer  parmi  les  discours 
latins,  11*  19160*.) 

19167  Les  deux  serinons  funèbres  ès  obsèques  de 
Henry  Il,par  Jérosmede  La  RovfeBE.Ptfri‘s,i56o, 
ln-4. — Voirie  n"9848o. 

i9i87*Sermons  funèbres  fait  parFr.dcPiiciiABDOT 
aux  obsèques  de  Charles  V.  AncrrSy  i55o,  lii-fol. 

13188  Oraison  funèbre  de  Marie  royne  douairière 
d’Escoce  et  de  Fr.  Olivier,  par  Cl.  d'Bspancc. 
Paris,  i.56i,  ln-8.  —Voir  le  n*  974.50,  et  aiis-d 
le  n'*  93580. 

13188*  Oraisons  funèbres,  par  Arn.  Sobbin. 
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laiM**  Oraison  Tunèbre  sur  le  trépas  de  Philippe 
II,  par  J.  Boücber.  ,-(nreri,,i6oo,  pet  In-d. 
laiSg  Harangue.'i  prononcées  aux  entrées  de  plu- 
sieurs seigneurs,  avec  quelques  playdoyers,  par 
Anne  de  RcuiAfi.  P<rri«,  lOis,  ln-8. 
igigo  Oraisons  funèbres  de  Bossuet,  avec  l’his- 
toire abrégée  des  personnes  (par  Lequeux). 
Pari*,  176a, *vot  In-JQ. — Les  niéiues,  avec  un 
commentaire  par  Bourlet  de  VauxccUcs. 
i»o5,  ln-«.  * 

iiagi  — de  FLécansR.  Parti,  1700,  In-ia. 
laiga  — de  J.  Mascaroti.  Parti,  1740,  in-ia. 

15193  Oraisons  funèbres  choisies  de  Mascaron, 
Bourdaloue  et  La  Bue.  Parfi,  Renonard^  180a, 

la-13. 

isigâ  Oraisons  funèbres,  panégyrlqiicsct  sermons 
de  l'abbé  de  Bolsruont  Pariât  i8o3,  in-8. 
i3ig5  Choix  d’éloges  couronnés  par  l’Académie 
française.  Parti,  1813,  3 vol.  ln-8. 

13196  Choix  de  discours  de  réception  à l’Académie 
française,  avec  une  introduction  par  Boudou. 
Paris^  i8oft>  3 vol.  in-8. 

13197  O1SCOCR8  pour  lé  couronnement  de  la  rosière 
de  saint  Symphorlen  d’Ozou,  par  l’évéqucde 
Sarept  (7»<irii,  1783),  ln-18. 

13198  Choix  de  rapports,  opinions  et  discours 
prononcés  à la  tribune  nationale,  depuis  1789 
Jusqu'à  ce  Jour  (recueillis  par  Guili.  Lallcment, 
deMetx).  Paris,  1818-33,  30  vol.  in-8. — Table 
de  la  première  série  et  supplément  du  x"  vot, 
1835,  In-8. — 3*  série,  commençant  en  i8i5, 
pariSy  1833,  in-8. 

13199  Les  orateurs  français  : discours  et  opinions 
de  Mirabeau,  de  Barnave  et  de  Ver^iaud. 
Pari’i,  1830,  h vol.  in-8. 

13300  Collection  des  travaux  de  Mirabeau  à l'As- 
semblée nationale,  recueillis  par  Etienne  Méjan. 
PariSy  1793,  5 vol.  In-8. 

13301  Discours  du  général  Foy  & la  Chambre  des 
députés.  PariSy  i836,3  vol.  In-8. 

13303  Discours  de  BenJ.  (kinstant.  1838,  2 vol. 
In-8. 

13303  Oralloncdl  Bessarionr.  iè7i<  In-d. 

1330A  Orarioni  volgarmente  serlue  da  moltl  uo- 
niini  lllustri,  raccolte  da  Francesco  Saiisovino. 
Pimcria,  i5Ô8,  s tom.  en  1 vol.  in-ft.,  édition 
pluscompiètc  que  celles  de  1S69  et  i584. 

13305  Discours  académiques  florentins,  appropries 
à U langue  fraoçolse,  par  Est.  De  Troxchct. 
Paris^  1576,  lu-8. 

13306  La  très  élégante  oraison  de  Barlb.  Caval- 
CAixTi.  Paris,  i53o,  in-8. 

13307  Orazionc  funèbre  sopra  )a  morte  dcl  Card. 
Bembo,  da  Ben.  Varchl.  Firntze,  Dont,  iSAé, 
in-d.  de  13  (T.  (Pourd'autres  discours  de  Varchl, 
consultez  Gamba.) 

13308  Orazioui  di  Speron  Speronl.  Fcnc/iti, 
i5g6,  tn-a. 

13308*  Discûrso  Intorno  aile  cose  délia  guerra. 
i&58,in-â. 

13309  OrazionI  d’Aliierto  IxtÜio.  Fcrrara,  i5G3, 
in-4.  (Tome  le  seul  publié.) 

13309*  OrazionI  dl  Llooardo  Salvlati.  — Voyez  le 
n*  19309. 

13310  OrazionI  civlll  di  P.  Badoaro.Fcnzfio,  1O90, 
Ui-8.  (aussi  Bologna^  17/iA,  in-8.) 

13311  Orazioni  c dlsconl  di  L.  Giacohiri  Tcbal- 
dHcci  Malespini.  Pirenzey  i5o7t  iO'â- 


13313  Orazioni  ed  alire  prose  di  Giauib.  Slrozz^ 

Il  glovine.  Romay  i6S5,  in-/l. 

13313*  Les  harangues  dcIiOuisGROTO,  Porfz,  1636, 
ln-8. 

i33i3Discorso  accadcinico,  cbe  non  debbonoam- 
niettersl  le  donne  allô  studio  dclle  scienze , da 
VoLPi.  Padovay  1723,  ln-1.— Voir  le  n*  iSodo. 

133U  Teatro  bislorlco-i'riüco  de  la  eloquenda 
espaRola,  por  D.-AiiU  de  Capuany  y de  Mont- 
palau.  Maaridy  1786,  5 vol.  In-8. 

13315  The  britisb  Clcero,  or  a sélection  of  tbc 
most  admired  speeches  in  lhe  english  language, 
by  Tli.  Browne.  London,  181 3,  3 vol.  In-8. 

13316  Edm.  Boru's  speeches.  Lond,y  181C,  5 vol.  .. 
in-8. 

13317  The  specdics  of  Tb.  Krskine,  coliccted  by 
J.  Bidgeway.  LondoHy  1810-11 , A vol.  In-8. — 
Speeches  on  niisccilaneous  sut^ccia.  London  y 
1813,  in-8. 

13318  Fox’s  speeches.  Londony  i8i5,  6 vol.  ln-8. 

13318*  The  speeches  of  Wlll.  Wlt,  In  lhe  bouse  of  - 

communs.  London,  1817,  3 vol.  In-8. 

13319  Recueil  de  discours  prononcés  au  parle- 
ment d’.Angielerre  par  Fox  et  Wiil.  put,  traduits 
de  l’anglais,  et  publiés  |>ar  M.  H.  de  Janvry. 
PariSy  1816-30  (avec  de  nouveaux  titres  et  une 
table,  1833),  13  vol.  lo-8. 

13330  Sberidao’s  speedies.  Londony  1816,  5 vol. 
in-8. 

13330*  Oeor.  Canning’s  speeches.  Londony  1838, 

6 vol.  io-8. 


5.  Orateurs  orientaux. 

13331  HARreii  eioquentls  arables  consessus. 

FranequertFy  17S1,  3 vol.  In-A. 

13333  Abl  Mohamed  Alcasiv  oratio  in  landem 
Basrte,  arab.  et  lal.  Oximfi,  i77â,  IihA. 

III.  POÉSIE. 


♦ Introduction  et  Traites  généraux  sur 
la  Poésie. 


13338  Plctarchi  libcr  de  audiendis  poeüs,  gr.  et 
lat.  Oxoniï,  lOgA,  in-8. 

13338  Sloria  c ragionc  d’ ognl  pocsla,  da  Franc.-  ^ 
Saverio  Quadrio.  BoiognOy  1789,  5 tom.  en  7 
voi.  in-A. 

13335  I.CS  quatre  poétiques  d’Aristote,  d’Horace, 
etc.,  avec  les  traductions,  par  Batth/X.  PariSy 

1771. 3 vol.  In-8. 

13336  Phliosopliia  aotiqiia  poctica,  por  Alonzo 
Lopez.  Madridy  i5o6,  in-A. 

13337  Delta  ragionc  poetica  Hh.  II,  da  G.-V. 
Gravina.  floma,  1708,  In-A. — Traduit  en  fran- 
çais par  Réquler.  PariSy  nôS,  3 vol.  In-i3. 

13338  Réflexions  critiques  sur  la  poésie  et  sur  la 
peinture,  par  Dubos.  PariSy  1755,  3 vol.  In-i3. 

1333g  Traité  du  poème  épique,  par  Le  Bossu. 

La  navfy  1718,3  vol.  In-13. 

13380  Jos.  Trapp,  prælcctiones  poetica*.  Londinf, 

1760. 3 vol.  in-13. 

13381  Essaya  on  poctry  and  music,  by  J.  Beattie. 
Londony  1779*  in-8. 
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133S3  Ragionamento  üello  academico  Aldeano 
(Mc.  ViLuai)  sopra  ta  poesla  glocosa  de’  Grcci, 
de’  Lallnl  e de’  ToscanI , ec.  ymelia,  i«S4 , 
3 pan.  en  i vol.  in-a. 


1 . Recueilsde  poésies  en  différentes  langues. 

laaïS  Sol  Angll*  orlena  auspiclis  Caroll  II,  auc- 
torc  Edm.  Casteilo.  Loxdini,  j66o,  in-4. 

laaSA  EpimALAHu  eioücisllngula  reddita.  Pamut^ 
1775,  In-fol. 

13385  Pacls,  annis  i8iâ  et  i8i5,  fœdcraUs  arnils 
rcsllim*  monumenlnm,  edcnte  J.-A.  Banni. 
Vratitlmia,  1818,  In-fol. 

13286  CoUettanec  grecc,  lal.  evulgari,  per  divers! 
auciorl,  nella  morte  di  Seraphino  Aqiillano, 
per  G.-Pbil.  AcHnj.iso  ]n  uno  corpo  redutte. 
BoIoçm,  i5oa,  ln-8. 

13387  G.  Qcnv  dubllnensls  sertum  poetlcum,  in 
hoDorcm  Jacobi  seatl.  Edinburgi,  1600.  ln-4. 
(En  quatre  langues.) 

13388  Ratbusae  RccnaLDi  flUæ  (anglice  Reynolds) 
musa  virginea,  grxco-laliuo-galllca.  Londlni, 
■ OiO,  ln-5. 

13383  Recueil  de  nouv.  poésies  galantes,  critiques, 
latines  et  françolses.  (vers  1740),  3 vol.  in-i3. 

13340  Choix  de  poCsies,  Irad.  du  grec,  du  latin 
et  de  rital.  par  E.  1.  S.  D.  T.  (Simon  de  Troyes). 
Paris,  1786,  3 vol.  ln-18. 


2.  Poètes  grecs. 


A.  Histoire;  Traites  sur  la  Poétique. 


12341  Geschichte  der  helleuischen  DiclukunsI, 
von  H.  Hlrlcl.  Berlin,  i836,  3 vol.  in-8. 

13341*  Geschichte  der  hellenlschen  Dichtltuml 
von  Georg.-Helnr.  Bode.  Leipzig,  i838-4o,  i 
tom.  en  5 vol.  in-8. 

13343  Amstotelis  poetlca. 

13348  P.  VicTonii  comment.  In  Aristotelis  poetl- 
cam.  Flarenlia-,  1578,  In-Iol. 

13344  HenutsTioMS  encliiridion. 

13345  Daacosis  stratonlcensls  liber  de  metris  poc- 
ticls,  etc.  Liptia,  1811,  iii  8. 

13346  Pauli  Mocci«  prosodla  gratca;  accessit  trac- 
talus  de  pocsi  Grxcorum,  auctorc  Cl.-Th.  Morell. 
lieapoli,  1767,  in-8. 

12347  Fl.-Mall.  TuEODoai  de  metris  liber.  Cucl- 
pherbgti,  1755,  in-4. 

13348  Abdiæ  PaeTOnii  de  pocsi  Græcorum  llb.oclo. 
miebergæ,  i57i,ln-8. 

12349  de  PoEniTcit  canlu  et  viribiis  rhytlimi 
(atith.  Is.  Vosslo).  Oxonii,  1678,  în-8. 

13330  De  Rhytiiiio  Græcorum  liber  (a  F.CIcaver.) 
Oxonii,  1 788,  ln-8. 

13251  God.  BEonasNi  de  metris  poetaruni  græc. 
et  roman.  Ilbrl  III.  Lipsiœ,  1796,  ln-8. 

133.13  God.  Heiiuassi  elemenla  doctrinæ  metricæ. 
Upsiir,  1816,  in-8. 

13358  Traité  de  métrique  grecque,  par  Zf.iobius 
Pop,  en  grec  vulgaire.  Pienne,  iSo3,ln-8. 

13334  Metrik.von  Aug.  ApcI.  Uipzig,  1884,3  vol. 
in-8.  (a*  édition;  la  i'«  est  de  i8Î5).  —Voir  le 
n*  10678,  et  aussi  12444. 


13255  Maltby’s  greek  gradus,  or  poeUcai  lexicon 
of  tlie  greek  language,  wlih  laL  and  englisb 
translation,  etc.  London,  1880,  ln-8. 

13356  SPiTz.\ca,  de  versu  Græcorum  tacroico, 
maxime  liomerico.  Liptiet,  1816,  ln-8. 

13357  A.  Seidleb,  de  versibus  docliimacis  græcis. 
I.ipsia,  1811-13,  3 |wt.  ln-8. 

12358  Anliquitéi  (loétiques,  ou  dissertations  sur 
les  poète.s  cycliques  et  sur  la  poésie  rythmique, 
par  M.-A.  Bouchaud.  Paris,  lypg,  in-8. 

1335g  De  cycio  Græcorum  epleo  et  poetls  cycllcis 
scripslt,  eorum  fragmenta  collegit  C.-G.  Mûller. 
Lipsitr , 1829,  in-8.  (.Article  Cvclica  carmina, 
où  sont  indiqués  d’autres  écrits  sur  le  même 
sujet.) 

13360  CASAcaoHi  de  satjTlca  Graicorum  poesl  et 
Romanorum  satyra  llb.  II.  Parisiis,  I0o5,  ln-8. 
— Voir  le  n“  1828g. 

13361  Erotopsie,  ou  coup  d’œil  sur  la  poésie  éro- 
tique et  les  poètes  grecs  et  latins  de  ce  genre, 
par  Pctit-Radel.  Paris,  1803,  in-8. 

B.  Collections  et  extraits  des  Poètes  grecs. 


12363  POEI*  græcl  principes,  studio  H.  Stephanl. 
1566,  in-fol. 

12368  PoETx  græcl  veieres,  cura  Lectii.  Colonial 
dllobrogum,  1606,  a vol.  in-fol. 

12364  Gsohæ  moiiostlchæ,  sive  sententiæ  ex  dl- 
versis  poetls,  eic.,gr.  (Flarenlia,  i5oo),  ln-4. 

12365  Scriptores  aliquot  Gnomu,  etc.,  gr.  Basil-, 
1531, ln-8. 

12366  Gxohoi/igiæ  veterrimorum  poetarum,  gr. 
Parisiis,  1 558,  ln-4. 

i2267Mich.N’EAisDni  anthologicum  græco-latlnum. 
Basilea,  i556,  ln-8. 

13268  Liber  aureus,  gr.  et  lat.,  a Micb.  Neakdiio. 
Basilea,  i55g,  in-4. 

i326gVlrtuliim  encomia,  gr.et  laL,ab  H.Stephano. 

1578,  in-13.  (Article  Furriinnin.) 
13370THBOCIU111S,  Phocylldis,ctc.gnonilca.  f/l(ra/., 
i65i, in-13. 

13371  Gxouici  poelæ  græcl  ; emendavlt  Brunck. 
Argenlorali,  1784,  in-8. 

12372  Opcsccla  græcorum  veterum  sentenliusa 
et  moralla,  collegit  Jo.-Corn.  Orclllus.  Lipsia, 
1810-31,  3 vol.  iii-8. 

13378  VerrSTissiiionEii  authomra  géorgien,  buco- 
lica  et  piomica,  gr.  et  lat.  1 509,  pet.  In-J3. 

13374  ICIZOMEA'A,  reliquiæ  poetarum  elcglacor., 
gr.  Oxonii,  1 75g,  in-8. 

13375  P18DAB1  et  cætcrorum  lyricorum  carmina. 
ExcudebttI  H.  Stephanns,  i56o,  In-iD. 

19276  CAaHiiiA  novem  illustrlum  fosmlnarum,  gr. 
Aaluerp.,  i568,  ln-8. 

13377  Poelriarum  octo  fragmenta  et  elogia,  gr.  et 
lal.,  a J. -Ch.  AV’olpio.  Hamburgi,  1784,  In-â. 
13978  Selecta  poetriarum  græcarum  carmina. 
Giessa,  1803,  Indl. 

12279  PoET.E  minores  græcl,  a R.  Wimerton. 
Canlabrigia,  1652,  ln-8. 

12280  PoEt*  minores  græci,aTh.Caisrord.OæoniV, 
I8i4,  4 vol.  in-8. 

13381  CoLLECTiSEA  græca  minora,  cum  nouDalzcl. 
— Voy.  le  n”  1 9880. 

12982  Aocroais  græcl  minores  : Hcllanici  Lcsliii 
fragmenta,  etc.,  gr.  Lipsia,  1796,  9 vol.  ln-8. 
13283  CaiTiæ,  tyranni,  carmiiinm  aliorutnquc  In- 
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gcnU  moDunieotoritm  quæ  fupcnunt  Lipsitr, 
t$97,  io*8. 

i)9$4  Piiiuttj:  Coi,  HermcsiaMcUs,  Colophonll, 
atqne  Phanoclisreliqul«.  üaUrSaxonumy  1829, 
io^. 

12383  Cau.1^1  epbe&U,  Tyrl«i  aphldnaH  cl  Asü 
Moiii  carminum  que  tupersiinU  Uptifty  i83i, 
in-8. 

1S380  Misr.ELLANEi  ffrrcorum  aliquol  acriptOfum 
carnilna  (odente  Maiuaire).  Londiniy  1723, 

13387  iHanuüls  Aathologu,  mu  Oorllegium  cpl> 
pammaluin,  grapcc. 

13388  AnalocU^eteruro  poelarum  gra^onim,  gr., 
e^üit  Brunck.  Araenior.^  1773,  3 vol.  in-8.  — 
(Voy.  A?mioiiO<;u.) 

isaSo  Antbologlagrxca,  a Const.CEPHAU  coudila. 
Lipsite^  i75Ai  in-8. 

13390  lluscBKB,  analecta  ciitlca  In  antliologiam 
gnpcam.  leiut^  1800,  In-8. 

13391  Steatomis  aliorumque  poctarum  græcorum 
qilgraoimaia,  gr.  Altenburgi\  1764,  in-8. 

13393  Eplgramniata  gr»ca  veleruoi  Hclccla,  lat. 
versa  per  Jo.  Sotueii.  Colonta^  1 5a8,  In-8. 

1239s  Epigrammaia  sclcctaex  ambologia,interpr. 
ab  H.  Stcpbano.  1870,  in-8. 

12398  Omnium  horarumopsonla,cur.  J.  J.PorsIo. 
Francof.y  1618,  ln*8. — Yoy.  au  mol  Ajithologu. 

13393  Grxcorum  eplgrammaium  dclectus  a Th. 
Jofniso3.  Lond.^  1757,  in-8. 

IS396  Epigrammaia  ex  llbro  AnmoLoci.c,  gr.,  a 
Florenle  Cbrisllano  selecia.  Parit.y  1608,  in-8. 

13397  Seihuxialu  carmina,  cura  J.*J.  Lelchil. 
UptitTy  1785,  in-4. 

13398  EpioaAMiiATA,  cpitaphla,  clc«,  ex  veieribus 
gracia  poelis  Mlecla.  Lond,y  1797,  iu-ta. 

13|qo8koaia.  sivc  carmina  convivalia  Grxcorum, 
edidli  C.-D.  llgen.  lena^  1798,  in-8. 

13301  Eiicbiridion  poeiarum  riarissimorum  Nie. 
Mabcscalci  Tburli.  ETphordùCy  i5o3,  in-4. 

13303  Meiliflcum  allicuin,  collccluma  D.  Pabro, 
gr.ct  lat.  Francof.y  1637,  in-à. 

iaSo3  Selecta  ex  poetis  grzeis,  euro  noUs,  gr. 
et  lat.  EtontTy  1783,  ln-8. 

I33oA  Poel*  grxci  cbrisiiani,  una  cum  bomertets 
centonibus  ex  SS.  Patruro  operlbus  collecU,  gr. 
et  lat.  Parit.y  lOoo,  in-8. 

13303  Les  petits  poèmes  grecs,  par  Orphée,  llo- 
mére,  Hésiode,  Pindare,  Anacréon,  Sapho, 
Tyrlée,  Sleaichore,  Solon,  Alcée,ctc.,(rad.  |iar 
Allul-Bignan,  Belin  de  Ballu,Caussin,  etc.,  sous 
la  direction  de  M.  A.  Martin.  Pan'Sy  i83g,  gr. 
In-8. 

13306  Nout.  mélanges  de  poésies  grecques,  aux- 
quels on  a Joint  deux  morceaux  de  littérature 
angi.(trad.  par  SeJp.  Allut).  Parüy  i770*  in-8. 

13306*  Poesie  di  grecl  scfittori,  recale  in  vers! 
lui.  da  L.  Lambgbti.  Bruciay  i(^,  io*8. 

C.  Poètes  grecs  anciens. 


13307  Honxat  opéra  omnia. 

13308 — Hectorls  intérims  carmen,  cum  scfioiiis. 
Lnmtrdfiry  1767,  In-8. 

13310  Carmina  homerica,  a rhapsodorum  inter- 
polationibus  repurgata,etc.,a  B.  PayneJCnighi. 
Lond.y  1830,  in-8.  (A  rarlkle  Hohrhcs.) 

13311  Busuthii  commentarli  in  Homckcm,  gr. 
Romtey  1563,  6 vol.  io-fol. 
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isSis  Moxftm  interpres  {lervetustus.  ffomn*,  1317. 
in-fol. 

i33iS  Didymi  Intcrpretaiio  in  llladcm,  gr.  t'enet., 
i5si,  in-8. 

isSiA  Ejusdem  inicrprctatio  In  Odysseani,  grarec. 
yfnetds.  1538,  ln-8. — Voir  le  ir  33539. 

i3Si5  Iliadis  fragnienla  antiquissinia,  euro  plctti- 
ris,  (Mlente  Malo.  Mediol.y  1819,  gr.  in-fol.  ( Au 
mot  HoMcnts.) 

13315*  Porphyrius,de  aniro  nyinpharuiu. — Voy. 
le  n"  33539. 

taSiô  Mosc.iiopcli  scholia  in  Iliados  lib.  I et  II. 
TYaj.-ad'Hhrn.y  1719,  in-8. 

13317  AroLLomi  sopliisls  lexicon  gra?cum  Iliadis 

•et  0»Iysse.T.  Varis.y  177S,  a vol.  Iii-il. 

13S18  iloxcKi  ilalrachom>omacliia,  gr. 

13310 — hymnits  in  Ccreicro. 

13330  lloxenoctiXTRA,  et  ccntoncs,  gr.  et  lat.,  etc. 
Francof.y  i.>6i,  in-8. 

13535  ilOMF.Ri  cl  llesiodi  ccrtamon,  gr.  et  lat. 
Excud.  II.  StephanuSy  i37d,  ln-8. 

13S33  llovRni  gnomoiogia,  per  Jac.  Duportum. 
Cantabr.y  1O60,  in-6. 

13S33*  Graüi  Lodll  Garisetidi  indices  in  Homeri 
poeniala.  Bononitry  i5o7,  ln-8. 

i3S33Wülf.*M.Scor.iti  Siilanl  index  vnrabuioram 
Uomcrl.  In  bibliop.commeliHianOy  1C06,  ln-6. 

laSaA  Lud.  Coulox,  lexicon  bomerienm.  Paris., 
16AS,  in-8. 

13335  CiAVis  tiomcrica , gr.  et  lat.,  ex  rcccnsionc 
Sam.  Patrick.  Lond.y  1758,  iii-8. 

13536  J.  ScnAtrcLBrsceai  nova  clavU  homerica. 
Turiciy  1761,  8 vol.  ln-8. 

13337  BcRNDTii  lexicon  homericum.  StendalicTy 
1795,  2 part.  ln-8. 

13338  Bogam,  Homems  hebralsans.  Oxonfi, 
1658,  I0-8. 

1353g  liistoria  Hobræonim  ab  flnmero  consciipta, 
autliore  Ger.  Croeslo.  Dordr.y  170A,  pet.  in-8. 

13550  Jonx  Rami  Romonis  gotbictis,  ex  collatis 
Odyssea  et  Edda  Islaiidorum.  Uafnicty  1716, 
ln-8. 

13551  A.-M.  Riccii  dlssertatiODCS  honicricx.  FU>^ 
reiiti>,  1760,  S part.  )n-6* 

13553  J. -B.  Pdisoxc  noctes  solitariai.  VtnetUiy 
i6i5,  In-A. 

13555  Osserrazlonl  di.L.  !.ambctti  sopra  alcunc 
lexioni  dell'  Iliade  d’ Omero.  MitanOy  181S,  gr. 
in-8. 

13556  Léo  Allaüus,  de  pairla  Homori;  arcedtl 
Homeri  natales,  gr.  et  lat.,  Aodr.  Baiano  inter- 
prété. Lugd.y  1660,  in-8. 

13555  L.  Kusieri  hlstorla  ciit  Homeri.  Francof.- 
ad~yindrumy  1696,  In-ii. 

13556  Ever.  Feithii  anliquitates  homerie*. 
toratiy  1765,  in-8. 

13557  Aiitiquilas  homerica,  eilcnle  J.  Terpsira. 
tMgd.-Datavor.y  i85i,  ln-6. 

13538  An  cnqotry  iolo  the  Ufe  and  wrilings  of 
Homer,  by  Ruckwell.  Lond.y  1737,  ln-8. 

1335g  A. -G.  Scblegcl,  de  geographia  homerica 
coramentariiis.  Uanotenr.  1788,  pet.  ln-8. 

13550  Essay  on  the  original  genlus  and  wrlUngs 
of  Homer,  by  R.  Wood.  Lond.y  1769,  ln-6. 

13560*  F.-A.  WoUii  prolegomena  in  Homerum. 
tiakeSaxon.y  i7o5,in‘8.(p.6i6  de  notre  3* vol.) 

13560**  Ulysse,  Homère,  par  (k>nst.  Koliades. 
Parüy  1839,  io  fol  Qg.  (Article  Le  Chevallier.) 

13561  K.  I^hrs,  de  Aristarchi  suidiis  homeriris, 
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ad  præparandum  iiotnerlcoruro  carminum  lev- 
tum  arisiarclicum.  RegiomoHtli-Pruuor,^  i8â3, 
ln>8. — KJuaUcm  quxittooes  epic«.  ibid.y  1887, 
in-8. 

luSAa  lIoMCBi-s  siavicls  dialeclis,  cogiiaia  lingua , 
KTipsit,  ex  ip»iu«  Humrri  carminé osleudUGreg. 
Üankou4.1;  Homerus  sla\)ce  et  græce  Idem  »o- 
naiisetslgnillcans:  adjccia  nova  versionelaüna, 
cum  comiiientaiio  K^arco^avico.  Posonii^  1829, 
io>8.^Voir  le  D"  1U330. 

l23A‘i*  Spéculum  heroicum  Uomeri  (Ur.  parCtisp. 
de  Pas,  avec  des  arguments  par  Hillairc  de  la 
Rivière).  i6t3,  In-A. 

12333  Figures  d'Homère,  par  H. -O.  Ti.schbun, 
avec  les  explications  de  Ch. -G.  Hcyiie.  1802, 
lo-ro). 

12333  GalIcrU  omcrica,  0 raccolta  di  monumeoti 
anüchi  csibita  da  Fr.  Isguiraiii.  Firenze^  1827, 
ln-8. 

12835  Ilucüm  Carmen  eplcl  noel2  grecl,  cujus 
nomeii  iguoraiur.  (1816},  ln-8. 

12330  IsccRTi  srriptoris  gr»ci  fabuhe  bofnericæ. 
lMgd.-Batar,y  1733,  io^.  ■>-  Voyea  le  n*  12370.) 

12337  UesiODi  opéra. 

12338  Index  bcslodeus,  auct  Vinc.  Cala,  yeapoli, 
1791.  In«8.  de  112  pp. 

12339  OitPHKi  Argonautica  et  hymnl. 

12330*  i^usdem  de  lapidlbus  poema,  gr.  et  lau 
Londiitï,  1781, 111-8. 

12350  EJusdeui  et  Arlphronis  liymni  In  Æscula- 
plum  et  Sanilateni,  gr.  et  )at.  Parti.,  iOi3,  li>-3. 

• 12330*  Alcmaxis  fragmenta,  gr.  Girsstr^  i8i5,  ln>i 

12331  Ibycl  Rliegini  carminum  reliquLæ:  quiestio* 
f iium  lyricarnni  Hb.  1 ; sciipsit  F.-G.Schncidewin, 

cum  prsrfatloue  cpislol.  C.-O.  Muller).  Gotta , 
1833,  ln-8. 

12332  Tibtju  quæ  supersunt  omnla,  gr.  Alienb.^ 

ln-8. 

12333  Spartan  iessons  of  Ttbtxcs,  gr.  et  angi. 
ülasg.y  1739,  iii-3. 

12353  Abchilocoi  jambographorum  principis  rc- 
llquix.  Lipii<r^  1812,  in-8. 

12353  Aix.«  fragmenta.  Haftr,  1810,  ln-8. 

12356  Sapphus  fragmenta,  a J. -Ch.  VVoi.no.  ilam- 
burÿi^  173s,  in-3. 

12357  ^i*oxis  atbenlcnsis  cannina  quœ  super- 
sunf,  gr.  Bonntf^  1823,  ln-8.  • 

12337*  Mtiisr.Rin  Colopbonll  carmina.  Uptffr^ 
1820, ln-8. 

12338  UippOfiAcns  et  Anauii  jamliograplioruui 
* fragmenta.  1817,  iiM. 

i2359Sr«sicHORi  lyrici  fragmenta,  gr.et  laLiTrro/., 
1828;  li>-8, 

12360  Piiocvums  carmina,  gr.et  lat.  Uptiet^  i75i, 

' ln-8. 

12361  THF.OGsiDts  carmina. 

12SO2  PTTUAGÛB.S  aurea  canoina,  gr.  PârisUs, 
1355,  ln-8. 

12303  SiMaxiDis  carmen  üefoulierlbus,  gr.  Gct- 
tingiT^  1781,  ln-8. 

12304  Asacbiontib  tell  odx. 

12365  Ejusdem  symposlaca  MiniJambU,  gr.  Ainvur, 
1781,  iii-fol. 

12300  P1HDABI  Olympia,  pytliia,  oemea,  Isüimia, 
etc. 

12307  Æm^ToRTi  pindaricum  kxioon. //oimcertr, 
1O06,  ln-8. 

12308  Com.  de  Pauw  noüe  in  PIndarl  Olympia, 
etc.  7rq/.-4d-Afcoi.,  in*8. 


12369  Aristologla  plmlarica,  stud.  Mich.  Neanmli. 
Basileœy  i536,  in-8. 

12370  bACCBTLinn  Cei  fragmenta,  gr.  BtroUni^ 
1823,  ln-8. 

12371  Empcdoclis  carminum  rellqui».  Lipsiit^ 
i8o3,  2 vol.  in-8. 

12372  CuocBiLi  samil  que  supersunt.  Lipita  y 
1817, iu-8. 

12373  AimiiACHi  coiophonll  reliquls,  gr.  et  lat. 
HûliT^Saj:onMmy  1786,  ln-8. 

12374  Alexandri  æloli  fragmenta  collecta  et  lllus- 
trata  : üisserlatio  <iuani  scripsit  Aloys.  CapeU- 
mannus.  Bonntr^  i83o,  ln-8.  de  92  pp. 

12375  HcBjrxsiANAx  colophonius,  de  poetarum  et 
philusophoruiu  amoribus  fragmcnlum.i.otni^, 
1825,  ln-8. 

12376  Aristotbus  hymmis  In  virtutem.  /mr, 
181 5,  in-8.  — Ejusdem  Pepli  fragmeutiim.  i$i8, 
pet.  ln-8. 

12877  HeRACLinis  Pontlci  allcgoria*  In  Homerl 
fabulas.  BatHeay  i544,  ln-8. 

12378  Theocrîti  cclogar. 

12379  Ejusdem  decem  Idyllla,  gr.  et  lat  Lugd.^ 
Batator.y  1773,  ln-8. 

12380  Ejusdem  sclecla  qusdani  idyllla,  gr.  et  lat. 
Cantabrigiœy  1779,  ln-8. 

12381  Lvcoprrokis  fragmenta. 

12382  Is.  et  Mc.  TzeUæ  sebolia  In  Ltcopbboxeu. 
Upiitry  1811,  S vol.  ln-8. 

12383  Arati  phæiiomena.  — Voyez  GnoTtoa. 

12384  Clxaxtis  hymnus  In  Jovem,  gr.,  edldlt 
F.-G.  Slurtr.  i835,  ln-8. 

12385  I.EOXID.B  (uiriusquej  carmina.  gr.  tfpif/r, 
1791,  ln-8. 

12887.  Maxctbonis  apotclesmaticonim  llbii  scx. 
Lugd.'Batavor.y  1698,  ln-4« 

12588  CAU.1UACIU  liymni. 

12589  Oppia.m  de  piscibus  llb.  V,  et  de  venatlone 
lib.  IV. 

12390  Ectecnii  paraphrasls  In  Opplani  Ixeutlca. 
Uaunitc,  1715,  in-8. 

12S91  JanI  Ruigersii  glossariuin  grveum,  nunc 
lieoitus  restitutum,  uriginl  sux  vindicatum  al- 
que  annotationibus  llhistratum  a Frld.  Strunzio. 
W’Uemhergtty  1729,  ln-8.  de  88  pp.  (Ce  petit 
glossaire  sert  presque  unlquemeul  4 éclaircir 
les  balieuiiqucs  d'Oppicn.) 

12392  Apollomi  rbodli  Argonaulicon  Hb.  IV. 

12393  Lccüooes  a|>oIloDiauex,  teripsU  Eduardus 
Gerhardius.  iipittr,  1816,  in-8. 

123q4  Nicaxdxi  theriaca  et  alcxlpharmaca,  gr. 
i23q5  Mosgiii  et  Bioxis  IdylUa,  gr.  cl  lat.  Bntçiiy 
i505«  in-4. 

12S96  Btoxrs  et  Miwcbl  idyllla. 

12397  Astipatri  cpigramuiatum  aolhologU,  gr. 
ParitiiSy  i55i,  io-4. 

12898  Melcacbi  carmina,  gr.  Upsi<ty  1789,  ln-8. 
12890  Ljiisd.  in  ver  idyllion,  gr.  Aomtr,  1759,  ln-4. 
12400  Licixu  Archic  eplgrammata , gr.  et  lat. 
HorntTy  1596,  ln-8. 

X2A01  Asdbomachi  scnlorls  caroieo  de  theriaca. 
ygrimhfrptry  1754,  ln-4. 

12402  Dionysii  alex.  de  situ  orbls  liber.  — Voyez 
ci-aprOs,  n*  19544. 

1240S  Mabciamh  Sideia,  de  remedils  ox  plsclbu.^. 

ParitffSy  1591,  in-8. 

12404  Maxisi  philos,  «cpixotafx^i  recrnsult  et 
edldlt  Eduard.  Gehrardius.  Uptitty  1826,  ln-8. 
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ioAo5  GnEooiiu  nazianzcnl  carroina,  et  lat. 
VenetiiSy  1504^.  in-â. 

laAoO  Apolu:sarii  inlerpretatio  psalmoninif  rer- 
sibus  berolcls,  gr.  pnrfsiis^  i532,  in>8. 
iaâ07  Syresu  hymni,  etc.,  gr.  et  lat  ParUUSy 
i5to,  Ii>-8. 

ia4o8  MascI4Ni  Hcracleoue  carmen  de  situ  orbis. 
Parisiis^  i0o6,  ln-8. 

laAog  Scs.siopusculum  de  Ilcroiic  et  Lrandro. 
laAio  Ncnrsi  PanupoItia>  dionyslaca.  ^ Voy.  89a. 
laAii  CoLTiBi  raptus  Helenæ. 
i98ia  Qdisti  Calabri  derelictorum  ah  Homero 
ilb.  XIV. 

ia8i3  TRrpmoM)Ri  liber  de  Ilii  eTcidio. 
ia8i8  PAi'Li  tilentiarii  carmen  in  tbermas  pythias, 
etc.  FarisUs^  i5o8,  ln-8. 

1981S  G.  PtsiDc  opus  sex  dierum,  gr.  et  lat. 
Pariiiiiy  i385,  \n-k. 

laAiA  JoANxis  gcomctrx  hymni  quinquc  in  B. 

Delparam.  P«r/4iïa,  i5oi,  in-8. 
laàiy  EJusdem  paradlsus,  tetrasticha  moralia 
compicctcns,  gr.  et  lat.  Parisiis^  i5o5«  in-8. 
ia8i8  JoARms  meiropolitanl  euchaitensls  venus 
lambicl.  Etomr^  lOio,  in*â. 
ia8io  Mich.  I^ELLi  synopsis  Icgum,  gr.  et  lat. 
Lipsùr,  1780,  ln-8. 

ia8ao  Tdeodori  Prndroml  epigrammata , gr.  et 
lat  JuUoma{jt\  1039,  ln-8. 

19891  J.  Tzrrtc  antehomerica , homcrlca  et 
poalbomerica,  gr.  UpsiiFy  1793,  ln-8. 

19892  PuKHiai  Michaclis  poematium  üramatl- 
cunt  Lutetia.,  i5g3,  in-8. 

ia8aa*  Meetas  Eugenianus.  — Voyez  le  n**  10981. 
i98a3  PaiLC,  de  anlmallum  proprielate. 

12898  Bjusdem  carmioa,  gr.  et  lat  LlpsitTy  1766, 
l»-8. 

ia895  Astrampstcbi  versus  somniorum  inlerpre- 
les.  PariiiiSy  1999,  In-8. 

ia8a0  Monuroenta  medü  xvl  plorumqiie  Inedlta  t 
specimeu  primum,edidi(Fr.-H.Von  der  Hacbx. 
Vrmtislaviit^  i8ai,  tn-8. 

19897  Empomiclis  sphæra,  Demclril  Tricllnl  se- 
narUs  versibos  descripta  (gr.).  turc/., lâSO, in-8. 


O.  Poètes  qui  ont  écrit  en  grec  ancien,  et  Poètes 
grecs  modernes. 

19898  Ant  Epabchi  In  eversionem  GraKiæ  deplo- 
raüo,  gr.  Venetiity  i588>  in-8. 

19899  J.  Pici  Miranduiæ  elegia  dcprecatoria  ad 
Deuni.  ParitiiSy  1O90,  In-8. 

19830  Demeirlus  Mosciios  ad  Helenam  et  Alezan- 
drum.  fthegii  (i5oo),  in-8. 

19831  Lascaris  epigrammata,  gr.  et  lat  PoniiVz, 
1597,  in-8. 

19889  TifcsEi's  et  Æmilix  nuptiæ,  poema,  gr. 
Venetiiê,  1999,  in-8. 

19833  M.  Ml'scki  carmen.  Amstelod..,  1O7O,  in-8. 

12838  Alexandri  Magni  hlsioria  versibus  grscis 
bodiernis  a [>emctrio  Zeno.  Venet.^  iS^o,  in-8. 
(Article  ALF.XAVÜER  Magnus.) 

198S5  Leonardl  Fortii  scu  Phortii  poema  de  rc 
militari.  yenetiii„  i53i,  in-8.  (Article  Fobtics.) 

128SO  T.-Prosp.  Martircrgi  pocmala.  üom<f, 
i.’>90,  tn-8. 

1 2837  Max.  Margi'NIi  liymnl  anaerrontiri.  Augun., 
lOoi,  ln-8. 
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19838  L Rhodomasni  poeslschristlana,  gr.  et  lat. 
Ftancofurti^  1589,  ln-8. 

19839  M.  CROsri  poematum  græcorum  Db.  II. 
Batileœ^  1^07,  in-8. 

19880  Argonautica,  TTicbaica,  Trolca,  etc.,  poc- 
matla  græca,  édita  a Mich.  Xeandro.  IJpsite^ 
1368,  ln-8. 

19881  Athan.  Christopulos,  Avpixa.  (WIen),  1811, 
in-19. 

19889  Chants  populaires  de  la  Grèce  moderne , 
recueillis  et  irad.  par  M.  Fauricl.  Paris.,  1828, 
9 vol.  ln-8. 


3.  Poètes  latins. 

A.  Histoire  ; Traités  sur  la  Poétique. 

19845  P.  Criritcis,  de  poeüs  latinis.  Ftorentia^ 
i5o5,  in-8. 

19488  ^RiPTOREs  latin!  rei  metrlcæ,  edeote  TJi. 
Gaisford.  Oxoniï,  1837,  ln-8. 

19885  Nie.  PcRom  de  metris  opus.  1871,  in-8. 

19880  Francise!  Mataratii  de  componendis  ver- 
sibus  opusculuro.  Venetiis^  1878,  in-8. 

19887  Ars  metrica.  Ronur^  i883,  in-8. 

12887*  Omnib.  Leonlcenus,  de  versu  bcroico. 
Medioiam\  1873,  in-8. 

19888  Pacific!  Maxivi  de  componendo  hexametro 
et  penlamctro  Ubellus.  Florentia^  i885,  ln-8. 

19889  Jsc.  Micylli  ratio  examinandorum  versuum. 
Franco furp\  1539,  in-8. 

19850  Ejusdem  de  re  metrica  libii  très,  cum  præ- 
fatlone  Ph.  Melanchlooi.  Francofurti^  i5Ci,  in-8. 

19851  Servii  Honorât!  libeilus  de  ultimis  syitabb, 
ceotiroctruro.  Catn\  187O,  in-8. 

1 9859  Rodolphi  Goaltheri  de  syllabarum  et  carmi- 
num  ratione  ilbri  duo.  Londini,  1578,  In-iO. 

19853  C.-D.  Jani  arüs  poclicæiibri  VIII.  LijvziVr, 
1778,  in-8.  (On  réunit  à cet  ouvrage.  Copia 
epithetor,y  t>erbor.,  etc.,  du  même  auteur.) 

19858  Jac.  Vanibru  dictionnaiium  poeücum. 
Lugduni.,  1799,  ln-8.~Voirle  n*  i3i09. 

19853  Gradua  ad  Pamassum.  Paris..,  i8i3,  in-8. 

19850  Thésaurus  poeticus  linguæ  latinæ,  ou  dic- 
tionnaire prosodique  et  poétique  de  la  langue 
latine;..,  par  L.  Quicherat.  Paris.,  i830,  in-8. 

19857  Jo.  Dckexi  observaiiones  poetiess  excmplls 
iUustratæ.  AiVoni,  1691,  ln-8. 

19858  Chr.  Wassii  senartus,  sive  de  legibus  cl  11- 
ccniiavctcrumpoeurum.  Oxonii.,  1O87,  iii-8. 

B.  (3))lccUonset  Extraits  des  Poètes  latins. 

19859  Chorcs  nociarum  classlcorum  duplex. 
duni,  161O,  in-8. 

1 28O0  Corpus  omnium  vetenim  poelanim.  Ceneva^ 
1697,  in-8. 

i980i  Opéra  et  fragmenta  vetenim  poeianim  lati- 
norum,  curante  Mich.  Maiytaire.  Aondini,  1713, 
9 vol.  In-fol. 

19809  CoLLECTio  pisaurensis  omnium  pocmat.lat. 
Piscr.,  17OO,  0 vol.  ln-8. 

19409*  CoRPL'S  poetarum  veter.  lalinor.,  curante 
G.-B.  Weber.  Francof.^  i838,  gr.  ln-8. 

19803  CoRPcs  poetarum  latinorum,  cum  vers.  itai. 
Mediolani,  1781,  35  vol.  ln-8. 

19868  EpiGRAmiATA  et  poemalia  vetera.  Parisiis. 
1590,  iii-12.  (Voir  J’arUclc  Bavertics.) 
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viA<V5  EpicRAsniATni dc^tectus.  Paris,^  in-ta. 

iaÂ66  AiTTHoLoau  veterum  latin,  eplgraumiatum , 
curante  P.  üumianno.  Amstet.^  a vol. in-/). 

laAO?  PoET.e  latini  minores,  cum  noüs,  curante 
P.  Bunnanno.  Leidœ^  nSt*a  vol.  in-û. 

iuA68  Fragmenta  poetarum  veterum  latinoriini, 
quorum  opéra  non  evtant,  eUldit  IT.  Svepbasijs. 
i50A,  In^.  (Article  Estiessb.) 

ladOyPoETABL’x  latinorura,nostii,  La>vii,C.  Lldni 
CaM,  allorumque  vUe  et  carm(num  reliqulx. 
id-8. 

19470  Ea/)r.x.Virgillf,  Calphurnil,  Nemeslani, etc. 
Fiorenfiœ^  i5o4tln-8. 

19471  PoR«  tresegregiiy  quqc  priro.cdltl.Fane/., 
1334, tn-8. 

19479  J.VLiTn  venalio  uoranllqua.  lugd.^Batat.^ 
1645,  ln*i3. 

19475  Porta  lailoi  roi  venaüc«  scriptores,  etc. 
lMgd.-Batat>or.^  1798,  ln-4. 

19474  BccoLiooani  auctores  XXXVIII.  BastUtr^ 
1546,  ln-6. 

19475  CollecUo  poetarum  elegiaconim,  stylo  et  sa> 
porc  catulliano  et  ovkUano,  ex  receosionc  Car. 
Michaeler.  yindohontr^  1785-00,  4 vol.  ln-8.  (Ce 
sout  des  poètes  latins  modernes  à placer  au 
n*  19608.) 

13476  DivERSoim  veterum  poetarum  In  Priapum 
lusus.  ycnetiis^  iSi7,  ln-8. 

19477  Catalecta  veterum  poetarum  lat.cum  com- 
ment. Jos.  Scaligerl.  Luçd,-Batatùr.^  i6i7,lu-8. 

19478  Sextehtia  et  proverbia  ex  poetls  lallnls. 
Paris,  s i54o,  vcl  i548,  ln-8. 

11479  Gbohoii  majori&senientixveter.  poetarum. 
Pon'a.,  i55i,  i(^. 

19480  Carmina  scnicntiosa  poetarum  veter.  lati* 
noruni  et  recentiorum  quorumdam,  coIlcgU  Jo.- 
Coru.  OrctlJus.  Uptiir^  1899,  in-8. 

13481  ArcTORBS  VllI,  dvc  poemata  moralla. 
Bngolimtty  i4oi«  ln-4.— Voyex  au  mot  Ft-oaer. 

19481*  Poésies  populaires  latiues  antérieures  au 
i9«  siècle,  par  M.  Kdélcstand  du  Méril.  Por/i, 
1843, lD*8. 

19489  Passio  I).  N.  Jesu  Cbrisli,  slve  scopus  medi- 
tatiooU  Christian»,  ex  opiimls  quibusque  poetls 
chrlstiaiilsvetustlsdmis  coocinnatus.  Amsttlod.y 
1593,  ln-8.* 

19483  Fr.-Scraph.  Bertrand,  rurisdeüd».  Pnn'f., 
17S7,  ln-19. 

19484  Poèmes  sur  le  Phénix,  traduits  du  latin  de 
I«BCtancc,  de  Claudlen,  de  term»usctl4'0>idc 
(par  Vlar  et  Délateur}.  Pnr/s,  1708,  ln-18. 

19485  D.  Bacdii  amores,  etc.  Amuel^  i63S,  ln-i9. 

19486  Ero(opa*gnlon,  slve  Phiahem  veterum  et  rc- 
centforum.  Pana.,  1798,  ln-8. 

C.  Poètes  latins  anciens. 

19487  Q.  Ermii  fragmciiia. 

(rubUui  Syrok,  Toy»E  le  n.  «SUS*.} 

19488  Locitn  >atyr«y‘um  qux  supersunl  reilqul». 
Lugd,'Batavûr. , i5q7,  in-4. 

1948g  T.  Lccretii  Cari  de  rorum  natura  lib.  VI. 

i94go  Catcuus,  Tibullus  et  Propertius. 

19491  Passeratii  cummentarü  jn  Catuexom,  Ti- 
bullum  etProperüum.  Paris,  y 1608,  in-fol. 

19499  VmciLii  opera. 

19493  Mauri  Servii  HonoratI  comment.  In  Virgi- 
Uum.  ytnttiis^  1471,  in-fol. 


i94o4  Gasp.  Pnrro  Gorrea,  commentarll  In  Vlrgi- 
lium.  l'iÿssipone 1796,  3 vol.  in-4. 

19495  ViAGiui  burolica. 

19496  EJtisdem  gcorgica.  Cantabrigia^  1788,  iu>8. 

19497  Uhro  ctilamato  ambtüone,  composlo  per 

Bast.  Forbsi.  (/Yrrnre,clrca  i490),in>4.  « 

19498  L’Enéide  de  VinciLE,  trad.  )>ar  Ûelllle. 

19499  F. -A.  Ludewig,  clads  >irgUiana.  BeroUni^ 
i8o5,  in-8. 

19500  VirglUus  collatlone  scriptor.  gr.  lUuslratus, 
opera  Fuhil  L'rsini.  Ltowtrdia^  i747,  in-8. 

19501  Le  génie  de  Virgile,  ouvrage  posthume  de 

Mainiatre,  publié  par  P.-A.-M.  Migée.  Parité 
1810,  4 vol.  ln-8.  , 

13509  Crisp.  Passai  compendium  operum  VlrgUii. 
Vllrajecti.,  1619,  in-4. 

19.5(^  Ei.£cu  ad  M.  Vaier.  Conitium.  Upsiœ^ 
181O,  ln-8. 

ri.'ioè  UoRAni  carmina. 

19505  Acroxis  commentarll  in  Horatlum.  Mediol.^ 
i474iln-4. 

19506  Fr.  Lcsisi  utinensis  in  llbrum  Horatll  de 
artc  poelica  commcnlarU.  Venetiis^  i554,  in-4. 

19507  Q*  Horatll  carmina,  collatlone  scriptonim 
grxcorum  illustrata  ab  Hciir.\Vagncro:prsra(us 
est  Chr.-Adol.  KJoUius.  lialte^Magdeburgica^ 
1770, in-8. 

19508  Q.  Horaüus,  cum  locis  quibusdam  e greds 
setiptoribus  colUtus  quæcrltici  nondum  in  com- 
mentariis  suis  aniruadverterunt , etc.,  auclorc 
St.  Weston.  Londinit  1801,  in-8. 

i95oq  J.-FT.  ERKTcsn  davis  horailana.  BeroUni^ 
i809,  9 vol.  in-8. 

19510  In  cpistolani  Q.  HoralU  de  artc  poelica  Ja- 
sonfs  de  Noreb  interprciaiio,  etc.  Pcncr.,  i553, 
ln-6. 

19511  Métra  horatiana  or  a scheme  ofaü  Üie  iyric 
verses  In  Horace,  by  Cas.  Was.  London^  1690, 
ln-8. 

19511*  Aug.  Weichert,  de  Lucll  Varii  et  Cassil  par- 
mensis  vita  et  carminibus.  <;riinm«r,  i836,  iô-8. 

19519  Ovmit  o|)cra. 

ri5i3  KJusdcoi  mctamorphoscon  Ifb.  XV. — Voir 
l’article  Dolcf.. 

19514  Doxatt  grammatid  fabularum  brcvlatlo 
Ovldil.  (drea  i479}, 

19515  Ovidius,  de  arte  amaodi  et  de  remedio 
amoris. 

19516  RJusdem  fastorum  Hb.  VI. 

19517  Les  épures  d'OviDE,  Ocl.  de  Salnt- 

Gelals.  Pons,  i5o5,  In-A. 

19518  Les  héroTdes  d’OvmE,  trad.  par  de  Boisgelin 
de  Cucé.  Philadelphiey  1784,  in-8. 

i95ig  Les  élégies  d'OvroE,  trad.  par  de  Kervillarn. 
Paris,  1793,  9 vol.  in-i9. 

19590  l/oca  ignola  hactenusin  Ibin  Ovidil et 

loca  aliorum  Poxnci  sylv». — Voy.  le  n*  19764*. 

19591  Uerc.  Ciofaxi  In  Ovidil  hallcuikon  scholla. 
Fcncriïs,  i58o,  in-8.  (Pour  d’autres  comment, 
sur  le  même  poète,  voir  les  articles  Ciopari  et 
CO.XSTANTII’S.) 

12599  Carxira  et  fragmenta  carmioum  faDiili» 
cæsarc».  Coburgiy  1715,  in-8. 

19599*  Gemiarici  Cssaris  reiiqul».  Lond.y  i638, 
tn-8. 

19593  Marilu  astronomicon  Hb.  V. 

19594  PEDORis  albinovani  elegl»  111  et  fragmenta. 
Amsîelodamiy  170s,  in-8. 

19595  Phadei  fabularum  æsopiarum  Hb.  V. 
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14596  ColumelU,  de  cultu  bortorum.^  Voy.  Rei 
rnstlcx  scriptores. 

13547  Corn.  Gallcs. 

14548  Aib.  Tibolu  opéra. 

14549  Sex.-Aur.  Phopeitii  opéra. 

14550  Æmi\.  Macgr  , de  bcrbarum  lirtuUbos. 
Frthur^i^  i53o,  ln-8. 

14551  P.^orn.  Sevou  Ætna.  1705,  in*^. 

14554  Grath  cynegelicon.  Londini^  169g,  ia-8. 

14555  Val.  Catoris  Dir».  Lugd,-Batatw.^  i6i4, 
in>i9. 

14535  Peilsii  salirs. 

14555  barth.  Foümi  cxplanaüo  In  Pcrsium,  clc. 

Piorfntitty  ihn%  Jn-à* 

14555  U.-An.  tocAKi  Pharsalia. 

14537  Leomiccii  Omuibon)  commenl.  In  Lucanuin. 
FeiM/iiA*  1575,  iii-fol. 

14558  Pœmc  de  P^oxi  sur  la  guerre  civile.  — 
Voir  le  0*  18585. 

1455g  C.  Srui  liallcl  punicorum  llb.  XVII. 

14550  C.  Valcbii  Flaccl  Argonautka. 

14541  Statu  opéra. 

145^  ^usdcm  sylvz. 

14553  Jo.*F.  Grobovii  In  SlatU  sylvas  diatribe. 
Uoff<p-Comitum^  i037,  ln-8. 

14544  TERRmAüus  Maurus  de  liUeiis,  syllabist  etc. 

14545  JovKiAUS  satiræ. 

14540  Angell  Sablti  paradoxa  In  Juvcnalcm.  Ronur^ 
1474^  in>fol. 

13547  boni.  Caldcrini  commcntarll  in  Jiveiulem. 
Venêtiii^  i475, 1n*fol. 

13548  Roarrationes  satyranim  Juvcnalis,  per 
Georg.  Meuclax.  rarc/A<ï,  1478,  lo«foL 

13549  Val.  Martiau»  cpisrammaia. 

14550  Dom.  CALDcaiüi  comiiientarii  in  Martialem. 
VtnfUi»,  i474i  In-fol. 

14551  AccounloranandcntmanuscriptorMarlia), 
by  Dalteu..  Edinburffh,  1811,  ln>8. 

14554  Peitigiuev  Veneris.  Uagœ^omU.^  1712 « 
Id>8. 

14553  Catoius  dlslicba  de  niorlbus. 

14554  Htsioria  critica  Catomana. 

13555  Q.  SucTtA  Sainmonicus,  de  medicina. 
1669,  in-8. 

14550  M.-A.*Olympli  NexutAXi  bucollca. 

13550*  T.  CAtPHtRîwi  eclogæ. 

13557  Publilll  Optatiani  PoRPRTmit  panegyrlrus 
Consianlino  Augusto  dlctus.  Aug^y  i595«  in>fot. 

13558  Fl.  Aviani  fabule.  Amsietod.y  1731,  Iti^. 
1355g  R.'F.  Atieki  opéra.  Arati  pbænomonaf  etc. 

yenetiiSy  i488,  ln>4. 

14500  EjuAdrm  Atiebi  descrlptlo  orbis  terra». 
Amitflod.y  1780^ 

14501  Sevsai  Sancil  de  mortibas  boum  cariocn. 
Lvgd.'Bafavor.y  I7i5,  tn*8. 

14504  Acaoxii  opéra. 

14503  01.  CuDDiAM  opéra. 

14504  EJusdem  raptus  Proserpins.  (circa  i473)i 
In-fol. 

13505  Probe  Falgom.4  ccoio  «irgilianua.  liattry 
171g.  in-8. 

14500  CL  Rimui  Numaüani  iünerarium.  Awvtel.y 
1O87,  in-14. 

14507  Siooxii  ApollInarU  poenia  aureum,  eic. 
In-fol.  go(h. 

14508  Bomiii  carmlna,  a Max.  Planudc  grarce 
conversa,  tkxrmsiadiiy  18S4,  lP'4. 

1950g  Hygini  poeticon  aslrononüCoo  librl.  Fer- 
renriofy  i475,  ln-4.  (ÉiMxjuc  incertaine.) 
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13570  lacEBTi  auctoris  (rulgo  Pindari  Thcbant) 
epitomc  Iliadoâ  homciic«.  Lugd.-Bmar.y  i8oi>, 
in-8. 

13571  H.  ArnUenii  episiola  critica  de  qulbusdam 
Pindari  thcbanl  locis  ad.  J.  Huarduin.  Tr^jecn- 
Battnonimy  I7g3«  in-8. 

13073  Coaippi  africanl  laudes  JustInlAug.  mlDorb. 

1357s  Cresconil  Coaim  Johannldos  scu  de  bellls 
llbycis  llbrl  VIII.  Mediolaniy  1840,  lu-4> 

13574  De  prima  expcdiüone  Altilæ  regis  lliinno- 
rum  in  Galiia.s  ac  de  rébus  gestls  Wallbarii, 
Aquitaiiorum  princlpls^  rarmen  epicum  sircull 
VI...,  nuncprlmum  in  lucemproducluni  aFrld.* 
Clir.-Junatli.  Fischer,  ctim  coniinualloue  ejus- 
dem  cariiiinls.  Liptitey  1780.  ContlnuaUo, 
1793, ln-4. 

14575  PoETvRchristiani.  Fenet.y  i5oi,  3 vol.  ln-4. 

13576  P0CTA81M  veterum  ccclesiastlcoruui  opéra. 
Biuiietr^  i504«  ln-4. 

13577  Hymxi  leterum  poctarum  chrlstianorum 
ecclesiæ  lal.  selecti.  llaunieTy  1818,  ln-8. 

19578  Lactabtii  %el  Stmikwii  Symposium,  llanor. , 
1734,  peu  in-8. 

14579  C.-V.-Aquil.  Jt'VENci  bistorla  evangelica. 

14580  A.  Pai’DRxTii  opéra. 

13581  S.  PaospEKiaquitanIcarmina.  Venet.y  i48i, 
lu-4. 

13583  DRACOTmcarniiiia.  Aom/r,  1791,  ln-4. 

13583  S.  OaiEirms,  comroonitorium  ftdcllum. 
intembergtry  1706,  ln-4.  (Se  place  aussi  parmi 
les  Pères  latins  du  0"  siècle.) 

13584  C.  Seoclii  Carmen  pasebaJe  et  bymni. 
Lcavardi<ey  17O1,  ln-8. 

13585  Aratoris  acta  apostolorum,  etc.  Zuiphan,y 
170g,  ln-8. 

13580  V.-FI.-CL  FonTONATi  opéra  poetica.  Sfogunl.y 
i03o,  ln-4. 

13587  IUbaxi  MaurI  de  laudibus  sancUT  emeis 
opus;  erudillone,  versu,  prosaque  mliiflcuin. 
Ph^rreheimy  i5o3,pcU  in*foI. 

D.  Poètes  latins  modernes. 

(KoQi  svons  le*  poêle»  latin»  oioUeroe»  par  oaUoii,  ea 

(■otnmençanl  pu  la»  Italiru»,  et  en  tuirant  rurdre  ultdialw- 
liqutf  <le«  nom»  ; r’eat  la  nictlioilf  la  plu»  uaitée;  mai»  oa  muI 
au»»i  adopter  l'ordre  des  matière»  comme  on  Ta  feit  dana 
le  Catalotue  de  La  Valliere.  eu  b »•!.,  et  plus  rvt-ooimeat 
dan»  celui  de  Courtois  ; ce»  ueui  modes  de  clatalflcaUoa  ont 
chacun  leur»  aranuget  et  leurs  iacoareaieatft.) 

a.  Histoire,  Collection*  et  Extrait». 

13588  Pol.  Ltseri  historia  poeiarum  et  poematum 
tnedll  ævi.  Holœ-Magd.y  1791,  ia-8. 

1358g*  Latelnlschc  Gediclite,  d.  xi*  und  xii*  Jabr- 
hund.  berausg.  von  Grimm  und  Scbmellcr. 
Gôttingeny  i838,  ln-8. 

13589^  Poésies  populaires  latines,  antérieures  au 
13*  siècle,  recueillies  par  M.  Edélestand  du 
Méril. — Voir  le  n*  i948i*. 

i35go  Carmlna  præstantlum  poetariim,  Jo.-Ani. 
Tatgcti  studio  selecta.  Brixiay  iS65,  in-8. 

taSgi  Carmina  acadonilcorum  occulior.  jgrfxAr, 
1570,  ln-8.  (Article  Taycetcs.) 

13593  PoET.e  trcscicgantiss.  Marullus,  etc,  Paris,  y 
i583, In-iO. 

13593  AxoexiYATES  poctics,  sivc  Bez»,  Mureii, 
etc.  juveuilia.  Paris. y 1779»  ln-i4. 

I35g4  Srptem  lliustr.  vlrorumpocmata.  Awsfelotl.y 
1O79, ln-8. 
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13595  Paena85C«  SocleUtis  Jesu.  Francofttrti  ^ 
tOift,  iiHt. 

]35o6  Le  l'amasse  laüo  et  français  moderne,  par 
H.  J.  Brunei,  l^otty  1808,  a vol.  In-ia. 

ia507  Rcccnttor.  poctarum  selcctacarmlna,eden(e 
C Poppo  Froebei.  üudoUt.^  iSai-aS,  pet.  in^., 
lom.  !— IV. 

1359^  Ploies  poetanim  de  virtuübus  et  vliUs. 
(Cotonfv^  circa  in-^ 

13590  Liber  PAOtn  de  moribus  juvenum  docens. 
Vtwut^  U07f 

13600  Le  livre  de  Faccl  translaté  de  laüo,  cl  autres 
poètes,  par  Jacq.  de  La  Hoole.  /'ans,  )565 . 
ln-8. 

13601  Damas!  BLysMBiKüii  ceoloethlcus.  Dordrafi^ 
1600.  in*8. 

13603  (iiaiiLf  A elhlca,ex  diversls  auctoiibus  colle- 
git  Ant.*Aug.  Hcoouard.  Peris.y  1795,  in*i3. 

13603*  Carmina  vclusia , qucdeploianl  Inscitiam 
evangelli,  cum  pnefallone Flacci  lllyrtcl.  I#ïr- 
tebergœ^  i5A8,  ln-8. 

1360S  Sylva  carminum  in  oosiri  icmporis  cor- 
ruptdas.  i553,  ln-6. 

13604  Stlvula  rarmlnum  a diversls  plis,  etc., 
conseript.  i558,  in-6. 

13605  Varia  doctor.  virorum  de  cormpto  ecclesiar 
statu  poemala,  cum  prxfaüone  Flacci  lllyricl. 
itasi7e<(p,  i557,  in-8. 

13606  Poctx  satyrid  minores,  recensait  Boxhok- 
NIDS.  Lugd,-Batac.^  1G88,  ln*8. 

13607  Florileglum  varlorum  poematum  et  draïun- 
tum  pasioralium,  excerptum  ex  Lyceo  P. «Mar. 
Bkttim.  Lugduni^  i683,  in-ia.  (Serait  mieux 
placé  après  le  n*  13048.) 

13608  PoFJf  ATA  dldascallca.  Pomfi'i,  174g,  3 vol. 
In-i3. — Voy.  le  n*  laâyS. 

13600  Paniassi  bolanld  fragmenta,  a J.Zambono 
collecta.  Flctrenliœ^  1731,  in-4. 

13610 Hoans  epitaphionim  selector.  Porta.,  i648, 
in-13. 

13611  Epitaplilajocoscrla,  Fr.  Swarni»  collcglt. 
Colonifr^  i6A5,  in-ia. 

13613  Hoeti  Ires  anioris,  ab  Egid.  Perlandro 
coiuiü.  Francofurti^  1567,  3 part.  iO'-B. 

13613  Veneresblyenburgicx.  Bordroef,  1600,  io-8. 
(Article  Blyeabcngids.) 

13614  QnNQLE  illustr.  poeiarumlusus  in  Venerem. 
Pof^iiÏA,  1791,  ln«8. 

i36i5Rine  da  diversi  autori  composte,  slvcsalyræ 
sotadlcx  dlvcrsor.  auihorum(clrcai68o),lm>i3. 

1361O  Gennania  /F.gidil  Periandei,  ex  diversls 
noslri  temporis  poctarum  tuoniiuienlls.  Fran- 
cofvrti\  i5C7,  in-8. 

laCiO*  Hodoporlcorum  sive  Itinerum  lotius  fcrc 
orbls  llbri  Vil,  edentc  Mc.  Reissebo.  Bosi/err, 
1S80,  in-8. 

Foétn  UUimt  du  moyen-^ge,  depvû  lelX^  HMejug^a  et  y 
commit  le  \/I'*  «Vv/c,  ^ui  tout  port^$  c*-dtuone  formi 
Ut  p9étm  latint  motUrnet. 

1\*  tUele.  n«ricu«,  mmi  Erlriu,  18S15;  lla^baldot,  isSTS. 

\«  «ler/r.  Tbctxluius  <mu;  AbUin,  liMS:  Hrnivita,  icni. 

Xlv  lÙeU.  GuUi*imuii  »pull4>n«i>,  iX1l5;  ■•rboilu»,  ttSOü  ; 
ffalfreilii»  dr  Monrniuia,  tMWL 

XII*  tUcU.  Archilrrntiift,  ttiAi;  Hrorirus  ^rpüinvllfusis 
tSTMi;  TlieobaUlut  epiK.,  I307S;  IIilaHn<  Alamu 

inKulauu»,  IMdS;  llrnardiu  valpM,  OOItt*;  .Fiddiu»  rorbo^ 
UrDul*.  flitl.  b«llb«pt»,  Marhilut 

— JoM>(iliu«  locinaL  mni;  Jooune»  ulifbgnrnvi* , 
IVItn;  VA  llh.  VA  lK«lliit,  m>u  IMIS. 

MV  e nVeit.  IViruitlia,  IX7SS-M;  AniaMu*  ü«  V ilUnuTt,  IXSlA. 


4.  Poètet  laiiDs  ai»d«raei,  IuIîmu  dt  aiUps. 

13617  Camiixa  illustrlum  poelarom  iulorum. 
Porfx.,  1576,  3 vol.  io-13. 

ia6i8  Deliti.b  CG.  lialor.  poctarum.  Frtacofurti\ 
160H,  3 vol.  in-13.  . 

isGiqCabmisa  Ulusir.  poctarum  ilalor.  Florentiœ^ 
1719,  11  vol.  ln-8. 

13630  Selecta  poemala  ilaloruro,  accuranle  Al. 
Pope,  /.and.,  1740,  3 vol.  in-8. 

13631  Cariii.ia  quinque  illustrium  poetarutn. 
f7oreN/i>,  i54g,  in-8. 

13633  DocnssiMoncM  noslra  ælate  Italorum  epl- 
granuuaia.  Inter.  (i547),  In-8.  (Arilde  Ca&mina 
quinque  poctarum.) 

13633  Carmina  poelar.  nobilium,  J.-P.  Lbaldinl 
studio conquislla.  Mediolami^  i503,in-8. 

13634  TutNiMj  Coniursini  et  aiioruui  illustr.  poc- 
lanim  carmina.  Fenetiit,  i554,  iu-8. 

13634*  J. -B.  Picxj;,  C.  Calcagnlol  et  L.  Ariostl 
carmina.  l'etiertÏA,  i55S,  ln-8. 

1363.’)  Cahnina  quinque  hetruscorum  poctarum. 
FiorenriVr,  i503,  in-8. 

13635*  Corydaua  carailoa,  collecta  a Bl.  Pallabio. 
Romir^  1534,  peL  lu-4. 

13630  Geor.  ÂcHANTude  pcrlculosa  nostri  secult 
republica  lamenlatio.  FeneriVa,  i553,  in-8. 

13Ô37  Abiuaivi  cardinalls  S.  Clirysogoai  venatlo. 
Fenstiis,  i5<A,  ln-8. 

13638  Pliil.  Albehici  Manluaui  de  S.  Cbrisü  corpore 
per  Judxuni  pmnis  affecto  beroicum  carmen. 
Poria.,  1507,  ln-4. 

1363g  Amaltueobom  trium  fratnim  carmina. 
Fr»e//ia,  1637,  in-8. 

13630  Hier.  AnASEt;s,vaUdnium.(Fmeriïa,i4fdM), 
i4gg,  in-4. 

13631  Fausii  AndrcÜnl  elegla.  Porta.,  i4g6,lo-4. 
(D'autres  produclioiis  laüncs  du  même  poète 
sont  Indiquées  & Tarticle  AsDReLiMis.) 

13633  Ulcron.  Abgsbjam  erolopasguion.Fforeiirfte, 
i5i3,  in-8. 

13633  J.Antsii  varia  poanata.A’eo;>elt,i530,  ln-4. 

13634  Cosmi  AsYsiipoemala.  Aeo/wfi,  i533,in-4. 

13635  Apollonh  (ktlIaUni  excldü  Jett^lymilani 
lib.  IV.  Lugd.-Batav.^  i586,  in-8. 

13636  Architbesils.  Paris.^  1617,  in-4. 

13637  Andr.  Assabacrdb,  hi&toriac  now  ac  vetcrcs 
(seu  Trivullias).  JfedioloNi,  i5i6,  io-foL 

13638  J.-Aur.  Aduibelli  poemala.  Fenerfta,  i5o5, 
ln-8. 

1363g  EJusdem  Cbrysopoebe  lib.Ul,  et  Gerontkon 
lib.  Fenerfia,  i5i5,  in-4. 

13640  PbU.  Baloacbim  corilaiii  iiox  iHumioaia. 
F/oreitn>,  i5ig,  in-8. 

13641  Maphæi  Gard.  Bakbeiuxi  poemala,  cum  viia 
aucioris  cl  annotât,  edidit  Jos.  Brown.  Oxouti^ 
1736,  in-4. 

13643  P.-Ang.  Bargæi  poemata  omnia.  Ftorentia^ 
1568, ln-8. 

it(643*  Kjusdem  Syrias.  Florentitr^  i5gi,  in-4. 

13643  Basini  opéra  prorstanliora,  nuiic  primum 
édita  et  commoiUarüs  illuslraia  (a  L.  Drudlo). 
BimiAi,  1794,  3 vol.  ln-4.  (Mort  en  1467.) 

13644  Plii).  BiXLt'ci  iüneràrium.  lioma  (drea 
1535),  in-4. 

13645  P.  Br.MRi  carmina.  Tenertia,  i553,  in-8. 

13646  G.-J.  Bebcasi  Beiiacus,  poema.  Feromr, 
i540,  iii-4. 


iqM?  Ph.  BpjtOALDi  Juolorls  (Hlæ  et  epigramroata 
Aomrr,  i53o,  iM. 

laOâS  OUeporlcon  id  est  itinerariû....  D.  Hathei 

aancii  AngcU  card per  Rlc.  BAnTHOu-iiii 

edilum.  Fienna-y  iSi5«  iiHt. 
liGào  MiraciiloruQ]  B.  virginis  Maiiæ  per  Joli. 
Bittcw  in  caroicQ  beroicum  traducüo.  Momæy 

13650  L.  Pictorli  Bigi  chris(ianaopuscula..Vv(/n/p, 

in<A. 

13651  EjiisdomCandlda.  i/u/fn/r>  i4oii  iM. 
1365a  ^usdeoi  luinultnarloruni  carminum  llbri 

III.  MmintTy  15^3  JiH. 

13653  Bern.  Boccaui  camion  de  trinitate,  etc. 
Tieiniy  i5i/t,  iii-4« 

isOSd  Baxnico^TRii  fasti  chrlsdanæ  religionis. 
BorntTy  iAqi  , ItH»  ' 

13655  Jac.  Uonrs,  de  lita  cl  geslhClirlsÜ.  Romœy 
1 5a6,  in*rol. 

13656  Mc.  Bcnrii  musanim,  nympliarum,  etc. 
epytocDaU,  etc.  AmoniVr,  i5o8,  in-/|.  (Uibtics.} 

13657  Man.  Cabacii  Ralll  lustis.. i530,iii-5. 

13659  Elis.  Calentii  opuscula.  Rornty  i5o3,  in>fol. 
13660— Les  fantastiques  batailles  des  rois  Hodi- 

lardus  et  Croacus,  traïul.  par  Ant.  Mlleslus. 
ParUy  i534.  In>i3. 

13661  Jo.-Fr.  Camoeui  Miradoiils  librl  duo.  Vene(. , 
1530,  ^n-^. 

13663  Ben.CAMPEGii  Italidhlib.  X.  l?onoMi>,  i553, 
iiKfol. 

13663  Joan.-Jac.  Cams  camiinn  duo.  {FenetHsy 
circa  1673,)  iM. 

1366A  Epigramaiala  Cantalycii  et  allquorum  dis- 
ctpulonim  cjos.  FenftiiSy  iAo3,in-A. 
isOdâCAXTALTciim,  de  bis  reccpia  PartJicnopeGoii- 
sahia.  Seopoliy  1.506,  In-fol. 

13666  Scip.CAPicii  de  prindpils  rcrum  libri  duo., 
etc.  FenetiiSy  i5â6,  ln-8. 

13667  Capilcpokcm  carmina  et  centones.  Romtty 
i5^,  llH). 

13668  ùel.  Capiloti  cento  ex  Virgilio,  etc.  Fenet. , 

1550,  In^. 

13660  Priaml  Capotii  slcull  Frlderioeldos  liber. 
Upsiœy  1A88,  ln-â« 

13670 LydilCATncaraiiiia.  FfnetiiSy  i5oa,  ln-4. 
13671  P.  Cemlati  opéra.  FercelliSj  1778,10-8. 

(Cooimencemcnt  du  iC*  siècle.) 

13673  CniBiUAci  poeUe  cncomlaslica  ad  Kiidcri- 
cum,  etc.  FenetiiSy  i5o4,  in-8. 

1367S  Fr.  Octavli  CcEopHiuepistolarum  IIber,cU'. 
Neapoliy  1A78,  in  A. 

1367A  I^e  litre  de  Octavius  CLEornars,  de  cœiii 
poetarum,  translaté  en  françoys.  Lyon  y i5A3, 
tn-A. 

1367A*  Nat.  ContTua  de  venaüone  lib.  in.  Fenet.y 

1551,  in-8. 

13675  Ant.  Constaiiiil  carmina,  etc.  Ftmiy  1S03, 
in-A.  (Article  Cossta5tius.) 

13675*  P.  ConTARmt  clcjçlœ.  {iMgdnniy  i53o),  In-8. 

13676  Jac.  CoppÆ  epigrammata  et  cle^s.  Parthe- 
Hope,  i5A3,  in-A. 

13677  Rcriiedium  contra  concubinas  et  conjuges, 
a P.  Gofuiouo.  In-A.  goth. 

13677*  Opere  lat.  ed  liai.,  di  G.>C.  Cordara. 
Fenftiis,  1804,  in*8. 

13678  Ant.  GoRtAZZA^ii  de  proverbiorum  origine 
opus.  .Hediolaniy  i5o3,  In-A. 

13679  Joan.  Gottæ  camiina.  Coloniir^Fenetor. , 
1760,  in-8. 
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ii«8oÆI.-}.  Crotti  cplRnmmalumlIbcJlus.  Reaii 
iSoo,  li>-4.  " ’ 

ia«So*  l.andnus  Cnmo».— Voir  Ira  n"  ii7ig-ao 
13«S1  DfliiiMa  de  Neapoll  de  Hnall  Judido,  eic 
Stapoli,  1477,  lo-4. 

156*0  Sleph.  ÜCLCINI  secundi  Slrinio.  Kedlolmi 
■ 6<n,  In  4.  ' 

10683  J. -B.  r.tm»Tn  ad  FroDcIsciini  I carmen 
Mediolatti,  i5i5,  in-4. 

1U684  fJ;  Fiiaai  fabiilie  C,  Aemir,  i564, 111-4. 
laCSj  Falbti  de  bcllo  sicambrico  llb.  l'enetiis 
1557,  ln-4.  ' 

ia086  Faust™  tradodl  de  honcsio  appciliu,  etc 
carmina.  <r/a,/«i  (i5a4),  I11.8. 
ia687  Zach.  Fraataii  hvmnl  novl  ecclralastld 
Romir,  i5aj,  I11-4. 

1 a688  Ba pl.  Fie»,*  mc<l.  c œna.  (Hnn ftoe,  1 490,)  I n-4 . 
i'j689  Clir.  Fumin  pariiassi  viol».  Ventliit.  i6io 
I11-8. 

1*1690  M.-A.-J.-A.  elGabr.  FuAHiaioauM  carmina. 
Patavil,  1743,  ln-8. 

ia69i  M.-Anl.  Funniii  carminum  sacrorum  llbd- 
lus.  Palarll,  1743,  In-S. 

la^a  Galir.  Paveri  Foavta.t  de  vlla  el  obliii 
Galcaal  Mariie  Sforllie  liber.  (Xediolani,  circa 
1477,)  in-4. 

19693  Dldynii  CIcrIcI  prophcl»  miniml  ( II9. 
Foscolo)  hypercalypseos  lllier  sliigularis.  Pitis. 
1815,  ln-4. 

•8«M^H->'«Ar.AST0*n  carmlna.Polae.,  1739,  a vol. 

ia694*  EJuKtem  typhilhi.  Fmmir,  iSSo,  I11-4. 

19695  Ami).  Noildii  FiiAcci  fasiorum  aacr.  llb.  XII. 
Borner,  i5A7,  In-A. 

19696  raAscnmi  poemaU  et  cplgrammala.  Ramir. 

155A,  in-8.  * 

13606*  Anilquariaurbis,  per  Andr.  Fui.vn:M.flow<r 
iSi3,ln-4.  ’ 

19697  L.  Gaxbaiui  rerum  saerar.  liber.  AMutn 
1577,  ln-4. 

1 9698  EJiisdera  de  navigallone  Chriatoph.  Columbl 
llb.  I\.  ffoimc,  1585,  ln-8. 

11699  Pomp.  GAuaia  ele0»,  eclogæ,  etc.  i5a6 
in-8.  ’ 

19700 L.  Gauhci ara metrlca.A(imir,iSAi, in-4. 
19701  Joannis  Gaioldi  eplgrammaion  IIMIus 
Carpi,  i5o6,  ln-8. 

19709  Joan.  Graisri  protrepUcon  et  pronuticon 
-JncoïKT,  i5i6,  in-4. 

19709*  Ant.  GmiALDiai  camion  burolicum.  Romir 
1485,  ln-4.  (Peut-être  l'auteur  êtail-ll  espagnol  ) 

19703  Bern.  Gaoiuui  epilome  prindpum  veaelâ- 
rura.  Fenetiïs,  1 547, 111-4. 

19704  EJusdem  epllaphia  et  epigrammata  aliouot 

Fenetiiiy  1556,  liH|.  ^ 

19705  .N.  Parlbenll  GiAssrrrAsti  halleutlca.  jVmb 
1689,  ln-8. 

1970O  EJusdem  belUca.  Xfopoli,  1699,  ln-8. 

19707  EJusdem  piscatoda  el  nauUca.  Haapoli 

1685,  ln-8.  ’ 

19708  l^usdem  asiates  suircnllnai..v«am>/i  i6o6 

ln-8.  ’ 

19709  E;jasdem  aulumnt  surrenlini..Veo;ni;/,  1698 

ln-8-  ' 

19710  EJusdem  rer  herciilanum.  .Veop.,  i7o4,in^s. 


13711  J.-B.  GniALOi carmina.  FcmiW<r,iM7  in.* 
13713  P.  Gbecorii Tlpheral  opuscula;  Fr.  Octaiil 
elegia»,  etc,  Argentorntt\  i5og,  In-a. 

1371a  Goiniîiipoomalalalina.  Uw/rW,  i ij-i 


BELLESLETTRES. 


\a^là  Bcriu  GugUeloiiui  sertoonuoi  Hbri  très. 
Roma^  tn-à> 

1371b  GcLi&uii  apuliensU  rernoi  In  lialla  nor- 
manicaruni  Hbrl  V.  Rothomagi^  laSa , In-â. 
(i  j«  siècit.) 

1371O  Iktirtci  arpUDielitinsis  liber  Heglarum  (de 
dkversUaie  fortune,  etc.).  In4ol.  (Art  Hdaïus.) 

1371*7  Aloysil  JcGLAais  {loeinata.  Genuœ^ 
in-3ft. 

1371S  LiNa!«i  Cdutii  cpigranimata.  atfdiolani  y 
1531,  in>fol. 

i37i9->sylvarum  llbrl  X.  MedioLy  i53i,  ln*Tol. 

1^730— mcdliallo  In  bebdomada  ollTaniai.  i5o8, 
in-4. 

13731  Lu«l.  LAuaeu.1  opusculuni  de  bombyee. 
(circa  iftgS),  \n-H. 

13733  t;|usdcm  Carmen  de  apparatu  palavlni  bas* 
tiludit  PadutTy  163g,  in>8.. 

^ 13733*  (n  nupUas  Fr.  BemardI  cplüialamlum,  a 
' N.  LiBiRsio.  PeHttifiy  i548,  ln-4. 

1373S  P.  Ludnl  optlee  Juita  leges  newtonianas, 
lauierslbuscxposlUe,lib.  IV.  /*/}rwiP,i7gS,ln-8. 

1371A  Bapt  Maktoam  opéra  poeüca.  i5i8,ia'fol. 
— Voir  le  n*  1897*. 

13735  Ejusdem  parlhenicea  llbrl,  etc.  BononiiPy 
1589.  In*&. 

1373O  Eju&dem  adolescenlia.  Lugd.y  i588,  in*8. 

13736*  Musarum  panegyrls,  per  Aldum  Miainiiv. 
{ymeiiiiy  i&8g),  In-A. 

13737  Aldl  MA!«imt  de  Clementc  VIII,  collapsam 
pletalis  discipUttam  restitueutc.  i5g3, 111-4. 

13738  Carmiiia  Domiül  MAaini  Tenet!.  yenetiUy 
i55o,  ln-4. 

13739  P.  Marscb,  de  crudell  Euraponüne  urbU 
exciibo.  In>8. 

137S0  Midi.  Maiu*u.i  hyinni  et  epigrammata. 
Fiorentiity  t A97 , iu-4. 

13781  Padfici  Maximi  hecaicIcgIuD).  FloretuifTy 
1689,  ln-4. 

13783  Ejusdem  opéra.  Faniy  i5o6,  ln-8. 

13788  Jo.'Ant  MüDitsTi  Carmen  ad  Ccsarcm  Haxt- 
miltaiium.  yientuty  i5og,  in-A. 

i3784P.-Fr.  MouesTi  venctiados  lib.  XlI.vIrfaifNi, 

1531,  ID'I^oI. 

13785  Ooulnl  Mounarni  de  dominlca  passlonc 
Ubrl.  Èlediolani  (circa  ià7^)«  lo-A. 

13786  Ktir.  Mobari  epigrammalum  llbrl  duo.5i>na, 
i5i6,  in*A. 

13787  Joan.  Morts,  IntccliTa  cœtus  faemind  contra 
mares.  In-A.  gotb. 

13788  Apologla  mulierum  in  «IrosprobrosoaJoan. 
Mon».  Arçfntoratiy  i5ii,  In-A. 

13789  Macabii  MuÜI  de  trlumpho  Chrlsü  poema. 
VenetiiMy  iAo9«  ln>8. 

13780  Nau>i  Naldll  florenünl  carmen  uupüalc. 
{^orentitf  y clKA  1888),  ii>>8. 

13781  Ambrosil  Notidii sacroruni  fastoruni 

librl  XII.  Aoimr,  i5&7,  in>8. 

13783  OcGi'LToaL’H  acadeuiicor.  carmlna.  Brfxfrr, 
1570, ln*8. 

I37&3  Bariholomei  [Pagakeui]  Prlgnanl  muil- 
nensU  de  vita  beata  Ub<'llua.  Rhfgiiy  1887*  ln*8. 

13788  Ejusdein  cieglarum  Ubrl  très,  etc.  Uütina-y 
1880  et  1893,  in-8. 

13785  Baptisia  Marchionis  PàLAViaai  liistorla 
flenda*  cruels  cl  funeris  D.  N.  Jesu  Cbrisii. 
Ponmr,  1877,  ln-8. 

13786  Math.  Palingcnii  zodiacus  vite.  Bottrod.y 
i733,.ln-8. 


13787  DomidI  Pallaou  Sorant  epigrammatuœ  11* 
belli,  etc.  Fenecffi,  1A98,  ln-8. 

13788  Pampbyli  codex,  ln-8. — Voir  rarücle  Livas 
d'auiour. 

13789  Fr.  Pakcbatii  cannlnum  Ubrl  duo,  etc. 
yenetiU  (i5o8),  lu-8. 

13750  Ant  PAxoaifiT«  (Becaidii)  hcrmaphrodi- 
tus.  Cobttrgiy  1838,  In^. 

137M  Jun. -Lud.  PAEisen  tbeopode  llb.  VI. 
Fenftiiiy  1 55o,  ln-8. 

13753  .Egidll  PcBRcii  de  morte  dialogus.  Itoai/r, 
1597,  ln-8. 

13758  Fr.  PerRAacBCseptem  psalmi  pcnitcntlales, 
etc.  Fenetiity  1878,  In-ê. 

13758  Fr.  PmuacH.c  bucolicum  canoeo.  Colonfety 
1878,  in-Tol. 

13755  Fr.  PBTRAacajB  poemaia  minora.  MedioLy 
i88o-Si,  3 Tol.  ln-8. 

13756  L*Africa  dl  PmuacA,  ti  aü.  da  Fablo  HarctU. 
fentliiSy  1670,  ln-8. 

13757  PHiLEiPtii  odz.  BrixifPy  1897,  ln-8. 

13758  EJusdem  satyre.  1876,  In-fol. 

13759  Jo.  Pia  Mlrandulz  clegta.  Ppri$iity  1630, 
ln-8. 

13760  PLATtat  Plali  carmlna.  Uediolanty  1888, 
ln-8. 

13761  EJusdem  epigrammata,  etc.  Mediolaniy 
i5o3,  ln-8. 

13763  Ang.  PouTiAia  syUs  et  prvledionca.  fio- 
Nom>,  1891,  ln-8. 

13768  J.-J.  PoNTAift  Uranla,  meteoronim  lib.,  etc. 
VenfUity  i5o5,in-8. 

13768  EJusdem  amorum  llb.  II,  de  more  conjugali 
llb.,  etc.  yenetiiSy  i5i8,  ln>8. 

13768*  Ponticl  Tirunensis  sylTz.  Pfxauri,  i5i8, 
in-8.  (Article  Poa*ncüs.) 

13765  Septem  rydopeldon  llbrl recens  cdUl 

l>er  Mciisoncm  Popmm.  /n  Campis  FAgsdSy 
1555,  in-8. 

13766  Guldl  PosmcMi  Silrestris  pisaurcnsls  ele- 
glarum  librl.  Bononitty  i538,  ln-8. 

i3767Jo.-Fr.  PvLADA  geoealogla  deorum.  BrixUry 
i8q8,  ln>8. 

13768  Did.  PYRanc»,  lllustribus  familHs  qtia* 
hodie  Rhacusae  extant  anno  i583.  {Venetiity 
AUlut)y  lu-8. 

13769  Armeuiados  llbrl  X,  Scaens  IV,  polyslicbo- 
rum  liber  I,  etc.  (aulore  Rapbaeui  Placcnlino). 
CremontTy  i5i8,  ln-8. 

13770  Ubellus  Richardi,  Jndlcls  \enusli,  iractans 
demairimonloduorum  senum  videllcet  Paulin! 
et  Polie  Fulcone...  (circa  i5oo),  ln-8. 

13771  BonTldni  de  Ripa  vUa  scholasUca.  Mediol.y 
i879t  ln-8. 

13773  Jacob)  Rouari  brixiensis  pro  patria 

congratulaflo.  Imprets.  per  Fiorentinum  dt  Àr- 
gentinity  1873,  ln-8. 

13778  Epigrauiioatum  Faust!  Sabæi  llbrl  V,  ad 
Henricum^reg«n  Gallix.  RamtTy  apud  Doricot 
fratrety  i556,  in-8. 

13778*  Jac.  SütoLm  et  Fr.  Sfondrail  duo  poemaia 
beroica.  tn  Acüdemia  Venetay  1559,  io^. 

13778  Spéculum  et  exeraplar  cbristlcolarum  r vlta 
B.  Patrls  Bencdicü  monarhorum  palriarcbv 
sanclissiml,  per  R.-P.  Angeium  Sangrinum 
carminé  conscripta.  Romety  1887,  ln-8.  6g. 

13775  Sarraiaru  opéra  lat  sciipu.f'ciiefiïa,  i585, 
ln-8. 


Qjflilizesl 


POESIE. 


1177O  Saiciaxaui  de  partu-VirgiiUs  llb.  III,  etc. 
yeapoli^  i5a6,  In-fol. 

19777  PaiDphili  Saxi  epigrammatum  lib.  IV,  etc. 
Brixiæ^  bi-tt. 

19775  Jnl.-Ccs.  ScALiOEU  pocmaia.  E bibUop. 
commelim'aHO^  lOoo,  lo>8.~-Jos.  Scaliger,  voy. 
le  n*  10^9. 

19779  Q*  Sectaki  satyr».  ÀwuteL,  1700,  ln-8. 

19780  L.  Sbctakc8,Q.  fil.,  de  tou  graeculorHin 
hujus  ætaüs  llUeratura.  Haget-Comit.y  1759, 
in*5. 

19781  Aurel.  Seieni  mooopoHL  opuscula.  Rgmity 
l5l9,  lo^. 

19789  Ejusdem  ibcatrum  capUollnuiD,  etc.  Aoaur, 
i5iA,  In-fi. 

12788  Oc  origine  PIbe  majorit,  etc.,  Nie.  Sicci 
carnieti.  (VenetiiSy  circa  il53),  in-8. 

19788  SiLvuTCB  Sieulufi,  Carmen  de  concordia 
aervanda  Inter  patam  et  imperalorem.  Bovufy 
i55o,  In^. 

19888*  Guldi  Postbumi  Silvbstms  elegianim 
Ubri  II.  BfmâHtay  i598,  in>8* 

19785  Georg.  SiscoBB  carmioa.  yenetUSy  1877. 
iO'8. 

1978O  Ben.  SUy,  phUoeopbiae  versibus  tradilæ 
übrl sex.  Veneifiiel Rnmæy  1788,  ln-8.  (Pblloeo- 
phie  de  Descartes.) — Ben.  Stay,  philosophie  rc- 
centloris  versibiistradllæ  Hbri  decem,  cum  noiis 
et  siipplementis  Rog.-Jos.  Bosebovkh.  Fomo' , 
1755^,  3 vol.  In-b.  (Philosophie  de  Newton.) 

12788*  Jo. -Fr.  Quintlani  Stoæ  de  celcberr.  Parrhl- 
sionim  urbis  laudlbus  syiva,  etc.  Paria..,  i5i8. 
in-8. 

19787  Titi  Vespas.  et  Herculis  Snozii  carniJua. 
Venetiity  i5i8,  ln-8. 

19790  Tueoacu  eclogc.  UptUty  188g,  in-8. 
(10*  siècle). 

19791  Theopbii.1  brixiani  carmlna.  1898* 

in-8* 

19799  AntTflYLEsii  poemaia.  Romœ^  i398t  ln-8. 

19798  Ant.  ThylesU  carinina  et  epUlobe  qux  ab 

editlone  neapoliuna  exulant,  prsfigilnrauctorls 
viu  a Francisco  Danlele  conscripta.  Seapoliy 
1808,  -in-8. 

19798  B.  Tomrain  Coridon,  sire  de  Venetomni 
laudlbus.  Vemtiiiy  i558,  ln-8. 

12795  P.  Valebiaiii  amorum  llb.  V,  etc.  Vtneldêy 
1589,  ln-8.  ^ 

19796  Ejusdem  odae  et  epigrammaU.  Fenetiity 
i55o,  in-8. 

19797  Fr.-Nk.  VALL.B  scraphica  sylva.  Florentt^y 
1898, in-8. 

19798  Jeronlmi  de  Yaujbos  Jhesutda.  In4oI. 

1979g  Maph.  Vtoti  Anlonlados  llb.  IV.  Daoentrfœy 

1890,  in-8. 

19800  Ejusdem  de  morte  Astlanactis  opus.  CëlUy 
1875,  in-8. 

12801  Ejusdem  discepuUo  terræ,  soüs,  etc.  Jfe- 
dioUniy  1897,  iD-fol. 

19809  I>e  triomphe  de  vérité,  de  Maph.  Veglus, 
mis  en  vers  français  par  P.  du  Val.  i559,  ln-19. 

i98o3  Maph.  Vécu  Pompeana,  epigrammaU  in 
rusticos,  etc.  MediotanU  i59i,  ln-8. 

19808  X.-M.  Velmatii  veteris  et  novl  TesUmentl 
opus  singulare.  yeneliiSy  i536,  in-8. 

198o5PoI.  Vebgiui  proverblorum  iibellus.  Venêt.y 
1888,  in-8. 

12807  Ogoi.  Verinl,  pocts  florent,  de  illustra- 
tioue  orbis  Fiorcniic  librl  II.  Lutetia'^  Mam. 

TOME  V. 


^7:1 

P/aiuMy  i58S,  peL  in-fol.,  seu  Fforen/iV, 
1636,  iu-8. 

1281^  Ejusdem  poemau,  mine  prltnum  ediu  a 
NicBartlioIlno.  Lugd,y  Uuguetan.y  1879,  io.19. 

19809  LHc.-Seb.  VcxoLAi  epigrammaU.  (Ploceiif.), 
1536,  in-8. 

19810  H^r. -Hier.  Vida  poemata.  CrrMOme,  i55o, 
9 lom.  en  1 vol.  in-8. 

19811  Ejusdem  de  arte  poelica  librl  III,  di; 
Bombyee  Ubri  U,  etc.  Aouur,  1897,  ln-8. 

19819  }<;jusdem  Cbristiados  librl  VI.  cremoMy 
1535,  in-8. 

19813  Le  Jeu  dea  écheca,  transi,  do  Viaa  par  L. 

Desmasures.  Lyon^  i537  in-8. 

19818  Arnaldl  de  ViLLAifovAet  JobaiinisMediolaiii 
regimen  saiilutls  satorniunum,  1880,  ln-8. 
198x5  VnALiB  paiioriuiUni  linperlae  panegyrieuk. 

Aorn/e,  i5i9,  ItH^ 

19816  J.-A.  Vcu*n  carminum  lib.  V.  Paiaviiyinhit, 
in-8. 

12817  Fr.  Zambeccabu  eciogs.  Paris.y  189g,  lo-8- 

19818  Bas.  Zakciiii  poematum  libri  Vil.  Aomo’, 
1553,  io-8. 

19819  Zoveizcmu  cannen  conciuiorium  ad  prin- 
cipes cbrUtÜaoos  in  Turcum.  ln-8. 

• 

c.  Poètes  litlns  modernes,  Frtnçeis  de  Dâtleo. 


19890  Dblitiæ  C.  poetarum  Gallorum.  Francof.y 
1609,  3 vol.  in-19. 

19891  THiUMpoeUrum,Çorcelii,  fiasinilet  Trebani 
opuscula.  Parii.y  153g,  in-8. 

19899  Recom  de  vers  latins  et  vulgaires  sur  le 
trépas  du  dauphin,  lyoa,  i536,  in-8. 

19893  RaccjvTiones  |K>ei«  latin!  et  grxci  selectl  V, 
Huellus,  Fraguerus,  etc.  L%tgduni-BtU«90rum  y 
1783,  in-8. — Voir  le  n*  i9g33. 

19898  Hilaril  versus  et  ludi.  Lntet.-Parit.y  i838, 
in-16  de  XV  et  61  pp.,  plus  1 f.  pour  la  table. 

19895  Le  siège  de  Paris  par  les  Normands  en  885 
et  886 , poème  d*Abbon , avec  la  traduction  eu 
regard,  accompagnée  de  notes,  par  N. -R.  Ta- 
raniie.  PariSy  i838,  in-8. — Voirie  n* 98126. 

12826  Ægidii  corboliensis  carmina  medlca.t(>Afsp, 
1826,  ln-8.  (A  Tartlde  Egiimcs  : c’est  un  poète 
du  i9«  siècle.) 

12627  Barth.AmAc,jurispnideoÜa.  Lugd.y  i558, 
ln-8.  — Voir  aussi  l'artlcic  Picta  poesis. 

19828  Aurea  summa  de  fuga  vitlorum  nuncupau, 
a P.  AirraATAivcifsi  édita.  Paris.,  i59i,  ln-8. 

1 2829  Bertr.  ApcBsaii  viu  redemptorls  nostri  Jesu 
Christ!.  Porfsiïf  (drea  1807),  ln-8. 

128S0  J.  AacBtTBBMCs  (Jean  de  HamivlUe).  Paris., 
i5i7,  in-8.  (i9«  siècle.) 

12831  Epigrammaton  librl  très  Remacii  florenaüs 
AimcEmvE.  i507,  in-8. 

12839  Remacll  Aedlextib  florenatis  amorum  librl. 
/N  adibus  oâcen$ittn(Sy  i5iS,  ln-8.  — Voyex  le 
D* l6l39. 

19833  Ger.  AiJWBan  Vcoelbe,  Roma,  Partbenope. 
Hanov.y  160S,  in-8. 

12838  Jo.  Auratll  poeoiatla.£,Mk/.-ParxAior.,  i586, 
pet in-8. 

12835  Nie.  BAEpraoLOiiaiepigraromala,  etc.  Paris., 
i53i,ln-8. 

12836  EpigrammaU  a Baveixtio  selecu.  Ptrit.y 
i5aS,  ln-8. 

12837  Tbeod.  BEZKpocmau.  Paris.y  i588,  in-8. 

18 


Digitized  bi  Googk 


Î27Ù  BELLES-LETTRES. 


laftSS  Cl.  Bigothbkii  rapina  , seu  raporum  enco- 
mium.  Luÿd.^  i5âo,  pet  lo-8.(.\rt  Bigothiir.) 

isB^o  Dan.  Salvagall  Boeasii  septem  miracula  Del- 
phinatus.  Gratianop.^ 

laSto  J.'J.  Bomaardi  poernau.  Metis^  1589,  io-8. 

laSÂi  Jo.  Bo?iEro.^ii  opéra,  l’aria.,  1797,  io-13. 

1384i*  CJUMleiD  basia.  luçd.~Batav.^  i03o,  In-ia. 

13883  Mc.  Borro?iii  nugarum  libri  VJII.  Paria., 
i5SS,  io-8. 

13883  BoU.  Botbiei's,  Luteüa.  Paris.^  1813,  pet. 
in-8.  — KJuad.,  Aurclla.  Paris. y 161^ — ^usd., 
Castellodumiin.  Paris.-,  1637,  ln-8. 

13888  Fr.  BotsaucTide  natura  aquaillium  carmen. 
Luffduni,  i558,  ln-8. 

13883  Gull.  Britoru  Pbillppidos  libri  XII.  Cygn., 
i0j7,  ln-8. 

13886  Moralium  Pclrl  Burri  camiinuro  libri 

Paris.,  i5oS,  in-8.  (O'atitres  poéslea  latines  du 
m6nie  sont  indiquées  8 rartlcle  Bcrios.) 

13880*  Sappblo  P.  Bi'ssno.'vi  hors.  Lugduni, 
1588,  iu-8. 

13887  Fr.-Joan.  Calccati  de  passlone  Jesu  Chrisii 
libri  V.  Paris.,  i58i,  pet  ln-8. 

13888  J.  Commirii  carmina.  Paria.,  1753,  3 vol. 
in-13. 

13889  Guid.^RCBYUi  poemata.  Sivemi,  t5go, 

Il>.8.  • 

13850  Oiivaril  Conradi  epigrammata,  etc.  Paris,, 
i5io,  in-8.  (Article  Conrad.) 

13851  Kur.  CoRDi  opéra  poelica.  {Frantof.),  i65i , 
ln-8.  (Article  Cordus.) 

19853  Hil.  CoRTJSii  VoiaiiUllc,  etc.  Porii.,  i653, 
ln-8. 

19853  ViRGiui  Sibylla  capitonna,  poemaiion  inter- 
pretatum  a Daudé).  oxonii,  1796,  in-8. 

13858  Fr.-Jos.  DESBatovs,  fabulzaesopicae.Poria., 
1778,  in-13. 

19855  Christomachia,  autore  F.-Joan.  Diophilace. 
Lugduni,  i5u7,  in-^. 

13856  Lud.  Doissin  scalptura,  latet  gall.  Paris., 
1753,  in-19. 

19857  Êjusdeni  sculpture,  latet  gall.  Paris.,  1757, 
in-13. 

19858  Doi.En  carminumllb.  IV.  tti^d.,  1 538, in-8. 

13859  BJusdeio  genethliacum  Cl.  Dolctl.  Lugduni, 
1539,  in-8. 

13859*  Frandscl  ValesU  Gallorum  regis 

fau.  Lugduni,  i539,  in-8.  * 

1386c  J.-A.  Du  Cerceau  carmina.  Paris.,  1738, 
In-13. 

13861  L'art  de  la  peinture,  parCh.-AI.  DcniBSifOT. 
Paris,  1678,  in-13. 

13863  Puellanim  avenloncnsiiim  adversus  parrhi- 
sianas  de  forni»  pr»stantia  conceriatJo,  ex  L.- 
Ciaudli  Kssrs  vigilailonlbus.  Tholostt,  i5s3,  lu-8. 

13863  In  Lodolcx  régis  malris  mortcoi,  Bpitapii!.i 
latipa  et  gallica.  {Paris.,  i53i,}  In  8. 

13868  Epitapou  Pétri  a Coralbua.  Paris.  ,1 58a,ln-8. 

13865  DIonys.  Fabri  carmen  de  purissimo  Marix 
Virginia  couceptu.  7>vcis(i5ao),  in-8.  (Article 
Fabfji.) 

13866  Fiuarus  Skm,  Lulcü«  virginlbus  voilrum 
carmen  gallico-laiinu^i.  (clrca  i50o),  iu-8. 

13867  Florestisi  turoneosU  carmen  de  dcstriic- 
tionc  consianlinopoliiana.  Paris,  (circa  1896}, 
ln-8. 

13868  Guld.  de  Foutemayo,  varia  carmina.  {Paris., 
fiob.  Gourmont),  in-8. 


13869  Forcatull  epigrammaU.  Lugduni,  1558,  ln-8. 
( Article  Forcapbl.) 

13870  Leon.Frison,  opéra  poetIca,cum  oratlonibus 
paneg>r.  Paris.,  1675,  3 vol.  in-8. 

13871  Bob.  Gagllv,  de  arlc  metrica.  RJusdem 
versus.  In-8. 

13873  Pli.  Galtheri  Alexanüreidos  Mb.  X.  Lugd., 
1558,  ln-8.  (13*  siècle.  Peut  se  placer  parmi  les 
Flamands.) 

13873*  Gesta  Karoli  magiii.  In-8. 

13873  Hygicine,  sivc  ars  sanllalem  conservandi, 
poema,  auctore  Stepli.-Lud.  Geoffroy.  Paris., 
1771,  in-8. 

13878  — Trad.  par  De  Launay.  Paris,  1778,  io-8. 

13875  Heaia  seu  Krici  Div]  Germani  aliissidorensis 
i'plscopl  vlla.  Paris. , i583,  ln-8.  (9»  siècle.) 

13876  Midi.  IIospiTAUi  carnilna.(Art.  L'Hospital). 

19877  P.-Dan.  Hueiii  et  CI.-Fr.FraguerUcarmIua. 

Paris.,  1739,  in-13. 

13878  IlcGRALDi  carmen  de  laude  calvorum.  In-8. 
(9*  siècle.) 

19879  Hlconis  Ambertanl  syiv».  in  Parrhisiorum 
Lutetia,  i5i6,  ln-8.  (Au  molHoGO.) 

13880  Fr.  Hchberti  montis  moreiaui  beUomm 
britannlcorum  prima  pars.  Paris.,  i5i3,  io-8. 
(A  l'article  IUhrert  de  Monlmorct.) 

i3S8i  Dcmelrii  de  |.a  Croix  connubia  (lorum. 
SarboniVr,  1790,  io-8. 

19883  Æg.-Ant-Xav.  de  I.a  Santé,  Musa»  rhelo- 
riccs  seu  carmlnum  libri  VL  Lutetiæ,  1785, 3 vol. 
in-13. 

13883  Barth.  I.atomi  Bombarda.  i’ari‘s.,i536,  tn-8. 
(Peut  se  placer  soit  dans  les  .Allemands,  soit  dans 
les  Flamands.) 

13888  Car.  Le  Beau,  carmina  ; fabul»,  riarraüones, 
orationes,  etc.  : parrallèlc  des  fables  en  vers  la- 
tins de  I.e  Beau  avec  La  Fonlaine.  Paris.,  1783- 
83,  8>ol.  pet.  in-^. — Edi(iosccunda,cui accessit 
novum  suppicmentmn  varia  continens  argu- 
menta nondum  édita.  Paris.,  1816, 3 vol.  io-8. 

13885  Salm.  Macrim  carminum  libri  IV.  Porfs., 
i53o,  ln-8. 

19886  Éjusdem  lyrlcorum  libri  duo.  Paris,,  i5Si, 
In-8. 

19887  — hymnorum  libri  VI.  Ibid.,  1537,  ln-8. 

19888— hymnorum  libri  très.  Ibid.,  i58o,  in-8. 

13889  — odarum  libri  VI.  Ibid.,  1537,  ln-8. 

13890  — odarum  llb.  1res.  i586,  ln-8. 

13691  Magctti  Pomponii  nionnmenium  a musis 
btirgundirls  erecluiu.  Paris.,  i58o,  ln-8. 

I98ga  Synodls  a\ium  dopingens  luiseram  fadem 
ecdesiœ...  (autore  J.  Majore),  1557, 

ta6o3  Dom.MANCisr  libellusdc quatuor  vlrtulibus, 
etc.  Paris.,  1888,  in-8.— Bjusdem  de  passione 
J.-C.  liber.  (Circa  1888},  in-8. 

19898  G.deMara  iriperiltus  In  Cbimeram  conflic- 
tus.  Paris.,  i5i3,  ln-8. (D’autres  poésies  latines 
de  ce  poète  sont  décrites  à rartlcle  Mara.) 

19893  Marbodi  hymiii  et  alla  poemata.  nbedonis, 
1538,  ln-8.  (n«  siècle.) 

i3893*Martini  galli  cbronicon  (ann.  835-1 118);  ad 
lideiti  rodd.  denuo  recensuit  J.-Vx.  Bandlke. 
rarsoviœ,  i8«8,  ln-8.  (i9*  siècle.) 

1389O  .Eg.  Mcnagii  poemata.  Amstelodami,  1687, 
in-19. 

19897  J.  Maury  syiv»  regiæ,  sivc  varia  ejus  poe- 
maia  lo  laudem  Ludovic!  Magni , etc.  Parfiiïj, 
1673,  in-13. 

13899  Jac.MosA.VTi  Brlosil  poemata.  Codomi,  16GA, 


FOF^IE. 


lo-ê.  — PoemaluiQ  pars  altéra.  i06o* 

liHifl. 

'1^900  M.'A.  Moarrt  Juvenllla.  Pari$.y  i35a,  1d-a. 
i‘J90i  Nasqi'uls,  de  iubrico  lemporis  currlculo 
cannru,  etc.  pirit.y  ^ 

lagoa  iaid  OuvARit  Pandora.  Paris.,  i5Aa,  in-8. 
laçoS  NlcPAan  sytT»,  Arlon,Gomais,elc.(Paris., 
i3aa),  in>A. 

iaoo4  Joan.  PAS&iaATii  kalendc  Januaris,  et  varia 
quaedam  poemata.  Lutetiay  i0o3,  iii>8. 
lagoS  Pet  Peüti  seleciortini  poemalum  librl  II  : 
accessit  dlBsertaUo  de  furore  pociko.  Parisiis^ 
ia-S. 

1S906  Fastes  (en  iat  et  co  fraoç.,  par  L.  Petit- 
Badel).  Paris,  180A,  ln-4. 

1S906*  P1CLLE05  turonensis,  de  Anglorum  ei  Gal> 
tiis  fuga.  Paris.,  i3i8,  ln-4. 

1 9907  Oeuvre  et  oraison  sur  chascun  mot  du  Credo 
i«  PrMM,  et  douie  articles  de  foy,  par  Pierbk 
La>vs,  évesque  de  Ricui.  Pttris,  iSid,  In-ft. 

13908  Laur.  PiLLADii  rusticiados  libri  sex.  ifed's, 
1548,  in-4. 

13909  PoBTA  nistlcanüs  liueraluro  otium. Paris., 

1753,  In>i3. 

11910  Melch.  de  Poliohac,  Anti-LucreUus.  Paris.y 
1747,  3 vol.  in-R. 

13910*  Proea  cleri  parlslensis.— Voy. le  n*35589. 
13911  Cl.  Qi’iuoTi  Calli|)aKlia.  tjfnd,^  1708,  ln«^. 
13919  n.  IlAPisi  carmina.  ParisiU^  iT-iS,  S vol. 
I0-13. 

13918  Rjttsdem  borlorum  lib.  IV. 

13914  b^usdera  Christus  paüens.  Londiniy  1718, 

10-13. 

13915  P.  Rosscti  Laurcntlus.  etc.  Paris,y  1817, 
I0-4. 

13916  ~-de  mirabill  cuitu  hostiz.  Paristïs  (circa 
i53o),  ln-4. 

13917  — Paulus.  Pans.,  i533,  iii-4. 

13918  — Christus.  Parit,^  i543,  in-8. 

13919  Pr.  Rosseti  5cleropal.T  cyemalis,  sive  Utho- 
pvtlii  seiioneosis  causa.  Parit,^  i^QO,  ln-8. 

13930  Vita  scholasiica,  auctorc  J. -P.  Kossignol. 
Parié,  ^ 1886,  gr.  In-R. 

13931  Scîev.  et  AbvI.  Sahu AiWAsoRiii  opéra  iat 
et  gall.  Paris,  ^ 16S8,  in-4. 

19933  La  manière  de  nourrir  les  enfants  à la 
mamelle,  trad.  du  latin  de  Scév.  de  Sainte- 
Marthe.  Paris,  1608,  ii>*8. 

13933  Nat-Steph.  Sanadoiiis  carmina.  ParitiUy 

1754,  In«i3. 

13934  J.  Sasoexesii  poemata.  Porisfls,  i654,  In-A. 

13935  J.Santoui  opéra  omoia.  Paris»,  173g,  8 vol. 
io-i3. 

19996  P.-J.Sautelf  divæMagdalcnz  igacssacri,etc. 
Lugd.,  i656,  ln-13. 

13637  Lusus  poeüci  allégorie!,  auctorc  P.-Justo 
Sautel.  Lugd.y  1667,  seu  Paris,  1738,  in-13. 
19938  Album  Dian»  leporicldæ,  slvc  venatlonis 
leporin»  leges,  autore  Jac.  Savaey.  Cadomi, 
i655,  in-13. 

13939  Venatio  vulpina  et  melina,  autore  Savart. 
Cadomi,  1688,  in-13. 

19980  Venatlonis  cervinr,  capreoiin»  et  lupin» 
leges,  autore  Jac.  Savary.  Cadomi,  i65g,  in-4. 
13981  Album  nippon»,  sive  llippodroinl  loges, 
auctore  Jac.  Savary.  radmni,  1663,  In-A. 

49981  Jos.  ScALiGBRt  poemata  ooinla.  Bx  offle. 

plandm.  fiaphelengii,  161 5,  In-i3. 

1 3988  Seiecla  carmina  oratioiiesquc  clarissimorum 


quoriimdam  in  Universitate  partsiensi  profes- 
sorum.  Parisiis,  1736,  9 voL  In-i9. 

13934  Joan.  Slrmondi  camilnum  librl  duo,  edentr 
Jo.  Sirmondo  fillo.  Parisiis,  i654,  In-V 

13085  U.  Stepliani  artis  typographie»  queiinionla, 
etc.  i56g,  in-4.  (Au  mot  Estieiwp..) 

13986  Kjusdero  carmen  de  senatulo  ferminarum. 
Argentor.,  1896,  in-4. 

13987  Ejusdem  priiicipum  monitrlx  musa.  BasiUœ, 
1 3go,  ln-4. 

12987*  Ks  sylvula  Ant  Stlvioli  dcccrpla.  Papia, 
i5o8,  Id-4. 

139S8  J.-Aug.  Thuanl  hieracosophlon.  Parisiis, 
i584, 10-4.  (Article  de  Thoo.) 

13989  Ejusdem  poemata  sacra.  Paris.,  i590,if>>i3. 

13040  t^usdem  posterilati,  poemaiium.  Amstel., 
1678, In-13. 

13041  .Adr.  Turncbl  poemata.  Paris.,  i58o,  ln-8. 

13043  Tracica  historia  de  miscraïula  laiilena, 

anno  1873  édita.  (1878),  in-R. 

13943*  De  Tristibi's  Francl»  librl  quatuor.  Lugd., 
iR4o,  in-4. 

13943  J.Vaxterii pr»dlum  rusticum.  Paris.,  1774, 
pet  in-R. 

13944  Ejusdem opuscula.  Paris.,  17S0,  In-is. 

i3q45  Valar.  Varaxi  du  foniovlen&i  conflictu  Car- 
men, etc.  Parisiis  (circa  i5oi),  in-4. 

13046  EJusd.  carmen  de  cxpugiiatione  genuensK 
Paris.,  1807,  in-4. 

13947  EJusd.  de  gestis  Joann»  Virginis  librl  IV 
Paris.,  1816,  in-4, 

13948  Fr.  ViVAssotis  multiplex  et  varia  poesis. 
Parisiis,  1O88,  ln-8. 

13949  EJu^.  Uieurgicon  Ilb.  IV.  Parisiis,  i648, 
ln-13. 

i3g5o  Jos.  Vulteli  rhemensls  carmina.  Parisiis, 
Sim.^^otina’us,  i538,  ln-13. 

à.  Poè(e«  UUaj  aodc>rnfti,  Bvpagneli  et  PortofiU  de  natloa 


13981  Jac.  Falcotiis  opéra  poctica.  Barcinone, 
1634,  in-8. 

13981*  Alv.  Gomex  thalichristia.  Compluti,  1833, 
iu-4. 

13981*»  Ejusdem  musa  Paulina.  Ihid.,  1899,  ]o-4. 

13983  Ejusdem  de  mUitla  prlncipls  BurgundI 

librl  V.  Toleti,  i84o,  in-8. 

13983*  Humanæ  salutls  monuments  ab  Aria  Mon- 
tano.  Antuerpitr,  1871,  In-4. 

13988  Ant.  GcRALomi  carmen  bucoUcuru.  Aumo', 
i4R5,  ln-4. 

12954  Ford.  Rriïii  opéra.  Veaet.,  1784,  in-4. 

13984*  Micb.  Verixi  distidiorum  liber.  FlarsR(l4r, 
14R7,  in-4. 

13955  (xirpus  illusirium  poetarum  lusiianorum, 
^itum  ab  Ant  Dos  Rbys,  etc.  Lishona,  1748, 
7 vol,  in-4. 

13986  Herhici  Caladl  lusitaoi  »glog»  et  syiv». 
Bononiœ,  i3oi,1n-4, 

13987  L-And.  Rcserdh  cplstoi».!!!,  etc.  Olisl- 
pona,  i56i,  ln-4. 

e.  Poète*  UliBt  moderne*,  Allemend*  de  neUon. 

13988  Deutle  poetarum  gcmianoruni.  Francof., 
1613,  6 vol.  in-13. 

13989  LLLrsTEiLif  aliquot  germanorum  earminum 
liber,  fï/iur,  1878,10-4. 
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lagfto  Rpccmlorum  pooiarura  gcrroanor.  carmlna 
latlna  scI«Ü«ra,cic  receasloi»  J.-Th.HocuIckll. 
//Wmfxr.,  2 'oi.  tn-8. 

lagbi  omUliophoula,slvc  barmonU  me- 

Ilcaruni  a\lum,  carminé  lallno-gerroanlco  dt?- 
caïualarum.  BrrwuF^  1695^  pcU  In-lk. 

i«i96a  Hier.  Bal»!  opéra  poetlca.  f'indobotur^  1701  » 
a vul.  in-fl. 

i'’9flS  Jac.  IUldi  opéra  poetlca.  Honarhit^  1739, 
8 vol.  ln-8. 

1390/t  Rakthoum  (le  bcllo  norico  Auslrfados  Hhri 
XJI.  Argentoratiy  i5i6,  In-Û. 

1Q96&*  H.  BcBEUt  carmlna.  ln-4- 

13905  Ejuadem  trlumphus  VcDcri».  .4rpen/ora/», 
i5i5,  In-A.  . 

lugOO  1».  de  Blabim>iu»o,  Nanertdo*  opus.  5.  M- 
colao  df  Poriu^  i3iS,  Iii-fol. 

I3o07  Joan.  Boceri  aacronim  carminum  et  plaruni 
precatlonum  llbri  IV.  Rottochii^  i505,  lu  8. 

199O8  Scb.  BaAî«DT,  varia  carmlua.  lûo®» 

ln-0. 

lagOg  I^Jusdem  uavts  siulllfera  morUllum.  1897, 

v997t  Caninn  de  purgaloiio  dlvl  Palricil.  Jfem- 
mfngcH  (circa  ln-4. 

13973  Conr.  Cw.tI8  llbri  IV  amorum,  etc.  .Vorim- 
btrga^  i5o3,  In-fol. 

,2973  Ejusdeni  odaniiu  Ilb.  IV,  etc.  Argenlorati^ 
iji3«  ln-0. 

13974  Passlo  Jesu  Clirlsll  cfllglaia,  vario  carmiiic 
Bened.  Chauitoomi.  Coloniœ^  i530.  In-iÔ. 

13975  Eurlcll  (k^am  opéra  poetlca.  {Francof,^ad- 
.Vor/t.,  i55o),  ln-8. 

19976  Groblanus  et  Groblana,  per  Frid.  Deoe- 

Knom.  Frmuof.,  i554,  ln-8.  (Rélmpr.  sous  le 
dire  de  Ludus  saigriaa.)  « 

19977  Mat.  Dblii  de  arte  Jocandl  Ilb.  IV. 

1535,  li>-8.  — Voir  Dslii'S. 

13978  Mlch.  Dcnlsll  carmlna  qu»dam.  Vindûb.^ 
1794,111-4. 

12979 Hci.  Eobatii  he^sl  opera.Frfliicof.,i504,lD-8. 

13980  Vinc.  Fabricll  poemata  juvenllla.  lugduni- 
Büttvoorum^  Elzetir.^  i683,  pet-  lo-i3. 

13981  Pauli  Flemmlngl  eplgramroata  lat  Amttel. 
(cl  HambMrgi)%  i64o,  ln-8.  (Dans  réditlon  de 
J.  Owcn , Imprlm.  4 Lelpilg,  en  i894.  ln-8.,  se 
trouve  P.  F/<xiwm»np/  cflrwûi4  aliqua  inedita,) 

13983  Nlcod.  FaiscBLifii  carnicn  de  horologlo  ar- 
gentoratensl.  Argtntor,^  i575,  ln-4. 

13983  Mcod.  Friscbli^i  opt*rum  poctlcorum  pars 
«’plca.  Argentor.^  1598,  ln-8. 

13984  — pars  elcglaca.  Argentor,^  1601,  ln-8. 

, 29S5 — operum  pocilcor.  parallpomcna.  Dûrmt. , 

iflio,  ln-8. 

1398O  — Hebrsis,  continens  XII  11b.  Argentorcu^ 
1899,  ln-8. 

12987 — llbelli  carminum  1res.  ^Irpenf., 163a, ln-8. 

19988  ÜBivBRSi  gcnerls  humanl  meta , carminé 
coQiposlU  (a  Gull.  GatUürchcro).  Monaci,  1Ô19, 
ln-8. 

13989  Gotthebi  Llgurlnua,  poema.  Augmtœ^ 
1307,  In-fol. 

19990  Bohuslai  Hasostbymii  farrago  poematam. 
PragiT^  1 570*  ln-8. 

13991  Hrosvit*  opéra.  Soriutbergœ^  i5oi,  In-fol. 
(10*  siècle.)  , , 

i3!j93  Poema  Rodidphl  Ibacibti  de  kramo  de 
gcstls  Juin  11.  (circa  i3ii)i  In  4. 


19998  Chr.-.\dol.  Klouli  carmlna  oniula,  ediilo 
emendata.  1766,  ln-8. 

19994  Luteii«  Parlsionim  descrIpMo,  auct.  Eustli. 
a k^BELSDOBr.  Varitiii^  i543,1n-8. 

13995  Mcusoi.ls  Koppn  :pglog»  seplem  contra 
papisiieum  regnum.  fforimb.^  i36o,  ln-8. 

13996  Rudol.  LA^Git,ca.  monasleriensls, carmlna. 
^onasterii  Wfttphalia^  i486,  ln-4. 

13997  Sim.  Lrmrii  fpigrammalon  llbri.  yitebfrgir^ 
1538,  ln-8.  (D'autres  production»  latines  du 
même  poète  sont  indiquées  4 rarticie  Lemuc».) 

13998  Lontceri  venatus  et  «ucupiain.  l-'ranco/’., 
i583,  pet.  ln-4. 

13909  P.  Lomciin  poemata.  Amstclodami^  1754* 
3 voU  ln-4. 

i3oooMlch.MAiEiii  cantUenæ  intellect  de  Pbœoice 
redivivo.  Parisiiiy  1758,  ln-i9. 

13001  Jac.  Mascvii  SarcoUs  carmen.  Paririts, 
1757,  ln*i3. 

i3oo9~Caroli  V.  lmp. panegyricus.  Porta.,  1774, 
Id-8. 

iSoo3  Ph.  Melanthobis  cplgrammatum  llbri  VI. 
ff'iteb,^  1575,  ln-8.  (Article  Mela?(chtro9i.) 

i3(k>3*  P.  Melissi  schediasmata.  i586,  ln-8. 

13004  Th.  Naoüeobgi  regnum  paplsticuni.  i55S, 
ln-8. 

13005  Ejusdeni  satyrarum  llbri  V,  etc.  Baafk<r, 
1555,  ln-8. 

13006  Ejusdem  agriculture  sacrar  Ilb.  V.  Posflerr, 
i55o, in-8. 

1S007  Nicolai  de  preliis  et  occasu  duda  Burgun- 
dic  bistorla.  (circa  i48o),  ln-4. 

i3oo8  Ant  Paleabii  opéra,  /einr,  1738,  ln-8. 

i3oog  Carmiba  apposita  Pasqi'Olo.  i5i3,  1d-0. 

15010  PAStÿt'ILLVS.  1530,  In  8. 

15011  Chronlcon,  seu  conmientarium  quoddam 
liistoricum  a Pasqulllo  Mero  germano  (Conrado 
ab  Achtevcll)  conleAtum  de  multls  bclloruni 
ralamitatibus,  quas  condam  Ckldric  populus  a 
Carolo  duce  suo  vcmaculo,  sine  liberis  e vlvls 
excedenic,  perpessus  est.  Ahhû  i563,  ln-8. 

iSorj  Paulibus  PetrocorUis,  poemata  (puedam 
sacr«  antiqultatls  fragmenta,  tips.,  i680,  tn-8. 

iSoiS  Renardus  Vulpcs,  carmen  eplcum.  Stuttg,^ 
1883,  ln-8.  (Article  Rcbart.) 

13015  Geor.  Sabuii  poemata.  Lfpi.,  i558,  io-8. 

13016  Hart.  Scboppebi  panoplla  omnium  artlum 
généra  continens.  Francofurti^  1568,  lu-8. 

13017  I^iisdcm  opus  poeticum  de  fallacla  vulpo- 
culf  Reinikes.  Ftancofurii^  i567,  ln-8. 

13019  SruLTimÆ  naves  senstis  animosque  tra- 
henles  roortls  in  exlllum.  (PnrtA.,  i5oo),  ln-4. 

f.  Poètn  laUaa  noderoM,  Fltnuuidi  tt  floUtadaU  d«  luUon. 

i3o3o  DsLiTiAt  poetarum  bclglcoruiiL  Fraheofürii^ 
i6i4,  4 vol.  ln-19. 

13831  DetiaA  poetiex  fisc.  VIII  (edenlo  L.  Van 
Banten).  Lugd.-Batttv.^  1783-96,  3 vol.  ln-8. 

1S033  Pamassus  latlno-belglcus,  adnotatkme  11- 
lustr.  a J.-H.  Hoeufft.  Amstehdami  et  Brtdxt , 
1819, ln-8. 

1S033  Alaol  de  Insula,  doctrinale  altum,  seu  liber 
parabolarum.  Pawnrri<r,i493,  ln-4.  (la*  siècle). 
(Article  Alaib  de  Lille.) 

18034  Jo.  Arntxenll  {loeuiata  et  orallones  très. 
Uawirdt(ry  1763,  ln-8. 

1S035  Jod.  Badii  naviculx  stultanim  vlrglouro. 
(circa  i5oo),  I0-4. 
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iSos5*  llelch.  Dartol  Brabanüaüos  llbri  V. 

Aniuerp.t  i50g,  ln-8.  (Arlldc  BâauaDi».) 
i8034  Casp.  Bartoi  pocmata,  cdilio  quarla. 
Awuttlodami^  (aus.si  en  1655),  9 vol. 

I0-19. 

1309*7  Doro.  Bauüli  pocniata.  Am$telodami^  lO/lo, 
pel.  ii>*i9. — Voir  l’arUcie  Daidii  amnrcs. 

13098  H.  dcBoacH,  poeniaia,Tr<y.>aif-/lAen.,  180S, 
gr.  in-A. 

13099  Broukhusii  poeDiata,edentc  Davidc  Hoogs- 
trauno.  Amsttlodamiy  1*711  Jn*A. 

18080  Lud.  BauMi  Carmen  Mplitcuro  In  advealu 
Maxlmillanl  duels  Auslrl».  LomnjV,  U77,  In-â. 
iSoSi  P.  Biirmannl  poematuro  llbri  IV,  curanic 
P.  Burmanno  juiilore.  Amtelodami^  i*7A0,  in>à. 
i3o39  P.  BiirmannI  secundi  poegiata.  Lugd.-Bat.^ 
177A.— > cartnlnum  appenulx,  1776,  In-A. 
i3o3S  Ph.-G.  Croyze,  oiia  poeilca.  Uagæ-<:omU.^ 
17AS,  ln-8. 

130SA  Jaol  Dot'ZÆ  epigrammaia,  satyre,  clegl», 
Autuerpia^  1870,  ln-8. 

i3o35  Ejusclem  no\a  pocroaia,  item  Hadr.  Junii 
canolDum  aylva.  Lttpd.,  1875,  ln-8. 
iSo36  EJuadem  pocroata  pleraque  seiecta.  Lugd.~ 
Batav.^  1609,  ln-8. 

18087  EJuadem  Echo,  site  lusus  imaginis  Jocose, 
quibus  lllulus  Halcrdonla,  et  alla  quedam. 

1608,  io-A. 

18088  iani  Douze  QUI  pocmaia,  edente  Gui.  Rabo. 
Bûterodami^  170A,  ln-8. 

18089  Hug.  Favoui  HodteporicI  byzanlini  llbri 

très.  i568,  in-8. 

180A0  Pb.  Galtheri  alexandrcldos  llbri  X.— Voir 
le  n*  19879. 

i3oAi  Angelioi  Giui  pla  lillarla.  londiniy  1657, 
ln-8. 

i3o49  Conu-ScrlboQll  Gaaraei  sacronim  bucoll- 
corum  egloge  111.  Antuerp.^  i5S6,  in-8. 

180A8  Hug.  Gioni  poeniaia.  Lugd.-Batav,^  1670, 
ln-19. 

180AA  EJusdem  ponlifex  roroanus,  rex  Galliaruiii, 
etc.  1898,  ln-4. 

i3oA5  EJusdem  mirabillum  annl  cio.  o.  c.  Uagft- 
Comitum^  1600,  ln-8. 

18086  Poemata  cl  efligi<.‘S  trlum  fralnim  liclgaruiii 
Nie.  GaiDii,  etc.  lMgd.‘Bütav.^  1O19,  ln-8. 

18087  Uart.  Hamcokii  cerlamen  calholicura  cuiu 
calvinistls.  leoanï/,  1619,  ln-8. 

18088  D.  Heixsii  poemata.  LugAuni^Bûtatorum^ 
1691 , ln-19. 

18089  N.  Hbixsii  poemata.  Lugduni-Btttavorum^ 
1658,  ln-19. 

i8o5oTheopb.  Uogersii  poemata  juvcnllia.  4vme- 
lod*mt\  1679,  pet  ln-19. 

180JI  Dav.  HoogstratanI  poemata.  AmstHod4tmi\ 
1788,  ln-8. 

18059  Sidr.  Hoasebil  cloglarum  llbri  VI,  Gull. 
Becani  Idyllia  et  elegie,  Jac.  Wallli  poemata. 
Paris.,  1798,  9 vol.  in-19. 
i8o58  Mie.  Hoteiu  llaminuleamoris  S.  Augustin!. 
Atitwrpi^r^  1699,  ln-19. 

i3o58ConsL  Ilugenll  niomcnta  dcsultorta  poema- 
lum  llbri  XIV.  UMgtM^omilum^  i655,  ln-8. 
i8o55  Jac.  DanI  Jaspabi  eucomiiim  Aoglle. 
Antuerpiif,  i586,  ln-8. 

iSo56  Casp.  ICinKhottl  poemata  In  lib.  IV  digesta. 

Uag»H)omitMm^  i085,  in-8. 

18057  Lnuji  de  vita  rcllglosorum.  Buscoduefs 
(circa  i5oo),ln-8. 
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18058  Diderici  Uebergü  fasciculus  poeinalum 
edente  Westerhovio.  Gondip,  1718,  ln-8. 

18059  Jo.  Molam  bredensis  Anlwrrplados  llb.  V. 
Lvgd.’BalaVy  l6o5,  peL  ln-8. 

18060 Satyre  Pctrl  MontanI,  pocte clarUsIml  qui 
obiit  anno  1 507.  Argmtorad^  apud  Chrinianum 
Egenoiphumy  ln-8.  de  lO  ff.,  caraet  ronds. 

sallres,  au  nombre  de  quatre,  sont  assez 
médiocres,  quoi  qu'en  ai  t dit  Girard  de  Nimègue, 
dont  on  trouve  iin  extrait  au  verso  du  titre  de 
réilitlon  que  nous  ritons.  Une  première  édllkm 
Imprimée  à ZwoH,  en  i5o6,  in-8.,  est  Indiquée 
par  Fop|>6Ds  et  par  Paquot.) 

i3o6‘i  Varia  Joaii.  Murmclui  ruremund.  c.xrmina 
quibus  tituius  Caroleia.  /.oeaniï(i5i5),  ln-8. 

18068  Sim.  Ogeni  Irène  et  Arcs  (nec  non  odarum 
llbri  (rcs;  Ombroiitherliion  ll^l  irea;  Kuchon 
llbri  très;  s)ivarum  llbri  duoileclai).  Duaciy 
Jo.  Bogardy  1 588,  ln-8.  de  887  pp. 

18068  P.  d'OrvIlle,  poemata.  AmUel.y  1780,  {11-8. 

18065  Æg.  PeniASDiu  noctue  spéculum.  Francof.y 
1567,  ln*6. 

18066  P.  de  Ponte  ceci  brugensis  opéra  pocllca. 
Paris,  y i5o7,  in-8. 

1S067  Pugna  |H)rcoruni,per  P.Porcioii.  {Colonia)y 
i58o,  ln-8. 

18088  Eryc.PirrEAM  bruina,  chlmunopiegniuai, etc. 
M<maciy  1619,10-12. 

18069  Adr.  Relandi  poemata,  curante  Abr.  Per- 
renot.  Tr«y’.-ad-AAcii.,  1788,  io-8. 

18070  Llbellus  a maglsiro  Petro  de  Rivocditiis, 
quomodo  omnia  in  meliorem  sunt  paruin  Inlcr- 
pretanda,  etc.  LegdiSy  1809,  ln-8. 

18^1  Baldulni  RoNsaei  veoatio  medlca.  Lugd.^ 

Batat.y  1589,  ln-8. 

18079  Laur.  Saiitenll  poemata,  edidit  et  de  auctore 
przfaluscst  J.-H.  Hoeufft.  lMgd.~Datav.y  i8oi, 
in-8. — Voir  le  n*  1S091. 

18078  H.  Scbwelingli  microcosmus  scbemalismum 
macrocosmi  cxbibeus.  Lugduniy  1671,  in-i9« 

18078  Johannls  Secundi  pocüca  opéra.  Lugdwi-' 
Btavorumy  i68i,in-i9. 

18073  THBOâALOi  cpiscopl  physlolûgus  de  natura 
animalium.  Antuerp.y  1887,  ln-8. 

i8076P.Win.scmii  amores.éyaNcArmr,  1681,  In-it. 

18077  EJusdem  SIrius  t addlta?  sunt  nota  quadam. 
Frantkerœy  i638,  in-i9. 


f.  PoMeA  latlM  Anftel*  4e  mUm. 

18078  Musaein  anglicanarum  anaiccta.  OxenUy 
1^9*  9 vol.  in-8. 

18079  MtajE  brilannic».  Londiniy  1711,  in-8. 

18080  Selerla  poemata  Anglormn  latina,  rolleria, 
ab  FaU.  Popham.  Bathonitfy  1778,  8 vol.  In-ta. 

1S081  Mus.«  elonenses  (edente  Priiicep*).  t^nd.y 
1755,  9 vol.  pel.  ln-8. 

18089  Mis.i  etunenses  (edctiic  G.  Herbert). £/o»Mr, 
1795,  9 vol.  in-8. 

18088  ikunc  poctanim  scotorum  lllustr..4Nu/c/., 
1687.  9 vol.  ln-19. 

1S088  Friü.  (Pivert  de  RALTinoae,  cœlesUset  Inreri. 
^tnetUSs  1771,  ln-8. 

i3o85  BARNAB.ciynerarlum.  (etrea  1O88),  pet  ln-8. 

18086  Joait.  Brunsverdi  progymoasmata  qusdon 
poetica.  LondtiM,  1889,  lo-8- 

18087  G.  Bujianani  poemata.  tiqrd.-Ba(azk,i598v 
9 vol.  ln-98. 


D-  - 


BEU.KS-LErrUKS. 
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1S088  Paraptirasis  psalmorum  Da^idts  poetica,  a 
Bcchanano. 

18089  P.  Oemeuani  cartncn.  Lond,^  />y>uoii,  hi-4. 

18090  Tb.CARTZ,  lyra  dre  anacephaisosis  hlber- 
ntca.  SuUzbaci^  16O6,  ln-4. 

18091  R.  Clarke,  Christiados  d>*c  de  passlone  Do- 
minllib.  XVU.  BrugUy  i870,teu^t«^r.>PiNd., 
1708,10-8. 

iSo^  Abr.  Couleil  poemata latlna.  Londiniy  1M8, 
in*8. 

18098  Jac.  Critori  scotl  opuscula  laL  Mtdiolaniy 
1579^5,  In-A. 

18094  <'.ar.  KincEontiDi  Affaniz,  slve  eplgram- 
matuni  libii  très,  etc.  Oxon/<r,  i6ot,  lo^. 

18094*  I^uci'BRACicKCULARVif  tlburtliiar.  ( Rob. 
Flemmyog)  llbri  duo.  Aom/r,  1877,  In-A. 

18098  Jac.  F0U.1811  eüinburg.  calamito»  pesiU 
eicga  deploratio,  etc.  Parii.  (circa  i5vo),  In-â. 

18098  Galfridi  de  Bdoriemuta  vita  Slcrilnt.  Paris.y 
1S88, ln-8. 

iSopS*  Alex.  Gill,  pareil  slve  poetici  conatus. 
Londiniy  i8S‘J,  iiM9. 

18097  ^ugs  inetric»  (a  D.  GRonriLLs).  Oxonify 
1894,  ln-4. 

iSogH  Poemata  G.  Haddosi.  Londiniy  iS76,ii>*i9. 

18099  R.  de  lUvroBFi,  UrUannia  Laüimon. Parmo*, 
1798,  in-fol. 

18100  Joao.  HorocN  angli  carroon  rltbmlcum  de 

passlüDc  Dominl.  i5i8,  ii>-8. 

iSioi  JoscphI  IscanI,  poets  elegantisslmi,  de  brilu 
trojano  ilbri  sex,  harlcniis  Cornelii  Nepolls 
iiomine,  iionc  auclorl  rcsOiuU  et  notis  cxplfcali, 
a Sam.  Drcscndo.  Francof.y  1O90,  tn-4.  (Fin du 
19«  siècle.)  —Voir  le  n*  M77S. 

1 3 109  Th.  J ACCRi  caledoni  i onomasticuni  pocticiin). 

Edinburgiy  1599,  in>4. 

18108  JoAXRis  salisburlensis  dlalogus  linguz  et 
venirls.  ParUiis  (circa  i5oo),  ln-4.  (la*  siècle.) 
— Voir  GrERRB  et  débat,  et  le  n«  1R987. 

i3io4  Poems  o{  W.  Joxes,  contalning  the  latin 
poctry.  CA/curm,  1800,  in-4. 

i8io5  I>ad.  KrxALOCHi  scotl  de  hominls  procréa- 
liane,  aiiaiome  ac  morbis  llbri  duo.  arisUSy 
1596, in-4. 

18108  Anti-Bossicon  (autore  Guil.  Llllo).  Londiniy 
l5ai,  frvA. 

18107  (M.  Bflaittalre)  Scmua,  sive  poctica  aliquot 
teniamina.  Londiniy  1743,  in-4. 

18107*  The  laUoe  poems  attribuled  to  Walter 
Maps.  Londiniy  i84i,  io*4. 

18108  Demetr.  Mcart.  hyberni  Onnonlus,  si\e 
Th.  Bulleri  OrmoDis  et  Osoriz  comitis  com- 
mentatlo.  Londiniy  i0i5,  tn-ia. 

18100  C.  Nicols,  dcUtlerisinventislib.  \hLond.y 
171 1,  in-8. 

15110  J.  Owcx,  epigrammata.  Lugd.-Baiavor.y 
16A7,  a vol.  in-13. 

15111  Joh.  Parkhcrst  iiidicra,  sive  cplgrammaia 
Juvcnilla.  londini,  1378,10-4. 

18113  AJex.  Ilosams.  Virgilü  evangclisantis  chris- 
(lados  lib.  XIII.  Boierod.y  i638,  in-i3. 

i3ii8Ejusdem  Vlrgllius  trlumphans.  ttoterodamiy 

lOOi,  Id-13. 

i3u4  Joao.  Stbadlixgi  epigrammata.  i/mdiniy 
1607,  In-iO. 

18115  Wllb.  ViGBLLi,  seu  Nigelli,  spéculum  stui- 
torum.  Pet.  ln*foJ.  gotb.  (Pin  du  13*  siècle.) 

18116  AminUe  gaudia,  authore  Th.  Watsoïio. 
tjindiniy  ib92y  iM. 


18117  Rob.  Whittinton,  epigrammata  unacum 
quibusdam  panegyricls.  Londiniy  i5i9,  ln-4. 

h.  Poète»  Iktliu  moderne»,  Hoerret»,  Polooal»,  Daaott,  etc. 
de  naüoa. 

1S118 Df.litiæ poetarum  hungaricorum.  Francof.y 
1619,  in-13. 

18119  Jo.  pAXNoxii  poemata.  Trajecti-ad’RHenuniy 
1784,  3 vol.  in-8. 

i8i30 Poetarum  polonomm  carmlna  pasioralia,cx 
bibiiotbcca  zalusdana  iterum  édita.  Altenb. , 
1779, in-8. 

lSi3i  Mat -Cas.  Sarbievh  carmlna.  Antuerpia  y 
1683,  in-4. 

18133  Car.a Skop, alias  Tluk,  epigramraalum  lili. 
IV.  Francofurtiy  in-i3. 

13133  DEtiTîÆ  poetarum  danorum.  Lugd.’Baiac.y 
1698,  3 vol.  in-13. 

i8is4  Jacobi  Jaspari,  daul,  encomium  Angliæ. 

AntuerpifTy  i540,  in-4. — Déjà  au  n*  iSo35. 
i3i34*  Elcgidu  et  poemata  cpidicüca.  Vp$ali<Ty 
1O81,  in-13. 

î.  Poète»  moearooiqite». 

s8i33  Goschichte  der  macaronlschon  Poésie 

von  P.-W.  Gr.NTHc.  Hally  1839,  pet  iii-8. 

1S13G  MACAROtiicoRi'H  carmlitum  rarîorum  dc- 
lecttis,  ab  A.  Cunningham.  Adi'nè.,  iHoi,  in-8. 

18137  TypbisOD.txu  carnien  macaronicum.  (circa 
1490),  in-4. 

18138  J.-G.  Auoxi  opcrajocunda.  v<Ari,i53i,  ln-8. 

18139  Merliiii  Cocaii  inaearonica. 

iSiSo  Gnerinl  Capelu  macharuiiea.  .-frimim^^âsO, 
pet  in-8. 

18181  Ani.  Arrxa  de  La  Sable,  mrtgra  entreprUa 
catotiqui  iinperatoris.  Avenioncy  1887,  lu-8. 
iSiSa  Ejusdem  ad  suos  compagnones  sludianles. 
1670,  iit-13. 

18133  Joan.  Germanl  historia  brevissima  Caroii 
qulmi  imperatoris.  (Lu^duni),  i580,  io-8.  (Au 
mot  Germafius.) 

13134  DiAUxas  facetus.  In-8. 

i8i33  VIdc.  JiSTiNjAivi  harenga  macaronica.  AAe- 
mis,  1566,  in-8.  ^ 

18187  J«~B«  LiCBiARDi  Cagasanga  Relstro-euytsu- 
lansqncttorum.  Parit.y  i588,  ln-8. 

18188  Floia  cortum  versicalc de Flois,  etc.,  autore 
Gripliaido  knickAiiACKio.  189.%  in-4. 

181S9  Mag.  Stopmi  [Cæs.  Orsini]  capricia  maca- 
ronica. FenciiiSy  i658,  in-23. 

18140  And.  Baiaxi  carnevale,  fabula  raacaronea. 
ArorctVini,  1630,  pet.  in-8. 

i3i4i  Rccitus  veritabills  super  terriblli  esmeuta 
Paisanorum  de  Ruellio;  autore  Samon  Frail- 
LYO\A.  {absguc  nom),  pet  in-8. 

18143  Polcmu  Mldditiia,  carmen  macaronicum, 
auctore  Gui.  DnixMiKOo.  Oxoniiy  1691,  liHk. 
i3i48  Macarroxca  latino<-portugucza.  Lisbooy 
1793,  iii-8. 

6.  Poêles  français. 

A.  Histoire. 

( Pour  l’onvrtge  d«  Ftuchet , rolr  te  o.  tootd.) 

i3i44  Histoire  de  la  poésie  françofse,  par  Massieu. 
Pons,  1789,  in-i3.(Voir  les  tom.  XI— XVID  de 
la  Biblioth.  françoiu  de  Goujet.) 
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i)«  réUl  de  la  po^îsie  franralse  dans  los 
19«  ti  iS*  ftlèciea....  « par  B.  de  Bo<|ucfort>Kla- 
mciicourl.  Partie  i8i5  (avec  un  nouveau  tilre 
et  une  disseriatlon  sur  la  chanson,  i89i),  ln-8. 
iSiftO  Kssat  sur  la  poésie  et  les  poètes  français, 
aux  13*.  i3*  et  lè*  siècles,  par  Bonolston  de 
Châlcauneuf.  Patis^  i8iS,  tn*8. 

• SiâO*  Essais  histor.  sur  les  bardes,  les  Jongleurs 
et  les  trouvères  normands  et  anglo-nomiauds..., 
par  Gerx.  de  La  Hue.  c'nrn,  iMè,  8 vol.  ln-8. 
iSj&7  Rapport  sur  les  épopées  françaises  du  ta* 

siècle ]>ar  Edg.  Quinct.  PariSy  i83i,  In-8. 

de  iô  pp. 

iSiûT*  Do  l’origlno  de  répo|>ée  chevaleresque  du 
mo>eiv4Rc,  par  M.  Fauriel.  i8Sa,  In^.  (Extrait 
de  la  Bevue  des  deux  mondes.) 
i3iA8  Lettres  k M***  lx»uise  Stuart  Coslello,  sur 
les  trouvères  françois  des  ta*  et  )8*  siècles,  par 
Fr.  Michel.  Londres,  i885,  in>8. 
iS  1 68*  Trouvères,  Jon^urs  et  ménestrels  du  nord 
de  la  France  et  du  midi  do  la  Belgique,  par  Arth. 
Dixacx.  {ralenciennes),  Paris,  i8S7'A3, 8 vol. 
gr.  ln-8. 

B.  Troubadours. 

( Peor  ta»  poHet  prorvofaoi  de»  lO*.  IT*  et  ts*  tiède», 
vofe»  le  a.  liSOO  et  taie.) 

iSiAq  Choix  des  poésies  originales  des  Trouba> 
dours,  |var  IUynoi  aed.  Paris,  1817,  6 vol.  in>8. 
—Lexique  roman  par  le  mémo.  i888'A8,  ln*8., 
tom.  I à V.  (Il  y aura 0 vol.)— Voy.  le  n**  lOQoa. 
i3i5oLe  PiaxASAK  occitanlen,  ou  choix  de  poésies 
originales  des  Troubadours  (par  de  Kocliegudr). 
Toulouse,  1819,  in-8. 

i3i5i  Essai  d^in  vocabulaire  occitanlen  pourservir 
ft  rtnlelligence  dos  poésies  des  Troubadours 
(par  de  Rortu'Rude).  Toulouse,  iHig,  iu-8. 
i3i5a  F.  Dlcz,  die  Poésie  der  Troubadours;  nach 
gedruckten  und  handschrifll.  Werken  derselbcii 
darge^tellu  ZiriVAroif,  i8a6,  in-8. 
iSi53 — Lehcn  und  Werke  der  Troubadours.  Ifrfd., 
189Ç».  ln-8.  — Voyez  le  n*  So^Gg. 
i3i53*  Osservazlonl sulia  poesia  de'Trovatoii...., 
da  M.  Galvanl  9/odena,  18Q9,  ln-8. 
i3i5A  Der  roman  von  Fiebabsas  provenzallsch. 
Berlin,  i8ag,  in-6. 

i3i56*  Histoire  de  la  croisade  contre  les  hérétiques 
albigeois , écrite  en  vers  provençaux  par  un 

Boète  contemporain,  traduite  et  publiée  par 
L FaurleL  Paris,  i837,  In-a. 

C.  Traités  sur  la  poétique  française. 

iSi55  L'Aet  et  science  de  rhétborlguc pour  faire 
rigmes  et  ballades.  Paris,  lAgS,  io-fol.  — Voir 
le  n*  iS3.'î3. 

iSi56  L'Aet  de  rhétorique  pour  rimer  en  plusieurs 
sortes  de  rimes.  (Lyon,  vers  i5oo),  In-A. 
i5i37  Art  et  science  de  rhétorique  meiri8ée,par 
Graclen  De  Pomt.  Tholoze,  i53g,ln-A. 
iSi58  L’Art  poétique,  par  Cl.  de  Boismèbb.  Paris, 
i556,  ln-6. 

iSi59  L'art  poétique  françois,  par  Tb.  Sibillet. 
Lyon,  i556,  In-iO. 

1 3 1 59*  L’art  poétique,  par  pELErraidu  Mans.  Lyon , 
1555,  Ui-«. 

i3i0o  L’art  poéilqiio  franç'ois,  de  Pierre  De  Lau- 


dun  d’Aygallers.  Ports,  Ant.  Du  Brueil,  1S97, 
pot.  tn-ia. 

i3iAi  Principes  pour  la  lecture  des  poètes  (par 
Mallet).  Paris,  i7A5»  « 'ol.  In-iu. 

i3iGa  Traité  de  la  poésie  françoise,  par  Mourgues. 
Paris,  1735,  In-ia. 

i3iG3  La  poétique  françoise,  par  MarmonieLPorfs, 
1763,  2 vol.  in-8.  (Cet  ouvrage  se  trouve  refondu 
dans  les  Éléments  de  littérature  du  même  au- 
teur.)— Voyez  le  n*  18129. 

1S1O6  Les  vrais  principes  de  la  vcr&IGcation  déve- 
loppés par  un  examen  comparatif  entre  la  langue 
llalieniie  et  la  française,  par  Scopa.  Paris,  1811- 
iA,  S vol.  ln-8.,  dont  nn  de  pl.  de  musique. 

i3i05  Dictionnaire  lie  rimes,  par  RIchelcl,  édition 
retouchée  par  de  Wallly,  1799,  ln-8.  — Autre, 
entièrement  refondue  par  MM.  de  Wallly  et  Dre- 
veC.  Paris,  1812,  2 vol.  |u-8.— Voir  len*  iiosA. 

D.  Collections  de  Poètes  françab. 

i3iGG  (.osPoères  françois  depuis  le  12*  siècle  jus- 
qu’à Malherbe.  Paris,  1824,  6 vol.  ln-8. 

1 3 1G7  BiBMOTni:QrE  poétique,  dqviils  Marot  (par  Le 
Fort  de  la  Morlnlère).  Paris,  1745,  4 vol.  ln-4. 

1S1G8  Choix  de  poésies  morales  et  chrél.  (recueil, 
par  le  même).  Paris,  1747»  3 vol.  ln-4. 

idiGg  Reci'RII.  des  plus  belles  pièces  des  poètes 
françois,  depuis  Villon.  Paris,  1892,  5 vol.  in-i2. 

18170  Anxales  poétiques.  Paris,  1778-88,  4o  vol. 

— Poésies  anciennes  et  modernes  pour 
senir  de  suite  et  de  supplément  aux  autres  re- 
cueils. 17B1, 2 vol.  in-12. 

18171  La  Pléiade  frauçolse.  Berlin,  17561  3 vol. 
in-12. 

18172  Portefeuille  d’un  homme  de  goût  (publié 
par  de  La  Porte).  Parts,  1770,  8 vol.  In-12. 

18178  Elite  de  poésies  fugitives  (rassemblées  par 
Luneau  de  Bolsjcrmaln).  Londres,  1769,  5 vol. 
in-12. 

E.  Trouvères  et  autres  Poètes  français  : 12*  et 
i3*  siècles. 


(Il  e»t  dam  rn«»ce  ordiatir»  de  niB«er  le*  soUars  par  ardr» 
chroDolopiiiue,  d’aprè»  la  date  de  leur  dé<^.  TVou»  p'avon» 
pet  pu  en  a^ir  toujour»  aintl  pour  le»  poeie»  français;  d’abord, 
parce  qn’U  y en  a beaucoup  dont  l'dpoque  de  la  nu>rt  est 
lanorèe,  ensuite,  parce  que,  dans  celte  table,  il  s’aflt  rooln» 
des  auteurs  que  de  leur»  oucraice»,  et  que,  par  conséquent, 
c’est  I l'epoqoe  de  la  composllioa  et  de  1»  publication  des 
éi-iits qu’il  faut  s'arrêter,  en  plaçant,  néanmoins,  de  auite 
tous  les  ouvrages  cTun  même  auteur  selon  les  dates  moyeunes. 
SI  l’on  iulTail  ngooreuseroent  IVpoqoe  de  la  mort,  il  arrire- 
rail  quelquefois  qn'nn  aatenr  ne  trouvenit  son  rang  qu'aprèt 
un  autre  qu'il  aurait  précédé  de  vlnfl  ou  trsjile  ans  dan*  la 
carrière  des  lettres,  et  qu'il  paraîtrait  être  le  disciple  de  relui 
dont  il  aurait  pu  être  le  maître.  Par  exemple,  P.  Orlngore , 

Ïui  a écrit  avant  1500,  aiu^ul-étre  survécu  h Slar««t  ; Jean 
Oiirlier.qol  n'est  mort  qu’en  I vm.  a éi-iit  dit  ans  plus  tdtqiu 
Marol  ; P,  Le  Loyer  a publie  se»  poésies  en  IVW . et  1 ou  sait 
qu'il  n’est  mort  qn'en  UCtl,  c'c»t-à*dire  six  an»  apres  Mal- 
berbe,  lequel  n'a  commente  à composer  qu'en  U85.) 

i»nS  F.hliaux  et  contes  des  poètes  français  des 
la*,  iS*,  14*  et  i5*  siècles,  par Babbaun.  Paria, 
iBoB,  4 vol,  in-B. 

13175  Fabliaui  et  roules  des  ta*  et  i3*  siècles, 
Irad.  (par  Le  Grand  d'Aussy). Paria,  177»,  4 »ol. 
ln-8.-,  ou  iBag,  5 vol.  gr.  ln-8. 

1317O  Nouv.  recueil  ilc  fabliaux,  pnbllés  pir  Blèon. 
Paria,  tBaS,  a vol.  In-B. 


a8o  BELIÆS-LETIRKS. 


13177  Nouveau  reeueU  de  eoolea  dits  fatriiaux, 
elc.,  mis  au  Jour  parM.  Jubinal.  Partie  i839< 
3 vol.  ln-3. 

{Cm  (>«b&  rMo^üâ  tost  k te  «oti*  rtnicUi  B*aftAiA!V«) 

* 1S178  CboU  d'anciens  fabliaux  mis  en  lers  (par 
Imbert).  Parii^  1788,3  vol.  peu  in-i3. 

13179  BxTMim  de  quelques  po^es  des  i3«,  i3*et 
lÀ*  siales.  iMUMnne^  1799,  ln-8. 

13180  Fables  InédUes  des  i3%  i3*  et  lA*  siècles. 
— Voyea  le  n*  i6oA5. 

13181  Lais  Inédits  des  13*  et  i3*  siècles,  publiés 
par  Fr.  Michel.  />an'j,  i836,  in>i3. 

iSi83  Jongleurs  et  trouvères,  ou  choix  de  pièces 
légères  des  i3*  et  lA*  siècles,  publ.  par  M. 
JusiSAL.  Parti,  i83ô,  to-8. 

i3i83  DUseriation  sur  le  roman  de  Roncevaux, 
Mr  II.  Mouin.  Parti,  i8Sa,  tn>3.  de  i30  pp.  — 
Examen  critique  de  cette  dis.Nertatloo,  par  Fr. 
Michel.  Paris^  i833,ln-8.  de  lô  pp. 

i3i8A  La  Chaxsox  de  Roland,  ou  do  Roncevaux, 
au  13*  siècle.  Parti,  18S7,  in4. 

iSi83  Roncisvals,  mis  en  lumière  par  J.*L.  Bour> 
dillon.  D(;oh^  i8Ai«  1i>*8.  Traduit  en  français 
par  le  néme  (sous  le  titre  de  Poime  de  Aonce- 
Mw.^.  Ibidem^  18A0,  In-ia. 

i3i80  Charlemagne,  poème  anglo>normand  du  13* 
siècle.  Londres^  Pickering^  i83è,  pet.  ln-8. 

1 81 36*  Chançon  des  Saxons,  ou  le  roman  de  Widu* 
lünd  de  Saxe,  par  J.  Booel.  P4tri$^  i83o,  3 vol. 

in>t3. 

13187  Le  Roman  du  Saist-Gxaal,  publié  par  Fr. 
Michel.  Bordeaux^  18A1,  In>i3. 

i3i87*  Le  roman  de  Rou  et  des  ducs  de  Norman- 
die, par  Rob.  Wace.  Rouen  ^ 1837,  3 vol.  ln-8. 

13188  1^ romande Rrui,  parie  méme.Actueti,  18S6, 
3 vol.  in-8. 

1S189  Chronique  des  ducs  de  Normandie,  par 
Benoit.  Pnr/i,  1837,  3 vol.  in-A. 

iSipo  Roman  de  Raoul  de  Cambrai  et  de  Remay, 
publié  pour  la  première  fois,  d'après  le  manuscrit 
de  la  bibliothèque  du  roi,  par  Edward  Le  Giay. 
Parité  18A0,  in  13. 

13191  TaiSTAN,  recueil  de  ce  qui  reste  des  poèmes 
relatifs  A ses  aventures,  composés  dans  les  13* 
et  i3*  siècles.  /.otidiYi,  Pickerinÿy  i835,  3 vol. 
pci.  iu-8. 

1S193  Lai  d'Igoaurès,  en  vers,  du  19*  siècle,  par 
ResAtrr.  PoWi,  i833,  in-8. 

18193  Anglo-Norman  poem  on  tbe  conquest  of 
Iraland,  by  Henry  tbe  MCond,  edited  by  Fr. 
Michel,  with  an  Inlrod&tion,  an  essayoïi  the 
hislory  oftbe  anglo-norman  conquest  ofireiand, 
by  Th.  WrlgliL  London , 1 887,  gr.  Hi-i  8. 

1319A  Romans  de  Berte  aus  gransplés...  Parti.  ^ 
1833, in-13. 

18198 Li  RoMANdcGarindcLohcraio.  Parii,iS83 
35,  3 vol.  In-13.  ■ 

1 3196  U Romans  de  Pariée  la  duchease.  Poris^ina, 
in-13. 

13196*  La  chevalerie  Ogier  de  Oanemarche,  par 
Raimi»t.  PariSy  i8A3,  iu-A. 

13197  Tbe  ancienl  cnglish  romance  of  Havelox, 
accompanled  by  the  freoeb  text.  Lmvd.,  i838,ln-A. 

13198  Vers  sur  la  mort,  par  THiBAm  de  Marly. 
Paris^  1836,  ln-8.  — Publiéd'abord  (en  i5oA), 
MMiN  le  nom  d'Helynand. 

13199  L'Orocnr  de  chevalerie  (ptième  de  Hue«. 
de  Tabarle).  Parti,  1789,  pet.  ln-8. 

13300  Le  Castoiencct,  oo  instruction  d'uhpère 


à son  Ois.  Partie  1760,  pet  ln-8.  — Voir  l’ar- 
ticle Alpsonsc. 

13301  Poésies  du  roi  de  NavuTe(TBiBAiLT).  Parité 
17A3,  3 vol.  pet  in-8. 

13303  Poésies  de  Maiub  de  France.  Paris^  1830, 
3 vol.  ln-8. 

1 3303  Le  roman  des  Sept  sages  (en  vers).  Tibinçen^ 
1836,  ln-8.  (Article  ScpTKM  saplentes.)  ^ 

iS303*  Paetonopecs  de  Blois.  PoWi,  i83A,  3 vol. 
gr.  ln-8. 

i33oA  Roman  d'Eusiache  Lemoine.  Parité  iB3A, 
ln-8. 

1S308  Roman  de  Mahomet,  en  vers,  du  i3*  siècle, 
par  Alex.  Di^Pont.  PariSy  i83i,  ln-8. 

13306  Roman  du  comte  de  Poitiers.  Parité  i83i, 
in  8. 

1S307  Roman  de  la  violette  ou  deGérard  deNevers, 
par  GiaEET  de  Montreuil.  Parfi,  i83A,  ln-8. 

18308  Le  roman  de  Robert  le  diable,  en  vert  du 
i3*  siècle.  Paris^  1837,  in-A. 

13308*  Roman  du  meunier  d’Arleux,  par  Epgucr- 
rand  d*OiST.  Paris^  i83S,  in-8. 

13309  Leben  des  h.  Thomas,  von  Canlerbnry, 
aiifranxoslsch,  berausgegeben  von  Imm.  Bekkcr. 
Berlin^  i838,  iu-8.  de  173  pp.  (Article  Vita  S. 
Thomx.) 

13309*  ^ Riotb  du  monde.  La  roi  d'Anglettrre 
et  le  jongleur  d'Ely  (i3*  siècle).  Paris^  i83A, 
in-6. 

13310  Histoire  du  châtelain  de  Coucy  et  de  la  danK 
de  Fayel  (en  vers),  publiée  par  M.  Crapblst. 
Partie  1839,  in-8.— Voir  les  n*«  iA3oAel3o&77. 

13311  CEtivrcs  complètes  de  Ritsbeup,  trouvère 
du  i3«  siècle.  ParU^  i838,  3 vol.  in-8. 

13311*  Chronique  rimée  de  Philippe  Moieus. 
Bruxtilet^  i8S6-88,  a vol.  in-A. 

1S313  Roman  de  la  Maneken,  par  PhlL  de  Rums, 
trouvère  dû  iS*  siècle.  Parti,  18A0,  in-A. 

i33i3  La  Chasse  du  cerf,  en  rime  françoise.  Porfi, 
Tethencr^  18A0,  pet.  In^8. 

i33iA  La  complainte  et  le  Jeu  de  Pierre  de  la 
Broce,  chambellan  de  Phllippc-Ie-Hardl,  qui  fut 
pendu  le  3o  Juin  1378,  pubL  pour  la  premLèir 
fois  par  Achille  Jubinal,  d’après  le  luanuaeHl 
de  la  Bibliothèque  du  roi.  Parii^  i8S8,  ln-8. 

13318  Ll  Fabel  dou  dieu  d'amour...  Porfi,  i83A, 
ln-8. 

i33j6  Des  XXIII  Manières  de  vilains,  M de  l'ous- 
tiilement  au  vilain.  Parti  (i833),  ln-8. 

18316*  Le  romant  du  Renabt.  Porfi,  i836,  A vtd. 
ln-8.  — Supplément,  i83S,  in-8.  (Pour  les  dif- 
férentes rédartions  fran^lso.v  et  les  traducUops 
étrangères  du  Rcnart,  voy.notre  article  Rinabt.) 

13317  1^  roman  de  la  rose,  par  G.  de  Loaiuset 
Jean  de  Meun. 


F.  lA*  et  i5*  siècles,  Jusqu’à  l'époque  de  Vliloii 
(vers  1A60). 

i33i8  Codiclle  et  lontament  de  Jean  de  Mevn. 
Parii^  iSoi,  In-A.  gotta. 

18319  Mpt  articles  de  fol  et  les  proverbes 
dorez,  selon  Jean  de  MEtm.  Paris^  iDo3,  ltt-8. 

18330  Le  plaisant  Jeu  du  dodcchedron  de  ftM’tune 
( par  Jean  de  Mets).  Parité  1877,  ln-8. 

18931  De  la  transfurmatlou  métaUlquc,  trois  an- 
ciens irgUés,  i>ar  J.  de  La  Fontaine,  etc.  Partie 
1861, in-8. 
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Le  roman  des  trois  pèlerinages,  par  G.  de 
Gbilctillb.  Parity 

iSnS  Le  lirre  de  bonne  vie,  par  J.  Du  Pn. 
Chmmbérify  i485,  in*fol. 

iSaiA  Le  Krspit  de  la  mort  (par  J.  Le  Febvre). 
PariSy  i5o6,  lii-d. 

iSn5  La  Vie  des  trois  Uarle,  par  J.  VEMCTTe. 
Boumy  liHik.  gotb. 

The  siégé  orCarlavcroek,  in  i3oo;  wKh  itic 
translation,  etc.,  by  Nie.  Harris  Nicolas,  tond. y 
i83g,  in-4. 

1S997  Voeu  du  Héron .tfoiw,  i83g,  in^. 

iSaaS  Poésies  de  J.  Fboissabt.  Pmisy  1899,  in-8. 

13998*  Le  Combat  de  treute  Bretons.  — Voyez  le 
n*  98733. 

13999  Extraits  de  plusieurs  petits  poèmes  écrits  â 
la  fin  du  13*  siècle,  par  un  prieur  du  mont  Saint* 
Michel,  faen,  Mancel^  18S7,  gr.  in-8.  (Tiré  à 
i3o  exempl.) 

i393o  Chronique  de  Bertrand  Dugqesclln,  par 
CuvELiER.  Paris^  1889,  9 vol.  ln-6. 

i39Si  Les  cent  histoires  deTroyes  (parCinus- 
neivNE  de  Pise).  In-à. 

13939  Le  chemin  de  longue  étude,  de  dame 
Christine  de  Pise.  PariSy  i5â9,  in  i9,  (Article 
CBBJSnCN?IE.) 

13933  Supplication  k Nostre^Dame  (par  Pierre 
de  NnaoFc).  In-fi.  gotb. 

13933*  La  fontaine  des  amoureux,  par  J.de  Lapob* 
TAiMK. — Voir  le  n*  i399i. 

13933  Poésies  morales  et  historiques  d'CustacIie 
Dcscbamps.  Parity  i839,  io-8. 

18935  Lea  faltz,  dJets  et  ballades  d’Alain  Chartieii. 
)n-fot.  goth. 

13935  Les  œuvres  de  mallreAlain  CBARTiEa.  Parir, 
1599*  ln*-8. 

18987  Duusdu  d’amour.  In-8.  goth. 

13938  Le  quadriloge  de  maistre  Alain  Cbartuk. 
Bntçes  (1877),  ln4oL 

18989  ~ la  belle  dame  sans  mercy.  In-fi. 

i393o~  bréviaire  des  nobles.  In-3.  goth. 

13930*  Débat  du  révemmatin,  par  Alain  CflARTica. 

iS93i  Hospital  d’amours.  In-8.  goth. 

13939  Poésies  de  Charles  d'Orléans,  père  de 
Louis  XII. — Voir  l’article  Cuabus,  et  aussi 
l’article  OaLéAss. 

13933  Le  champion  des  dames,  par  Martin  Fraxc. 
Iii'^oi.  goth. 

13933  L’estrif  de  fortune  et  de  vertu,  par  le  même. 
In-fol. 

18935  Histoire  de  Giuoii  de  Trasignyes.  — Voir  le 
n»  17105. 

18935  Œuvres  de  François  Vifxos. 

18937  Le  grand  testament  de  Fr.  ViLL0s,etle 
pellL  Par(ty  1389,  in-3. 

i8a3S  Le  recueil  et  histoire  des  repues  franches 
(versiSoo),  iu>3«  (Article  Villom.) 

G.  Poésies  refaites  ou  supposées  (antérieures  au 
iC*  siècle). 


13939  Poésies  de  Clotllde  de  Vallon-Chalys.  PariSy 
180S,  iD-8. 

i395o  Bataills  de  Pont-Vallain,  et  prise  de  Vaas 
(publ.  par  M.  Richdet),  au  tiansy  1881,  in-8, 

* i395i  Du  Babo  mors  et  vis.  Au  Manty  1889,  In-8. 


H.  Poètes  depuis  l’époque  de  Villon  Jusqu'3  celle 
* de  la  mort  de  Clément  Marot  (i533)« 
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13959  Œi'vbe  nouvelle  contenant  plusieurs  pièces 
de  poésie  françolse.  In>3.  goth. 

13953  Jardin  de  plaisance  et  Heurs  de  rhétorique. 
PariSy  in-fol.  goth. 

13953  Poésirs  des  XV*  et  XVI*  siècles,  pub|ié<-H 
d'après  des  étlitions  goth.  et  do.s  manuscrits. 
PariSy  SUvfstrty  i83*i,  iii-8. 

1 3955  Palirodz,  chants  royaux,  etc. , prê>entcz  au 
Puy,  à Rouen.  ParU  (sans  date),  in-8.  goth. 

13955  Compiaiotes  et  enseignements  de  François 
GréniN.  Parity  1395,  in-3. 

i3aj7  Fortunes  et  adieNltésde  J.  RéoRica.  PariSy 
i595,  iD*8. 

13958  Le  doctrinal  du  temps,  par  P.  Michault. 
In-fol.  goth. 

i395g  La  danse  des  aveugles  (par  P.  Michault). 
PwriSy  in-3. 

13960  !.<>  mirouer  des  pécheurs  et  des  péche- 
resses, par  J.  de  Castel.  In-3. 

13901  Recollectton  des  merveilles  avenues  en 
notre  temps,  par  George  Chabtblair.  .Ineerz, 
in-3.  goth. — Voir  le  n*  i3988. 

i39di*Lepasso>tempsMlchauU,  par  Geor.  Chas- 

TD.AIN,  in-8. 

13959  Le  CoNGiE  prins  du  siècle  séculier  (par  J.  de 
Bugnin).  Lyon,  i5o3.  In  3. 

13953  Les  lunettes  des  princes,  par  J.  Mescamor, 
Iropr.  pour  la  première  fols  k Santts^  en  i3g3, 
ln-3> 

13963  Paraboles  de  maître  Alain,  de  Lille  en 
Flandres.  PariSy  1399,  in-fol. -^Volr  le  0*  i3093. 

1 3905  Le  livre  de  Matmbolds.  (Pans,  1 399),  in-fol. 

13900  Le  Rebours  de  Matheolus(par  J.LeFebvre). 
Lyon,  In-3.  (et  k l'article  Lmue  du  résolu  en 
mariage). 

13957  Le  miroir  de  la  mort  (par  Olivier  de  La 
Marche).  In-fol.  goth. 

13968  Le  chevalier  délibéré  (par  Olivier  de  La 
Marche).  Schiedamy  pet.  In-loi.  goth. 

1395g  Le  parement  et  triomphe  des  dames  d'bon- 
neur  (par  Olivier  de  La  Marche).  P«rfj,  i5io, 
in-8. 

18970 1.e  débat  de  cuider  et  de  fortune,  par  Oli- 
vier de  La  Marche.  fVi/rncfeniMl  (vers  i5oo), 
in*3. 

1S971  Les  vtgllles  de  la  mort  de  Charles  Vil,  par 
Martial  de  Paris.  Paris,  i3g3,  in-fdl. 

18979  Louanges  3 la  Vierge,  par  Martial  de  Paria» 
dit  d’Auvergne.  Porfz,  1^99,  ln-8. 

18373  Le  blason  des  faiilses  amours,  par  G.  Alexis. 
PHrû,  i3g3,  In-3. 

13973  Co.xtr».Blasor  des  faubes  amours.  Pon'i, 
ln-8.  goth. 

18975  passe-temps  de  tout  homme  et  toute 
femme  ( par  G.  Alexis).  Porfz,  ln-3.  goth. 

18976  Le  débat  de  l’homme  et  de  la  femme,  par 
le  mémo.  Porfz,  I0-3. 

18977  Déclamation  de  Fr.  Alexis  sur  l’évanglie 
Miuui  est  Gabriel.  Paris,  i385,  In-3. 

13978  Dialogue  du  crucifix  et  du  pèlerin,  par  G. 
Aueus.  Parity  i5o5,  ln-3. 

13979  Le  Martilloge  des  faulses  langues.  Parts, 
i3g3,  in-3.  (Attribué  à Gull.  Alexis.) 
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i5*i8oLcpa&sc-lêmps  d'oisiveté,  par  Rob.GAociK. 
ln-8.  gulli.  ((>>niposê  en  iâ8p.) 

i3aêi  Les  droiu  uouvauU,  etc.,  par  Coqcilvat. 
Pariê^  in-4. 

iSaSa  OEuvres  de  G.  Coqciujuit.  Paris  ^ i58jT 
ilH8. 

1 8983  l4i  chasse  et  le  départ  d'amours,  par  OcU^ . 
de  SAiaT-G£LAi8  et  Biaise  d'Auriol.  Paris.  1800, 
liHfol. 

13984  Le  séjour  d'houncur,  par  OcU  de  Sai.vt* 
Gelais.  Paris^  in>4. 

13985  vergier  d'honneur,  par  le  même  et 

André  de  Vigne.  In-fol. 

13986  Les  faicti  et  dicta  de  J.  Uoliset.  Paiis^ 
i58i,  tn-fol. 

13987  Le  temple  de  Mars,  par  J.  Ifouscr.  (vers 
i48o),  in*foI. 

13988  Chronhiue  métrique  de  G.  Chasirllain  et  J. 
Moliiict,  avec  des  notices  par  M.  de  UeifTeoberg. 
Bruxelles^  i830,  iiw8.  — Voir  le  n*  98810. 

i398q  La  complainte  de  Constantinople,  par 
3Iou:skt.  (vers  i5oo),  ln-4. 

18990  La  très  désirée  naissance  de  Charles  d*Au- 
triche,  par  J.  Molinet.  yalenciennes{\tr%  i5oo), 
in-A. 

18990*  La  resource  du  petit  peuple,  par  le  même. 
VaUhciennes^  in-4. 

18991  Jean  Joret,  poète  normand  du  i5*  siècle, 
esertpteur  dés  rnis  Charles  VII,  Louis  XI  et 
Charles  VIII,  publication  précédé  de  considé* 
rations  historiques  sur  les  origines,  le  dévelop* 
peinent  elles  progrès  de  la  langue  et  de  la  poésie 
française,  etc.,  par  J.-G.-A.  Lulhcrcau.  Bayeu.t 
et  Paris,  i84i,  tn*4. 

18999  Confession  générale  en  rime,  par  Koh. 
Goars.  (Paris^  vers  i5oo),  in>6. 

13998  Les  loups  ravissants,  par  le  mémel  P«ri>, 
in>4.  goth.  1 

18994  La  nef  des  dames  vertueuses,  par  CnairpiER. 

13995  Les  secrets  et  loli  de  mariage,  composez 
par  le  secrétaire  des  dames  (Jrhan  Divsv).  (com- 
mencement du  i6«  siècle),  ln-8. 

1399C  Les  triomphes  de  France  et  autres  pièces, 
par  Jehan  Divby.  Paris,  i5o8,  iiwA. 

18997  Les  ballades  de  briiyt  commun  sur  h's 
alliances  des  roys,  des  princc.s,  etc.,  |>ar  And. 
de  La  Vigne,  (commcncrmoiit  du  16*  siècle), 
ln-4.—  D’autres  pièces  en  vers  sont  décrites  3 
l'article  La  Vigne. 

1S998  Loi'Anqc  des  rois  de  France  (par  André  de 
La  Vigne  et  antres).  Parts,  1807,  in*8. 

13909  L'LsPimrrrE  du  Jeune  piiuce  (par  Simon 
Bongouliir).  Paris,  1808,  in  fol. 

13300  Le  livre  de  la  déablerie,  par  Eloy  Damcbval. 
Paris,  i5o8,  in4oL 

13301  Traictie  contre  la  peste,  composé  par  Atila, 
translaté  par  Ambroyse  SergenL  Paris,  1810, 
in-8. 

i3309  Les  éplstrcs  envoyées  au  roy  très  ebrestien 
de  la  les  monts  par  les  estatz  de  France,  com- 
posées par  J.  Dactoe.  Lyon,  180g,  in>4. 

13303  L'exil  de  Geones  la  superbe,  par  J.  Dacton. 
(Porfs,  vers  1806),  ln-4. 

15304  Le  gouvemcinent  des  trois  estais,  par  P.  de 
I.A  Vacherie.  Paris,  iSio,  in-S.  goth. 

15305  Œuvre  exccUoate  de  Guill.  Borel.  Ihoiose, 
i5i3,  in-A. 

adSoO  Le  faiholicon  des  mal  advlsés,  par  De»* 
uoi’UNS.  Paris,  i8i3,  ln-8. 


13307  La  déploration  de  la  feue  roynede  France» 
par  L.  Desmoilins.  (vers  i5i4),  in-*8.  de  iG  IT. 

13308  Poésies  françaises  de  J.*G.  Auone.  Paris^ 
i83G,  in-8. — Voir  le  n“  i3i98, 

13309  Poésies  de  Cbbtin. 

13310  Le  double  des  lettres  que  le  grand  turc 
écrit  à monsieur  te  grand  maislre  de  Rotes, 
coiu])Osé  par  Songeur  dit  Bétbune  (vers  i5qo), 
I11-4.  (Pour  d’autres  pièces  en  vers  du  môme 
auteur,  voir  rarticie  Soxgei  ii.) 

13311  IJévote  exhorlaciun  pour  avoir  crainte  du 
granl  Jugement  de  Dieu,  composé  par  Guill. 
Flamenü.  (commencemenldu  16*  siècle),  iii-4. 

i33i9  La  qtienoaille  spirituelle,  par  Jehan  Laco. 
Paris,  pet.  in-8.  goth. 

13313  Doctrinal  des  prudes  femmes,  par  Jean  de 
Bealnay.  Lyon,  iii'8. 

133 1 4 Le  rhasteau  de  labour  (par  P.  Grincobe). 
Paris,  1499,  i^l•6. 

i33i8  Le  ciiAleau  d'amour  (par  P.  Grirgorb). 
i.*>oo,  in-4. 

i33l5*  I.etires  nouvelles  de  Milan,  par  le  même. 
(i5oo),  ln-4.— 'Voir  le  93499. 

13316  Les  folles  entreprises  (par  P.  Gringore). 
(vers  i5o5),  ln-4*  goth. 

13317  Les  abus  du  monde  (par  le  môme).  Paris, 
1804, ln-8. 

i33i7*  L'entreprise  de  Venise  (par  le  même), 
(vers  1809),  ln-8. 

13318  La  coqiielurhe  du  même.  Parts,  1810,  tn-S. 
i33iq  L'espoir  de  paix,  par  P.  Grinoore.  ijjo, 

pet.  ln-8. 

13390 1.a  chasse  du  cerf  des  cerfs  (parGEiRCORC). 
i5io,  pet.  in-8. 

J3S91  Les  fantaisies  de  .Mère  Sotte,  par  Griivcore. 
Parts  (i5i5),  in-4.  goth. 

13389  Les  menus  propos  de  Mère  Sotte,  par  le 
môme.  Parts,  i5ai,  in-8. 

11393  Feinllscs  du  monde  qui  règne  (par  Grin- 
goee).  Paris  (vers  i890),  In-4.  goth. 

13394  Heures  de  N.  D.  (par  Giukcore).  1897,  in-4. 

13395  Chants  royaux  (par  Grirgoee).  1897,  in-4> 

13390  Notables  cnseigncinents,  adages,  etc.,  par 
le  même.  Paris,  1897,  ln-8. 

13397  Cent  nouveaulx  proverbes  dorés  (attribués 
4 Grlngnre).  Lyon,  pet.  in-8. 

13398  Rondaulx  (attribués  à P.  Gbingobe).  Paris, 

1897,  in-8. 

13399  Contredits  de  soiigc-creux  (par  Gbingobr). 
Paris,  i53o,  lu-8. 

i3S3o  Paraphrase  et  dévote  exposition  des  sept 
psaumes,  par  Grinoore.  Paris,  i54i,  iiM9. 
i333i  La  complainte  de  trop  tard  marié,  par 
Grirgore.  Paris,  In-iO. 

13339  Le  testament  de  Lucifer,  par  Gringore. 
Paris  (sans  date),  pet.  ln-8. 

13333  L'obstination  des  Suisses  (par  le  môme). 
Pet.  ln-8. 

13334  CHBONiquE  des  Luthériens.  Paris,  G,  Syterd 
(vers  1870),  ln-8.  (C'est  le  Btason  des  hérétiques 
de  Gringore.) 

13335  Le  temple  d'honneur  et  de  vertus,  par  J. 
Le  Maire.  Paris,  i5o4,  In-4. 

13336  La  concorde  du  gendre(zfc)  humain,  par  J. 
Le  AIaire.  Bruxelles,  1808,  tn-4. 

13837  L’épItre  du  roy  à Hector  de  Troye,  etc. 

(par  Le  Maire).  Paris,  in-4.  goth. 

13338  Traités  singuliers,  par  J.  Le  Maire.  Paris, 

1898,  in-B. 
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11959  Le  triuiophe  de  ramaiU  \erl«  par  Le  Uaibe 
de  Belge».  Pùriis  i595«  In-iC. 

19940  Le  triomphe  de  très  luute  dame  VéroUu. 
Lyon,  i59o,  10*8.  (Placé  k J.  Le  Maire.) 

19941  Lepenserde  royale  mémoire,  parG.  Micuel. 
Pttris^  i5i8,  in<4. 

i994a  La  forest  de  conscience,  par  le  même.  Parls^ 
1530,  in^. 

19949  Le  siècle  doré,  par  le  même.  Paris ^ i53i, 
in>4. 

19949*  Elégies  sur  la  mort  de  M“«  Claude , royne 
de  Franco,  par  le  mémo.  i5u0,  lu>8. 

19944  Les  regnards  traversant  les  périlleuses  voyos 
(par  J.  Bocciirr,  sons  le  nom  de  Brandt).  Paris 
<i5oo),  in-fol. 

19945  L’amoureux  transy  sans  espoir,  par  le 
même.  Paris  (i5o9),  ln-4. 

19940  La  déploration  «le  l'Eglise  (par  J.  Bolciiet}. 
Forij,  i5ia,  io-8. 

19947  temple  de  bonne  renommée,  etc.,  par  le 
même.  Paris,  i5i0,  in>4. 

19948  Le  labirynthe  de  fortune,  etc.,  par  le  même. 
Paris  (i5aa},  in>4. 

l994o  OpuKuies  du  traversenr  des  voyes  péril- 
leuses (J.  Boichkt).  Poitiers,  i5a0,  iii-4. 

i395o  Le  panégyric  du  chevalier  sans  reproche, 
par  J.  Bouchet.  Poitiers,  i5*j7,  ln-4. 

i9S5i  Les  élégantes  épistres,  par  le  même.  i59C, 
pet.  ln-8. 

1935a  Les  trlumphes  de  la  noble  et  amoureuse 
dame,  etc.,  par  le  même.  Poitiers,  i59o,  iii-fol. 

13959  Les  exclamations  et  épistres....  de  la  noble 

dame  amoureuse par  le  même.  Paris, 

1595,  Iih8. 

19954  ÉpUres,  élégies,  etc.,  sur  le  décès  de  Heité 
de  Bourbon,  par  le  même.  Poitiers,  ijS5,  ln-4. 

19955  Le  chapelet  des  princes,  par  le  même. 
1536,  in-8. 

19956  Les  angoyses  et  remèdes  d’amours,  par  J. 
Bocchet.  Poitiers,  i596,  ln-4. 

19357  Jugement  poétique  de  l’iioniicur  féminin, 
etc.,  par  le  même.  Poitiers,  i598,  ln-4. 

i9958  Epltres  morales  et  familières  du  iraverseur. 
Poitiers,  i545,  ln*fol. 

iSS5o  La  fleur  de  io5  rondeaux , par  J.  Boixhft. 
t|Nm,  i54o,  in-8. 

i390o  Triomphe  du  roi  François  l*',  par  le  même. 
Poitiers,  i54g,  in^ol. 

i996i  Les  complaintes  de  l’esclave  fortuné  (HJrliel 
d'AUBOisK).  Paris  ln-8. 

1996a  La  penthaire  de  Fesetave  fortuné,  par  le 
même.  Paris,  i59o,  lo-8. 

19969  Les  cent  épigramnies,  avec  la  visiqn,  etc  , 
trad.  par  le  même.  Paris,  i59a,  ln-8. 

19964  Les  épitres  vénériennes  de  l’esclave  fommé, 
par  le  même.  Paris,  i59a,  ln-8. 

19965  L’esclave  fortuné,  le  babllon,  etc.,  par  le 
même.  Ugon,  i595,  in-8. 

13366  Le  secret  d’amour,  par  Michel  d’AiuoiSE. 
Paris,  i54a,  iu-8. 

19967  Le  ris  de  Dêmocrite  et  le  pleur  d’Hêraclite, 
par  Michel  d’AuBoiss.  Paris,  i547,  ln-8. 

19968  Les  contrépisires  d’Ovide,  par  le  même. 
Paris,  i546,in-ia. 

19368*  Agiogue,  ou  carme  pastoral  (par  Michel 
d’AHBOise).  Paris,  ln-4.  goth. 

i3S69  Déploration  de  la  mort  de  Francoys  do 
Valois,  par  l’esclave  fortuné  (Michel  d’AMaoisr). 
Paris,  1536,  ln-8. 
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i396g*  Les  trois  blasons  de  France,  composés 
I>ar  P.  Danciie.  (vers  i5so),  in-8. 

13370  Couronnement  du  roi  Françr>is  1*' , par  Lk 
Moike  sans  froc  (Pasquicr  Le  Mojne).  Paris, 
i5*iO,  ln-4. 

19371  I.es  MeRvciLu.s  du  monde  selon  le  temps 
qui  court  (par  Adr.  Charpentier),  (^ers  i5s3), 
in-8. 

1397.1  Le  miroir  des  pi-clicurs,  par  Olivier  Conrad. 
Paris,  i5ti6,  in-8.  goth. 

13973  1/CS  gestes  des  sollicUcurs.  par  Euslorg  de 
Beulieu.  Bounteaidx,  i5‘J9,  in-4. 

13374  Les  divers  rap{)Orls  (par  Eustorg  de 
UEAn.iEu).  lAjon,  1597,  ln-8. 

13373  (Chronique  par  petits  vers  hiiytains 

des  empereurs,  rois  et  ducs  d'.Austrasic...  (par 
Voeevr).  Paris  {i53o),  in-4. 

1337O  L'amant  desconfurlê  cherchant  confort 
parmi  le  monde,  par  Ant.  Prévost.  Lyon  (vers 
i53o),  iii-8. 

13977  Le  Jardin  amoureux,  de  Chr.  de  Darroi:so. 
i4fon,  in-8.  golli. 

13378  Recueil  des  rruvres  de  la  muse  de  J. 
Maillard.  /'aris(vers  i53o),  ln-8. 

13979  Le  moyen  de  s’enrichir,  par  Fr.  Girault. 
Paris,  in-8.  gotli. 

i338o  Le  débat  de  vraye  charité  & l’encontre  d'or- 
gueil..., par  M<  MicnAi'LT,  demourant  à Troyes 
en  Champagne,  (vers  i59o),  ln-8. 

i338a  Uvre  notable  soustenant  riionncur  des 
dames,  par  Guitl.  Joly.  Lyon  (vers  i34o),  Id-h. 

13983  Eglogue  sur  le  retour  de  Bacebus,  par 
Calvi  de  Fontaine,  (vers  i59o),  in-8. 

13384  Description  nouvelle  des  merveilles  de  ce 
monde  et  de  la  dignité  de  Phoranie,  composée  en 
ritbme  francoyse,  par  J.  Pabhextier.  Paris, 
i53i,  in-4. 

13386  La  légende  de  Faifeu,  parCb.  de  BouRDioRé. 
Angers,  i53a,  ln-4. 

19387  Le  palais  des  nobles  dames,  par  J.  Dupiif.. 
(Lyon,  i594),  ln-8.  goth. 

19388  L’adresse  du  fourvolé  captif,  par  Uodic  de 
Annoc.  Paris  (i59a),  in-8. 

19389  (IFiUvres  poétiques  de  Roger  de  Collceve. 
Paris,  i536,  in-8. 

i338o*  Le  livre  de  Facct,  |>ar  Jacq.  de  La  Uocues. 
— Voir  le  n"  laCoo. 

13390  CosTROVEBSES  dcs  scxes  (par  Graüan  du 
Pont).  Toulouse,  i534«  in-fol. 

1SS91  IMiilologuc  d'houneur,  par  Cl.  de  Cnn. 
Paris  (1537),  in-tO. 

i339‘i  Proinptuaire  des  médecine*  simples,  et 
plqsleurs  aultres  adjunctions  facétieuses,  par 
Thib.  LesrLEir.Rey.  Tours,  i537,  in-8. 

13399  Panégyrique  récité  k François  I*',  par  Cl. 
Chappits.  Pairs,  i598,  in-8. 

13994  Hécatomphiie,  par  Aloerti.  — Voir  17983. 

19993  Eglogue  pastorale  sur  le  vol  de  l’aigle  en 

France,  par  J.  Boiceau  de  La  Borderie.  Lyon,, 
i59o,  ln-16. 

1999O  La  musique  angélique  toute  nouvelle  de 
Salve  Regiiia,  faicte  et  composée  par  feu  Gilles 
de  Reoo?i.  (de  i59o-4o),  ln-4. 

13997  Les  louanges  de  lesu  Christ,  par  Victor 
UaoDEAO.  Lyon  (i54o),  ln-8. 

13995  Le  rousier  des  dames,  par  B.  DrsvABiRS. 
(vers  i54o),  ln-16. 

19999  Les  regrets  des  mal  advisés.parOADoi  ville 
ouDadosville.  Lyon,  i54a,  ln-8.  (D’autres  opus- 
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Dadoctillc;  voir  aussi  Bcacmat.) 

iSdoo  Le  papillon  de  Cupldo,  par  J.  Mabtdi,  i5&3, 
10-8. 

iSdoi  Le  PuY  du  souverain  amour  (par  P.  Duval}* 
Rouen^  i5&3,  ln-8. 

i5é09  Les  actes  et  dernier  supplice  de  Nicolas  le 
torgne  dict  Bux,  iraistrc,  rédigés  en  rime  par 
Josse  laMBBRT,  etc.  Gand^  i54S,  in-ft. 

i3Ao3  Les  questions  probléuiatlques  du  pourquoi 
d*amour«  par  Nicolas  Leomqce,  etc.  PoHi, 
in-6.  (Prose  et  vers.) 

i34o4  U I^OGNOSTiCATioa  des  prognosücations... 
composée  par  M.  Sarcomoroi  ( Boiiaventure 
Des  Perriers).  Porfa,  , in-6. 

tSéoft*  Recueil  des  «uvresdeBonav.  Des  Puuusas. 
i&éè,  Iq*4. 

iSéo5  Recueil  des  œuvres  de  L Marot.  Paris  (vers 
ibSo)f  Id-8. 

iSéoO  Les  œuvres  de  Clément  Marot. 

19407  Plvsirürs  traités,  par  aucuns  nouveaux 
poètes  du  différent  de  Harot  i5S7i  in-i8. 

iléoé  Les  Disciples  et  amys  de  Marot  contre 
Sagoo.  ln«S. 


J.  Poésies  anonymes  qui  ont  été  composées  et 
Imprimées,  avec  ou  sans  date,  depuis  l’époque 
de  ViUobiusquVn  (Elles sont  rangées  dans 

l'ordre  aJptiabétlque  do  premier  mol  de  leurs 
titres.) 


13409  L'Asesé  en  court  (vers  iftSo),  in-fol.gotb. 

13410  L’Amast  rendu  cordeller.  Parfi,  i490,ln-4. 

13411  Apologue  nouveau  d’Eole  et  Neptune. 
Paria,  ln-8. 

iS4is  L'Advocat  des  dames  (par  Maxlmlen).  (vers 
i53o),  io-8.  goth. 

i3Ai3  L'Asrest  du  roy  des  Romains,  donné  au 
grand  conseil  de  France.  Parts  (i5o8),  iii-8. 

i34i4  Art  et  science  de  bien  parler  et  desoy  taire. 
Ào»eii  (vers  i5io),  in-4. 

Mik  L'Avbktoiuir  rendu  à dangler.  Paris  (vers 
i5oo),  ln>4. 

iSéiO  BAROCKTdu  boys,  (veis  i5oo),io-4. 

1 34 1 7 Le  banquet  des  chambrlèrei  falci  aux  estuv  es. 
i54t,  ln-8.  (Voir  l'article  Cbarbiuèbes.) 

iS4i8  La  Belle  dame  qui  a mercy.  (vers  i5oo), 
Ir-A.  ~Volr  le  n«  i393o. 

13419  Le  Bsstuire  d'amour.  Paris  (vers  idoo), 
iD*4. 

134SO  BiGoaxE  qui  mange  tous  les  hommes  qui 
font  le  commandement  de  leurs  femmes,  (vers 
i3so),  in-4.  goih. 

134^1  le  Blason  de  le  lo  exitu  Israël  de  France, 
(vers  i!i09),  ln-4. 

i34qi*  Cliambrières  (le  caquet  des).  — Voir  l’art. 

flOAMBRlÈRLS. 

•i34'At  Chapprlet  d'amours,  (vers  i5qo),  In-8. 

i34a3  Le  Cbapelbt  de  Jésus  et  de  la  vierge  Marie, 
(vers  j5oo),  ln-8. 

1 3434 1 a Chastelaisx  du  Vergler.  (vers  1 SSo),  io-8. 

i34‘i5  Le  CHKVALna  aux  dames.  Jfciz,  i5iO,  ln-4. 
goth. 

i34‘i5*  Chronique  rimée  des  troubles  de  Flandre 
4 la  fin  du  1 3«  siècle,  aulvte  de  documents  Inédits 
reiaüfsaces  troubles,  par  Edw.  Le  Glay.  LiUe, 
i840,  ln-8. 


puis  i5ao.  Mohs  (vers  i5j6),  ln-4. 

134^7  Cubosiqoes  de  la  noble  tille  de  Mets  (par 
Jean  Cbastelaln).  — Voyez  le  n*  tx486g. 

13437*  La  chronique  abrégée  de  Glllesde Chili  (00 
Tbin).  #<ma,  1897, 

13438  Les  ComiAMDEiiENTa  de  Dieu  et  du  Dyable. 
(vers  i5oo),  ln-4. 

13439  CoMMEAT  le  père  et  la  mère  doivent  chan- 
tier lcursenfaots.(Commctieementdu  lO*  siècle), 
ln-8. 

iS49oCoMPLAiKTEde  France.  (ver8i5oo),in-4. 

iS48i  Complainte  de  la  rivière  de  Seine,  (vers 
l53o),  ln-8. 

i343i*  CoMPLAiNCTEdelaTerre8alncle,elc.  (prose 
et  vers),  iS33,in-4. 

19433  La  CoMPLAniTE  de  trop  tost  marié,  (vers 
i3oo),ln-4.  — Voir  le  n*  i333i. 

18433  Complainte  du  nouveau  marié.  In-4.  goth. 

13434  Complainte  de  Venise,  (vers  i5io),  ln-6. 
goth. 

13435  La  Complainte  douloureuse  de  lame  daiDfv- 
née.  Paris,  Mictu  Le  Xoir  (vèrs  i5oo),  lo-fi. 

13488  Complainte  du  commun  4 lancontre  des 
usuriers,  boulaoglers,  etc.  Bawm  (de  iSSo  à 
i54o),  ln-8. 

13457  La  CoMVMiMF.  du  prisonnier  damours. 
<»ers  l530),  in-8. 

13438  Complainte  et  lamentation  des  dames  et  pu- 
cellcsde  Rome,  (ver»  i53o),  in-8. 

13439  Complainte  ùile  ]>our  Madame  Marguerite 
archldurhcssed’Ausiriche.  (sans  date),  ln-4. 

1 3440  Comitjunte  très  pileuse  de  dame  CJirestieulé 
sur  la  mort  de  Charles  VIII.  (vers  1498),  ln-8. 

13441  Les  complaintes  et  épitaphes  du  roy  de  la 
Bazoche.  (vers  i53o),  ln-8. 

13443  LesCoNTBNANcadela  table.  In-4.  goth. 

1 5443  Le  CoRNEHENT  des  comars.  (i83 1),  ln-8. 

13444  Le  Cooeroux  de  la  mort  contre  les  Angloys. 
(commcnceuieni  du  lO*  siècle),  pet.  ln-4> 

1S445  Le  CuiDER  et  contre  penser  des  hommes  et 
des  femmes.  Lyon  (vers  i54o),  In-a4. 

13440  La  Danse  macabre.  Paris,  i483,  lo-foL 

13447  La  Danse  macabre  des  femmes,  etc.  Paris, 
1491,  in-fol. 

13448  Débat  de  la  dame  et  de  resenyer.  (fin  du 
1 5*  siècle),  in-4. 

13449 Débat  dedeuxdamolselles.  (vers  i530),fi>-8. 

i343o  Débat  de  la  demolsdle  et  de  la  bourÿmine. 
Paris,  ln-4.  goth. 

iS45i  Débat  de  la  vigne  et  du  laboureur.  In-iO. 

i345i*  Débat  de  l'homme  et  de  1a  femme,  (vers 

1530),  in-8. 

13453  Débat  de  l'homme  et  de  FargenL  ln-8. 

13453  Le  Débat  de  Thomme  marié  et  dé  PitocEuec 
mm  marié,  (vers  i5to),  ln-6. 

13454  Débat  de  l’yver  et  de  l'été.  Pet.  ln-8. 

13455  Le  Débat  des  deux  bons  serviteurs,  (vers 
1500),  ln-4. 

13458  Débat  des  deux  sœurs  disputant  d'amuur. 
In-iO. 

13457  Débat  des  béraulx  d'armes  de  France  et 
d’Angletene.  Ke»rn  (vers  i5oo),  iu-4. 

13458  Le  Débat  du  corps  et  derâme.  (vcrsi3oo), 
in-8. 

13459  Débat  du  vieux  et  du  jeune,  (vers  i5oo), 
iii-4. 

i348o  Le  Débat  du  religieux  et  do  riioimnc  mon- 
dain. Paris,  i4oi,  in-4. 
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i560i  Le  Débat  du  tIo  ei  de  l’eau,  liHL  el  ln-8. 

i340t2  Le  DÉBATel  procès  de  nature  et  de  Jeunesse, 
(vers  i5ao),  ln-8. 

13463  La  DÉFrcise  contre  les  émulateurs  ennemys 
et  médlsans  de  France,  (vers  i53o),  In-4. 

13464  DÉfTiMTiON  et  perfection  d’amour.  Parfs^ 
i34q.  Id^. 

13464*  DeuiNDCs  d’amour.— Voir  le  n"  1SQS7. 

13465  Le  Détabt  et  renoncement  d'amour. 

Paris  (vers  i5ao),  fn-4. 

13466  DÉPLQBinon  de  Robin.  PariSy  G.  .Vyra^d. 
(vers  i5so},  ln-6. 

i3A6i  Le  Dépocelace  de  la  ville  de  Toumay.  (vers 
iSi3),  in-6. 

134Ô7*  La  DuTiiL'cnoTi  avec  la  désolation  des 
povres  Olles  de  Huleu.  (vers  i53o),  pet.  io-8. 

13468  Le  Dévot  et  salncl  sermon  de  salnct  Jambon, 
etc.  (vers  i53oJ,  in-8. 

i346o  Dialogob  du  fol  et  du  sage.  Pci.  ln-8. 

I3A70  Dulocoe  du  mondain  et  ducelesUn.  (vers 
i5so),  ln-8. 

13471  Dialogcb  d'uiig  tavemier  et  d'ung  pyon. 
(commencement  du  i6«  siècle),  in-8. 

i347sDiscot*ns  demontrantcommeni  maints  pions 
font  leur  plainte.  Aouen,  ln-8. 

13473  Dialogue  en  forme  d’argumenL..  à Fhon- 
neur  de  Charles  Y,  par  Edm.  de  Boulât.  Jf#/:, 
i54i,ln-8.  (Article  du  Boulut.) 

13473*  Diaumce  spirituel  de  la  passlon.i>arfi  (vers 
i5ao),  in-8. 

13474  Les  dits  de  Salomon,  et  aussi  ceux  de 
Marcon.  Pet.  in-8.  (Au  mot  Salomon.) 

13475  Le  Dit  des  pays  joyeux,  (commencement 
du  i6*  siècle),  ln-8.. 

13475*  DItx  d’amour  cl  ventes.— Voy.  len*  i36i4. 

13476  Les  Dm  des  bétes  et  aussi  des  oysaulx. 
Paris  (vers  i5oo),  in-4. 

13477  Dm  des  sages,  (commencement  du  i6* 
siècle),  ln-8. 

13478  Le  Doctvival  des  bons  serviteurs,  (com- 
mencement du  16*  siècle),  in-8. 

13479  Doctsinal  des  filles.  L|r<m,  i5o4,  ln-4. 

15480  Doctunal  des  nouveauU  maries,  (fin  du 
i5*  siède),  in-4. 

15481  Doctubal  des  nouvelles  mariées.  Lantenac^ 
i4oii  ln-4. 

i348a  La  DocramE  des  princes  et  des  servans  en 
court,  (fin  du  i5*  siècle),  in-4. 

13484  La  DocniRE  des  salges.  (vers  i590),  ln-8. 

13483  La  Doctbinb  du  père  au  flix.  Paris  (com- 
mencement du  16*  siècle),  in-8. 

13485*  Dolobecse  querimonle  de  Bles.(l594)t  In-4. 

13486  Les  Douze  dames  de  rhétorique.  MouUnSy 
1837,  pet.  In-fol. 

13487  Le  Double  des  lettres  des  verdz  gallandz. 
(commencement  du  16*  siècle),  in-8. 

1 3488  Les  Deoits  nouveaux  esta  bits  sur  les  femmes, 
(conimencemcnl  du  16*  siècle),  In-A. 

iS48o  L’Êclisb  des  mauvais,  ou  autrement  la 
petite  dyableiie.  (sans lieu  ni  date,  avant  i54o), 
ln-16. 

iS4oi  l^plslre  de  la  venue  de  la  royoe  Alknor. 
(i53o),  ln-8,  (Articles  Epistolle  et  Viwn.) 

i349Q  ÊPisTRi  des  enfans  de  Paris  envoyée  aux 
fnfan.H  de  Rouen.  i53a,  in-8. 

13493  L’ÊPisTti  du  chevalier  gris  envoyée  4 U 
vierge  Marie  ( par  Fr.-Ksu  Dame),  tyon,  vers 
i53o),  ioS. 


13493*  L’ËPiSTiEet  ordonnance  du  camp  de  mon- 
seigneur d’Alençon,  ln-8. 

i34g4  ÉPisTKE  satiricque envoyée  par  cognoissance 
au  roy  de  France.  AnverSy  1537,  peL  ln-8. 

13495  L’Épitapbe  de  maistre  Jehan  Troüer.  (vers 
i5oo),  ln-4. 

1349O  Les  Epitaphes  des  roys  Loys  oiizlesme  et 
Charles  VllL  (vers  1498),  in-4. 

i3407  Epitaphes  en  rondeautx  de  la  feue  royne, 
duchesse  de  Rrclaigne.  (vers  i534)«  ln-8. 

13498  Les  EaftEi-RS  du  peuple  commun  qui  prtv- 
nosliquenl  la  famine,  (vers  i.53o),  ln-8. 

1349g  L'Hsprit  de  Henry  .sepllesmc  4 Henry  hulr- 
liesme.  tyofi,  l544,  ln-4. 

i3ôoo  L'Estât  du  Lendit,  (vers  i5So),  in-8. 

i35oi  Les  Estresnes  des  filles  de  Paris,  (commen- 
cement du  16*  siècle),  ln-4. 

13503  El'vbe  nouvellement  translatée  de  Italienne 
rime,  contenant  l’aUvéncment  de  Louis  Xll  à 
Milan,  etc.  I.yorty  1509,  in-8.  (Au  mot  ëuube.) 

13503  La  Faulceté  de  ceux  qui  suivent  le  train 
d'aniuur.  (vers  i:>oo),  in-4.  golh. 

13503*  Le  Faulcon  d’amour.  — Noir  le  ii"  i353i. 

13504  La  Fontaine  d’amours,  (vers  i5a5),  ln-8.  — 
(La  Fontaine  périlleuse,  voir  le  n*  iSSuS.) 

iS5o5  I.e  Gibol'PUER  aux  dames,  etc.  PariSy  Midi, 
Le  .Vofr,  ln-4. 

i35o0  LeGBANTjnbillede  Mlllan.  (vers  i5oo),  in-8. 

13507  La  grande  et  vraye  pronosilcaliuu par 

le  grand  haly  Habenbagei.  VaUicuthy  ln-4.  golb. 
— Autre,  PariSy  i549,  ln-8.  ( Article  Gbarde 
et  vraye.) 

13508  Grande  et  véritable  pronosllcatlon  des  G... 
sauvalges.  fiouen  (vers  i54o),  I0-8.,  et  autres 
pièces. 

13509  Les  GaAXDS  et  merveilleux  faits  de  Nemo. 
PeL  ln-8. 

13510  La  Geande  patience  des  femmes  contre  leurs 
marU.  (vers  i5So),  ln-8. 

13511  Les  Gbans  grâces  de  France,  (vers  i509), 
in-4. 

13513  Les  Gians  regret!  de  madamoysetle  du 
Palais,  (vers  i53o),  ln-8. 

i35i3  Géant  malice  des  femmes,  (vers  id3o),tn-8. 

i35i3*  Le  Gbant  regret  et  complaiale  du  capit. 
Ragot,  (vers  i530),  in-8. 

iS5i4  La  Géant  triumphe  et  honneur  des  dames 
de  Paris.  i53i,  in-8. 

i35i5  La  Gl'cere  et  le  débat  entre  les  mcmbreB  et 
le  ventre  (trad.  de  Jean  de  Sallsbury).  In-4.  — 
Voir  le  n*  i3io3. 

iS5i5*  L’Hecb  et  guain  d’une  chambrière  qui  a 
mis  en  la  blanque...  Porii  (vers  1 53o),  in-8. 

iS5i6  Ristoibb  romaine  de  la  belle  Cleriendc. 
Lyon,  1533,  li>-8. 

iS5i6*  L'Hospital  d'amour.  — Voir  le  0*  iS34i. 

13517  Le  Jaloux  qui  bat  sa  femme,  (vers  i53o), 
ln-8. 

13518  Le  Jabmn  de  Jeunes  avecque  la  plainte  de 
religion...  conlcnaDl  treze  personnalges.  (vers 
1537),  ln-4. 

i35ig  Les  Joies  et  dooleursque  la  glorieuse  vierge  • 
Marie  eut  de  sonbeookt  fils  Ibesut.  (vers  lâgo), 
lo4ol. 

13530  Joyeux  recueil  de  l’élection  Impérialle,  4 
l’honneur  du  princé  Charles,  (vers  1519},  ln-4. 

13531  Les  Latmntacioks  et  craintes  du  Jugement, 
(vers  i5oo),  in-4.  ' 

13599  tATdepah.  (i5*  sièclt),4n-4. 
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iS5i5  Letthes contenant  le  prlvUégcdWirüeux 
femmes.  i536,  in*8. 

i35aA  La  LrmiK  de  Lomi0leHe.(i6*  siècle),  in-iG. 

i35aA*  LrmR  nouvelle,  envoyée  à TEmpercur  par 
le  roy  de  Hongrie.  (iSay),  ln-8. 

13395  Livre  d'amour  de  Pamphile  et  Galatbér. 
Pnrii,  iftgA,  in-fol.  — Voirie  n*  197/I8. 

i35aO  Le  Livre  de  clcrgle,  nommé  lymage  du 
roondo.  (Pari«,versi5oo),  in>A.  (Voir  aussi  l’an. 
MfROLER  du  Monde.) 

13597  Le  Livrb  de  la  chasse  du  grant  senesehal  de 
Normandie,  et  les  dits  du  bon  chien  Souilliart. 
(vers  i5oo),  ln-&. 

13598  Livre  de  la  fontaine  périlleuse.  Paris,  1579, 
ln*8. 

13398*  Uvre  de  Matheolus.  — Voir  le  n”  i3a05. 

13390  Livre  des  prestres.  (Aoweii,  i4o^)  In-è. 

i333o  Le  Lrvae  des  visions  fantastiques.  Por/s, 
i339, ln-8. 

i353i  I.e  Livre  du  faulcon.  (vers  i5oo),  ln-6. — 
Voir  aussi  Faclcor  d'amour. 

13539  Le  Livre  qui  guarlst  de  tous  maula,  etc...., 
(vers  i390),in>8.  (VoiraussMa  Vraie  médecine.) 

13533  I.CS  liUCBSGss  3 Nostre  Seigneur,  4 Nostre 
Dame  et  aux  saints  et  saioctes  du  paradis.  Paris 
(vers  i5o9),  Ii>-4. 

13334  Locerge  des  dames.  In-4. 

13534*  La  louange  des  rois  de  France.  — Voir  le 

D*  13998. 

13535  I.a  LoYACLTé  des  femmes,  (vers  i53o),  ln-8. 

13530  La  Li  uiUr.  des  chrcsllciis.  Paris  y (vers 
i39&),  ln-8. 

i3537M.usTREAIlborum  quidetout  scmcsic.  (vers 
i53o),  ln-8. 

13538  M*  IIamrreli?i,  serviteur  de  M"  Aliborum. 
(vers  i54o),  iii-8. 

iS53o  Le  Mal  récompensé  de  fortune  et  d'amour, 
(vers  l4oO),  lo-4. 

i353o*  Uarglbrite  des  vertus.  Lyon  (vers  j590), 
Iiv4. 

13540  Le  Martyre  amoureux.  Parfr,  i54o,  lo-iO. 

13541  Les  Me.ms  propos.  Paris,  Trtppnel^  ln-4. 
— Voir  le  n*  i3399. 

13549  I.e  MtsasAGiER  d'amour  (par  Plhclln).  Paris, 
io-8.  goth. 

13543  M1R.VCL1  notable  faict  en  la  ville  de  Paris. 
(i598),in-8. 

13544  Miroir  de  Time,  et  le  débat  du  corps  et  de 
rime,  (fin  du  i5*  siècle),  ln-4. 

13545  Miroiter  du  monde.  — Voir  Uvre  de  clergie, 
n*  13396. 

13546  Misses  est  translaté  en  fraocoys.  Parfs(vers 
i590),  ln-8. 

13546*  Misterb  de  la  sainte  larme.  — Voy.  29347. 

18547  Ee  Morologce  des  nouveaulx  sots  de  1a 
JoyeuM  bande.  (commeocemcDt  du  i6*  siècle), 
ln-8. 

13548  Moroumh'e  fort  Joyeux  sur  les  dames.  Paris 
(vers  i53o),  in-8. 

i354o  MoROLOcer  nouveau  de  la  chambrière  des- 
pourveue  du  mal  d'amour.  Lyon  (vers  i53o), 
in-8. 

iS55o  Nurc  dimittls  des  .\ngIo)|)bXTers  i5sto),  ln-8. 

i335i  Le  Passe  temps  et  songe  du  triste.  iSag, 
in-8. 

i855a  La  PATERosTRides  verollés.  Pgi.  ln-8. 

i335q  Le  Pater  noster  des  Flamans,  Henouyers 
t Brebansons.  (vers  i53o^,  in-8. 


13553  Petit  traité  conteqani  la  déploration  de 
toutes  les  primes  de  Roine.  Porfi,  i528,  ln-8. 

13554  Petit  iraicte  enseignant  que  est  ce  que 
vraye  noblesse.  GrtnohU  (de  i53o4  i54o),Ui-8. 

13555  l.a  Plairte  du  commun  : 4 l'encontre  des 
taaerniers,  etc.  Paris  (vers  i590),  ln-8. 

13.556  Le  Plaisart  Jardin  des  receptes...  ensemble 
la  médecine  de  maistre  Giimache.  Paris  (vers 
i54o),  ln-8. — Voir  le  n*  i3g8i. 

13557  Le  Préoespoir  de  l'amant.  Iq-4.  goth. 

13558  La  PremiIirk  leçon  des  matines  du  grand 
abbé  des  conards  de  Rouen.  Rouen  (i537),  in-A. 

iS55g  LepRocts  des  femmes  et  des  puces,  (vers 
i53o),  in-8. 

13560  La  Processior  du  roy  de  France  qu'il  a lait 
a Bostre-dame  de  souffrance.  iSgS,  tn^. 

13561  Proi.ogde  de  l’entrée  du  poy  (Charles VIII), 
faite  4 Rouen,  (vers  i4g6),  In-fol. 

13569  pROROsncATioR  de  maistre  Albert  songe- 
creux  bisscain.  (1597),  in-4. 

13563  pRORosTiCATiuR  dfsC...  saiilvalges,  auec  la 
maniéré  de  les  apprivoiser,  (vers  i53o),  ln-8. 

13565  pROROSTicATiOR  nouvcIle  plus  approuvée 
(The  Jamais,  (vers  i390),  ln-8. 

13506  Le  PnoiTiT  qu'on  a d'ouyr  messe.  Lyon, 
!im6  goth. 

13567  Les  Provtrbes  communs  (recueil  formé  par 
Jean  de  La  Véprie),  ln-4. — Voir  le  n*  i8453. 

13567*  PsAi'LTiER  des  vilains.  Paris  (sans  date), 
ln-8. 

13568  Le  Purgatoire  d'amour.  In-8. 

13568"  Le  puy  du  souverain  amour.— Voir  l34oi. 

i3568t>  Le  Qcarteraire  saint  Thomas.  Pet.  ln-8. 
goih.—  Voir  le  n*  i834*. 

i3.568<:  LesQiTRZEgrandset  mervelllenx  signes.... 
ln-8. 

i356g  Recueils  de  vers  sur  le  trépas  du  dauphin. 
Lyon,  1536,  ln-8. — DéJ4  au  n*  19899. 

i350g*  Recueil  des  actes  faits  aux  Jours  de  co- 
nardle,  tenus  4 Rouen.  (i54i),  ln-4. 

13570  La  RéroRMATioR  des  dames  de  Parts  filcte 
par  les  dames  de  Lyon,  (vèrs  i53o),  ln-8. 

13571  l.a  RépoRWATtoR  des  tavernes  et  cabarets 
((llaluguc,  vers  i5So),  ln-8. 

1 3579  RETiRFTde  Picardieet  de  Toumay.  In-8.  goth. 

1S573  I.OS  Regrets  d'amours  faits  par  le  décon- 
forté. Paris,  1.538,  ln-8. 

13574  Les  Hecretz,  avec  la  chanson  de  niessire 
Chartes  de  Bourbon,  (vers  i.5io),  ln-8. 

13  575  l.e8  Regrbtz  du  loyal  amoureux,  (vers  1 5oo), 
in-4. 

13576  Remède  très  utile  contre  la  peste,  (de  i5ao 
4 i53o),  ln-8. 

13377  La  Rf.ueiibbarce  de  la  roorL  (vers  i5oo), 
in-4. 

13578  I.a  Rercortre  et  déconfiture  desbennoyert. 
Paris  (vers  i599),  in-8. 

1357g  Réplique  des  bourgoys  de  Mezieres, 
falote  contre  le  comte  de  Nansot  et  son  armée, 
(vers  1591  ),  ln-8. 

13580  La  Réplique  faicte  par  les  dames  de  Paris 
contre  celles  de  Lyon.  Paris  (vers  i53o),  in-8. 
— Voir  aussi  le  mot  Rescriptior. 

iS58i  Résolutior d'amour. (vers  i5oo), ln-4.  goth. 

13589  Le  roulant  de  Richabt  Ûli  de  Rob^Lk 
diable,  (vers  i5oo),  ln-4.  ^ 

13583  RnnEset  refrains  touméslcns,  poésies  cou- 
ronnées en  1477-91.  tfofis,  18S7,  ln-8. 
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]358A  Ro?vdcaci  nouftaux  d'amour.  tyOR,  tom- 
frÂny,  io-iO. 

13585  Le  Ronun  des  dames,  sire  le  pèlerin  d’a- 
meurs  (par  Bertrand  Desmarios  de  Masan). 
(mn«  lieu  ni  date^  vers  i53q),  ln-8. 

13588  LaSAiNcn  vie  et  légende  de  madame  saincic 
Catherine.  TroyeSy  i533,  ln>8.  — Voir  i36l8. 

13587  I^Salte  Üaikimle.  Dijon  (versi53o),  la>8. 

13588  Le  Salve  rcgliia  en  françois.  Paris  (vers 
i5io),  in-4. 

13588*  Secreti  et  lotx  du  mariage.—*  Voy.  Divnv. 
iSS8q  Les  Sept  marchands  de  Naples,  (vers  iSao), 
ln-8. 

13590  Les  Sept  pseaulmesen  fraucoys.  {iMntenac, 
vers  iâ83)t  in*8. 

13591  Seemos  des  frappe  cuIx,  etc.  (vers  i53o)« 
ln>& 

1359a  Sehmos  Joyeux  d’ung  dépueelleur  de  non- 
rices.  AoMm  (vers  i5Ao),  ln*8.  (Article  Grasdf. 
et  véritable  pronoslicalion.) 
i3Soa*  Sctiio?i  Joyeulx  d'ung  Hancéqui  emprunte 
ung  pain  sur  la  fournée,  (vers  1 53o),  ln*8.  (Pour 
d’autres  sermons  joyeux,  voir  l'article  Sf.kuon.) 
1359S  SaavMTU^  et  sottes  chansons  couronnées  5 
Valencfeooes,  S*  édit,  yalmciennesy  iSSâ,  ln-8. 
13598  Le  SoiKi  de  la  pucelle.  Brfhant~tj)deac  ^ 
1888,  tn-8. 

1S595  Le  SoEGE  et  prévision  de  la  paix  de  France, 
(vert  i5So),  io-8. 

13598  SoPHOLOGE  d'amours  (par  Ant.  Vlas).  Lyon 
(vers  i5So),  in-8. 

1 3597  Les  S00R.US  des  hommes,  (vers  )Goo),In-8. 

13598  Les  SoeoAit  et  beauté  üesdames.(vers  i5oo), 
ln-8. 

13599  Les  SoDBAiz  du  monde,  (vers  i5ao),  in-8. 
i38oo  La  SotmcE  d'honneur,  }>our  maintenir  la 

corporelle  élégance  des  dames.  /.ÿON,  i53i,  ln-8. 
1SO01  Le  Staiat  mater  dolomsa,  translaté  en 
francoys.  (vers  i5ao),  iii-8. 
i5803  LaTEBaiBLE  vie,  testament  et  fin  de  Loyson. 
i5u8,  io-8. 

i38o3  U»  Ttnfcaacs  de  mariage.  Lyon^  ln-8.  goth. 
i38o3*  TûsfcBEES  du  champ  gaillart.  ôers  i58o), 
ln-8. 

i38o8  Le  Testauert  de  Jenln  de  Lesche,  qui  s'en 
va  au  mont  Saint-Michel.  Paris  (vers  i5so}. 
in-8. 

i38o5  Le  TcsTAiiESTde  la  guerre  oui  règne  8 pré- 
sent sur  1a  terre  (par  J.  Moüiiet;.  Uynan  (vers 
i5U0),  iii-8. 

i36o8  Le  Testambst  de  31artln  Leuter(afc).  Pet. 
ln-8.  goih. 

i38o7  Le  Testamcst  de  monseigneur  des  Barres. 
(1888),  ln-8.  goth. 

i30o8  I.e  TrsTAuesT  de  Tasle-Vln,  roydes  Pions. 
In-8.  goth. 

i38og  Tij^tamrvt  d’iing  amoureux  qui  mourut  par 
amour.  Paris  (vers  i5to),  io-8. 
i38to  I-Æ  Tcstamptvt  du  père,  /.yon,  in-8.  guth. 
]36n  Le  Testament  fin  Rubin  de  Turcqulc,  etc 
Paris,  in-8.  goth. 

(T4>MamFa(  d*  Htgoi.  Vey.  Cravt  refrei.) 
i30i  1*  TnioimiK  de  haute  folle.  Lyon,  ln-16. 
I3Ô13  Les  Teois  mortz  et  les  trois  vifi.  (vers  i5oo), 
lr^8■ 

i36j3  De  TiRpiasriiA  conccpiione,  natlvltatc  et 
ahis  prxsaglls  diabolicis  pessimi  hominis  anll- 
ebrisU.  (Paris,  Mich.  Le  Soir),  ln-8.  fig. 

1 36 18  Le  VERITE  de  la  guerre,  (vers  i5xo),  in-8. 
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i36i8*  Le  venlte  nouvellement  fait  & la  royne  de  # 
France.  (i53o),  in-8.  (Article  KpisTtiL) 

1.3818*  Les  Vertes  d'amour.  Iri-8.  — Voir  i3875* 
i58i5  Vie  de  monseigneur  saint  Eustace.  Paris, 
ln-8. 

i58i5*  Vie  de  s^nt  Juhaii  Batiste,  (vers  i5oo), 
ln-8. 

i36i0  Vie  de  Nostre-Oame.  (lin  du  i5*  siècle), 
in-8. 

i30i7  Vie  de  notre  seigneur.  Anvers,  i58i,  ln-8. 
i38i8  La  Vie  sainte  Katherine,  (vers  iDoo),  in-6. 
—Voir  le  n*  i358C. 

1.3810  1^3  Vie  de  sainte  Marguerite,  lii-8. 
i3Gïio  La  Vie  de  salnct  Matliurin  de  Larcbanl  his- 
toriée. Paris  (vers  i5io),  in-8. 

1 36t  1 La  3 IE  et  légende  de  madame  salncte  Relgne. 

Troyes  (vers  i58o),  ln-8. 
i36at  Vie  et  légende  de  saint  Fiacre.  In-8. 

1383Q*  Vizet  irespasseinent  de  Caillette.  Pet.  in-8. 
I38a3  La  \ ie  saint  llarenc.  In-6. 
i.36a3*  Les  Vigiles  des  morts,  transi,  de  latin  en 
françois  (attribué  a Gringorc).  Paris,  ln-8.  goth. 
13638  l<a  Voie  de  paradis,  (vers  i5oo),  ln-8. 
i36a5  La  Vrat  disant  advocate  des  dames,  (vers 
i5so),  in-8. 

iS6q8  Warelet  de  tous  métiers,  (vers  i53o),  pet. 
in-8. 

1S897  Ymage,  figures,  etc. , en  vers  françois.  Paris 
(vers  i5oo),  in-8.  Rolli.  fig. 

K.  Rocueils  de  poésies  qui  appartiennent  5 
l’é|K>que  de  Ma  rot  et  k celle  de  ses  successeurs 
pendant  le  lO*  siècle. 

i36s8  Tableau  hlstor.  et  crlt.  de  la  poésie  fran- 
çaise et  du  théâtre  français  au  XV1«  siècle,  par 
C.-A.  Sainte-Beuve.  Paria,  1808,  a vol.  hi-8.  — 
Edition  revue  et  très  augmentée.  Paris,  i883, 
gr.  in-i8.  (La  première  partie  seulement.)  — 
Voir  le  n*  3oo85.  , 

13839*  La  Fleur  de  poésie  françotae.  Paris,  i583, 
ln-8. 

13630  Rrcleil  de  vraye  poésie  françojrae,  piinsc 
de  plusieurs  poètes  fram;.  Paris,  1 588,  pet.  ln-8. 

13631  Bolte-rors  d'oisiveté.  Rouen,  i5.53,  ln-16. 
i383a  I.a  OvNSOLATioR  des  tristes.  Rouen,  i558, 

ln-16. — Voy.  les  n**  13831-33  (Bissca). 

1SO33  Le  Livre  de  plusieurs  pièces.  Lyon,  i58o, 
!n-ia. 

i3038  Petit  traiclé,  contenant  la  fleur  de  toute 
joyruseté.  Paris,  i58o,  hi-16;  et  sous  le  titre 
de  Flecr  de  toute  joyeuseté. 

13635  RecietL  de  tout  soûlas  et  plaisir,  et  paran- 
gon de  poésie.  Paris,  i55a,  tn-i3. 

13836  Les  Blasors  anatomiques  du  corps  féminin. 
Paris,  i55o,  in-iO. 

13637  Blasons,  poésies  anciennes.  Paris,  1807, 
ln-8. 

13638  Bi.aso;i8  domestiques.  Paris,  i53q,  IimS. 
i863o  Blasons  de  la  goutte,  de  l'honneur,  etc. 

Lyon,  i587,  in-8. 

18680  Poésie  facédettse  extraflte  des  ouvres  des 
plus  fameux  poètes  de  notre  siècle.  Lyon,  1559, 
!n-i6,  ^ 

i888t  Le  Pabims'^c  des  poètes  françois  modernes, 
recueilli  par  G.  Corrozet.  Paria,  1871,  iti-8. 
18881*  La  Mise  chrestienne.  Paris,  i583,  pet. 
ln-13.  . . 


BELLES-LETTRES. 


^ La  FUcb^utioii  et  pa«se  (eaips  des  tristes... 

pariée  J5'j3,  In-i6.  — Voir  les  articles  Bodtx- 
noRS  ü’olsitelé,  et  Coksolatio"!  des  tristes. 
i36ü3  La  HicRÉATiON,  devis  et  mignardise  amou* 
reuse.  Parit  fvers  1.570),  Id-i6. 

13034  L'Amoi  RRtx  passe-temps,  déclaré  en  joyeuse 
poésie,  tf/rm,  In-iO.  — Voir  aussi  Passr- 
TUiPS  Juyeus. 

Les  muses  françoiscs  raliées. par 

DT.sMsetLK.  F«r/s,  i5pv,  pet.  in-ia. 
i364>  Parnasse  des  plus  excellents  poètes  de  ce 
temps.  Paris,  1O07,  s vol.  In-is. 
iSOAO**  Les  marguerites  poétiques;  tirées  des  plus 
fameux  poètes  françols  tant  anciens  que  mo- 
dernes, et  réduites  en  forme  de  lieux  communs 

par  Esprit  Aubert.  Lyon,  Bank.  Ancelin, 

i0i3,in-3.  de  plus  de  luoo  pp.  a a col.,  frontis- 
pice gravé. 

L.  Poètes  français  depuis  la  mort  de  Cl.  Marot 
jusqu'S  ceHe  de  Fr.  Malberbe  (i544  k i6a8). 

iSOAO  Le  printemps  de  rhiimble  espérant,  par 
J.  Le  Buixn.  PaHs,  iS36,  la-16. 

13047  La  complainte  de  trois  gentilshommes  fraii- 
çols,  par  Fr.  de  Sscon.  Paris,  ij44,  in-8. 

13648  Rymes  de  dame  D.  Peroeltc  du  Gcillct. 
lyon,  iS43,  in^. 

1SO49  Le  second  enfer  d'F^L  Dolrt.  Lyon,  i54A, 
in*i0. 

13050  La  fable  du  faux  cuyder Paris,  i543, 

ln-8.  (Article  MARcceRiTe  de  France,  j 

13051  Le  miroir  de  MAïuitERiTe  de  France.  Paris, 
1533,  in-8. 

i365a  M ARtiCEiurE  de  la  Marguerite  des  princesses, 
très  illustre  reine  de  Navarre.  Lyon,  i547,  ln-8. 
iS653  Tombeau  de  Marguerite  de  Valois  (Irad.  par 
Mc.  Denisot,  etc.).  Paris,  i55i,  I0-8. 
i3034  El<*gie  délectable  et  fructueuse  de  la  guerre 
et  victoire  de  vertu  contre  fortune,  par  Guill. 
Dkhebis.  Anvers,  i544,  in-4. 

130.54*  Le  véritable  discours  de  la  vie  humaine, 
trad.  du  laiiu  par  GuiU.  Uauobit.  Paris,  i543, 
ln-8. 

1 3055  Le  convoy  funebre  de  Jaq.  Tusanus,  et  élé- 
gie de  feu  Valable,  par  Médard  Bari>i.x.  Paris, 
. i547,  pet*  lo*8. 

i3050  Cbantz  funèbres  sur  la  mort  et  irespas  du 
prince  Maximilien  d’Cgmont,  par  Rob.  Du  Tsici. 
Gand,  sans  date  (vers  1549),  ln-8. 

13657  La  poésie  franç.  de  Ch.  de  SArrre-MARTUE. 
Lyon,  i54o,  io-8. 

i3058  Mlcropjedie  de  Jean  Paiiiadi.x.  Lyon,  i546, 
ln-8. 

i305g  Le  bastion  4 rencontre  de  Cupldo,  par 
Joacb.  de  Cxhgxac.  Lyon,  i55o,  In-iO. 
i300o  I.ÆS  propos  du  vray  chrestien,  etc.,  par  Fr. 

Guilletat.  Genève,  i55q,  ln-8. 

1S6O1  Le  moins  que  rien,  fils  atsné  de  la  terre,  par 
Mc.  BAEGEDé  de  Veselav.  Paris,  iS5o,  ln-8.  (et 
autres  poésies  du  même). 
i300q  L'histoire  du  Phénix,  par  Guy  de  La  Gabdk. 
Paris,  1550,  ln-8. 

13003  Panegyrlc  des  damoyseOes  de  Paris,  par 
Ant  Do  Mouux.  Lyon,  i545,  ln-8. 
]3004*Dépiorallon  de  Vénus  sur  la  mort  du  bel 
Adonb  (par  Ant.  Du  Mot  lir),  etc  Lyon,  i548, 

* 


iSOOS  Continuation  deserretirs  amoureuses,  par 
AnL  Du  MoiLm.  Lyon,  i55t,  ln-8. 

130C0  Invective  satyrique,  ttssue  et  composée  par 
Gulil.  de  La  PERRièRi.  Tholose,  i53o,  ln-4. 
13667  cent  considérations  d’amour,  par  Guill. 
de  La  pERRièRE.  Lyon,  i54a,  lo-iO. 

13008  Les  considérations  des  quatre  mondes..,., 
comprinses  en  quatre  centuries  de  quatrains, 
par  Guill.  de  La  PcrriUe.  Lyon,  i55a,  ln-8. 

13009  Eplstrecontenant  le  procès  de  la  royue  Anne 
Boullant  d'Angleterre,  par  Lancelot  de  Cablbs. 
i545,  fi>-8. 

i307O(jlm>resdeH.  Salel.  Porfs  (1 53g),  ln-0. 
1S671  üEuvres  de  Maicou  de  La  Hatb.  Paris, 
1533,  ln-8. 

1307S  I.J  généalogie  des  dieux  poétiques,  com- 
po^  par  t'Innoceiil  égaré  (Gilles  d^AuuGMT). 
Poictiers,  i343,  Ui-iO. 

13075  Le  tuteur  d’amour,  par  GiUes  d'AuMWRT. 
Lyon,  i347,  in-8. 

13674  DécADEs  de  la  description  des  anlnuux, 
}>ar  Barlh.  Aseao.  Lyon,  1549,  ln-8. 

1Q67&  ImaKinaiion  poétique,  par  Barlh  Ameao. 
Lyon,  i53a,  ln-8.  — Voyez  Picta  poesls.  (Peul 
aussi  K placer  dans  les  poètes  latins.) 

13076  S.  Euctiier  4 Valerlan,  exhortation  raUo- 
nale...,  par  Barlh.  Anbau.  Lyon,  i553,  io-4. 

13677  L'oraison  de  Mars  aux  dames  de  U court, 
ensemble  la  réponse  des  dames,  par  CL  Colbt. 
Paris,  1 348,  ln-8. 

18678  Odes  du  Gave,  fleuve  du  Béarn,  du  fleuve  de 
Garonne,  etc.,  par  Bern.  du  Poev  de  Luc. 
Tolosê,  i55i,  in-8. 

1 3679  Poésies  en  diverses  langues,  sur  la  naissance 
de  Henri  de  Bourbon,  par  le  même.  Tolom, 
1354,  to-8. 

13680  Poésies  de  L.  Le  Caron.  Paris,  iS34.  ln-8. 
(L'auteurn’csl  mort  qu’en  i0i5,malsses  po^es 
apparUennciu  4 l'époque  de  leur  publlcaüoa.) 

1S681  L’enfer  de  Cupldo,  par  des  Cold.  Lyon, 
1345,  in-8. 

i368u  Livret  de  folaslrertet  ( par  A.  de  La  Porte). 
Paria,  i553,  in-8. 

13683  I..a  sphère  des  deux  mondes,  par  Dajunxl. 
Anvers,  i535,  in-4. 

13664  Poésies  de  J.  Tabureau.  Paris,  1874,  ln-8. 
13685  Sonnets,  odes  et  mignardises  du  même. 
Lyon,  1374,  in-is. 

13680  Œuvres  de  J.  de  La  Peruss.  Paris,  i5t3, 
In-iu. 

13087  La  Trlcarite,  par  C.  TAiLLeMOivr.  Lyon, 

1356,  ln-8. 

13088  Les  enthousiasmes  ou  éprises  amoureuses 
(en  nombre  vingt-trois),  par  P.  de  Sapet.  Porfi, 
1550,  in-is. 

13089  Histoire  Joyeuse,  par  Fr.  Goualn.  Lyon, 
1537,  in-16. 

1S690  Elégies  de  la  belle  fille,  par  Ferry  Jultot. 
1337,  ln-8. 

i30qi  Œuvres  poétiques  de  Mellin  de  Saixt-Griais. 
Lyon,  1374,  In-is. 

iSOgs  Œuvres  poétiques  de  L.  DESMAZURCs.LyM, 

1357,  In-4. 

i30ga*  Chant  pastoral,  par  le  même.  Lyon,  iS3g, 
ln-8. 

13O93  Eroiasmes  de  Phidic  et  Gelasine,  plus  le 
chant  panégyrique  de  l'Ite  Poutine,  par  Phll. 
Bucnion.  Lyon,  1357,  ln-8. 
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i3«oA  CJIBIUS  myaulx  tar  le  mariage"  de  M.  te 
dauphin,  par  Jacq.  de  Latapie.  Paris^  i558,  Id-8. 
iSdgS  Le  Siècls  d’or  et  autres  vers  divers  (par 
Bérenger  de  La  Tooi  d’Albenas).  Lyon , i55i , 

i30q6  Choréide,  autrement  loucnge  du  bal,  aux 
dames,  par  le  même.  Lyon^  i550,  in-8. 
iSOg*;  L*aml  rustique,  par  le  mémo.  Lyon,  i55S, 
lnr-8. 

i56g8  Discours  de  la  egurt,  par  Fr.  GEiTiLErr. 
Parité  1358,  in^. 

i38gg  Épitaphe  db  la  ville  de  Calais,  par  Ant. 

Padooeu  Ptris^  i558,  in-8. 

13700  Le  ravissement  d’Oryllilc,  composé  par  B. 
Tag.(Barth.TagauU).  ParU,  André  l#*ecAe/,i  558, 
pet.  in*8.  de  ko  pp. 

1 S701  Le  miroir  de  l'éternité,  par  Bob.  Le  Boocm. 

Caen,  i585,  In-8.  (L’auteur  est  mort  en  i55g.) 
j3tos  Elégies  de  J.  Docblet.  Parie,  i55g,  ln-8. 
1370s  Ja:  temple  de  Mars  tout -puissant,  par  P. 

d'üatoxT.  Beims,  i35g,  pou  in-8. 

1S70/I sonnets  de  Ch.  d’EspniAV.  Paris,  i56o, 
in-3. 

}3to5  Le  discours  (sonnets)  de  Nie.  Pillecl.  Aouen, 
i58o,  ln-4. 

1.7700  Œuvres  françoisea  de  Joach.  du  Bbllat. 
Paris,  1578,  Iih8. 

13707  Les  amours  d’Olivier  de  Macxy.  Paris, 
1553,  in-8. 

13708  Les  gayetés  du  même.  Paris,  i558,  ln-8. 
1370g  Les  soupirs  du  même.  Paris,  1557,  in-8. 

13710  Les  odes  do  même.  Paris,  i.'ijg,  in-8. 

13711  l.a  victoire  et  triumpho  d'Argont  contre 
Copido,  par  Cb.  Pontaise.  Lyon,  i537,  In-ia. 

1371a  La  cootr’  amye  de  court,  j>ar  Ch.  FosTAmK. 
(Paris)^  i53i,ln-8. 

iSÿiS  Estrcloes  â certains  seigneurs  et  dames  de 
Lyon,  par  Cb.  Foutaise.  Lyon,  i5fl0,  ln-8. 
(D'autres  productions  du  même  poète  sont 
indiquées  3 l'article  FoTTAnvr..) 

13713  Le  Jabdih  d'amour,  avec  la  fontaine  d'amour 
(de  Cb.  Fontaine).  Lyon,  i588,  in-ia. 

13718  Les  ruisseaux  de  FoirrAniE.  Lyon,  i555, 
Id-is. 

13718  Opuscules  d’amour,  par  Hkboet,  La  Borde- 
ric,etc*  Lyon,  i537,  ln-8* 

137171^  blason  de  Brou,  par  Ant.  Do  Saix.  Lyon, 
i53i,  in-3. 

18718  L'éperon  de  discipline,  par  Icméroe,  i539, 

3 tom.  en  1 voL  in-3. 

1871g  Prnrs  fatras  d’ung  apprentlf  (Do  Saix). 
Paris,  1537,  in-3. 

18790  Marquelis  de  pièces  diverses,  par  le  même. 
Lyon,  i35g,  pet.  ln-8. 

13731  Arton,  égloguG  sur  la  mort  de  François, 
dauphin  de  France  ( par  Maur.  Scèvi).  Lyon, 
1538,  In  8. 

13733  Dclie,  objet  de  plus  haute  vertu  (par  Maur. 

Sckvi).  Lyon,  i5d3,  in-8. 

13733  SavLsaye,  églogue  de  la  vie  solitaire  (par 
Maur.  Setve).  Lyon,  i5Û7,  pet.  ln-8. 

1 8733  Micaocosire,  poème  (par  Maur.  ScfcvE) . Lyon, 
i5Ô3,  iiiA. 

1 3735  Triste  élégie,  par  Gil.CoaaoxET.rom,i538, 
pet.  in-8. 

18736  Bécatongrapble,  parGü.  CoBaoter.  Paris, 
liko,  ln-8. 

18717  Iji  tapisserie  de  l'église  chrétienne,  parGü. 
CoaRoiET.  Paris,  iSftg,  In-ifl. 

TOME  V. 


aSg 

1 3738  Le  CoHPTx  du  rossigooi  ( par  GiL  Corroset) 
rorfi,  1536,  io-8. 

1372g  Le  blason  du  oioys  de  may  (par  GU.  Cou 
boiet),  i>et.  ln-8. 

18730  Le  Jardin  de  félicité,  par  le  baony  de  lyeise 
(Fr.  Habebt). i53i,  in-8. 

13781  La  jeunesse  du  banny  de  lyesse  (par  Fr 
Habebt). /»flrii,  i54i,  ln-8. 

13733  La  suite  du  banny  de  lyeasc  (par  le  même). 
i:>3i,  in-8. 

1373s  Combat  de  Cupido  et  de  la  Mort,  par  le 
même.  Paris,  i54i,  ln-8. 

13-34  Le  songe  de  Pantagruel,  par  le  même.. 
1543,  in-8. 

1.1735  Le  voyage  de  l’homme  riche,  par  le  même. 
Troyes,  i343,  in-8. 

13730  Les  trois  nouvelles  déesses,  parle  même. 
Paris,  1546,  In-J3. 

18737  Le  temple  de  chasteté,  par  le  même.  Paris, 
i54g, in-8. 

13738  LesdIeW  des  sept  sages  de  Grèce...  mis  en 

rime  françoise  par  Fr.  lUoear avec  autres 

petites  œuvres.  Paris,  i54g,  In-iO. 

1873g  Les  épistres  héroldes,  etc.,  par  le  même. 
Paris,  i55o,  ln-8. 

1S740  L’histoire  de  Titus  et  Gisippus,  etc.,  Inter- 
prétée en  rime  françoisc,  par  Fr.  IIabebt 

Paris,  i55i,  ln-8. 

i374i  L’excellence  de  poésie....,,  parrfV.  Habci 
(pour  Habebt).  Lyon,  i556,  ii>-i6. 

18743  La  harangue  de  la  déesse  Astrée...,  par  Fr. 

Habebt.  Porn»,  i550,  io-8. 

13744  Les  divins  oracles  de  Eoroastre,  par  le 
même.  Paris,  i558,  In-8. 

18745  Le  miroir  devenu  et  chemin  de  bien  vivre... 

par  P.  Habeut.  Porfjr,  i53g,  ln-16. 

13746  Le  miroir  des  francxTaulpins,  autrement 
dits  Anticbiisüens...  par  A.  Désiai.  Paris.  1 546, 
ln-8. 

1374?  Le  deffensoire  de  la  foy  chresUenne,  par  A. 

Désiaé.  Lyon.  i55a,  ln-16. 

13748  I.oyau(é  conscientieuso  des(avemlères,par 
A.  DésiBÉ.  (vers  i55o),  in-16. 
i374g  Les  combatx  du  céleste  chrétien,  dit  papiste 
pèlerin  romain,  contre  l'apostat  terrestre anU- 
paplsle,  par  le  même.  Paris,  i554,  In-i6. 

1 3750  Les  disputes  de  GuÜlot  le  porcher,  et  la  ber- 
gère (le  Saint-Denis,  contre  Jcbaii  Calvin...  par 
A.  DésiaA  Paris,  i55g,  in-8. 

13751  Articles  du  traicté  de  paix  entre  Dieu  et  les 
hommes,  par  le  même.  Paris,  i563,  in-8. 

13759  Le  moyen  de  voyager  sûrement  par  les 
champs,  par  le  même.  Paris,  i575,  ln-8. 

1 3753  Le  ravage  et  déluge  des  chevaux  de  lotiagr, 
par  ie  môme,  Paris,  1578,  ln-8.  (D’autres 
ouvrages  de  cet  écrivain  fécond  sont  indiqués 
4 l'article  DésirL.) 

13754  BéponsG  au  livre  d'Artus  Désiré,  intitulé 

Les  grandes  chroniques par  Jac.  Bienvenu. 

f.enhe,  i5S8,  in-16. 

13754*  Hymnes  du  temps  et  de  ses  parties,  par 
Guill.  GceaOELT.  Lyon,  i56o,  in-4.  ~Voir  le 
DM4334. 

18755  La  lyre  ebresUeone,  par  GulIl.  Gcexoclt. 
Lyon,  i5Ôo,  ln-8. 

18755*  I.a  légende  dorée  des  prestres  et  des  moi- 
nes, par  luCbanorrier.  i560,  in-8.  (DéJ4  au 
n*3i34.) 
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iSlSd  EpUhalame  du  duc  de  S»«oye,  par  M.-Cl. 
de  Bi’ttet.  Parité  i55g»  In-d. 

UySy  Le  premier  lirre  de»  ver»  de  M.-Cl.  de 
BemiT.  Paris,  iMi.  lu-8. 

1Î7S8  Le  chariot  de  l'année,  fondé  aur  quatre 
roue»...  par  F.  Adr.  du  Hccqi’ET.  loutain,  tiii, 
ln-8. 

137^  Orpbëldc,  |>ar  le  mène.  iS3i,  pet. 

Id^. 

18760  Babylonc,  ou  U ruine  de  la  grande  cité.... 
par  L.  PAi.CBcèR.  1563*  ln-8. 

13761  OEutres  de  U)uisc  L*aÉ.  (Cet  article  pour- 
rait être  reporté  vert  i308a) 

18769  Les  chastes  amours*  etc.*  de  N.  Hctiadd. 
Parité  i565*  iiHl. 

18768  Les  églogues*  etc.*  de  Jacques  Bukac. 
PoictierSy  i563,  in-^ 

18766  laa  grand  liesse*  en  pli»  grand  labeur,  par 
GuÜl.  PocTAV‘.iNeera*i568*  ln-6. — Suite,  i566* 
in>6. 

18766*  Commentaire  des  guerres  cItUcs  de  ce 
temps,  par  II.  Henry. — Voirlcn*a85ia. 

18765  Ol-iuvres  d*André  de  Ritaldeac.  Poitiers, 
i566*  iiHé* 

18767  Conférence  des  causes  motives  des  troubles 

^de  la  France  avec  celles  de  ranllquilé...  par 

***Jacq.  de  L'Esrmvica.  Lyon,  1569*  ln-6. 

18768  Les  regrets  de  Ch.  d’Autriche  et  la  dcscrlp- 
üon  du^auvolsls*  par  Jacq.Gaicviii.  Péris,  i858, 
in-8.  ^ 

i3^g  L’Olympe*  et  œuvres  poétiques  de  Jacq. 
Gaévis.  Porfs,  i56o*  Id-8. 

18770  Poème  sur  Thisloire  des  François  et  hommes 
vertueux  de  la  maison  de  Médicis  (par  Jacq. 
Gaèvis).  Paria*  i567*in-6« 

18771  Le  moysde  maydeGuiU.  DeshaulleU.(Lytm, 
vers  1666),  in-S.  (Article  Des  Arreu). 

1877a  Repos  de  plus  grand  travail  (par  Guill.  Des 
Arreu).  Lyon,  i55o*  lt>>8. 

1877$  Amoureux  repos*  du  même.  Lyon,  i553* 
ln-8. 

18776  La  paix  venue  do  ciel*  par  Gnlli.  Des  Atrrtu. 
iSSg,  in-6« 

18778  MItistoirede  Fanfreluche  et  Gaudlehon,  par 
le  même.  Lyon,  1876*  in>ia.  (Serait  mieux  sous 
le  n*  17189*.) 

18776  Diverses  poésies  de  Ferrand  De  Bez. 

i866-79« 

18777  I»e  chant  des  seraines*  avec  plusieurs  com- 
posUions  nouvelles*  par  £.  F.  (Est.  Fokadcl). 
Paris,  i868*iD>i6. 

18778  Œuvres  poétiques  d'Est.  Forcadcl.  Paris, 
1879* in>8. 

18779  Œuvres  poétiques  de  J.  Prjjn'ixa  du  Hans. 
Paris,  1867*  ln-8. 

18780  Les  amours  des  amours*  du  même.  Lyon, 
1588*  in-8. 

18781  Œuvres  poétiques*  par  J.  Pelrticil  Paris, 
i58i*lfi-6. 

1878a  La  Chasse  d'amour*  par  BeLLEroxEsr.  Paris, 
1861*  tn-8. 

18786  Sonnets*  prières  et  devises  en  forme  de 
Pas({uios  (par  Anne  De  Marquelz.)Pom*  iS6a* 
tn-6. 

18788  Œuvres  poétiques  de  Cl.  Torein.  Paris, 
187a,  In^. 

18786  Déluge  des  huguenots*  par  Jacq.  ComER. 
Paris,  187a*  in-8. 


18787  Recueil  des  Inscriptions*  etc. , par  Jodecle . 
Parti*  1888,  ln-6.  — Voir  len**  i6a8i. 

18788  Synalhiisie*  par  J.  Des  Planches.— Voirie 
n*  17893. 

13780  L«s  paysages,  par  Adr.  de  Gadou*  seigneur 
du  Saussay.  Paris,  1873,  ln-6.  ( Mal  placé  sous 
le  nom  de  Gcesdou*  d’après  La  Croix  du  Maine. } 

13790  La  raargiierlle,  par  lo  même.  Paris.,  1876, 
iu-6. 

13791  Les  regrets  de  JWonlgommery,  par  Cl. 
Dehobennc.  Rouen,  1876*  in-8. 

1379a  L’importunité  et  malheur  de  noi  ans*  par 
U.  Bailly.  Troyes,  i.'>76*  in-8. 

iS  793  \ moureuscs  occupations  de  La  T ayssonnière. 
Lyon,  i858*  in-8. 

13796  Sourdine  royale  sonnant  le  boutcsellc  à la 
noblesse  catholique*  par  de  La  TayssonniUe. 
Paris,  i50o,  in-8. 

13798  L’alüffel  des  demoiselles*  par  le  même* 
Paris,  1878,  in-8. 

13796  Poèmes  de  Pierre  de  Braco.  Bourdeaux, 
1576, ln-6. 

13707  i-^logue  présentées  au  roy^ par  EsU 

Valancipr.  Parti*  1876*  Iu-6.  (Et  autres  poésies 
du  même.) 

1S708  Poésiesamoureuscs*dcFIU>eriBREnN.  Lyon, 
1376,  pet.  ln-8. 

18700  Theanthropogamie  en  forme  de  dialogne, 
par  sonnets  chrétiens*  par  Marin  Le  Saulx. 
Londres,  1877*  ln-8. 

18800  Œ.uvres  de  Remy  Belleac.  Parti*  1878* 
a part  en  1 vol.  In-ia. 

18801  Discocits  sur  la  vie  et  passion  de  Sainte 
Callierlne,  par  F.  P.  C.  (frère  P.  Crcspei).  Sens, 
1877*  io-16. 

i38oa  La  doulce  mouelle des  os  de  l'avenl*  par 

J.  Massiel'.  Paris,  1878,  ln-8. 

18803  Première  partie  des  sonnets  exotrriques  de 
G.  M.  D.  J.  (Ger.-Mar.  D’Imbert).  Bourdeaux, 
1878,  peu  in-8. 

i38o6  Les  œuvres  poétiques  de  Clovis  Hesteau* 
sieur  de  Nuysemenu  Paris,  Abel  PAnyetier, 
1878,  ln-6. 

iS8o5  Les  dcvlnalHcs*  par  Cl. -Est.  NouvdleU  Lyon, 
J.  de  Tournes,  1878*  in-6.  de  a6  pp. 

i38o6  La  Ceocyre  de  Pierre  de  La  Meschlnièrc. 
Lyon,  Bank,  i/onoraf*  1878*  in-6. 

18807  Les  œuvres  de  Cl.  de  Pontocx.  Lyon*  1879, 
in-i6.  — Voir  len*  i6Si3. 

18808  Le  théâtre  auquel  sont  exposés  et  montrés 
les  inconvénients  et  misères  qui  suivent  les  moo* 
dains  et  vicieux...*  par  J.  Van  des  Noot.  Lond,, 
1568*  peu  in-S. 

13800  Abrégé  des  douze  livres  olympiades,  par  J. 
Van  der  Noot.  .éiirrri,  1879*  ^U  In-fol. 

18810  Le  premier  livre  des  poésies  de  Guill. 
Bslliabo.  Paris,  1878*  ln-6. 

18811  Krotopegnie,  ou  passc-iem|is  d’amour,  par 
P.  Le  Loteb.  Paris,\'ù’fi,  ln-8. 

i38ia  Œuvres  et  mélanges  poétiques*  du  même. 
Farii,  1879,  in-12.  (L’auteur  ii'csl  mort  qu’en 
1636.) 

i38i8  Les  nouvelles  récréations  poétiques  de  i. 
liB  Masle.  Paris,  i58o*  peU  in-ia. 

i38i6  Le  colombier  et  maison  rustique*  de  PhUl- 
bertCoTue*  dit  Hegemou.  Paris,  i883*peu  in-8. 

18818  Œuvres  poétiques  de  JKq.  de  Courtlo  de 
Cissé.  Paris,  i58l*  In-13. 


POÉSIK. 


iMiO  Œuvres  poétiques  d’Aoiadls  Paris^ 

}$75«  iiM. 

iUi70Eurresde  P.  RomAfio.  Parti,  i6oA»iolom. 
en  5 vol. 

tS8iS  Les  quatrains  de  Guy  du  Faur  de  Pibiiac. 
Amstfrd.y  lo-8. 

i18i9  Œuvres  d’AnU  de  Bair.  /Virti,  1573,  A tom. 
en  3 vol.  In^. 

lASso  Etrenos  de  poésie  francoeze  au  roi,  par  le 
même.  Parité  in>A. 

18821  Mimes,  enscif^nemens  et  prouerbes,  par  le 
mémo.  PariSy  1597,  in- 13. 

iSSsa  Le  limas,  par  (Jb.-Phil.  de  Villikbs.  i'/irii, 
i56A, in-8. 

18638  Cinq  livres  de  FRryime  franooise,  par  le 
même.  Paris^  i5S3,  in>A. 

tSSsA  Œuvres  de  Magd.  et  Cath.  Des  Roches. 
Por/i,  1579,  In-û. 

18835  La  PvcE  de  madame  Des  Roches.  Pori'i, 

1588,  m a. 

i88a6  Nouvellesmuvresdc  J.*Ed.  De  Mosi?i.  Parité 
1583,  In>i3. 

18837  quaréme  divisé  en  trots  parties,  par  lu 
même.  Por/i,  i58A,  io-A. 

18838  Le  plKFuix,  par  le  même.  Por/i,  i583,  In-i3. 

1S880  Œuvres  |>oétiques  de  Ponthus  de  lyiaD. 

Parité  1578,  lii-A. 

13881  Recueil  des  dames  illustres  en  vertu,  en- 
semble un  dialogue  de  Famoiir,  par  Alex,  van 
denBcsscHE.  Lycm,  I58i,ln-i0. 

18883  Poèmes  et  anagrammes,  par  le  Silvaln  de 
nandrM  (van  den  Blsschb).  Paris^  1876,  io-8. 

i89ls  Œnigmes  tranrolses  et  espagnoles,  d*Alex. 
Sylvain  (vau  don  BisscnE).  Pam,  i58*j,  ln-8. 

1S88A  Les  premières  œuvres  de  Fiam.  de  Oibaguc. 
Parité  i58i,  ln-16.— Voy.  le  n*  18959. 

18835  Cent  quatrains  consolatoires  du  sieur  de  La 
PRIMACBAYI.  Lvon^  l583,  li>-8. 

18886  Les  premières  œuvres  poéliques  de  Martin 
SnrAME.  Parity  i583,  pet.  ln-13. 

18887  Premières  œuvres  poétiques  de  Joach. 
Bu.vc9os.  Parii^  i583,  in>8. 

13888  La  génération  de  l'homme...  par  Oncro'v- 
NATAD.  Par/l,  1583,  In-A. 

18889  Ca  croisade  de  Jean  de  Boysiebes.  Pan% 
i58A,.pet.  ln-13. 

1S8A0  Suzanne  de  Didier  Oiict.  Paris,  Dfnys 
Ou  Val,  i58i, la-A. 

i38Ai  Les  premières  œuvres  poétiques  de  Marie 
de  Romieu.  Paris,  iS8i,ln>i3. 

188A3  Mestanges  de  poésies  de  Jacq.  de  Boum  . 
Lyon,  i58A,  ln-8. 

188A8  QEuvres  françoises  de  J.  de  La  Jbss9e  ou 
La  Cessée. -vinoiri,  i5H8,1n-A. 

13SAA  Œuvres  de  Gulll.  du  Boys.  Paris,  i588, 
ln-13. 

i88A5  La  Galllade,ou  la  révolution  des  arts  et  des 
«dences,par  Guy  LarèniE  de  La  Bodeiie. Par/#, 
15780U  i58a,  In-A.  (Etautresouvragesdu  même 
lioète.) 

186A6  l.e  temps  passé,  de  Ci.  Mebuet.  tjroji,i585, 
pet.  lu<-8. 

i38A7  I.es  œuvres  poétiques  de  Pierre  de  Cornu, 
dauphinois.  Lyon,  J.  Huguelan,  i588,  pet.  ln-8. 

188A6  Le  livre  de  Sim.  de  Bcluhdub.  Pan#,  i565, 
in-A. 

i88Ag  Les  trois  livres  des  météores,  etc.  (d'isaac 
Habert).  Pan’#,  i585,  in-s. 


13850  8«yre  contre  Icj  rCpubUcalns,  atw  l'Alec 
Irlomachle,  etc. , par  Gabr.  BornY».  Paru.  1 58« 
ln-8. 

ï385i  Pourlrakl  de  la  Vie  humaine  en  sonneta,  par 
Fr.  Penan.  Paris,  iSyJ,  ln-8. 

1.385a  Cenl  quatre  qiiatralnes  de  quatrliis...  par 
Fr.  Pianw.  byoi»,  Volrlrn*i3B35. 

13853  Les  premier,  exercice,  poétiques  de  Jean 
de  ViTEL.  Paris,  1588,  In-u. 

13854  Paradoxe  que  le.  advcr.xltés  soin  plus  né- 
cessaire..'que  les  prospérilés,  par  Odet  de  La 
\oue.  seigneur  de  Téiic.vy.  La  RoeheUs,  i588, 
ln-8. 

13853  Discours  du  siège  mis  par  les  huguenots 
devant  le  passage  d'Agen  , par  P.  lUaiLaaiu). 
Tolost,  1 589,  ln-8. 

13850  negrets  sur  la  France,  composés  par  Sim 
PoxcKT.  Paris,  1589,  pet.  in-8. 

13830*  Lcsirlllc  du  seigneur  des  Discords,  par  J. 

Rich  isd.  Amms,  1 589,  ln-8.— Voir  le  n«  i3483*. 
13857  I-es  amours  de  Christ,  de  Bunee.  Paris 
i589, ln-4. 

15858  UCuvres  de  G.  Salcste  du  Barlas.  Paris, 
lOii,  iu-fot. — Voir  1391O. 

13859  La  cité  de  51onténmar,  ou  les  ïrols  prlnse. 
d’Ieellc,  composées....  par  A.  de  PosTSTHnii. 
1591,  ln-4. 

188O0  Tombeaux  de  Robert  et  Ant.  lÆcnevAuei 
frères,  sieurs  d’AIgneaux.  foni,  1591,10-8. 

i38«i  Les  rojs  et  ducs  d’AusIrasIe par  Nie. 

CiÉmsT.  Coulogntt,  i5oi,  lu-4.  — Aussi  mus 
le  n"  a48«5*. 

i38«a  La  momrosmle...,  parDccHesnc,sleur  de  La 
Vlolelte.  Liion,  1583,  ln-8. 

13803  Le  grand  miroir  du  monde,  par  le  même. 
Lyon,  i5g3,  in-0. 

13804  Anatomie  du  pellt  monde,  par  le  même 
1584,  ln-4. 

13805  La  gigantoraachie,  ou  combat  de  tous  les 
arts  et  sciences...,  par  P.  Pneor  de  La  Sale. 
Miâelbourg,  iSgS,  ln-8. 

■ 3800  Tableaus  sacrez  de  Paul  PniaoT  sieur  de  La 

Sale...  représentés  en  poésie  françoise.  Franf., 
1594,  ln-8.  (et  autres  ouvrages  du  même). 

13807  Description  de  la  source,  eoiillnuallon  et 
triomphe  d'erreur...  par  A.  Soiian».  Paris,  157a, 
ln-4. 

■ 3808  CEuvtcs  poétiques  dé  G.  Durand,  .*  de  La 

BziiGeaie.  Paris,  1594,  lii-ia. 
i380g  L'Ixion  hes|iagnul,  par  F.  Cepuale.  Paris, 
i5g4,  in-8. 

13870  Œuvres  de  CI.  de  Bassecocst.  Amxrs, 
i3g4,  In-iO. 

13871  La  démonstration  de  la  quatrième  partie  de 
rien...,  par  J.  Deioxs.  Paris,  i5g4,  in-8. 

1387a  La  scxlesscnce  diallactiquc , par  le  même. 
Paris,  i3g5,  ln-8. 

1387a-  Iji  Céindlle  de  P.  Botoh.  Paris,  1573,  ln-4. 

13873  Les  trois  visions  de  Clilldéric,  par  P.  Boron. 
Paris,  1595,  in-8. 

13874  La  maladie  du  grand  corps  de  la  France, 
par  G.  FBA.XÇ01S.  Paris,  1595,  in-8. 

13875  Les  douie  heures  du  Jour  artificiel,  par  Ch. 
de  Navie.es.  Sstian,  i5g5,  la.4. 

1387OL.  renommée,  iioéraehlstorlal,  par  le  même. 
Paris,  1571,  in-S. 

13877  La  xietoire  mirmnileiise  obtenue  contre  un 
Juif,,  par  Rob.  de  IUcpoet.  Vaiiag,  i5g0,  ln-8. 
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13878  Poèmes  frant^is....,  par  J.  nosiw. 

ï 3e7p*l^  honiwstcs  loisirs  de  Ls  Morra  Messemt^ 
Paris,  i587Ji»-iQ.  . ^ _ 

i388o  Les  premières  pensées  de  J.  lUTS.  «aiie», 
i5u8,  In-ia.  . ^ 

1S881  Le  cavalier  parfait  du  v de  TsELton,  ou 
sont  comprises  toutes  ses  œuvres.  Lyon,  1^% 

ï3Ms  f^yebé,  fable  morale,  par  Louvan  Geliot. 
AOCM^  1^0,  iD*‘lé. 

1S888  Imiuüon  des  psaumes  de  la  pé^lence,  et 
autres  poésies  de  M.  de  Galscp  de  Chaslcull. 
Pmrit^  i&07t  in*A<  . 

1SB8A  Lo  première»  œuvres  poétiques  et  soupirs 
•moureux  de  Cor  de  Tours.  ParU,  i5g«,  p<i. 

1 S8*5  Les  Dmais  amours  de  l'amant  parralt  Parfa, 
lüoS,  pet.  in-ia.  . „ , 

iSB85*  Les  touchesdu  sciKUCür  des  Accords.  Paria, 
1585,  pet.  In-H.  {Partie  du  n*fj8a4.) 
tS88«  I.a  défense  et  la  louange  du  pou,  ensemble 
celle  du  clron , par  le  seigneur  des  Ai^rds. 
ijMçrtts  i5tt7,  In-ia.  (Article  TsaocaoT.) 

18887  Les  œuvres  de  Timothée  de  Ctsiu.ac.  Aym, 
i5g0,  peu  In-is. 

1S888  Les  premières  œuvres  de  J.  GassBL.  noueti, 
1500,  pet.  In-ia. 

18880  Les  premières  œuvres  poétiques  du  capitaine 
LasmaisK.  Porfa,  tSoo,  pet.  In-u. 

18800  Les  abelUes,  par  P.  Cosirasi.  Parit,  i5oo 
' (ou  lOoo),  ln.8.  (La  i"  èdit  est  de  i58s,  In^â.) 

18800V  1.C8  omonimes,  par  Anl.  Du  VEanrea.  Lyon, 
i57S,  ln-8.  , „ 

1 8800*'  Les  loyallM  et  pudiques  amours  de  Scauos 
de  Vlrbliineau.  Parit,  i5oo.  P«L  l»-'’- 

18801  Les  misères  de  la  femme  mariée,  par  M— 
LiastcT.  Parit  (Bn  du  !#•  siècle),  pet.  IihB. 

i88oi*  Les  abus  et  superfluités  du  monde,  par 
J.  SiastLDE.  Boutn  (vers  lOoo),  to.8. 

1889s  Œuvres  poétiques  de  Ls  Vuxrrsia.  Parit. 

itm,  In-ia.  , , 

18808  Kpisémasle,  par  le  même.  Parit,  i588,  ln-4. 

i88«8  Les  soupirs  amoureux,  parFranç.Bcaoau>a 

de  Verville.  Pana,  i588,  In-is. 
i38o5  1x8  appréhensions  spirituelles,  ctt.,  par 
F.-B.  (Franç.Bxaiuuix)  de  Verïllle.Poria,i588, 
peu  In-is.  . 

18898  L’idée  de  la  république...,  par  le  même. 
Parit,  1584,  In-is. 

18897  Serodoklmasle,  ou  l'histoire  des  vem  qui 
Oient  la  soye,  par  le  même.  Ibura,  1800,  In-ia. 

1 8898  Recueil  des  œuvres  poétiques  de  J . PsssxasT. 
Parit,  1808,  ln-8. 

1 8899  Œuvres  de  Ph.DespoiiTis.  Pana,  1 600, Inéi. 

18900  Diverses  poésies  de  J.  Vaoqctîi.iv.  Caen , 
181s,  ln-8.  (Peut  se  placer  vers  18800^ 

18001  Le  plaisir  des  champs,  par  Cl.  Gauc«it. 

Parit,  i804,  ln-4.  

1890a  Ixs  espinesdu  mariage,  par  Vasis.  Parit, 

iftoà,  , _ 

1890a*  U Loyssée  de  Seb.  GAainxa.  Bloyi,  1098. 

I0-».  — Voir  le  n*  18119.  , „ 

13903  Le  lion  de  Judas,  ptr  J.  du  Lucocet. 

oonay,  1801,  In-ia.  _ , 

1 8908  Basais  poétiques  d'Anu  de  Nxsvn.  Poietiert, 
i8o5,  In-ia.  , , , _ 

18903  Pièces  héroïques  et  diverses  poésies  de  Ces. 
de  .VosTat-DAiix.  Tholote,  1808,  pet.  tn-ia. 


3908*  Les  larmes  de  S.  Pierre  et  autres  vers,  par 
Bob.  F.snotsr„  Parit,  1808,  ln-8. 

1 3906  Œ.uv  res  de  S. -G.  de  La  Boocx.  Parla,  1808, 

lalmy'^ixs  phrènéllques  amours  et  phanlasqnes 
poésies  de  M.-J.  Tsieos.  .trraiajaf,  i8o^ln-ia. 

1 8908  Le  jardin  et  cabinet  poétique  de  P.  Coxtaivt 
(p.as  Coulans).  Poietiert,  1609,  ln-4. 

1 3,io8*  Le  faict  du  prorei  de  Bair.  1809,  In-fl. 

18909  Œuvres  poétiques  de  Jean  Deplanches, 
sieur  de  Chaslelicr.  Poitiert,  lOii,  pcL  In-is. 
(Article  Desn.AScnc.s.) 

1J910  tlEuvres  poétiques  de  J.  Bextact.  Parit. 
iû‘10,  In-A. 

i30i3  Oàu'rrfs  poétiques  de  Jean  et  Jacq.  I/>ts. 

fHHwif/,  lOn,  in-6.  _ , 

i30i3  Rfcucil  de  divers  poemes,  de  J.  Galaut. 

Tlj/oic,  i6n,  In-ri.  

1391/I  Satyres  et  autres  œuvres  de  Malh.  Regîiii». 
1740,  2 loni.  en  1 vol.  ln*ia. 

i3oif»  La  semaine,  ou  création  du  monde  contre 
celle  de  Ou  BarUs,  par  Cbr.  de  Gamoü.  Siorty 
i0i5,  pet.  In*i2.  ^ . ,r> 

j3çii7  r>cs  pêcheries  de  Cbr.  de  Gmon. 

l3og,  lll'-IQ.  x,s_  J an 

Le  trésor  des  trésor»,  par  Chr.de  G«moi«. 
t,yon^  jOio,  ln-12.  O,  A.  J O 

i3gi8*  La  musc  chasseresse  de  GulH.  du  Saule. 
/’oris,  1611,  in-12. 

i3gi0  Satyres  bastardc»  du  cadet  AxcocLEVEirr. 
i0i5,  in-12. 

I39’i0  La  Srspsisi;  cl  fustigation  d Angoulevent. 

Porfa,  i8o3,  in-8. 

i3c«i  La  guirlande  et  réponse  d Anroi  trvw  8 
i’archl-poétc  des  Pols-Plllcz.  Parit,  180S,  ln-4. 
iS9"a  Ri.mgt  r.  4 la  réponse  du  poète  Aiigoulo- 
\eiU,  Jftoft,  ln-8.  . ^ rv  «. 

i3q23  laes  Hei  kes  perdues  de  R.-D.-M.,  cavalier 
françols.  i6i5,  ln-12. 

139-jA  Jardin  d’hiver,  de  J.  Fkaucau.  Ooiwy,  iflid, 

i39‘i5  Ixe  tableau  de  la  Suisse,  par  M.  Lescabbot. 

/Mrii,  i0i8,  ln-4.  . . 

iSoQfi  (.IKuvrfs  poétiques  de  Joach.  RcBmsn  de 
La  Brous.se.  PoUirrSn  »b»7x  ^»****«  . . . 

i302?  Le  sircine  d' Honoré  d' Uart.  Pan#,  ifliS, 

i3q2B  1-es  lra«lqiies,  p.vr  Tbéodon*  \f{rippa 
d’AniicvÊ.  Au  Pfserty  itViO,  ln-4.— Voir  ^ 
i3q*io  OKuvres  de  J.  Gooabd.  Lyon,  iSgA,  ln-«. 
i3o3oLa  nouvelle  muse,  ou  les  loisirs  du  même. 

LyoUt  jOiS,  in-A.  ... 

13931  Le*  préludes  du  perroquet  Auteur  tolosiln, 
par  de  L*n«Ri»EBia,  Bourdeauây  iftoo,  lo-8. 
i3o32  Tablettes  de  U>le  cl  de  la  mort,  coropo- 
aées  par  P.  Matbiei  . en  françols  et  en  laün. 
PariSy  1629,  ln-12  obi.  . , » 

13933  Ixis  chanKcmeiUs  de  la  bergère  Iris,  par  J, 
de  Llngwides.  Pan#,  i0o5,  ou  1618,  in-i2. 
Autre  édition,  ïbwrnoa,  1O18,  ln-24. 
i3o33*  Le  bouquet  roval  toujours  fleurissam, 
composé  des  vertus  royales  de  trois  grands 
roys,  par  C.  Brunei.  Ayon,  .’Çi*.  Bigaudy  iftao, 
ln-12.  . 

i3qS4  Vers  lelpograniraes  cl  autres  œuvre*  de 
poésie  de  S.  C.  D.  R.  (Salomon  Cerlon).  .Swlaji, 
1O20,  ln-12.  ^ ^ . 

13934*  CEuvre»  salyriques  de  Th.  de  taOurval 
Sü-rvET.  PariSy  1822,  ln-8. 


POÉSIE. 


iêo55 Satyre  mcntppéc  contre  lesfcimiies,  parTh. 

tle  Courval  Sumkkt.  i6a3f  in>8. 

13930  OCu«  res  de  Théopuile  (VUuü).  Pari$y  tOOa, 
in-ia. 

13937  Combat  tic  la  barrière,  fait  en  cour  de  Lor- 
raine, par  H.  Huhbebt.  .Yonry,  1O97,  Iiioè. 
13937*  (ÎSu^res  de  Fr.  Maluebbe. 

M.  Poésies  anonymes.  Imprimées  avec  ou  sans 
date,  qui  ont  été  publiées  depuis  le  rnilieu  du 
lO*  sl^e  Jusqu'à  la  mort  de  Halberbc  (lOaS). 

i3q38  Les  Ballieci  des  ordures  du  moode.  Rouen 
(>ers  lOoo),  ln-6. 

1393g  Le  BLtsori  des  basquines  et  vertugalles. 
Lyon,  i&OS,  pet.  In^. 

13939*  CàQiiET  des  bonnes  cbaoibrlères.  Rouen 
(Ad  du  lO*  siècle). 

i3gào  Cebclk  d'amour.  Ports,  i5àà,  in-16. 
i39ài  Combat  de  nialadvisé  avec  sa  dame  par 
amours.  Lyon,  i3à7,  iU'iO. 

13969  CoMPLAisTE  de  H.  le  C..,  etc.  Parit,  ln-8. 

goth.;  et  autres  pièces  aualogues. 

13963  Complainte  que  faicl  l'amant  à sa  dame  par 
amours.  Ports,  J.  Bonfons  (vers  iSào),  ln-8. 
(Serait  mieux  vers  i3698.) 

13966  CoBnrsiBLE  retraite  du  roi  François.  Anvers^ 

1 ln-6. 

13966*  Le  contr’empire  des  sciences  et  le  mystère 
des  asnes,  P.  P.  P«  P.,  a\ec  un  paysage  poelic 
sur  autres  divers  sujets.  Lyon,  Fr.  .éuèry,  1S99, 
in-iO. 

i3g66**  LeCoiBTiSA.'v  amoureux.  Lyon,  i589,in-i6. 
i3g63  Le  Cbuci.  as.<>iégenient  de  la  vUle  de  Gais, 
mis  eu  rime...  Lyon,  lügà,  lo-8. 
i3o60  Le  Daïvoeb  Uc  sc  marier.  Lyon,  vers  i58o, 
io-8.,  et  autres  pièces  analogues. 

13967  DésAT  des  lavandières  avec  leur  caquet. 
Rouen  (vers  iGoo),  ln*8. 

13968  OÉHUMtATios  de  la  mort  de  Francoys  pre> 
mior.  l*aris^  i567,  lo-8. 

1896g  Déflobatio!<  et  complainte  de  la  mère  Car- 
dfnc.  1370,  in>6. 

i3g3o  Descbiption  des  beautés  poétiques  du  beau 
NarcKsus.  Lyon,  i55o,  ln-8. 
iSg.')!  Deux  éplstres  des  brebis  au  mauvais  pas- 
teur, composées  par  le  patient  d'advcrsilez. 
Lyon,  i363,  in*8. 

13931*  Grande  Diablcbic  do  Jean  Valette.  i58g. 
— Voy.  le  n"  93.>65. 

13939  Dulogisme  auquel  sont  cnlrcparlis  l’Em- 
pire, la  Fnnce,  etc.  iGoo,  ln-6. 

16933  DiALotiUE  de  Gabriclle  U'Estrée,  revenue  de 
l'enfer,  (vers  1599),  iii-8. 

13936  UiAUXiUB  fort  plaisant  de  deux  marchands, 
(lin  du  lO*  siècle),  Id-8. 

13933  Dialogue  nouveau  à trois  personnalges. 
i368,  in-6. 

13930  DisnooBS  sur  les  occurrences  des  guerres 
intestines  de  ce  royaume.  Porfs,  i3t9,  lu-8. 
1393c*  Discocbs  demonstrant  comme  niainlspiqns 
font  leur  plainte.  (C’est  le  mémequclcii"  i367s.) 

13937  Les  Divebs  amours  de  l'amant  parfait 
PoriV,  1398,  pel.  ln-19. 

i3g38  Le  Double  des  leltrcscnvoyéesà  Passevent, 
» par  Pasquin  romain.  Porfs,  i330,  ln-8. 

13939  L'Enren  do  la  mère  C^rdine.  i383,  I0-8. 
(Attribué  à Flamlnlo  Uirague.)~Voy.  iS836. 
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13959*  Epistre  familière  de  prier  Dieu.  I*ct  ln-8. 
— Voir  le  n-  1O87. 

239O0  Ebbeubs  amoureuses.  Lyon,  i355,  ln-8. 

139O1  L'Excelleace  des  bartxa  rouges  contre  les 
noires,  (flii  du  tO'  siècle),  pet.  li>-8. 

i3oCi*  Excellent  toumoy  du  vertueux  chevalier 
de  La  Daclnc.  Porfi,  1376,  ln-8. 

139O9 1.a  CBAime  trahison  et  voleric  du  roi  Guilloi , 
etc.  (1367),  in-8. 

139O3  LaGuisiAOB.  i38g,  ln-8. 

239O6  luoLopEiE,  cVsi-à^lrc,  OcUon  ou  fcintlse 
de  image.  1370,  in-8. 

i3o65  l.noiGAATiOB  de  Cupido.  L'amoureux  de 
venu.  PariSy  i56C,  in-8. 

i3oCO  La  f.01  ANGE  des  femmes.  i35i,  ln-8. 

139C7  IxivAUTé  consciencieuse  des  lavemiers 

Porij,  i0o9,  in-8. — Voir  aussi  l’article  DèsiBé. 

139O8  MinotB  de  prtidence,  contenant  plusieurs 
semences,  etc.,  des  sages  anciens.  Jloven,  i360, 
In-iO.— Voir  le  n"  3071,  et  l'article  Coaseiu 

1S9G9  Moaoloci'e  de  providence  divine,  parlant 
à la  France...  Envers^  i3Ci,  in-8. 

tSoTO  Les  Muses  incoguues.  Aoum,  i0o6«  in-i9. 

13970*  l#e  pABVArr  macqucrcau.  i099,  In-^. 

13971  I.c  Pasqul  du  rencontre  des  cocus  à Fon- 
taioc-i>leau.  i093,  iu-8. 

13971*  P0LTMACHIE  des  marmitons.  i309,  ln-8. 

13971*  Le  Piteux  remuement  des  moines,  elr. 
1309,  in-8. 

13979  pBésoMPTiOBS  des  femmes.  AONm,  ln-8. 

13975  Qi'estioxs  énlginallques  récréatives.  Lyon, 
i308,  pet  in-8. 

13976  Remoastbaacb  au  peuple  de  France,  pour 
tous  estais.  i36S,  ln-8. 

13975  Satyres  clirétlennes  de  la  cuisine  papale. 
tifnètt^  i50o,  in-8. 

13973*  Sermon  du  cordellcraux  soldats,  ensembtr 
la  ré|K)iisc.  Pnrfj,  i0i9,  pet  ln-8. 

13970  Sommaire  recueil  des  signes  sacrés  et  sacre- 
ments institués  de  Dieu,  etc.  i30t,  in-8. 

1397O*  Tahlalure  spirtluellc  desofliccs  de  la  cou- 
ronne de  Jésus.  Voir  le  n*  1059. 

13977  Le  Tracas  de  la  foire  du  pré.  Rouen  (1O90), 
ln-8. 

13978  Tbialogub  beau,  fort  plaisant  .-iRtifrs,  i566. 
in-6. 

13978*  Ijc  tyraimlride.—  Voir  lo  n*  93396- 

13979  Varlit  à louer,  à tout  faire  (parCbriatoplie 
de  BoRDEArx).  ~ Gliambrlère  à louer,  à tout 
faire,  (fln  du  lO*  siècle),  iii-8. 

13980  La  Vbvgeacb  des  femmes  contre  leurs  maris, 
à cause  de  rabollUon  des  tavernes.  Paris,  i537« 
in-6. 

i3g8o*  la  vie  de  dame  Guelinine.  Rouen^  i0i9, 
ln-8.  (Au  mol  Frippesauce.) 

13981  Vraie  inodeclne  qui  guaril  de  tous  niauv. 
Roueny  i0O9,  io-8. 


N.  Poètes  français,  depuis  1O98  Jusqu'à  nos  Jours. 

m.  Poésie*  de  diven  geom. 


1S981  Us  délices  de  la  poésie  françoiae  (recuetllks 
par  Fr.  de  Rosset).  Por/s,  7biOi.du  0r»y,  i0i3 
(aussi  1 61 8 et  iO-io),  ln-8.  (On  y réunit  un  9*  vol. 
rccucitli  par  Bauduiu.) 

13989  CABincT  des  muses.  Rouen^  1819,  io-i9. 
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1 3983  Nout.  cabinel  des  muses,  ou  l'eslUe  des  plus 
belles  polies  de  ce  temps,  par  le  sieur  de  La 
Malhe.  Paris,  i038,  tiws. 

iSoSI  La  Lym  d'Apollon  en  poésies  tneslées 
Middclhourg^  1837,  in>i8,  obU 

13985  liecceiL  dedivursespoéslesdespluscélèbrea 

autheursdeceieinps Leyde,  i65a*5S,aparL 

la>iai 

13985*  poésies  cbolsics  de  Corneille,  fienscrade, 
de  Scudér),  BoivRobert,  La  Mcsnardièrc,Sar> 
razlD,  etc.  Publ.  chez  Ch.  de  5ercf,  lOOo^Od, 
5 vol.  In-ta. 

13986  Pclllc  encyclopédie  poétique,  i'orii,  iSoà, 
i5  vol.  I1W18.  — Autre  Miüon,  sous  le  titre  de 
h’ûuveUe  BMCfctop^die  peé/iV/ur.  Paris,  1819, 
18  vol.  In>i8,avec  des  augmentatioos. 

13987  PclUs  poètes  français,  depuis  Malherbe 
Jusqu’à  nos  jours,  avec  des  notices  blogr.  et 
llttér.,  par  M.  Prosper  Poitevlo.  Paris,  Pssrer, 
1839,  a vol.  gr.  ln-8. 

tIgdS  Coilecüon  d1>éruldes  et  pièces  fugiüvesde 
Dorât,  Culardeau,  etc.  Frmnefwt^  1771»  to  vol. 
pet.  ln>i». 

1S990  L'Elite  des  nouvelles  poésies  héroïques  et 
gaillardes.  169O,  peu  Iiv6. 

13991  Los  poèmes  de  Claude  Eipllly.  Grtnoblcy 
P.  Verdier.,  i6aA,  gr.  ln-4.  (L’édlUon  de  Paris, 
1596,  In-è.,  est  moins  complète.) 

1399Q  Recueil  des  vers  de  M.  de  MoMrcBOv  (Jean- 
Mc.Garnler),abbédo  VaUSainte..4ix,i63a,lii-8. 

13993  Le  temps  perdu  et  les  gayetés  d’isaae  Du 
Ryer,  eusctnlde  deux  pastorales  de  son  iQveu- 
tlou.  Por/r,  i69à,  in-iu.  (C’est  la  à*  édition  au 
moins.) 

1890^  Œuvres  poétiques  de  P.  de  Concson,  sieur 
de  laCharnays.  Paru,  iC*i6,  tn-is.  (Pour  d'au* 
1res  poésies  du  même,  voyez  l'art.  Co^ertos.) 

13995  Le  banquet  desmuses,  par  J.  Aevair.  Aouef», 
1608,  ln*8. 

13996  La  Vellyide,  ou  merveilles  de  l'église  de 
N.'O.  du  Puy,  par  H.  DaviutvaTf.  Lyon,  i63o, 
ln-8.  — Voir  )e  n*  uaSHi. 

13997  IVéiiides  poétiques,  de  Rob.  Ajigot.  Pans, 
i0o3,  in-iQ. 

18998  Les  nouveaux  satyres,  et  exercices  gaillards 
de  ce  temps,  par  R.  Anoot.  Poum,  1637,  pet. 
lu-8. 

1 3998*  Recnel!  des  vers  de  P.  de  Marbeuf,  sieur  de 
Saleurs.  ffONm  i6e8,  in-8. 

18909  Œuvres  de  Fr.  Maynard.  Ports,  1M6,  In-^. 

ilooo  Poésies  de  Cl.  MalleTlIîe.  Pcn>,i639,ln-4., 
ou  1059,  lu«i9. 

1 fiooo*  Œuvres  de  V.  Voilure. — Voir  le  n*  i88jw. 

1.^001  Lxîs  œuvres  mcslées  d’Ant.  Gaillasd.  Pan'z, 
i6S3,  in*8. 

làocKi  Lcspodvles  otreurontres  de  Louis  de  ISeuf- 
gcmialii.  Palis,  i6So*37,9  vol.  in*è.  (Le  9*  vol. 
est  rare.) 

i/ioo3  Poésies  de  Caillavet  (sieur  de  Monplaisir), 
3«  édition.  Paris. , i633,  ln-4. 

làooà  Les  veilles  curieuses  de  Dcve&ivb.  Dijon. 
1637,  in*à. 

i3oor>  Les  dlverllsacincnls  du  sicur  Guill.  Colletel. 
Paris,  1033,  iu->8.  (CuuiprenaiU  le  Poète  Ivrogne, 
déjà  ittiprUné  eu  iG3i , iii*8.)  Lllitivtru  bu- 
veur à ses  aiuU,  dernière  rditloo  revue  {larl'an- 
tciir  ; avec  d'autres  gavetez  Uuraresmc-prcnani. 
PariSx  1630,  io*3. 


làooO  Poésies  diverses  de  GuUI.  CollâcL  Paris., 
1656,  in-19. 

1 6007  Œuvres  poétiques  de  Cb.  Bey's . Paris,  i65 1 , 
ln-3. 

13008  La  musette  de  D.  S.  D.  (Ch.  Vlon,  sieur 
D'AlIbray).  Paris,  1637,  pet  ln-8.  — Œuvres 
poétiques  du  même.  Paris,  i653,  pet.  ln-8. 

13009  Poésies  de  Sarazih.  Cam,  Tyrèiirira,  i8a3, 
ln*8.  portr. 

13010  Les  amours,  la  lyre  et  les  vers  héroïques  de 
Tristan  L’Hermite.  Paris,  i038*3i-38,  ln>3.  (I.e 
premier  de  ces  trois  recueils  a été  réimpr.  en 
i60a,  in«is. 

13011  Dévotes concepdons...  par  Mc.  de  Lcville. 
Lotain,  i65g,  ln-i9. 

i3oi9  Œuvres  de  SAnvT'AMAnr.Por/z,  i06i,1ihi9. 
i3oi3  Poésies  diverses  de  GuiU.deBrebcuf.  Paris, 
1658,  io-ia.  — Œuvres  du  même,  contenanlses 
lettres  et  diverses  poésies.  Paris,  i663,  In-iU. 
i3oi3  Œuvres  de  feu  de  Boullloo.  Paris,  i663, 
ln-19. 

i3oi5  Poésies  de  maître  Adam  RHIaut,  menuisier 
de  Nevers,  précédées  d’une  notice  par  M.  Ferd. 
Denis,  et  accompagnées  de  notes,  par  M.  Ferd. 
Wagnien.  yeters,  i83a,  ln-8. 
i3oi5*  Les  chevilles  de  maître  Adam.  PaK«,]033, 
ln-3. 

1I016  Le  viJlebrequlo , du  même.  Paris,  i663, 
ln>i9. 

13017  Poésies  de  J.  Ogicr  de  (^bauld.  Paris, 
1636,  Iq-3. 

13018  OEuvresde  Racas.  Paris,  i793,avol.in-i9. 
i3oig  Le  Parnasse  séraphique,  par  le  P.  Maitui.. 

l4fon,  1660,  ln-8. 

i3o*io  Les  soupirs  salutaires,  par  Hélie  Poiiusn. 

Amsterd.,  i036,  pet.  in-i9. 

13091  I>a  musc  historique  de  Jean  Loret.  Paris, 
1656, 3 vol.  In-fol. 

13093  Jardin  médicinal,  par  Fr.  Desmcmaox. 
.Sedan,  i65o,  pet.  in-8. 

i3093  Poésies  diverses  de  George  de  Scudéry. 
Paris.  i63o>  lu  3.  (D’autres  poésies  du  même 
auteur  font  partledu  Sacrifice  des  muses;  Paris* 
1635,  in-3.) 

i3093  Lotus  d’or,  à de  Scudéry  (par  Izarn). 
— Voir  le  n»  i3i5o*. 

i3095  Poésies  chrétiennes  et  morales  d’Ant. 

(kiOEAL.  Paris,  i563,  |veL  in-i9. 

1.1026  Poésies  de  (Denis  Sanguin)  de  Saint-Pavln, 
et  de  (Cil.  Faucon  de  Ris,  seigneur  de)  Charleval 
(publ.  par  Le  Ferre  de  St.-Marc).  Parfit,  1750. 
pet.  in-19. 

13037  Œuvres  poétiques  du  P.  Le  Hotse.  Paris, 
1672,  in-foi. 

13028  Œuvres  poétiques  de  Jean  Des  Marets  de 
Saint-SorUn.  Paris,  16I1  et  1O37,  in-3. 
i3o2g  Poé.sies  de  Pierre  Lalaue  et  du  marquis  de 
Montpiaisir  (de  Bue)  (publiées  par  Le  Fevre  de 
St.-Marc).  Paris,  1759,  pel.  Ii>-i2. 
i3o3o  Poésies  de  M-*  (Henriette  de  Collgny), 
comtesse  de  La  Suze  (avec  les  maximes  d'amour 
et  i'almanach  d’amour  de  Dussy-Rabuüii).  Porta, 
de  6’crry,  iftOô,  In-ia.  — Voir  Je  n®  19077. 
i3o3j  LeschaiiLsoraculeux,etc.,parCLDe  Mous. 
Amiens,  1O37,  iii-8. 

i3o32  Li'S  blasons  niiagrammaliques  du  Hieropo- 
Iltain  d Amiens  G.  D.  M.  Amiens,  1662,  io-8.  / 

1 1033  Œuvres  galantes  de  la  comtesse  de  B. 
(ÜR»;v).  /rgdr,  1666,  ln-12. 
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1^4  Diverses  jieUte*  (loésles  üu  cli.  ü'AceUly. 

16O7,  iD-ia.  (A  rarUcle  Cailly.) 
i4o34*  UKuvres  de  poésie  de  P.  Parité 

16O1, In-iQ. 

14046  Les  récréalioos  poétiques,  amoureuses  ei 
gaUnle^...,  par  le  s'  UirooR  de  La  Crespeliére. 
/’«rù,  i66y,  In-i3  (et  autres  recueils  du  même 
auteur). 

i40S6  (Kuvres  du  Pr.  Nicole.  Paris^  1693,  u vol. 
Ul>l3. 

1A037  Œuvres  galantes  de  CoUu,  tant  en  vers 
qu'en  prose.  Paris^  i665,  a vol.  In-ia.  — Mé> 
uagerle,  voyez  le  n*  lAaoa. 
i4o38  Œuvres  diverses  du  sieur  D.  11.  (Jean  d'Hcs* 
oault).  Par(s^  1C70,  In-ia. 

14049  Œuvres  de  Cuai'Klle  et  de  Dachauinoni. 
Peris^  1734,  iiHia. 

i4o^  Poésies  diverses  d'Ant.  Furetiérc,  a*  édit. 
Parité  1664,  iiHia. — I.c  voyage  de  Mercure, 
satire  du  ok^c,  4*  édilion.  Parisy  1ÛG9,  iii-ia. 
i4o4i  Œuvres  d’isaac  de  Denserade,  avec  un  dis- 
cours  sur  sa  vie  (par  P.  Tallcmant).  Paria ^ 
1697,  a vol.  in>ia. 

14043  Poésies  françolses  de  Ménage.  Paris,  i65C, 
lii-ia. 

i4o49*  Proineiiadc  de  messire  Ant.  Coutel,  sei> 
gneur  de  Monteaiix  des  Huez,  etc.  Afois,  sans 
date  (après  lOOi),  in->6. 

14043  Œuvies  de  M"*  et  M'<*  Dcsholuèbcs. 
Por/s,  1790,  a voL  in^. 

14044  Vers  allégoriques  de  DcsHoiutass  4 
ses  enfants.  Paris,  lii-4. 

14043  Œuvres  diverses  de  J.  Regnauld  de  Segrals. 
Parii^  1733,  9 vol.  pci.  in-ia. 

14046  Œuvres  de  Baltli.  de  Bonnecorse.  Paria, 
1O71  (aussi  1O87),  in-ia.  — Edition  fort  aug> 
mcnléè,  sous  le  titre  de  Poéaiea,  Leyde,  Tliëod. 
HaaL,  1730,  ln-8. 

14047  Œuvres  de  Nie.  Boileau  üespréaux. 

14045  Œuvres  de  J. -B.  Hoisseal.  Paria,  i8ao, 
5 vol.  in>8. 

i4o4g  (Euvres  choisies  de  Bem.  de  La  Moonoyc. 
Ports,  176g,  8 vol.  in-8. 

i4o3o  Poésies  0*Ëst.  PavllloR.  Amatrrdam , 1760, 
s vol.  pet.  hi-ia.  ( 1)  y a du  Gr.  Pap.) 
i4o5i  ŒuTrGsdeCuAi'LiED.  Pans,  1774, 3 vol.ln-8. 
i4oâa  Poésies  du  marquis  de  lA  Farrc.  Paria, 
1755,  pei.  la-ia. 

i4o34  Poésies  de  J.*AdL  Diceeceau.  Paria,  1786, 
3 vol.  pet.  In-ia. 

l4oâ4  Œuvres  de  Jac.  Vcrgler.  i/>Hdrea  {Paria), 
a vol.  io-ia,  ou  1780,  4 voL  In-i8. 

14063  (Euvres  de  J.-IL-Jos.  Villart  de  GftécouBT. 
Paria,  179G,  4 vol.  h)^,  flg. 

i4oj0  Poésies  ciirétlcnnet  de  Fr.-Aug.  MoncBir. 
Paria,  1747,  in-8. 

1 4oâ7  Les  œuvres  de  Desmahis.  Paris,  i 777,  a vol. 
lo>ia. 

i4o58  Œuvres  de  M.vLriLATBE.  Caen,  i8a3,  ln>8. 
i4o3g  Œuvres  de  Geutll  Bkbnabd. 
i4<^*  Poésies  diverses  de  Voltairb. 
lAoOoŒuvrcs  de  Gressbt.  Paris,  1811, 3 voL  in  8. 
1A061  Mélanges  do  poésies  (par  M**  de  Montes- 
son).  Paria,  178a,  iii-18. 
i4oGa  Poésies  de  M**  d'Iloiorror.  Paria,  178a, 
lu- 18. 

14064  Le  PoT-poLRRi  de  VUIe-d’.Avray  (par  Mo- 
reau). Paria,  1781,  in-i8. 

i4o64  Les  œuvres  de  Bertis.  Paria,  i8a4,  in-8. 


i4oG5  Poésies  diverses  de  Bern.  Bonnard.  Paria, 
17Q1,  ln-8.  et  in-18. 

i4o60  Les  Jeux  de  mains  et  autres  poésies  de 
Rulhlère.  Paris,  1808,  ln-8. 

14067  Poésies  fugiUvesüu  comte  deVeaNoiv.  Paria, 
i7gi,  ln-8. 

14068  Recueil  de  quclqiies  vers,  dédié  4 Adélaïde 
(par  J.-BenJ.  de  La  Boruf.).  Paria,  1784,  ln-i8. 

14069  IA^^  Loisirs  du  bord  du  Loliig  (par  Pelée  de 
Varennes).  1784,  In-ia. 

14070  (Euvres  d’André  Cuémer.  Paris,  gr.  ln-18. 

14071  Œuvres  de  UcRNis.  Paris,  1797,  in-8. 

1407a  Hecucii  de  poésies  de  Scdalne.  Paris,  1780, 

a (om.  en  1 vol.  in-ia. 

1 4073  (Euvres  de  LéoNARo.  Paris,  179S,  8 vol.  in-8. 

14074  Heci  r.lL  de  piécfli  diverses  (par  de  Bols- 
gelln).  Philadelphie,  1783,  peL  In-8. 

16076  (Euvres  d’Ecourhard  Lebrun.  Paris,  1811, 

4 vol.  ln-8.  pap.  ordin.  et  pap.  vél. 

16076  Fables,  contes  et  autres  poésies,  par  J. -Fr. 

Guichard.  Paria,  i8oa,  a vol.  In-ia. 

14077  Mélanges  de  poésies  (de  M.  Janson),  i8oi, 
In-ia. 

16078  Poésies  diverses  de  Mar.-Jos.  de  Ché.vier. 
Paria,  1818,  li>-8.  — Voir  le  n*  igi55, 

14079  Le  mérite  des  femmes  et  autres  poésies  de 
Legouvé.  Paria, Renouard,  1809,  ou  i8i4,  In-ia, 
flg.  — Vole  le  n*  igt57*. 

1 4080  Poésies  fugitives  de  J.  Drlille.  Paris,  in-8. 

14081  Poésies  diverses  (par  I.  d'Kstampes).  Paria, 
1811,  a vu),  ln-8. 

i4o8a  Œuvres  d'Evariste  Paiovt.  Paria,  1808,* 

5 vol.  gr.  Ui-18. 

14083  Œuvres  de  Stanislas  Roufflers.  Paris,  181S, 
a vol.  ln-8.,  et  1817,  4 vol.  in-18. 

14084  Mélanges  de  poésies  tirées  du  portefeulU*  . 
de  M.  le  B.  de  Si.  (le  marquis  de  Sy).  Londres, 
178a,  a vol.  pet  in-ia. 

14085  Œuvres  cumplètes  de  Millevote.  Paris, 
i8aa,  4 vol.  ln-8. 

14086  Contes  et  poésies  fugitivet  do  Andrieux. 
Parts,  1800,  in-8.  (Et  dans  ses  œuvres,  n»  10177- 

1A087  Recueil  de  poésies  fuglUTSt  (du  cb.  de  PU$). 

Londres,  1781,  p«l.  in-ia. 

16087*  Me4  délassements,  ou  amusements  de  so- 
ciété, par  M.  V.  (Valade).  Patria,  1787,  lo-i8. 

1 4o88  Poèmes  et  opuscules  en  vers  et  en  prose,  par 
(^mprnon.  Paris,  i8a3,  a vol.  gr.  io-18.  fig. 
i4o8g  Œuvres  de  M**  (^nst.- Marie  de  Thels, 
princesse  de  Salm-RellTerscheld-Dyck.  i843, 

4 vol.  gr.  ln-8.  fig. 

14090  (Euvres  de  M.  Casimir  Delavigne.  In-8- 
et  in-18. 

14091  Œuvres  de  M.  Alpli.  de  Praide  I.amartioe. 
ln-8.  cl  Ii>-i8. 

1 409a  Œuv  res  poétiques  de  M.  Victor  Hugo.  In-8. 
et  in-18. 

i4og3  Poésies  de  M.  Aifr.  de  Vigny.  Gr.  In-iS. 

1 4094  Poi^sles  de  Amable  Tasiu.  Ii>-8.  et  Id-i8. 
14096  Poésies  complètes  de  M.  Sainte-Beuve. 

Paris,  Charpentier,  i84o,  in-ia. 
idogO  Poésies  d’AIfr.  de  Musset.  Gr.  In-18. 

b.  PoAnifHi  épMiiw»,  béroVji*^  mrtboloflqilM,  cber»- 

iniiii-liquri,  SeKnpnft,  éro(i>iuet,  ulirIquM  «I 
l>*diiK.  (Pour  If»  pirfino*  eu  pruM,  voy.  Im  n.  ITIOSel  miIv.) 

16097  La  Magdeleine,  par  F.  Heui  de  Beauvais. 
Tburiiay,  1617,  ln-8. 
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1A008  Potoe  sur  U mon  el  pas&lon  de  Notre 
Sauveur,  par  J.  Masset.  Paru^  in-ia. 
iftoço  Le  grand  tombeau  du  inonde,  par  Jude 
ScacuEt.  Lyon,  1038,  tn-S. 
iftioo  Les  amours  de  Théaglnes  et  de  Pblloiène, 
par  J.  d'E:«Nmi:KES.  Toumatf^  iOi0,  In-to. 
lAioi  Les  quatre  baisers  que  Tâmc  dévote  peut 
donner  à son  Dieu,  par  le  même.  /8/d.,  i685, 
ln-13. 

lAiOL*  L'Orphée  sacré  du  paradis,  par  C.  GnAan. 
Lyon,  1O37,  lo<^. 

18103  Les  guerdoos  de  la  vertu,  etc.,  par  G. 

Chirlet.  Douais  10S3,  pcL  ln-8. 
i8io3*  CEuvres  saintes  de  J.  Actiat.  Royen. 
1038,  in^. 

18103  La  Vellcyado,  par  H.  DAnouoii. ~Volr  le 
n*  13900. 

18103*  Le  VAmQCKca  de  la  mon,  ou  Jésus  mou> 
raut,  par  P.  L.  D.  Parité  1O&3,  In^ 

18108  Vrai  trésor  de  l'histoire  sainte  (par  de 
Saint-Pérès).  /*«r/f,  1O87,  ln>8. 

18103  La  Ha^cldne  au  désert  de  la  Ste-Baume, 
par  le  P.  Pierre  de  Saint-Louis.  Parfis  1700, 
ln-13.  (Article  Louis.) 

18100  Le  chevalier  sans  reproche,  Jacq.de  la  Laln. 
T^wnaiy  1O33,  li>^*  (Article  i^mfcaes  (d'}.) 

18107  Moïse  sauvé,  par  de  S.\urr-Aiuno.  Uydf, 
1058, In-ia. 

18108  David,  par  Les  FABCUts.  Ports,  iO0o,  in-12. 
18100  La  Pucelle,  par  J.  Cbapeuili.  Parts,  i650, 

In-fol 

18110  Alaiic,  ou  Rome  vaincue,  par  G*  de  Scn>aat. 
pûrity  1059,  ln-19. 

18111  Cloils,  par  J.  DesUARirTS.  Por/i,  i057,  in-8. 
181  la  SaInt-Louls,  par  P.  LbMotke.  Parité  i058, 

ln-13. 

181 13  Cbaricuiagnc,  par  L.  Le  Labourws.  PariSy 
1008,  ln-8. 

18118  Charlemagne,  ou  ta  Caroléide,  poème 
épique  en  38  chants,  par  M.  le  vicomte  d'Arllu- 
oourt.  PariSy  1818,  a vol.  ln-8.  flg. 
i8ii5  Œuvres  poétiques  de  J.  Cokas.  Pari*^ 
1005,  lo-ia. 

i8ti0  Charles -Martel,  par  J.  Caiel  de  Sainte- 
Garde.  Pans,  1008,  in-is. 

18117  Joseph,  ou  Posclave  fidèle.  TVr/ti,  1O79, 
In-ia. 

18118  L'iloptaméron  de  la  Navarride,  par  le  sieur 
de  La  Pautf.  (PalraaCayct).  Paris, i0o3,tn-i3. 

18119  Hcnrlade  de  Séb.  üarsich.  Bhity  1598, 
ln-8.^Volr  le  n*  i3goa*. 

i8iao  La  Uenriade,  par  VoLTAne. 
i8iai  Philippe-Auguste,  poème  héroïque  en  la 
chants,  par  P.-A.  Parsevai.  Por/s,  i8a5,  ln-8. 
— Seconde  édition,  a vol.  ln-8. 
i8iaa  Adonis,  par  La  FonTAtvR.Pon>,  1793,111-18. 
i8taS  Narcisse  dans  IHe  de  Vénus,  par  Mai.fi- 
uiTse.  Por/«,  179S,  in-ft. 
i8ia8  Le  temple  de  Gnidc,  mis  en  vers  par  Colar- 
dcau.  Paris,  1773,  ln-8. 

i8ia5  Le  jagemem  de  PArls,  poème  en  8 chants, 
par  Imbert.  Por/s,  177a,  gr.  ln-8.  fig. 
i8ia5*  Le  crocodile,  ou  la  guerre  du  Mcn  et  du 
œsl,  arrivée  sous  le  règne  de  Louis  XV,  poêmi* 
èpico-inagique  en  10a  chaals.....,ouvragc  pos- 
thume d'un  amateur  de  choses racli/'cs  (le  mai- 
^ quls  de  Saiiit-Marliii).  Paris,  an  vu  (i790}ilo-K. 
^ “-Voir  les  U*»  2ao7-2îui. 
i8i30  La  cbcvalarie,  ou  tes  histoires  du  moycii- 


ftge,  composées  de  la  Table  ronde,  Amadis, 
Roland,  poèmes  sur  les  trois  grandes  familles  de 
la  chevalerie  romanesque,  par  M.  Creusé  de 
Lesser.  Paris,  i838,  )u-8. 
i8ia7  La  religion  et  la  grâce,  par  U Racirb. 
Por/s,  178a,  gr.  in-6. 

18138  La  religion  vengée,  par  nBUvis.  Parmty 
1795,  ln-8. 

18139  L'art  de  peindre,  par  Watclet.  PariSy 
17O0, in-8. 

18130  La  peinture,  par  Le  Mieire.  Paris,  1769, 
ln-8. 

18131  Les  fastes,  par  le  même.  PariSy  1779,  ln-8. 
i8i3a  L'agriculture,  par  Rosskt.  PariSy  1778, 

ln-8. 

18133  Les  mois,  par  Roucbcb.  ParUy  1770,  a vol. 
ln-8. 

i8i38  Les  saisons, par  Sairt-Laubeiit.  1775,111-8. 
i8i35  Les  Jardins,  par  J.  Deullb. 

181S0  L'homme  des  champs,  par  le  même. 

18137  pitié,  par  le  même. 

18138  L'imagination,  par  le  même. 

18139  Les  trois  règnes  de  la  nature,  par  le  même. 
18180  La  conversation,  poème,  par  J.  Dculuc. 

Paris,  181a,  in-8. 

181A1  Le  verger,  poème,  par  de  Fontanes.  Paris, 
1788,  ln-8.— Voir  le  n*  igi0d. 

181&3  La  sphère,  par  D.  IUcaro.  Paris,  179O, 
ln-13. 

i8i83  Les  plant»,  poème,  par  R.  Caste),  3*  édit. 

paris,  1803,  gr.  in-i8,  fig.,  ou  i8^S,  in-8. 
i8ià3*  Géorgiques  françaises,  poème  suivi  d'uu 
traité  complet  de  poésie  gtorgique,  par  J. -B. 
Rougler,  l^roD  de  1a  Bergerie.  Paris,  1838, 
3 vol.  in^. 

18188  navigation,  par  J. -A.  Esmenard.  Paris, 
1800,  ln-8. 

i8i85  Le  Lucrèce  françois,  fragment  d'un  poème 
deSylv. 31.  (Maréchal).  Paris,  1798.10-8. 
i8i80  Le  génie  de  l'homme,  par  Ch.  de  Cheue- 
dollé;  8*  édit.  Paris,  i8a0,  gr.  ln-18. — Études 
poétiques,  par  le  même,  Paris,  1833,  gr.  Iu-i8. 

18187  !•«  printemps  d'un  proscrit,,  poème  en  ir 
chants,  suivi  de  renlèvemeni  de  Proscrpinc,  ci 
de  mélanges  en  prose,  par  M.  Micfaaud  l'alné. 
Paris,  1837,  in-8. 

18188  La  danse,  ou  la  guerre  desdieux  de  l’Opéra, 
par  Berchoux.  Paris,  1808,  gr.  ln-18,  fig. 

18189  lAi  gastronomie,  poème,  parJo$.Bercboux, 
5*  édition.  Paris,  1818,  gr.  In-i8,  fig.  (La  prem. 
édition  est  de  1801.) 

18189*  L'art  de  dîner  en  ville,  à l'usage  des  gens 
de  lettres  (par  de  Coluet  du  Ravel).  Paris, 
1810,  ou  S*  édition,  i8i3,  io-i8. 

18150  I.a  reliure,  poème  didactique,  en  six  chants, 
par  Lesné;  s*  édition.  Paris,  1837,  gr.  io-8. 
(Tiré  8 135  exemplaires.) 

i8i5o*  Le  louis  d'or  (par  Izarn).  Paris,  i00i, 
ln-13. 

18151  La  Puccllc,  par  Voltaire. 

i8i53  T.a  CAinquëte  de  Naples  par  Charles  VIII, 
par  Gudiii.  Paris,  i6ni,  3 vol.  in-8. 
i8i53  La  chandelle  d'Arras,  poème  en  xviu 
chants,  par  du  Laurens  (avec  une  notice  par 
M.  Fayolle).  Paris,  1H07,  in-8.,  cl  ln-13,  fig. 
181^8  lifs  baisers,  par  Dorât.  Paris,  1770,  iii-8. 
i8t55  Taiigu  cl  Félimc,  par  l.a  Harpe.  Paris, 
1780,  ln-8. 

i8i50  Organl,  poème  en  so chants  (par  Sairt- 
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JcST).  Au  FaticoM  (Paris)^  1789,  2 part  en  i 
vol.  In-i8. 

laHGnoKGT  aux  enfers  (par  Fr.-Xav.  de 
Talbert).  17O0,  In-ri. 

idi58  La  DundaüCfpar  J.-A.  Palissotrarii,  1799, 
in-ra. 

1A159  La  Galdüe,  ou  le  chat  de  la  nature,  par 
Moltos^et.  1798,  lii“8- 

i4i0o  Caquet  bon  bec,  la  poule  i ma  (ante  (par 
de  Juuqulèrcft).  1785,  in-i9. 

La  Cuézo^oiiiH.  Scôropolit^  1806,  In-ia. 


c.  Vablf»,  CoDtet  el  Idylle*.  (Voir  le  d.  ISSiS.) 


iâiC3  Fables  de  J.  de  I.a  Fontaihb. 

1A16&  La  FoiUahie  et  tous  les  fabulistes,  ou  La 
Fontaine  comparé  avec  ses  modèles  et  se*  Imi- 
tateurs, parGtiillun.  Paris,  i8o3,  a vol.  in-8. 
1Û165  Études  sur  La  Fontaine,  ou  notes  et  excur- 
sions littéraires  sur  scs  fables,  précédées  de  son 
éloge,  par  Gaillard  (ouvrage  rédigé  par  M. 
Soivet).  pariiy  1813,  in-8.  (II  y a du  Pap.  ^él.) 
iâi65*  Le  j^ablier  françols,  ou  élite  des  nioilicures 
fables  depuis  La  Fontaine  (par  L-T.  Hérissant). 
PariSy  î77J,  In-ia. 

1 di  66  Fables  nouvelles,  par  Houdard  de  La  Motte. 
Pana,  1719,  In-A. 

18167  Fables  de  Dorât.  Pons,  1773,  3 vol.  ln-8. 
1816S  Fables  de  Boisard.  1777,  8 vol.  in-8. 
iAi6g  Fables  de  Floriax. 

18170  Fables  de  NirtRxoïf.  Paris^  >79^1  ^ vol. 

ln-18.  * 

18171  Fables  de  l’abbé  Aubert  Porfr,  1773,  {fet 

ln-13. 

18173  Fables  et  contes  mis  en  vers  (par  Mérard 
de  Saint-Just).  1791,  in-13. 

18173  Fssal  de  fables  nouvelles,  par  P.  Dnior. 
Porfr,  1786,  in-13. 

18178  Fables  et  enivres  diverses  de  Mat.-Emm.- 
Ch.  Malon.  Paris.,  179L  ln-8. 

18174*  Cent  fables  en  vers  (par  F.-G.  de  La 
Rochefoucauld  (Liancourt).  In-18. 

18173  Fables  de  Bailly,  8*  édition,  suivie  du 
Gouvernement  des  animaux,  poème ésnplqiie. 
Paris,  1833,  in-8.  fig.  (Il  y a du  Gr.  Pap.  vél.) 

18176  CoxTE»  el  nouvelles  en  vers.  Londres,  1778, 
8 vol.  ln-18. — Voir  tes  n**  i4o34  et  18076. 

18177  Les  Plaisirs  de  l’amour,  recueil  de  contes, 
etc.  Pons,  1 783,  3 lom.  en  1 vol.  pet.  In-8.  flg. 

18178  Contes  el  nouvelles  en  vers , par  J.  de  La 
Foktairb. 

18179  Origine  des  puces.  Londres,  1789, 10-18. 

18180  Cortès  en  ver*.  Londres,  1764,  In-8. 

18181  Coirrxs  Ihéologiques.  Paris,  1783,  in-8. 

18182  De  la  bonne  reine  et  d’uii  sien  Iwn  curé, 
fabliau  par  Bl"«  Cosson  de  la  Cressonnière. 
Paris,  178a,  ln-8. 

18183  Contes  de  l'abbé  de  Colibri  (Catlhava). 
Paris,  1797,  3 vol.  ln-18. 

18184  Contes  précédés  de  recherches  sur  Porlgine 
des  contes,  etc.,  par  Paul-Phil.  Gudiii.  Paris, 
1806,  3 vol.  ln-8. 

i4i85  Contes  et  poésies  du  C.  Collier.  Satemr, 
1795,  2 vol.  in-8. 

i4i^  La  CRéATiON  d'Rvc,  conte  moral,  par  P.-C.- 
G.  P.  (Patrls).  1808,  In-13. 

14187  Point  de  lendemain  (conte  par  V.  Denor). 
Por/s,  1813,  ln-18. 
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*)4i88.  Idylles,  par  Berquix.  paris,  1774,  a vol. 
. in-iO. 

(Êslofapf  de  fleriD,  defWielHMilwrc*,  deSegnh  et  d«  Léonartl. 
TOjret  tel  O.  UOtS,  I40U,  lAOiS  et 


d.  Ode*,  Éfdlrps  ÉW^fies,  SeUrei,  Epigraamc*,  MâdH(tau*, 
etc.  {Piinr  le»  ode*  de  J. -B.  Hou^teau,  de  {.ebruii  el  de 
M.  Hufio,  Toyet  le»  n.  IH>U,  140»  et  I40M.) 

18189  Les  Phiilppiqucs,  par  lu  Grarge  Chancel. 
Paris,  1793,  in-13. 

18190  L«  batiment  do  Sainl-Sulpice,  par  Pinox. 
1744,  ln-8. 

14191  Colomb  dans  les  fers,  par  M. de  Larokic. 
Paris,  1783,  Iii-i8. 

14192  Sou  bouquet  et  vos  élrcnnes  à M**  Bailly, 
par  MÊR4RD  de  SaInt-Just.  Paris,  1789, 111-18. 

14193  Les  Hautes-Pyrénées  en  miniature,  parle 
mémo.  Paris,  1 790,  iii-8. 

14194  Élégies,  suivies  de  pièces  diverses,  par  M* 
Dufresnuy,  4*  édition.  Paris,  1811,  In-13. 

14193  Poèmes  ëiégiaquos  de  Jus.  Trcucuil,édUioii 
augmentée  d’une  notice  sur  l'auteur.  Paria,  P. 
Didot,  1834,  in-8. 

(Paray  et  MlUevoye,  voyei  le»  n.  tAMt  el  tAOSS.) 

i4>o6  Banquet  des  Muscs,  ou  les  diverses  satires 
d’AuvRAY.  Pouen,  1638,  iu-8. 

14196*  L’es|iadon  satirique,  par  D’Esterrod. 

(Satires  de  Rcgolerel  de  (;«rurr.'il*Sonnet,  voyei  le»  n>  I90II 
et  ISU34.) 

i4i07  Satires  de  Du  Loress.  Paris,  i646,  in-4. 

14198  La  famine,  ou  les  putains  8 cul,  par  de 
La  Valise.  Paris,  1649,  in-4. 

14199  La  Custode  de  la  Ucyoe,  qui  dit  tout.  1649, 
In-4. 

14300  Le  Goüterremert  présent  (satire  appelée 
la  MilHade).  In-8. 

14301  Lé  Tableau  de  la  vie  et  du  gouvernement 
de  Richelieu,  Mazarin  et  Colbert.  Cologne,  169S, 
peu  in-6. 

] 4303  La  ménagerie,  etc.,  par  Ch.  Con*.  La  Haye, 
1666,  ln-13. 

14303  OfteuAXT  pour  la  brfilure  (par  Barbier 
d'Aucourl).  Cologne,  1669,  In-i3. 

1 4203*  Le  CATécmsifK  des  partisans.  Cologne,  pet. 
ln-13. 

14204  Le  pain  béni  de  l’abbé  de  Mariguy.  167S, 

in-13. 

i43o3  Poésies  diverses  de  Payot  de  LnibRE.  Pet. 
in-12. 

18306  Vers  sur  la  mort  de  Louis  XIV.  Cyologne, 
1715,  in-8. 

18307  Satyre  sur  les  cerceaux,  paniers,  criardes  et 
manteaux  volans  des  femmes.  Por/r, 1737,  ln-i3. 

14307*  MéuoiREs  pour  servir  8 rblsioirc  de  la 
calotte  (prose  et  vers).  1739-34, 6 vol.  |>e(.ln-i3. 
14208  Poésies  satiriques  du  18*  siècle.  Londres, 
1782,  a vol.  ln-18. 

14309  Les  satiriques  du  18*  siècle.  Paris,  Cdnet, 
1800,  7 part.  ln-8. 

i4210(Cuvtc8  complètes  de  Gilbert.  Paris,  iSsS, 
ln-8. 

14211  Nocvead  recueil  des  éplgrammaiistes  fran- 
çols. Amsterdam,  1720,  2 vol.  pci.  in-B. 

14213  Nouvelle  anthologie  françoisc,  ou  choix 
desépigramnics  cl  madrigaux  de  tous  les  poètes 
'fraiiçois  depuis  Marol  ( parSatilrcau  de  Marsy). 
Paris,  1769,  3 vol.  iii-is. 
i42i3  Kplgrammes  de  Gombauld.  Paris,  1657, 
ln-i2. 
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Êplgramme!»  de  Sei>eGé  (pabL  par  le  P.  Du 
Orccau).  Paris^  *717»  In-ia, 

1-a  guirlande  de  Julie^  par  le  marquU  de 
Montai  sikh.  Paris,  1780,  ln-8. 
lâaiA  Madri^^ux  d’Anl.  de  La  SablHire. 

Recueil  des  énigmes  de  ce  tempe;  avec  un 
discours  sur  l'êiilgme  par  Ch.  Colin.  Paris,  i6â0 
(aussi  idOi),  in-ia. — réimpr.  à Lyon,  en  1G/I18, 
et  à lioufn,  en  1673,  in-ui. — uii  aulrc  recueil 
d’énigmes^  par  Ga>ot  de  Pitaval,  a été  Inipr.  à 
Paris,  en  1717,  et  aussi  eu  17^1,  in-ia. 
l/l‘it8  Recueil  d'épItaphcs  sérieuses,  badines, 
etc.,  le  tout  euricUl  de  notes,  par  Laplace. 
Bruxelles  (Paris),  178a,  3 vol.  ia-8.  etaussi  In-ô. 

4.  Poésies  gaîU^nles  *t  borleS4]uM. 

lâaig  La  Ml'SB  folâtre. ilowm,  iGiS,  in--iâ. 
iâ320  Les  trois  livre-s  du  Labyelmiie  d'amour. 

Houen,  i6t3,  3 vol.  iii-'iâ. 
lâ'i'ii  Les  Muses  gaillardes.  Paris,  In-iü. 
îâaaa  Recieii.  des  plus  cxcellens  vers  satyrlques. 
Paris,  1O17,  ln-»a. 

Le  Pabnasse  des  poètes  satyriques.  i6g3, 

ln*8. 

iA32âLcCABi?(eTsatyrique.  166G,  a vol.  pet.  in-ia. 
lâ'iaj  OfxicRs satyriques. />on'4,  i6ao,  iiwa. 
iV-uG  Quiiitesseucc  saiyrlquc.  (vers  i6a3),ln>ia. 

(Article  Pab.nasse  satyrique.) 
lAaay  1^  Desanr  des  muscs,  ou  les  délices  de  la 
satyre  galaute.  Paris  (vers  i0a5),lu-ia. 
ià2‘i8  PoésiFs  farétieuses,  par  les  beaux  esprits  de 
ce  temps.  (i6tl8),  in-ia. 

lAaapLenou\cau  Parnasse  salyrique.Cufaû,  i08â, 
pet.  iii-ia, 

lâaSo  SonsiER,  ou  recueil  de  B.  S.  et  F.  Paris, 
1717,  pet.  in‘8. 

ilüaSi  Recueil  de  pièces  rassemblées  par  le  Cos« 
mopolite.  1735,  In-A. 

iâa3i*  La  Légexbb  Joyeuse.  Londres,  i7âg-âo, 
a Tol.  In-aâ. 

iâa3a  La  vie  de  dame  Guelinlne,  revue  par  M. 

Friupesaice,  Rouen,  161a,  in-8.  (Déjà  î3o8o*.) 
iâa33  La  CouPLAiRTE  des  argotici’s.  Troyes,  i630, 
ln>i3. 

iûa3â  CCuvrcs  burlesques  de  M.  Nouguicr. 

Orange,  Ed,  Raban,  iC5o,  iii-8. 
lâaSô  l.a  naissance  et  les  triomphes  du  dieu  Bac* 
chus,  par  IL  Meyxh:».  ln-18. 
id‘J37  Te&tavkxt  deDacebus.  Chamb.,  iGAg,lmia. 
iAa3B  Les  bachauales,  par  La  Garekto:.  Crenolilr, 
i6j7,  in-8. 

iû93g  Catéchisme  des  courtisans.  Cologne,  lôOg, 
lü-ia. 

lia, 10  Vie  de  M*»  de  Drancas  et  autres  pièces  ga- 
lautesüe  la  cour.  I^ibourç,  16C8,  pet.  in*ia. 
lâ-.'âi  LcCoLLOoi'Eamourtfux.L'oWne,  i07O,ln-ia. 
lâa^a  Bibliothèque  des  amants,  par  Sylv.  Maré- 
chal. Paris,  Pi/cArsfic  (sans  date),  in-i8. 
iâaâ3  faut  mourir,  et  les  exenses  Inutiles  qu’on 
apporte  à celle  nécessité,  par  Jacq.  Jacques. 
l^on,  1057,  in-19.  (Réimprimé  plusieurs  fois 
depuis.) 

Jh'iâS*  Le  démon  travesti,  découvert  et  confus, 
par  le  même.  Lyon,  1Ô7S,  in-ia. 

(VlîftU«  iriTeiU,  9t  atilrf*  poéaleiburltiaqqtt  de  ScarroR,  voy. 

Im  oniTrp*  de  ce  poète  d.  I0OT4,  el  auail  h l'article  Sca&aei*.) 


lâaââ  La  ville  de  Paris,  en  vers  burlesques,  par 
Brutbacd.  Paris,  i055,  in-ia.  > 

lâaââ*  L'eschole  de  Salerne,  en  vers  burlesques. 

— Voir,  le  n**  laSiû,  et  l'article  Vill-asova. 
iftaA3  Paris  ridicule,  par  Cli.  Ij;  Petit.  Cologne, 
16O8,  in-ia. 

iftaâG  Description  de  la  ville  d’Amsterdam,  en  vers 
burlesques,  par  P.  Le  Jolle.  Amsierdum,  1O6O, 
iti-ia. 

Rome  ridicule,  par  Sal\t-^aiart,  Paris  ri- 
dicule, etc.  Paris,  1713,  In-ia. 
iâa/l8  Lesavcnluresilc  M.  d’AssoccY.  Paris,  1677, 
a vol.  iu-ia.  (Les  autres  uut  rages  tlu  même  poète 
sont  indiqués  à l'article  Assoccr.) 
iâaâg  Petite  varlope,  eu  vers  btirlcstjucs. 

ChaloHS,  Delespinasse  ( tiu  du  17*  siècle),  iii-iG. 
lâMoo  Relation  du  voyage  de  Brème,  cir  vers  bur- 
lesques (parCLÉMEM).  Legde,  167Û,  iii-ia. 
lâaôo*  Histoire  des  amours  et  infortumrs  d'Abé- 
lard cl  Héloïse,  par  .M***.  Cologne,  1723.  In-ia. 
lAaâi  Les  lundis  du  réparateur  des  brodequins 
d'Apotloii...  par  Hcnr.  Sellier,  savetier.  Paris, 
1701,  in-A. 

iAa5a  U:  réparateur  des  brodequins  d'Apollon  â 
la  cour,  ]>ar  Henr.  Sellier.  Paris, 1^02,  in-8. 
Iâa53  UFiUvres  poissardes  de  Vadé  et  celles  de 
l'Écluse.  Paris,  i7gô,  ln-A< 

O.  Chansons,  Noéls  et  Cantiques,  depuis  le 
13*  siècle. 


lAaâA  AU  franzôsiche  Voikslieder,  berauag.  von 
0.-L.-B.  Wolf.  Leipzig,  i83i,  ln-8. 
lAariA*^  Choix  de  chansons  (recueillies  par  de 
Uoncrif).  1737,  In-ia. 

Anüiolugie  françoise,  par  J.  Morbt.  176D, 
A vol.  pet.  ln-8. 

iûa5S  Recueil  de  chants  historiques  français,  de- 
puis le  la*  jusqu’au  18*  siècle,  avec  des  notice» 
cl  une  introduction,  par  Le  Roux  de  Lincy.  18A1 , 
gr.  in-18.  (!'•  série,  du  la*  au  i5*  siècle.) 
iAa55*  Le  Koharcbro  françois,  recueilli  par  M. 

Paulin  Paris.  Paris,  i833,  petit  in-8. 
iAa5G  Livre  de  chansons  musicales  à quatre  par- 
ties. Paris,  P.  AHaignant , i53o,  A voL  peL 
in-A.  obi. — Voir  le  u»  iA3o6. 
iAa5G*  Plusieurs  belles  Cua.xsoi«8  nouvelles,  au 
nombre  go.  Pet.  ln-8.golb.  (Dans  les  additions.) 
iAa57  Chassons  composées  nouvellement  Généra, 
J.  Vhiani.  (de  à i53o),  in-8. 
iAa57*  Fleur  des  chansons.  i33o,  ln-8. 
lAaoé  Autre  recueil.  Lyon,  Cl.  Sourry  (sans  date), 
pci.  in-8. 

iAa3g  Plusieurs  belles  Chansons  nouvelles.  Pnrix. 
1337,  in-8.  (Ou  indique  à l’article  Chansons  des 
recueils  sous  les  dates  de  i5Aa,  i5A3  el  1557.} 

1 Aabo  La  Codrone  et  fleur  des  cbausons.  Venetia, 
i336,  in-A.  nbl. 

lAaGi  Canzoni  frauccsc.  Penetia,  i3A3,  in-A. 
lA'iOa  CuANso.NS  à quatre  parties,  livres  1 â 10. 

/Inw»,  i.'iA3-A6,  In-A.  obi. 
iAa03  Livre  des  r.liausons,  à deux  op  trois  parties, 
par  Thicl.  Scsato.  Anvers,  i3A3,  in-8.  obi. 

1A3GA  Livre  contenant  trente  cliausons,  très  mu- 
sicales, par  Josquiu  Des  Prez.  Paris,  itnpriwié 
par  Pierre  AUaignanl,  lâAg,  in-8.  obi. 
lAaOâlnvcntinnsmusiralcsdcCI.  Janequin.  Paris, 
1333,  Id-A.  obi. 
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làM  Le  Dimcas  des  chaiisoos.  Lÿon^ 
à part.  pet.  la-h, 

1A367  KECCEit  de  toutes  les  chansons  rustiques  et 
musicales.  Lyon,  1355,  In-iO. 

1^367*  Rccceil  des  plus  belles  chansons  de  ce 
temps.  I.yoHy  i3^,  in-itf. 

jA968  Rcctea  de  plusieurs  chansons,  tant  musi- 
cales que  rurales.  Lyon,  1567,  In-i3.  (D'autres 
recuciù  do  chansons  sont  Indiqués  h rarticle 
RccrEiL  (le  plusieurs  chansons.) 

1&368*  Chansons  d Orlanüe  de  Lasst;s.  ~ Voir 
aussi  les  ir*  toioA  et  suiv. 

1A3O0  Recueil  de  (Chansons,  h â,  5 et  6 part., 
livres  1 a 3i.  Parité  i56g-83,  in-8.  obi. 

id370  Livre  d’alrz  de  cour,  nilz  sur  le  luth  par 
Adrien  Le  Roy.  Paris^  t^7tt  in-4.  obi. 

13371  Recueil  de  chansons  en  forme  de  voU  de 
ville,  par  CmumATonE.  Parti,  1575,  Im*i3. 

13373  Recueil  de  chansons  d’amours,  par  Dan. 
Daocix.  Paris,  1573,  ln-16. 

13375  Rbcoeil  de  chansons,  branles,  gaillardes, 
courantes.  Péris,  1570,  inKi3. 

1337A  SoMMAiE£S  de  tous  les  recueils  de  chansons. 
Paris,  iôTb-83,  3 part.  in-iG. 

13375  Recueil  des  plus  belles  chansons,  par  Et. 
U ALCOiRT.  Anvers,  1576,  ln-i3. 

13376  Chansons,  odes  et  sonneta,  mises  en  mu- 
sique par  J.  de  Castro.  Paris,  i5t6,  Iq-3.  obi. 
(Pour  d'autres  recueils  du  môme  genre,  voir  Par- 
Ücle  Castro. 

13376*  Joyeux  bouquet  des  belles  chansons.  Lyon, 
i5S3,ln«i6.  (Acetartlclesonldécritsle  Nouveau 
Vergier  et  le  Printemps  ûh  chansons.) 

13377  Cbassors  nouvelles  fort  amoureuses,  plai- 
santes, etc.  Lyon  (vers  i5oo),  ln-16. 

13377*  Le  Rosier  des  chansons  nouvelles  Lyon, 
i56o,  in-16. 

13376  L'ExceiXBRCRdes  chansons  les  plus  joyeuses. 
Lyon,  i583,  In-iO. 

1337S*  Nocveao  recueil  de  chansons  amoureuses. 
Paris,  i56q,  peL  ln-6. 

13379*  Le  CABUETdcs  plus  belles  chansons.Lyon, 
1093,  }ii-i6. 

133791»  Cliansons  d*André  Paterraob.  Anvers, 
1569-90,  in-3. 

]3379<^  Airs  de  riovenilon  du  sieur  de  La  Tour. 
Caen,  iTioS,  in-6.  obi. 

i3s8o  Recueil  de  plusieurs  chansons  et  airs  nou- 
veaux, mis  en  musique  par  Cl.  Le  Jeune.  Paris, 
i5^,  Id-iO,  obL 

13381  Noovsao  recueil  de  chansons  honnestes  et 
récréatives.  Paris,  1697,  pet.  iii-i3. 

13383  La  Fleor  des  chansons  nouvelles.  Lyon, 
1586,  ln-16.  (D'autres  recueils  du  même  genre 
sont  indiqués  à l'article  Fleur  des  chansons.) 

13383  La  Fleir  des  chansons  amoureuses.  Rouen, 
1600,  lu- 13. 

13383*  Le  trésor  des  chansons.  Rouen,  1603, 3vt>l. 
in-13.  (Article  ReorEiL  de  plusieurs  chansons.) 

13383  La  Flccn  de  toutes  lesplusbeUescbansons. 
Paris,  iGoo,  ln-33. 

13385  Non  le  tré.sor,  ny  le  trias,  etc. , l'élite  de 
chansons,  etc.  1603,  in-13. 

1338O  La  Feiquamée  crotcstyllonnée  das  antiques, 
modernes  chansons...  Rouen,  i6o3,  in-8. 

13387  Airs  de  cour.  Poietiers,  1607,  pet.  in-13. 

13388  Airs  nouveaux...  Caen,  1G08,  In-i3,  avec  les 
airs  notés. 

13388*  Recoiil  des  plus  beaux  airs,  accompagnez 
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de  chansons  a dancer,  ballets  (avec  le  recueil 
des  plus  belles  chaosotisdescomÀiicns  rram^ls). 
Caen,  i6i5, Spart,  en  1 vol.  In-i3.  — Voir  aussi 
an  mol  Ijvre  des  ehaiivons. 

13389  Recueil  des  cliansons  amoureuses  de  ce 
lenips.  Paris,  1O81,  3 part,  en  1 vol  in-13. 

13389*  Parnasse  des  Muses,  ou  recueil  des  plus 
belles  chansons  à danser.  Paris,  1638  (y  com- 
pris le  concert  des  enfants  de  Bacciius),  pet. 
in-13. 

13390  Les  chants  de  joyesdes  enfants  de  Barchns. 
Paris,  i635,  in-13.  (Â  l'art.  Parnasse  des  Muses.) 

13391  La  Cardaryb  dos  artisans,  recueil  de  chau- 
soDS.  Paris  (vers  i633),  ln-i3. 

13393  I.a  Lyre  d’Orphée^  ou  l'entretien  curieux 
de  tous  les  plus  beaux  airs  de  cour,  et  autres 
chansons.  Paris  (vers  i05o),  In-13. 

13393  I.es  Orgies  de  Bachiis.  Paris,  i05o,  In-13. 

13393  La  clef  des  chansonniers,  ou  recueil  des  vau- 
devilles depuis  cent  ans  et  plus,  notés  et  re- 
cueillis pour  la  première  fols  par  J.-B.-Chris- 
tophe  Baltard.  Paris,  i7i7,3tom.  en  1 vol.  In-13. 

13395  Nouveau  recueil  (le  chansons  choisies.  La 
Haye,  1735,  6 vol.  In-i3. 

13396  KEcrEiL  de  3oo  chansons  françoises,  parfai- 
tement choisies.  Londres,  ln-8. 

1 3397  Chansonnier  françols,avec  la  mnsique.  Paris, 
17O0-62,  lO  >oU  In-13. 

i3loo  Choix  de  chansons  mises  en  musique  par  do 
La  Borde.  Paris,  1773,3  vol.  ln-6. 

i33oi  Les  dîners  du  Vaudeville.  1796-1803, 
53  numéros,  In-i8. 

i33oa  1a:  caveau  moderne.  Paris,  In-iS. 

i33o3  La  clef  du  caveau,  par  P.  G.  (Capellc), 
8*édlU  Paris,  1836, 10-8.  oM.  gravé. 


i33o3  Chansons  du  châtelain  de  Cooev.  Paris, 
i83o,  gr.  in-6.~Voirlcs  n*»  iS3io  et  30577. 

13305  Chanson  moult  pitoyable  des  oppresslona 
que  la  commune  d'Englelerre  souffre...  lumd., 
1818,  in-3. 

13306  Le  livre  des  chants  nouveaux  de  Vaudevlrc 
(par  Olivier  Basseixn). 

13S07  Chansons  géor^nes,  faites  par  Georges 
Cbastelain.  Valenciennes  (vers  i5oo),  In-3. 

1 33o8  Les  chansons  de  Namur,  par  J.-ll  Le  Mafre. 
(vers  1507)«  lu-3. 

1 3300  Chanson  de  la  folle  entreprise  desHenoyers 

(vers  i53i),  pet.  in-8.  (Cette  chanson  et 

d'autres  impr.  â la  même  époque  sont  décrite»  â 
l'article  Cransoss.) 

i33io  Téneares  du  champ  Gslllari.  Paris,  Üie, 
Buffet  (vers  i53o),  ln-8. — Déjà  n*  i36o3. 

i33i  1 Chanson  nouvelle,  composée  par  un  soudart 
faisant  sentinelle.  Lyon,  i553,  in-8. 

i33i3  C.BANsem  à l’encontre  des  Huguenots.  Lyon, 
1573,  In-8.  — Voir  le  n*  308$. 

i33i3  Gelodacrye  amoureuse,  par  Cl.  Pontoox. 
Lyon,  1596,  in-i6. 

i33i3 chansons  de  Gaoltier  GarguUle.  Paris, 
1633,  tn-13. 

13315  Recueil  (1rs chansons  dcGuUi.  Michel.  Parts, 
i636,  pet.  in-8. 

1 33i5*  RectTEiL  général  et  recueil  nouveau  des  chan- 
sons du  Savoyard.  Paris,  i633,  et  1056,  in-13. 

13316  Recueil  de  chansons  choisies  (attribuées  â 
Phil.-Eni.,  marquis  de  Coulaiigc»).  Paris,  1O98, 
3 vol.  In-13. — Poésies  variées  de  Coulanges. 
Paris,  175s,  in-13. 


* 
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lx>i4»GCS  des  dames  « en  gavotc,  à danse 
ronde  (iH*  siècle),  ln-9. 

iA3i8  Festins  joyeux , ou  la  cuisine  on  musique 
(par  J.  1..C  Bas).  Parit,  17S8,  ln>i*i. 

iâ3i9  Choix  des  poésies  de  Fabbé  de  Lattai^ant. 
Paris,  1810,  ln-18. — Panard,  voyelle  ii*  i655i. 

shZ'iO  CuAxsoss  qui  n'ont  pu  être  imprimées  (par 
Collé).  pet*  in-13. 

1 ftSai  Les  à*propo$  de  société  et  de  la  folie  , ou 
chansons  par  M.  L.  (Laujon).  177O,  3 vol.  ln-8. 
flg.  — Voyez  le  n“  xC538. 

iâ3ua  Romances,  par  Diingcm.  Paris,  1788,  In-i  8. 

iA3a3 Chansoiisnouvelles,pardePils.  Paria, 
ln-12,  Ûg.  — Voyez  le  n”  i636o. 

1 43q&  Cantiques  et  pot-pourris.  Lond.,  1 789,  lu- 1 8. 

] &3'i3  Mes  passe-temps,  par  Despréaux. Pariz,  1 806, 
2 Tol.  in-8.  fig. 

Chansons  et  poésies  diverses  de  M.-A-Ma- 
delainc  Désauglers,  avec  une  notice,  par  M. 
Merle.  PariSy  Ladvocat,  18117,  ftvoI.gr.  in-18. — 
aussi,  i8ftn,  1 vol.  gr.  ln-18. 

1 ft3‘i  7 Cbausons  de  P.-J.  de  RéRANGCB. 


iftSiS  Ntœus  divers,  Inipriinés  au  commencemeot 
du  i6*  siècle.  {Volrl’arUdeNor.i.8.) 
iftSuS*  Chaxsons  joyeuses  de  Noél.  (sans  date), 
pet.  in-8. 

ift3tip  Cantiqies  de  noCls  anciens.  Au  Mans,  Fr. 
Olivier,  sans  date,  ln-8, 

sftSuo*  Crans  iioelz  uouveaulx.  Paris  (vers  iI>i2o), 
ln-8. 

]ft33o  Chansons  de  iioêls  nouveaux,  par  Lucas  Le 
Moigne.  Paris,  lâno,  ln-8. 
ift33i  niBLB  dcsnoelsnouveaux./4fijrers,  i58q,  ln-8. 
iftSSu  Chanson  piteuse  coin(>osée  par  frtre  Olivier 
Maillard,  en  i.*>ou,  in-8. 
iA333N'oclz  uouveaulx,  par  J.  Daniel,  (vers  ibao), 
in-8. 

ift33ft  Livre  de  chansons  spirituelles,  de  G, 
CüBHOCLT,  mises  en  musique  par  Didier  Lupi. 
Lyon,  i548,  Iu-8.  (Voir  l’article  Gceroclt  et  le 
n»  i375ft.) 

1 4335  Canüques  du  premier  advencmcul  de  Jésus- 
Christ,  par  Nie.  Demsot,  dit  comte  d’Alsinols. 
Paris,  i553,  pet.  in-8. 

14336  Chansons  spirituelles  de  M.-A.  Muret,  mises 
en  musique  par  CL  GooniMEL.  Paris,  i555,  in-4. 

14337  Nocli  et  chansons  composez  tant  en  vulgaire 
françoys  que  sauoysien,  par  .N.  Martin.  Lyon, 
1556,' in-8. 

14338  Divers  cantiques,  par  Accasse  d’Alblac, 
Meur  Du  Plessis.  Genève,  i558,  ln-8.  (Voir  au 
mot  Gbndron.) 

i4839  Mcsianges,  Unt  cantiques  que  chansons 
spirituelles  et  autres,  par  P.  Cebton.  Paris, 
1570,  in-4.  ,, 

14340  Recueil  des  plus  licllcs  chansons  spirituelles 
faictes  et  composées  contre  les  rebelles,  etc.  par 
Christ  de  Bourdeaux.  Paris  (vers  i5to),  la-16. 
i43fti  Chansons  spirltucllespleincs de  consolation. 

(vers  i58o),  in-16.  , _ 

14341*  Cantiques  de  Noél,  par  Touas.  L*  Rot.  Le 
Mans,  1579,  In  8.  „ ^ 

i43As  L’Uranie,  ou  nouveau  recueil  de  chansons 
spirituelles...  {Genève),  i5o*i  in*tO. 

14348  Chansons  spirituelles,  par  Phil.  de  Ulies- 
BERCBR,  dit  Dcscliamps.  Douay,  i6i3,  in-4*  obi. 
14344  L’Amphion  sacré.  Lyon,  i6i5,  ln-8.  oW. 


14345  La  Pieuse  alouette,  avec  sou  tirelire.  Faien- 
ciennet,  1619,  a vol.  iu-8. 

14346  Les  Rossignols  splrl^els  ligués  en  duo. 
f'aleneiennes,  i6qi,  in-ia, 

14347  La  PBiLoiièi.E  séraphique  (par  le  P.  Jean 
d’.Arras).  Toumay,  i63i,  ln-8. 

14348  Chansons  dévotes  et  saintes,  par  Cl.-Gasp. 
OAr.iiET  et  Gull.  Barhet.  Pijon,  iOi5,  ln-8. 

i435o  Opuscules  sacrés  et  lyriques,  ou  cantiques, 
avec  les  airs  notés,  à l’usage  de  la  paroisse  de 
Saint-Sulpice  (publ.  par  H.-Fr.  Simon.)  Paris, 
17711,  4 vol.  in-8. 


P.  Poésies  en  divers  patois  de  )a  France. 


i435i  Recueil  d’opuscules  et  de  fragments  en  vers 
patois  (avec  des  notes  par  M.  Gust.  Brunet}. 
Paris,  1839,  In-i6. — Voir  le  n”  iio43. 
i435n  Notice  et  extraits  de  quelques  ouvrages 
écrits  en  patois  du  midi  de  la  France  (par 
M.  Gust.  Brunet).  Paris,  1840,  in-m. 

14353  IlisTOiRK  plaisante  de  la  jalousie  do  Jen- 
nain...  mis  en  rime  et  langue  picarde.  i5u8, 
In-8.  — Voir  rarticle  Discours  du  curé  de 
Bersy.) 

14354  L’eniollcmenl  de  Covla  et  de  Miqvellc. 
Paris,  1634,  ln-8. 

14355  Inventaire  de  la  muse  normande,  par  F^b- 
UND.  Aouen,  1655,  ln-8.  — Voir  aussi  l’arUcIc 
Muse  normande. 

14356  Barzas-Rreiz,  chants  populaires  de  la  Bre- 
Ugne,  recueillis  et  publiés  avec  une  traduction 
française,  des  éclaircissements,  des  notes  et  des 
mélodies  originales  ; par  Th.  de  La  VlUemarqué 
Paris,  1839,  a vol.  in-8.— Voir  le  n»  17014*. 

14357  Cantiques  spirituels,  en  bas-breton,  par  le 
P.  Jul.  Mal'noib.  (^uimper,  i04iï,  ln-18. 

14358 noèls  anciens  et  dévots  (en  breton),  par 
Tangy  Gübglen.  Quimper-Caurtntin,  i65o,  Id-«. 
14359  Dehs  poictevin  dicté  4 Tholose,  aux  Jeux 

Floraux,  1558,  etc.  lïw/Me  (ln-8.) 

14359*  Le  méuologue  de  Robin.  Poitiers,  i555 
in-8,  * 

i486o  La  Gente  poetevin’fie.  Posters,  16O0.  oer 
In-ia.  ' • 

i436i  Rolea  divisi  lo  beacot  de  peces.  Posters 
1O60,  pet.  In-ia.  ' 

i486a  Cuanson  joyouso  In  lingage  nmtcrluea 
Paters,  i56g,  Iihj.  o o p c*. 

14363  La  Moirib  de  Sen-Moixont Poictiers 

1661,  in-8.  * 

ift364  Egiogues  poitevines,  par  J.  Babc.  Siort 
1701,  ln-x2.  ’ 

14365  Nofilsdes  bergers  auvergnats,  parF.pEBArr 
Clermont,  i05o,  liv-8. 

14306  Poésies  auvergnates  de  Joseph  Pastcbal. 
Hiom,  1733,  in-8. 

14367  Monuments  de  la  ültérature  romane  (I^s 
flors  del  gay  saber).  Toulouse,  i84i,  4 vol.  in-8. 
14SC8  La  Requête  des  maris  CHnbrageux,  etc 
(pièces  envoyées  aux  jeux  Floraux).  Tovlow 
i533,  ln-8.  ’ 

14369  La  requeste  faicte  paries  dames  de  Tolose. 

Tolose,  1555,  pet,  ln-8.  (A  l’article  Ubre  blanc  ) 
i 43-0  Las  ordenansas  et  coustuoias  del  Libbe  blanc 
observadas  per  las  sablas  femnas  de  Tolosa 
Tolosa,  1555,  in-8.  (et  autres  pièces). 
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iA371  Poeslas  gasconai  de  Pey  de  Giuos.  Tolnso^ 
i567,  in-4. 

14579  Houdié  de  Rabastens  en  Albigei,  etc.,  per 
Auglé  GàiLLURD.  Pari  J,  i584,  liHia. 

14373  Reccul  deft  poètes  gascons.  Amsterd.^  1700, 
a voL  pet.  tn-8. 

14374  La  margalidc  gascove  de  Bertrand  Laraob 
de  Maure)au.  Tolote^  i4o4«  In-ia. 

14374*  La  musc  plrancsc  de  B.  Laradb.  2b/osr, 
1O09,  In-ia. 

1 4373  Lou gentilhomme  gascoun,  etc.,  de  G.  Ader. 
7b/oso,  1610,  in-8. 

14376  PasTocRAUB  ga.srove  sur  la  mort  d’AnrIc 
qoarL  Tolose^  lOii,  in-8. 

14S77  Las  obros  de  P.  (^oenELTS. 

14378  L’embarras  de  la  dero  de  Beaiicaire,  par 
MtcBEL  de  Mmes.  In-8. 

14379  Lou  parterre  gascoun  de  G.  Bcdout. 
Bmtrdetu^  i64a,  in-4. 

14380  DoccTRiiso  crestlano  meso  In  rimos. 
Toulouse^  i64s,  In«is. 

14381  Lou  iriroie  de  lalengovogasco\o,  par  J.-G. 
d'AsTBOs.  nulouso.,  iOA3,  in-13. 

i438a  Le  dret  caml  del  rei  dins  Je  pays  nioundi, 
par  B.  GaiMiCDET.  Toulouse^  idSg,  ln-8. 

14383  Tasliuo  de  la  bido  del  parfet  crestla 

nulouso,  i073,ln*8. 

14384  Le  mirai  rooundi,  poiicmi  en  bint  et  un  llbré 
(par  le  P.  Napian,  jésuite).  Tiou/oMie,  1781,111-19. 

i4384*  Poésies  en  patois,  parJosmin.  J^en,  a vol. 
In-it. 

14385  L’antiquité  du  triomphe  de  Beslers  au  jmir 
de  iWscenslon , par  J.  Mabtbl.  Besiers^  1O98, 
9 part.  In*i9. 

1 4380  BocQirïT  de  cauquos  (louretos  cueillldoa  siil 
pamasso  blterrols.  Bfsiers  (sans  date),  in-^. 

1 4380*  I>es  folles  de  Lk  Sage  de  Montpellier.  i65o, 
ln-8. 

14387  Peésles  patouesas  de  P.-A.  et  Cyr.  Higaud. 
Mouitpeyé^  180O,  I0-18. 

14388  Recul  d*  uvras  patolsas  de  J.-D.  Favrb. 
MontpeliifTy  i8i5,  a vol.  in-19. 

14389  Ramounet,  par  de  Couteto.  — Voy.  lOSgd*. 
14391  Recueil  de  poésies  béarnaises.  Pnu,  1897, 

I0-8. 

14893  CCuvTTS  de  P.  Rousset , poète  périgoiinlin, 

fiubliées  par  M.  L...  Sarlat^  A.  Dauriac^  i83g, 
n-8. 

14S93  PoésiBS  diverses,  patolses  (de  RouergucJ 
et  franç.  Fn  Rouergue^  i774«  In^- 
i43q4  UEuvres  patolses  complètes  de  C.  Peyrot , 
4*  édit  Mitlnu^  1894,  ln-8.  portr. 

14395  Lou  CitEBS-acini  d’un  paisaiit  sur  la  moueri 
de  son  ay.  Tarascon,  1789,  ln-19. 

1439O  Lou  jardin  dey  musos  provensalos,  per 
Biiibts.  Aix^  1O98, 9 vol.  in-19.  (Rélmpr.  en 
1849.) 

i49g0*  Lou  bouquet  prouven^-aou,  vo  lels  trou- 
badours revioud’as.  Mtmeille^  1839,  In-is.  ~ 
Voy.  lesn**  1S149  etsulv. 

14397  Obros  et  rimos  provensalos  de  Loysde  la 
Belucdibbo.  .Vorseiw,  1598,  3 tom.  en  1 vol. 
ln-4. 

14398  La  pcrio  dey  musos  et  comédies  proven- 
salos, per  Gasp.  Zebbih.  iya,  i855,  In-13. 

14399  CiLuisoss  nouvelles,  en  provensaL  In-16. 

ROÜi. 

14400  La  PATcenlevade,  pouèmecoumlquecouni- 
pousa  per  un  Troubadou...  (vers  1G90},  ln-8. 


3oi 

14401  Recueil  de  pouésiés  prouvençalos  de  P. -T. 
Gaos.  Mmrseille^  *763,  ln-8. 

i44oS  Fablos,  contes,  ^Itros  et  autres  pouesios 
prouveoçales.  4iar,  1899,  ln-8. 

14404  Lou  galoubet  de  J.  Morel.  Apignon^  1898, 
ln-19. 

14405  Recueil  de  noéls  provençaux,  par  Mc. 
Sahuy.  Avignon^  1669-74,  ln-i9. 

1 4406  noel  borguignon  de  (îui  BaroBal.  1790,  ln-i9. 
(Article  La  Monsotb.) 

14407  Recueil  des  noèls  au  patois  de  VesouJ.  1741, 
in-19. 

14408  ReciBit  de  noèls  anciens  au  patois  de  Be- 
sançon, par  Fr.  Gauthier.  Besançon^  >773, 
9 tom.  en  1 vol.  In-i9. 

14409  Lo  guemen  dou  pouro  lebory  de  Breissay... 
par  Rern.  Lcimbd.  lOiS,  in-8. 

14410  La  piedmotoise,  en  vers  bressans,  par  B. 
L'rhard.  i)(jon,  1619,  ln-8. 

i44it  Berueil  de  noèls  bressans.  r'Aomèéry,  1787, 
ln-19.  — Aussi  PoHt-de~Vaux^  1797,  pet,  In^. 

i44ii*  Rbcibil  de  diverses  pièces,  faites  en  l’an- 
cien langage  de  Grenoble.  Grtnohle^  16O2,  ln-8. 

i44ii**  La  Batifel  de  la  Gisen.  \(iren(d>U,  On  du 
iG«  siècle,  article  Briaxçox.) 

iA4i9  Pastorale  de  Janiu,  par  J.  Millet,  et  deux 
autres  pièces  du  même  (on  patois  de  Grenoble). 
Grênohiey  i633-65,  ln-4.  et  ln-8. 

i44iS  Chapitbo  brouilla  (et  autres  poésies  en  pa- 
tois de  Grenoble),  ln-8. 

i44i4  Pbologob  par  un  messager  savoyard, 
etc.  159C,  in-8. 

i4Ai5  Discours  de  deux  savoyards  qui  changent 
de  femme  (en  rime  savoyarde).  Lyon^  1604,  ln-8. 

i44i0  Bbcceil  des  plus  anciennes  chansons  de 
l'escalade.  (i0o9},in-8. 

14417  I.a  Grosse  euavaraye  messine.  Metz^  i6i5, 
in-8. 

14418  Dialogox  facétieux  d'ung  gentil-homme 
françols(eo  vers  messins).  Afcf;,  1671,  in-16. 

5.  Poètes  italiens. 


A.  Histoire;  Traités  sur  la  Poétique. 

14419  Istoiia  délia  volgar  pocsia,  da  G.- Mar. 
Crescimbem.  Venezia^  1780,  G vol.  in-4. — Voy. 
le  n«  19994. 

14490  Origine  délia  pocsia  rimata,  da  Giam.  Bar- 
biéri, pubblicata  e cou  annntazioni  iilustrala  da 
Gir.  TIrabosdii.  Modena^  1790,  in-4. 

14491  Dizionario  precettivo,  crlüco  ed  istorlco 
délia  pocsia  volgare,  da  Ir.  Affè.  pomui,  1777, 
ln-8. 

14499  De  rithrols  vulgaribus;  auctore  Aut.  de 
Tempo.  Frncr.,  i5oo,  in-8.  (Ecrit  en  i339.) 

14493  Poclica  dl  G.-G.  Trissino.  Vtctnze^  i339i 
hi-fol. 

14494  Versl  e regole  délia  nuova  poesia  toscana 
(dl  Claudio  Tolemei).  Homa,  iGSg,  ln-4. 

i44q5  Istituüoni  al  coniporre  In  ognl  sorte  de 
rima  délia  lingua  volgare,  da  Mar.  Eqcicola. 
MUanOy  i54i,  in-4. 

14496  L’ artc  poetira  dl  Ant*  MnvTnixo,  colle  pos- 
tule dl  Valvassori.  Venezia^  i564,  in-4. 

14497  Dlscorsl  Intorno  al  comporre  de’  romanzi , 
dcHe  commedie,  c dl  allre  manière  dl  poesia,  da 
Giraldo  Giraldi.  f'rnrr,  i554.  ln-4. 
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i*WB  Poetlca  dl  Fr.  Pinm.  Ftrrara,  isge.a  lom 
eu  1 vol.  in-A. 

Arte  poeüca  di  Bcned.  Menjlol,  con  anno< 
lazloni.  Roma^  iCfoo,  hi-ia. 

1 M5o  U perfoua  pocsia  Ualiana,  spiegata  da  L.-A. 

Mdratori.  yenezia^  f7âS,  a vol.  ln-4. 
iA43j  RcroIp  per  ta  lojcana  favella,  da  Glr.  GigU. 
Lucca^  l^3l^y  hi-S. 

i443a  Rimario  toscano  di  vocl...  tratte  dal  roca- 
bolario  deila  Crusca,  compUalp  da  Glr.  Rosaaco 
radota,  1763,  In-ft.^Voy.  le  n»  i3i63. 
jW33  Dell' arlc  poellca  raKionamenli  cloque  dl 
Fr. -Mar.  Zanotü.  Botogna,  1768,  In-ft. 

B.  Colleclions  de  Poètes. 


lAMft  Pabsasso  iuliano.  renezia^  1784,  56  vol. 
in*ia. 

iA4a.>  Pauvasso  de*  poeil  (rasporlad  In  lingua 
Ualiana.  1798,  35  vol.  In-ia. 

1 4430  Poeil  amlchl,  raccolil  da  L.  Allacci.  yapolL 
16O1,  ln-«.  (Article  Allatics.) 
tA437  Sonetti  e canzonl  di  dlveral  anliclii  aulori 
toscanl.  Firenze,  1 5a7,  ln-8. 

13438  PoEsiR  di  alcuni  antichl  rimaturi  toscaoi. 
Roma,  1773,  in-8. 

i3â3g  PoETi  del  primo  secolo  délia  lingua  iuliana 
Firenziy  181G,  a vol.  ln-8. 

13340  RACG01.TA  di  rime  antiefae  toscane  dcl  aec. 
XIII  al  XV.  Palermo,  1817, 3 vol.  ln-8. 

13341  SAGOiodi  rime  di  divers!  buoni  aulori  chc 
fiofironodal  XIV  ûuo  al  XVIII  secolo. /-ïrenze 
i8a5,  lu-8. 

i344a  Tesoro  dclla  poesia  Ualiana  aotica  e mo- 
dema,  ossia  aiUulogia  Ualiana  del  cav.  F.  Bran- 
cia.  Parigi,  Baudrg,  i83o,  in-8. 

14433  Rime  diverse  di  moiti  eccelenUss.  autorî. 

Fenetiis,  i533-6o,  g vol.  ln-8. 

13333  Rime  dl  diversl  poeti  toscanl.  Venet.,  i565. 
3 vol.  ln-8. 

14433  Stan»  dl  diversl  poeil,  raccoUeda  Lod. 
Doicc.  l'enr/.,  1553,  ln-12. 

14336  I Qcatro  porll  Italiani  : Dante,  Pelrarca, 
Arioslo,  Tasso.  Parigt\  i833,  gr.  ln-8.  — Voir 
aussi  le  mot  Pab.'iaso.) 

14337  Opéra  nova  de  (^.  Tobto,  et  Auguatino 
da  Urbioo,  ec.  Fener.,  i5o8,  ln-8. 

13338  Fioretto  di  cosc  nove  nobillssime  de  dl- 
vtrsi  aulori.  i5o8,  ln-8. 

J 333g  Opéra  moralissinia  dl  diversl,  che  contlene 
sonetti,  capitoH,  ec.  yeneua,  i5i0,  in-8. 
i333o  Stanze  paslorall  di  Baldassare  Castiguore, 
cç.,  con  le  rime  di  A.  Giac.  Corso.  Fenet.y  i553, 
in-8. 

i335i  11  Ubro  del  Pebcuè,  ec.  Peluzio  (i6i4), 
in-8. 

1 435s  II  ûore  délia  poesia  Ualiana  delsecoloXVIII, 
scclto  da  G.-B.  Cassano.  Londra,  1800,  a vol. 
ln-8. 

1 4453*  PoBJiinTi  ed  alire  vcrskmi  meiriche  Italiane. 
1801,  in-13. 

C Poésies  diverses. 

14453  Documemi  dl  amore,  da  Fr.  Barbbri.vo. 
Borna,  i63o,  ln-3.  fig. 

I3355*  Opère  oiinori  dl  Dartk.  Firenu.  i833.  6 
part.  iii-tC. 


13353  Le  rime  dl  Cino  da  PIstoia.  Borna.  i55n 
ln-8. — Voir  rarliclc  Pilu. 

13353  Le  rime  dl  Bonaccorso  da  MoiimAaRo. 
Borna,  i55g,  ln-8. 

13336  Rime  dl  Guido  Cavalcaivti.  Firenza,  161S 
ln-8. 

13357  Rime  dl  Fr.  di  VAsnozza  Padova,  iSas 
in-3.  ’ 

13458  Sonetti  e triompbl  dl  IHtrarca. 
i343g  II  Petrarca  splrliualc,  da  Glrolamo  Mall- 
plero.  Feiirf.,  i586,  ln-3. 
î436o  (^omuiento  dl  Poggio  sopra  11  Irlompbo 
dclla  fama  de  Pclrarclia.  (circa  i38o),  ln-3. 
134O1  I sonetti,  le  canzonl  et  1 u-iontpbl  di  Mad 
I.aura,ln  rtsposia  di  M.  Fr.Petrarca...  pcrvenutl 
aile  maiii  dl  Sief.  Colonna.  155a,  Id>8. 

( V la  suite  de  rarliclc  Petrarca.) 
i346a  Piclosa  fonte  di  Zenone  da  Pistoja.  Firtnzê, 
1743,  ln-8.  (et  dans  le  XIV»  vol.  des  D^eitr 
rruditorum). 

14*63  II  solemiG  irloiifo  fatto  In  Roma,  «piando 
Fr.  Petrarcha  fu  laurcato...  Padota,  i54g,  hi-«. 
(A  la  suite  de  l’article  Petbabca.) 

13463  Trofeo  dclla  vittoVla  sacra,  ottenuta  dalla 

chrisL  Icga  contra  1 TurchI,  neiranno  1571 

ranrHa,  1573,  ln-8.  (A  la  suite  de  TarUclc 
Petrarca.) 

13363  Discorso  sopra  il  tempo  dello  Innamora- 
meiuo  del  Pelrarca,  con  la  spo»Uione  del  m>- 
netto  : Già  fiammeggiava  I*  amorosa  tteHa;  per 
Fr.  Gltiminl.  Lione,  1567,  ln-8.  (Voir  3 la  fin 
de  rarticle  PemARCA.) 

13466  lUme  dl  UoccACao.  Lhorno,  1803,  In-8. 
13307  Ritmi  volgarl  dl  Rox\.*<cu.o.  FmmaôûTO), 
iii-3. 

1 Vi48  Ij  I)clla  mano,  da  Giiulo  <11  Co.iTi. 
i4a<K)  <ancloni  dl  Cosiii<x>.  ytnezla,  1478,  ln-4. 
14470  nirac  di  fra  Giittobe.  Firenzt,  1828. 9 toI. 

li»-8. 

i447O*Ccnllloqul0  c poesia  dl  Anl.  Pooci.  FIrenze 
1771,  4 vol.  ln-8 — Voir  l'arUcle  Pccci. 

J 4471  l.eUlogla  del  Trei,  poema  e toncul.  MiUmo. 
1488,  ii>-4. 

14479  RlinedlvenedlLodor.SroBToaaTO.  Fenet. 
i48ç),  ln-4. 

14473  Canzoniere  dicto  il  PaaLCORi  del  rusUco 

Runiaiio.  i409,  ln-4. 

14474  RImedl  Gasp.  Vrscoiiteou  Visconti.  JUiUito, 
i4o3,  in-4.  (Arücle  Vescorte.) 

1 4473  Poésie  volgarl  di  LorenzodellEoia.  F(ntfta 
■334, in-8. 

14476  Slanze  bellissimc  di  Lorenzo  de'  lllEna. 
l’tzaro,  iSi3,  in-8. 

14477  Ri'nr  sacre  dl  Lorenzo  de' MEpia.  AeronaM, 

1 760,  ln-8. 

14478  Opéré  dl  Izircnzo  de'Rinici.  n'rntza,  181S, 

4 vul.  in-4. 

14479  >-a  placevolo  c bella  bistorla  délia  NoKia 
da  Rarherloo  (sunze  da  L.  de'  Medki).  Firtnze, 
1699,  ln-4. 

14480  (^nzonl  a ballo  composie  dal  mag.  Lorenzo 
de'  Uzuia,  ec.  Ftrenz»,  |569,  ln.4. 

14481  SonelU,  canzonl,  caplioll,  ec.,  dl  Bem. 
Beurzore.  Milano,  i4gS,  ln-4. 

1448»  Sonelti , epitloir,  ec.  di  Anl.  TBEZauiza. 
Firenzt  (i4go),  ln-8. 

14483  Carniliia  pulcberrima  dl  Fr.  de  Albous. 
8<monÿ«,»4g3,  ln-4. 

I448S*  Hlme  dl  Ang.  I’olizuro.  (Art.  PounazesO 
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MA8A  Triumphi,  soMUi,  ec.,  cU  Gasp.  Bokro. 
Brfssûy  iftpS,  \a-k‘ 

18)85  Sonetil  « canxone  di  MatL>Mar.  Bojardo. 
neggio^  i)00«  iM> 

14)60  Opcra  di  CiBALDORif,  uüllssima  a conscr- 
varsi  sano.  (circa  i5oo)«  in>4. 

14)87  Opère  del  poeta  miser  Panipliiio  Sasso. 

Fenetia^  i5i0«  (Article  Saxus.) 

1)488  Commenio  di  Hier.  Bcmvieri  sopra  a pHi 
sue  canioDC  e sonetli.  Firent*^  i5oo^  livfol. 
(Serait  mieux  vers  i)05a) 

1)489  Opere  dl  H.  Usmivicxi.  Firtnze^  i5io«  la-8. 
i))90Aiuoiidi  Hler.BKMVic«i,unacacciad'amorc, 
etc.  Fenetia^  i6a6,  in-8. 

i))0i  Tyrorinlo  de  le  cose  vulgarl  de  Diomede 
GCIDA1.0TTO.  Boloffna^  i5o),  in>). 
i&)oa  Pocsio  di  Seraphino  Aquilaxo.  FanOy  i5(^, 
io>8. 

i))p3  Collettanec  Krechc«  latine  « e volRarl  di  di- 
vers! antori  nclla  morte  di  Serapli.  Aquilano, 
per  Ph.  Agoiluxo  raccolte.Bo/o</MA,  i5o),  ln-8. 
i))0)  Sonelti,  ciiuone,  ec.,  di  Kr.  Cu.  Firenze., 
i5oS,  in^. 

i)4g5  Le  ooee  volgaii  di  Jo.  Bnnio  ariminense. 
Fenetiay  i5o6,  ii>-8. 

i))o6  Amoii  di  Joau.-Frauc.  Cahazou).  fiûpoïi^ 
i5o0,  in-fol. 

i))07  Sonetli  c canzonl  di  (^asiteo.  XapoU^ 
i5og,  in-). 

i))g8  Opéré  di  Bern.  Accolti.  f trente,  i5i  8,  lo*8. 
i))99  Syive  de  Marcello  Philoxexo  travisino.  Ca- 
pitoli  Juvenili,  sirambotli,  ec.f>nejr.^  i507i  in-8. 
1)500  (Unie  diverse  di  L.  Duthuncse.  Papia^ 
i5i8,  in-). 

i)3oi  Le  seivetlc  di  Nie.  Lniaxio.  Vinegia^  iSiS, 
fn-). 

i)509  Opéra  Duova amoro.^a  di  Noctubxo.  Ventt.y 
i5i7,  in-8. 

i)5oS  Opere  d’Ant.  Riccuo.  MilanOy  i5iR,  in-8. 
])5o)  Opéra  di  Marco  Rosigua  da  Fulgino. 
i5ai,  ln-8. 

i)5oj  Opéra  nuova  di  Phll.-Ant.  Faccoso.  Wlano, 
i5a5,  ln-4.  — Voir  les  n**  1)878-79. 

i)5oO  Opéra  nova  inlituiata  Plebana. di 

Vine.  Peno.  Peroz/a,  I5a5,  li>-8. 

1)507  dl  Cesare  Tuoeti,  et  altre  rime  rac- 
coiie  dallo  stesso.  (circa  i5n3),  in>). 

1 )5o8  Le  rime  dl  Tumcvo.  Vicenu^  1 59g«  in-). 
1)509  Opere  diverse  di  Oliiipo  da  Sassoferrato. 
Venetia^  1555^  ia-8. 

i)5jo  Libro  Inlitulato  BelloDa«  da  GlroL  Casio. 
i5a5,  ln-8. 

i)Sii  Le  rime  dl Giacopo SA?o«AmBO.  i558,lu-8. 
i)5ii*  Rime  di  Machiavclli.  (1798},  in-8. 
i)5ia  Rime  di  Lod.  AaiosTO.  Venetiay  i5)0, 
i)5i8  Rime  e prosa  dl  Luigi  da  Poito.  Fenetia^ 
1539,  in-8. 

i)âi)  Poesie  Tolgari  et  lat  di  Castaloi  da  Feitrc. 
Lond.^  1757«  ln-8. 

i)5i5  Le  rime  d'Agnolo  Fircxzvola.  Firtnze^ 
i5)9«  ln-8. 

1)5 16  R sogno  amoroso  di  Herc.  Bcmvoouo. 
FeMiia^  i5So«  in-). 

i)5i7  Le  rime  dl  P.  Bembo.  Fêneiin^  i585,  In-). 
i)5i8  Rime  volgari  di  Lod.  Maiteixi.  Borna  ^ 
1538,  in-8. 

i)5i9  Rime  di  Mal.  Bahdbllo.  Torino,  1818,  in-8. 
i)5«o  Opere  toscane,  di  Luigi  Alamaiciil  Pirenze^ 
1S89,  a vol  ln-8. 
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1)301  Saggio  dl  poesie  inédite  di  L Alamaksi. 
Ftrenze,  1819,  In-). 

i)3aa  Rime  d'.Mrise  Patcti.  Fentzt'a^  i5S8,  in-A. 
1)3^8  L' amorose  rhue  di  Luigi  Bobsa.  Milano, 
i5)a,  in-). 

i)3a)  ^nettl  ed  allrc  rime  di  Marco  Cademosto 
da  IahH.  Borna,  i5)),  in-8. 
i)5a5  Rime  e prose  volgari  dl  Giov.  Uasvio. 
Borna,  i5)3,  in-8. 

i)5u8  Rime  di  Glûv.  Agostino  Cazza.  reneim, 
i3)8, ln-8. 

i)5a7  Rime  dl  Rekigo.  Ffnftia,  i5)7,  ln-8. 
iA3’i8  Rime  di  Dom.VRMERo.  Bfrgamo,  1731,  in-8. 
i)3aK*  Poesie  <11  L.  Taîisillo.  178a,  In-ia. 
i)3qq  Poésie  volgari  e latine  di  Fr.-xMar.  .Molza. 

Bergamo,  17)7-5),  8 vol.  ln-8. 
i)53oi  sonctti,lecanzoni  et  i (ilonfl  dl  M.  Laura. 

Voir  le  n*  i))6i  et  l’article  Petbarca. 
i)33i  Rime  e IcUere  dl  Ycronica  Gambara.  Bretc., 
1 759,  ln-8. 

i)33'i  Oi>cre  dl  Jac.  RoxfAoio.  Breseia^  17)0, 
a vol.  in-0. 

1)333  Rime  volgari  c latine  di  Agostino  Br.ATiA.xo. 
Fenetfa,  i35i,  ln-8. 

1)53)  Rime  di  Glrol.  Parabosco.  f'enftia,  i5)7, 
ln-8. 

1)535  Le  flamme  dl  Gibalbi  Cintliio. renrf.,  i5)8, 
in-8. 

1)538  Tutte  le  rime  di  Vitioria  Cm.ormA. 

1)538  Le  rime  di  Ant-Fr.  Giuzzini.  Firenze, 
17)1,  3 vol.  ln-8. 

1)539  Sianze  nastorall  dl  B.  CUsticliore,  con  le 
rimedl  A.-G.  Corso.  Fenetfa,  i55S,  in-8. 

1)5)0  Rime  et  iettere  di  VInc.  Martelli.  Firenzr, 
1563,  In-â. 

1)5)1  Rime  di  Madona  Gaspara  Stampa.  Fenetia, 
i55),  ln-8. 

1)5)3  \jc  medesime,  con  altre  dl  Collailno,  e dl 
Vlnciguerra  conte  de  CoUato,  e dl  Balda&sare 
Stampa  ; giuntovl  divers!  componimenü  di  varj 
autori  in  Iode  délia  uicdcslina.  Fenez/a,  1788, 
ln-8.,  et  tiré  in-). 

1)5)3  Rime  e prose  di  Glov.  délia  Casa.  Feneiia, 

1558,  in-). 

1)3))  Amorose  rime  d’AscanioCcrroaio.  Fintgia, 
i55a,  ln-8. 

i).'S)5  Rime  e prose  d’AnU  MisTtiBXO.  Vfnttia, 

1559,  in-8. 

1)5)5*  Rime  di  Pasq.  Malespini.  Borna,  1557,  in-8. 
1)5)0  Rime  dl  Bern.  Capbllo.  Friiez.,  iSOo,  In-). 
1)5)7  Rime  di  Michelagnolo  Uioüabboti  il  vec- 
ciilo.  Firenze,  1736,  ln-8. 

1)5)8  Saggio  di  poesie  inédite  di  P.-Fr.  Giam- 
BOLLARi.  Firenze,  1830,  in-). 

1)5)9  Rime  d’Anntbal  Cabo.  FrneliA,  i50o,  in-). 
i)55o  Rioie  diverse  del  Muzio.  Finegia,  i55i, 
ln-8.  (Article  Mono.) 

i)55o*  I Ire  Mhri  degll  amori,  ec.  di  Bern.  Tabso. 
Fenetia,  i555,  in-& 

i)5Si  Rime  dl  Tullsa  d’Aragona.  Fenezla,  s5)7, 
ln-8. 

i)55i*  Poesie  di  Bernardino  Rota.  yapoU,  1738 , 
3 vol.  ln-8. 

1)553  »Oi)cre.  dell’  ALTtssmo  pocta  florentine. 
fVreiiîrt,  157a,  in-8. 

1)558  Rime  inédite  dl  Raffacllo  Bobchim.  Plretue, 
1833,  io-8. 

1)55)  Rimed’Ang.  Costairo.  Padowt,  1733,10-8. 
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1 A555  Duc  canti  di  Scandcrbcc,  con  altre  rime,  di 
Bald.  ScARAMELU.  t'arwt0fn0Uiy  i5S5,  lu-8. 

I A55Ô  BImc  di  Torq.  Tasso.  yenetfa , S vol. 
fn-is. 

iA557  BacroTU  di  varie  pocslc  di  Torq.  Tasso. 
(Romn)^ 

iA55o  litue  di  Fr.  Copctta  de*  fiectml.  Venetta, 
Id>8. 

1 A j<k>  Poésie  toscane  di  Mario  Colonna,  e di  Pletro 
Angrlio,  con  I*  Fdi»o  Uraniio  di  Sofode,  iradotio 
dalito  slesso  AngeMo.  Firritzef  i58o*  in-9* 
iA50i  Le  lime  di  A&caoio  PirxnLouisi.  5/eiM, 
i5oAt in-A. 

lASOa  lUme  di  Giov.  GumiocioKi.  feryoMo,  175A« 
in*8. 

iA36a*  Rime  di  G.>P.  LoMAno.  Milano,  i587,  io-A. 
1A303  Vers!  e prose  di  Dcmardliio  Daldi.  Ventz., 
iSgo,  In-A.  (Renfenne  la  yauticMy  pocnie.) 
tA38A  Rime  di  (^es.  Capnralif  code  osservaz.  di 
Car.  Caporaiit.  Perugia,  1770,  In-A*  portr. 
iA30d  Rime  di  Domeoico  Venlero  (raccolie  da 
P.-A.  Serassi).  Bergamo,  1751,  ln-8. 

1 ASM  Rime  di  Baccio  0 ÜartoL  «ici  Bene,  ora  per 
la  prima  volta  pubbileate  (da  Gaeiano  Pogglalt). 
Lioomo,  1700*  in-8.  (Publié  seulement  en  181O, 
et  sans  être  terminé.) 

iA5fi7  Opere  varie  di  Giul.  «Ces.  délia  Croce. 

Boloçna,  1 508-1817,  A vol.  ixi-A« 

1A506  IjC  rime  piacevoK  di  Alésa.  Au.f£Ri.  f'erona 
e Firenze,  i0o5-t8,  A part,  en  1 vol.  In-A. 
lASôo  RImo  di  Galeazio  di  Taasu  cosontina 
Napoli,  1817,  in-18. 

iAStoLc  rime  di  Rat  Gcariivi.  Borna,  lOAo.  in-aA. 
1A571  Poesie  di  Gabr.  Chiabrera.  Borna,  1718, 
S vol.  in-8. 

1A573  Pocsio  rilnsofiche  di  Thom.  Camparella. 
Lugano,  18SA,  in-8. 

iAri78  Opere  dl  Gio.*DaL  Ijou.  Milano,  i03o, 
iO-13. 

1A37A  Rime  di  Panio  Gioroaro  If.  Bracctano, 
16A8, in-A. 

1A573  Rime  di  Fulvio Tesli.  venezia,  i85S,in-i3. 

— Opere  scelle.  Modena,  1 81 7,  a vol.  in-8.  portr. 
iA'>76  ProginuasQii  poetici  cH  Udmo  Nisipxt 
(Ben.  Fioretti).  Firtnze,  i8o5^7,  5 vol.  In-A. 
1A57O*  Poesie  toscane  di  Fraoc.  Redi.  Firenze, 
1893,  in-S. 

IA377  Rime  di  Bencdelto  McNuai.  fVmire,  1780, 
A vol.  ln-8. 

1A378  Poesie  toscane  dl  Vinc.  Fiucaja.  Firenxe, 
1707,  tn-A. 

iA'>79  Poesie  d*  Alessandro  Gcrm,  con  la  sua  viia 
da  Cresclmiieni.  Ferona,  1720,  tn-13. 
iA38o  Yita  e rime  di  Aless.  Marrhcttl.  Venezia, 
1755,  ln-A«  (avec  la  vie  du  poAtc']>ar  Fr.  Mar- 
chetti son  fils). 

iA38i  Rime  dl  Giovamb.  FeUre  Zappi,  e dl  Faus- 
ilna  MarattI  sua  consorte,  edizionc  accresciuta 
d*  altrc  rime  de*  pib  cclcbrl  deli*  Arcadia  dl 
Roma.  Fenezia,  1753,3  vol.  lo  i3. 

I A383  Dio,  sonetli  ed  Innl  dl  G.-B.  Cotta.  P'enez., 
1830,  6 vol.  in-iO,  cl  aussi  io-8. 
lAâëA  Rime  scelle  dl  Dom.  l^azzarini.  Dologna, 
1787,  in-8.  portr. 

1 A38A  Poésie  di  Kust.  MAurmimi.  Parma,\-,Qi,  ln-8. 
1A58T)  Rime  piacevoli  dl  G.'B.  Fagiüoli.  Fircnzc, 
>7^9,  8 pan.  in-A. 

JA586  Poeslcdi  Fr.  LorcnzInl.TapoI^  17AA,  owero 
Milano,  17AO,  ln-8. 


iA387  Poesie  latine  c volgarl  dJ  Jacopo  Antonio 
Bassani.  Padova,  17A0,  in-A. 

1A588  Opere  volpri  e latine  di  AnG-Fedcr. 

SecBPJtsi.  Fânezia,  17A9,  in-8. 

1 A 38b  Poesie  dl  Sel  p.  MaOci  volgari  e latine.  Ferona , 
1753,  3 vol.  in-8. 

lAâoo  Rime  sérié  c kIocosc,  opere  posthume  dril* 
arcipreteBaruflfaidi.fcrrtfra,  178O,  i vol.  in-8. 
iAj9i  Componlmenii  toscanl  di  Gio.-^rtol.  Caaa- 
rcgl,  e poésie  dl  SalvinoSalviui.  Firenxe,  1750, 
ln-8. 

iA5g3  Maria,  rime  dl  Neralco  (J.-M.  Ercolanl), 
pastore  arcade.  Padoca,  1735-38,  3 part.  ln-8. 
1 A5o3  Rime  di  Giov .- Ant.  Volpi.  Padova,  1 7A1 , f n-8. 
iAjqA  Polinnia,  del  mcdesimo.  Padot>a,\l^^l,  in-6. 
lAâg.')  Canzouette  c cantate  di  P.  RoUl.  LonditU, 
1737,  ln-8. 

1 A3Ô6  Poetici  componimcnti  di  Paolo  Rolll.  Venaz, , 
17G3,  3 pan.  in-6. 

iA397  Opere  pocliche  dTnnoc.  FRDc«n.  Parma, 
>779»  10  vol.  ln-8. 

iA3o8  Poésie  dl  Giov.  Sanll  Saocerti.  1781,  s vol. 
ln-8, 

iAâ99  Poesie  di  Pellcgrino  Salandri.  Beggio,  i8lA, 
In-ift. 

1A600  Raccolla  deile  opere  di  G.  BalTA.  Cotmopoti, 
1780,  A vül.  in-8.  (Vend.  Oo  fr.  Poggi  en  18AS). 
— Voy.  le  n*  i5o38*. 

lAOoo*  Poésie  e prose  dl  Lorenzo  Ftsooai.  Parwm, 
1783,  A voL  in-8. 

iA<îoi  Opere  poetirhe  dl  Aifonso  VARAXode*dachi 
di  (^amerlno.  Ftnezia,  i8o5,  A vol.  in-8. 
iA8o3  Poesie  di  Aurelio  Bcrtola.  Ancena,  181 5, 
0 vol.  in-iA. 

lAOoS  Opere  di  Angelo  Mazza.  Parma,  1816-ig, 
3 vol.  in-8. 

lAOoA  Amori,  poesie  anacreontiche  di  Saviou. 
Parigi,  1795,  in-13. 

]Ar>o5  Poesie  di  Giov.  Faxto.vi,  fra  gli  Arcadl  L*- 
hindo.  Halia,  iSoS,  3 vol.  gr.  ln-8. 
lAOoO  Poesie  dl  Prospero  Mauara.  Pnmin,  1801, 
A vol.  pot  ln-8. 

iA0O7  Poesie  dl  Salomonc  Florentinn.  P(sa,  i8o3, 
in-8.  — Livomo,  i8i5,  3 vol.  1n-i6. 

1A608  Opere  dl  Gianili.  Carti.  Parigi,  1887,  gr. 
in-8. 

iA609  Poesie  di  L.  Picnom.  Firenze,  1830,  ln-3A. 

1 A610  Poésie  c prose  dl  L.  Lamberti.  .tfllano,  i8s3, 

in-18. 

1A81 1 Poesie  e prose  scelle  di  L.  Cerrettl.  Milano, 
1813,  3 vol.  in-8.,  owero.  .f//Mno,i833,ln-iO. 
1AO13  Poesie  e prose  scelle  di  Agost.  Irradiai. 

Beggio,  1837,3  vol.  io-i3. 
iA6i3  SciiKRZt  poetici  e pUtorld  (dl  G. -.G.  de 
Rossi}.  Parma,  1795,  in-A. 
lAOiA  Rimedi  Jacopo  Vtllorelli.  Padoa,  1 835-30, 
3 vol.  in-8. 

lAOfS  Poésie  dl  CI.  Bondi.  Fifnna.i  808, 3 vol.  In-A. 
iA0t5Poesie.Ualiancetal.,edileed  Inédite, d*  Angelo 
d’Etci.  F/rc«rc,  1897,  3 vd.  ln-8. 

1A617  Icantl  dl  Glacomo  Leopardl.Fircn:«,i8S0, 
ln-8.  — parigi,  18A1,  In-Sa. 
iAfli7*  Opère  scelle  di  ügo  Foscotxi,  con  biograf. 

da  G.  Calcfll.  Milano,  i885,  3 vol.  ln-8. 

1AO18  Poesie  di  V.  Morrri.  Milano,  iK3o,  in-8. 
1AC19  Poésie  di  Giov.  Rosini.  Pita,  1817,  a vol. 
In-iO. 

lAAao  Poésie  Inédite  dl  SMvio  Polllco.  tSS7,  In-8. 
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D.  Poéows  épiques,  poèmes  héroïques  et  autres 
grandes  cnmposKIoos  poétiques  sttr  des  sujets 
sacrés,  moraux,  historiques,  mylbotogiquca  ou 
romanesques. 

iA64t  La  dWIna  comedia  (U  Datte. 

mù2t*  Lelture  VU  di  G.-B.  Gelli  sopra  lo  In> 
ferao  dJ  Dante.  F/rrnre,  i554,  7 vol.  ln-8. 

i409u  Esanie  délia  dlv|iu  comcdla  di  Dante,  in  tre 
dlscorsi  divlso,  da  Glus,  dl  Cesare.  (.Vspol/), 
1807,  io-4. 

Osservaxioni  dl  Fr.  Cancelllcri  Intomoalla 
quesUonc  sopra  rorlgliiatlU  délia  dlv.  comedia. 
lioma^  i8iâ,  iiHia. 

iA69àCoineDto su  I primi cirtque canti dell*Inferno 
di  Daute,  e quattro  leltcre  di  L.  MACALom. 
Milano^  1810^  in-8. 

ihtViSL'oUimo  commento  dclla  divlna  commedla, 
di  un  coiitemporanco  di  Dante  (pubblicato 
da  AJess.  Torrl).  Pfia^Capurro^  i8a7-‘ig,  S vol. 
in-A.  — > Saggio  dJ  corrextoni  dl  Giamb.  Pleciull 
al  Otlimo  commento....  F/renze,  alV  insegna  di 
Dante^  i83o,  iti-8.  (Article  Datte.) 

1AO26  Vita  del  iiosiro  slgnore  ülesu  Christo,  per 
Pacliio  di  PuiLippo.  (vers  i5oo),ln-4. 

tH&Ki*  La  PAssioüEdel  nostrosiguorc  Jesu  Christo. 
(vers  i3oo),  In-â.  flg. 

140^7  11  quadriregiodetdecursu  délia  vita  liumana, 
dl  Fred.  Farm.  Ferosia,  iâ8i,  in-fol.  Voir 
l'article  Domüia,  et  sous  le  n*  iqAA. 

1 &fi‘j8  De  fideet  vita  Christ!,  poema dl  (^axAUAdo. 
187a,  in-4. 

iftOig  Laviia  délia  Verglne  Maria,  da  Corxazzaro. 
iA7i,  in-8. 

18630  l.a  Passlonc  di  Nostro  Signore,  da  Dcm. 
Puba.  Firtnity  1 /Igo,  lu>8. 

18631  La  humanltadeifigliuolodiDlo,da  Foleago. 
Venetia^  i533,  tn-A. 

iA63‘J  Lxmo  chiamato  înfantia  salvatoris.  Venetia^ 
1&83,  in*i!i. 

iA63a*  Vita  dl  Giuseppe,  da  Lod.  Dolcc.  Frnezm, 
i36i,  lo^. 

1 8633  L’Angeleida,d'  Erasmo  di  Valvasoive.  Vtn€t. , 
1 .'igo,  in>8> 

1 8033*  L’Adamo,  di  Giov.  SosAMXo.iBeryamo,  160O , 
tn>8> 

18638  Le  settegiornate  del  mondo  creato,  di  Torq. 

Tasso.  ViterbOy  1607,  in-8. 

18633  La  Providenxa,  canüca  dl  Gasp.  Leonar- 
duccl.  Veneziay  i7Sg,  in>8.  — Seconda  parlu 
(I  quattro  prtnii  canti).  Venezia^  1898,  in>8. 

186S6  Del  pariodeib  Vergioellbrl  tre,daDumAKTE 
Guaido.  Aoattf,  ]5t3,  ln>8. 

■ 8637  L*addolorata  Madré  dl  Dio,  poema  di  D. 

Gath.  Bohgnay  i696,  ln-8. 

18636  II  David  perseguUatoüiSalveiUAccujcou. 
Fiorfnzüy  1611,  In^. 

i863g  Fr.  PBtLCLPQo,  vita  dl  san  Gio.-BatUsta. 
Mediolani^  i8g8,  in-8. 

18680  Le  lagrime  di  San  Pietro,  poema  di  L. 
TAmuLLO.  Feneziay  1603,  ln-8- 

18681  lai  cooverslone  di  S.  Mar)a>Mad<laleila,  In 
oiiavarima,  di  M.  Rasiua.  Fener/a,  i5i7«  lo-8. 

18689  Opéra  dclla  diva  CatharinadaSiena,di Giov. 
Poixio.  SienOy  i5o5,  in-8. 

18688  Bcneoicti  ccseiialls  llbellus  de  honore  mu- 
llerum.  VenttiU^  tSoo,  iii-8. 
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18686  Le  verginl  prudentl,  dl  Benedetto  dell' 
Uva;  Il  pcnsicro  délia  morte;  Doroteo.  Pirenzr. 

1 58a  (aussi  1387),  3 part  IH'^. 

1 8687  Ubro  dl  TnojANo,  composlo  in  Ilngoa  floren- 
üiia.  ITneyio,  i8gi,  tii-8. 

18688  Le  trausforniaUooi,  di  Lod.  Dolce.  Fme/m 

1553,  in-8.  * 

18680  LWchille  e l'Enea,  dl  Lod.  Dolcb.  fYnrma, 
1571,  ln-8. 

i86.*>oL*ünsse,  del  niedesJmo.Fcifer^n,  i37S,ln-8. 
— Voir  les  18703  cl  18708. 

i863i  11  fldo  amante,  poema  di  CUirxio  Gosusa. 
Mantocoy  i58a,  in-8. 

18053  Alexasdreida,  in  rime.  Frnr/in,  i5ai,in-8. 

18053  Trioniphu  magiio  dl  Donien.  Falcgi.  tiamOy 
i5ai,  iu>8- 

18658  Storia  dl  Scslo  Tarquinlo  et  Lucre  lia.  (Fur- 
visii^  circa  i8t5},  ln-8. 

18658*  Cteo|>atra,  poema  di  Gir.  Graxiaiti.  B(h 
tognoy  lOuC,  In-i9. 

18655  Auila  nagcUum  Del...,  poema  dl  R.  degli 
Armine&l.  Treviso^  163a,  iu-ia.  — Voir  les 
U**  1707O  et  17077. 

18655*  I.a  storia  di  tutti  I re  di  Francia...  in  vers! 
per  Jul.  Dah.  (vers  i5oo),  in-8.  (D'autres  opus- 
cules poétiques  sont  indiqués  A l'article  Jul. 
Dati.) 

18656  11  Faramondo , poema.  Voyex  l'article 
LArRRRTE  (Firg.)  cl  le  n*  18880. 

18656*  La  Incoronatlone  del  re  Aloysi  Ogiluolo  di 
Carlo  Magno....  composta  da  Cristopbaiio  da 
Vollcrra.  (F/rejsze,  vers  i5oo),  io-8.(Scrall  mieux 
vers  18817.) 

1 8657  L'Enrico,  dl  Gtul.MALMiGRATi.  Fenen'a,  i6a3, 
lii-ia. 

1 8658  L' Iulia  Uberata  da'  Goll;  poema  dl  Taissiito. 
Bomüy  i588,  3 vol.  ln-6. 

18658*  Dclle  guerre  de'Gotl  canti  quindici,dl  G. 
CiiiAMiERA.  Fenetiay  i58a,  ln-19. 

i865g  Gerusalcmuic  Uberata,  dl  Torq.  Tasso. 

18660  Gcrusalemme  conqulstaia,  dl  'Torq.  Tasso. 
Romoy  l5g3,  in-8« 

18660*  l^a  croce  racqulsiaia,  d]  Fr.  Braccioluvi  , 
1618,  in-ia. 

18661  II  conquisto  dl  Granali,  dl  Glr.  Grazuro. 
Fenftiay  178g,  a voi.  In-ia. 

1866a  Libro  chiamato  Altro  Marte,  da  Lor.SptRiTO 
(Gualtleri).  Firenre,  188g,  In-fol. 

1 8663 Tomeamenlo (alto  in  Bologna  l'anno  1 870.. . 
poema  dl  Fr.  Cisco.  (Sononrtr,  1871),  in-8. 

18668  Giostra  di  Lorenzo  de'  Medid,  messa  In 
rima  <la  L.  Pi  ta,  aiino  1867  (vers  1800),  ln-8. 

18065  Htouixi  fainosi  da  cenlo  anni  liiquà.  (ver» 
i5oo),  lo-8« 

186O6  TrIomphI  del  convivlo  fatto  da'  Romani.^ 
Voyez  le  n*  18996*. 

18667  Croulca  dclle  guerre  d*  Iulia  (i8g8~i5oo). 
Finetitf,  i565,  in-8<  (Article  Guerra.) 

18668  Lo  assedio  e impresa  di  Flreoxe da 

Marobrino  Rosro  de  Fabriano.  Frrox/a,  i53o, 
in-8- 

18668*  Lavekto  dl  Pisa  e la  lisposta.  (vers  i5oo), 
ln-8. 

186O9  U successi  bellici  seguUi  nelia  Italla  dat 
fatto  (T  arme  dl  Gleredada , compost!  per  Nk. 
di  Acostiri.  Venfliûy  i5*ii,  in-8. 

18670  Llbretto  de  baiaglia  nci  quale  se  coniieiie 
la  veuuta  dc'Francesia  la  impresa  dsMilano... 
da  Hier.  CxmieLpnim).  Peroxfa,  1S98,  In-S. 
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hUloria  de  la  guerre  dl  populo  ge noveae. . . 
e d^l  rt  di,  Frenza  ; fau  per  Iacomo  cortonese. 
NapoUi^m  i5oi), 

U673  Ubro  de  Laitreoio,  nova  loventlouc. 
{Milano^  1 539),  Ui-8. 

1&673  Opéra  nova  chiamata  Paolheon  (d'Eusi. 
CELEBBrvo}.  f'enegia^  i595  (i535),  ln-8. 

Il  succGSSO  cte  tuUi  gU  falü  che  fece  il  duca 
<11  Borbonc  In  Kalia,  poeuia  d*  Eust  Cr.uuaoio. 
yttugia,  1535,  1ii>8m  et  au  mot  St)CGESso. 

i367SGrERaEorrende(i*Italia.r/Aegiâ,  i534,  in-A. 

1A676  1 SAN«unosi  successi  dl  tutle  le  guerre  oc- 
corse  In  Itaila  (iSop-iSOp).  yeneiia^  15O9,  tn-ë. 

1A676*  I4O  asscdlo  et  lœpresa  di  Flreiiic.  — Voir 
le  n"  1A6O8. 

iAft77  Ilisiorta  de  la  guerre  dl  Plemonte,  per 
r ALBicAimc  furlbondo.Jfi/oiio*  i538,  in*A>(t>euv 
autres  pommes  du  même  auteur  sont  Indiqués  A 
Tarticle  Albicasti.) 

1 3678  Flesole  <1  Istru  Ua,  poema  di  Giro>Domen.  Pcni. 
Pirtnze^  1631,  inWI. 

1A079  irirlumpbo  dl  Carlo  quinto,  per  G. -B.  Prao. 
ffapcU\  i538,ln-ù« 

lAdSo  Le  ooUe  d’ Aphiica,  dl  Sigism.  Palozio. 
— (Voir  le  n*  iA83i.) 

U680*  Africaiio,  opéra  dl  P.  Biubtaro.  Napùii, 
1538,  ln-8. 

i568i  La  Alamanna,  di  Anu-Franc.  Olitiebo. 
yenetia^  1587,  3 |>arl.  In-A. 

1A883  La  geacal(^ia  délia  casa  d'Auairla,  perGler. 
Bo&si.  Venetia^  i58o,  in-A. 

1A883  II  Vanto  del  Farlseo  spagnuolo.  Lione^ 
i5p5, ln-8. 

1A88A  Maria  regina  dl  Scotia,  pooma  herolco,  dl 
B.  Gatti.  Bohgna^  i813,  In-A. 

1A885  II  MonUo  Xuovo,  poenia  di  Glov.  Gioacini 
da  JcsI.  Jesi^  i5q6,  In-A. 

1AO86  L'Aroeri<»,  pocraa  crolco,  <11  Glrol.  Barto- 
lommei.  Roma^  i85o,  In-fol.,  portr.  (Dédié  A 
Louis  XlV.) 

iA687LaTesetdc,  diGiov.BoccACio.Ferrara.  iA75, 
iD-fol. 

1A888  Nimphalc,  dcl  Boccacio.  iA77*  Itt-A. 

iA68g  II  Fllostrato,  di  G.  Boccacio. 

iA8goLe  Dodichi  (alichc  d’Hercole.  Firtnz*  (i8« 
siècle),  io-A. 

1AO91  IsposlUone  delll  dodeci  travagli  dl  Hercolc, 
per  Fr.  I^iaiux>a.  Aemo,  i5AA,  ln-8. 

1A893  Ddr  Hercole  cantl  vemisel,  da  Giraldi 
Clmhlo.  Itodena^  i557,  In-A. 

iA8g3*  Lo  ls«tAiioaAiiE.vTO  et  la  morte  dl  Piramo 
etTlsbe.  (vers  i5oo),in-A. 

)A8o3  La  lliSToau  dl  Perrseo,  c<Hne  ammazaù 
Médusa,  firtnze  (drra  iS3o),  In-A. 

1A89A  L’Adooc,  dl  Glov.  Tabcbagnota.  VintgiOy 
i55o,  Id-8. 

1A895  L'Adone,  delcav.  Miuso.  rener.,i633,ln-A. 

iA8q8  Eroe  Leandro,  poema  dcl  roarcbcsc  VniAsi. 
Panttn^  1798»  In-fol. 

1A897  Opéra  Intllulaia  Amazonida,  d*Andr.  Staci. 
yenetfa^  i5o3,  In-A. 

lAOgë  UareTO  e Philomena.  iPenetia),  iAt5,  in-A. 

iA8m  II  Driadeo,  di  !..  Pi’LCf.  fYre».*e,  1A79,  iM. 

1A700  Di  Paulo  e Daria  amanli.  UUsw^  i&çS, 
lo-A.  (Article  Ybscortt.) 

18701  El  libro  <kl  Birria  e del  Gieta,  da  FlHppo 
Ôiu;seu.Bscui,  ec.  lu-A. 

1A703  Trttato  amoro»o  de  Hadriano  e de  Narcisa, 
IntitulaTo;  Phylogiuc,  d'Autlr.  Baiardo.  In-A. 


18703  Historia  di  Ulppolyto  e I^eonora.  (vers 
l5i5),  In-A. 

18703*  lai  reina  Dorieoie.  (i8S5),  in-8.  (Article 
Pecci.) 

18708  La  hisioria  det  CasicOano,  per  Fr.  di  Pier 
I.AficiLOTTL  (vers  i5<x>),  lu-8* 

18708*  Opéra  nova  de  dui  noblllsslmi  amanli,  da 
GiOT.  Raldo.  Perui/a,  i530,  in-8. 

18705  L*  amure  dl  Florlo  e di  BiancaÛore,  dl  Lod. 
Doux,  yeneziay  1 5S3,in-8.(Ponrun  autre  poème 
italien,  plus  ancien,  sur  le  même  sujet,  voyez 
rarticle  Fuhies.) 

18706  1/  infellcc  amorc  dl  Giulla  e Romeo,  scritlo 
daCuTiA.  yinegiOy  iS53,  in-8. 

]8707MoDTcflnta  d’amore.  FeneUay  i558,  IndV. 

18708  1/  amorc  dl  Trollo  e dl  Griscida,  d'Ang. 
Ijwsico.  yenettOy  i553,in-A.(SereU  mieux  placé 
après  i885a) 

18709  Tredici  cantl  dcl  Moridoro,  da  Moderau 
Fonte  LModcsia  Pozzo).  Kcnclia,  i58i,  lii-8« 

18709*  L^  Uul<erso  ovvero  H Polemldore,  dl  R. 

GoALTUtom.  Firtnzty  1600,  ln-8< 

18910  II  rogo  di  Corluna,  poema  dl  T.  Tasso. 
Firetuty  1838,  IR'8. 

18711  11  Goniiclla,  cantl  XII,  con  gU  argomcoti  dl 
Giul.-Ccs.  Becelu.  yeronoy  1739,10.8» 

E.  Poèmes  chevaleresques  : Charlemagne  ; la  Table 
ronde  et  les  A madis.  (Ils  sont  rangés  dans  l'ordre 
adopté  par  M.  Melzi  dans  sa  Bibliografia.) 

(Poor  !«•  ScUooi  damAme  (tear*  ^ul  »oat«Q  pro»e,voTnti>« 
tu  IT30T  el  lUlTAJlU.) 

18713  Storiacd  anallsi  degll  anticb)  romanzi  dlca- 

valleria  e dcl  poemi  romauzeschi  <!’  Itaila 

compil.  daJ.FniiiARto.  Jr<7nno,i838,8voi.ln*8. 
18713  II  primo  libro  dciRcali.diQirisi.Fioreolino 
deito  Altissimo.  Fenetiay  i538.  in-8. 

18718  Sr.nuTTA  de*  Realf  dl  Francia  (vers  i5ool, 
ln-4.  (Pour  les  Ueûii  di  FrëHzoy  voyea  17371). 

18718*  Bdovo  d'Antona. 

18715  l.a  morte  dl  Buovo  d’Antona.  Medioümiy 
1 500,  in-8. 

18716  Carlo  Martello.  FeneUay  i5o0,  io-A. 

18716*  Innamorenienlo  dl  Carlo  Magno.  Fenezia^ 

1881,  in-fol. 

18717  Storia  del  re  Carlo  Magno  e de’  Saradnt. 
(vers  iS3o),  In-8. 

18716  Libro  de  le  bataglie  del  Danese  (Ocirao). 
yfilanoy  1898,  in-8. 

18719  La  morte  del  Danese,  di  CUssio  da  Nanil. 

Ferrera,  iSai,  In-8.  ' 

18730  La  IsTORiA  de  Granala.  (vers  i5oo),  in*8. 

18731  II  Libro  délia  regIna  Aiicroia.  FenetiCy  1879, 
in-fol. 

18733  L'  Anteo  glgantc,  dl  Franc,  de  LoDona. 
Finegiûy  1538,  in>8. 

18733  TrionÛ  di  Carlo,  dl  Franc,  de  Lononci. 
Fintgiay  i535,  In-8. 

18738  ALTORELLO.e  rciroianosuo  fretello.rmerid. 
1876,  in-fol. 

18735  Persiano  dgliolo  de  Allobello,  da  Francesco 
da  Florenza.  Fciutifiy  i8o5,  ln-8. 
i8t^6  fa  SpAGNA.  Bolognay  1887,  In-fol, 

18737  Fioretti  dl  pat.idini.  (An  du  1 5*  siècle),  ln-8. 
i8T-i8  VaniA  delli  paladîni,  e del  padigliûnc  di 
Carlo  Magno.  Fmr:fa,i598,in-8.  (Art. 
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1&710  Sala  dl  Halagigf.  (vers  ià75), 
iâ7$o El  libroUeloinamoramentodeMiLONt  d'Âtw 
glaate.  Milano^  iMq,  in-8. 

1^7)2  Oiiancliiioül  LiHEA?iqpUocco.  l>»ur;(tf,i5t2C, 
ln-8.  (Article  Folent.6.) 

J 473a  Le  prime  Imprcsc  del  C.  Orlando,  da  Dolciu 
VeneziOs  157a,  ln-4. 

14733  Aspbamokte.  Firenze^Jocopo  d\  Carlo  (ver* 
i4oo)«  Id^oI. 

147M  iieir  Aspramonle  eanto  primo,  dl  G.-M. 
Veaduotti.  VeneziOy  i3gi,in>8. 

i47350roote  Glganle  (FAnt.  Ijnio.  FÏMrma,i53i, 
in-4. 

i47S4Falco!ceto,  de  le  baiaglle  che  lui  fece  coo  li 
paladin!  In  Franza.  Venetia^  ir>oo,  ln>4. 

14737  Vendetta  di  Falcoketo.  JfiYdno,  i5i9,  ln-4. 

14738  Antaeob  di  Barosia.  i5ig,  in«4. 

1473g  Orlando  Inamorato,  dl  Mar.-Mat.  Uoiardo. 

147^  Lo  stesso,  rifallo  da  Fr.  BernI,  i54i,  ln-4. 

(SuHe  de  rarlicle  Boiaroo.) 

14741  Orlando  furloso,  di  Lod.  Aaiosm 

1 4749  Aotidoto  drlla  getosla,  estratio  dull*  Ariosto 
per  L.  da  GmmcciOLO.  BreteiOy  i565,  in-8. 

1 4743  Contlnuazioue  di  Orlando  furloso,  dl  Stgisni. 
Paitlocuo.  Finegia^  i543,  ln-4. 

14744  Canto  primo  del  cavalier  dal  leon  d'oro. 
Brestitty  i538,  ln-8.  (Au  mol  Cavauee.) 

14743  OrkDdino,  di  P.  Aeeti^io.  In-8. 

14746  L'Orlando  dl  Ercole Olooino.  Fejief.,  i3q8, 
in*4. 

1 4747  Dl  Orlando  santo  vlla  et  morte,  con  venti 
mita  rlirlAlianl  occisi  in  Itoiieisvalle,  ravala  da! 
eatalogo  de'  unli,  da  Giul.-Corn.  GiAnAxo, 
llbri  Otto.  Trntgfy  i307, 

1 4748  La  gran  batlaglia  del  gigante  Malossa,  fada 
con  Orlando,  (vers  i350),  in-4.  ^ 

14749  La  dragha  dl  Orftndo  innaniorato,  poema 
dl  Fr.  Taoiiba  da  Giialdo.  Pmai'a,  i535,  ln-4. 
— Secondo  llbro.  tbid.y  1597,  ln-4. 

s473o  Bellsardo  fraleiio  del  conte  Orlando,  da 
MarM  di  Gvain  o Giiaczo.  Vener,  i393,  ln-4. 

i473i  Opéra  novg  di  M.  Guaszo.  FineglOy  i598, 
in-8. 

16789  Angellca  inamorala,  da  Vinc.  BaueAETtxo. 
F/fieato,  iSSOi  ln-4.  * 

14733  Lagbimb  d’AngelIca,  da  P.  Amtiro.  i3S8, 
in-8. 

14734  II  Medoro  coronato,  opéra  postuma  deir 
abate  Gaetano  Palombl,  in  cominuazione  deir 
Orlando  Furioso.  Borna,  189^,  1 vol.  ln-8. 

14733  Cinque  primi  canti  di.SacrIpante,  da  Lo<i. 

' Doue.  Fenezia^  t5S3,  ln-8. 

14738  Morgaote  Magglore,  dl  L.  PifLci.  F#nr:f<i, 
i48i,  in-Tol. 

1 4757  Morgante  e Margute.  ( floc  del  secolo  XV), 
ln-4.  (Ariicle  PoLct.) 

1 4738  La  Botta  dl  Babllonla.  (i6*  siècle),  ln-4. 

14738*  La  Beoiba  Anica.  Brrzrm,  i34o,  in*4- 

16739  La  rotta  dl  Roncisvalle.  (16* siècle),  in-4. 
(Elirait  du  Morgante.) 

16760  Llbro  del  gigante  Moearti  g dcl  re  Carlo, 

ee.  Venezia,  i334,  ln-8.  " 

16760*  Il  Mambriano,  composto  per  Fr.  Cim  da 
Ferrara.  Ferrora,  i5og,  in-4. 

16761  Rinaldo.  (vers  i473),  In-fol. 

14709  L'  IsiUMoAAMEfrTO  dl  RInaIdo  da  Monlc- 
Albano.  Fmtzfa,  1496,  In-A. 

14768  Tulle  le  opéré  de  I*  Innamoramcnto  dl 
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Riiuldo  da  Mont,- AJhano,  da  Miser  Dim. 
Hilano,  i5ai,  In-J. 

U70J  FiBaaan.caA  edlllMerl.  (dndu  i5*slide), 
ln-4. 

1470D  ItisALDO  appasslonalo.  Vinegia.  i5i8,  ln-8. 

Ià7«8  II  lllnaido  dl  ïorq.  Tiaso.  Fenrdn,  iSd-j, 
ln-4. 

14767  Rinaido  lurloso  dl  Marco  C>vilu>.  rentt 
i.laO,  ln-8. 

i47«e  Rinaido  furloso,  llbro  secondo,  di  Fr, 
iRonBA.  Frnel.,  i53o,  a vol.  ln-8. 

i47fl(»  I rahlsonda,  poema.  Bologna,  i483,  In-fol. 
(.\rticlc  I11011B.1.) 

14770TRADI11ESTO  dl  Gano  contra  Rinaido.  l’eru- 
gia,  i4SS,  in-A. 

14771  Llbro  di  liallaglie,  Inlllulalo  Tradiineolo  di 
Gano,  composto  da  Pand.  Bobacossi.  FIrenie, 
i4aS,  In-fol. 

14770  Libbo  chiamato  Dama  Rorenia.  (Fencfia, 
vers  i3oo),  ln-4- 

1477s  La  GaAS  guerra,  c rolU  dcllo  Scapiglialn. 
Firfnze {'len  i55o),  in-4. 

14774  Le  CBCDECcel  aspre  bauagllc  dcl  cavallero 
del'  Orsa.  (sers  i55o),  ln-4. 

14775  Llbro  di  bataglia  chiamato  Pabsahobte  f dl 
Zanandrea  Narclssoj.  I f*el.,  i5o6,  ln-4. 

14778  II  FOBTi^iaTO Cgliol  dcl  Passaraoiite.  l'mei., 
i508,  ln-4. 

14777  Llbro  chiamato  Leandra,  dl  Dibamib  dl 
Gualdo.  reiuuia,  i5o8,  tn-4. 

14776  Inoamorameoto  di  Guidon  Salraggio,  per 
G. .R.  Diuoobciko.  Milano,  1 4i6,  ln-4. 

1477»  Amoroso  ardore  del  Dbaconcuio.  rinogia, 
1536,  ln-8.  " 

14780  II  Selvaggio  di  a-B.  COBTBSI.  rinegia, 
1535,  ln-4. 

14781  Ricciardello  di  Nie.  Cabtzbohico.  Pariai, 
• 738, 1 sol.  ln-4, 

1478s  Quailrocanll  dl  Ricciardello  Innaraorato, 
dl  Clos.  Pleiro  Civerl.  Penexia,  i5p5,  ln-8.  Og. 

14783  Ricciardello  animogllalo , poema  comico  dl 
L.  Tadinl.  Crama,  anna  II  (i8o3),  a vol.  In-ia. 

14784  Bradamanle  gelosa,  dl  Secoano  Tareiilino. 
Vanezia,  i55a,  ln-8. 

14785  Bbaduiionte  soralla  dl  Rinaido.  (Braacia, 
rirra  i4gol,  in-4. 

14786  Pocral  eroici  nostumi  (Il  Foresto  ed  11  Rug- 
^ero)  di  Gabr.  Chlabrcra.  Canota,  i653  (aussi 
i656)i  ln-19. 

14787  DIRuggerodl  Ban.  Ilonivoi-ucanllquanro 
di  hallaglla.  Vanazia,  i543,  in-4. 

14788  II  p|anto  dl  Ruggiero,  dl  Tomaso  Casio. 
Kapall,  i58a,  ln-4.  de  a6  (T. 

14789  La  morte  dl  Ruggiero,  di  G.-B.  Pbscatobb. 
Vtnrzig,  1548,  in-4. 

14790  U ïondetia  di  Ruggiero,  poema  di  G.-B. 
PjBCATOBr.  Vanazia,  i556,  ln-4.  fig. 

14701  R saloroso  Ruggiero;  llbro  primo,  composto 
da  C Gau-oho.  Varrara,  i55o,  ln-4. 

14794  Innamoramcnto  di  Ruggercito....  per  Pan- 
filo  de’  Resaldisi  dl  Siruulo.  Vlnagla,  i554, 
ln-4. 

14795  R Ruggiero,  poema  «micomico.  In  Mtava 
rima  (deir  abale  Ces.  CIIIBdcIla).  Ferrara,  r775- 
76,  a pan.  in-8.  lig. 

>47D4Brandigl,  de!  eapilann  Glcraenle  Pccciabibi 
aretlno,  poema  etae  eonilnua  la  maicria  dell' 
Ariosto.  Fene:fa,.i5g6,  ln-4. 

14799  Due  primi  canti  di  Harpbisa  Inn.'imorata, 
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(la  Marco  BANDARino.  Vinegia^  iS5o,  lo-$.  (Pour 
d*autrc8  poeroes  du  même  auteur,  voir  rarüde 
Bandarino.) 

iA7gd  I Ire  prltnl  canti  dl  MariUa,  da  P.Aacrino. 
Vintgiüy  1537, 

14707  ^ SIrena,  5Iarfi»,  cd  Angelica,  di  PaitTt- 
Nio  Elirn  (P.  Aretino).  avnrf.,  i03o,  In-aft. 
iA7gK  Dell*  amor  di  Marfl&a  trodecl  canti  del 
Danese  Cat/uveo.  Venezia^  i5d9,  tn-4. 

14700  Marfisa  blzxarra  dl  Giamb.  DaACONcmo. 
ttnezia^  i5S9,  ln>4. 

i2i8oo  ta  Marfisa  blziarra,  poema  faccto  del  conte 
C^rlo  Goail.  F/r«uc(F«icr.),  177»,  (7*  vol. 

dca  cuivres  de  Gozxi.) 

i48oi  Astolfo  iiiiiamorato,  di  Am.LecNAiie.rrficr., 
1553,  livA. 

IA809  Astolfeida,  d)  P.  Abcti?io.  In^. 
i4lk>S  Astolfo  borloso,  da  Marco  Guauo.  Fenerfu, 
lrh-4. 

i48o4  Libro  d'arme  e d’ amorc,  cMamato  Glaberto 
da  Mascona  (coniposto  per  Fr.  Lutio  da  Ti^v1). 
rrrwi'fl  (i6*  dède),  in-Â. 
i48o:i  E>oi  canti  dl  Dan.  Contbabio  dd  su<^essi  e 
delle  noBze  di  Uodomonte.  Fcncr.,  i557,  ln>8. 
i48oO  Dul  pfitui  canll  dl  Hodomontc  iunamorato, 
di  Marco  Raituabiko.  i55i,  Id>A. 
i4S07  Opcba  uova  del  superbo  re  di  Sarza  Bodo- 
monte.  i539,  In-B. 

i48oB  Stanze  sopra  la  morte  dl  Rodomontc 

invcotlone  poetica  di  Cicco  da  Forli.  Ferme, 
Astolfo  il  Crandiy  lôOa,  lu-8.de  8.  tt.  — Aussi  : 
OrvlstOy  oppressa  Rosati  rmtfnoMf,  i589,  ln-8. 
i48oo  te  pazdedi  Bodomonte  sccoDdo,per  Marco 
Tflcccisi.  Forma,  i568,  in-4. 

I A8  lo  Guidon  Sclvagglo,  libro  d' armee  d*  amorc.. . 
per  Ani.  tEGSAMr.  yenegia^  iS55,  ln-8.  (Aussi 
sons  le  titre  de  l*rode:zed{  Rodomontlno,) 
i43ii  ti  due  priotl  canti  dl  Mandrlcardo  innamo* 
rato,  da  Marco  dl  Basdabi?(I.  Fenef. , 1 535,  In-S. 

14813  tibro  de  Argentino,  composto  per  RObsi- 
c?«OBi.  Perusia^  i59t,  in-4. 

i48iS  II  Meschioo,  da  Tnxu  d'Aragona.  renerta, 
i56o,  in-4. 

14814  IstoHa  délia  vila  di  Gt'CBtBO  II  Meschino. 
Romo^  iBtS,  in-13.  (Pour  le  roman  en  prose 
sur  le  même  sujet,  voy.  le  n*  17371.) 

14815  Aiolpho,  del  Barblcode.  Fcnct.,  i5i8.  ln-4. 
i48i0  Nova  Spagna  d*  amor  e morte  del  paladlni, 

da  Leon.  Gabrici..  lïnez/to,  i55o,  In-4. 

14817  Ubero  del  Rado  Stizuao,  di  Juan  Paclavi- 
CHto.  yenetfa,  i533,  ln-4. 
i4fli8  CirilTo  Calvanco,  ec.,  da  Luca  Pülci. 
i48io  Dbcsiaüo dal  Leone.  Venelio^  i5i3,  In-4. 
i48‘ao  Libro  che  traita  dl  hatagiia,  chiamato 
Fiobavatr.  yenetia,  i5o6,  in-û. 

14891  Agiipplna,  poema  dl  P.-M.  Franco.  Fmef., 
1533,  in-4. 

14899  AvInBvolioUo  neberlinghieii,  poema  crolco, 
dl  Bcridio  Darpe  (Plclro  de  Bardi).  Firenzty 
1843,  in-ia.  (Critique  delà  chevalerie.) 

14893  I.C  valorosc  prove  degil  arcibravi  paladlni. 

i568.  ln-4.  de  4 O*.  4 9 col. 
i48o4  Le  simplldlà  over  gofferie  de'cavalicri  er* 
ranll  contenutc  nol  Furioso,  cl  raccolle  per  B. 
HoBivoLo.  {yenetfOy  i557),  ln-8. 

14895  innamoramenio  di  dol  ûdcllssiml  aniaiiti 
(Paris  O Viena),  poema  d' Angelo  Alban|.  Asma, 
i09ô,  iiHl.  (A  ParUcle  Paru  cl  Vienne.) 


14890  Lirbo  de  sancio  Juste  paladlno  dl  Fraoia. 
Fenefta,  i485,  In^ol. 

14897  Lo  innBmoramento  dl  I.ancnotto,  ec.,  da 
Nie.  dl  Agostini.  yinegiOy  ijqO,  lu-4. 

>4898  II  secondo  e terao  libro  di  Tristano,  da  N. 
dl  Acobttni.  yenetiOy  ir)90,  In-8. 

14890  I quattro  primi  caull  del  LanêUlotto.  l'eniz. 
(iïéo)y  in-4. 

1 4830  Libro  de  batagUe  de  Tristano  e I^anceloUo, 
e Ghalaso,  e detia  raina  Isola.  6'mnoM,  1499, 
ln-4. 

14839  GIrone  U a>rtêBe,  di  L.  Alamanni.  Pariçi, 
i548,  in>4. 

14833  Libro  mievo  de  lo  Inamoramento  dl  Gal- 

uano per  Fossa  da  Cremona.  Medioûsd 

(circa  i5oo),  ln-4. 

>4834  Del  Gundebano  d*  Enea  Gallctti  i primi 
cinque  canll.  i?oma,  t5o4,  in-8. 

14835  L*Avarchklc,di  L.^AiiAN!n.F/ren:e,i570, 
fn-4. 

14830  L*  Amadigi,  di  B.Tasso. Tmej/fa,  t5Co,ln-4. 

14887  I)  Florldantc,  di  B.  Tasso.  Bolognoy  1587, 
in-4. 

1483841  Poimerlno,  di  L.  Doue.  yenetlOy  i50i, 
l»-4. 

i483oT/  irapresc.....  di  Priiiialeone,  ec.,  da  L 
Dolce.  yenetia,  1569,  in-4. 

i484oll  Faramondo,  poonia  di  Biagio  Rilhi.  TVen/o, 
1610,  in-8.  (Article  Virginio  LAinrim:.) 

i484i  (^nto  primo  del  Cavaluîr  del  Icon  d’ oro. 
—Voir  le  n*  14744. 

14849  CRGOM.C  bauagllc.  — Voir  le  n*  14774. 

14843  Artemiüoro,  da  Mario  Telcccinl  l'enctiéy 
i30G,  iii-4. 


F.  PoêRiesdldacliques,  érotiques,  hérol-comiqaes, 
badiné,  etc. 


14844  Raccolta  dl  pocml  didascalld  del  secdo 
XVIII.  t/f/anb,  1898,  ln-8. 

14845  L'Acerba  dl  Cecco  d’Ascoli.rcncrfa,  147O, 
in-4. 

14840  Dita  mundi,  cumpoiiuto  per  Fauo  degll 
Cberll.  yemettOy  i474,  In-fol. 

14847  Trattato  délia  sfera,  degll  elcmcnti,  ec. 
Cusenctirl  1478,  in-4.  (cl  an  mol  Spcra.) 

14848  Geograpiila,  di  Fr.  Berungbilri.  Firenzs 
(i48o),  In-fol. 

i484o  Isolario,  daBARTitoLOlfEO.  t539,ln-foL 

i485o  ItiueraHo  asyaUco,  da  fiiPTABLNi  PisROO. 
yenetiOy  i590,  in-8. 

lùHôt  Le  notte  d*  Aphrica,  di  Siglsm.  Panluzlo. 
/n  Jfcjifno,'i53.5,  in  4.  (Artlde  PAOticaa) 

14853  Prolhocinio  libro  primo  e libro  si^cundo, 
da  Phii.  Baloachino.  PerugiOy  i595,  in-8. 

1485A  Fortuna,  da  PhiL  Baldacbino.  PeruglOy 
1590,  in-8. 

14855  II  sogno,  d'Alex.  Caratia.  Fcnc/fa,  i54i« 
ln-4. 

14850  II  viridarlo,  poema  dl  Gloan.  Philolbeo 
Aciuluni.  Bolognoy  i5iS,  ln-4. 

14857  II  Fedcle,  librl  V di  G.-Pb.  Acuiluni.  /Wd., 
1S93,  in-8. 

14858  Detlc  meteore  llbri  tre,  poema  filosofico  dl 
Glo.-Lor.  Steccbl,  con  anooL  di  GlroL  Gluolini, 
Fireiue,  1796,  ln-4. 

14858*  Del  diluvio  di  Roma  del  i4o5,  per  J.  dl  Dali. 
ln-4.  (Arllcie  Letteba.)  ^ 
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i485g  L*  Invito  a L«sbU  CldonU,da  Lor.  Hasch(v 
roni.  Pavia^  >703,  iD>S.  f(  in*A. 

lAMo  L’  t»o,  pofma  dt  Durante  Duranii  Ber- 
gamo^  1778,  e Brcsckty  17R0,  S part.  ln-8. 

1A860*  Il  ^ornOf  poema  dl  pARnL  Slilano,  iBii, 
In-fol. 

idSOi  L’ origine  dcMc  foniK  con  altrc  poosie  scelle 
(Il  Ces.  Arici.  Milano^  i8B3,  ln-8.— Voir  173C0*. 

td60s  Racoolta  di  poeini  georglcl.  tuera,  1785, 
9 vol.  Id>13. 

14883  II  podere  dl  Luigl  Tamillo.  Torino,  1780, 
ln-8. 

14884  ta  coliivazlone,  da  L.  Aumatoii.  Parigiy 
1548,  in-4. 

148851^  colllvatloneüel  riso,daG.*B.SpoLVEatRi. 
f 'erona,  1758,  iD'4. 

14888  colliTazIone  de'monli,canli  IV,  dl  Rar- 
tolomeo  Lorenzi.  Veronn^  1778,  tn>4.  — Telle 
retouché  par  Tauteur,  et  accompagné  de  notes. 
Verona^  1811,  in-4. 

14887 1 qnaUro  llbri  délia  caccla,  dl  Tito  Giovastii 
Acandlaiicse.  yenetia^  i550,  ln-4. 

1 4888  Dclla  caccla,  poeina  d’ Erasuio  dl  Valtasoxc. 
i8gi,  tn>8. 

i488g  Les  abeilles,  poème,  traduit  de  ritallen  de 
Hl'ckllai,  par  Pingeron.  Parii^  1770,  Iti-ia. 

16870  Opéré  dl  M.  Glov.  Hucellai.  Padova^  I77^t 
in*8. 

16871  II  Qingcllo,  0 sla  il  baco  da  sela,dl  Glanfr. 
Glorgctü.  r'mezia,  175a,  ln-4. 

i487i*Cri«ij>o?ie.  {t^tque  nota)^  ln-4. 

14873  Opéra  del  arte  oiltlur,  dt  Ant.  CoaxAUSo. 
roiei/a,  i4gS,  In-fol. 

1 487a*  pBiUMOMi  A degii  Iluomini,  facta  per  Aldro- 
baldino.  («ers  i3oo),  ln-4. 

16873  Aiiioroia  vblonc,  dl  G.  Bogcacio.  Milano^ 
1831,  ln-4. 

16874  II  sonaglio  dclle  donne,  poemetto  Inotlava 
rima.  Uida  (t/corno).  1833, 111-18. 

16873  Le  caozonctle  e strambotl  d' amore , com- 
poste per  I^onardo  JusTiNiAm  i4g3,  In^. 

16878  Lamento  d'amor  fato  In  vision,  composto 
per  P.  Ca^taiuxo  da  Siona.  (vers  i5oo),  ln-4. 

16877  II  chrisileo  d' amore,  perAsatcLAO  de  Ma- 
oentilms  da  Ccrrelo.  fYorenfia,  i5ot,  iii-4. 

16878  l^nirnto  dl  quel  trihulaio  dl  Strascino 

Canipano,  sopra  el  male  Incognito Venetia^ 

i3s3,  in-8.  f Article  Caitpani.)  — Voir  i65oa. 

16878*  lUso  dl  Deiiiorrilo,  e plante  dl  Heracllln, 
dl  Phllcremo  Fazooso.  Mediotant^  i5o6,  ln*4. 

16879  Orva  biaiica,  di  Phlieremo  pREcoso.irflfiiio, 
i5i3,  in-4. 

16879*  LAMrjrro  d*  una  gentil  <lonna  padovana 
verso  11  suolmaiite.  Padout^  i556,  pcL  ln-8. 

16880LAMK.VTO  di  Cuvino...  (18*  siècle),  ln-8. 

168H1  Lambito  d’ una  corteglaoa  ferrarese.  i5S8, 
ln>8. 

16883  Dialogo  amoroso  dl  Phylolauro  dl  Gavi. 
SieMs  1538,  ln-8. 

1 6883  Nolouiia  d*  amore,  del  Albicaxtb  furlbooüo. 

1538,  pet.  in-8. 

14884  Dialogo  amoroso,  dl  mess.  Gins.  Bsrvssi. 
Venezitt^  i543,  in-8. 

14883  II  Raverta,  dialogo  di  Gins.  Benissi.  15I4, 
ln-8.  — Voir  le  n«  14533. 

14888  Canti  XI  dl  Mat.  BAXDCtLo.  Cu/enno,  i345, 
ln-8. 

14887  Specchio  d'  amore,  dialogo  dl  Barlot. 
GorTimtoi.  Fforenza,  i547,  in-8. 


14888  Lettere  amorose  dell*  Aasccio,  cc.  5i'ena^ 
1571,  ln-4.  — Voir  le  n»  18873. 

14889  Arüor  d*  amore,  composlo  per  G.-B.  Vsittni. 
Vinrgia^  i54i,  in-S. 

j48ooViaggio  al  regno  d’ Amore,  da  Ag.SAiiToiioii. 
PadovCy  1593,  ln-4. 

14891  La  baiia,  poemetto  dl  L.  Tansillo.  VerctlU^ 
1767,  ln-4. 

14893  II  Grax  contraste  dl  mes.ser  Carnevale,  e 
madonna  Quarlsma.  Si«na^  senz’  anno,  li>-4. 

1 48o3  Lo  schrmo  degll  Del,  poema  dl  Braociouxi. 
Pirenie^  1835,  ln-4. 

i48g4  La  secclila  raplla,  di  AIcss.Tassom.  Oxford^ 
1737,  ln-8. 

14895  I/Olivasiro,  poema  dl  G.-B.  Axoreixi.  Bo- 
togtiay  1843,  in-4. 

1 4898  l.a  nioschelde,  di  G.-B.  Lalu.  FiVenze,  1819, 
ln-13. 

14897  Franceide,  di  G.-B.  Lau.i.  Fmezia,  1839, 
ln-13. 

14898  (^tccziDE  Icgilima.  Partgi^  1893,  In-ia. 

1489g  l.e  pazzle  de*  savi,  OTveroil  l^mbortaccio, 

poema  di  B.  Üoccuisi.  Feiveria,  i64i,  pet.  tii-13. 

16900  Malmantlle  ratqulstalo,  di  Perione  Zipoli 
(Lorenzo  Lippl).  Firenze^  188B,  ln-4. 

14901  II  torracbloiie  desolaio,  dl  Barlh.  Corsdii. 
lond.^  1788,  a vol.  pet.  ln-13. 

J4g09  Olidora,  ovvero  11  governo  di  Malmantlle, 
del  conte  Ardano  AscetU  (Andr.  Casotti).  Fi- 
reuze,  17S6,  peu  ln-4. 

16903  L'asino,  poema  erol-comlco  dl  Carlo  Dottori. 
Padera^  1798,  in-8.  portr.  (U  y a une  édition 
de  1853,  ln-13.) 

16904  La  donna  Immaginaria,  canaoniere  dl  Lo- 
renzo MagalotÜ.  Lucca^  1783,  ln-8.  porlr. 

i4qo5  Prosa  dl  Samminlato,  poema  glocosod*  Ip- 
poliio  Neri.  iiflopoli  (tieomo),  1784, 1»-13. 

16908  buccherelde,  poema  dl  Lor.  Ddllnl. 
Firenze^  1739,  li>-8. 

16907  Bkrtolm)  con  Bcrtoldino.  Bologna^  1730, 
ln-4. 

14908  Poésie  d’ autorl  toscan!  per  far  ridera  la 
brig.nte.  Ueda  {Livomo)^  1833, 3 vol.  ln-8. 

1 6909  La  battaglia  delle  vecchie  con  le  glovlne, 
canll  due,  dl  Fr.  Sacchetti.  Bologn*^  1819, 
ln-8.  (i5*  siècle.) 

16910  La  guerre  de*  moslrl,  dl  Anl.-Fr.GRAizmi. 
Firenzf^  i584,  ln-4. 

'1491 1 Oprra  nuova  placevole  d' un  vlllano  noml- 
nalo  Gritlo.  Vfnetia^  i537,  ln-8. 

i4gi3  la  gigantea,  dl^FoiABosco,  la  naiiea,  ec. 
Firrtire,  iftia,  ln-13. 

i4gi3  I)  Cicerone,  poema  In  ottava  rima,  dl  Glo. 
Carlo  Passeroni.  .V/Iono,  17S5-74,  8 vol.  ln-8. 

14914  La  eomelde,  |poema  erol-coiiiico  dl  Gio- 
vanni Gamerra.  tfvomo,  1781, 7 vol.  in-8.  (Dans 
ce  long  poème  l'auteur  passe  en  rerue  tous  les 
maris  trom|iéspar  lenrs  femmes,  célèbres  dans 
l'histoire,  en  commençant  k Adam.) 

i4gi5  Gli  animall  parlanli,  poema  di  Glambat. 
Cabti.  Fongi,  i8o3,  8 vol.  In-8. 

14918  11  Bibaldone,  poemetto  buriesco  dal  P.  Ala- 
nasio  da  Vuiocchio,  i8o5,  iii-t3. 

G.  Fables,  Contes,  Poésies  pastoraleset  maritimes. 

160*7  Raecolu  dl  favolegglatori  llaHanl  antIcHI 
e modcml.  Ffrenze,  18SS,  pet.  In-B. 
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14918  Baccolta  dl  apologi  fcrllü  oel  secoto  XVUl. 
Milano,  iS'i?,  llK^. 

14019  Ccnto  favole  morali,  da  G.-M.  Vibpixotti. 
ytnetia,  1870,  ln>4. 

Ugao  Favole  e novella  dl  Loretuo  Pic:iOTn. 
Pariai^  1788,  In-ia. 

iftgsi  ravolc  sopra  1 doieri  socUlif  ec.,  da  Ga«i. 

K*r«go.  Milano,  i8i3,  9 voi.  p«t.  liHl. 

14999  Favole  e soneui  pastoralt  dl  L.  Cla»io(Flac- 
cbl).  Firenzey  1890,  gr.  in>6. 

14099a  Novella  dl  MaUeo  e dcl  Graaso  legnaluolo« 
per  U.  Davahxatu  (lerso  H i4So),  ln-4. 
i4m9b  NovnxA  délia  llgluola  del.  mercataote. 
(vers  i5oo),  ln-4. 

14993  Noteliji  di  GuaUlcri  niarcbese  dl  Saluaso. 
(i8*  siècle),  InH).  — Voir  les  14698  et  sulv. 

i4093a  Noixlla  dl  Cerbino.  (vers  1600},  in>4. 
14993^*  La  Hjstoku  dl  OUnello  e lulla.  (vers  1600), 
I0-4. 

i4093c  La  ar^A  da  Prato.  (vert  iSoo),  Iq*4. 
i4093d  UiSTOBiA  perebe  al  dlce  CU  * fatto  il  ktero 
a V oca,  Arenze,  i583,  tn-4> 

1 4994  Novella  di  oiadoua  iMtta  da  PlM«  daVoLPiso. 
yemetia,  1595,  1d-i9. 

14993  Novelle  galauU  dl  Cash.  Parigl,  3 vol.  Id-8. 

14996  Hacrolta  dl  novelle  del  P.  Atanaslo  da 
Vcrroccblo  (Batacciii).  Voudra,  anno  vi,  4 vol. 
iQ-ia. 

14997  Poésie  paslorali  e rustlcall,  raccolte  da  G. 
Fcrrarlo.  Milano,  1808,  lu-8. 

14998  Mmpla'dl  Anielo,daGlov.  BoocaCio.  Roma, 
i478>  in^  ( En  prose  et  en  vers.) 

14999  Arcadla,  dl  Sa^vsazaro.  ,\apoli,  ln-4. 
14999a  Lglogbe  e couK-dte  dl  Campani  Slratclno. 

i5i4-i390.  iit-8. 

14999b  Eglogbc  (U  V.  da  Flllcaja.  Forrara,  1760, 
Id-4. 

149S0  Eglngbe  diverse  dl  Glr.  lUtxio.  yinogi-i, 
i35o,  iip^. 

14981 1..amen(o  dl  Cecco  da  Varlungo,  IdiUo  di  Fr. 

Baloovisi.  Firenu,  1694,  in^. 

1 403a  Qvatbo  eglogbc  rusücall.  Fenez. , 1 760,  ln-4. 
14983  Prose  e poesie  campcstrl  d*  IppoL  Pudc- 
MORTe.  Verona,  1817,  iii*8« 

14934  l^escaiorla  et  cgiogbe  dl  Matt.  conte  de 
8as  Mabtiso.  {Fenezia,  Giolito),  ln-8. 

14933  La  Marina  ed  altre  poésie  pescaloiie  di 
Gius.>ValenL  YUnclll.  Fenez. ^ 1806,  ln-8.  porir. 


H.  Stances,  ÉpUres,  Satires,  etc. 


14930  Stanze  di  Ang.  Poliziaro. 

i4o37  Dl.’ilcgo  di  PARCsTe  in  cummendalionc  délit; 
donzeltc  modenesc.  Modena,  i483,  ln-4. 

14938  11  vendemiatoru  di  L.  Tarsillo.  Sapoli, 
1334,  in>4. 

14939  Slanze  dcl  poêla  Sciarra  (P.  Slroizi).  — 
Voyez  le  n“  13019. 

1494Ô  STARze  amorose  sopra  gll  orli  dclle  donne, 
ce.  Fenet.,  i574,  ln-19. 

14941  Lande  de  le  belle  donne  perusinc,  di  Cam. 
da  PoBTt.  PeroztVi,  1 5a6,  iii>8. 

i4o4i*  Bocca  d' amoro  oxpugnata  da  le  gcnlIK 
donne  perusine,  da  J. -B.  Pzbcitallo.  Perosia, 
1390,  pet.  in>8. 

14943  Lo  speccÙo  de  le  belUssimc  donne  tiapo- 
leiane,  da  Jac.  BaLDAivno.  fiapoli,  i380,  in-4. 


i4o49*  liodo  delle  donne  rûniane,  raccolte  da  G. 
Sartahobe.  Homn,  i33i,  ln-8. 

14943  Stanze  Id  Iode  delle  gentUI  donne  In  Faenza, 
dl  Giulio  CAsmtAJU.  Bologna,  i337^  ln-4. 

14944  Le  plslule  dl  Lnca  PcLci.  Fiorenza,  t488, 
iu-4. 

14945  Bpfttolc  eroiche  dl  Ant  .Bacon.  Fenetfa, 
1630. in-19. 

14946  EpUtoiefe  semioiil  d'ippol.  PisneiiORTC. 
Verona,  1S17-1819,  9 vol.  tn-8. 

1 4947  SeUe  llbri  di  satire  dl  1^.  Aaiosto,  Ere. 
Bentivoglio,  ec.  Fenet.,  i30o,  ln-8.  , 

14048  Benovatione  del  niondo  e altre  cose  faceic, 
di  VevTt  aiRo  Pisaiiro.  Milano,  1811,  ln«4. 

1494g  Sforsa,  satyra  morale  dl  Vbrtvmro.  Milano 
(vers  i3oo),  ln-4. 

14050  Opéra  nuova  di  Aui.  VmciGoeBBA.  Fenei., 
1597,  ln-8. 

14931  Mtirc  di  L.  ARlotra  Fenet.,  i534,  in*8. 
i4o39  Satire  alla  carlona,  d'A.voBEA  da  Bergauo. 
Fenet.,  i340,  9 vol. ln-8. 

14933  Satire  alla  berniesca,  di  Gabr.  Smeom. 
rMn'no,  1549,  in-4. 

i4g34  Le  satire  ccapitoU  piacevoli,di  G.-A.Caiza. 

Milano,  i34g,  ln-8. — Noir  le  n*  i4330. 

14933  Le  satire  et  altre  rime  piacevoil  d'Ilercole 
Bentivoglio.  Fenepia,  Giolitto,  i33o,  ovvero 
1537,  ovvcru  1358,  ln-8. 

14950  Satire  di  Sahator  Kosa.  ^mtr., 171g, in-i9. 
i4ç37  Baccolta  di  poésie  satlrlcbe  scritlt  nel 
sccaIo  XVIll.  Milano,  1897,  ln-8. 
i4g38  Satire  dl  Mkkziri.  Leidë,  1759,  ln-8. 

1.493g  Satire  di  Lodov.  Adinuii.  Àmiterd.,  171O, 
ln-8.,  ouero  1704,  gr.  ln-8. 

14960  ^(ire  di  Bart  DuUl.  Gineora^  1757,  9 voL 
pci.  in-ia. 

i4qOO*  Satire  d*  Angelod’  Eun.Fi’rmî#,i8i7,  ln-4. 
i4g0i  Proicrbi  et  amoiaoslraincntl  composli  per 
GiovARnz  Ciero  veueto.  Feneiia,  i349,  in-8. 

J.  Cantiques  et  autres  poésies  sur  des  sq)ets 
ascétiques. 

i4o03  Le  devotissime  lauüe  composte  per  Leo- 
nardo JiSTLiuRO.  1474,  in-4. 

14964  Lauüe  di  JACopom  da  Todl.  Firenzo^  1690, 
in-4. 

i4g05  Confesslo  Aloysü  de  PuicI  ad  M.  V.  (arniu 
data),  in-4.  (Pour  d'autres  opuscules  du  roéme 
pot  ic,  \oy.  I*arti€lc  Piixi  {Luigi).  Voyez  aussi 
ranicle  Bclcaki.) 

149OO  Opéra  novadi  lauüe.  yinegia,  i5i9,  in-4. 
149O6*  Lo  scplcnario,  composlo  per  frate  Jacobo 
U.iRGESE.  Aquila,  i489,  in-4. 

149O7  Thcsairo  pplriluale  vulgarc  in  rima  et 
hystoriato.  Fenet.,  i3a4,in-8.  lig. 

149C8  Sonetll  spirituaii  dl  Ben.  VARcni./Yorrnzn. 
1573,  ln-4. 

14960  Scieita  di  rime  spirituaii  di  Gabr.  Fumua. 
Bergamo,  lOoG,  in-4. 

14970  l.a  quarcsltna,  di  Fr.  Pahicaroi.a.  Bergamo, 
i6o3,  lu-4.  flg. 

K.  Sonnets,  Dithyrambes,  Épithalauies,  etc. 

14971  ScELTA  di  sonetll  e cnnzoni  de’  più  ercel- 
lenil  rimatori  d’ ogni  secolo  (raccolll  da  Agosi. 
Gobbi).  Venezia,  1797,  5 vol.  In-i9. — Voir  le 
n*  14437. 
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14979  CoDipOiilmcnU  itrlci  de'  plCi  lUuslri  poeli 
d’ ltaiia,scelU  da  MiiniAS  ingIese..Y«po/i\  i8io« 
4 vol.  in^. 

14979*  Vestlgl  detU  storla  d<d  fonetto  iuUano. 

ZurigOy  181O,  In-S.  (Article  Kosccrui.) 

14978  lUccoLT*  di  poe»ie  liricbc.  i889, 

lD-«. — Voir  le  n*  i8o*jS. 

14974  LiRia  nioderni.  yapoUy  i8S3,  tn-^. 

14978  U tonetü  dcl  Bubcribuo.  Bononùfy  i47*>, 
in-4.--Pclr8rca,  voyez  le  a*  14458. 

14976  Opéra  intUolata  el  Menzognero,  cc.,  por 
Balda&^are  da  Fo^&EUBnuno.  (/-'rrrora,  vers 
1475),  in-4.  (Article  Fost^RUBRosE.) 

14977  Rilmi  voigaii  di  Rüma!«ujlo.  (1470),  in-4. 
14977*  Sibano  di  Th.  ScuRiciRO.  Bolognoy  lâgii 

ln-4. 

14978  Fr.  de  Alccius  cannlna  qii.Tdain  in  soneiis 
vuigariter  reducu.  Bononût^  in-4. 

14979  Ceato  Bonctü  d*  Aiess.  i^iccotom.vi.  Romrt. 
1849^  io-4. 

14980  SonetU  e canzoni  di  Ant.  Cob;uzzatio. 
k'intzia^  180a,  ln«8. 

14981  L'Ar£t19  d'Aug.  Carrache.  Ia*4. 

14983  Dubbli  aroorosl,  allri  ddbbi),  ec.,  di  P. 
ARcrnio.  In-8. 

14983  Sonetli  di  Mal.  Franco,  fïrenre,  in-4. 

14984  Sonetli  di  Mc.  Prarco  conlra  l'Arelino. 
i54it  ln-8. 

14988  Sonetli  del  Bciuiia  in  dtvmi  soggeti,  cc. 
i84o,  in-8. 

1 4986  Cicalamerti  del  Grappa  intoruo  al  sone  tlo. .. 
4/âNfOM,  l848,  pet.  li>-8. 

14987  SoRRTTi  degll  Academici  iransformatl  di 
Milano.  Milano.,  i848,  in-H. 

14968  Sonetli  tnorali  di  P.  Massolo.  Bologna^ 
1887,  in-8. 

14989  Sonetli  di  Bened.ViRCHi.  Fircnze,  i558-87, 
3 vol.  in-8. 

(S«MU1 41 1.  RoU,  v«7«x  It  O.  lAUi.) 

14990  Sonetli  di  Fr.  Rcdi  arelino.  Firenze^  1703, 
io-foi. 

14991  Bacco  In  Toscaua,  dlUranit>o  di  Fr.  Rriu. 
FirfnzCy  i683,  in-4. 

14993  SonetU  sopra  le  corü,  del  S.  Avanzio  degii 
Avaïui.  rcrona,  1738,  in-4. 

14993  1 baccaoall,  di  Girol.  Baruffaldi.  Boloyna^ 
17.V8,  3 vol.  In-8. 

14994  ^oetli  di  Anl.-Mar.  Salviiii,  Firenze^  17^8. 
I11-4.  portr.  — Sonetli  Ûn  qui  inediü  (publ.  da 
D.  MorenI).  Firenzê^  1893,  ln-4< 

14998.  Intaboiaiura  de  lauto,  di  rccercarif  ino- 
(eltl,  baUi,  inadrigali,  caiizon  franccsct  Ubro 
primo  di  AnU  Rotta.  P'entl.y  i846,  in-8.  obi. 

14996  iNMrrvcLLi « riboboll,  pas»eroUi  el  far- 
faiionl.  Firtnze,  1866,  in-4. 

14996*  Trlomphl  dcl  Boleime  convivio  fallo  a 
Juiiano  el  (.aurculio  âe’MedIci...  composU  per 
Nocti  rao.  Boloÿnay  1819,  In-B. 

14997  Aparati  de  le  nozze  di  OiostanUoo  Sfortia 
e di  (^mllla  de  Aragonia.  Ficfntia^  i478«  in*â. 

14998  CoRPORnicATi  per  le  nozze  di  Sief.  San- 
vitaie.  Pormn,  1787^  in-4. 

14999  PROSA  e verai  per  onorare  la  inemoria  di 
Livia  Doria  Caraffa.  Pomo.  1784»  in*4. 

18000  Poésie  di  B*'n.-Ani.  Mazzolcvi  lu  morte 
di  Maria  louoccnzia  BoiiaÛni  di  lui  eonsorli'. 
Bergama^  1784«  in-8. 

i8ooff  Raccolla  di  eanzoootle  di  Paolo  BRtrri. 
Fenezia.,  In-8. 


L.  Poésies  burlesques  el  gaillardes. 

18001  Tutte  le  opéré  del  Rrrni,  le  terze  rime  di 
Giov.  delta  Casa,ec.  i34‘i,  3 part  en  1 vol.  in-8. 

18003  1 capiloii  de)  Macro,  del  Bernla  e allri 
aulhorl.  {Fenetia)^  In-8. 

i8bo3  Li  capiloii  faceti  di  Agnolo  ALLoei.Fenesia, 
1833,  in-8. 

i5oo4  CoMPAGTiiA  del  ManteiUccio.Fiorenza,  1873, 
In-4. 

1 8008  Lczionr  di  Mcodemo  dalla  Pletra  al  migilajo 
sopra  II  capltolo  délia  salsiccla  del  Lasca. 
Firenzêy  1889,  in-8. 

1800C  Tutti  i triomü,  carri,  mascheralc,  cc. 
Fiorenza.,  1889,  iii-8. 

1S007  Canzoni  di  G.-B.  Ottonuo.  fTrm:e,  1860, 
In-8. 

18008  Coromcnlo  del'  Agresto  da  Ficaruolo  sopra 
la  prima  Ficala  dcl  Padre  Sioeo.  1839,  in-4. 
(Ariiclc  CUro.) 

18009  Chaos  del  tri  per  uno.  Fenef.,  1837,  In-8. 

i8oioCapUo1l  dl  P.  ARRTiüOfdl  L.  [^lce,  ec.  i84o, 

In-8.— Voir  les  n*«  14981  cl  suiv. 

i5oii  Abatllmenlo  poctico  dei  divino  Arctuvo. 
i83g,  in-4. 

1ÜOI3  La  PüTTANA  errante  di  Afaf.Vcn.  e iaZalTéta. 
(IVnCfiH,  i83l),  in-8. 

i5oi3  Tarifta  delte  puttane...  iS35,  In-8. 

18014  II  Mv?iGAReuo.  In-8. 

15015  Capitoli  burleschi  d’Incertoautore.In-iu. 

15016  Capitoli  e canzoni  piacevoli  di  Girolamo 
Lcopardi.  Firenze^  i0i3  (réJmprim.  avec  des 
augmentations,  1616},  in-4. 

iSoïC*  Rive  da  divers!  autori  composte.  In-8. 

(Four  tel  Mne  âl  Cmporali,  toj«x  I«  a.  USAI.) 

18017  Cicalamcnto  In  ranzonette  rldicolose,  di  C. 
Cantu.  Ftmise,  i046,  In-fol. 

18017*  Rime  piacevoli  dl  Gasp.  Gozzl  Z.ticca, 
1781,  In-8. 

18018  El  vanlo  délia  cortiglana  ferrarese  la  quai 
narra  la  bcllezzasua,  ec.,dl  G.-B.VsiuRi.rener., 
1833,  ln-8. 

1 5oi  8*  Il  Ubro  del  PebcrI:.  — Voir  le  n*  i445i . 

18019  Stanze  del  poêla  Suarra  ûorêniino  (P. 
Strozzi),  sopra  la  rabbia  di  Macone.  Batsano^ 
1806, in-8. 

i5o3oLe  VALORosEprove  degll  arcibravi  paladLni. 
— Voir  le  n»  14833. 

iSo3i  La  nobilissima  anzi  aslnisstma  Compagnia 
delli  Brlganti  délia  RasUna....  comp(»sUione  di 
Cam.  Scaligeri.  Milano,  1898.  — Il  Donalivo  di 
qiiatro  asinissiml  personaggl...  dfscritlo  da  Flb- 
blaPugcntini.  Milano,  i5g8,  pet.  In-i3.  (Article 
Attasauppa.) 

i5033  La  vislera  alzata.  Parma,  168g,  in-is. 
n^lRCê  4 ViLLARl.) 

M.  Poésies  en  divers  IHilols  dcITulIc. 

15033  Ëgcria.  Rarrolta  dl  poésie  populari,  comln- 
cialadaGugi.  Müllcr,  tcrminaia  e publ.da  Ose.- 
-I..-U.  \\o\ïï,  Uipz.,  1699,  in-8.  (Ce  recueil 
n'appariieni  qu’indireclcment  aux  Patois.) 

18034  t^OLLEZioNB  dclle  mlgllori  opéré  scritte  in 
dlalelto  milaiiese.  .Vt7ano,i8iO,  13  vol.  gr.  In-i8. 

18035  Canzonicri:  di  divers!  Uergamascbl  in  morte 
d*  un  cane.  Bergamo,  1783,  in-8. 
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1^0  CoLLexiOHi  delk  roigliori  poesie  acriue  in 
dialetto  vcoezlano.  yenezia^  1S17,  lAvol.  io-18. 
i5<»ô*  Poesie  (lirersc  dl  Bari.  VuBnii,  in  lingua 
Tcoeziana  et  bergaiiuisca.  Venttia,  In-ê. 
i5o37  i fatt)  e le  prodeizo  di  Manoll  Ble$sl  Stra- 
thioto,  d’Ant.  MoLnodeltoBurcbiella.  yinegia^ 
t5Ci,  In-a. 

1^7*  Lelicrc  facetc.  Parigi,  1585,  1ik5.  (Article 
Bklakdo.) 

i5o25  Calate  raniastichc  cite  canta  NASPoBizaro  da 
Venezia...  yfnftia^  I5ft5,  li>-5. 
iSosB'  Rarcolia  délie  opère  dl  G.‘ Baff6. —Voyez 
le  n"  lAOoo. 

iSoao  La  prima  parte  de  le  rime  dl  MiCAoo', 
Menou  cl  Begotio,  la  lingua  rusllca  padovaua. 
Pfidoa^  1555,  iii-4. 

1 509g*  SproUco  In  lengua  pai  aiia«per  Jac.  Morixlo. 
yrnfl,^  i555,  in>8.  (Et  autres  j>oésies  du  tiiéme.) 

15030  Smissiaggia  de  sonagUti,  canzon,  e smare* 
gale  In  lengua  pavana , da  Tuogno  Fioiao  da 
Crespaora.  Padova^  i556,  \n-^. 

15031  Ltbero  del  RadoStizuxo,diJ.PAi:LATicHio. 
■—Déjà  au  n*  16817. 

i5o39  11  Maggio  ronianesco,  poema  nol  linguagglo 
del  Tolgo  di  Roma,  di  Glaa.-Camm.  Perrsio. 
Ferrora,  16S8,  ln-5. 

1 5oS3*  Chants  populaires  de  la  campagne  de  Rome, 
trad.  par  Ch.  Didier  (extrait  de  la  campagne  de 
' Rome).  Parii^J.  ta6irfe,i5â9,in-5.(5oexempl. 
tirés  i pan.) 

15035  CoLi.F.zioifR  di  poemi  in  lingua  napolitana. 
Napcliy  17S3, 38  vol.  lu-13. 

i5o31  Le  Muse  napolitanc  egroche  di  G. -AI. 

Abbattutis.  .vapo/i,  i635v  iu-i9.  (ArL  Basile.) 
i5033  Varie  poesie  dl  N.  Capasso.  XajwUy  1761, 
in-A.—SoneliMn lingua  napoleiana.  iiSOiSiom. 
en  1 vol.  in-13. 

15036  Riwe  di  divers!  autori  in  lingua  siciHana, 
fiapoUy  1553,  in-13. 

15037  Le  Muse  sicilianc,  owero  scella  dl  lutte  le 
canzoni  délia  Sicilia,  raccolta  da  P.-G.  Sanclc- 
iiFsrz.  PalermOy  i665-53,5  ^ol.  in-i3. 

i5o35  Nuova  scella  dl  rime  slciliane(pcrGaet.-M. 

Bentivenga).  PalrrmOy  1770,  3 vol.  ln-5. 

}5o3g  Scella  di  divers!  canronl  siciliane  di  divers! 
autori,  colle  traduzinni  (latine)  di  P.  de  Blasil. 
Palêrmo,  1756,  in-6- 

15060  Poésie  sicillianc  di  Giov.  Meli.  PalermOy 
i5i6,  7 vol.  in-5.  — Edizionc  lcrza.  PalermOy 
i53o,  5 vol.  I11-16. 

1 506 1 Poésie  di  Sdmonelll.  Pofermo,!  830,3  vol.  in-8. 
i5o63  La  Sicilla  libercta,  poema  croicu  sicllianu 

dl  lu  ciccu  ab.Giuseppi-Fideti  Vital!,  opéra  pos- 
tunia.  PalermUy  i8i5,  5 vol.  In-iG. 
i5o63  I)  tesoro  delta  Sardegna  ne'  bachi  a gelsl, 
poema  sardo  e lialiano  dl  Ant.  Pcrqlldoi. 
CagUariy  1779,  ln-8. 

6.  Poètes  espagnols. 

A.  Histoire  de  la  poésie,  et  Traités  sur  la  poétique. 

i5o66  Orlgcnes  de  la  poesla  casteilana,  por 
VeijiZQt'Fz.  Halatjny  175A,  in-6. 
i5o65  Memorias  para  la  historia  de  la  porsia  y 
poêlas  espafiotes,  por  el  P.  Mari.  Sarmibrto. 
Madridy  1775,  In-6. 

i5o60  Tables  poeticas  del  Hc.  Fr.  Cascalcs  : aOa- 


desc  en  eau  segunda  Impresioo  epfstoU  Q.  Ho- 
Oittl  de  arte  poeiica....  carias  pbllologicas,  etc. 
MaMéy  i77g«  in-8.  (La  première  édition  est 
de  A/urrie,  lOi?,  l»-8.) 

15067  Philosophia  auligua  poeticadelD.Al.  l/)pez 
Plnciantv  Madridy  i5g0,  1d-6. 

15068  Ane  poeiica  espaRola,  por  J.-Dlaz  Rc.vcifo. 
Madridy  1606,  iu-6. 

i5o6g  La  poeiica,  0 réglas  de  la  poe^a  en  general, 
y de  sus  principales  espccies,  por  Ignacio  de 
Luzan.  Zaragoça,  1737,  pet.  In-fol.  — Edition 
augmentée,  Madridy  1789,  3 vol.  ln-8. 

i3o5o  DiM'urso  apologellc»  de  la  poetica  de  D. 
Ign.  de  Luzan,  por  D.  luigo  de  Lanuxa.  Pam- 
plona  (1760},  In-13. 

i5^i  Ane  para  romponer  en  métro  casleDano, 
porGeron.  de  Moxdkacoiv.  ZaragofOy  i593,ln-8. 

i5o5i*  Poclica  espailola,  por  Fr.  Martinez  de  la 
Rosa.  PariSy  i836,  In-ia. 

B.  Collections;  Cancloneros;  Romanceros. 


iSo53  Colecdon  de  poeslas  casicllinas  anterlores 
al  siglo  XV,  por  T.-A.  Ssnchez.  Madridy  177g, 
6 vol.  iii-8. 

i5o53  Florcsla  de  rimas  antiguas  casiellanas,  or- 
denada  por  D--J.  BOhl  de  Fabcr.  JlamburgOy 
1831,  6 vol.  in-8. 

15056  Parnaso  espaliol.  Madridy  1768,  g vol.  in4. 

l5o55  CotIrclioA  de  poètes  espagnols,  pubi.  parD. 

Ramou  Fuiv  APinEz..Vfldrid,  1 755-97, 30  v ol.  ln-5. 

15050  Coleccion  de  poesias  casiellanas,  iraducidss 
en  verso  toscano  por  I).  J. -B.  Coirri.  Madridy 
1783,  6 vol.  in..8.  (avec  le  texte  espaguoi). 

15057  Pocsias  selectas  raslellana.s...  recogidas  por 
QujtTAXA.  Madridy  1807,  3 vol.  ln-8. 

15058  Musa  cpica,  6 coleccion  de  los  mejores  Iro- 
zos  de  nuestros  poemas  heroicos,  rccogidos  por 
M.  J.  Quntasa.  Madridy  i833,  3 vol.  in-8. 

n5o5g  Espagne  poétique  ; choix  de  {mésles  castil- 
lanes, depuis  Charles*Quint  jusqu'à  nos  jours: 
mis  en  vers  français,  avec  une  dissertation  sur 
la  langue  et  la  vcrslflcation  espagnole,  etc.,  par 
Juan  Maria  Maury.  PariSy  iSsO-aj,  3 vol.  in-8. 

i5oGo  Candonero  general,  por  Hernando  (k'I 

CA.STIUA).  ToUdOy  i5i7,  in-fol. 

i5oOi  CAsciONcao  general.  Anverty  i557,  ln-8. 

i5o63  CAvaoNERO  dc  varias  copias  devotas.  En 
ZaragozOy  1693,  in-fol. 

i5o03  CAsaoNERO espirUual.  Vallad.y  i56g,  ln*6. 

15066  Silva  de  varios  romances.  ÇaragoçOy  i55o, 
in-8. 

i5o65  CARC105ER0  de  romances.  Envers  y i35o, 
in-13.  — Li$b<kiy  i58i,  in-i3. 

i5o00  Svlva  de  varios  romauces,  compilada  por 
J.  de  \1exdaxo.  Crnnadn,  1 588,  In- 19. 

15067  Canclonero  llamado  Fior  dc  enamorados, 
por  J.  dc  Li>'ari:5.  BareelonOy  1608,  in-i3. 

i5o08  l..as  Dores  du  poêlas  ilusircs  de  KspaDa, 
ordetiadas  por  P.  Espuiosa.  yalladolidy  i0o5, 
pet.  in-6. 

i5o6g  Ruhavcero  general,  enmendado  por  D. 
Flore.H.  Madridy  lOoâ,  I1H6. 

15070  S^'gunda  parte  del  romancero  general 

por  Mig.  dc  Madrigal.  i6i6,  ln-6. 

1 5071  Floresta  de  varios  romances.  Madridy  ni®* 
In-13. 
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1Ô073  Silva  de  Roiu.^ces  viejos,  publicada  por 
Jac.  GtiMM.  yienna^  i8i5,  In-ia. 

15073  Cotcecion  de  los  mas  célébrés  noHAi«r.i:$ 
antiguos  espanolcs,  publicada  por  G.*A.  Dep- 
ping.  Lond.^  i8i5,  a vol.  ii>-iG. 

i5o7û  RoMANCEno  de  romances  castellaoos  anic- 
riorcs  al  slglo  XVIII»  recopilados  por  D.  Aug. 
Duran.  Madrid,  i838-3-j*»  5 vqI.  in-8. 

15075  Romancero»  e hisioria  delCld...  rccopilado 
por  J.  de  Escobar.  Alcala,  i6n»  In-ia. 

15076  Tesoro  escundido  de  los  romances  del  CId» 
reropiladQs  por  Fr.  Mktge.  Barcehna^ 

i5o"7  Romances  de  Gemianla{d' Argot)»  de  varies 
autores.  Zaragoça,  i6ai,  in-is. 

15078  Flor  de  varies  romances  nuevos...  recopl- 
lados  de  diverses  autores»  por  P.  Most^vro. 
Hutsca,  1589»  in-13. 

1 5079  Sepiima  parte  de  Flor  de  varies  romances  » 
por  Fr.  Errjqdex  Toledo,  i5oj»  iii*i3. 

15080  Romancero  historlado  con  glosas,  etc.;  rc- 
copilado por  Luc,  Rooriciei.  Alcala,  1579,  ln-8. 

15081  Ronakcero  e hisioria  del  rey  de  EspaAa  D. 
Rodrigo»  recopHado  por  Abel  Hlgo.  Paris ^ 
i8at«  ln-13. 

i5o8a  Jardin  de  amadores,  por  Lor.  de  .Atala. 
yalencia,  i588»  UhiO. 

i5o83)  Primera  parte  del  Jardin  de  amadores 

recopüado  por  J.  de  la  Püentb.  (^arago^a,  iGii, 
in-13. 

i5o8A  Primavera  y flor  de  los  mejorcs  romances  y 
sutiras  que  se  lian  cantado  en  la  corte»  aflaJidas 
de  diversas  poeslas»  por  P.  Arias  Perb.  Madrid, 
i631»  in-i3. 

1 5085  .Maravillas  del  Parnaso  y flor  de  los  meiores 
romances»  recopilados  por  Pinto  Morales.  Bar- 
celona,  i04o»  pot.  in-8. 

15086  Romasces  varios  de  diverses  autores»  rcco- 
giüos  por  Ant.  Dicz.  Zaragoça,  i063»  in-i9. 

15087  Cancloncro  llamado  Guirlanda copUado 

por  J.  Fersanüez  de  Costantina.  (i6*  siècle)» 
ïn-4. 

15088  Tbesoro  de  divina  pocsia»  r^copiladd  por 
Eslev.  de  Villalobos.  Toledo,  i587,  In-8.  (Article 
Pelucer.) 


C.  Poètes  depuis  l'origine  de  la  poésie  espagnole 
jusqu’à  Boscan. 


1 .7089  Lassietecientas  de  Fem.  Ferez  de  GrzNi:i. 

15090  Proverbios»  por  Lofez  de  Mendoza.  Sevilla, 

làgli,  iiH. 

15091  Las  tresclenlas»  por  Juan  de.McuA.  «SepiV/a» 
iâo6»  in-A. 

15093  Las  CoPLAS  de  Mingo  Revulgo»  glossadas 
por  Heru.  de  Pulgar.  (vers  i5qo),  }ih4. 

15093  Las  copias  de  1).  Jorge  .'^muquc.  (i5* 
siècle.) 

1509A  Lasquatroclentas  respuestas. ...»  porFabr. 
Rnriquez»  almirante  de  Casitlla.  VaHadoUd, 
i55o,  3 vol.  In-fol.  (Article  Escobar.) 

15093  Sumario  de  la  medecina»  por  Fr.  Lopez 
Villalobos.  Salamanca,  1A98»  in-fbl. 

i5o6€  Vlta  Christi»  feclio  per  copias»  por  Fr. 
luigo  de  Memdoza.  Zamora,  1483»  ln-4. 

13098  Trlnmpho  de  Maria»  por  Martin  Martiaei 
de*  Amples.  Çaragoça,  iâ9d,  in-4. 


i509d  El  labertnto  del  duque  de  CadU»  don  Ro- 
drigo Ponce  de  Uon»  por  J.  de  PAniLLA.Srti/Ia» 
lâgJ»  in-A. 

i5ioo  Retablo  dia  vida  deChrisio,  fcclio  en  mestro 
por  un  deuoco  fraylc  de  la  Carluxa  (J.  de 
Padilla).  Sevilla,  1599»  In-fol. 

i5i6i  El  vlta  Chrlsil»  cl  sermon  Irobado»  oiras 
copias  que  hizo  fray  Ifligo  di  Mcmloça,  etc. 
(lm|1f.  vers  i5oo),  iiv^ol.  (Au  mot  Cancioscro.) 

15102  Canclonero  de  las  obras  de  P.  Man.  de 
Lrrra.  Logrono,  i5i3,  Jn-ful. 

15103  (Canclonero  de  todas  las  obras  de  Juan  de  la 
Encisa.  Sitfilla,  i5oi,  in-fol. 

15104  Tribagla,  0 via  sacra  de  Hlerusalem,  por  J. 
de  la  ExciviA.  Borna,  iSst»  ln-8. 

i5io6 Cancloncro  de  J.  de  Loieiv.  Caragoça,  iâo8, 
in-4. 

15107  Panegyrlco  en  alabanza  de  la  reyna  dofla 
Isabcl,  por  D.  Gcilleîi  de  Avila.  t'alladolid, 
1509,  in-fol. 

15108  Hisioria  Partenopea,  por  Alph.  Ferr.atii>ez. 
Bomtr,  i3i6»  In-fol. 

13109  Dos  romances  dcl  marques  de  Mantua.... 
por  Jcr.  TnEMii^ode  Calalayud.  (vers  1330),  in-4. 

13110  Romance  del  conde  AÎarcos  y de  la  infâme 
Soirsa»  fcclio  por  P.  de  Riano»  etc.  (vers  i53o}» 
in-è*  (Article  Romance  » où  sont  Indiquées  plu- 
sieurs autres  pièces  du  même  genre.) 

lôiii  Triumpho  raymoudlno.  (vers  i530j»  ln-4. 
(Article  J.  Remon  de  Thrasmiera.) 

(Pour  let  Prop«ladi«  de  Tonitts  Mahairo,  Tçy.  le  a.  167»».) 

i5ii3  Palaciode  lafama  c historia  de  las  guerras 
de  Yialia...  por  AIT.  Gibrrero.  Bolonia,  i53o» 
pet.  ln-4. 

i.3ii4  Obras  de  GAnciLASsode  la  Ve^. 

i5ii5  Obras  de  Boscin. 


D.  Depuis  la  mort  de  Boscan  Jusqu’à  celle  de  Lonc 
de  Vega. 


i5ii6  Sccretos  de  philosoplila  y medecina,  collcgi- 
dos  por  Al.  TiOraz  de  Corella.  i53o,  in-4. 
i5m7  Tlicüiugira  description  de  los  misterios  sa- 
grados,  por  AJv.  (;omez.  Toledo,  i5/ii»  iii-û. 
i5ii8  Dcvola  cniUcmplacion  sobre  la  Passion  de 
J.-C.»  por  Benet.  Mallorca,  i54i,  in-4, 

13119  Recopllacion  en  métro  du  diferen les  obras 
morales,  por  D.  Sanchez.  Sevilla,  1544»  ln-8. 

13130  Dialogo  de  mugeres.  i544,  in-4.~-Voii-  le 
n*  18064. 

13131  I>os  iraiados  de  philosoplila  moral  en  copias» 
por  Fr.  de  Castilla.  Sevilla,  lôàd»  in-fol. 

i5ioa  Oncionero  de  diversas  obras  del  P.-Fr. 

Arobrosio  Montrsino.  Toledo,  1547»  ln-8. 
i5ia3  Processo  de  carias  de  amorus...  iraduz.  del 
estllo  griego  en  nuesiro  caslellano»  por  J.  de 
ScGCRA.  Toledo,  i548,  ln-4. — Voir  le  n*  iSoût*. 
i5i34  Los  dichos»  u senlencias  de  los  siete  sablos 
(le  Grecia  : hcchos  en  métros  por  H.  Lopez  de 
Yanguas.  rm-flÿOfa»  1549»  In-^- 
i3i25  Pn  gunus  y rcspuesias»  por  Lopez  de  Y’an- 
guas.  l'alemcia,  i55o,  ln-8. 
i5i26  Buen  plazer  troliado  en  (reze  dlscantcs  de 
quaru  rima  castellana  » por  J:  Hurtado  de 
Mcndoça.  Alcala,  i55o,  in-8. 
i5i36*  Descripcion  del  rcyûo  de  Galiiia,  poi 
MoLtRA.  MondoÜedo,  ]35o»in-4. 


Digilized  by  Coogic 


BELLES-LErrRKS. 


1 31)17  Romances  sacados  de  la  croolca  de  EspaQa, 
porLor.  de  Sepilvca*.  Ouvert,  i53i,  in-i3. 
1&198  Chrislopathia , [Hwina,  por  J.  de  Qüiaos. 
Toledo^  i&5q,  ln-4. 

i3iag  Ubfo  de  cavalkiia  cclesUcal  del  pie  de  U 
rosa  fragranle,  pofCaloatco.  .durera,  In^. 

i3i3o  I^s  oUras  de  George  de  Mo^fTEHAyon. 
dupera,  1554*  In-ia. 

iSiSi  Caiicionero  de  George  de  MoirrESAYoïu 
i5dS*  ln*8. 

i5i9a  Segundo  ranclonero  spiriuial  de  Jorge  de 
Moatehayok.  ^nrera*  i558*  ln*6. 
i5i85  Cortès  d’casto  amor  y coites  d*  la  muerte, 
etc.*  por  Luys Hctrtado.  Ib/cda*  i557,  iiHk. 

15134  FloreiOa  de  i^rlas  poesias,  por  D.  lUmirez. 
Paoan.  yalmcia^  i50a*  liHft. 

15135  Quarenta  canlos  de  diversas  y peregrinas 
hlslorias,  decUrados  por  Alonso  de  Flc.ates. 
{SevUia)^  i55o*  1d>4. 

1 5i  96  Obras  pocilcas  de  D.  de  Fcextcs.  Saroçoça, 
1569* ln>8. 

15197  TrUimphos  morales*  por  Fr.  de Gcoias. 
Alcala,  1565*  io*A. 

15198  Decrcto  de  sablos*  compuesto  por  Fr.  de 
Gl’UIAK.  Alfala^  i565, 

15199  Romances  Impériales*  por  Ped.  Sataoo. 

i565*  iu>6. 

iSi/io  InYemoiiodo  obras  en  métro  casteilano*  por 
AnL  de  ViLLECAs.  Jdtdina  delCnmpo^  i565*  in<9. 
i5i4i  Carlo  famoso*  poema*  p<»r  Luys  de  Çapata 
ou  Zapam.  iWcfic/A,  i566*  ln-4. 
s5iAa  i.as  Abldas*  poema*  por  Jeron.  Arbouscul. 
ZmraÿPfay  i566*  iu*8. 

15149  Los  heefaos  dcl  Cld  Ruy  Diax*  por  Diego 
Ximenoz  Aylloa,  .-tNcera»  iC^8*  iii^. 

iSiAA  Sonclosa  illustres  >aroncs*  por  D.  Xlmenez 
ATtxoN.  Anvers^  i56g*  ln-8. 
i5i45  Relaclon  de  la  Jornada  que  a becho  et 
duque  d'AUa  liasla  los  eslados  de  Flandes,  por 
Balih.  de  Vargas.  Ancersa^  i568*  li>-ta. 
i5i40  Obras  pocticas  de  D.  Hcrtado  de  Mendoza. 
Uadrid^  lOio*  pci.  liHL 

15147  Las  obras  de  Gregorto  Stltestrs.  Cramda^ 
i509*  Id-8. 

15148  Dccadas  de  varios  subjeclus  por  Geron.  de 
Co.ATmmus.  ~ Voir  le  n*  i896i. 

i5i4o  Decada  de  la  passion  de  J.-Clirlsto...,  por 
J.  CoLüiM.  Coller^  i5t0,  Id-4. 

15150  Traiado  de  nuestra  fe  rhrlstlana  y Icy  ver> 
dadera*  por  Juan  (>patr.  /.enda,  1576*  ln>8. 

i3i5i  Los  den  Iralados;  reco|dIado  por  Meldi. 

de  Satta  Cri'z.  ToUdo^  1676*  ln>ia. 
i5i5s  Carias  en  refraœs...*  por  HUko  de  Garat. 
dncers,  1577*  in-iô. 

1 5 1 53  Obras  en  verso  de  Joacb.  Romcro  de  Cepeda. 
Setiila^  i58a^  in-zi. 

l5t5A  La  antigua  destruydon  de  Troya por 

Rümkro  de  Cepeda.  TbieWo*  i589,  In-ia. 
i5ld5  Obras  poetlcas*  por  Jcr.de  Lomas  Cantoral. 
Madrid^  1577* 

15156  Todas  las  obras  dd  capitan  Fr.  de  Aldatia. 

iiadrfdj  i5qi,  ln>4.  1 

15157  Ubro  de  Orlando  determinado * com- 

puesto pnr  Bolca  y Castro.  Çaragofa^  1 578*  hi-S. 

15158  Tropbco  del  oro*  por  Blasco  Peixaun. 
Zaragoçaj  1579,  ln-4. 

i9i5o  Successo  de  la  famosa  batalla  de  Ronces- 
lallo*  por  Fr.  Garrido  de  Vlllena.  Tb^da*  i583, 
fu<6. 


15160  El  vlage  cntrctenldo*  por  Aug.  de  Roiai. 
(Vers  cl  proscî  voir  le  n*  16774.) 

15161  Varias  pocslas*  por  Hcrn.  Acci^A.  Jfaddd, 
i8o4«  In-8.  — Cavallero  delerniiaado*  voyez 
Tartlcle  laMARCHE. 

iSiûa  La  Araucana*  por  Alonso  de  CsaiLA. 

15169  Olalogos  (le  varias  (luestlooes. * por  L. 

SiARCZ  de  Cliavez.  AlctUa^  1577,  lti«8. 

i5i04  El  subremeSa-y  ailulo  de  camlnaulcs  de  J. 

TnfosEDA.Cffrmyofo*  i563*  4 part,  en  1 vul.  in-8. 
i5i65  El  cavaftero*  canduuero  por  J.  Timorcoa. 
Foiejic*Vi,  iS70*tn-8. 

i5i60  Candoucru  de  Lopez  Maloohado.  Madrid^ 
1586,  in-4* 

15167  Cnbersal  redempdon*  por  Fr.  IlERSAKDes 
Blasco.  Altola^  ir>84*  ln-4. 

15168  lUzafias  de  Rernaldo  de  Carpio,  por  Aug. 
Aloxso.  nUdo,  i58S,  ln>4. 

i5i6g  La  SagunUna*  poema*  por  Lor.  de  Zamora. 
4Ualn,  1&87*  in-8. 

15170  Obras  iiocticas  de  Fr.  I4ils  de  I.kor. 

15171  Fcliclsima  Victoria  de  I^epatUo*  por  Jer. 
(^oRtr-Rfju..  Li#5.*  1578,  in-4. — Voir  1 5948-4g. 

1S179  Elegias  de  varones  Illustres  de  Indias*  por 
J.  de  Castellasos.  Madrid^  1 58g*  ln-4. 
i5i  73  Algunas  obras  de  Fero.  de  Uerrera.  SecdUi^ 
1.582*  ln-4. 

15174  Tesoro  de  varias  pocsias*  compuesto  por 
P.  de  pAntLU.  .l/odrtd*  i58o*  ln-4. 

15175  F>glogas  pastoriies  de  P.  de  PADiua..^fJ/«, 
1582,  iu-4. 

J 5176  RomaïuurrOfCic.*  por  P.^e  pADiLLA.Jf(id/dd, 
l5H3*  ll>-8. 

15177  Las  obras  de  Crbtoval  de  Oastoxe/o. 

15178  I/is  dlez  iibros  de  forUina  de  amor*  |K>r  Ant 
de  Lofrasso.  Bairelona^  1573,  In-8. 

15179  Los  li(M:lios(lel  principe  Olldon  de  ibemia, 
pur  Gonz.  Govu  de  Luque.  .t/ra/n*  i58S,  in-4. 

i5i8o'La  Maliea*  por  Uipp.  Sare.  Fairncia*  i582* 
in-8. 

i5i8o*  Admirables  cosas  de  S.  Calherina,  por 
PoRCE.  yalmcia,  i585*  In-8*  — Voir  le  u*  2280a 
qui  devrait  être  ^aci  Id. 

i5i8i  Primera  parte  de  la  AngeliCR*  por  Luys 
Barahova  de  Solo.  Granada^  i586*  ln-4. 

15183  Florandü  de  Casülla  lauru  de  ravalleros..., 
por  Hier,  de  Huerta.  Aicala^  i588*  ln-4. 

15184  Docientas  preguntas*  con  sus  respuestas, 
por  J.  (ionz.  de  La  Toric.  Madrid^  i590,  in-8. 

15185  Cancionero  general  de  la  doctrlna  clirls- 
liana*  lircho  por  L.  Lop.  de  Greoa.  AUaU^ 
1586,  in-8. 

MVrt>i  d*  OHvs,  Toyei  le  B.  ICTTS.) 

15186  Las  nimphas  y pastorcs  de  Henares*  por 
Rcrn.  Gorzalrs  de  BovRdilla.  ÀlçtUay  1687,  ln-8. 

15187  El  IcOD  de  Espafta*  por  P.  de  La  Vezoxa. 
Salamanca^  1586*  peL  ln-8. 

15188  El  cavallero  Asl^o por  Gabr.  Mata. 

Bilbao^  1587*  lu-4. 

1 5t 89  Canlos  morales*  porGabr.MATA.  ValladoUà^ 
i5gA*  ln-4. 

1 jigo  KIrglada,  poema  bcrolco*  por  L.  Pcbeyra. 
Ajjfron,  1 588*  in-8. 

i5igiPasadadeVinccnA>Gonzaga*  duque  deMan- 
tua*etc.,  por  el  cslado  de  Milan*  por  Fr.  Baeri. 
Wantoua*  |586*  ln-4. 

15192  L' Austriada,  poema*  por  J.  Rerro.  l/ndrid, 
1584,  ln-8. 


POÉSIE. 


i5ao3  Las  seysclcDtas  apothcKmas,  y otras  obras 
en  verso,  por  J.  Ucro.  nledo^  1596,  fn-S. 

iSiQâ  Varias  obras,  por  D.  Duz.  Madrid  ^ ibça, 
in-ft. 

ibig5  La  conquisla  que  bizieron  D.  Fernando  y 
üoAa  Ysabel  en  cl  reyno  de  Grauada,  por  Duz. 
Madrid^  i5go,  in->8. 

i5ig6  L)  pcrtgriiio  Indiano,  por  AnU  deSaavcdra 
GusiiaN.  Madridy  i5v9,  iu*«. 

i5io7  Las  na>asdc  Tolosa,  pocma,  por  Christ,  de 
Mes.«.  Madrid^  lâpA,  (l^es  autres  ouvrages 
du  même  poète  sont  niacte  k l'article  Mesa.) 

i5jtô  El  pastor  de  Phillda,  por  L.  Gaivez  do 
!uosTALTO.X4xt»oa,  158g,  ln-8. 

i5üooLibro  de  poesla  ciirisUana,  moral  y dlvlua, 
por  D.  VeoAS.  Toiedo^  lâqo,  iu-8. 

1 5aoi  Varias  rimas,  pur  V.  EsnxKi..  Madrid^  1 5g  1 , 
in-8. 

lS009  Historia  de  los  aniorcs  de  moro  Ablnde 
Araez  y de  Xarifa  AbciMrerases,  por  Fr.  Balbi. 
Miiany  1593,  IM> 

i530S  Vaiiasrlmas  deD.  Beb^sasoiiz.  LUbaa^  1594, 
lO’A. 

i530A  Las  guerras  de  Malla,  y toma  de  lUiodas, 
por  D.  deOsoMo.  Madrid^  1399,  in-8. 

15305  McIcIk  Diaz  de  Toiedo,  pocia  dei  sigio  XVI 
hatta  abora  no  cooocldu,  Sevilluy  177O,  ln-4. 

15306  Obras  de  J.  de  La  Cccvi.  Sevilla^  iSSy, 
I0-8. 

15307  Coro  febeo  de  romances  bistorlalcs,  por  J. 
de  La  Cl'BVa.  SteUta^  1587,  lu-8. 

1 5308 1.a  conqubta  de  la  Beüca,  porJ.de  La  Cosv’a  . 
Snilla^  i6<à,  in-8. 

15309  La  bella  cotalda,  y ccrco  de  Parts,  etc,  por 
Bem.  deLaVeoA.  Mexico^  iOoi,ln-8. 

15310  La  niiscellauea  austral,  por  Diego  d*  Atacos 
y FIgueroa.  Lima^  tOos-3,  3 part,  en  1 voi.  in-û. 

15311  Oneatogia  delà  Tuledana  discreta,  por 
Eug.  MAarmez.  Alcaia^  1804,  in-4. 

i53i3ArgetuiDay  conquisu  dei  rio  de  LaPiata... 
pur  SlarL  dei  Babco  Ccutencra.  lisboüy  1O03, 
in-4. 

i5ai3  Ëlogios  de  los  irez  famosos  varones...,  pur 
G.  Laso  de  la  Vega.  Çaraçoça^  1601, 111-8. 

15314  Romancero  y tragedias,  por  G.  Laso  de  la 
Vega.  Alcatuy  i587,  in-8. 

i5ai4*  Corlcs  valoruso  y la  Mexlcana,  porGabr. 
Laso  de  La  Vega.  Madrid^  i588,  in-4, 

15315  Diseursos,  epiatolas  y epigramas  de  Arte- 
mlduro,  por  And.  Riv  de  Arlieda.  Çaragoça^ 
1605,  iu-4, 

i53i0  La  Infauta  corooada,  por  J.  Suabez  de 
Aiarcon.  Lisboa^  1G06,  in-4. 

15318  El  Monserrate,  por  Christ  de  VnoEs. 
Jradr/d,.i587, 

1 33i8**,PBi]fEKA  ^rte  de  la  baxada  de  losEspafioies 
de  Francia  en  Normandla.  Amèercz,  1633,  pet. 
in-8. 

15319  Ël  Pelayo,  por  Al.  Lopez  Plnclano.Jfddn4, 
iOo5,  ln-8. 

15330  Arauco  domado,  por  Pedro  de  Oüa.  (Lt'jmi}, 
1590,  in-4. 

15331  Temblor  de  Lima  dcl  aAo  1O09,  por  P.  de 
OâA.i:.i0ia,  1609,  tn-4* 

1 5331*  La  muerte,  entlcrroy  honrras  de  Crespina, 
por  Qnlio  Mebotibso.  Parité  iCo4,  io-is.- 

15333  (kioceplos  espirHuales,porAL  d*  Ledi/iia. 
Bareetona,  1600-7,  3 vol. 
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15338  Romancero  y monstro  imaglnado,  por  Al. 
de  IxoESMA.  Barcelona,  1O16,  In-8. 

15334  Parnoso  oiiiarlico  de  obras  ainatorlas,  etc., 
por  D.  Mexia.  SeviUtty  1O08,  in-4. 

i5335Primera  parte  de  la  Mui^cinnadcIOrioiano, 
por  Gasp.  GAiaA.  1608,  pet.  in^. 

15336  La  constante  Amarilis,  porChr.  SoabIu  de 
Figiieroa.  Palenfia,  1O09,  ln-8. 

15330*  EspaAa  defcndlda,  imoma  heroyro  de 
SiAREzdc  Ftguerua.  i0i3,  iii-8. 

15337  Historia  dcl  \uevo  Mexico,  por  Gasp.  de 
Yiixaoba.  Alcaia^  lOio,  pel.  in-8. 

15338  Expulsion  de  ios'Moriscos  de  EspaAa,  por 
Gasp.  Agcilab.  Palencia^  lOio,  pet.  in-8. 

15339  Obras  de  D.  Luys  Cabillo  y Solomayor. 
J/m/nd,  lOi  1 ou  161S,  in-4. 

15350  Santo  Antonio  de  Lisboa,  poema,  por  Fr. 
Lopez.  Lisboa^  lOio  ou  i083,  in-4, 

15381  Verdadera  y santa  historia  dos  cinco  mar- 
tyres de  Marrocos,  composta  por  Fr.  Lopez. 
Lisboa^  1O19  ou  1O83,  lii-A. 

15383  Cntacioii  dei  mundo,  por  AL  de  Azeteda. 
Roma^  i0i5,  In-8. — Voirie  n*  i53U6*. 

15388  Obras  en  verso,  por  Fnin.  de  FlRiieroa. 
LiibiMy  1635,  in-8.  (Hèimpr.  dans  la  collection 
de  Fernandez,  ci-devant  u**  i5o55.) 

15384  La  NurnanUna,  de  D.  Fr.  Mosqcera.  SetiUa^ 
i0i3,  in-4. 

15385  Los  amantes  de  Teruei,  epopeya  tragica, 
por  J.  Vague  de  Salas.  VaUnciay  lOiO,  ln-8. 

15380  Rimas  de  Lupercio  y Barlulumc  Aimessou. 
Zaragoza^  i6S4i  lti-4, 

153S7  De  ios  rcmedlos  de  amor,  por  P.  Venegas 
deSAAVEoaA,con  variasrimasdcFr.de  Medraiiu. 
Paltrmo^  1617,  ln-8. 

15388  El  Bernaldo  o Victoria  de  Rooccsvallos,  por 
Bem.  Balecexv.  Madrid^  i6i4i  tn-4. 

153S9  Sigio  de  oro  en  ias  selvas  de  Erlfllc,  por 
B.  Dalbcc'ia.  Madrid^  1O08,  in-8.  — Voir  98O0S. 

1 5340  las  obras  de  D.  Luis  de  Gokgora.  Madrid^ 
i630,  S voL  in. 4. 

15341  Proveriiios  morales,  y consejos  ebristianos, 
etc.,  por  Christ.  Pbeez  de  Herrera.  Madrid^ 
1618, in-4. 

15343  Poema  tragico  dei  EspaAol  Gerardo — 

Voir  les  n“»  17597  et  17598. 

15343  Viage  al  Pamaso,  por  .M.  CcivAms,  1614, 
in-6.  (Vers  et  prose.) 

i5344Candonero  llamado  Dança  de  galanes;  rcco- 
plladn  por  D.  de  Veba.  BarceloM^  i635,  lu-i3. 

15345  Heroydas,  por  D.  de  Veba,  Barcelomt^  1633, 
in-4. 

15345*  La  Mosrliea,  porJ.de  Villa  viciosA.c'uenfa, 
i0i5,  in-8. 

15346  Las  clavcllinas  de  récréation  : Les  œillets 
de  rêcréailon,  par  Ambr.  de  Salazab.  BruxelUs^ 
1O35,  in-13. 

1 5347  DcseiigaAo  de  amor,  en  rimas,  por  P.  Soto 
de  Boxas.  Madrid^  lOsS,  ln-8. 

15348  Obras  poctlcas  de  J.  de  Tarsls,  conde  de 
ViLLAXSDUKA.  Madrid^  1O39,  In-4. 

15949  Vida,  excelencias  y muerte  dei  pairiarca 
san  Joseph,  por  Jos.  Valditielso.  Bairtlona^ 
1607,  in-8. 

i5a5o  Sagrario  di  Tolcdo,' poema  herolco,  por 
Jos.  Yaumviclso.  Madrid^  1616,  in-8. 

15351  Romancero  «.spiritual,  por  Jos.VALOiviELsa 
Madridy  1637,  iii-8, 

15359  Rimas  castcltanas  de  Ahmso  Ger.  de  Sal.is 
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BarharliUo.  Madrid,  1616,  In-8.  (Pour  d'aulrcs 
productions  de  ce  poète,  voir  rartlcle  Salas. 
i5a53  Riuias  de  Ix>pc  Félix  de  \'ms. Madrid,  i^OQ, 
1d*i6.  (U'S  autres  ouArages  poétiques  de  ce 
célèbre  auteur  soûl  indiqués  à l'arUcle  Vkoa.) 

« 

E.  Depuis  la  mort  de  Eope  de  Vega  Jusqu'à 
nos  jours. 

1 533A  Poenta  africanOf  successos  de  D.  FerDaodo 
Mascarefias,  por  Man,  Moreir.a,  Cadiz,  i033, 
In-û. 

Obras  poeticas  d'Anast.  PanU  de  RiarnA. 
Madrid,  lASi,  Id-4. 

i5o56  KxpcrieiicJas  de  amor  y forlun^t  por  Fr. 

de  las  Ci'RVAS.  Madrid,  iCSs,  in-6. 

13357  El  Machabeo,  poeuia  lieroico,  por  Mig.  do 
SiLVERA.  yapole»,  i63S,  în-4. 
i33380hras  liricas,  y couiedlas,  por  Ant.  Hurtado 
de  Mendoza.  Madrid  <i7i8),  iu-4. 
i525oHespaAa  libertada,  poeoia,  por  doAa  Ber. 

Ferreira  de  Lacerda.  Lishoa,  1O18,  3 vol.  in-â. 
i53Go  Obras posihumas  de  Félix  Arteaüa.  Madrid, 
i64i, in-ia. 

i5oôt  Expulsion  de  los  MoHscos  reboldes  de  la 
Sierra,  pm'ina,  por  Vlccnte  Priiez  de  Colla. 
VaUncia,  i63Ô,  iii'è. 

15363  Leon  prodiglosa,  apologia  moral,  etc.,  por 
Cos.  GoMr.1  Texada.  Madrid,  i636«  in>â. 
i5363  Academias  momies  de  las  musas,  por  Ant 
Knr.  Gomfx.  Bourdeau^,  16^3,  in-4. 
i336&  Metamorfosis  a lo  moderno  en  varies  epi- 
grammas...  (M>r  Fr.  de  Castro,  riorencia,  i63i, 
in-8. 

i536jl'niversidad  deamor,ye.scuela  de  el  interes, 
por  Ant  de  PrtoiUBi'LnA.  Zaroÿoça,  i635,  in>8. 
i336CSiieAû  de  Ant..  MALooiUDoencarlaal  rey... 
Lima,  i646,  in-4. 

15367  Descripcion  de  las  aniiguedades  y jardinas 
de  D.-V.  Juan  de  Lastarosa.  Caragoça,  16.17, 
in-«. 

i:>368  Poesias  varias...  rccogldas  por  J.  Alfay. 
Zaraaaça,  i054,  \n-ti. 

15369  Cliristales  de  Hellconia  : rimas  de  Garcia 
de  SALzr.no.  Madrid,  i63o,  in~4. 

15370  Rimas  de  J.  de  JAtiRrcci.  1618,  in-1. 

15371  Las  erolicas  de  D.  Eslrv.  Manuel  de  Vil- 
LEOAB.  1617,  In-â.  — Madrid,  177I,  3 vol.  ln-8. 

15373  Ocios,  Silva  mlHiar  y i>oiitica,  eir..,  por 
Rebolledo.  Madi'id,  177H,  l vol.  in-8. 

15373  Kl  Fernando,  o Sevilia  resiaurada,  poema 
ber.  por  J.-A.  Vbb a y Figucroa. Milan,  1 6S3 ^ In-è. 
1537I  Napoles  recuperada  por  et  rei  I).  Alonso, 
poema  herotco,  por  D.  Fran.  de  Rorja,  principe 
de  Fsquilaclie.  Zaragoça,  i65i,  in-1. 

16375  Obras  en  verso  del  mi.smo. 

OU  i663,  tii-1.  (aussi  Madrid,  i63get  i048.) 

15376  Otnas  varias  de  Fr.  Lopei  de  Zaralc. 
Alcaia,  iA5i, 

15377  La  Napolisca,  poema  hcroyco  del  gran 
capilan , por  D.  Fr.  de  Trlllo  y Flgueroa.  (ira- 
nada,  lOSi,  iii-â. 

1 5378  Obras  poeticas  de  Gabr.  Bocakgcl.  Madrid, 
i635,  ln>1. 

i538o  El  enano  de  las  Musas  : comedias  y obras 
dlvcrsas,  con  un  poema  de  las  corles  del  leon  y 
del  agulla,  acerca  dcl  buon  Gallego,  por  Alv. 
Cubtilo  de  Aragon.  Madrid,  t05i,  lo-î. 


15381  La  glganlomachia,  poema  por  Mar.  de  Gal- 
Jegos.  Litboa,  1638,  in-4. 

15383  Obras  varias  al  palacio  del  Bueu  Reüro,  por 
.M.  de  Gallegos.  Madrid,  1637,  ln-8. 

1.5383  Joco-serla,  burla-vcras,  eic.,  por  L,  Qtn- 
soRES  de  Benavenle.  l alladolid,  i6.53,  ln-8. 

15381  Obras  de  Fr.-Bcrn.  de  Qoiros.  Madrid, 
iG.'^fô,  in-4. 

15385  Ftor  de  Apolo  y comedias,  por  Mig.  de  Ba»< 
BIOS.  Bruselat,  i603,  in-1. 

i5s86  Coro  de  las  musas,  por  Mig.  de  Barrios. 
Amsterd.,  1673,  pet  ln-i3. 

15387  Passion  del  hombre  Dlos,  referlda  y pon- 
derada  en  décimas  espaflolas,  por  Juan  de  Avjla. 
Leon  de  Francia,  1661,  in-fol. 

15388  Poesias  que  piililico  Fr.  Quevedo 'con  ej 
nombre  de  Fr.  de  La  Torbb.  Madrid,  1733,  lo-ft. 

15388*  1.^  Thomastada,  por  0.  Saenz.  Cuaiemafa, 
1667,  in-4.  ) 

l3t8(>  Cima  del  Parnaso  espaîlol por  Jos.  de 

Litala  y Castelvi.  Calter,  1673,  ln-1. 

1.5390  Varias  poesias  que  dexo  escritas  D.  AnL  de 
SoLis.  Madrid,  1693,  in-û. 

15391  Poema  lieroico  hispano-lalinO-panrgyrico 
de  la  fundadon  de  Lima,  por  R.  de  Valobs. 
Madrid,  1O87,  in-1. 

i53q3  Poemas  de  la  unica  pocüsa  americana, 
musa  dezima,  soror  Juana  Inès  de  la  Cmi. 
Madrid,  iG<iO,  ou  Bareehna,  1691-93,  et  £/#- 
btM,  1701,  3 vol.  in-4.  (Rélmpr.  à Valence,  et  à 
Madrid,  1715,  in-1. 

15393  Ei  robo  de  Proserpina,  por  Jos.  de  Stl- 
vEhTRE(cl  marq.  de  Cuellar).  Jfadrid,  1781, In-A. 

15394  Obras  poeticas  de  D.  Eug.  Gerardo  Lobo. 
Madrid,  17Â8,  3 vol.  in-4. 

i53q5  Obras  poeticas  de  Leon  Marchante.  Madrid, 
1733,  3 vol.  in-4. 

15396  Lima  funda<Ia poema  por  P.  de  Pe- 

RALTA.  Lima,  1783,  3 vol.  ln-4. 

15297  Poesias  liricas  de  ios.-Joach.  BencgMl  y 
Luxan.  Madrid,  1743,  In-4. 

1.5398  Hernandia,  triumphos  de  la  fé  y gloria  de 
las  armas  espaîiolcs,  poema  herolco  ; conqulsta 
de  Mexico,  proezas  de  Hernan  Cortès,  blasones 
y grandezas  del  Nuevo  Mundo,  por  O.  Fran. 
Büiz  de  Leon.  Madrid,  1735,  ln-4. 

1.5399  La  musica,  poema  por  Tli.  de  Iriarte  (ou 
Yuabte). 

15300  Fabulas  literarias,  por  Tli.  de  Yriabtb. 

15301  Obras  puet  de  Garcia  de  la  IIueeta.  1778, 

3 vol.  in-8. 

i53o3  I.a  pinlura,  poema  didactico  en  très  cantos, 
por  D.  Di^o-Aiit.  Rqon  deSUva.éfeÿM»A,  1786, 
pet  in-4.  Cg.  ^ 

i53o3  El  poêla  niosofo,  0 poesias  Aiosofleas  de  D. 
Jiian-Ncpomuceno  Gonzales  de  Leon  (Cabdldo 
Maria  Trigtieros).  Setilla,  1775,  pet  ln-4.  (Ren- 
ferme douze  poëmcs.) 

i53o4La  Uiada,  poema,  en  VI  cantos,  porclmlsno. 
Sei’i7/tf,  1784,  gr.  in-^. 

15305  Poesias  de  Fr.-Diego  Gonzalez,  f'alenre, 
1817,  ln-8. 

i53q6  Obras  postumas  de  NIc.-Fcm.  Moratis. 
Barcelona,  1831,  ln-4. 

15307  Obras  liricas  de  L.-F.  Morathi.  Lond.  1835, 
1im6. 

15308  Poesias  de  José  Iglesias.  Barcelona,  1830, 

3 vol.  ln-8. 
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15309  ObraspMticas  doûa  Maria-Rota  Galvez. 
Madrid^  i8oâ»  8 vol.  In^ 

1 53 10  Poosias  del  comIe  de  Norofla.  Madrid,  1 799* 
1800,  9 vol.  pel.  In^. 

15311  Oroniade  (o  la  separaclon  de  la  monarquia 
arabe-espaAoia),  pocoia  del  condc  de  MoroAa. 
.tfodrtd,  1816,  3 vol.  pet  ln-8. 

i53iaObrasde  Jos.  Caoalso  ou  Cadelialso. — Voir 
le  n*  19378. 

i53i3  Poeaia5  de  J.  McLenDcz  Valdei. 

]33i8  Fabulas  en  verso  castel.,  pnr  Pel. -Mar. 
Sahaniego.  Jfadrid^  i8oA,3vol.  ln-8. 

iS3i5.>Irjicoconquistado« poema  lieroico,por Juan 
EKOiquIz.  Madn'd,  1798,  3 vol.  |>et  ln-8.  IIk> 

i53i0  Poi’slasde  D.  Man.-Jos.  Qu.ntana.  Madrid, 
i6ai,3  vol.  ln-8. 

15317  Obras  poeticas  de  D.  NIcaslo  Alvarez  de 
Clenfugos.  .tfadrfd^  impr»  real,  i8iô,avol.  la-H. 
(Réinip.  5 Paria,  i8ai,  In*i8.j 

15318  Pocsias  de  D.  Angel  de  Saavedra,  segunda 
edicion.  Madrid,  Sanchtty  i8uo*ai,  2 voL  in«8* 

iLc  2*  vol.  contient  un  pot^nic  Intitulé  : El  Paso 
onrosoy  et  dos  tragédies.) — El  Moro  ezposlto, 
etc.,  pur el  mUmoaulor.Pari>,i836,3  vol.ln-i'i. 
i5Si9  Poesias,  porO.Alb.Usla. Madrid,  1830,10-8. 
15330  Poesias  llrlcas  de  Abauu.  Mtulrid^  1839  cl 
i833,  3 vol.  ln-8. 

i53‘iO*  Poesias  y lasdoscomediasde  Fr.  Martinez 
de  U Rtisa.  Par/#,  i830,  in-ia.  — Suite  du 
n*  I9377*- 

15331  Colecrion  de  los  eplgramas,  y oiras  poesias 
critlrav,  saiiricas  y jocosas,  por  D.  FraiL-Gre- 
gorlo  Salas.  Uadrid^  1837,  pet  in-ia. 
t53aa  Floecsta  de  rimas  modernas  castellanas, 
rccogidas  por  F. -J.  Voit  Par/#,  1 830, 3 vol.  Id-8. 

F.  Po^es  qui  ont  écrit  dans  le  dialecte  limousin 
ou  ancien  valencicn. 


i5SaA  CcriQmen  poetlch  en  lohor  de  la  conccclo. 

Eh  Vaiencia^  1Ô7A,  (Art  FenoLLAn.) 
i53a5  Obsa  allaors  del  Imeuentarado  Saut  Cris- 
to/ol.  Fa/enr/a,  1888,  ln-8. 

15330  I.ibrc  de  conseils por  Jaume  Rote. 

Fa/eNc/a,  i3Si,  tn-&. 

15337  Lo  procès  de  los  Olives,  etc.  Fa/mce,  i8q7, 
ln-8.  (Article  Roic.) 

15338  Trobes  de  iiiosen  Jaytne  Fcsrbr,  en  que 
Irarta  delà  conqulsta  de  Valcncia.  Fa/mcia, 
1798, In-â. 

1 5330 Santa  Maria  Magdalena,  porGabr.  Pellictr. 
(Fa/citr/a,  i5o5),  ln-8.  (Aussi  à Tartlde  Vida 
de  Sancia  Magdalena.) 

15331  Oserji  feies  en  iahor  de  sancta  Catlierina  de 
Seiia.  Fa/enria,  i5ii,hi-8. 

15333  l.a  Passion  trobada,  por  Diego  de  Sast 
Pmao.  Fo/cnce,  vers  i530,  ln-4. 

15333  Las  obres  de  Ausias  Mancfl.  Parce/ona, 
1583,  ln-8. 

15338  Poesias  Jocosas  y sérias,  por  VIcensGAïuuA. 
Bareelona^  1700,  ln-8. 

15335  Poesias  de  Diego  GotOiLU.  faleneia^  1817, 
ln-8. 

7.  Poètes  portugais. 

15330  Ane  poetlca,  por  Fran.-José  Frelre.  Usboa^ 
1759,  3 vol.  ln-8. 


î»7  - 

15337  Tratado  de  versiOcaçaÔ  portugoeza....  hum 
ampliss.  dicclonario  de  consonantet  et  Instnic- 
çôes  para  a per/eita  poetlca,  por  Mlg.  de  Gouto 
Guerreiro.  Lisboa^  1788,  In^^. 

15338  Canclonclro  gérai,  ordenado  el  emondado 
por  Garda  de  Rcsesde.  Usboa^  i5i0,  Itl-rol. 

15339  Fracurstos  de  hum  Caiicionciro  inodlio. 

/’ari#,  i8a3,  ln-8. 

i538o  Feniz  renaclda,  ou  obras  |>oelicas  dos  me- 
ihorrs  engenhus  portuguoies , publlcadas  por 
Math.  Perdra  üa  SafA.  ti'iOoa,  1717-88, 5 vot 
pet.  in-8. 

1.5381  Paiuvaso  Uisjtano,  ou  poesias  seicctas  dos 
aiictorcs  portuguezi'sanllgose  modemos.  Paris, 
183O-37,  S vol.  gr.  in-18. 

15383  Salyricos  portuguezes  : colleçaô  sdecta  de 
pormas  lierolco-salyricos;  illustrada  con  notas. 

Paris,  i838,  gr.  ln-33. 

15383  Obras  Inedlias  do  nossos  insignes  poêlas 
Pedro  da  Costa,  Peresirello  e Fran.  Galvao, 
dadas  a luz , flelmentc  irastadadas  dos  seus 

amigos  originales por  Ant ‘Lourenro 

Caminha.‘/.û8oa,  1791,  pet  in-8. 

15388  Rimas  de  Estovan  Rodriguez  de  Castro,  y 
eglogas  de  Bernaldim  Rlbdro.  Florença,  i63a, 
in-13. 

15385  Copias  feehas,  por  D.  Prdro  de  Portugal. 
{Lisboa,  vers  i5oo),  in-fol. 

15388  Dlctos  diversos,  etc.,  por  Joanna  Gamiia. 
Etora,  i555,  ln-8. 

15386*  As  obras  de  Fr.  de  Sa  de  Miranda.  Lisboa, 
i5g5,  fn-8. 

13387  Poenus  luzitanosdodoutor  Ant  FeRRciRA. 
Lisboa,  1598,  in-8.  ' 

15388  StiCccsvu  do  segundo  cerco  de  Diii,  por 
Jer.  CoRTB  Rbal.  1578,  ln-8. 

15389  Nau/ragia  de  Man.  de  Sousa,  etc.,  por 
CoRTC  Real.  i5o8,  ln-8.  — Voyez  le  n*  1517I, 

1 5350  O primo circo.. . de  Dio,  {>or  Fr.  de  .\aDaADC. 
Coimbra,  1589,  ln-8. 

15351  Obras  de  L.  Camobis. 

i535*i  Os  Lusladas,  de  L.  Camocss. 

13353  Diicolica  de  dez  eglogas  pastoris,  por  Ant 
Ribfiro.  lÂsboa,  i586,  ln-8. 

i5358Cnllecça6daH0brascm  verso  de  Ant  Rlbelra 
Chlado , nrdenada  por  Rente  José  de  Sousa 
Farhiha.  Lisboa,  178S,  pel.  lit-8.  r- 

15355  Poezias  de  Pedro  d’Andrade  Camlnha,man- 
dadas  publicar  por  ordem  de  Academla  real. 
Lisboa,  1791,  pet  ln<^. 

1 5356  Olyma,  eglogas , flores  de  Lima , rimas  va- 
rias, por  Diogo  ^rnardez.  Lisboa,  1761  et  1770, 

S vol  pel.  In-ia. 

13337  Kli-giada,  0 Jornada  da  Africi,  por  L. 
Percyra.  i386,  ln-8. 

15358  Sonelos,  caiiçones,etc.,  por  Balth.  Esraço. 
Coimbra,  i6o8,  ln-8. 

15339  Obras  poeticas  de  D.  Masocl  de  Portugal. 

Lisb.,  i6o5,  |)cl.  tn-8.  (Vers  espagn.  et  portug.) 

i536o  Varias  poezias  de  Fr.  Agosl.  da  Cruz,  col- 
legidas  por  José  C^elano  de  .Mcsqulta.  Lisboa , 
i77i,ln-ia.  ^ 

i586i  Ai/onso  afrloino,  poema,  por  Vasco  Mou- 
zinho  de  Qukreoo.  Lisboa,  lOii,  ln-8. 

i536a  Laura  de  Anfrlso,  poesias  de  Mau.  deVelga. 
Eoora,  1637,  ln-8. 

13363  Lusltana  (rantformada , poema  do  Fem. 
Alvarez  de  Oriente.  Lisboa,  1607,  ln-8. 

15368  Obras  de  Fr.  Rodriguez  de  Ixtao. 
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i5S65  HomaDcero  historfado,  por  Air.*Fr.  Sccdiu. 

Ltsboa^  1610,  io-8.  (Poul-élr«  en  eapagiiol.) 
15366  0«  Campoa  Elyslos,  por  J.  Nufiez  Frcibk. 
i6a0,  ln-6. 

15307  ülys»ea«  ou  Lisboa  ediOcada,  por  Pereira 
de  CAst&o.  Lisboû^  1030,  in-3. 

15368  Varias 'poesiaa  de  Paulo  OoncaKes  de  An- 
drade.  Lishoa^  16U9.  (Kéluipr.  àCoimbre,  i658« 
peu  hi-8.) 

i5S0g  Rimas  varias  en  alabança  del  Principe,  etc., 

fier  lo  P.  Vicentc  Gusmaû  Suares.  Porto^  iô3o, 
n-8. 

1 5370  LuxUania  restaurada,  por  V.Gusmaô  Suares, 
poema  heroico.  i0)i,  pet.  iii-6. 

13371  Idylios  mariiiiDos,  por  Ant  Goms  d*  OU- 
vejra.  ti>3oa,  1617,  ln-8. 

1 537Q  Poema  hisioiico  as  aeeoês  de]  rei  I).  Joaô  I ; 
Sonctos  heroicos  a et  rei  D.  Joaô  IIII,  etc.,  por 
AnU  Gomesde  Ollveira.  Lisboa^  i64i,  in-3. 
15373  Viriato  tra0co  em  poema  heroico,  cscriio 
por  RrasGracia  do  Mascarenlias.  Voimbroy  lOgg, 
In-3. 

15373  .Malaca  conquistada,  poema,  por  Fr.  de  Sa 
e Menezes.  LUboa^  i6S3,  In-iO. 

15375  Insulana , poema , por  Manocl  Thomas, 
AmhereSy  i635,  io-3.  (Le  môme  poète  a laissé 
d’autres  productions  de  sa  muse.) 

1 5375*  ObrasdodouiorDuarte  Ribeirode  Macedo. 
Uêboa.  1733  ou  1767,  9 vol.  peL  in-3.  (Prose 
cl  vers.) 

15376  Ull^po,  poema,  por  AnL  de  Sousa  de 
Macedü.  {isboa,  i63o,  in-8. 

15377  ^s  tros  Musas  de  uiclodino,  por  Fr.  Manocl 
de  Meixo.  Lisboa^  i63Pi  ln*3> 

15378  Parnaso  luzitano  de  divines  c'humanos 
versos  couiposto  pela  madré  Violante  de  Céo. 
Lisboa^  1733, 9 vol.  in-8.  (l.a  i**  édition  a pour 
titre  : Rimas  carias  de  la  madré  soror  Fiolante 
delCiélo...  Rouen,  i636,  ln-8.) 
iS379  Poeslas  varias  de  André  NuOca  de  Sylva. 
Lisboa^  1O71,  inr8. 

i538o  A destrulçaô  de  Hcspanlia,  restauraçaô 
siimmaria  da  mesma,  purma  beroico,  por  André 
de  Sylva  .Mascarenhas.  Lisboa^  1671,  lo-3. 
i538i  Kl  Alfonso,  por  Botelho  de.Moraes.  PariSy 
1719,  in-i9. 

15389  Kl  Niiovo  Mundo,  poema,  por  Botblbo  de 
Sloraes.  Barcelonay  1701,  in-3. 

15383  Musica  do  Parnaso,  por  Manoel  Bolelbodc 
Oi,imnA.  Usboay  i7o5,  in-3. 

15383  Fabulas  de  Kcco  y Xarclso,  por  Fr.-Xa^. 

de  Menezes, conde  de  Kricelra.  Lisb.y  1799,  In-3. 
15385  lienriquelda,  poema,  por  F.-X.  de  Menezes 
de  Kriceira.  Lisboûy  1730,  ln*3. 

15386  Orbe  oelesle,  poesias  de  Lcoiiarda  Gii  da 
Gama  (Magdaicoa  da  Gloria).  Lisboay  1739,  ln-8. 
15387  Rai^os  mctricos  em  varias  poczlas,  por 
Alex.  Antonio  de  Lima.  Lisboûy  1739,  ln-8. 

1 5388  As  rimas  de  Franc,  de  Mna  e Mello.  Coimb. , 
1797,  3 part,  en  9 vol.  in-8. 
i5389Trium/o  da  rellglaô,  pur  Fr.  de  Pina  Mcllo. 
C'aiwhra,  1756,  in-3. 

iSSgo  A conqitista  de  Goa  per  AObnso  de  Albii- 
qiierqne,  com  a quai  w fundou  o Imporio  lusl- 
lano  na  Asià , por  Fr.  Pina  e Mello.  Coimbra , 
1759,  lfi-3. 

15391  Obras  poeücasdeClandlo  Manocl  da  Costa. 
Coimbray  17O3,  pat.  ln-8. 


15399  Poema)  lusitonot,  por  AnL  Terreira.  tû6. 
1771,  9 vol.  in-8. 

t539S  Odesertor,  poema  Iterolco-comlco , por 
Manocl  Silva  .Mvarenga.  Coimbray  1773,  lii-S. 

15393  Obras  pocUcas  de  Domingos  doe  RHs  de 
Qulnla,  ediu  11,  correcta,  emendada,  c augmen- 
uda  com  as  obras  postliumas  e vida  do  author. 
Lisbooy  1781,  9 vol.  pcL  ln-8.  (La  i»«  édition 
est  de  17G6,  iii«8.) 

15395  Obras  poctlcas  de  Pedro  AnL  Correa  y Sa- 
Icma  de  Garçao.  Lisbaoy  1778,  In-3,  — Réimpr. 
3 Rio^anrirOy  impress,  repitty  1819,  9 vol.  Id-i9. 

15396 Caramuru  (descobrimeolo  da  Bailla),  poema 
cplco,  por  Fr.  José  de  Santa  Rila  Duraô.  Lish.. 
1781.  in-8. 

13397  Galicanea,  poema  heroico^omlco,  por  Joao 
Jorge  de  Cavalho.  IJsboCy  1781,  ln-8. 

15398  Rimas  de  Joao  Xavier  do  Maitos.  Usbaoy 
1789,  3 vol.  peL  ln-8. 

15399  Kpigrammas  portuguezas  de  Mig.  de  Couto 
Guerreiro.  lAsboay  1786,  ln-8. 

15300  Saiyras  eia  dcsationo  de  multos  vlcios,  e 
eleglas  sobre  as  miscrias  do  hotnom , ]>or  Mlg. 
do  Coulo  Guerreiro.  lishoay  1786,  ln-8. 

i5V)i  Poe,slas  de  Pauliiio  Cabrai  de  Vascoocellos. 
PoriOy  1786-87,  9 vol.  in-8. 

i53o9  Poesias  de  José  .Maxlmo  Pinto  da  Fonseca 
Rangel.  lisboay  1790,  ln-8. 

i53o3  Versos  de  Oomingos  Haxinilaoo  Torres. 
UsboQy  1791,  ii>-8. 

i53o3  Escolha  de  poesias  orlenlaes,  por  Franc. 
Manocl  de  Ollvoira.  IiiA,,  1793, 9 vol.  pcL  ln-8. 

15305  Coro  das  musas  juntas  por  Venus  na  casa 
do  Sol,  em  obsequlo  dos  rcls  adelisslmoa  e de 
todos  os  mais  famosos  LusUanos  anOgos  e mo- 
demos,  por  Fr.  do  Nasclmento  Silvelra.  Usb.y 
1796,  3 Toi.  pet.  in-8. 

15306  Obras  poeticas  de  Nlcolao  Toicntino  de 
Aimcida.  tAsbaCy  1801,  9 vol.  ln-8. 

15307  Versos  de  Fr.  Manoel  (sous  le  nom  de 
FlHnto  KIvsio).  PariSy  1797*1809,  3 vol.  in-13. 
— Voyez  le  n*  19981. 

15308  Poésies  Ivrlques  portugaises,  00  choix  des 
odes  de  Fr.  Manocl,  trad.  en  français,  avec  le 
texte,  par  A.-M.  Sané.  Parity  1808,  fn-8. 

15309  Obras  poeticas  de  Franc.  Dlas  Gomes,  pu- 
hllcadas  por  ordem  da  Academia  reaL  Lisboay 
179O1  in*3. 

15310  Poesias  lyrlcas  de  Médina.  Lisboa  y 1797, 
ln-8.  — Descobrimenlo  de  ilba  da  Madeira , 
poema  heroico.  Lisbooy  1606,  in-8. 

15311  Odas  pindaricasde  RIpIno  Notiacriense  (Aol. 
Diniz  da  Crux  e SllTa).{7ofm6r0, 1801,  pei.  ln-19. 

15319  0 hyssope,  poema  hcrol-fximico  de  A. 

Diniz PariSy  1817  ou  1891,  ln-i9. Le 

gotipillon,  poème  herol-comique,’ traduit  du 
poriugal.s  d’Am.  Diniz  (|iar  M.  Roissonade), 
PariSy  1898,  fn-19. 

i53i3  Poesias  de  A.  Dkiiz  da  Cruz.  Lisbooy  1807- 
13,  3 vol.  peu  in-8. 

i53i3  Collecçaô  de  poesias  incdllas  dos  nielhorts 
autorcs  iiortuguezcs  (de  Ant.  Diniz  da  Cruz  e 
Silva,  de  José  Baslllco  de  Gama,  de  José  AnL 
de  Cuhiia  e de  outros  poêlas),  lisboa^  1809- 
1811,  3 voi.  ppi.  ln-19. 

15315  Obras  poeticas  de  Joaq.  Fortuiiato  Vala- 
dorcsGamboa,  ediL  n.  l,fahort,i8o3,a  vol.  ln-8. 

15316  Poesias  de  JUpinio  Durlensc.  Lisboa.  fm- 
pressa  repiay  1819,  9 voL  pet.  in-3. 


POÉSIE. 


1 5A17  Poesias  de  Matbao.  Usboa^  1802,  in*S. 

1 54  iR  Rimas  de  Manocl  Maria  Barbozadu  Bocage. 
Lisboa^  1806-1  A,  5 vol.  pet.  in-8.  (3*  édition.  Il 
y en  a une  de  Usb.,  179^,  3 vol.  iii-8.) 

i3âiQ  José  Agostfnho  de  Macedo  : Medilaçao, 
poeroa.  Lisbea^  1811,  ou '1818,  iu-8*  — Newton, 
poetna.  i8i3,  in-ia.  — O Oriente,  poema.  i8iâ, 
9 vol.  in>8. 

i5A20  Brasiliada,  poema  em  la  camos,  por  Tho- 
uiax  Antonio  dos  Santos  e Silva.  Lisboa.,  i8i5, 
iii-8. 

t5Aai  Poesias  eroücas  de  Marilia  de  Dirceo.  Lisb.y 
1819,  3 pari,  ln-19. 

i3Aaa  Alfonsiada,  poema  hcrolco  de  fundaçaô  da 
monarquia  portuguexa  pelo  senhor  rey  D.  Al- 

foDSO  Henriquez por  Ant.  Osorio  de  Pina 

Leitâo.  Bahitty  1S18,  pet.  in-/li. 

15A33  Obras  poeticas  sacras  e profanas  de  Ant. 
Pereira  de  Souza  Cotdas,  coin  as  notas  e obser- 
vaçôes  de  Fr.  de  Burza  Garço-Stoclder.  PariSy 
1890-91,  9 vol.  ill-8. 

8.  Poètes  allemands. 


A.  Histoire;  Traités  sur  la  poétique;  Recueils 
généraux. 

i54a3  LUterar.  Grundriss  lur  Geschiclite  üor 
deutseben  Poesle,  von  d.  âUesten  Zell  bis  ins 
xvt*  Jalirh.,  von  F.  H.  von  der  Hagen  und  J.- 
Gst.  Bùscbing.  BerltHy  181Q,  ln-8. 

1^435  K.  Hoseukranz , Gcscbichle  d.  deutschen 
Poésie  Im  Mittclalter.  IlniU,  i830,  in-8. 

15495*  F.-W.Gentho,deuLsche  Dlcblungcndcs  Mit- 
teJailers  in  volIstSndigen  Auszungen  und  Bear- 
beilungen.  BerÜHy  i84i,  9 vol.  in-8. 

<5496  G-ki.  Gervlnuji,  Geschichtc'der  pocUsdicn 
Naüonalliteratur  der  Deulsclieu.  Frankfurt  und 
Leipziffy  1838-49, 5 vol.  in-8.,  9*  edit. 

1^497  F.  Adclung's  Nacbrichten  von  oltdeutscben 
Gcdichten«  wciche  aus  d.  Reideibcrgcr  Biblio- 
tiiek  in  d.  Vaükanische  gekommen  sied:  neb^t 
einc  Verzeiebo.  ders.  und  Ausz.  Kômisçib. , 1 796, 
in-8. 

15498 — altdcutscbeGedichlein  Rom,odor  forlges. 
S'achrichten  von  Heideib.  Handschrr.  In  d.  Va* 
tikan  Blbllothek:  nebst  e.  vorr.  von  J.-Cp. 
Adeiung  über  ilandschrr.  von  alldeulscheii  Ge- 
diciiten  In  d.  kurlsü.Bibliolb.zu  Dresdeu.  Ibid.y 

1799. 

1 5499  Frauendienst  oder  Gesclilchie  und  Uebe  des 
Rillersund  SSngers  U.  von  Lichtenstein,  von 
ibro  seibslbeschrleb  : nach  cincraiten  Hanüschr. 
focarb.  und  berausg.  von  Tieck.  Stuttgart  y 
1819,  ln-8. 

i543o  Fundgruben  ffir  Gcschicbte  üeulchf^r 
Sprache  und  iiteratur;  herau^.  von  Dr.  Ilcin- 
rieb  Hoffmann.  BreslaUy  1837,  In-8.  tom.  1 et  s. 

x543i  .\d.  PcscBMA?«?i,  Grüiidilclur  Bcrlcht  der 
deutschen  Reimen  oder  Rlüinien,  auch  der  altcn 
deutschen  Singckunst  der  Mcislcrgesangs  und 
deren  Mclodyen.  Franef.y  1596,  ln-8. 

15439  Ph.  Maycr's  Tlieorle  und  Uteratur  d.  deut- 
schen Dlcbiungstarten IFitUy  1895,  3 vol. 

ln-8. 

15433  G.  Mrdlcrs  ktirze  Théorie  d.  Dlchlung<- 
Arten BrrliUy  1898,  ln-8. 
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15433*  PoeOseber  Hausschatz  des  deutschen  Vol- 
kes  ; vollsiandigcste  Sammiung  dculschcr  Ge- 
diciitc  nuch  deii  Galtungcn  geordnel,  begleitei 
von  einer  Einleiiung  die  Gesetze  der  Dicht- 

Kunst  im  allgemcinen Eln  Buch  fùr  Scbule 

und  Hans;  von  Dr.  O.-U-fi.  Wolff,  vlerle  Au- 
flage.  Uipzigy  i84q,  ln-8. 

B.  Période  Franque  (aun.  768-1187). 

15434H.-F.  Massiiiann's  EriSutt.  z.  Wessobrunner 
Gebet  d.  8 ten  Jahrli.,  nebstz  noeb  ungedr.Gedd. 
d.  i4  tcD  Jalirh.  Beriiny  t8»4,  In^S. 

15435  Das  Wessobruniier  Gciicl,  und  d.  WessOlir. 
Glossen  ; berausg.  von  W.  Wackcrnagel.  BerUUy 
1897,  in-8. 

15436  Krist,  das  allcstc  von  OTnttOEN  ira  rx  Jahrb. 
verfaszte  hocluL  Gedicbtc,  berausg.  von  E.-G. 
Graff.  Kànigsbergy  i83i,  iii-4. 

15437  BonncrBruchslücke  von  Olfried;  nebst  and. 
deutschen  Sprachdcnk-ra&lern,  herausg.von  II. 
Hoffmann  von  Fallerslcbon;  mit  Schirtbroben. 
Bonuy  1891,  in-4. 

15438  Die  beiden  âltcsten  deutschen  Gcdichie  aus 
dem  achten  jahrhunderl  : das  Lied  von  Hnd«.'- 
brand  un  Hadubraiid,  und  das  Woissenbrunner 
Gebet,  zum  ersten  Mal  in  llir.  Mctruni  dargest. 
und  berausg.  durch  die  Brûder  Griran.  CaueU 
1819,  ln-4. 

15439  W.  Grimra  : de  HUdebrando  antiquissimi 
carminis  teutonici  rraginenlum.  Gottinga*y  i83o, 
in-fol.  (Opuscule.) 

15440  HfcUAUD,  poema  savoiiicum  secult  noni. 
Monachiiy  i83o,  ln-4. 

15441  GlossariiiQ]  saxonlcuni  e poematc  Helianü 
tiiscripto,  colicclum  a J.-A.  SclimciJâr. 
i83o,in-4. 

15449  Lied  eincs  fr&nk.  Dichters  auf  KOnig  Lud- 
wig III,  Ludwig  des  SUuiinlersSoliD,  aïs  selbcr 
die  Norniaonen  im  Jahr  881  besiegi  halle:  nach 
VII  fruhern  Abdrückcn  zum  ersten  Mal  stroifhisch 
eiugelbcilt  imd  an  mehr.  Stellen  berichligt  (von 
Bhd.-Jos.  Docen).  Muncheny  i8i3,  in-8. 

15443  DerLobgcsaiigaurd.bcil.Cuno,ind.altdeut- 
sclien  Gruiispr.  des  xi  n.  Jahr.  und  uiU  einer 
Einict.  Cebersetzung  und  Amnerkk.  herausg. 
von  G.-A.-F.  Goldmann.  Lcipiigy  1816, in-8. 

15444  Diullska;  Denkmâlcr  dculscher  Sprarhe 
und  LIter.  aus  a|lcn  Handschrr.  zura  ersten  Mal 
herau!^.,  tbeilsnachgewii'senund  heschrleheii; 
(I.  Freunden  deuischer  Vorzell  gcwidniet,  von 
Ebh.-Gli.  Graff.  Stuttgarty  1826-30,  3 vol.  ju-g. 

15445  Kolociaer  Codex  altedeutscher  Gcdiichte, 
berausg.  von  J.-Nepom,  Grafen  Mailalh  iind  J.- 
P.  KOffinger.  Ptuhy  1817,  ln-8.  (D’après  un  ma- 
nuscrit très  incorrect.) 

C.  Période  Souabe  (ami.  ii37-i348),  et  Période 
rhénane  (ann.  i348-i534). 

15446  Denkmâlcr  dculschcr  Spr.  und  LU*  atis 
Hansrhrr.  d.  viii  ten  bis  xvi  ten  Jahrit;  zum 
ersten  Male  herausg.  von  IL -F.  Massmaiin. 
Muncheny  1897,  in-8.  tomel. 

15447  Sainuiluiig  deuischer  Gedichte  aus  dem  12, 
i3  undi4Jahrh.  (herausg.  vonC.-ll.  Mcueii). 
Bèr/m,  1784-85,  9 vol.  ln-4. 

1 5448  DeuLschc  Gedichte  des  MIttelalters,  hcransg. 


BEI.LES-LETTRES. 


îiQO 

von  F.-ll.  van  der  Haokv,  J.*G.  BûchioK^und 
Alo.  Primisaer.  BerliHy  i8oS,  i8ao-95,  a loin,  en 
3 vol.  Iu*4.  ( lies  deoi  derniers  vol.  renferment 
Der  Urlden  Bach.) 

13449  Sa  iiimlung  von  Minnesingcrauvdem  Schwab. 
ZeJipuiikc.elc.  (berausx.  bef  BAdmerund  Brei- 
UnKer).  ZtiriVA,  1758-59^  4 vol  ln>4.  (Article 
M<vseskc.) 

15450  Mivtülsisceii,  horausg.  von  Fr. -H.  von  der 
Hagoii.  Leipzig^  ilÜ38,  4 lom.  en 3 vol.  In>4. 

15451  UedersaaK  das  isi  Sammlung  altdeutscber 
Gedlchte,ausungedr.Quellen(herausg.vonJos.* 
Frhr.  von  Lassberg).  Eppisfuiuwn  (ConsrMz), 
^8ao*a5«4  vol.  hi-8.  (Les  trois  premiers  vol.  con- 
tiennent les  tiVdrr  du  temps  des  fttinnesingcri 
avec  des  biographies;  le  4*  les  Mbelungen.) 

i54Sa  HiMVEuroKR  aus  dein  schwAhtschen  Zelt- 
alter  nçu  berbeitet  und  lierausg.  vou  L.  Tieck. 
Berlin^  i8o3,  iii-8. 

15453  Jac.  (L.-C.)  Grimm.  Ober  d.  altdeulscbcn 
lleistergesang.  Gôtf.,  1811,  in-8.  s 

15454  W.  Grimm.  d.  deulsche  ileldensage.  Gôtt.^ 
1899,  in>8. 

15455  Altdeulschc  Waelder,  heraiisg.  von  Jac. 
i^nd  W.>C  Grimm.  Casiel  und  Franrf.y  i8i4*i5, 
9 vol.  ln-8. 

13456  Deutsche  Sagen,  herausg.,  von  J.  und  W.> 
G.  Grimm.  Berh'n^  1816-18,  9 voI.Jn-8. 

13456*  F. -H.  von  derIJagent  iltnord.  Lieder  und 
Sagen, wcicbe  sum  Fabcikreisc  des  lloldenbuciis 
und  der  Niebeiungen  gehoren.  Berlin^  1814, 
und  Brei/ou,  i8i4,4  vol.  in-8. 

15456^  Die  Kddaiieder  von  d.  Mcbelungen,  ziim 
ersten  Male  erktSrt  und  verdcutsctiL  Berlin , 
i8i4<  in-8. 

15457  Hrhlenbllder  aus  dm  Sagonkreken  Karls 
des  Groszi’ii , Arthiirs,  der  Tafelrundc  uiid  des 
Grals,  Attlla’s,  der  \mc)ungeir  und  Nibelungen, 
herausg.  von  F.-II.  von  Wè^eu.  Breslau^  i8at- 
33,  3 vol.  ln-8. 

154:^  Das  Nibelungen  Lied.  Berlin^  1810,  in-S. 
-^’uir  pour  plus  de  dctalh  l'article  Nibci.i'sgcv. 

i54So  Auswahl  ans  den  hochdeuisclien  Dichteru 
d.  18*  Jabrli.  fur  Vorlcs*.  und  aum  Schulgebr. 
heratisgeg.  von  K.  Lachhiann.BrWrn,  i8so,  ln-8. 

15460  Der  BeiiDcr,  cln  Gedicbt  aus  dem  XIII 
Jalirhundcrle,  verfasst  diirch  Hugo  von  Trlin- 
berg,  xum  ersten  .Maie  licrausgegcben  und  mil 
Eriftàlcrungen  verschen  vom  historlscbcn 
Verein  daselbsU  Bamberg^  i835-36,  Ui-4. 

15461  Fiir<tenbucb  von  Oestreich  und  Sieyrland. 
BcKhrieben  vou  Jansen  dem  E.vencuel.v. /.fa:, 
1618, in-8. 

15463  Doctrinal  d.Laien,e.  altsatsiKhes  gereimles 
siuenbhch,  herau^eg.  und  mil  e.  Glossar  vers. 
vouK.-F.-À.  Schcller.  Branniehir.^  1835,  in-8. 

15463  Tbistas  von  Melstcr  Gotlfried  von  Strav- 
hurg,  mit  der  Fortsetzung  des  Melsters  Ulrich 
von  Turheim,  berausg.  vou  Ebhv  von  Grote. 
Berlin^  i83i,  liHi. 

15464  Gotlfrlevi’s  von  Strasburg  Werke,  aus  den 
besten  llandschrr.  mit  Kinleiiung  und  WOricr- 
buch  herausgcg.  von  F.-H.  von  der  Hageii. 
Breslau^  1833, 3 vol.  in-8. 

15463  Hcnrich  von  Veldeck  : Herzog  Emst's  von 
Baycrn  ErhAhung,  Verbannung,  Fllgerschafi 
uod>^iederkehr,elneriuerl.MAhrc,  Im  lerkûrz- 
ten  Auss.  und  mit  erkiftr.  kurzen  Anmerkk,  vou 
Thd.  Aus.  UUner.  Àmberg.^  i83o,  in-8. 


15460  Ucr  Bittei  voo  Biauffenberg.  Strasbtirt, 
1833,  in-B.  (AlUibué  k Hartmann,  von  der  Ouve 
or  Aue).~Voir  aussi  rariicléSTAtrrKsteRo. 

15467  Iwein  der  Rlter  idit  dem  Lewen,  getibtei, 
von  dem  Ilern  Hartman,  Dtensiman  zu  Onve, 
herausg.  von  G.-F.  Benecke  und  K.  l^hmaoo. 
Berlin^  1837,  ii>-8.  (Déjà  publié  sous  ce  litre  : 
Itrain^ein  heldemgedieht^  parC.-Jos.  Michaelcr. 
If'ien^  1786,  3 vol.  in-8.) 

1 5468  G.-F.  Beiieckc,  Wôrierbuch  zu  Hartmanoes 
Iwein.  (ièttinç.^  i83S,  ln-8. 

15469  Hariman  von  der  Aue,  der  arme  Heirieb, 
herausg.  durch  die  BrUder Grimm.  Berlin^  i8i5, 
in-8.  — Mcir.  ubersetzung  von  K.  Slmrod. 
Brr  bn , 1830,  in-8. 

15470  Der  Siiigcrkrlec  uf  Warlburc,  Gedicbt  aiu 
d.  i3*Jahrti.,  zum  ersten  Male  genau  narbd. 
Jenaur  Urkundc  iicbst  d.  Abwekbuugen  der 
Manessc  und  d.  l.«oiieDgrins  b.  und  mil  d.  ilten 
zu  Jena  aurbewahrten  Saitgwciscn,  wie  mitelii 
Elnleit.,Ucberselz.  sprachLund  geschlcM.£r- 
I4uu.  bcgi.,  von  I*  Eumûller.  //mcimu,  i83o. 
ln-8. 

15471  A.  kobersiein  : Qbcrd.  wabrscheinl.  Aller 
und  d.  Bedeut.  d.  Gcdicbles,  von  Warlburger 
Kriege,  eiu  Icller.  hlslor.  Versueb.  AmiaiL, 
1833,  ln-4. 

15473  Wilhelm  der  Hellige,  von  Oranse,  T.  lheil 

von  Ulric  Turliii  oder  Turheim..,  herattSftg., 
von  W .-J.-Gh.-Gst.  Casparson.  1781, 

ln-4.  — H*,  ib.  von  Wolfram  von  Eschenbacb. 
/4id.,  1786,  ln-4.  (La  S*  part,  est  impr.  dsav 
l'édition  des  «livres  de  Wolfram  von  Esebeo- 
bacb,  ci-dessous.) 

1547S  W nlfrara  von  EsonRvBAOl,  herausgeg.  von 
K.  I.achmann.  Berlin^  i833,  gr.  in-8. 

15474  Lohengrin,  ein  aUdeulscbes Gedicbt  (von 
Wolfr.  von  BsimiiKAcu).  l/eidW4.,  i8i3,  bi-S. 

15475  k.  Bosvnkranz  : Ober  den  TUurel  ood 
Danlc's  komOdle,  mit  e.  Voreriimcruog  Oberd 
BikJung  der  geisti.  Hitterordeii,  und  Beilagcn 
cootemplatiren  Inhatls  aus  d.  ^ocs.  Hcldelb. 
Handschriru  Halle^  1839,  ln-8. 

15476  VicAi4>rs,  der  RUter  mit  dem  Rade,  voo 
Wiriit  von  Gravenbergb,  herausg.  von  G.-F. 
Benecke.  Ber/in,  BWmrr,  1819,  ln-8. 

15477  DlcKronlka  fan  Sassen  In  Klmen,fin  We- 
dekind  went  up  Albregt  fan  Brunswyk  I3?9i 
berausg.  von  K.-F.-A. Scheller.  Brwnzryb,  i8s6. 
I11-8. 

13478  Die  Gedirlite  Wallhers  von  der  VogehreWr, 
herausg.  von  k.  Lachmaiin.  Bfr//n,  1637,  ia-8, 

15479  Freidanck,  herausgeg.  vou  W’.-K.  wmB. 
ilôtting.y  1834,  ln-8.  (Attribué  b W'ogctweide.) 

1 3480  Der  Frctdasz  idlwe  mit  den  Oguren  It^t 
pfaffen,  cKc,  Strasburg ^ 1S08,  ln-4. 

i548i  Romani,  nnd  and.  Gedlchte  in  ait.  pbu- 
deutscberSprache...  herausg.  von  P. -Jac.  Bnuu. 
Berlin^  ln-8. 

15483  AllUeulschc  Gedlchte  aus  den  Zeiieo  der 
Tafeiruuüe.  Aus  Handschrr.  d.  K.-k.  Ilenti- 
blioihek  in  die  heutige  Sprache  tiberlragenvoo 
Fel.-Fr.  Hofstbtcr.  1811,  3 vol.  ln-8. 

15483  Peters  SuchenwIrTs  Werke  aus  d.  il“* 
Jahrh.,  ein  Bcllr.  zum  Zelt-u  SUtcngcscb.tZa>> 
ersten  Male  hi  d.  Urspracbe  aus  Uaodscbrr. 
herausg.  und  mit  e.  Binleit.,  histor.  Denwrkk- 
und  e.  Wùrierb.  b^lcliet  von  Alo.  Primlsser. 
Jf'fen,  1837,  in-8. 


POÉSIE. 


\hM  Das  Hn.DE?(BDcn.  (?In  du  iS*  &(ècle},  io^ol. 
1^405  Fabcicn  von  Bom:n.  Bümbtrff^  iftOi»  In-Tol. 
i:>4M  Heibckc  Voss.  (Arlicle  Rl-iiart.) 
i54S7  KriegvHind  Stcgslicdcr  aus  d.  i5°  Jahrh., 
von  Vu  Weber,  hcrausg.  von  11.  Scbrclbcr. 
Freffhwrff^  i8ig,  ln-8. 

15488  Die  MOiu?i.  Strasburg^  i5iu,  In-fol. 
i54Sg  Die  Burgundlsche  historié  ein  gedichU... 

von  Hans  Friiabt.  Strasburg, 
i54go  Historib  vod  Sultan  ^iadin,  Hugo  von 
Tibeiius,  und  der  Riuer  Esawangx.  .4udenAn/ÿ 
(vers  i48o),  ln-4. 

15491  Die  gants  warlich  Lcgend  von  Peler  von 
STAorrESBERC  vers  i48a)«  in-fol. 

1549a  Uber  collationuui,  von  J.  Foltx  ou  Volz. 

1485,  In-fol. 

1 54^  Boch  der  lugeot  (vou  Hans  Vlndler).  Augsb. , 

1486,  in-fol. 

15403*  Das  narren  SchylT.  ron  Seb.BRA.iDT.  Basil.  ^ 
)4t>4«  in-4. — Voir  le  n*  139O9. 

15494  Hoptlebei,  dessen  Schlag  und  Hindel. 
Franc 1617,  ln-4.  Qg- 

i54g4*  Von  eines  Komoestocbter  von  Frank- 
reieb  ein  kObsebcs  lesen.  Strasb.^  i3oo,  lu-foi. 

15495  Chronigk  diss  KlerKs(siV)  gegen  dem  aller- 
durchludiugislen  herft  Bomschen  konlg...  (von 
Nk.  ScHR.ADis).  Sursf  im  Ergote^  i5oo,  in-4. 

15496  Gedlchtc  von  Ulr.  von  HuUcn  u.  eiu.  sr. 
Zeitgenossen  ; herausg.  von  Alo.  Schrelbcr. 
Iltiddb.y  i834i  in-8.  portr. 

15497  Doctor  Mcruers  iiarren  bschwcrung.  Stras- 
barg^  i5i*j,  in-4* 

15498 — Der  Schelnicnzunin.  i5i9,in-4.(Les  autres 
ouvrages  poétiques  de  l’auteur  sont  indiqués  à 
l’article  Mcrneb}» — Pour  .Nebulo  iiebuloiiuni, 
voir  le  n*  i84oi«  et  au  mol  Flitver. 

15499  Geschlclile  der  Bitler  Trwrdanickhs  (von 
Helcb.  P6nzlog).  Suremb.^  i5i7,  gr.  In-foU 

15500  WOlcubm  an  Kurtzweil  thet  zerrinnen. 
Strasb.^  i5i9,  ln-4. 


D.  Période  savonne  (ann.  i534-i6i5),  y compris 
les  recueils  de  chants  populaires  plus  ou  moins 
anciens).  — Période  sllésicnne  et  helvétique 
(1635-1750}. 


i55oi  LyriscUe  ArmoLOcrE,  herausg.  von  F.  Hat- 
tbisson.  Zun'c,  1803-7,  90  vol.  ln-19. 

i5509  Das  woHsiândigste  IJederbucb  der  Deuls- 
rhrn.  1819,  S vol.  ln-8. 

i35o3'Pplgramin.  Anthologie,  herausg.  ron  J.  Cp. 
F.  Ilaug  uud  F.  Cp.  \VHs5cr.  Zurich^  1807-9, 
10  vol.  ln-19. 

55o4  Ctioix  de  poésies  allemandes,  trad.  en  prose, 
par  Huber.  Par/z,  176O,  4 vol  iii-t9. 

1 5505  SammI.  deutscher  Volkslleder,  mit  e.  Anli. 
flamUnd.  und  frauzOs.,  nebst  Melodieen;  lie- 
rausg.  durch  J.-fî.  BQsching  iind  F.-H.  von  der 
Magen.  Berlin^  1807,  peL  tn*8.,avec  musique. 

15506  Altdeulsche  Wolks-u.  Mclsterlleder,  aus 
den  Handschrr.  der  Heidelber.  Blbllothck,  hc- 
rausg. von  Jos.  Gdéres.  Frkf.  am  .«foin,  1817, 
ln-8. 

15507  Alte  dcutsche  Volkslleder  In  der  5Iiindarl 
des  Kiihlindchens,  hcrausg.  und  criaülerl  von 
J. -G.  Melnert.  IS’fen  nnd  Itamb.y  1817,  In-^. 

15508  Ocsterrelchische  Volkslleder  mit  ihren  Slii- 
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gcwelscn,  gesammelt  und  herausg.  durch  Fr. 
Ziska  und  J.-M.  Schottky.  1819,  ln-8. 

15500  SammI.  hislor.  Volkslleder  und  Gviichte  d. 
DcuLschen,  a.  Chroniken,  lllrgend.  Biaitern  und 
Handschr.  zusaromcngnr.  von  Ose.  I.«-B.Wo!flr. 
Stuttg.^  i83o,  in-8. 

i5509*  Wolkslleder  der  Dculschcn,  cine  vollslSn- 
dlgc  Sanmilung  der  vorzûglkheii  Dculschcn 
Volkslleder  von  der  Mille  des  XV*«  bis  In  die 
erstc  Hilfle  des  XIX’**  Jalirhundcrts,  hcrausg. 
von  F. -K. -F.  von  Erlach.  Mannh.^  1834-36,  5 
tom.  en  6 vol.  ln-8. 

i53io  Ballades  et  chants  populaires  de  TAIlc- 
magne,  trad.  par  M«  Albin.  Paris  ^ Gosselin^ 
1840,  gr.  In-i8. 

i55io*Schwelzer-Llederbuch,cnlhall.d.roelslen- 

schweizer.  Volkslleder,  Kûhreihen  und  and. 
Gess.;  nebst  fasi  allen  bckannicn  und  beliebten 
deutseben  Gcsellscbarts-licdern , 9*  A.  Aarau 
1898,  ln-19.  * 

i55ii  Allgcmeines  Schwelzcr-Lioderbuch , einc 
Sammlung  von  53a  der  bellebiesicn  Licder, 
Kührclhcn  und  Volkslleder.  Aarau^  i833,  In-ia! 

15519  Schweizerisebe  Volkslleder  nach  der  Luzer- 
nerlschen  Miinüart,  herausg.  von  J. -B.  Haflligcr. 
Luttrny  i8i5,  in-8. 

i55i9*  F^opus  ganz  noir  gcmachl  und  in  Relmen 
gefasst.  durch  Burch.  Waldis.  Frank,  am  J/., 
i548,  in-8. 

i33i3  Sehr  hcrrllche  sch6ne  vnd  warhaOte  Ce- 
dlchl  von  Hans  Sacbs.  Nwmb.y  1558-79,  5 *oi. 
In-fol. 

15514  Nachtigall  d.  1.  aus  Job.  Piiediichs  des 
Mlulerii,  Herz.  ru  Saebsen  pubUdrteo  Schrif- 
tcn...  ij67,  tn-8. 

15515  J*  Fischart’s,  genannt  Mentxer,  glûrkhaftes 
SchiflT  von  ZOrlch;  In  e.  treuru  Abdruck  hcrausg. 
und  crlSul.  durch  K.  Halllng,  und  mil  e.  eioleit. 
Boilrage  zu  Gcschlcbte  d.  Frclschiessen  begl. 
von  L.  Ubiand.  Tubingen.  1898,  in-8. 

i55i0  RoLiWAGDi  von  Scblmpff  vnd  Ernst,  ein 
kurizweitig  und  lustlg  Buch.  Franefttrt.  i57S 
In-fol. 

15517  Barthol.  Ringwald , lauterc  Walirhcii.  gr- 
fnrthy  1585,  ln-4. — Chiistl.  Warnung  der  treuen 
Eckarts.  Francf.y  1.590.  ln-8. 

15518  Frosrhmcuseler,  lu  dreyrn  Btirbern  von 
Marx  Hupfinsholer  vou  MSuselorh  tier  junger 
FrOsche  N orslngcr  und  ('.almauser  (von  C.  Rol- 

LcsiiAGEx).  Magdeb.y  i5o5,  bi-8. 

15519  Bibliolhck  deutscher  Dirhlcr des  ly**^  Jabr- 
hundcrls,  begonnen  von  Wllb.  Mûlier,  fortge- 
sclat  von  Karl  FOrster.  Leipzig^  iS99-38,  i4  vol 
ln-8.  90  ihl.  16  gr. 

15590  Deutsche  Gedlchte  von  Man.  Opliz,  mit 
anni.  v.  Triller.  Frankfurty  1740,  4 vol  ln-«.  fig. 

i55bo*  C.  Wcckcrtln.  Voy.  le  recueil  n*  15519. 

15591  Fr.  Spee’s  TrutziiachtlgaU...  mit  d.  Uedern 
aus  d.  gQIdenen  Tiigcndbuch  dess.  Dirhlcrs. 
Aer/tN,i8i7,in-i9.(Auss)dans  le  recueil  15519.} 

15599  P.  Flcmining’s  auserlcs.  Gcdldllc,  aus  d. 
altcn  SammI.  au^geirahU  und  mil  Flcmmlng's 
Leben  begicilet  von  Gst.  Scbawb.  Stuitg.^  1890, 
ln-8.  (fmpr.  d'abord  à Revel,  en  16A9.) 

15593  Deutscher  Sinngedichle  drel  Tausend,  von 
Sal  von  Golau  (F.  von  Locac).  Brest.  (1654), 
in-8. 

15594  And.  TKhcmlng,  OeulBcberGcdicblc  Frûli 
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BELLES-LETTRES. 


Iliig.  Bytslnu,  ou  lOfto,  !n-8. — Vortmli  Uo% 
f miuncr.'.  ilculsrlicr  Gertithte.lliMto*',  i055,ii>-f' 
i5M5  Jo.  Baclifl's  dculche  s.iiiriwlic  Oeilîditei 
uouïp,  tprbciL^.  tiiid  iiiU  ü.  l.pbt'ii  de*  Uirhier*. 
prliiar.  Anmr.rkk.  «lul  c-  kkiiirn  Gliw'ar  urnii. 
■VusKabc.  \on  II,  SclirOdef.  AUonii,  i*o»,  In-S. 
15525  l •ilrw.-uiul  Gcilicblc  von  Ch.  Ilofruiann  'Oft 
HiilImaiisKaUlau.  ttrrdmi , 1670 1 'h"*-  ***■ 
Sleh-h.  KikwH.  — (kdirhU!  «11  lloffraaniis- 
waWaii.  Frgivf.,  und  Uip:.,  nSS.  5 »ol.  lu-». 
i55ï7  I)an..<‘juip.  von  laibeiistdn  Siitunillidu- 
Krlatllclip  uiid  ivf ItHchfi  OctildilP.  ï’^3. 

Uî-5. — l'oeüiïdic  Werke,  mit  hUlur.-krilIscheti 
Annu  rkk.  17»».  !»-«■  (»'■»<  *'>* 

recupü.  11"  i55iq.) 

i55t>8Porti»clieVelKTiciiuiig  von  HstisAvin.  von 
Abvrhatv.  Mpilç,  170A.  ln-8-  {<■!  recueil. 
n«  i55io  ) ,.  . 

1.5520  F.-lïdf.-l..- frhr.  Ton  CanUr,  CwItcllU. 

isiïiiiÿ,  175.5,  lo-S.  , _ , 

i55So  F.  von  Luitau’u  Siiingnlichle,  1»  Buclipr 
atifs  ncuc  ub^raïb»  mit  3 lîûrb^’r  T«*rni.  umi 
mit  Aiimui.  l)Pgl.,von  K.-VV.  IVanilcr.  i,ci>;tVr, 
i70j,in-8.  , 

Chv  Wornlckcr*»  l obcrsrlinflen  » nfbsi 
Oiilli  i-ns,  Tsdicniiust's,  And.  f.ryphlus,  iiml 
Ad.  Olnarius  ppluraïuiii.  Gedlchtcn,  hcrawsg. 
vnii  K.-W  Itaiiikr.  Iripzig.  I7*a,  hi-S. 

15533  Uünllier»  Gedichtp.  UipTiq,  17SO,  3 roi. 

iu-i3*  — f>v  A,  liffslatty  17G.5,  in-8.,  portr. 
15533  C-F.  nrollUiRcr'a  GpdirhUî,  etc.  Frankf., 
1745, 

î5534îiftri}i  nGlnr.vonBrCkckLslrdlschPsVcrgnûi^. 
in  tîôUt.  Hnmhurÿ^  1757-48,  9 vol.  p«L  In-H.— 
ou  ’I'ubinfffH^  17S8,  JO  vol.  îM*!.  lo-8. 

15555  Fr.  von  lUgtdorns  fînellsdie  A^'«rkc,  llnm- 
èmur^^  iHoo,  5 vol.  I0-8.,  pap.  fin  et  pap.  v^l. 
~ Voir  lo  ir  15545. 


B.  Période  allemande  ou  classique  (années 
1750-1840). 


1 5538  Hanbuch  de  pocüschen  nailonallUcralur  des 
Deuischen,  von  Haller  bis  auf  die  neuesie  Zell, 
vollslandige  Sammiimg  von  Muslerstückcn  aus 
allen  DIchtern  »md  Dlclmingsfonnen,  nebsl  An- 
gabe  dt*r  frühreti  laewrim,  bibliographlschc 
Notizen,  clc.,  von  Hclurick  Kuri.  Z«rifA, 
lueher  nnd  ZeWer,  i84o-4iJ,  3 part,  en  1 vol. 
Rr.  in-8.  . 

i553fi*  J.-C.  Sucro,  klclne  deutachc  Schnilen. 
Coburtf^  177O7 1'’*®- 

15537  ïù^.-Ch.  vonKLEisT,  sammll.\\  prkr.  BerUn, 
i8o3,  a vol.  ln-«.  fig.  pap.  fi»  cl  pap.  vél. 

15538  Ch.-L.  Uscov's  sânmiil.  salir.  Sdiriften, 

herausg.  von  K.  Mftchler.  180b,  S vol. 

13539  N.'D.  Glrcckc’s  pociischc  Werke,  herausg. 

von  K.-CI1.  üJirlncr.  ffrwwstr.,  1767,10-8. 
i534o  Ch.-K.  Gellerl,  Fabeln  uml  nrralilimgpn. 
Berlin,  i8o4,  a vol.  ln-8.  — Fables,  Iraduiies 
en  vei’S  français.  Berlin,  179^7 10-8. 
i554i  J.-Cp.  Cioliscbe<l's  G«  iliclite,  Resainm.  itnd 
herausg.  von  J.-Jo.  Schwabr.  Le'pzio,  1 7*’'i  » b*-8. 
i554a  G.-VV.  Kabener’s  sümmll.Schriflen.  Uipz., 
*777»  6 'ok 

16543  Satyres  de  Rabner,  traduciion  libre  de 


rallemand  par  de  Bolpréaux  (Dqjardlo). 

175.4,  4 vol.  in-19. 

15544  L.-H.-Cp.  HOUy'sGedlchic.ncubesorgluDd 
verm.  von  J. -H.  Voss.  Veinisenfels,  181&,  ln-8. 

1 5545  Haller,  VerSucb  scliwcizcr.  GcdlchU*.  (îotf., 
jyOa,  ou  Berne.  i777»i«“®-—  Poésies  traduites 
( par  Tsk'harner).  Berne,  1775,  ln-8. 

15.1.46  Fr.  WUh.  Zachnria , .sâmmll.  poeliaebo 
Srlirlftcn.  Brunswig,  1777,  a vol.  ln-8. 
i5.'»47  Les  quatre  parties  du  Jour,  poème,  par^ 

Zacharie,  lrad.de  l*allcin.(  par  Capitaine). Paru, 
1769,  gr.  ln-8.  fiR. 

15548  LesslngN  Falveln.  Berlin,  1801,  in-8. 
i554<>  ii.es  fables  de  Lessing,  iftid.  par  d'Xntelmy. 

Varié,  1764,  in-12. — Voir  le  n*  19^84. 

1 5.5.50  Cp. -O.  Frhr.  vonSchOnalcIi:  Hermann  oder 
d.  bcfreyteDeulschlaud.i.stpzi(7,  i7Go,pr.t.  io-4- 
(3*  édit.;  l'auteur  n'est  mort  qu’en  i8o.5.) 
i555i  Arminlus,  ou  la  Germanie  délivrée,  poème, 
par  le  baron  de  Schonatch,  trad.  ( par  Eidnus). 
Varis,  1769,  a vol.  ln-12.  — Autre  traduction, 
par  M.  Dehaull.  Paris,  an  vu,  in-8. 
i555a  Vermisclite  Gcdichle  von  J.-X.  G6U,  he* 
tausg.  von  K. -AV  Ramier.  Mannh.,  1783,  3 vol. 
pet,  in-8. — wohif.  Ausgabe.  Ibid.,  1807,  io-6. 

15553  j.-H.  Woss  Qbcr  GOtz  und  Ramier,  krit. 
Briefe.  .Vonnb.,  1809,  in-8. 

15554  M.-(î.  LIchlwer’s  Falïeln.  Berlin,  178a,  Ifr8- 
— Selirlfien,  herausg.  von  E.-L.  5Ign.  von  PoU, 
mil  e.  Yorr.  und  Biographie  Liclilwer's,  von  Fr. 
Cramer.  Hnlberst,,  i8a8,  ln-16,  porir. 

1 5555  J.-Jac.Bodiiier,  d.  Noachide,  in  la  Geslogen- 
Baêil.,  1781,  in-8. 

15356  J.-^ae.Dusch  : 8âmnitl.poët.Werkc.  .llimM, 
1705-67. ln-8.loro. Ici  Ill,lu-8. — werm.Werke, 
In  der  Dichlkunst.  lena,  1784,  ln-8. 
j55.>7  J. -And.  Cramer’sséiiiiiiil.  Gadicbte.  Uifi., 
i78a-83,  3 vol.  ln-8. — Hinterlass,  Gedlchle, 
herausg.  vnn  K. -F.  Cramer.  AUonrt,  1791,111-8. 
i5558  Ch.-F.-D.  Schubart’s  sâmtntl.  Gedlchle,  n. 
verb.  Aiisgabe.  Franef.-am^Mein , i8a5  (aussi 
1829),  3 vol.  in-i6. 

1 555oG.  A.  BiacBR’s  sfimmlLAVerke.  Berlin,  iSal, 

8 vol.  ln-12.  (y  compris  la  vie  par  H.  DOring). 
— Werke.  Gôli.,  i835,  ln-4. — Gedichtc.  Ibid., 
1820,  2 vol.  in-16. 

i550o  iac.-F.  SchmidlV  Gedichte.  Leipzig,  1786, 
lu-8. 

i5r»6i  Poetlsche  Werke  von  derUz.  H'ienn,  i8o4, 

2 vol.  ln-4. 

i556i*K.-W.RAiiLEa’sFabellcse.  £.efpri^, 1783-90» 

3 part.  in-8.  — Fabein  und  Krzaiill.  aus  vers- 
chicdiicn  DIchtern.  Berlin,  1797,  îd-8. 

iS502  K.-W'.  RAin.Fn’5  poetlsche  ÀVe^e.  Berlin^ 
1800, 2 vo).  ln-8.  ^ 

15563  Poésies  lyri(iues  de  Ramier,  traduites  de 
l’allemand  (parCacaidt.).  Ocrfi’n,  1777,  in-8. 

15563*  J.  AUtnger's  sammll.  Scliriftcn.  Vienne, 
1812, 10  vol.  ln-8.  fig. 

13565  BHomberls,  c'est-à-dire,  Bliomberis,  poème 
chevaleresque  en  r.t  chants,  par  Jos.  Alsiuger 
fen  allemand).  I.eipz\g,  1802,  gr.  ln-8.  |ig.  pap 
fin  et  pap.  vél. 

15564  Dooiln  de  Mayence,  poème,  par  le  même 

(en  allemand).  Leipzig,  1797,  gr.  I0-8,  fig.  pap- 
fin  et  pap.  vél.  ^ 

15566  Alo.  Dluinauer’i»  .sâwnill.  Werke.  Kdnigtb., 
1827,  4 vol.  ln-12. 

15567  Vak-W.  Nbobegk’s  d.  GcsuiHlbrumiea.  eiu 
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Gedicht  In  6 Gcss.  Leipziÿy  179^  In*fol.  flg. — 
Gedlchlc.  Lfûntitz^  î79‘*,  ln-8.  (i**parl.) 

15568  Novalls  (F.-L.  von  Hanlenbrrg)  Schriftcn, 
her.iiüH;.  von  F.  Schlc|{ei  uml  L.Ticck.  3*  Ausg. 
ftrrIiHy  i8i3,  vol.  !i»-8. 

15569  F.-W.GIeim’»  Wprke.  Uipzlgy  1770,  2 vol. 
in-8.f  ou  iïiO'2yti\o\Aa-S.yO\xU(ilbers(.yiin~iiy 
R vol.  In-R. 

i5.»69*  Schiller.^  Voir  le  n*  19390. 

15570  Fr.  >on  Sonnciibcrg’sGedichtc,nacli  dessea 
Toilc  hcrausg.  von  J.-Gf.  Gruber.  RudoUt.y 
1808,  ln-8.  portr. 

15571— Doiialoa,  Epopôie.  UalUy  1806-7»  a vôl. 
la-13. 

15573  J.-Gf.  von  Ilcrilcr  Volkslledcr  (deutsche 
und  ausISnd.)  N.  A.  eingeleiiet  von  J.  Falk. 
l^'pzigy  1825,  2 vol.  poYtr. 

15573  F.-C.  Klopstock’s  Werke.  UiptiÇy  1798, 
7 vol.  In-a. 

15574  — Mr^islas. 

15575  Fr.-Aug.  MOIlcr’s  Richard  Lowenherr»  cin 
Godicht  In  7 Bûchern.  Berlin  y 1790»  I11-8. — 
Alfonso»  Gi'diclu»  In  8 G(^s.  Côtt.y  1790,  ln-8. 
— .Albert  d.  Wilde»  eln  G<‘dichl»  In  19  Gc&v. 
f.eipziffy  1793»  2 v6l.  ln-8.  fig. 

15.576  G. -fî.PrEifBi.'s  poclisclio  V'ersuche.7W>»«<7, 
Cofta,  1803-10, lovol.  la-8.  pap.  (Inet  pap.  vél. 

15577  H.-J.-V.  Collins»  sâmnill.  Werke. — Voye* 
le  n“  19294- 

15578  K.-Tlidr  Kôrncr’s  Leycr  iind  SchwerU 
Berlin,  1834»  In-R.  — Poet.  Nachlnss.  Ibid.y 
1823  011  1829,  ln-8.  (Bélmpr.  en  i83-V33,  etc.) 

15579  J.-G.  J.vcoBi,s3mmlt.  Werke.  Zurich  y 1819, 

4 vol.  in-8. 

15580  von  Tliûmmel.—  Voir  k n*  19398. 

15581  Wnhelmlnc»  po^nie,  par  Thflmmul , trad. 
par  Huber.  Leipzig,  17O9,  ln-8.  fig. 

15.583  Ernst  ScliuUc’s  sâinmll.  poet.  Schriften 
f lierauvg.  von  Fr.  Boulenvek).  ùipziQy  1819-20 
(aussi  1823),  4 vol.  ln-8.  fig. 

15583  Obéroii  » poème»  par  W’ieland»  traduction 
libre  en  vers  (par  Fr.  de  Boatoii).  Berliny  1784, 
ln-8.  — Pour  les  œuvres  de  VVieland»  voyei  le 
D*  19295. 

15584  Musarlon,  ou  la  philosophie  des  Grâces» 
poème»  par  le  même»  trad.(par  Laveaux).  Bàlty 
1780»  in-8.  fig. 

i55H5l..-Gthd.  Knsegarten’sDIchlungen»  5*Ausg. 
Crtiftiealdy  i834-35,  13  vol.  pci.  ln-8. 

15586  Cb.  und  F.-I^op.  Grafen  zti  Stolberg's  Ge- 
diebte.  Ifïm,  1831»  3 vol.  in-8. 

15587  von  Nicolay’s  vcniilschte  Gedicbte 
und  pros  Scbriflen.  Berliny  1793-1810»  8 vol. 
in-8.  m 

^9588  J.JirVoss,  sâiumtl.  Gedicbte.  Koeniçib.y 
i8o3  » 7 vol.  ln-8. 

15589  J.-Pet.  Hebd  s allrmanniche  Gedlscbte, 
5*  Ausg.  Arau,  1820»  in-8.  — Aikmann.  Gedi- 
eble  fur  Freunde  lândl.  Natur  nnd  Sitien,  ans 
dem  alleman.  Dialekt  in  die  h<>rh  deutsche 
IMundart  ûborgotragen.  J7rrm.,  1808,  ln-8. 

15590  J.-D.  Falk's  satir.  Werke.  UipziQy  1817, 

5 vol.  ln-8.  — Aussi  1826»  7 vol.  iii-18. 

15591  J.Daggescn’s Gedichtc.  tlamb.y  i8o3,  3 vol. 
in-8. 

15.592 — Partlienaïs,  o<lcr  die  Alpenrelse.eln  Idyll 
Kpos.  Leipzig  1819»  ln-8.  fig.  (Publié  pour  la 
première  fols  en  i8o3.) 

1 55ç3  M attbisson's  Gedichte.  Znrfrk,  1 808, ln-8.  fig. 
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15594  Herman  et  Doroibée,  poème»  par  Goetbe, 
trad.  parBUaubé.  Pons»  1800»  in-18.  fig.— Pour 
les  autres  poésies  de  Goethe,  voy.  le  n*  19804. 

15595  W.  von  Ilumboldl's  àsthet.Versucbc(uber 
GOihe's  Herman  und  Durothea).  Bnchte.y  1799» 
liv-8. 

15596  J.  Gaudenz  von  Salis’s  Gedichtc»  4*  Ausg. 
Zurichy  1808,  in-8.  — Aussi  i8‘iu,  ln-8.  porlr. 

1 5597  L.-F.(jlh.von  GOckingk's  Gedicbte.  Fraitr/.- 
am’Meiny  1821,  4>oi.  in-8. 

i55g8  Hyperbelen  auf  H.  Wahl's  grosse  N'ase  in 
erbaul.  hocbdeulsche  Heime  gebraclit  von  F. 
Hopiuhalmos  (HâUg).J?nmn,  1 822»  iu-iO.  (C'est 
la  2*  édit.) 

15599  Gedichtc  von  A.-W.  von  Schlegel.  lieidelb.y 
1811»  2 vol.  in-8. 

15ÔOO  C.-A.  Ticdge»  Cranla,  7*  A.  Halle.  1826» 
in-8.  fig. 

15601  Sânmilliche  W'erke  von  J. -G.  Seume» 
heraiisgeg.  von  A.  Wagner.  LeipziQyibiby  in-8. 
(Prose  et  vers.) 

15602  F.-Aüf.  Krumrnacher's  Parabeln.  Leipz.y 
1829,  3 vol.  in-13.  — Trad.  en  français  par  M. 
Trciliac»  i838.  in-8. 

15603  — d.  Kiofiewell»  e.  Gedtcbt  In  4 Gcsângen. 

i8i3,  ln-8. 

15604  Gedicbte  von  Ludw.  IJhlaml.  5(uf/^art» 
1837  (aussi  i84o}»  in-8.  porL 

i5ôo4*  L.Tieck'ssâfflmlUcbc  Werke.  Paris»  i836» 
3 vol.  gr.  ln-8. 

15605  Ludwig»  Kônlg  von  Bayero»  GedlclUe» 
3«  verm.  Aufl.  Munch.y  1829»  3 vol.  in-8. 

i56o5‘  K.-L.  Kaooeglesser’s  Gedicbte.  Bresl.y 
1834,  in-13. 

15606  K.  Egon  Ebert's  Dieblungen.  i*rag.y  1828, 
2 vol.  pet.  iii-8. 

i56o6‘~\Viasia,  bdhmisch  nationales  Heldenged, 
In  8 bûchera.  Prag.y  1829»  ln-8. 

9.  Poètes  flamands  et  hollandais. 


15607  l'origine»  des  progrès  et  de  la  décadence 
des  chambres  de  rhétorique  établies  en  Flandre, 
avec  une  notice  historique  sur  Jacques  van 
Artevcld.par  N.  Cornelissen.  c?aAd(i8i2),  ln-8. 

15608  Prxiium  wœringamini  Joannis  1 LoU^rin- 
glæ.Brabantls  duels,  etc.  BnurelliSy  i64i»in-foI. 
(Arlir)e  J.  van  HcFi.u,  ci|n*  25o.54.) 

i56oS*  Rei^vart  de  Vo.vs.  dandy  i836»  in-8. 

i56og  Spelkn  van  slniie  by  de  xi\  ghegliecofir- 
meerden  cameren  van  rhetorycken,  binnen  der 
stedr  vanGhcndtcompareretid.GrdrurX:  in  lâSg 
TanUcerpeny  ln-8. 

i56ioSpclf.vi  van  sinnen  vol  scoonemoralisaüen... 
ghcspeell  btnen  der  stadl  van  Andtwer|>en  by 
die  veerlhlen  cameren  van  reiorvrkcn...  An-' 
ttctrpeHy  i5Ô2,  ln-4. 

i56ii  Den  lust-hof  der  maghden  » ghelnvcnteerl 
eiide  rhetoryckt'lyk  gheeomponeerl»  by  Jeh.- 
Bapl.  Houwaerl.  Antfr.,  Chr.  Plantyn,  1 582-83» 
4 vol,  |>ct.  ln-4.  — Voir  le  Catalogue  Meerman» 
Ion).  Il»  pp.  169  70»  et  le  Catal.  Van  Hullhem, 
n*»  73875  cl  sulv. 

i56i3  Ponlisclie  W'erken  van  J.  Var  nzR  Noot. 
AnvetSy  i584,  In-fol. 

i56i3  P.  Heyns  (lIclDsIus)  Spieghcl  der  Wercidt, 
ghesicll  In  Rymc.  Anneerpeny  Chr.  Ptanfin, 
1577,  ln-4. 
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jgj  BELLES-LETTRES. 

15«14  Zach.  Heyn».  '•«>  Ned«rl*nuchen  Land- 
apieghcl  In  rj™«  caerlbocck.  Antierd., 

J5«i5*i.'û^  Vries,  proere  cener  Ocschleilcnl»  der 
Nederd-Dlclilkunst.  Amirrd.,  iSoS.S  vol.ln-8. 
i50i#  G.  llesMllnk,  Hollandsche  Dlchlmaal  en 
Prosodie,  toegepasi  op  bel  Rylhmus  en  Mctruin 
der  Ouden.  Anutrrdiim,  iSo8,  ln-8. 

1 5«n  Dciikiiialer  alinlederlandisther  Sprache  und 
lUieratur,  nach  ungedrucktcn  Quellen  heraiis- 
geKctien  von  E.  Kausler:  I band  ! Rclmchrontk 
von  Flandern.  TûbiHven,  i84o,  ln-8. 
i5«t8  M,  SIcgenbcek,  Proven  van  Nederd.  Dlchl- 
kunde  ult  de  XVII.  Ecuw.  Uyd.,  1806,  ln-8. 
iVJio—  Eeiir  van  dicbtcriïke  icdelessen,  voor- 
nainelvkull  J.  Cala.  Awlerdam,  1810,  ln-8. 
iSflno  — Dichlelyke  ledelcssen  voor  de  Jcugd. 

/laulerdam,  1811,  in-8.  , , ,0 

iS6ni  L.  Van  Vellbem.  Splegel  blalorlaal  oI  Rym- 
snleael  Zyndc  de  Nederlandacbc  Hymchn.mk 
van  U van  Vellbem,  van  n48-x  Ji«,  uIlgeRcvcn 
en  opgebeldert  doo«  la.  U Long.  Amiierdam, 

isi^rJaîrMaerlant,  Splegel  blalorical  of  Rymkrn- 
nyk,  mel  aanleckeningcn  door  Jac.  Arnoul  l.li- 
gnell  en  Jan  Slccnwlnkel.  Leyden,  1784-85, 

1 MaVHoMandache  RIImkronlik  (van  Mclls  Sto»k). 
AmMlfrd.,i59i.Mol-Uyde,  .777, 

t5#'l4  Den  diiylclicn  Docnuaski.  Otlf,  148g,  Injl. 
i56n0  Megelwerken  van  P.-C.  Iloofl.  dmaiera. , 

1677,  In-fol.  — L’IleIkund.  Wooiiicnh.  op  de 
Wcrken  van  P.  Kl  Hoofl.  daulerd.,  i8»5-3a, 

3 vol.  in-8.  A. — R. 

t56-J7  Aile  de  Wcrken  van  Jacob  Cam 
i5«.j8  Gedicbleii  van  Pelrus  Scriverlua.  Amêltrd., 

17S8,  a part,  en  1 vol.  gr.  ln-4.  portr. 
i56ao  Jan  'os,  aile  lyne  Gedichuai.  Amsterdam, 

17a#,  a vol.  ln-4. 

15830  Aile  Gcdicbicn  van  J.  Weslerbaen.  sGra- 

cenb.,  187a,  3 vol.  ln-8.  . 

1583.  Gjsbert  Japix,  Fricscbe  rymlerye.  Bôalsert, 

1888,  in-4.  , . „ 

i563a  Dlcbterlyke  Wcrken  von  J.  van  den  Vosdei.. 

Amsterd.,  i8ao,  al  vol.  ln-8. 
i58S5  Conal.  Iluygens,  Korcn-bloejnen  of  neder . 

Gedlcblcn.  Amsterd.,  187a  (aussi  1887),  a vol. 

In^.  — Met  opbeidd.  van  W.  Blldcrdyk.  Uyde, 
i8a4,  6 vol.  ln-8. 

15834  J.-Ani.  van  der  Goes,  Gedlcbten.  Amsterd., 

1885  (aussi  notterd.,  17S0,  ou  6*  édlU,  Amsterd., 

13835  Hub.  Kornelîsi,  Pool,  Gedlcbten.  Delft, 

1718. 35,  8 vol.  pet.  in-4.  flg.,ou  Amsterdam, 

1780,  3 vol.  ln-8.  . , „ , 

15838  De  Gedlcbten  van  P.  Langendjk.  Uaarlem, 

1751,  4 vol.  ln-4.  . O 

i5837  Nagelalen  Gedlcbten  van  Dlrk  Smits;  vvaer 
bï  ncvoegt  la  but  leven  des  dlcblera.  notterd., 

173M4, 3 vol.  in-4.  — Isratls  bailfegorsdieiist, 
of  gcalrafl  wellust  In  ni  bocken.  Boiterdam , 

l38srÀra]*'Hoogvlicl,  Abrabam  de  aart.svader  in 
an  boeken.  notterd.,  1718,  in-4.  flg.  (Souvent 
réJinpr.) 

i56$o  — Mengcldlchlrn.  17S8,  in-ft. 

iSOâo  J.d«  Marre,  BaU^ia,  In  vi  bockcn..lw«/rr</., 

1740.  — mcngeldiclilen.  i7W> 

pcL  ln-4.  — Besplegeîlngen  over  Goda  wyahelü, 


en  cerkroon  voorder  catp  ran  Goede  Hoapr- 
Amsterd.^  1740,  pet.  In-4.  porlr. 
iM4i  Willem  ran  Hareo,  Geralleo  van  Friso, 
kOning  der  Gangarlden.  Amstfrd.^  1741,  In-O. 
— Réduit  4 10  chants.  Amsurd.^  17OS,  ln-4.~ 
Trad.  en  français  (par  Jansen).  Parfi,  1785, 
a >-ol.  ln-8. 

i564a  Balth.  Huydccoper,  Gcdlchlcn.  ;4auttrd., 
1788,  in-4. 

i564S  Onno  Zivicr  van  Haren , De  Geuxen,  Ifl 
a4  zangen.  Amsterd.^  >778,  ln-8.  — Refait  par 
FfUh  et  Biidordykc.  Amstnds^  >783, 3 vol.  ln-8. 

13044  Willem  den  1 , of  grondlcgglng  der  nederi. 
vryhfld,  In  xx.iv  zangen,  door  J.  Noms*.  Awut., 

1770,  ln-4. 

13045  J.-Fred.  Helmers,  de  hollandsche  natic, 
iii  VI  zangen.  In  den  Haag^  t8ta-i3«  ln-8.— 
Trad.  on  vers  français , par  .\iig.  Clavcreiu. 
Bruxellfs,  1 835 , ln-8.  — (;«dlchlen.  Amsterd., 
1809-10,  a vol.  in-8.  — Nalezing  der  Gedlcbten. 
Ibid.,  i8t5,  ln-8.  — Nagelalen  Gedlcbteo. 
Uaarlem,  iBi5,  a vol.  ln-8. 

15640  Rhynvis  Felih,  Oden  en  Gedichteiu  Amtt., 
1796  el  ann.  sulv.,  5 vol.  in-8. 

15647  W.  Bildordyk,  Mongelpoczy.  Amsterdam, 

1799. 3 vol.  ln-8.  — Poesy.  Amsterd.,  l8oS-", 

4 vol.  in-8.  •—  .Mrngelingcn.  Amsterd.,  i8ol^. 

4 vol.  ln-8.  ■ — Nieuwe  Mcngellngen.  Amsterd., 
1806,  a vol.  ln-8.  — Vcrspreldc  GcdlchUîn. 
Amsterd.,  1809-10,  3 vol.  ln-8.  — Mengdpoesy. 
Rotterd.,  i6a3,  a vol.  ln-8.  — Najaarsbladen, 
1808,  3 vol.  in-8.,  etc. 

15648  BaremJ.  Ktyn,  Gedichten.  /fiitir.,i8i7,itt*8. 

15649  H.-Hcndryk  Klyn,  Gcdichicn.  Uascrlem, 
i8i5,  ln-8. 

10.  Poètes  Scandinaves. 

A.  Inlroductioiu 

15850  Sagglo  litstor.  su  gll  Scaldi  o anllrbl  porii 
scandlna>i,  dl  Jac.  Grftbcrg  dl  licmso.  Pisa, 
181 1,  ln-8. 

i565t  Histoire  de  la  poésie  Scandinave,  prolé^ 
mènrs,  par  M.  Kdélesland  du  Méril.  Paris, 
18S9,  ln-8. 

i565‘i  MyUiol.  ülclilungcn  und  Ueder  der  Skao- 
dluavler.  Aus  dem  Island.  dcrJQngeni  und  41- 
tern  Kdda  Chers,  und  mil  einlgen  AnmcrLk. 
beglHlot  von  F.  Majer.  txipzig,  1818,  ln-8. 
i50r>3  Gst.  Thormo<1  îacgls  (AnL  Thorm.  Gluck- 
selig),  Fundgnilx'n  des  alten  Nordeus.  Leipzig^ 

1839.3  vol.  ln-8.  (luC  i*»vol.  ri‘nfeo|udlc  Runen 
und  Ihre  Dcnkniilcr,  nebst  BeiirrMkivunded^ 
Skaldcnthums;  le  a»  voL  est  co  S part,  cl  con- 
tient : Bdda , d.  StatmuuUcr  d.  Poesle  ttod  d. 
Welshelt  d.  Nordeus.) 

B.  Poètes  Islandais. 

15654  Kdda  Islandorum,  per  Snorronem  Slnrle, 
IslauUice,  dan.  et  laL  Uaunite,  iM5,  4 p>ct* 

1 vol.  in-4. 

15655  Kdda  rhyibinlca,  scu  antlquior.  Baama, 
1787-1838,  3 vol.  in-4* 

15655*  Kd<la  hypcrboiroriim  allantlcorum , *cb 
Suiogotbicorum  et  Nordmannonim , boc  est 
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AlaiU,  Island.  sylonlce  rt  lat.,  cura  P»f- 
Kdd*  intl((uUaU  et  Induit,  opéra  Job.  Go- 
rai»90n.  iptaliit  (clrca  ^^3o),  ln-4. 

15«S«  K.  Bûhs  : die  Eddi  : i»b«l  eliicr  EInlelluni? 
ûber  die  nord.  Poesle  und  Mylhologleund  elnein 
Anhang  über  dlc  bislor.  Uter.  d.  Ul&nder. 
Bertin,  jSia,  In-S. 

15637  Die  Utàer  der  allen  Edda  aus  elner  allen 
llandscrlll  hcrausg.  nnd  erkUrl  durch  dk  Brùdcr 
Jac.  und  \V,-K.  GHmm.  Berlin,  i8i5,  In-^ 

15656  RSroiind’s  Kdda  desWeben,  Oder  die  aj- 
testen  Norrânlschen  Ueder;  aU  relue  QucjUmi 
ûber  Glauluru  und  U Iwn  d.  Rernian.  vorchrlsil. 
Norden,  au»  dem  Island.  ubers.  von  J.-L.  Stu- 
flach  A'Mrnfr.,  i8aç,  lii-4.  (i'“  partie.)  ^ 

15659  Eddal«ren  og  d<-ns  0|»rlndel»e , elc.,  c e»l- 
a-dlre,  Syal^mc  de  l’K<lda  et  son  origine........ 

par  Uni»  Magiiusacn.  Copenhague,  i8Jft,  h vol. 
net.  io-8.  ( Kii  danois,  article  Kdda. ) 

15660  J.-L.  Hell)erg*»  nord.  Mythologie;  au»  d. 
Edda  und  Ochlenschliger  mylhol.  Dichlungen 
dargeslelll.  Schletw.,  1826,  ln-8.  ûg. 

15661  Helga-Qulda  Haddlngia  Scala,  hoc  est, 
Carmen  de  Hclglo , Haddingonim  hcroe. 
secllo  I.  speelmen  eddicum  codlds  Mdallnlaiu, 
nunquam  aniea  lypl*  linpressum  nec  Inlerpnv 
tatione  lilu»lratum.  Kdidll  F.-D.  Griler. 
5ueiw. , absgue  anno  (circa  1811),  peL  lii-iol. 

15662  F.-D.  GrUcr,  Volospe,  hoc  est,  Volae  »eu 
Syblll»  arclo»  valiclnlum,  codicis  Vldallnlani, 
nuo  rite  tandem  poeslt  dljudlcarl,  num  a vlda- 
lino  fit  dlversti»,  iiecne,  speelmon  Inlcgrum, 
sua  Ipsius  manu  accurate  dcscrlplum,  Lipsia, 


leio,  iie^.  _ I 

i5«(lj  U Eumbllcr  : Vaulu-spa.das  illestc 

mal  gcrmaiiiscb-noril.  Sprachc,  ncb»l  flnlgcn 
Gtdankcn  Oboc  Nordtna  W Isacn  und  Glauben 
und  nord.  Dlcblkunat.  l^tpzlg,  i83o,  ln-8. 
tSMâ  Poemfï  Islandais,  tirés  do  l'Edda  de  Sœ- 
niund,  publics  asoc  une  traduction,  des  notes 
et  un  glossaire,  par  F.-G.  Bcrginann.  i'oris, 
Imprim.  nyale^  i838,  ln.8. 

I5e«5  I.oDSiiosAa  qulda,  or  tbc  deatb  song  of 
■.odbrac  ; wllh  translations , etc.  by  James 
Johnstone.  {Copmhupue),  178a,  1"-'^ 
i5M7  De  Danorum  rebus  gestls  sæc.  III  et  IV, 
poema  danicuoit  edldlt  G.-J.  Thobkeum.  Hav- 
n/ir,  i8i5,  In-A. 

15808  Uoodmade,  poésies  Islandaises,  par  Joii. 
Tborlaksson.  Urappuy,  t78J,  Ui-8.—  N®*'*- 
Tullins.etc.  (en  Islandais,  par  le  même).  IbUi., 

1774,  lit-9. 


C.  Poêles  danois. 


15888  AltdSnlscbe  Hddenlleder-Balladcn , und 
MSbrehcii,  uebers  von  W.-C.  Grlmm.  J/eioeio., 
t8ii,ln-8.  „ . . 

15870  Drel  iltschott.  tleder  nehst  ZusJtscn  und 
Verbess.  lu  den  alldan.  Heldcnllcdern;  herausg. 
von  W.-C.  Grlmm.  Ueidtlb.,  i8i3,  ln-8. 

15871  Den  danske  rllinkrœnlke.  Copenh.,  1895, 
ln-4.  (Au  mot  Chbosiqce,  et  au  n"  a7580.) 

15879  Claus.  Friman,  Almiiens  Sanger.  Kopmh., 
1790,  ln-8.  de  958  pp.  (Cbants  populaires  et 

ballades  blstor. en  danois.) 

iSSqS  necueil  d’anciens  chanu  populaires  danois, 


publ.  |iar  Abrabamsen,  Nycrup  et  Rabbek.  Co- 
ptHhague,  i8i9-i5-i8,  5 vol.  ln-8.  (En  danois.) 
15674  Danske  Foesesaoes,  Samiede  af  J. -M. 

Thiele.  Atoêenk.,  1819-98,  5 vol.  ln-8. 

15875  And.  Bording’s  poeliske  Srlfter.  Kiùhcnk., 
1755.  9 vol.  Im4. 

15878  JOrgen  Sorterups  SkanIzekurt.  Klôbcnh., 
1709,  in-8.— Poetiske  Sœaaesagers.  j5/d.,  1714, 
ln-8. 

15877  Pedra  Paars,  berolsk  comIskDigt.  Copenh., 
1794, 111-4.  (Article  llouiEBO.) 

15878*  J.  F.wald,  samtllge  Skrlfler.  Klilienh., 
1780-87,  6 vol.  ln-8. 

15879  Gb.  Braunmaii  Tullln,  saraülge  SkrlBer. 
Ktôhenh.,  1770-73,  S vol.  ln-8. 

15880  Jouas  Rein,  Samiede  Dlgtr.  Kopenh.,  1809, 

9 vol.  iu-8. 

15681  K.  Hoegb.  Guldbergk  Samiede  dlgle.  t’o- 
penhag.,  180S,  9 vol.  ln-8. 

15689  Jens  Baggesen,  danske  Vaerker,  udgivne  af 
Forfallerens  Sbnner  og  E.-J.  Boye.  Kiàhenh., 
1898-34,  19  vol.  ln-8. 

15683  A.Oelilenschiager,  Samiede  Digle.  KiôOenh., 
1893,  3 vol.  ln-8.— Nye  poeliske  Skrlfler.  Ibid., 
1899,  S vol.  ln-8.  — Helge  et  Dlgt.  Ibid.,  i8i4, 
ln-8.— Aladdin.  /4M.,  1818,  lti-8.  — Palnatokc 
et  S6rgespil.  Ibid.,  In-i9. 

D.  Poètes  suédois. 

15684  J.-L.  Studacb.  Schirediscbe  Volksbarfe, 
mit  e.  Bellage  von  Norr&nailcdem  und  Mclo- 
dlen.  Sloekkolm,  1896,  ln-19,  avec  musique. 

15885  Svenska  Folkvisor  fr5n  fornliden,  samiede 
oeb  ulgifne  af  E.-G.  Geijer  oeb  A. -A.  Afzelius. 
Stockholm,  i8i4-i6,  3 vol.  ln-8.,  et  musique. 
(Un  antre  recueil  en  3 vol.  ln-8.,  sous  le  titre 
de  Sneneka  Formanger,  a été  publié  vers  i838, 
par  M.  Artrldsson.) 

15686  Chronique  suédoise,  en  vers  suédois,  publ. 
par  J.  Hadouph.  Stockholm,  1674-76,9  vol.  ln-4. 

15687  G.  Stlcrnbielml  Hercules.  Stockholm,  1668, 
ln-4. 

15688  01.  Dalln,  poetiska  Arbeten.  Stockh.,  1789- 
83,  9 vol.  in-8. 

15689  01.  a^lslus,  Guslaf  Wasa,  bjeltedikt  I 
7 sSnger.  Stockh.,  1774,  ln-4. 

15890  J.-Gbr.  Osensijema,  ScOrdarne,  po8m  I 
9 SiBga.Stokholm,  1796,  in-8.— Refait  de  nou- 
veau, Ibid.,  i8o5-6, 9 vol.  ln-8. 

15891  TâgetOfverBâlL  Le  passage  du  Belt,po«nic, 
par  Gust.-F.  GvixBsnoac  (en  suédois).  Stockh., 
1785  (aussi  1800),  ln-8. 

15699  J. -H.  Kellgrcn,  Samiade  Skrlfler.  Stockh., 
1796,  ln  8.,tom.  I 4 lu. 

15693  A.  Maria  l^nngren  Skaldc-fOrsok.  Stockh., 
1895,  ln-8. 

15694  E.-J.  Stagnelll  Sanüade  Skrlfter.  ulgifne  af 
L.  Hammar-SkOld.  Stockh.,  1894, 3 vol.  ln-8. 

15895  F.-.M.  Franaer,  Skaldestycken.  Stockholm, 
1839-36,  5 vol.  ln-8. 

15696  VltalLs  (Eric  Slmbcrg),  Senare  Dlkler-,  Nyare 
Dlkter;  Samiade  Diktcr.  Upcala,  1890-98, 3 vol. 

ln-8- 

15897  EsalasTcgner's  Frltblofs  Saga,  med  musik- 
bllagnr.  Vputla,  1897  (5*  édit.,  i83i),  ln-8.  — 
Smarre  Samiade  Dlkler.  F6rsta  Bande).  Ibld. 
1898,  ln-8. 
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i50o8  E.-G.  Geijer^  Srca  RIkes  Hifder.  Vpial,, 
, i83S>  a vol.  in-8. 

11.  Poètes  anglais. 


A.  Histoire,  et  Traités  sur  la  Poétique. 


iSégg  Tb.  Wabto?i’8  hlsiory  of  english  poetry. 
Umd.^  i83â,  a vol.  lD-8. 

15700  Hislory  of  english  rhythms,  wUh  notices  of 
english  llterature,  and  more  parliciilariy  of 
english  poetry,  froin  Uie  fifth  to  tbe  fourtcemli 
century,  by  EdwUi  Guest.  tond.,  i838,  a vol- 
ln-8. 

1S700*  The  poeücal  Decameroo,  or  icn  conversa- 
tions on  english  pocts  and  poetry  |>articularly 
of  the  rcigns  of  Elisabeth  and  James  1,  by  John 
Payne  Collier.  Lond.y  i8ao,  a vol.  pet.  ln-8. 

15701  PiTTCHUAii’s  artc  of  english  poésie.  Lond.^ 
i58g,  in-a. 

1570a  Discourse  of  english  poctrie,  by  Webbe. 
Lond.^  i58g.  In-a. 

15703  Idée  de  la  poésie  anglaise,  parYart.  Porfi, 
i7dg-50,  8 vol.  in-ia. 

15704  Poétique  anglaise,  par  HeimeL  Paria, 
1806, 3 voL  in-8.  (U  y a six  excmpl.  en  Gr.  pap. 
vélin.) 

15703  The  art  of  english  poetry,  by  Edw.  Bysslie. 
London^  1708,  ln-8.,  ou  I7i5,  a vol.  In-ia. 
( Plusieurs  fois  réimprimé.) 

B.  Poètes  anglo-saxons. 


35706  IlInstraUons  of  anglo-saxon  poetry,  cdlted 
by  J.-J.  CoüTBKAae.  Aorid.,  i8a5,  ln-8. 

1S706*  Codex  exoniensis,  a collecilon  of  anglo- 
saxon  poetry,  by  B.  Thorpe.  London^  i84a,  gr. 
ln-8. 

15707  The  anglo-saxon  poems  ofBr.owvLr.  Lond.y 
1835,  a >ol.  pet.  ln-8. — Voir  le  ir  loft*. 

15707*  Voir  l'article  Chroxicox  viloduncosc  (I, 
p.  008,  et  ci-après  n”  i574a.) 


C.  Collections  et  extraits  de  Poètes  anglais, 
anciens  et  mudernes. 

15708  Anclent  english  mctrical  romances,  pu- 
blished  by  Ritsoiv.  /.omf.,  180a,  3 vol.  |>cl.  ln-8. 

15709  English  anlhology.  Lond.y  I7g3,  3 voî.  ln-8. 
— Voy.  Rrrso?i. 

15710  Robin  Hooü.  Lond.y  1795,  a vol.  ln-8.  — 
Voy.  Rmox. 

15711  Anclent  sougs.  Lond.y  1790,  ln-8.  — Voy. 
Ritsox.' 

1571a  Collection  of  english  songs,  by  J.  Rrrsov. 
Lond.y  i8tS,  3 vol.  pt*t.  ln-8. 

15713  Pièces  of  aiicicnl  popiilar  poetry,  published 
by  J.  Ritsox.  Lond.y  1791,  ln-8. 

15714  Northern  garlands...,  cdlled  by  J.  Ritoox. 
Lond.y  1810,  in-8. 

15715  Reliques  of  ancien!  english  poetry,  by  Th. 
l*eaCY.  Lond.y  iBia,  S vol.  in-8. 

15716  Spccmos  of  earlj  english  pocts,  by  Elus. 
Lond.y  1801,3  vol.  ln-8. 


1 571O*  Popular  bailads  and  songs. pubUshed  by 
R.  Jamicso?!.  BfUmb.y  i8o6,  a vol.  ln-8. 

15717  Old  bailads,  hlstorlcal  and  narrative,  «lib 
notes  by  Th.  Evans.  Lond.y  1784,  or  ealarged 
édition,  1810,  4 voL  io-8. 

15718  Specitnens  of  carty  english  mctiictl  roman- 
ces...., with  an  intioductlon  by  Elus.  London, 
1805,  S vol.  pet.  ln-8. 

15719  Mctrical  romances,  pubiisbed  by  U.  Weboi. 
Lond.y  1811,3  voL  in-8. 

iSyao  H.  Hcadley's  select  beauües  of  aodeat 
eogüsh  poetry, new édition. 1810, avol 
ln-8. 

15730*  Select  piccesofcarly  popularpoetry,  edited 
by  E.  Vernon  L'ttcrson.  Londony  1817,  a vol. 
pet  ln-8. 

i57ai  Ancient  mctrical  (aies,  published  by  C.-II. 

Haetshorrr.  LondoHy  i8ag,  ln-8. 
i57aa  Early  english  poetry  (the  touroamenl  of 
Totenham  and  thefeest;’ihcNutbrowne  filildt 
the  talc  of  tbe  basin  ; ad  the  freere  and  the 
boyt  songs  and  carols);  edited  from  mss.  hy 
Tb.  Wriglh.  LondoHy  PickerinÇy  i830,4  vol  pel 
tn-12. 

15733  The  poctical  songs  of  Cngland,  froralhe 
reign  uf  John  to  that  of  Edward  H,  cUUed  by  Tb. 
Wright.  London.  i83g,  pel.  Id-4. 

>5733*  GoLACBt’s  and  Gawane.  Edinburçhy  i5o6. 
ln-4. 

15734  Ballades,  légendes  et  chants  populaires  de 
rAngicterre  et  de  TEcosse,  par  (Valtcr  Scott, 
Th.  Moore,  Campbell  et  les  anciens  poètes,  po- 
bliéset  précédésd’une  introduction  par  A.Loève 
Velniars.  ParU.  iSsS,  iii-8. 

i5735ThePoETSofGreat  Brilaln.£diiièiirgA,l777« 
lOQ  vol.  1n-i8. 

15736  Collection  of  the  english  poets,  with  pré- 
faces by  Sam.  JooNsoTf  and  Chalmers.  Lon^, 
1810,  31  vol.  in-8. 

15737  U.  Asdcb.sor's  complété  édition  of  tbe  poets 
of  Gréai  Brilain.  London^  i7gS,  i4voL  ln-8. 

15738  Collection  of  pœms  by  sever^  bands. 
(publlslied  by  R.  Dodstey).  Londony  1 775, 5 vol 
ki-13.  J 

15739  A collcciion  of  poems  by  several  hiods, 

blished  by  Pearch.  l^ondoHy  1768  (aussi  1770, 
1775  et  1783),  4 vol.  ln-8.  # 

15730  Erirs  classlcal  arrangement  of  fugitive  pœ- 
try.  London,  1789-90, 18  vol.  in-13. 

15781  The  sctcct  worksoflhe  minor  briüsh  pocts, 
collaied  wUh  thebest  «diliousby  Tb.Park.^mt, 
1819,  11  vol  In-13. 

15733  Élégant  extracts  In  verse.  London,  i8o3, 
in-8. 

15733  Spécimens  of  the  latcr  english  poets,  pu- 
blished by  Soiithey.  London,  1807,  3 vol.  pel 
in-8.  — Voyex  Elus. 

15734  Spccîmensof  the  hritlsb  poets,  vrlth  notices 
hy  Th.  Campbell.  London,  i8ag,  7 vol.  in-8. 

15735  Divxrs  poèmes  imités  de  ranglals(par  M** 
deLaborde).  1788,  ln-18. 

D.  Poésies  de  différents  genres. 

a.  Depoi»  Cbauc«r  Ja»Tu'à  Speoccr. 

157SO  Geof.  CnADCER's  works. 

15737  The  Canterbury  talcs,  by  Ch acci».  Oxford, 
1798,  3 vol.  in-4. 


POÉSIE.  îa; 


15738  TIk  coiifessyon  of  lhe  lover,  by  J.  Gowu. 
1483,  in-fol. 

15738*  Visio  WIIU  üc  Petro  Plouhoian.  Lonii.,i8i3, 
in-4.  (Article  Plowman.) 

i573g  Poeins  on  iiUürestinK  ocnls...  wrlllen  in 
i33o,  by  L.  Mliiol.  Lond.^  i703,  peu  ln-8.  (Art. 
Ritsok.) 

i57do  Poem»  wrilten  In  roRlMi  by  CiiAULKSdiike 
of  Orléans.- tond.,  18^9, in-4. — Voir  ic  ii*  iSaân. 

15761  P.  Lâ?ir,Ton*s  chronictc.  tond.,  i7!l5,avol. 
in-S.  ~ Voir  le  n*  30867- 

15763  Chsomicon  Tllodunense.  londini,  i83o, 
Iq4oI. 

15763  The  passe  tyme  of  plcasure,  by  iUwes. 
lAmdon,  i5i7,  in>6. 

15766  CoîicsAtncc  d’amours,  tond.,  nicK  Ptjnson 
(no  do(e),  ln-6. 

13765  The  proverbes  of  l.YtK;Am  tond.,  H'ynkyn 
de  if’ordes  ln-6. 

1 5763  The  temple  of  Rlas<«,  by  Uie  same.  London^ 
tyynkyn  de  H orde,  in-6- 

15767  John Skellons’s  pocticalworks(i5oo-i53o). 

• — Voir  Lowndcs,  p.  1O87. 

15767*  HIslory  of  Bp.vis  of  Hampton.  Lond.^  n\ 
CojfiaHde^  n.  d.,  in-6. 

i5768ünrof  Warwick.  J/)ndoH  (no  dote),  ln-6. 

15768*  The  spectacle  of  loucrs...  compylcd  by  W. 
Walteb.  Ixtnd.  (vers  iSqo),  I«-6.  (Pour  d'autres 
ouvrages  du  même  poCle , voyez  l'arllcle  \N. 
Walteb.) 

15769  The  poeilcal  Works «f  n.  Howard,  cari  «f 
SciuiET,  and  Th.  Wyatl.  tondon,  i8i5,  3 vol. 
ln-6. 

10750  The  poellcal  works  of  Tb.  Wyatl.  tondon, 
PickeriHç^  i83i,  pci,  ln-8, 

i 5t5o*  Tlie  boke  ofllic  Introduction  of  knowledge, 
by  And.  Bobdc.  /.ondon,  i563,  ln-6.  (Prose  cl 
vers.) 

15751  Works  of  John  Heywood.  Londotty  i5Cj, 
ln-6.  (Voir  aussi  l’article  L.  MEfuj?f.) 

16753  The  Mirocb  for  maglsiraU5i...tond.,  i8i3, 
3 vol.  In  6. 

1S753  The  historié  of  Ariodaiil  and  Jeiiora,  b)  P. 
Bevmilbt.  tondon,  vers  i565,  ln-16. 

15756  l*he  poellcal  Works  of  sir  I)a>.  Ly.vdsav,  wiih 
a llfe  of  üie  aulhor,  prefalory  dissertations, 
and  anapprophalcglossary,by  Geor.  Chaimers. 
tondon,  180O,  3 vol.  iu-8. 

15755  The  misecilaneous  works  of  Pliil.  Sidm  y. 
Oxfordy  183g,  pet.  in-8. 

15756  The  whole  woorkes  of  Geor.  Gascoiose. 
lÀfndoHy  1587,  ^>>*6. 

15756*  Analocnieofab$urdlllc,by  Th. Nash.  Ijond.y 

1 58g,  in-6. 

15757  The  coiinlessc  of  Pcmhroke’s  Yuychurch, 
by  Abr.  Fbacpick.  tond.,  1 Sgi-g3,  in-6.  (^U8utres 
ouvrages  du  même.) 

15758  The  poetical  works  of  Edm.  Spenser  or 
Spencer.  iJ>nd.y  i8o3,  8 vol.  ln-8. 

i575g  Kaery  Queen,  by  Spessfb.  tondon,  1571. 
3 vol.  in-6. 

i57«o  Olvsorvallons  on  the  Falry  Queen  of  Spen- 
cer, by  Warton.  tondon,  1703,  a vol.  pci.  ln-8. 

15761  The  most  honorable  tragédie  of  slr  Blcani 
Grinullc,  by  Gerv.  Mabkham.  tondon,  i5g5, 
In-i6. 

15761*  Mab-stos,  ses  satires,  etc.— Voir  le  n*  15783. 


ë.  Depui»  spencer  jutqs'à  MUioo. 

15763  The  paradis  of  Datnty  devices.  tond.,  181a, 
ln-6.  (Article  Englamd’s  Hellcou.) 

15763  Ekgland’s  Helicoit,  ijOndoHy  i6i6,  ln-8. 

157O6  England’s  Parsassis.  tondon,  1600,  in-8. 

i5705HELicoRiA,with  notes  by  Park.  tond., 3vo). 
in-6. 

15766  Loves  martyr:  or,  Rosalins  complaint...  a 
poem,  translated  by  Rob.  Chester.  tondon, 
1601,  in-6. 

15767  The  worksof  Mich.  Draytou.  tondon,  1768, 
In-fol. 

15768  Ninc  english  worlhlcs,  by  Rob.  Fletcher. 
Londoiîy  1606,  in-6. 

15769  The  poetical  rhapsody,  colleclcd  by  Fr.  Da- 
vison,  etc.  tondon,  i8a6,  a vol.  pet.  in-8. 

15770  Giles  Fletcher,  Chrlsl'svlctory  and  Iriumph 
in  hoave-n  and  carth  over  and  after  dcath. 
Cambn’df/fy  i66o,  ln-6.  Ûg. 

15771  Phineas  Fletcher^  tlic  Locustes,  or  Appol- 
lymilsts  (in  lat.  and  cngllsli).  Cambridgey  1637, 
ln-6.  (Contre  les  jésuites.) 

J — ^Tlic  Purple  îsland,  or  ll»c  Islc  of  Man  : lo- 

gelher  willi  piscatorie  oclogs,  and  olhcr  pocücal 
miscellaitics.  (lambridyfy  i633,  in-6. 

15773  llic  mclamorpliosis  of  Ajax,  and  olher 
poéms,  by  J.  Harinutox.  Chiswicky  1816,  in-B. 

15773*  Th.  Overbury.  — Voir  le  n*  ig33a. 

15776  The  poetical  works  of  Sam.  Daniel,  wlth 
memotrs  of  his  life.  tondon,  1718,  a vol.  iii-ia. 
(Les  premières  éditions  des  poésies  de  Daniel 
dalcnl  de  i5ga  à 1611.  Le  recueil  imprimé  a 
Londres,  en  i6a3,  in-6.,  a été  publié  par  le 
frère  de  l’aulcur.) 

15775  The  poetical  works  of  J.  Davies.  tondon, 
177S,  iiM3.  (La  édition  est  de  i5gg.) 

15776  S.  Peters  comphiintand  saint  Mary  Magda- 
Icns  funerall  leares,  wlth  sundry  olber  selccieil 
and  deuoul  poeros,  by  R.  So.  (Robert  South- 
well).  i6ao,  pet.  In-ia. 

15777  The  nlghllngale,  etc.,  by  Pair.  Hiinur. 

Lond.y  lOaa,  in-8. 

15778  John  Beaimiont,  Bosworth  field,  wlth  a 
variely  of  olhcr  poems.  lond.y  i6ag,  jKt.  in-8, 

1577g  Fulke  GreviUe,  lord  Brooke;  nemains , 
Miig  poems  ofmonarchy  and  religion,  tondon, 
1O70,  in-8.  — Certaine  learned  and  élégant 
workes.  tondon,  i633,  in-fol. 

15780  Poems  wrlltcn  by  William  (Herbert)  earl  of 
Pembroke,  and  repartcc  by  Bcnj.  Ruddicr. 
londoHy  1660,  ln-8.  — Réimpr.,  tondon,  1817» 
ln-8.,  avec  une  préface  d’Egerton  Brydgos. 

15781  The  Works  of  Mich.  Dbaytox.  tondon, 
1753,  6 vol.  ln-8. 

15783  J.  Donne:  poems  on  several  occasions, 
tondon,  1719,  In-i3.  (La  édit,  est  de  i633, 
jn*6.)  — I^nc’s  works,  wlth  an  accounl  of  his 
life,  hy  H.  Alfort.  tondon,  1839,  6 vol.  ln-8. 

15783  John  Marstom's  mciamorphosis  of  PJgma- 
iion's  image;  and  the  scourge  of  villainles.  1698, 
3 vol.  In-iO. 

1 5786  Occ.Tsional  verses,  by  Herbert  of  Cherbury. 
Londotty  166.5,  in-16. 

1578.7  Récréations  wlth  the  Muses,  by  W.-AIex, 
éTERLiNE.  tondon,  1637,  in-fol. 

15786  Th.  Carew,  poems,  songs  and  sonnets,  lo- 
geiher  wlth  a mask.  Edinburghy  pot.  ln-8. 
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1S789  Tb«  Works  o(  John  Suckliiig,  conUloliig  hts 
pocms,  letters  md  pUys.  London^  1770,  s voL 

15789  Work»  of  Win.  Browno,  conuining  Brlun- 
Dia*s  pastorab,  wiih  notes  ind  obsenaikms  by 
W.  Thompson  ; th«  Shephwls  Pipe,  lhe  Inner- 
Temple  Masque,  etc.  Lond.^  i77S,  3 vol.  iD*i9. 

15700  Wlll.  Drummund  of  Hawihornden  works. 
Edinb.  ,1711,  in*fol. — Booms,  tond. , 1 654,  iiHt. 

1 5701  The  Works  of  John  Clevelaiid,  oonUInlng  bis 
poenis,  oratlons,  epl&iles,  etc.  London , 1687, 
(d^ 

1 5703  The  Works  of  Rob.  Herrick,  wf tb  a biograph. 
notice.  Edinburghy  i833,  or  Lond.y  i833,  a vu), 
peu  In-8. 

15705  Wlll.  nAsmr.TOR's  Castara,  with  a préface 
and  notes  by  Ch. -A.  Kiton.  Bristol  (1813), 
iit«ia.  (I.a  !'•  édition  est  de  Lond.y  16SÀ,  tn-4.) 

15706  The  satires,  by  Jos.  Hall.  London^  i8a5, 
ln-8.  (La  r*  édition  est  de  i5o7.) 

15705  Booms  upon  divers  emergenl  occasions,  by 
J.  Howlll.  Londony  1666,  iu-8. 

i57o5*  Wit’s  récréations,  by  J.  Miams,  VondoHy 
1817,  3 vol.  iu-8. 

i57o0  John  Dcnham's  pocms  and  translatioiu 
wiih  the  Sophy,a  tragi^y.  Londony  1719,10-13. 
(I^  Coopfr^s  Ùill  est  le  meilleur  poème  de  l’au- 
teur.) 

15707  Abr.  Cowlbt's  select  works.  I/mdony  1773, 
a vol.  In*8. 

15708  Wlll.  D’Ave^âTr  : r.oMdlbcrl,  an  lierolc 
poem.  Londony  i05i,  in-i3. 

15709  J*  Mii.tom*s  Works. 

i58oo  Miltüh’s  paradise  lost  and  rcgaiit’d.  (Pubflé 
|iour  la  première  fois  en  16O7.) 


«.  Defialft  Millon  Jiuqa'à  Cowpor. 


l58oi  Andrew  Marvell’s  mlscellaneous  poems. 
lond.y  1681,  In-fol.  — The  works  of  A.  Mancll. 
Lond.y  177a,  3 vol.  iii-13  (et  dans  les  œuvres  de 
t'autenr,  Lond.y  1776,  S vol.  in-6. 

i58o3  The  poelical  works  of  Rochester,  Rnscom- 
mon,  etc.  tond.,  1771,  a luoi.  en  1 vol.  lo-ia. 

i58o3  Sam.  Bctlbb’s  Hudibras. 

i58o6  Kd.  Wallei’s  works.  Londony  1739,  ln-6., 
ou  1773,  In-i9. 

15805  Darneii’s  pœiical  works.  6 vol.  io-8. 

15806  Dkydcs's  fables.  Londony  1707,  ln*fol. 

15807  Poems, Vlempted  In  the  style  of  .Millon,  by 
John  Pliiilp.s.  London,  1763,  In*i3. 

i56o8l1ie  dob,  In  a dialogue  between  a faiher 
and  son,  by  J.  Pucate.  Londony  1817,  in-8. 

i58oo  The  dispensary,  a pnem,  by  Sam.  Carlh. 
Londony  iGoo,  ln-13.  (Souvent  nHmpr.) 

1S810  The  Works  of  J.  Sheffield,  duke  of  Buckin- 
gham. London,  1733,  3 vol.  in-6. 

i58u  Mat.  Paioa's  poclical  work.  London,  1779, 
3 vol.  In  8. 

i58i3  J.  Gay’s  poems  ou  sevcral  occasions.  Lond.y 
1773,  6 vol.  ln-13. 

i58i3  Gay’s fables.  London,  1793, 3 tom.  en  1 vol. 
in-8. 

i58i6  The  cbasc,  a poem,  by  Wlll.  SoucaviLLi:. 
ijindon,  1803,  in>6. 

i58i5  Hobbinol,  fleld  sports,  etc.,  by  SoMEaviiLe. 
London,  iBi3,  in-6. 

1 58i0  Pwe's  râpe  of  the  lock.  Lond. , 1 798 , in-8. 


15817  Essai  sur  l'homme^  par  Popt,  en  doq 

langues.  Stroih.y  I779«  — Voir  le  n*  ipSès. 

15818  Is.  Watts,  Hor«  lyrica  : poems,  chldly  of 
lhe  lyric  lüiid.  (Irapr.  séparément,  et  dans  les 
œuvres  de  l’auteur.) 

i58)9  b.  Blam's  grave.  London,  1808,  lo-k. 

i58'io  J.  Thompson ’s  works. 

15831  Tbompson’s  8easons,a  poem.  London,  1798, 
in-8. 

15831  \V.  CoLun's  poelical  woiks.  London,  1800, 
lo-ê. 

i58o8  AL  Ramsay'b  pocms.  LondOHy  1800,  3 vo'. 
in-8. 

i58‘iâ  Ch.  Cbiecbill’s  Works.  Lond.y  1776, 3%oL 
in-S. 

i58a5Edw.  Younc’s  nlgbi-tbougibs. Lond.,  1797. 
gr.  in-4. 

i58i6-~ Works.  LondoHy  1803,  3 vol.  lo-8. 

15837  SünsTone's  poems.  Oar/brd,  i737,in-i3. 

1 5838  Poems  by  lhe  rcv.  Hoylard.  Stravherrf 
Hilly  17G9,  In-8. 

15839  ^Vll.  Falcobku’s  shlpwreck.  Londony  1806, 
in-8. 

15830  Poems  stipposed  to  bave  l>cen  written  at 
Bristol  In  lhe  i5  Ih.  ceotury,  by  Tb.  Rowley. 
London,  1783,  in-6. 

15831  The  works  of  Tb.  CHArraiTœi.  Londony 
i8o3,  3 vol.  in-8. 

15833  M.  AnnsiDt's  poems.  Londony  1773,10-4. 

15833  Gmy’s  Works.  Londony  i8i4,1n-4. 

15834  Ol.  (^LSoiiuTBandParneU'spoeiiis./4nid.. 
1795,  ln-4. 

15835  Burn's  poctiral  works.  London,  3 vol.  Imii. 
— Voirie  0*19365. 

15836  Rob.  Mlrsy’s  poems.  (Fforenre),  1783,  Id4. 
15836*  The  KLoaesce  mtscclUoy.  Florencty  1785, 

In-8. 

15837  B.  GLowea’s  Leonidas,  a poem. Lond.,  1798, 
3 part,  en  1 vol.  In-8. 

15838  The  poelical  worksofTb.  Wabtor.  London, 
1804, 3 vol.  ln-4. 

i583g  Wlll.  JoNES’s  pocms.  UnsdoHy  1810,1vol. 
ln-13. 

15840  An  essay  on  woman  (by  J.  W’n.KBs).  1763. 
in-8. 

15841  Masor's  cnglish  garden. Lond.y  180S,  lo-ii. 
1 5843  Songs  of  Innocence  and  expérience,  by  WUl. 

Rlaks.  iMndoHy  1794,  In-8. 

15843  Poem»  by  WH.  Cowiœa.  Lond.,  i8oo,tvoI. 
In-8. 

15844  The  llfe  and  posthumous  works  of  Wll. 
CowpBi,  by  Haylcy.  Londony  1809,  4 vol.  io-8. 


4.  Depot»  CowperJuqsVn  uuo. 


15845  Er.  Daiwiii's  poelical  Works.  Lond.y  1806, 
3 vol.  lu-8. 

15846  Boattie's  poems.  Edlnb.y  1R07,  ln-13. 

15847  Scotish  scenery  in  verse  by  J.  CantiK.  Lond., 
180S,  gr.  in-4. 

15848  Orlando  In  Roncesvalles,  a poem,  by  J. -II. 
Mf-sivALi.  LondoHy  i8i4, in-8. 

15849 Grove-Hill,  poem  (by  Th.  Maomce.)  Lond., 
1799»  ln-4. 

15850  Hichemond-Hlll  (by  Th.  MAraicF.).  London. 
1807,  ln-4.  (ig. 

15851  Pocms  on  abolition  of  the  slave  irade,  by 
MoRTGOMifEBT,  ctc.  LondoHy  iBog,  io-4. 
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15859  Tb«  reiiiains  of  H«nry  Kirke  White,  wUh 
ao  accoutu  of  bis  llfe  by  Rob.  Soutbey.  London, 
3 vol.  in-8. 

15655  PBacT's  benslt  of  Warkworth.  London, 
i8o6,  ln-5. 

15856  The  poetical  romains  of  Joh.  Leyden,  wiUi 
memoirs  of  bis  Ufe  by  J.  Morton.  London,  i6iq, 
ln-8. 

15853  CumberlamTs  Caivary,  or  tite  dealh  of 
Christ,  a poeui.  London,  i8io,  9 vol.  ln-8.  flg. 

15836  The  Columbtad,  a poeoi,  by  Barlow. 
Philadelplua,  1807,  In^. 

15857  James Grahame’s  poems.  Lond.,  1807,  3 vol. 
ln-8. 

15858  P.  PiNDAi*s(WoIcotl)  Works.  London,  179O, 
6 vol.  ln-8. 

15859  Poems  and  plays,  by  W.  Hatlet«  London, 
1785,  ô vol.  pel.  itt-8. 

1 5860  Farmvrs  boy,  by  BLoonniXD.  London,  1800, 
ln-8. 

15861  Bloompicld’s  rural  taies,  ballads,  etc. 
London,  1803,  gr.  In-â. 

ijfMl'i  Bioomflehi’s  wlld  flowers,  and  banks  of  wye. 
London,  i8i5-i6,  3 vol.  In-i3« 

15863  Syvtax  (%VUI.  Coonibe) , Tour  in  scarcli  of 
piclures4|uc.  London,  i8i3,  3 vol.  ln-8. 

15808  — cngllsh  dance  of  death.  3 vol.  in-8. 

i5865Symptoms  of  rhyme,  orlginai^nd  aelected, 
by  P.  Hall.  London,  1838,  io-â. 

15866  The  sea  songs  of  Cb.  Dibdin. London,  iSoft, 
In-R. 

15867  Works  of  G.  Gordon,  lord  Byros.  London, 
i839,  17  vol,  pci.  In*8. 

15868  The  Baviad  and  Mæviaü,  by  Will.  GlObrtl. 
London,  1800,  In-ia. 

i586g  Ecypt,  a descriptive  poem  (by  U.  Sait). 
AUJCftndria,  1836,  in-8. 

15870  The  poetical  Works  of  G.  Crarbb.  London, 
i836,  8 vol.  pet.  ln-8. 

15871  Walter  Scott*s  poetical  works.  13  vol.  gr. 
in-i8. 

15873  The  poetical  Works  ofR.  Southey.  London, 
1837, 16  vol.  pet.  ln-8. 

15873  Poetical  works  of  Sam.  Roger.  London, 
1835,  3 vol.  in-8. 

16876  The  poetical  works  of  Roger,  Campbell,  J. 
iloniguiiicry,  I.aml),  and  Kirke  Whlte.  Parit, 
Gnlignani,  1839,  gr.  ln-8. 

1 5875  The  poetical  works  of  Sam.  Taylor  Coleridgc. 
London.  1838,  3 vol.  pet.  in-8. 

16876  The  poetical  works  of  Coleridge,  Shelley, 
and  Keats.  ParU,  Galignani,  1839,  gr.  ln-8. 

16877  The  poetical  works  of  James  Mo^.  Edinb., 
1833, 6 vol.  in-13. 

16878  The  poetical  works ofTh.CAMPRRix.  Lond., 
1838,  9 vol.  in-8. 

16879  The  poetical  works  of  W.  Worurwobtu. 
London,  1860,  6 vol.  in-i9. 

15880  The  poetical  works  of  Th.  Moore.  — Voir 
Icn”  19372. 

15881  The  loves  of  Ibe  angels,  by  the  same. 
London,  i893,  in-8.  — IrUb  mélodies.  1899, 
ln-8. 

15883  The  poetical  works  of  Milroao,  Bowlcs, 
W'Uson  and  Barry  CornwalL  Pari$,  Galignani, 
1899,  gr.  ln-8. 

15883  TheGoLDBN  lyre, speclmcDofpoets...  Lond., 
i899t  I0-8. 


12.  Poésies  écossaises  et  irlandaises. 


15886  Introduction  to  the  hlstory  of  poetry  lu 
Scotlaiid,  by  Alex.  CMinm.L.  Edinburgh,  1798, 

9 vol.  ln-6. 

15885  Thecaledonian  Muse  : a chronol.  sélection 
ofscollsh  poetry  frnm  tliceailicsl  tîntes.  L^nd., 
1831,  ln-8.  (Article  Rirson.) 

15886  Scolish  iraglc  ballads  (publlshed  by  J. 
PtisRKRTo;(),  1781,  ln-8. 

15887  Select  sculLsh  ballads,  by  J.  PinKCRTon. 
Lond.,  1783,  2 <ol.  ln-8. 

15888  Andcnl  scolish  poems,  publlshed  by  Pix- 
KERTon.  London,  1786,  2 vol.  ln-8. 

i588y  J.  PiYkERTO!S*s  collection  of  rare  scotlsh 
poems.  London,  1793,  3 vol.  ln-8. 

15890  C.onccllon  of  the  works  of  the  highlaml 
Bards,  collected  In  ihc  Higlilands  and  Isics,  by 
Alex,  and  Donald  Sicwarl.  London,  1806,  spart, 
en  1 vol.  in-8. 

15890*  George  BAX!'CATTNE,anclcnlscolilsh  poems. 
Ltfds,  i8j5,  ln-8. 

1 5891  Select  remains  of  the  anclenl  popular  poetry 
of  Scotland,  by  D.  Laing.  Kd»«6.,  1833,  in-A. 
(Pour  d'autres  recueils  du  mCme  genre,  voir 
l’article  Ladvg  (Dav.) 

i58gi*  OssiaVs  poems,  by  Macphersoii, 

15893  Popular  ballads  and  songs,  front  traditions, 
etc.,  collected  by  R.  Jawieso.’i.  Edinburgh, 
1806,  3 vol.  ln-8. 

16893  ScoOsh  Bongs.  London,  1796,  3 vol.  iti-13. 
— Voy.  RiTson. 

i58o6  Select  scotish  songs,  ancient  and  modem, 
wiih  crliical  observations  and  blograph.  notices, 
by  Bob.  Burns,  edlied  by  Cromek.  Lond.,  i8io, 
3 vol.  In-R. 

i58q5  Scotish,  hlslorlcal  and  romanlic  ballade, 
chidDy  ancient,  wUh  cxplanalory  notes  and  a 
glossary,  etc.,  by  J.  Finlay.  Edinburgh,  1808, 
3 vol.  ln-8. 

15896  The  original  cronykll  of  Scotland,  by  Audr. 
of  WvnTüWN.  London,  i7g5,  3 'ol.  ln-8. 

15897  Chrontcle  of  scotish  poetry,  from  the  iS'** 
cenlury  to  the  union  of  the  crovrns,  wlth  a glos- 
sarv,  by  J.  Sibbalo.  Edinburgh,  1 803, 6 vol.  in-8. 

i58o8*  ThcmeirUal  hlstory  of  William  Wallace, 
bylIrsRY.  Perth,  1790,  Spart.  In-i3. 

15899  The  Bruce,  wrlltcn  in  scotlsh  verse,  by  J. 
Baboir,  London,  1790, 3 vol.  in-8. 

iSgoo  Hlstory  nf  Robert  surnomeü  the  Brnsc 

by  Patr.  (kmoon.  Don,  i6i5,  in-6. 

iSgoi  The  Buke  of  the  Howlat,  by  R.  Holi.ard. 
Edinburgh,  1823,  ln-6- 

16903  The  Coupla Y5T  of  Scotland.  i568,  ln-16. 

1 5go3  The  poems  of  Alcx.MoxTCOiirRY.KdtnhtfrÿA, 
1831,  in-8. 

i5go6Ane  treatisfcalllt  the  court  of  Venus....  by 
J.  Roluxb.  Edinburgh,  i575,  fn-6. 

i5go5The  poems  of  Will.  DRcmio^tD.  Edinburgh, 
1883,  ln-6. — Voir  le  n*  i5838. 

1 5go6  ^iigs  of  Scotland,  ancient  and  modems  wUh 
an  essay,  and  notes  lilstor.  and  crliical,  and 
characters  of  the  mosi  cininem  lyrlcal  poets  of 
Scotland,  by  Allan  Cunningham.  Bdiidmrgh, 
and  I/tndon,  1836,  6 vol.  pet.  ln-8. 

15906*  The  Myvtrun  , arcblology  of  Wales  (col- 
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Icctcd  by  Wlll.  Owi^n).  Lânâ^n^  i8oi-7t  3 vol. 

In~8. 

15907  Reliques  of  irlsli  poetry\  translalcd  by 
Charlotlc  llnooiiK.  1769^  in>4. 

IJ907*  The  select  mélodies  of  S^oiland,  inlersper* 
sed,  wtih  (liose  of  IreUiid  aiuJ  Wales,  etc.,  by 
George  Tboiuas.  Bdinburgh^  163a,  5 vol.  iu-«. 
^ Voir  le  n*  i588o. 

i3.  Puiics  illyl'iqucs,  servions,  hongrois, 
bohémiens,  polonais,  rnsses. 

i5goS  La  Gnzia,  ou  chois  d«  imOsIcs  ill)Tlqup«, 
recueillies  dans  la  Ralmaiie,  la  Ibisiiie,  la  Croatie 
et  nierzcqowine  ( par  M.  Mi  riunie}.5/rasto«r(y, 
î837s  gr.  in-18,  (Rasttclie.) 

iSçoti^PoésIesilIyriqucs,  par  0.  IUgm.va. Fiorenztf, 
i5C3,  bi'4. 

15909  Si  rbische  Volksileder:  chansons  populaires 
des  Sorvlens,  eu  servicn,  publiées  par  W uk 
Stcphannwil.scb.  Berlin^  ié'.«lii-S3,  û vol.  ln-8. 

15910  ('.liants  populaires  des  Serviens,  recuollMs 

par  W uk  StephanowUsrh,  et  traduits  d’après 
Talvy  par  M*»  Elise  Volart.  iWû,  3 vol. 

ln-8. 

15911  Translations  froui  the&e.rvlan  minstrelsy,  to 

whirh  are  atkled  some  spécimens  of  anglo-nor- 
luan  romances.  London^  în-À. 

i59iâ  Œuvres  de  Fr.  vüuk.«ixczKV.  Pesth.  i8i5, 
9 vol.  in-8.  (En  Uongrols.) 

15913  Poésies  de  J.  KIs.  Pesth^  181 5,  3 vol.  ln-8. 
(El)  hntigroU.) 

iSgift  Pm'sles  de  Gabor,  Dayka,  recueillies  et  pu- 
bliées par  Fr.  von  KaziDczky.  Ptslh^  1817,  in-8. 
!ig.  (Eu  hongrois.) 

i5qi5  Starobylà  Sklddanle  (collection  de  poésies 
anciennes  boliénifcnnes  ) , publiées  par  W'z. 
Uaoska.  Prague^  1818  a3,  à vol.  pet.  ln-8.,  et 
un  supplément.  * 

i5gi6  KOnlginhofer  Handscrifl  : SainmI.  ahbbhin. 
Iyrisch>episclicr  Gesànge,  nehsl  and.  altbôhm. 
Gcdicklen  aurgefunden  umt  iierausg.  von  Wz. 
Hanka,  verteutscht  und  mil  elne  htstoriscl)- 
krit  Kinieit.  vers.,  von  W .-Al.  Swol>odo.  Pragn^ 
i8u9,  iu-8.  (Aussi  sousie  litre  de  Kralodtcorskg 
Rukopiiy  file.) 

15917  Jos.-H.  Gallascb  ; Muza  MurawsLi,  publ. 
par  Th.  Fryezay.  Bninn.,  I8i3,  hi-8.  (Poète 
populaire  des  Slaves,  qui  a écrit  en  dialecte 
bohémien.) 

i5gi8  Choix  de  poésies  polonaises,  précédé  d'un 
discours  sur  l'nriglne  de  la  Pologue,  et  sur  la 
poésie  de  celle  nation,  etc.,  recueilli,  écrit  et 
traduit  en  français  par  O.  (Orchowski).  Gdltingy 
181&-17,  a vol.  ln-8. 

lôQiQ  Sophlowka,  peètne  polonais  de  Stanislas 
Treubecki.  Vienne^  i8i5,  gr.  In-a. 

lOgaoLes  Œuvre»d'Ignac«  Krasicki  (en  polonais). 
PariSy  i83<),  gr.  in*^.  . 

i5gai  Choix  de.s  meilleurs  morceaux  de  la  littéra- 
ture russe,  traduit  en  français  par  MM.  Pappn 
do  Potilo  et  Gallet.  Paris,,  1800.  in-8. 

i5gaa  Anthologie  russe,  suivie  de  poésies  origi- 
nales, par  P. -J.  Emile  Dupré  de  Saint-Maure. 
Paris,,  i8a3,  ln-3. 

lôijas  CEuvres  poétiques  de  lA)monosofT.  5«tNr- 
Pétertbourg„  1796,  6 vol.  In-k. 


15933  Satyres  du  prince  Cantetnir,  traduite»  du 
I usse  en  françois  (par  de  Guasco).  Londres^  1 750, 
3 vol.  in-ia. 

1 5937  Fables russe.H  Uréesdu  recueil  de  M.  Kbilopp, 
publiées  par  le  comte  Orloff.  Pnris^  i8a5,  3 vol. 
in-8. — Fables  du  mémo,  traduites  |>ar  Hippolyte 
Masclal.  JUoscou^  1838,  in-8. 

15938  Slaglsclie  Volksliedcr,  ûbers.  von  Joa. 
W'enzig.  Halle,  i83o,  in-16. 

lôgag  Stimmeii  des  russ.  W'oiks  in  Liedcrn  ge- 
samm.  und  filters.  von  Pt.  vuii  (îoetze.  Sluttg.^ 
1838,  in-8.,  arec  musique. 

i5g3o  L.  Fedemir  Ubcsa  : Prutena,  oder  preuss. 
Volksiieder  und  and.  vaterlknü.  kônigsb.^  1809 
et  1835, 3 vol.  in-8. 

i5q3i  Dainos  o<ier  lilhaulsche  Volksiieder,  ge- 
saimn,,  ûl>ers.  uiid  mil  gegenubersi.  Text  h(v 
rausg.  von  !..  Fedamir  Uhesa.  kônigsb.^  183O, 
ln-8.,  tome 

lit.  Poètes  hébreux  et  syriaques. 

.(Se  place  boutcoI  avant  les  poètes  (recs.t 

1 5g33  U.  Lowtu,  de  sacra  poesl  Uebrdeorum.Oxon. , 
1763,  3 vol.  in-8. 

)5oS3  Von  <i|isl der  Kbrâischcn  Poesie,  vOn  J.-G. 
Ilcrder.  Ixipzig,,  i83j, 3 vol.  in-H. 

15933  B.  IvLMAMEUs  ülH  Saluiuouis  liber  Mecbab- 
bcrolh.  Bri-xitty  i3oi,  lii-3. 

i5g35  IsAAC  l>en  Salomon.  Ma^rat  Katlinoni (fabula: 
et  apotogi).  Cmstantinopoli , i5o6,  iii-3.  (Eii 
bébreux.) 

15935*  Parabol»  vulpiiim  r.  Baiucui.r  Nikdanl, 
hebr.  et  tal.  Pragœ,  lOGi,  peu  in-8. — Voir  dans 
les  additions. 

15936  Carmina  samariiana,  edidil  GuH.  Gesc?(ics. 
Lipsia,  i8-i3,  in-3. 

15937  Chrestomatliia  syriaca,  sivc  S.  Epbrüii 
carmina  selecta.  Lipsice,  183G,  in-8. 


i5.  Poètes  arabes,  persans  et  turcs. 

i5gS8  Zapiil  Diarbcchirensis  Iheatrum  arabico- 
iatlnuni,  soliioquii  ad  dilectum  et  admoniüoues 
ad  proximum  diviua  et  inorali  poesi  compact. 
p«raiiiï,  1690,  3 voU  ln-8.  (La  3*  part,  impr. 
en  1688,  est  intitulée:  Pro^bii  utili,  et  vir- 
tuosi  in  linçHQ  araba,  persiana^  e turca,,  gran 
parte  in  tersi,  etc.) 

1 5939  Poeseo.s  asiadeæ  coramentar. , aucLG.  Joins. 
Londini,  1776,  in-8. 

i5g3o  Canninuni  orientalium  triga;  edidit.  J.-G.- 
L.  KoseCARTE.’i.  5/rn/ei.,  i8i5,  ln-8. 

i5g3i  De  niimuris  carmluum  arabicorum  libri 
duo,  cum  appendice  cuiendaiiuiium  tn  varios 
poetas;  auclorc  G.-H.-Aug.  Ewald.  Brwtstigee,, 
1835,  ln-8.  de  VIII  et  i37  np. 

i5g33  Dar^tellu^g  der  arablscheu  VerskunsL...., 
von  G.-W.  Freytag.  /(onii,  i830,  ln-8. 

i.5g33  Spécimens  of  arabian  poelry...,by  (^AiLYLc. 
Cambridge,,  179^,  in-3. 

i5q33  Anthologie  arabe,  ou  choix  do  poésies  ara- 
bes inédites,  irad.  en  ff’anç.iis,  avec  lu  texte  en 
regard , et  accompagnées  d’une  version  iaUnc 
littérale,  par  Jean  Humbert  Pai  is^  >819,  iu-8. 


POÉSIE. 


Anthologie  arabe,  par  M.  GaANCEnsr  de 
Lagrange.  Paris,  iBaB,  lo>8. 

ù:  compagnon  du  ftolitaire,  concernant  le» 
A-propos  de  la  conTcrsailon,  par  Abu  Manssoui, 
en  arabe  et  en  allemand,  tienne,  iSaç,  in-4. 

i5o^7  Le  divan  d’Aiino'LBAn  (en  arabe).  Paris, 
\SZ^,  IM. 

i5oA8  Togkai  lamialo  *1  ajam,  carmen , arabicc  et 
lal.  Oxonif,  iG6i,  ln>8. 

1&9A9  Taraphx  Moau.akah,  cum  srholüs  Nabas, 
arab.  et  iau  t.u0tl.-Ba^aoor.,l^l^9,  ln-4. 

15960  Tarafae  Moallaga,  cum  Zuzeuü  scholils. 
Bonna,  1B29,  In-A. 

i5g5i  GAAn-BEN-ZoRRiR , carmen  panegyricum  In 
(audem  Muhaminedls,  clc.^  arab.  cl  lat.  Lugd.- 
Balat.,  i?A8,  in-A. 

15960  AifTAB-C  poema  arabicitm  Moallakah.  Lagd.- 
Batat.,  lAtA,  (Pour  1rs  autre»  Mo.allaca, 
voy.  Partlcle  sous  ce  nom.) 

15955  Ali-ben-Ab!-Talbb  carmina,  arab.  et  lat. 
Lugd.‘Bat.,  1755,  in-8. 

15955  Kbn  Dorridi  Kal.djda  *1  Mektsoura,  sivc 
tdylllum  arabicuni.//ardcror/rï><;e/rortim,n80, 
ln-5. 

15955  Havasæ  carmina,  cum  Tcbrisll  scbolHs  lu- 
Ufgris.  Bonrut,  1898,  In-A. 

15966  Motcakiibi,  poète  arabe,  Irad.  en  allemand 
par  Jos.  do  lUmmer,  ricfiRf,  1895,  in-8. 

16957  P. von  Dolilen,  commenlatto  dcMolenabblo, 
poêla  arabum,ejusq  ne  carn)inlbus.Bonn^,i8i5, 
in-8. 

16968  Carmen  Ma.ssura  dictum  Ail  Bccrl  Mubamc- 
dis  Iba  Hoseim...  Uafnitr,  i8q8,  ln-5. 

16969  Aan."  Cbarbi  ’l  Montallechl  ad  Abu  ’t  Mcl- 
chum  carmcii  arablciim.  Ualrr,  1898,  iiv-5. 

16960  Le  bosquet  de  la  Joie,  pour  dissl(>er  le  cha- 
grin, par  Aoiided  Kd-Dyn,  etc.  (en  arabe).  Cat- 
nttla,  181 3,  in-fol. 

16961  Kunkeindc  Wandclsterne  zum  I.obc  ih’s 
BesLcnder  GeschOpfe,  das  Insgemcln  unterdem 
Natnen  Burda  bekaunte  Gedlcht  Ton  Schcikii 
ebn  Abdullah  Miihammed  ben  Baid,  etc.,  gcii- 
naut  Busslri;  uebersctzt  utid  durcit  Anmcr- 
kungen  erlAdteit  von  Vlncenz,  Edien  von  llo- 
senzwelg.  tf'ien,  1895,  in-fol. 

16969  Hidaylt  ooI  Islam , In  arable  and  hindoos- 
tanee,  trauslated  by  J.  GilchrlsL  Calcutta,  1 8o5, 
in-8. 

16963  SzAncnnrv'i  hrllcnsls  carmen  arabicum. 
Lipsitr,  1816,  in-fol. 

15963*  Lc*s  oiseau»  et  les  fleurs,  allégories  d'Azz- 
Eddln  el  Mocadoessi...  Paris,  i8si,  In-8. 

i5g65  Dictionnaire  poétique  persan -turc,  par 
Verbi.  Boulak,  i83o,  in-8. 

15966  ARTRoumu  persica,  pcrs.el  lat.  Vicrtiur, 
1778,  ln-4. 

16967  Tbe  Bowers  of  persian  ilteraiore,  wlih  an 
engllsh  translat.,  by  B.  Kocsscac.  Lond.,  1802, 
lo-a.  — Voy.  le  n*  30187. 

16988  The  Shah  Nameh,  an  herolc  poem,  by  Fm- 
DoesEE.  Calaitta,  1B99,  5 tuI.  In-8. 

16968*  Tbe  Anvari  SobcHy.>—  Voir  le  n*  16996. 

16969  Joseph  et  Zouleikha,  roman  en  vers,  inid. 
du  persan , de  Dciiaml , on  allemand.  F/mne, 
1894,  in-fol.  (Article  Djami.) 

16970  Medjnoun  et  Lella,  poème  trad.  du  persan 
de  DJamy,  par  A.-L.Gb^y.Pdrii,7Vr«rref,i8o5, 
9 vol.  ln-18. 

16971  Rcscmblance» liiiear  and  verbal,  a pbilolo- 
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glcal  poem,  by  JamI.  London,  1811,  In-rj. 
(Article  Djahl) 

16979  Le  Soubhart-el-Abrar,  poème  ascétique, 
par  Diami.  Calcutta,  1811,  in-fol. 

16978  NizAifi  poeix  iiarratloncs  et  fabulv,  pers. 
et  lal.  lipsiæ,  1809,  in-5. 

16975  Tlie  Sekander  N'ama  of  Nizari.  Calcutta, 
1819,  Id-5. 

15976  Speelmen  poeseos  persiCÆ.  Vindob.,  1771, 
In-8.  (Article  llArEZ.) 

16976  Select  ode»,  frora  the  perslan  poet  ll.vrEz, 
in  perslan  and  engllsh.  tx>nd.,  1787,  in-5« 

16977  Spécimen  of  perslan  poctry,  or  odes  of 
llAm,  tond.,  177Ô,  ln-5. 

16978  The  Works  perslan  of  IfAra. 

16979  Wamtk  und  Afra...,  poème  persan,  analysé 
par  M.  de  IIammek.  Vienne,  i8S3,  in-8. 

16979*  The  Dusloor-1-lshk,  a perslan  poem,  by 
Lali^  Joctperkass.  Calcutta,  i8i9,in-8. 

iSçBoSadek's  porsian  andarabi^  works.  Calcutta, 
1796,  9 vol.  in  fol. 

16981  Fend-Nam(‘h,  ou  le  livre  des  conseils,  par 
Ferid-Eddiiv,  en  persan  et  en  français,  trad.  par 
Silvestre  de  Sacy.  Paris,  1819,  In-8. 

16989  Extrait  du  livre  des  merveille»  de  la  nature, 
etc.,  par  Moliaiumed  Bcn-Mohaniined  Kazwim, 
trad.  (du  persan)  par  A.-L.  Chézv.  Paris,  i8o5, 
in-8. 

16983  Mahmoud  srhe  blstlrls  (les  fleurs  de  roses 
du  secret),  en  persan  et  en  allemand,  traiL  par 
M.  Jos.  de  Hahueb.  Vienne,  i838,  gr.  In-fol. 

16985  Guldesiab-I  Msebat;  or  nosegay  of  plca- 
'Sure,  a colli-cliun  of  poelry  perslan  and  bln- 

doustani , compiled  by  Muonsbee  Masso  Lal. 
Calcutta,  i8S6,  in-5. 

16986  Auswahl  aus  den  Dlwanen  das  grbsstcn 
inyst.  DiehtersPorsifnsMewIaiia  DscaiXALi3rt>i?« 
Kumi.  tVien,  1887,  ln-5. 

16986  Alfettar,  Husn  00  dtl,  or  beauty  and 
heart,  a pleasing  allegory  lu  elevén  chapters , 
comp.  by  Alfettah  of  iMsliafioor  : perslan  and 
english,translaled  byW.  Price. />iNd.,  parbury, 
|8«8,  ln-5.  de  5 et  59  ff. 

16986*  SpEavEs  of  the  popular  poelry  of  Persta, 
collecied  by  Alex.C.hodzko.  /.onrf.,  i859,gr.ln-8, 

16987  Geschichle  der  Osm.inischen  Dlcliikunst 
bis  aus  unser  zell;  mit  elner  Blülhenlese  ous 
zwcytauseiid,  zweyhunderi  Dichlcni  von  Ham- 
mer-Purgstail.  Pesth,  1836-88,  5 vol.  in-8. 

16988  Nasmiade  ou  Naznil  Zadefa  Guischeni  Cbu- 
lefa  : l.e  parterre  des  roses  des  califes,  en  turc. 
Constantinople,  17S0,  in-fol. 

1 6989  Dcr  Divan  von  BakI,  der  grôsste  osmanlsche 
DIchtert  «on  Jos.  Hammer.  Vienne,  1896,  in  8. 

16989*  Gfll  und  Rûlbfil,  das  Isl  t Rose  und  Narli- 
tigall,  von  Fasll,  ein  romantisches  Gedlcht,, 
(iirkisch  hcrausg.  und  deutscii  ùberseat  diircli 
Jos.  von  HamniiT.  Pest  und  Lefpz,,  i835i  I0-8. 

16.  Poètes  sanscrits,  hindoiistaiiis.cingalais, 
chinois  et  malais. 

( PlnsiMn  oavriftM  MaMrritt,  plscft  dan  «etia  J*Tt9 
MBl  «Q  vm,  pMtnulant  Mrs  pertn,  oo  daaa  la  Tbeo- 
ioflc,  rommf  1#  mbi  lt«  Vada  ( 0.  ftsi  tt  autv.  ),  oa  dant  la 
MyllitdAftia  iadiraaa  (b.  >3(164). 

16990  Anihotogla  sanscrita,  cdidlt  Chr.  Lass». 
Botinif,  i838,  in-8. 
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1^900*  The  Mababhaiata,  an  epic  poeni,  wrUien 
hy  Vida  Vyashl  Rlsht.  Calcutta,  iR3A-3o,  h vol. 
ln~h.  (Sous  ce  nom  sotil  placés  diOéreoU 
épisodes  de  ce  grand  poème.) 

15991  IIabitassa,  ou  histoire  de  la  famille  de 
Hart, ouvrage  formant  un  appendice  au  Mabab- 
haraia,  et  traduit  sur  Toriginal  sanscrit,  par 
M.  A.  Lauglois.  Paris,  im/vim.  roy.,  et  Londres^ 
Perbury,  iMb,  a rot.  io^. 

159QÏ1  Le  Uhagitata  Purina,  ou  histoire  poétique 
de  Krichna,  trad.  et  publié  par  M.  Lug.  Bur- 
nouf.  1860,  In-fol.  — Voir  le  n»  M5a. 

15995  Ramayuua  of  Valmeeu,  pocin  sanscrit. 
Srrampore,  180O,  3 vol.  In^l. 

l5ooft  Bratti  Katta,  poème  sur  les  actions  de 
Rama,  en  sanscrit.  Calcutta  (vers  1839),  s vol. 
in-8. 

i5095  The  Sankhya  karika,  or  memorial  verses 
on  Üie  sankhya  phllôsopby,  by  Iswara  Krishna, 
(raiislated  from  the  sanscrit,  by  H.*T.  Colc- 
brooke  : also  the  Üliasliya,  or  comiuentary  of 
Gaurapada,  translatcd  by  WWion.üxfard,  1837, 

in-A. 

15996  The  Vishnu  Purftna,  a System  of  Hlndu  luy- 

tbology. — Voir  le  n*  ss66A.  1 

15997  Saconiala.  Voir  le  n*  169*1^. 

15997*  The  Mcgha  Duta,  or  cloud  messenger,  a 
poein  in  the  sanscrit  lauguage,  by  Calidasa. 
Calcutta,  181S,  in-A. 

15998  Nala  Daya,  poème  sanKrit  de  Calidasa. 
Calcutta,  iBis,  ln-8. 

tS990  Kaghuvansa,  Kallda.sha>  cannen  saoscritum. 
iMud.,  iSS'i,  iiHi.  (Article  Calidasa.) 

15999*  Rllusaiibara.  Upsiœ,  18AO,  in>8.  (Arücte 
Caltdaba.} 

1600a  kumara  .Sambhava,  Kalidasv  carmen,  sans> 
krite  et  lat.;  cdidil  Adolph.  Stenxier.  BeroUni, 
iS38,  In-A.  (Article  Caudasa.) 

16001  lUgvedà'Sanhita,  sauskr.  et  latine;  edidit 
FretL-Aug.  Hoseo,  liber  prlmus.  lj>nd(ni^  i838, 
in-A. 

1600a  The  SisupaU  Badha,  ordeath  ofSisuspala, 
eplrk  poetii  of  Magha.  Calcutta,  i8i5,  in>8. 

i6oo3  kirata  Arjunlya,  poème  en  sanscrit,  par 
Buadavi.  Calcutta,  181A,  iu-A. 

1600A  Anthologie  érotique  d’AvABOu.  Paris, 
18S1,  in-6. 

i6ooA*  BHARTimAnis  sententis  et  carmen  eruU> 
cum.  J9rro/fnf,  i833,  io>A> 

10005  The  Naishadda  Charita,  or  adventures  of 
Plaia  Raja  of  Nalshadla,  a sanscrit  po«*m.  by  Sri 
llAa-ASA  of  (^shmir.  Calcutta,  i830,  ln>8. 

10006  SoiADRWA  Bhatta....  sanscrit  und  drulsch, 

berausg.  von  II.  Brockbaus.  18S9,  lii-8. 

16007  Sections  of  popular  poctry  of  the  Hiudoos, 
by  Th.  BaoüoffTOR.  London,  181A,  in-8. 

1O008  Buetal  Pucheesre,  being  a collection  of 
iwenty-flvc  stories,  relalcd  by  the  démon  Buetal 

traiislated  into  himloostanee  from  tbe  BrlJ 

Bbakha,  ofSooauT  KuBiuamwcR.  Calcutta,iho\ 
ln>A. 

16009  SiHB-oot-BüTAH,  or  Musnuwee  of  Meer 
Husun , in  hlndoosuiM»  verse.  Calcutta,  i8o5, 
tn>A< 

16009*  Nusrt  Benuiccr,  by  Meer  HcstJiv.  Calcutta, 
i8o3,  In-A. 

I 16010  kooliyat  Meer  Troec,  the  poems  of  Mccr 
P Mohummed  Toqkë,  In  Uio  oordoo  or  polisbcd 
latiguage  of  HindoosUo.  Calcutta,  1811,  in>A. 


16011  luükhabi  Kollyeti  Refvl  es  Sanda,  publ. 
par  le  Molla  MoDAMiieü  Islam,  etc.  Calcutta, 
1810,  IihA. 

1601s  The  Barah-Masa,  in  hlnüoostani,  by  Hirsa 
(lAtm  AH  Jawaii.  Calcutta,  1819, 10-8. 

16013  Sagcr...,  iranslaied  into  lünduvceby 
shree  LuHoo...  Calcutta,  1810,  ln*A. 

lÔoiA  (Cuvresde  Wali,  publiées  en  hindoustaui , 
par  H.  Garda  de  Tassy.  Paris,  18S7-38,  a vol. 
Ui-A. 

16015  Yakkun  Natannawa , a ciiigalese  poem  , 
transL  by  J.  Callaway.  Loud,,  i83o,  ln-8. 

16016  KIogo  de  la  vjilc  de  Moukden,  par  renipc- 
reur  Kieu-Long,  trad.  par  Auiyoi,  publié  |>ar  de 
Guignes.  Paris,  1370,  in*8. 

1O017  The  conquest  of  the  Miao-Tsc,  an  impérial 
poom  by  klcti-Luug,  liititled  a ciioral  song  of 
liarniony,  for  tiie  first  part  of  ihc  sprlng,  by 
Slepli.  Wesloii;  from  ihc  cbioesc.  Ijondon , 
1810,  in-8. 

1G018  Chincsc  courlship  in  verse. vriüi  an 

appendix,  by  P.-P.  Thons.  Macao,  iSaA,  in*>8. 

16019  PucstNis  siiieiisis  comiiientaril,  by  J. -Fr. 
Davis.  Lond.,  1829,  In-A.  (Pour  d’autres  ou- 
vrages du  même  auteur  relatifs  k la  lUIéraluro 
chiiiuise,  voyez  l’arürie  Davis.) 

lOoao  Recomendacion  Uel  aima,  por  Th.  de 
VALLACASvrv,  iradudda  en  tagalo.  Manilla, 
1760,  ln-8. 

lôoai  Bociiabic  de  DJohor.  I.a  couronne  de  tous 
les  rois  (eu  malais). — Voir  le  n®  17766*. 


Iir  POÉSIE  (SECO^DE  partie). 
Poésie  dramatique. 

1.  Histoire  générale  des  théâtres;  et  Traités 
généraux  sur  l'art  dramatique. 


( Voyei  ci-BprSi  o.  tfitSO-ieiOS.) 

16039  Histoire  universelle  des  théâtres  de  toutes 
lès  nations,  depuis  Tbcspls  (Jusqu’à  Kob.  Gar- 
nier) (par  MM.  Desfontalnes , Coupé,  etc.). 
Paris,  1779,  93  part,  en  i3  vol.  in-^  flg. 

i0o99*  Storia  critica  de’  tcalrl  antichi  c modmil, 
da  Pk'iro  SlgnorelH.  tYa^/i,  i8i3, 10  vol.  ln-8. 
(3*  édition.  La  9* , de  Naples,  1787-90,  est  eu 
6 vol.  in-8.) 

16095  Bbcuebcheb  sur  les  costumes  et  sur  1rs 
théâtres  de  toutes  les  nations  (par  J.-Ch.  Ix 
Vacher  de  (Chamois).  Paris,  i8o9,  9 vol.  in-A. 

i609A  Les  origines  du  théâtre  moderne,  ou  hi^ 
toiredu  génie  dramatique  depuis  le  1*' jusqu'au 
XVI*  siècle,  précédée  d'une  introduction  con- 
tenant des  études  sur  les  origines  du  théâtre 
antique,  par  M.  Ch.  Magnin.  Paris,  i838,  in-8. 
Tome  I. 

160Q.)  D.  IlRissiidc  (ragœdis  constructioue  liber. 
Lugd.-Batavor.,  iOA3,  ln-i9. 

16096  Nueva  idea  de  la  Iragedla  antigua , ô Huv- 
iradon  ultima  al  Hbro  singiilar  de  poelica  de 
Aristolcles,  por  D.-Jos.-Ant.  Gonzalez  de  Salas: 
primera  parle.  Tragedia  practica,  y observacio- 
nes  que  deben  précéder  â la  tragedia  cspabo'a. 


POÉSIE. 


imituladi  las  Troyanas  : parte  segiiiida  ( por  Fr. 
Cerda  y Kico).  Madridy  177R,  3 toI.  p«t  in>8. 
(I^a  édit,  de  roiivrage  de  Gonzales  de  Salas 
est  de  Vadridy  iOS3,  ln>4.] 

t<kn7  pratique  du  théâtre,  par  Hédelln,  abbé 
d'AubIgnac  Amsterdam^  1715,  3 tom.  en  a vol. 
peu  in-â. 

lôoaS  A.  *VV.  .Schirgcl  Voriesungen  Qber  dramat. 
Kunst  und  Uteratur.  Heidelberg,,  i8og,  a vol. 
in-8.;  a*  édition,  1817,  S vol.  in-8.  — Conrs  de 
llttérauire  dramatique,  trad.  de  rallomand  (par 
M»*  iNccker  de  Saussure).  Partie  i8iâ,  3 vol. 
iii-A. 

160:10  Examen  des  tragiques  anciens  et  modernes, 
dan>  lequel  le  syslèn>e  classique  et  le  système 
romantique  sont  Jugés  et  comparés , par  M. 
31artlne.  Genète^  i838,  S vol.  in-8.  (néfutatlou 
de  l'ouvrage  précédent.) 

16030  Cours  de  littérature  dramatique,  ou  recneil, 
par  ordre  de  matières,  des  feuilletons  de  Geof- 
froy. Far/j,  i8io-30,  5 vol.  in-8.  — 3*  édition, 
i8a5,  6 vol.  ln-4. 

16031  Idées  sur  le  geste  et  l'action  théâtrale , par 
J.-Jacq.  Kngel,  suivies  d'une  lettre  du  ménu', 
aurla  (Mlniure  musicale;  le  tout  trad.  de  l'alle- 
mand (par  Jansen).  Parité  1788,  3 vol.  in-8.  (El 
dans  le  Recueil  de  pièces  int&essantes^  en  6 vol. 
ln-6.,  publié  par  Jauaen.) 


2.  Poètes  dramatiques  grecs. 


16033  L.  ScvKAivr  Sccnopliylax  : dialogua  in  quo 
tragodiis  et  cumsdiis  anllquus  carmlnum  usus 
rearltultur.  Venetiis^  t6oi,  ln-4. 

16033  Aug.  Seidicr,  de  versibus  dochmlacis  tra- 
glcorum  grxcoruni. — Voir  le  n*'  13357. 

16034  C.  I.achmann,  deroensura  tragœdiarum  liber 
alngularis.  Berohni^  1833,  In-8.  de  80  pp. 

16035  The  meters  of  tlie  greek  (rage<iians  explai- 
ned  and  llluslratcd,  by  John  M’Caul.  lArndotty 
183g,  ln-8. 

16036  C.  Lacbmaxh,  de  chorlds  systematis  tragi- 
corum  gnecor.  libii  IV.  Berolini^  1819,  in-8. 

10037  Porr.«  scenici  grsci.  Upsicr,  i83o,  In-8. 

10038  Théâtre  des  Grec^  par  le  P.  HniMOY.  Paris, 
1785,  iS  vol.  In-8. — Paris,  1S30, 16  vol.  in-8. 

lOoSo  TRAGoenfiC  selecis  Æschyü,  Sophoclis  et 
Êuripidis.  1567,  in-ia. 

lOodo  Èxcerpta  ex  irag<rdiiset  comœdUsgr.,  latin, 
versibus  reddila  ab  Hug.  Gaono.  Paria.,  i63fl, 
in-â. 

lOoâi  Pcntalogia,  slve  TRAGocDtARUM  græc.  delec- 
tus,  a J.  Burtoii.^lxORif,  1779,  3 roi.  in-6. 

160A3  TRACoeoiARVU  gr;ec.  deleclus,  a Wakeflcld. 
Londini,  170<I.  a vol.  in-8. 

i6oA3  Grax:oruin  satyrogranhnrum  fragmenta  ex- 
ceplis  iis  qus  sunt  .Êsciiyli,  Sophoclis,  EtiH- 
pidls  : coliegtr  et  illusiravlt*r.ar.  Friebcl;  |x>st 
mortem  aucioris  e<ll  curav  U F.  I^aniow.  Prsmissa 
est  exposlilo  de  drainatls  saiyiicl  origine,  etc. 
Rerolini,  1 8S7,  In-8.  de  iv  et  1 55  pp. 

i6o43»Die  griechischen  TragOdien  mit  ROckskht 
auf  den  eplschen  Cyctus  geordnet,  von  F.-T. 
VVeIcker.  Bonn,  1 840-8 1,  S part  In-8. 

lOoaSb  Etudes  sur  les  tragiques  grecs,  ou  examen 
critique  d'Eschyle,  de  Sophocle  et  d'EurlpIdc; 
précHé  (Time  histoire  générale  de  la  tragédie 
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grecque,  par  M.  Paüo.  Porfs,  i68i-A3,  8 vol. 
In-8. 

160AA  A.  Boekh,  grâce  tragœdle  prlnclpum,  Æs- 
chyll,  Sophoclis,  Kuripiüls,  num  ea  que  sii- 
persuut,  et  genuina  omnla  sint  et  forma  primi- 
tiva  servaia,  an  eorum  faniiliis  aliquld  debcat 
tribui.  Heidelb.y  1808,  )n-8. 

16055  M.  God.  Faersb,  lexicoo  grecum  io  tragl- 
cos.  Primislaviœ,  i83i,  ln-8. 

16086  B.  ÜEAni,  no(esiveleclione»ad  tragicoruin 
grecorum  veter.  dramata.  Onmii,  1763,  ln-8. 

16087  !..  Purgold,  observallonescrlliceiit  Sopho- 
clcm,  Euripidein,  Amhologiam  gr.Tcani  et  Qce- 
roncni  : adjuncta  este  Sophoclis  codlcc  Jenensi 
varietas  leciionis  et  scholia  maximani  partem 
loedlla:  auclarium  subjecil  ll.-C.-Abr.  Elch- 
stacdl.  lente,  1803,  In-8. 

1O088  .M.  Godf.  Fabusk,  sylloge  iectlonum  grcca- 

rum in  tragicos  grccos  atque  Platoncm. 

LipsUe,  181 3,  ln-8. 

1O080  Th.  Ttrwhitt,  conjecture  in  Æschyluni, 
Euripidein  et  Aristophanem.CAroNff,  1833,  in-8. 

l6or>o  .Escavu  tragœdie,  gr. 

i6o5i  Fr.-L.  ADRi»cu,animadvcrs.ad  .^scliylum. 
Èiedioburgi,  178S,  3 vol.  ln-8. 

16053  Car.  Burrby,  lenlamcJi  de  nictrls  ab  Æs- 
cliylo  In  cboricis  caniibus  adliibllls.  c'anfodr., 
1809,  ln-8. 

i0o53  É.-C.-F.  'Wunderhch  : observalioncs  crit. 
in  .Escliyil  tragœdias  tragœdiarumque  rellquias. 
Gottingee,  1809,  ln-8. 

i6o38  F.-011.  Wolcker  : die  Æsèhylische  TrlJoglc 
Prometheus  und  die  kablrcnwelche  zu  I>;mnos, 
nebsrWluken  Ober  die  Trilogie  de  /Eschylus 
ùberhaupt  Darmst.,  1838,  ln-8. 

10055  — .Nachtrag  zu  d.  Schrift  ûber  die  Æsclil- 
lisclic  Triologie,  nebst  e.  AblianUl.  ûber  d.  Sa- 
tyrspiet.  Frankf.-am-3i.,  1836,  in-8. 

i6oT)6  SopnocLis  trageedie,  grece. 

i0o57<lommenUirii  gr.  in  VII  iragœd.  Sopsoclis. 
ROHt(r,  i5i8,  in-8. 

16008  H.  Stbpuam  anootaUoncs  lu  Suphoclem  et 
Kiiripidem.  i568,  in-8. 

i6o.‘)q  Traug.  F.  Bcnedlctl  obsorvatlones  In  So- 
pfaodls  trageadiâs.  Lipsiit,  1830,  in-8. 

16060  l.exicon  sophocieum , composuU  Frld. 
EU.ERDT.  Regiom.^Pruss,,  i835,  3 vol.  in-8. 

160O1  G.-A.  Heigl  : ûber  die  Antigone  und  die 
Kkrctra  des  Sophocles.  Passau,  1838 , in-8. 

1O061*  A.-L.-G.  Jacob,  Soplioclce  quarsllooet. 
VoTsotiit,  1831, 10-8.  tom.  I. 

1O063  F.  Osaim  : Ueber  des  Sophokics  AJax;  eine 
krUlsdic  Ciitcrsucliuug , nebst  zwel  Iküagou. 
Berlin,  1830,  iii-6. 

16003  Car.'llelsigii  commcniaüones  crilice  in  So- 

fiboclls  OEUIpum  cotoncum.  lente,  1833,  3 vui. 
11-8. 

lOoOâ  Eü.  U'uiideri  adversarla  in  Sophoclis  Pbi- 
ioctetem.  Lipsite,  1833,  ln-8.  de  8 et  138.  pp.— 
KJusd.  conspeclus  nictrorum  quihus  Sophoclis 
in  septem  que  habemus  tngœdlls  usus  est. 
Upsite,  1835,  in-8.  de  8 et  98  pp. 
i6o63  Eiripidis  (rapelia*,  grece. 
i6o00  Scholla  in  ErRinois  tragœdlas  ab  Araenio. 
Venetiis,  i5S8,  in-8. 

160O7  Index  grecilaiis  eiirlpidee , auctore  Cli.- 
Dan.  Beckio...  Cantabria,  1839,  iii-8. 

16068  Arlsloiogia  euripldca  greco-btlna,  cdlljore 
Mtch.  Nbardro.  Basiletr,  1 55g,  in-8. 


RELI.ES-LETTRES. 
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i<h)09  U>C  ValkMueri  diatribe  In  EuripidUper- 
ditorum  dranialum  reliquias.  Luÿd.^Batavor.^ 
1767,  ln-4. 

16070  Frcii.  Jacobs^  anlmadrcrsiones  io  Euripldm. 
Goth<e^  1700,  in-it. 

16071  Fred.JACOBt,curs  sccunda  in  Euripidislra> 
gœdla.v  Uiui<r^  1706,  In  6. 

i607‘i  R. -P-  ioDRixL’s  illustrations  of  Euripidr.«. 
LofutOH^  1781,  3 vol.  In-^ 

1O075  Achvi  erelricnsis(|uæ  supcrsunt,  gr.,coIiei;it 
C.-L.  ürilckâ.  iloniMr,  i83A,  in-8. 

1607A  PHUiFXSATts  et  Rupolidis  fragmenta,  gr. 
Lipvtf^  i8tio<  in^« 

16075  VetUBtissiniorum  comiconmi  L.senteati», 
gr.  et  lat.,  edid.  J.  Heareucs.  Basil,,  i56o,ln^. 

1O07O  Comicorum  grMor.  sentenü^e,  lat.  verslbtis 
ab  U.  Srenuivo  reddlts.  1 5Cp,  in-aft. 

16077  FRAOMnvTA  comiconim  gr»conim,conegtt  et 
disposuit  Mcinoke.  6erof/ivf,i83o-3i,8  vol.  in>8. 

16078  Græcorum  satyrttgraphorum  FaAr.MEirrA. 
(Gnlevanl  n"  i6o43,  mais  serait  niictu  ici.) 

16070  AntSTOI'RAMS  COUKiOi». 

16980  Jac.  Saniay,  lexlcon  arUtophanIcuro.  Lond., 
1753,  in-6. 

16081  Joannes  Caraveiia  Epirota,  index  arislopha- 
nicus,  graice.  OxonU,  i6*J^,  in«8. 

1O083  L.  Holibii  lectiones  aristopbane» , niravit 
F.-H.  Boihe.  0ero//Rf,  1808,  in>8. 

i6o83  C.  Reisig  coiijtctaneorum  In  Aristophanem 
libri  U,  ad  G.  Herniannuni  liber  I.  Lipsiir, 
iret'diR/imi,  181O,  iihS. 

1608^  R. Poasorr,iK)t»  in  Aristophanem.. .ranroFr., 
1800,  iit-A.  ^ 

16085  If.-Tlicod.  ROtsctier  *.  disquisitio  de  Arls- 
toplianls  ingenii  principio.  BfroUni,  i8a5,  tn*8. 

16086  Arlslopbanes  imd  sein  Zeitatier,  eine  piil« 
loiog.-philos.  Abhandlung  xur  Allcrtbtimsfnrs- 
chiing,  von  H.-Thdr*  ROtseber.  fier/tn,  1895, 
in-8. 

16087  Fr.  Volcm.  Fritxsche  : de  Babyionüs  Aris- 
tophanis  commeniatlo.  t.ipsia,  i83o,  in-8.  de 
56  pp.  — De  Dxialensibtis  Aristophanls  com- 
mentalio.  Lipsitt,  i83i,  In-8.  de  1S6  pp. 

16088  Mmiardii  et  Phtiemonis  reliquUt,cum  notis 
Hug.  Groüi  et  Joh.CIcricI^  iawfe/.,  1700,  In-8. 

16080  Phileleuthcri  llpsiensis  eroendatloiies  In 
klEXAxniti  et  Pbiicnionis  rellquiaa.  Cantahrigia, 
1718,  In-8. 

16090  Infamia  emendatlonum  In  Meraxori  reü- 
qulas.  Lugd-.Batator.,  1710,  ln  i9. 

16091  Phllargyrii  cantabrlglcnsisenieRdailonrsin 
Mekaxdri  et  Pbllemonls  reliqulas.  Amstfrdam, 
1711,  In-8. 

16099  CjuTim,  veteris  comici  gr»cl,  fragmenta. 
Liptia,  1897,  in-8. 

16093  De  Dorensium  comœdla  quapstinnes,scrip<it 
atquc  Epicharmi  et  itailr.»  coinceüix  scrlptorum 
fragmenta  adJerltC.-Jos.  Gryser.Colonitt,  i8i8, 
In-8. 

1O096  Cominentatlonum  de  rellquHscomtedlar  aiit. 
llbrl  duo  ; scripsll  Theod.'  Bcrgk.  Lipsite,  i838, 
In-8.  de  xxxlj  ei  635  pp. 

16095  GBEcnait  naxianieni  trageedia  Chrislus  pa- 
tiens,  gr.  Aoeur,  i56u,  In-8. 

16096  Galeomyouauiia,  gr.  ln-8. 

16097  CoMoetn  c bodierna  Græcorumdtalr^locons- 
cript».  yinfçia,  1599,  lO'A. 


3.  Poètes  dramatiques  latins  anciens. 


16098  PcKT.csceniclLa(inorum.//it/Aerxt.,i890‘93, 
5 lui.  in-8. 

16099  TnÉATRECompleldes latins,  par  J. -B.  Levée, 
et  1.0  .\lomiier.  Paris,  1892-93,  i5  vol.  In-8. 

16100  pL.U'Ti  comcedlf. 

16101  Pb.  Parei  Icxicoii  plautinum.  IJanoterœ, 
iG3^,  iii-8. 

161 09  J.  -Fr.  Gronov  ii  iccUonea  plaut  ins.  Amsterd. , 
1760,  In-8. 

16103  Terkntii  cumœüis. 

i6to)  .El.  Domati  comment.  In  Tcrcnül  cotnmdias. 
t enetiis,  lu-fol. 

lOioj  Siepb.  Doletx  observaüones  in  TereuUI 
Aiidriain  et  Kunuebum.  tugduniy  i56o,  seu 
i543,  iii‘8. 

iGioO  Aug.  Gambarelli  in  TercuÜum  ubservatlo- 
Des.  Bfrgomi,  1097,  in-8. 

16107  J. -Fr.  Gronovii  nuis  in  TcREirricM.  Oxon., 
1750,  in-8. 

1C107*  Locution!  di  TcreuUo...  scicUe  da  .Aldo 
Manucci.  Venrtia,  i585,  I0-8. 

16108  MaU-Ant.  Dclrio,  syntagma  tragœdiæ  latins 
in  1res  partes  disliucluui.  Aniuerpiir,  i5o3-9k, 
S iom.en9  vol.  in-A. — Aussi  Pons.,  i03O,3  lom. 
en  1 vol.  in-A. 

16109  Serec.e  tragœdls. 

i6iioP.ScRivcRiicollcctaneaveterum  iraglcoruQ]. 
Lugd,-Batat.,  1620,  in-8. 

16111  Qoerolis,  comœdla  antiqua,  a P.  Daniele 
liice  donata.  Paris.,  i56A,  in-8. 

iGi  19  Fr.  OsA.>N,  aiialecia  crilica.  BeroUni,  181O, 
In-8. 

i6ii3  De  fabulis  atellanis  scripsit,  fragmeniaque 
alcilanarum  poelarum  adJcctlEd.  Muuk.  Lips., 
18A0,  in-8. 

II.  Poètes  dramatiques  du  moyen-Sge  etdcs 
temps  modernes  qui  ont  écrit  en  latin. 

161  lA  Hrosvitæ  opéra. — Voy.  le  n*  19991. 

i0ii5  Dramata  sacra.  Basilfa-,  i.*>A7, 2 vol.  In  8. 

16116  Selccis  PP.  Soc.  Jesu  tragœdiæ.  .^nfuer»., 
i63A.  2 voi.  iii-oA. 

16117  LeriDt  comicl  vetcrls  Philodoxios  fabula. 
iMcœ,  1 588,  lii-8. 

16117*  Pbilogenia  comœdla.  (absque  nota),  in-A. 
(.Article  L'golisus.) 

161 18  Leon.  Bruni  Aretuvi  Galphurnla  et  Gurgulio 
comeedia.  1A78,  in-fol. 

i6ii9(^roll  VERARDibistorla  bslica.  Borna,  iAo3. 

iii-a. 

i6i9oJac.  VvnprEi.nr.n  Stylpho.(circa  iA9Aj,ln-A. 

1G121  Jac.  Locrer,  hlstoria  de  rege  FranUe,  etc. 
(1A95),  iii-A.  ^D’autres  pièces  latines  du  même 
poète  sont  décrites  A l'arilcie  I.ax:hrr,) 

1G129  Cnmœdia  salebrosa,  cul  illuius  Seomella. 
BoHOHÎœ,  1A97,  iii-A.  (Article  SLTTtRHovE.'v.) 

1C12S  Josepbi  GrOxkpecii  comœdis  uülissims. 
(.^M^uifrr,  circa  IA97),  IM. 

1612A  Early  mystcrics,  and  otber  latin  poems  of 
tlie  xifn»  aud  xiii^  conturies  : ediied  from  lhe 
original  ms$.,byTh.  Wright.  Londvn,  MekoU, 
1838,  In-8. 


POfeStE. 


Joan.  HsccBLin  scenlca  progymnasinata. 
BasiUuty 

lOiaS  EJusdcni  S^'r^ius.  Phorce^  i5oy,  In-ft. 

16126  Lcdi’S  Diane  in  inoduiu  coniopiMe.  Norimb.^ 
i5oo  (i5oi)t  in-4. 

16127  Joan.  de  Kitzscrnek,  iraglcomœdia  de 
iherosotimltana  profcclione.  Uipz.^  i5oi,  in-â. 

i6iu8  Birtholomeo  Zambertif  Dolotcche.  Penet.i 
i5o&,  ln>â. 

1G129  Joau.-Fr.  QutnUanos  Stoa,  (raKœdia  de 
Passione  Josu-Christi.  }frdiolani\  1508,  tn-V 
lôiSoJoai).  Harnionii  Miasi  comœdiaStephanium. 
f iii-A. 

16161  P.  VALcniA*!]  Jonaihas  rotalua.  Aorn^r,  i5i2, 
in*â« 

16132  Palamrilp^  palHeia  conirpüia  ( Romacli 
Ardie>!(jC  Flor.).  ^nuritni,  i5i‘J,  lii4ol. 

16133  TnYLBSii  imber  aurons  , iragœüia.  PeneliiSy 
i52q,  itt-A. 

16137 1.udus  ludenteiii  liidomm  ludcns.quo  Joan. 

HASE^nEar.ii9/.>>5t>  ethlbuil.  i:>3o,  in-4. 
161S8  Coincrdia  Acolasli  tilulo  inscripta,  de  flUo 
prmligo,  autore  («uH.  Cnaphcn  (le  Foulon). 
AntufTpitty  i53o,  ln-8. — Voy.  Palagrwe. 
iGiSg  G.  Giaprei  hypocrlsls,  iragl-comœdla. 
Basü^y  154.V  in-8. 

16130  RJusdem  Morosophus,  coœoxüa.  jYurfm3., 
iSgg, 

161 31  Mc.  RARprnoLOM.ci  Chrisius  xylonicus, 
(râg.  Parit.y  i53i,  ln>8. 

16133  J.  AfiTsii  pfologonos  tragcedla.  yeapoliy 
i536, in-â. 

i6iA3C.Croci  comœdia  sacra,  cul  Ululus  Joseph. 
>j«f«rrpjVr,  i536,  In-8. 

i6iââ  Maggeorqi  tragœdia Paniaiacbius.rilc3erjir., 
1538,  in-8. 

i6xâ5  Kiusdem  incendia.  Vilfbtrti.y  i5âit  in-8. 
iCiâO  EJusdem  mercalor.  i5âo,  ln.8. 
i6iâ7Ejusdem  Hamanus,  tragonlia.  i5â3,  ia-8. 
lOiâS  EJiisdcoi  Hlcromla^  BasHea,  ln-8. 
i6iâQ  EJusdem  Judas  Iscariotes.  i553,  ln-8. 

16150  Joan.  Sapidi  Anabion,  sive  I.azaru8  redl* 
\Itus,  comœdia.  Argentoratiy  i54o,  ln-8. 

16151  Pétri  Campson,  lat  PuiLicmi  Magdalena 

evangeiica,coiDœd.  trag.  i5â6,  in-8. 

(Deux  autres  traa^^dies  à rarticlc  Puiueisus.) 

i6i53  Arn.  Madibi  PlsanderBombylius.  Antuei^.y 
i5â6,  iii-8. 

i6i53  Omnes  (^r.  Macropeoii  fabulæ  comlcæ. 

f'/frq;.,  1553-53,  3 part.  in-8. 
i6i5â  l/histolre  de  Joseph,  traduite  du  latin  de 
Macrofedics.  i.')6â,  ln-8. 

i6i55  l.’EnfaiU  prodigue,  comédie,  du  même. 
i56â,  ln-6. 

1Ô156  Jac.  Sqoepper,  (entatus  Abrahamus.  iVe- 
moni(Ty  i55i,  tn-8. 

16157  EJusdem  Kupliemtis,  seu  felldtatus  Jacob. 
Antuerpiity  i553,  io-8. 

16158  Le  triomphe  de  Jésus-Cbiist,  comédie, 
traduite  du  lat.  de  J.  Foxes.  Gméve,  i563,  in-â. 

i6i5q  Progxe,  tragœdia.  In  Academia  oenetOy 
i558,  in-â. 

16160  Oiriol.  Martirari  tragœdls,  comœdis,etc. 
IVeapoliy  i556,  ln-8. 

16161  TRAcéoiR  de  Timothée  chrétien,  trad.  du 
latin  en  François,  tvon,  i503,  in-8. 

(Pour  J.  RoiLiUT,  Tolr  l«  ti.  noas.) 

16163  La  tragédie  de  Jephlée,  traduite  du  latin 
de  Bccuarar.  PttriSy  i566,  in-8. 
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16163  Friscrliri  comœdia»  et  tragœdia*.  1 585,  ln-8 . 

i6i6â  — Phasma , comœdia.  1613,  in-8* 

16165  Ant.  Koi'LERn  Stuarta,  tragœdia.  Duaciy 
1593, In-â. 

16166  Gabr.  Jans|«ii  tragl-comœdlœ  sacra*. 
(iandaviy  1600,  In^. 

16167  Casp.  BrOloyii  .Nobiicadnexar,  comœdia,  «l 
Moscs,  trag.  Argfntoratiy  i6i5-3i,  ln-8. 

16168  L Cri'ui  tragicæ  comicœquc  actiones. 
Lugduniy  i6o5,  ln-8. 

i6tOo  And.  SArRiiconlIagratlo.Sodoaiv./lr^enfOP., 
1607,  in-8. 

16170  11.  HtBTzwiGii  Lutherus,  drania.  1617,  ln-8. 

1O171  llor.  SucHit  candidt  amorcs,  comœdia,. 
Tlcinty  1618,  in-3â> 

1617U  Tcroniius  clirlstlanus,  scu  comœdia*  sacra* 
XVil  terenllano  stylo  a (k>rn.  Scboseo  cons- 
crlplœ.  VohntfFy  1618-30,  3 pari.  ln-8. 

16173  Alverüus,  tragi-cumœdia,auth.G.  Drcrero. 
f>uacfy  i630,  ln-16. 

16173  Frld.-Merm.  Flayrer  Imnia  portalrlx,  co- 
mœdia. Tubinffay  i035,  ln-8. 

1O175  Nie,  CACssnt  Iragc^iœ  saerœ.  Paris.^  1839, 
in-3â. 

16177  G.  RrcGLE,  Iguoramus,  comœdia.  Londini^ 
1787,  ln-8.  (La  r*  édition  a paru  en  i630.) 

16178  Hug.  (}rolii  tragœdia*  Sopliompaneas,  et 
r.hristus  patiens,  et  sacri  argumenti  alla.  .4m«- 
teiodamiy  i635,  ln*â. 

1O170  i)>n.  IIrissii  llcrodeslnfantlrida,  tragœdia. 
Luyd.-Batavor.^  i633,  in-8. 

16180  CoRRCLiAROM  doHiim,  comœdia.  Londlni, 
1638,  in-13. 

16181  Micb.  IloYBR,  (ragœdiœ.  fbm/irF,  ^nfKfr., 
rtc.y  i63i-53,  in-13. 

16163  Bern.  Heyubicbii  Servatus  Octavianits, 
drama  sacrum.  Mostr~Tny’ertIy  i63o,  ln-3. 

]6i83  Mc.  VtimuLÆi  tragœdüe.  LowinF/,  i656, 
3 Yol.  in-13. 

i6i83  Jac.  Ridbrmax?!!  ludi  théâtrales.  »f9nachif, 
1666,  a vol.  in-8. 

16185  Joli. -Conr.  DtimnAweni  Christels,  drama. 
IPittemberfury  1696,  In-A. 

1O186  Car.  Porée  iragœdlœ  et  fabulæ  dramallcæ. 
Parîi.y  1735,  9 yoI.  In-13. 


5.  Poètes  dramatiques  français. 


A.  Histoire  du  théâtre  en  France;  Traité  sur  la 
poésie  dramatique  et  sur  Fart  du  comédien. 


16187  Recherches  sur  les  théâtres  de  France,  de- 
puis 116  i,]iar  de  Bcauchamps.  Ram,  1735,  ln-3., 
ou  3 vol.  pcL  in-8. 

16188  Histoire  du  théâtre  François,  depuis  son 
origine  Jusqu'en  (1731),  par  les  frères  Parfait. 
PariSy  1735-39,  i5  vol.  in-i3. 

16189  BiBuoTiieQtE  du  théâtre  François  (parle 
duc  del..a  Valllere).  Ore.«fe,  1768,3  vol.  pet.  ln-8. 

1C190  Recueil  de  pièces  du  procès  entre  le  Prince 
0IES  SOTS  et  les  niallrcs  et  comédiens  de  THéiel 
ne  Bourgogne.  /Mri*,  1605-17,  ln-8. 

1O191  Anecdotes  dramatiques  ( par  Clément  et 
l’abhé  (le  I.a  Porte).  Pm'is,  1775,  3 vol.  pet.  in-8. 

16193  Dictionnaire  portatif  des  Uiéâtrcs  ( par  de 
laéris).  Paris  y 1763,  |ieL  ln-8. 


BELLES-LErrRES. 


16193  Dictionnaire  drainaüque  (partie  La  Porte 
et  Chamfort).  P«rû,  1776,  S voL  Iih$. 

16196  Annales  dramatiques,  ou  dlctlonnnaire 
abr^é  des  théâtres,  par  une  société  de  gens  de 
lettres.  Paris^  i809-ia,9^l.ii>^ — Nouv.  édit. 
Pnr/i,  1619,1  n-6.  tom.  Point  continuée.) 

16196  Eludes  sur  les  mystères,  inonumenU  hlsio> 
liqiies  et  littéraires,  la  plupart  Inconnus,  et. sur 
divers  nianuscrlls  de  Gerson,  y compris  le  texte 
primitif  français  de  rimilallon  de  J.-C.,  récem- 
ment découvert,  par  Onéslmo  Leroy.  Paris, 
|8S7,  in-S. 

16196s  Epoques  de  rhlstoirc  de  Franco  en  rap- 
port avec  le  théâtre  français  dés  la  forma- 
tion de  la  langue  jusqu'à  la  renaissance , par 
Onédine  Leroy.  i8â3,  ln-6. 

16196b  Galerie  hlstoii<|ue  des  acteurs  du  théâtre 
français,  depuis  1600  Jusqu’à  nos  jours,  |>ar 
P.-D.  Leiiiaauiicr.  Paris,  1810,  s vol.  ln-8. 

16197  Les  fastes  de  la  comédie  française,  et  por- 
traits des  plus  célèbres  acteurs... par  Ricord  aîné. 
Paris,  i8ai,  a vol.  In-^. 

16198  Histoire  du  théâtre  français,  depuis  le  com- 
mencement de  la  révolution  jusqu’à  la  réunlou 
générale,  par  MM.  Etienne  et  Martaloville.  Parii, 
iSoi,  àvol.  io-ia. 

16190  De  la  réformatloQ.du  théâtre,  par  L.  Ric- 
coboni,  et  des  moyens  de  rendre  la  comédie  utile 
aux  mœurs,  par  de  Busonnlcr.  Paris,  1 767,  in-i  a. 

16000  De  l’art  de  la  comédie,  par  Cailhava.  Paris, 
1786,  a voL  in-8. 

i6aoi  Le  comédien,  par  Rémond  de  Saini-Albiue, 
a*  édition.  Paris,  i7àg,  in-8. 

i6aoa  Observatlcos  sur  l'art  du  comédien,  par 
d’Haniu  iaIre.  Paris,  1775,  ln-«. 

i6ao3  Mémoires  d’ilippolytc  Clairon,  et  réflexions 
bur  Part  dramatique.  Paris,  I709t  i>^« 

i6aoà  Mémoires  de  Marle-Franç.  Dumesnll,  en  ré- 
ponse aux  mémoires  d'Ilipp.  Clairon  (par  P. 
Coste.)  Paris,  1799,  in-8. 

i6ao5  Collection  de  mémoires  surl'art  dramatique 
(sur  Molière,  sur  Gairlck  et  sur  Macktn  -,  de  Gol- 
doni,  de  M*‘*  Clairon,  de  M“*  Dumesnll;  sur 
Pré*.ille  et  Dazinenurt,  sur  Lekalnetsur  Molè^ 
mémoires  de  misir.  Bellamy,  de  A. -G.  Iffland  et 
de  Brandes  ; le  comédien,  par  Rémond  de  Salnt- 
Albine).  Paris,  i8a4'a\iàvol.  iii-8. 


B.  Pièces  de  théâtre. 


O.  PrMsiàni  Sapoos,  rorifiae  da  ibèàu*  fmçbl*  jo*- 
qa*M  mlIlPQ  rto  XVI*  ftltcl*;  CoUacUot)*;  Hytterpf,  Mon* 
ItlM,  raJVM,  SotUcc. 


i6ao7  Théâtre  français  au  moyen-âge,  publié  par 
MM.  Monmerqué  et  Francisque  Michel.  Paris, 
1889,  gr.  in-8. 

lOao8  MYSTtaes  inédits  du  i3*  siècle,  publiés  par 
Acb.  Jublnal.  Paris,  1887,0  vol.  ln-8. 

16009  La  diablerie  de  Chaumont,  ou  recherches 
histor.  sur  le  grand  pardon  générai  de  cette  vllie 
et  sur  les  blxvires  cérémonies  et  représentations 
â personnages  auxqueliesccttesolennltéadoAé 
lieu  depuis  le  i5*  siècle,  contenant  les  mystères 
de  la  nativité,  de  la  vie  et  de  la  mort  de  M.Salnt- 
Jean-Bapllsie,  par  Emile  Jolibois.  Chaumont , 
18S8,  ln-«. 


16010  MvsTtaB  du  Vieil  Testament  par  persoooai- 
gcs.  In-fol.  goth. 

i6aii  SAcaincR  d’Abraharo.  Parfs(i5S9),  in-8.~ 
Voir  le  n*  16069. 

i6ata  Pane^cs  de  Job.  Paris,  In-â.  goth. 
i6aiS  DESTaocriondeTroyc  la  grauL  Porfs,  U8à, 
in-foi. 

i6aiâ  LTxcARXAmx  et  nativité  de  noslreSauIveur. 
Iii-fol. 

lOaiS  MrsTàRC  de  la  conception,  nativité,  ctr. 
Paris  (vers  1807),  In-fol. 

16016  I.e  MTSTf-ae  de  la  Passion  (par  J.  Mtcin.). 
Paris,  1686,  In-fol. 

16017  Réstaiccnoiv  de  Jésus-CbrisL  Pseris, 
In-A.  goth. 

16018  Mystère  de  la  résurrection  de  N.  S.  J.-C, 
par  J.  ’Michrl.  Paris,  In-fol. 

16019  I..a  Vrxgeaucc  de  N.  S.  Jésus-Cbiisl.  Psrii. 
1691 , In-fol.  goth. 

16000  L’Houme  pécheur  : c’est  à savoir  la  terre  et 
le  limon.  Paris,  in-fol.  goth. 

16001  Rier  adviséet  malartvisé.  Parfi, In-fol. goth. 
16000  Miracle  de  Nosirc-Danie  de  Bertbe,  (coiik’ 

du  roy  Peptn.  Paris,  1889,10-16. 

16005  Miracls  de  Nosire-Dame  de  la  marquise dr 
la  Gaudine.  Paris,  1861,  ln-16. 

lôooà  Miracle  de  Nostre-Damc , de  RosBBf4e- 
Dlable.  fiouen,  i886,  in-8. 

16008  NiTTvnâ  de  Notre  Seigneur  Jésus-Qtfiit- 
ln-8.  goth. 

16006  Chant  natal,  avec  un  mystère  de  la  oitlvitê, 
par  Bartb.  Akead.  lÿon,  1889,  iii-â- 

16007  Procès  que  fait  miséricorde  contre  js*- 
Uce.  ]ii-4.  goth. 

16008  Moralité,  mystère  et  figures  de  la  Pasdon 
de  Jésus-<>iirlst  (par  J.  d’Abundance}.  Lye«,is-A 

1600g  L’AsstJMPTioR  de  la  glorieuse  Vierge  Mark. 

Paris,  pet.  in-8.  goth.  — Voir  le  0*  i38$à* 
160S0  .Mystère  de  Notre-Dame,  d'une  Jeune  fllk. 
laquelle  se  voulut  abandonner  à péché , etc. 
Lyon,  i8àS,  ln-8. 

16081  Crt  et  proclamation  puhlicque,  pour  jouer 
le  mystère  des  actes  des  apètres.  Paris,  lâli, 
pet.  in-8. 

16080  I«c  Mystère  des  actes  des  apAtres.  Psris, 
1887,  in-fol. 

16088  Vie  et  miracles  de  saint  X^dry.  Paris,\xri 
goth. 

i6o8â  VtE  de  M"*  Sainte-Barbe.  Paris,  In-â.  godi< 
i0o85  MYSTtRE  du  très  glorieux  saint  Cbiislotr. 
Paris,  In-â.  goth. 

16086  Iji  vte  de  saint  Christophe,  par  .'Vut  Cn- 
VALET.  Grenoble,  i88o,  tn-/|. 

16087  Mvstërc  de  S.  Crespto  et  S.  Cresplokn. 
Paris,  1886,  gr.  tn-8. 

16088  Vie  de  Monsieur  Salnl-Flacrc.  Parti,  io*à. 
i6oSg  Vie  et  mystère  de  Monseigneur  Saint-Jean* 

Baptiste.  Lyon,  in-â.  goth. 

1604Ô  Vie  de  Monseigneur  Sahit-Laurent  Purii, 
in-â*  goih. 

i6oâi  Vie  de  Salncte  Marguerite.  Paris,  lu-8. 
i6oâo  Vie  de  Marie  Magdeleine,  t^on,  i6o3,  fu-is* 
(Ecrit  vers  i3oo.) 

i6oâ8  !ye  Mystère  de  la  vie  et  rhj*i»toire  de  Mou* 
seigneur  sainct  Martin.  Paris,  teuve  dt  JM” 
Bonfnns,  In-à. 

i6oàâ  Miracle  de  Monseigneur  S.  Nicolas.  Porif 
(de  i8o(v-3o),  In-è.  (Aussi  au  mot  Mtsterr») 


POKSIÉ. 


lOaAS  MTSTtEB  de  Monseigneur  Saint  Pierre  et 
Saint  Paul.  Pariiy  in-4.  golh. 

i6uft6  MT5Tt:ae  de  rinslituiion  des  frèi'es  pré- 
rheunt.  Paru,  hi-A.  gotb. 

i6a47  Jeu  et  mj-slère  de  la  Salnlc-HosUe.  Parfis 
tn-8.  golh. 

iOjAS  îje  Mystère  du  chevalier  qui  donna  sa 
femme  au  diable.  Pci.  ln-8. 

jôaâo  MYsrtRE  de  Griselidis.  Pan'#,  ln-4. 

1O0A9*  Moralité  de  l'aveugle  et  du  boiteux;  et  la 
Farce  du  meunier  de  qui  le  diable  emporte  l’âme 
CD  enfer,  par  A.  de  La  Vigne.  Pan'#,  i83o,  ln-8. 

i6‘i5o  L’Homme  Juste  et  l’homme  mondain.  Pari#, 
i5o8,  ln-A>  goili. 

iGo5i  1^  Nouveau-Monde , avec  l'Eslrtf.  Paris 
(i508),  in-8.  goth. 

i6u33  Miroib  et  exemple  moral  des  enfants  In- 
grats. In-4.  golh. 

1635s  Histoike  de  Tenfant  prodigue,  /.pim,  In-i6. 

i635A  Le  Lax  d’amour  divine,  moralité,  itoum, 
ln-8.  golh. 

16355  Moralité  de  l’homme,  produit  de  nature  au 
monde Pan'#,  Simon  Poaire,  ln-8. 

10356  Moralité  nouvelle  du  mauvais  riche  et  du 
ladro.  ln-A.  goth. 

1G357  Moralité  de  la  venditlon  de  Joseph.  Pan'#, 
In-ful. 

i0s58  Moralité  nouvelle  de  Mundus,  Caro,  De- 
uionia,  etc.  lu-fol. 

1O359  Moralité  très  singulière  des  blasphéma- 
teurs du  nom  de  Dieu.  Parf#,  in-fol. 

16360  Moralité  â l'honneur  de  l’assumpUon  de 
Notre-Dame,  par  J.  Parmentier.  Pan'#,  i53i, 
in-A.  (Partie  du  livre  intitulé  : Description  non- 
veile  des  merveilles  de  ce  monde.) 

16361  .MoRALiTÉde  la  maladie  declirélienté.  Porf#, 
i53S,  ln-8. 

16361*  La  condamnation  des  banquets  — Voyex 
le  n**  7039.  et  l'article  Nef  de  santé. 

16363  Moralité  nouvelle  de  l'enfant  de  perdition, 
qui  pendit  son  |tèrc,  etc.  Lpon,  1608,  In-B. 

16363  Lyon  marcbaiit  (par  Barih.  Aneau).  Lyon, 
i5A3,  in-8. 

i6s6A  Noütelle  moralité  d’une  pauvre  fille  villa- 
geoise, laquelle  aima  mieux  avoir  1a  tête  coupée, 
etc.  Paris^  In-S. 

16365  Le  testament  de  Carmentrant , par  J. 
d’ABURDARCE.  ln-8. 

16366  l.e  combat  de  la  chair  et  de  l’esprit,  par 
du  fiouLLAT.  Pari#,  ir>ag,  ln-8. 

- 16367  Moralité  de  paix  et  de  guerre,  par  H.  du 
Tour.  Gond,  i55B,  in-8. 

16368  VÉRITÉ  cachée,  (vers  i54o),  ln-8.  goth. 

1C369  Abraham  sarriflant,  par  ’Théod.  de  Bexe. 
i55o,  pet.  ln-8. 

16370  Recueil  de  (LXXIV)  farces,  moralités,  ser- 
mons joyeux,  etc.,  tirés  d'un  ancien  manuscrit. 
Par/#,  fechener^  i83i-37,  fi  vol.  pci.  ln-8. 

16371  Recueil  de  plusieurs  farces.  Par/#,  i6i3, 
I11-12. 

16373  Ll  gicus  de  Robin  et  de  Marion  , et  li  Jus 
Adau  de  la  FcuUlé....,  par  Adam  de  Le  Hals. 
PariSy  1833,  in-8. 

16373  pATiiELiR.  Paris,  iA90,fn-â. 

16374  Farce  de  la  cornette,  par  J.  d'AstmiuRce. 
i5A5,  ln-16. 

16375  Farce  de  la  pippée.  Par/#,  i833,  ln-8. 

16376  Le  triomphe  des  iNomians  (représenté  en 
1A99),  par  Gulll.  TASSEan.  Aom#ii,  1d-B. 

TOME  V. 


16377  Le  Jeu  du  prince  des  sots  et  mère  sotte,  par 

P.  GnmooRE.  In-8.  golh. 

16378  Sottie  à huit  personnages.  Pan’#,  ln-8.  goth. 
( Placé  â Grirgore.) 

16379  Sottie  à dix  personnages,  jouée  â Genève, 
l’an  1523,  etc.  In-i3. 

16380  La  Farce  des  Tbéologaslrcs.  (vers  i536}« 
pci.  In-fol. 

16380*  Farce  nouvelle  des  deux  savetiers,  (vers 
i53oJ,  In-foI.  — Voir  le  n*  i6a58. 


A.  Second*  èpoqu  ; Jodelte,  Garnier,  Alex.  Hardy  (last  à lau). 

10381  Œuvres  d’Et.  Jodelle.  Pari#,  1574,  ln-4« 
16282  Comédie  de  l'homme  Jusüfié,  par  de 
Barrar.  i554,  in-13. 

16383  Tragédie  d’Agamemnon,  par  Gb.  Toutair. 
Par/#,  i556,  tn-4. 

10384  Discours  facétieux  des  hommes  qui  font 
saler  leurs  femmes.  Roueuy  in-8.  — A reporter 
au  n*  i635S. 

16385  Théâtre  de  Jacq.  Grévin.  Par/#,  i56s, 
pet.  in-8. 

16385*  Comédie  du  pape  malade.  i56i,in-i6. 

16286  NABLcnoDONosoR,  tragl-com^le.  Par/#, 
i56i, in-8. 

16287  Deux  Egiakcbs  (par  Ferrand  de  Bexe). 
Lyon,  1563,  ln-8. 

16388  Adv  ERTt>SEMERT  fâU  à lliomme  par  les  fléaux 
de  Notre-Seigneur.  Anyoulème,  i565,  ln-4. 

16389  Philanire,  tragédie  de  Cl.  Boillst.  Paris, 
1563,  in-4. 

16390  Poésie  de  l'alliance,  etc.,  avec  une  comédie 
du  monde  malade.  i568,  in-8. 

16391  Les  théâtres  de  Galllon,  par  Nie.  Filleul. 
Rouen,  1566,  in-4. 

16392  Phdoxènc,  tragédie,  par  Ane  Duverdieiu 
Lyon,  1567,  in-8. 

16393  La  Médéc,  tragédie  de  J.  de  La  Pébose. 
Poitiers  (1570),  in-4. 

16394  Tragédie  françoiae,  par  J.  Bietoo.  Lyon, 
1571, ln-i3. 

i63q5  Panthéc , tragédie , par  Cayo  Jules  de 
Guersers.  Poitiers,  1571,  ln-4. 

16996  l.a  Soltane , tragédie  de  Gabr.  Boonir. 
Paris,  i56i,  lu-4. 

16397  Tragédie  sur  la  défaite  et  occision  de  la 
Piaffeetla  Picquorée^eibanoissementdeMars... 
par  le  même.  Paris,  1579,  in-4. 

1G398  Œuvres  poétiques  de  Jacq.  de  La  Taille. 
Paris,  1579,  in-8. 

16399  Dairc,  Alexandre,  etc.,  tragédies,  par  Jacq. 
d»;  La  Taille.  Paris,  1573,  in-B. 

16300  Tragédies  saintes,  |>ar  L.  Dbsmascres. 
(ienève,  i566,  In-B. 

16301  Le  Jugement  de  Pârls  (par  Flor.  Chrétien). 
1567,  hi-B. 

1 6303  PuAÉTOR,  bergerie  tragique. /-yon,  1 574,  ln-8. 

16303  Luceile,  tragédie,  par  L.  Jars.  Paris, 
1576, ln-8. 

16304  Adonis,  tragédie,  par  GutU.  Le  Breton. 
Paris,  1579,  in-19. 

16305  Les  tragédies  de  Rob.  Garnier.  Porf#,  i583, 
in-13. 

i63oO  I..R  tragédie  de  Colligny,  par  J.-Fr.  de 
Cuvntelouvr.  1575,  ln-8. 

1Ô307  Tragédie  de  Pharaon  et  œuvres  de  Ciurtr- 
LoevR.  Lyon,'! 583,  in-iO. 
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I03o8  Didon,  tragédie  de  Gulll.  de  La  Geange. 

Ayon,  Rigaudy  sans  date,  In-t6. 
i03og  CoMi^iE  de  Seigne  Peyre  et  Scigoe  Joao. 

Lÿon^  i.’i8o,  ln>8.  — A reporter  après  i65qo. 
i63io  L'odieuE  et  sanglant  meurtre  commis  par 
Caïn,  par  Th.  Le  Coq.  Paris^  i58o,  ln-9. 
i03i  1 Théâtre  de  Gérard  de  Vivre.  Anveny  i6oa, 
in-8. 

iftSis  L'histoire  tragique  de  la  Pucelle  de  Dom 
Rüiny,  par  FaoxTon  du  Duc.  .Sanry^  i58i,  in-â. 
i8Si3  Lcb  comédies  facélieuses  de  P.  de  Laeivey. 

Routmy  iGoo,  9 vol.  in>rj. 
i03i4  lloloplierne , tragédie  sainte,  par  Adr. 

d'AMBOisc.  PariSy  i38o,  lD-8. 
i63i3  l.a  (ragédicd'Attilée,  par  J.  de  Beacebscil. 

Limogety  i389,  pet.  ln-8. 
i63i(i  Méléagrc,  tragédie,  par  P.  de  Bocst.  rœn, 
i58-i,  pet.  lu-8. 

lOSiy  I.es  contents,  comédie,  par  Odet  de 
ToLB'seaü.  Par/s,  i58â,  ln-8. 
iOSi8  MonAMTé  de  l'urgueil  de  l'empereur  Jovl- 
Oieii.  Lyotty  i58â,  ln-8.  • 

ift3i9  Les  Napolitaines,  comédie  (par  Fr.  d'Am- 
bois(‘)*  PariMy  iTiSèi  ln-i9. 
i63t)o  La  Thébaidc,  tragédie,  par  J.  Robelis. 

Pont~à~UoMUony  i384,  in-8. 
i6Sui  L’ombre  de  Garnier  SlolTachcr,  tragi-co- 
médie, par  Jos.  Dccmesne.  Gtnèvfy  i58â,  in-4. 
i63aa  Pastorale  surralUance, par  le  même.  Gmécic, 
i:)83,  ln-/|. 

16393  Josias,  tragédie,  par  Pbilone.  i383,  in-8. 
i63viA  Adonias,  irag.,  par  le  même.  Lausanne  y 
1580,  ln-8. 

16393  Théâtre  d’OixENix  de  Monl  Sacré.  PariSy 
1383-iDoi,  9 Tol.  lU-19. 

10390  Msther,  Vasthi,  c(c.,trag.,  par  P.  Mathiec. 
Lyotiy  i5A3,  9 >ol.  in-i9. 

lOSay  La  Guisiade,  irag.  nouvelle,  par  P.  Mathieo. 
LytnXy  i38p,  ln-6. 

16397*  Comédie  fraocoyse  Intitulée  l’enfer  poéti- 
que, par  B.  VoROS.  i580,  In-ê. 

1089$  Les  ébats  poétiques  de  Jacq.  de  Fontesay. 
PariSy  1387,  in-ï9. 

10398*  I^e  mystère  de  rincarnaUon  de  Notre-Dame, 
)>ar  H.  Oi^CHEv.  i587,  in-8. 

i639q  I.e  premier  livre  du  théâtre  tragique  de 
Roland  Brisset.  T^i,  i5qo,  In-â. 
i3339LcGuyslen,parS.BRLYARD.7yoye«,i5g9,in-8. 
10333  Les  Gordians  et  Mavlmlns,  trag.,  par  Ant. 

Faure.  Chambhyy  1689,  lu-4. 

16331  SIclicm  ravisseur,  tragédie,  par  Fr.  Perrin. 
PariSy  i58o,  ln-i9. 

16335  T.es  escoiiers,  comédie,  par  le  même.  PariSy 
i58g,  in-i9.  — Voir  le  n*  18870. 

1Ô330  Tragédie  nouvelle,  dite  le  petit  rasoir  des 
oriiemens  mondains,  par  Ph.  Bosquer.  MonSy 
1589,  in-i9. 

16337  Cri  EL  assiégemcDt  de  la  ville  de  Gais. 
lAfOHy  i.l9â,ln-8. 

16338  Farce  joyeuse...  d’uii  curia  qui  trompa  la 
femme  d'un  laboureur.  Li/cm,  iSgS,  in-8. 

i633g  Farce  joyeuse  de  poncette  et  de  l'aoioureux 
transy.  LyoUy  i5q3*  ln-8. 
i631o  Les  poésies  de  Pierre  LuTirv  Daigailers, 
contenant  deux  tragédies,  etc.  Paris  y i3g0, 
pet.  ln-19. 

lOSâi  Saint  Jacques,  tragédie,  par  D.  Barxion. 
LimogeSy  1890,  in-8. 


LETTRES. 

i63â9  Farcb  Joyeuse,  cnnteiaot  la  médutnceié, 
etc.  d'aucunes  femmes.  1596,  ln-8. 
i63â3  lie  miroir  des  veuves,  tragédie  sacrée  d*Ho- 
loferiic  et  de  Judith,  par  P.  Uctks.  UarUmy 
1590, ln-8. 

lOSââ  Jokebed,  miroir  des  vraies  mères,  trsgl- 
coméd.,  par  le  même,  ttarlemy  1897, 
i03è5  ThIatre  des  tragédies  françtdses.  Rouen  y 
1598,  9 vol.  pet.  ln-19. 

i63â0  Clorinüe,  tragédie,  par  Aymard  de  Veiss. 

PariSy  i5q9,  In-19. 

i63â7  l..a  Machabée,  tragédie,  par  J.  de  Virev, 
sieur  Du  Gravier.  Rouen  y 1898,  In-is.  — 
divine  victoire  des  Machabées,  par  le  même. 
1600,  ln-19. 

10318  Charlie,  tragédie,  par  Plcrrsrd  Pocurr. 
OrlianSy  1898,  in-i9.  — Cloiiade,  pastorale, 
par  le  même.  PariSy  1898,  lu-19. 
i63â8*Salnt  (^lovanil.  et  Pyrrhe,  tragédies,  par  J. 

liecDON.  RoueHy  1898-99,  in-i9. 
lOSIgLes  divers  souhaits  d'amour,  Radt>gondc, 
trag.,  etc.,  par  Du  Soi  hait.  PariSy  i399,in-ia. 
i03â9*  Psyché,  fable  morale,  par  Louvan  Geuot. 
AgtHy  1899,  In-iO. 

i035oM  tragédie  d'OctavIe.  Roueny  1899,  ln-i9. 

( Il  en  est  parié  â l'article  Geuot.) 
i638o*  Les  pri'niièr<*s  ceuvres  poéliques  de  Mâr- 
garit  Pageau.  PmriSy  lOoo,  in-i9. 
iG33i  (^MéniE  facétieuse  du  voyage  de  frèr«> 
Fedstl  en  Provence.  1899,  ln-19. 

10339  Cllophon,  tragédie.  PariSy  iCoo,  pet.  ln-8. 
16333  TsAGi-coMémE  plaisante  de  Fanfreluche  cl 
Gaudichon.  Roueny  pet.  In-6. 

16336  La  Farcr  joyeuse  de  Martin  bâton.  Aomcn, 
(fin  du  i6*  siècle),  ln-8. 

i6333  l.a  Farce  des  Quiulards.  Rouen  (On  du  iO« 
siècle),  in-8. 

16336  Tragi-gouùiie  des  enfants  de  Turlupin. 
Roueny  ln-8. 

1 6336*  OiALocoE  fort  plaisant  de  deux  marchands. . . 

Paris  (fin  du  16*  siècle),  in-8. 
t0387  Achab,  tragédie,  par  Rolland  de  MAacé. 
Paria,  lOoi,  in-8. 

16338  ÜEuvres  du  sieur  de  FiEF-MELm.  Poitierty 
lOoi,  9 vol.  in-19. 

16S39  Tragédies  de  J.  Behourt.  Roueny  1897-1606, 

in-19. 

16360  I..a  Salmée,  pastorale  comique,  par  Nie. 
Rovaiy.  PonHt-Mousêony  1609,  ln-8. 

16361  Maurice,  tragédie,  par  le  même.  l*ont-â~ 
.^ioussoHy  160O,  ln-19. 

16369  I.CS  infidèles  fidèles,  fable  hocagère,  par 
le  |>asteijr  (UuAirrHE.  PariSy  i6o3,  In-i6. 

16363  Priam,  trag.,  par  Kr.  Do  REKTnaAHD.  Rouerty 
1603,  in-19. 

i630â  Tragédie  de  la  naissance,  ou  création  du 
OMHide,  par  de  ViLLE-ToisTAm.  Aaarn,  in-8. 
i036.>  Tragédie  nouvelle  de  Samson  k fort,  par  I** 
même.  Roueuy  ln-8. 

16366 \Ak  belle  Hrsier,  trag.  par  Japlen  MARnubir 
( Vlile-Toiislain).  AiiweN,  ln-8. 

16S67  Histoire  tragédienne,  tirée  de  la  fureur  et 
tyrannie  de  Nabuebodonosor.  Roueny  ln-8. 

10368  Histoire  et  tragédie  du  mauvais  rfebc. 
Roueny  ln-8. 

t636g  t'Iyssc,  trag.,  par  Jacq.  de  Champ-Repcs. 
Roueny  1O0S,  in-19. 

16369*  Acoubar,  trag.,  par  Jacques  Du  llameL 
Roueny  R.  Du  Petit-Valy  i6o3,  pet.  In-I9. 


FOESIK. 


16370  Le  MirCHr  de  )*ttnion  belgique,  en  forme  de 
tragi-comédie,  par  A.  Lancel.  i6o4,  InW). 

iG37i  rodomontade  et  la  mort  de  Roger, 
ti^édle,  par  Ch.  Bauter,  dit  MRLtfiLOssE.  Paris^ 
i<)o5,  pet.  in-8. 

]GS73  Les  Amoureux  brandon»  de  Franciarque  et 
Calllxene.  Paris,  i6oC,  ln-ia,  11g. 

16373  Thobic,  tragi-comédie,  par  Jacq.  Otyr 
I^vcrien.  Aoi/eit,  i0o6,  in-ia. 

1O37A  \jt  Valet  à tout  faire,  farce,  lÿcn^  1606, 
io-8. 

16375  Sophonisbc,  tragédie,  par  Hclyc  Garel. 
Bordeaux,  1607,  in*iO. 

16876  I/union  d'amour  et  de  chasteté,  pastorale, 
par  Alb.  Gautier.  Poitiers,  1607,  in-8. 

16377  TbéAtre  sacré  de  P.  de  ^AtictuParis,  1607, 
in-8. 

rOSyS  La  Pontée,  trag.,  par  Guérin  Daronniérc. 
Angers,  1608,  in-8. 

16379  Sidéré,  pastorelle  de  Pinvention  du  sieur 
d’.\MBiLL0v.  Paru,  iGoq.  ln-8. 

i638oTRAcéote  françoisc  d’un  More  cruel.  RoNcn 
(vers  1610),  In-8. 

i638i  Comédie  admirable,  intitulée  la  nicncitle. 
nouen  (vers  1610),  ln-8. 

iG38^  Tracédte  de  Jeanne  d'Arc.  Rouen,  1611, 
ii>-iR. 

iG383  Tragédie  mahommétJste.  Rouen  (vers  1619), 
ln-8. 

i63SA  Tragédie  de  )a  chaste  et  vertueuse  Susannc. 
Rauen,  lôiâ^  in-8. 

i6S8j  Uistoirp.  de  Sainte  Susaone.  Troyes,  !iic. 
Oudot,  pet.  in-8. 

10386  La  descente  d’Orphée  aux  enfers,  par  Ch. 
de  L'Bspixe.  Louoain,  161A,  neL  in-8. 

16387  Les  tragédies  d'Ant.  de  MoxTcnRÉTiE». 
Rouen,  i6oâ,  in-8. 

16388  Théâtre  de  Cl.  Bilurd.  Paris,  1610,3  vol. 
ln-8. 

i638q  Tragédies  et  pastorales  de  Ntc.  Chréhen. 
Rouen,  1608,  in>i3. 

16390  L'Rphésienne,  tragédie  de  P.  Brirox.  Rouen, 
i6)3,  in-13. 

16391  Pièces  de  théâtre  de  P.  Troterel.  Paris, 
1616-37,  in-8. 

i63q3  I.C  Triomphe  de  la  ligue.  Leyde,  iô07,in-i3. 

i63g3  Tragédies  de  J.  Prétort.  Poitiers,  i6iâi 
in-13. 

1689A  Pièces  de  théâtre  de  P.  Macieray.  Rouen, 
1618,  in-13. 

16395  Vie  de  Sainte  Justine  et  de  Saint  Gyprien, 
tragédie,  par  Denis  Coppée.  Liège,  1631,  in-8. 
( Pour  les  autres  tragédies  du  même  auteur,  voir 
Tarticle  ComlE.) 

16396  La  Céciliade,  par  Mc.  Soret.  Paris,  160O, 
ln-8. 

i63q7  L’élection  de  Saint  Nicolas  5 rarchevéché  de 
Myr,  par  Mc.  Soret.  Reims,  ln-8. 

iG3g8Sox6E  prophétique  des  futures  victoires  du 
roylAiys  Xlli,  dl^o^  par  personnages.  Paris, 
1634,  ln-8. 

1 6399  Fadci  nouvelle  5 qua  Ire  personnages.  Troyes, 
1634,  in-13. 

lôAoo  Farce  nouvelle  du  luusnlcr  et  du  gentil- 
homme. Troyes,  1638,  In  is. 

16601  Farce  de  la  querelle  de  Gaultier  Garguitie 
et  de  Perrinc.  ln-8. 

i6â03  Tragédies  d'Alex.  Hardt.  Paris,  1638,  6 
«ol.  ln-8. 
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1CA0S  Tragédie  et  histoires  saintes  de  J.  Bonsm. 
Lyon,  1618,  In-13. 

1O/I0&  Le  temps  perdu  et  les  gaietés  dTs.  du  Byer. 
Paris,  1G94,  in-8. 

lOèoj  Théâtre  de  PicHou.  Paris,  i63o,  in-8. 
i6fto6  Les  princes  victorieux,  par  Buréc.  L^on, 
1637,  ln-8. 

i04o6*  Sitvaiiire,  par  H.  d’URPÉ.  Paris,  1637,  ln-8. 
16.^07  Théâtre  (rançois.  Paris,  i6q5,  ln-8. 
i6io8  Les  béatitudes,  par  Mc.  de  Groocbt.  Paris, 
i633,  in-8. 

i6Aog  Théâtre  de  RAYSSicuiEn.  Paris,  i63o,  in-8. 
i6âio  La  Madontc,  tragi-comédie.  — La  Dorinde, 
et  autres  œuvres  poétiques  d’AuvRAY.  Paris, 
i63i,  ii)-8. 

c.  TroUièo»  dcpgir  rann4«>  lOSO  inwin’li  Ii  fin  du  il» 

»kT(i),  en  comrocnçaul  pur  1m  colIucUoa»  qui  appirtwnni'nl 
4 la  3*  et  à la  «•  epoqoe. 

i6ûii  Théâtre  françois,  ou  recueil  des  molllcurcs 
pièces  de  théâtre.  Paris,  1737,  13  vol.  ln-12. 
i6ài'i  Petite  bibliothèque  des  théâtres  (publiée 
par  N.-T.  Le  Prince  et  Bcaudrals).  Paris,  178/1- 
1800,  01  vol.  in-18. 

i6Ai3  Hépertolre  du  théâtre  français depuis 

Holrou  (second  ordre),  avec  des  notices  par 
M,  Petitot  (et  Fievée),  noiiTclIe  édition.  Paris, 
1817-19,35  vol.  ln-8.  flg.  — Troisième  ordre, 
1819-30,  8 vol.  ln-8. 

iGâi  A Théâtre  des  auteurs  du  premier  et  du  second 
ordre.  Paris,  sUrèot.  d’Uerhan,  1818  et  antre'* 
années,  67  voL  in-i8k  — Suite  du  répertoire, 
Pflrij,  y*  Dabo,  183a,  81  vol.  in-18.  — Fin  du 
répcrlolre,  i8aA-35,  A3  vol.  in- 18.  — Chefs- 
d'œuvre  du  répertoire  des  mélodrames,  183A, 
30  vot.  In-18. 

i6Ai5  BiBLiuTncQDE  dramatique.  Paris,  182A,  SA 
vol.  in-8.  (Non  terminée.) 

16A16  Répertoire  du  théâtre  français.  Paris,  La- 
drange,  1831-33,  68  vol.  in-ia. 

1CA17  Répertoire  du  théâtre  français Paris, 

1816-39,  A Tol.  gr.  in-8., à 3 col. 

( P.  Comeillr,  qiii  domina  rttla  Mt  TAporU*  k cf>|}« 

de  ta  mon  (voir  w n.  16437);  mais  ton  août  «erait  peui-éirt 
Bii'ui  place  Id.) 

16A18  Farce  plaisante  sur  un  trait  qu'a  joué  un 
porteur  d’eau  le  jour  de  ses  nopccs.  i63a,in-8. 
16A10  Théâtre  de  (jocoexot.  Paris,  i633,  in-8. 
10A3O  La  comédie  des  proverbes,  par  Adrien  de 
ÀIoxTLOc.  La  Haye,  iGôAt  in-8. 

16A31  L’Impuissance,  trag.-com.,  par  de  VEtnofi- 
RBAi'.  Paris,  i63A*  in-8. 

16A33  La  pastorale  sainte,  de  Ch.  Rerscit.  Paris, 
1633,  in-8. 

16A33  Alison,  comédie,  par  L.-C.  Discret.  Paris, 
1037,  in-8. 

16A3A Comédie  des  chanson.».  Paris,  16A0,  in-is. 
i6A33T1i^é|^  de  Guyon  Glébix  deBouscal.Parir, 
i03A^rin-A.  et  ln-8. 

1OA3G  Théâtre  de  DESFoirrATXES.  Paris,  1637-A7, 
in-.A.  et  in-13. 

16A37  Tragédies,  etc.,  de  Balih.  Baro.  Paris,  1639- 
5i,  In-A.  et  ln-8. 

16A38  Le  déluge  universel,  par  Hugues  de  Pteou. 
Paris,  1ÔA3,  ln-8. 

16A39  Théâtre  de  Chevreau.  Paris,  1637-Ai,  la-A. 
i6A3o  Théâtre  deJ.RoTROo.  Pons,  i6Si-55,lo-â., 
in-8.  et  in-i3. 
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iffiSt  OCurm  de  Cyrano  de  Bergerac.  Paris, 
17^1,  3 vol.  In-ia. 

Théâtre  <lc  TitL<iTAN  rHenoite.  Parity  1637- 
:>fi,  hi-â.  et  in-13. 

16.133  Théâtre  de  P.  Dvbyeiu  PaHiy  i63o-55y  lo-l. 
et  lii-R. 

16131  Tbé.ltre  üe  Scarron.  PoHi,  1775,  3 vol. 
in-ia. 

16135  Tragédies  saintes  de  Fr.  Dates^ve.  Paris  y 
i653«  ln-13. 

16136  Théâtre  de  noisBOBEiiT.  Pari>,i63S*35,ln*1. 
et  in-13. 

16137  Théâtre  d'Anl.  le  Metel  d'ODTiLLE.  PariSy 
l63S-50y  in<1. 

1613S  Théâtre  de  (laiiller  de  Costes  de  La  Cal- 
PREWÉDF..  Püriiy  1637-13,  ln-1. 

16139  Théâtre  de  G.  de  Su  ubby.  Partie  16S1-II, 
Iq-1.  et  ln-8. 

16.II0  Sainte  Aldcgonde,  rnmédlef  par  J.  d’EnuC' 
tières.  Tournai/y  |615,  In-S. 

16II1  l4i  comédie  des  académisteB,  par  Des  Cave- 
neU.  (i613),  ln-8.  (Article  Sai.vt-Evbemont.) 

16113  Abt  de  régner^  ou  le  sage  gouverneur  (par 
Gillet}.  PariSy  i6l9«  in-ia. 

16113  Le  desnialsé,  comédie  (par  Gillet).  PariSy 
1OI9,  ln-13. 

16III  La  tasse,  comédie...  catraicte  du  cabinet  de 
la  muse  du  conte  d*Ani.BE  Geurin.  ( vers  i65o), 
ln-6. 

16115  Jesi*s  Maria  : sur  le  martyre  des  SS.  Inno- 
cents, tragédie,  etc.  (vers  1660),  ln-8. 

16116  Les  véritaldes  précieuses,  par  Ant.  Baudeau 
de  SoMAizr.  PariSy  1660,  in-ia. 

16117  La  mort  burlrx|iieMu  mauvais  riche,  trag. 
]>ar  I.,es  Isles  I.RHVS.  t'nrn,  1663,  in-ia.  (Deux 
autres  pièces  du  même  auteur  sont  indignées  â 
rartidoLcs  Iles  Lebas.) 

16118  Théâtre  de  Montllcury,  père  et  fils.  Parity 
1775, 1 vol.  in-13. 

16119  Théâtre  de  J.  de  I..A  Forge.  Parity  i663, 
ln-19. 

leilQ*  Théâtre  dcCHRViURR.p<rnT,i66a-68,iD-ia. 

i61jo  Œuvres  de  MOLIÈRE. 

j615i  ORserraiions  sur  la  comédie  et  sur  le  génie 
de  Molière,  par  Hiccoboni.  Parity  1736,  lo-ia. 

i613a  Etude  sur  Molière,  ou  observations  sur  la 
vie  et  les  ouvrages  de  cet  auteur,  par  Cailbava. 
Parfi,  180a,  lD-8. 

16153  Molièrt*  commenté  (Taprès  les  meilleurs 
critiques,  contenant  son  éloge  par  Chamfort, 
des  remarques  du  P.  Roger,  etc.,  par  Simonoln. 
Parity  181S.  a vol.  in-ia. 

10153*  pANÉcTaïQLBde  rÉcote  des  femmes.  Pons, 
166I,  |>et.  in-ia. 

i6151  Elomirc  hippocondre,  comédie,  par  Le 
Boulanger  de  Chalumat.  Parity  1670,  in-ia. 

16155  Théâtre  de  Gab.  Gilbeet.  Parity  1667-67, 
In-ia. 

16156  Théâtre  de  J.  Desmabets  de 

Parity  1636-17,  IQ*A-  Ih-ia  ()^comprl$ 
Mirame). 

16157  Œuvres  de  P.  CORNEILLE. 

16158  Théâtre  do  Jac.  Pousset  de  Mobtalbaiv. 
Parity  i655,  In-ia. 

i615g  Théâtre  de  J.-B.  Duménii,  dit  Rosimond. 
Parity  1668,  in-ia. 

16160  Théâtre  de  J.  Mairet.  Paris,  i03o-13,  ln-1. 

16161  Théâtre  de  P.  Corneille  de  Befssebois. 
Colagney  In-ia. 


i6l6a  Soupirs  de  Sifrol,  et  autre  tragédie  d«* 
M . de  Corneille  de  Rlessebois.  ChâtiH<nhs*tr^Stiae 
et  1675  et  i6H6,  ln-8.  et  ln-4. 

16163  Théâtre  de  DbEcol'bt.  Paris,  1660,  in-|a. 

16I6I  Théâtre  do  I.aThuillrrie.  Paris,  17IS,  In-i1. 

i(i165  Théâtre  de  Quxaclt.  Parity  1739,  ou  1778, 
5 vol.  In*ia. 

16166  Œuvres  de  Raym.  Poisson.  Paris,  i7lS,  a 
vol.  In-i'i. 

16167  Théâtre  d'is.  de  BEvsrmADE.  Paris,  i636*4l, 
in-1. 

16168  Théâtre  de  Doinfosn.  Parity  1659-93,  a vol. 
In-ia, 

1OI69  Théâtre  de  L.  FEnntrji  de  La  Martioière. 
Parity  1679,  In-ia. 

16170  Théâtre  de  J.  de  La  Fostaiive.— Voir  19083. 

16171  l^s  Amocbs  de  Colas,  comédie.  Loudiuty 

1691,  ln-8.  ^ 

1617a  Œuvres  de  Pradon.  Parity  17H,  a vol. 
tn-ia. 

i6l73(f]iivresde  J.  R.ACINE. 

i6l7l  Etudes  de  la  langue  française  sur  Radoc, 
ou  commentaire  sur  la  diction  et  le  style  de  c* 
grand  classique,  d’après  d’Otivet,  DesIonUlnrs, 
L. Racine,  Voltaire,  l’Académie,  etc.,  par  M.  Fon- 
tailler.  Parity  1818,  ln-8. 

1GI75  Œuvres  de  Chanipiueslé.  Parity  1735,  a 
vol.  in-ia. 

16176  Théâtre  d'Kdmc  Bonrsaull.  Parity  17I6,  3 
vol.  In-ia. 

16177  I.a  muse  enjouée,  ou  théâtre  comlqoi.' 
de  Sam.  CnAFizEAU.  Lyon,  167I,  In-ia. 

1 6178  'I  héâlre  édifiant  de  Jos.-Fr. Duché  de  Vancy. 
Parity  17I7,  In-ia. 

16179  Théâtre  de  J.  Donueau  de  Vtsâ.  Pans, 
1666-95,  3 vol.  in-ia. 

lOlHo  Œuvres  de  Haulerochc.  Parity  I7la  (et 
aussi  177a},  8 vol.  iii-ia. 

1GI81  Œuvres  de  La  Fosse.  Parity  17I7,  3 vol. 
in-ia. 

i618a  Œuvres  de  Th.  Cobneillb.  Parity  17I8,  5 
vol.  In-ia. 

<(.  Qditri^me  époqm,  depaia  l«  cosmiMicenent  do  iSViiSck 
Jnaqa'à  oot  Jours. 


16I8S  Œuvres  de  Reoi«ard.  Parity  1790,  6 vol. 
tn-6. 

16I8I  La  Pbao  de  bsuf,  comédie.  Paiencieirntt, 
1710,  In-ia. 

16185  Œuvres  de  Cb.-CI.  Gubst.  Parity  168a, 
in-ta. 

16186  Œuvres  de  J.  (Colbert  de  Campistron.  Parity 
1750,  S vol.  pet.  In- 13.  — Œuvres  choisies. 
Parity  i8ao,  in-8. 

16186  *Les  AMoems  précipitées  de  Pierrot  et  Clau- 
dine. VitlepraKchty  1735,  in-i3. 

16187  Œuvres  de  Dav.-Aug.  Brueys  et  de  J.  Pa- 
laprat.  Parity  1756,  5 vol.  pet.  ln-12. 

16188  — de  Ch.  Rivière  Du  Fresny.  Parity  1747, 
1 vol.  pet.  in-8.,  ou  1779, 1 vol.  in-ia. 

16I80  Œuvres  de  théâtre  de  Flor.  Carton  D* An- 
court.  Paris,  i7la,  8 voL  In-ia;  1760, 19  vol. 
pet.  in-ia,  avec  les  airs  notés. 

16190  Théâtre  de  La  Font.  Parity  17I6,  In-iR. 

16191  Œuvres  de  A.-M.  Le  Grand.  Parity  1770, 
1 vol.  ill-13. 

16I93  Théâtre  de  Baron.  Parity  1759,  3 vol.  pet. 
Iti-ia. 
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ità9&  C£u\r«»  uràlé«s  de  l'abbé  Naüal.  Partie 
1758,  3 ToU  liwQ. 

l6hi^^  (ïîu>rea  de  Ph.  Poisson.  Paris^  17A3,  q vol. 
ln-19. 

16/195  Œuvres  d'Aulrcau.  Paris  ^ >769,  4 vol. 
ln-13. 

16496  Théâlre  de  Le  Sage.  Paris  ^ J 774»  9 vol. 
li>-i«. 

i64q7  Œuvres  de  Boindin.  Parfs^  itS3»  9 vol. 
ln-19. 

16498  Œuvres  dramaliques  de  Nérlcault  Des- 

TOL'CHES. 

16490  Œuvres  de  P.-CI.  Nivelle  de  La  Cbacsser. 

Paris^  1769,  5 vol.  pet.  In-i9. 
i65oo  Théâtre  de  Ch.-Barth.  Kagan.  PoiiSy  1760. 

4 vol.  in-19. 

i65ot  Œuvres  de  théâtre  de  L.  Boissy.  Parts» 
1760»  9 vol.  peL  lrh-8. 

i65o9  Œuvres  de  La  Grangc-Chanccl.  Port/, 
1758»  5 vol.  peL  ln-19. 

16503  Théâlre  de  Madame  de  Grafigny.  PariSy 
1766,  In-i». 

16504  QEuvres  de  théâlre  d'Avhse.  Paris^  >758» 
ln-19. 

iC3oj  Rect’EiL  des  comédies  Jouées  sur  le  théâtre 
des  petits  appariements.  1700»  6 vol.  ln-8. 
i65u6  Œuvres  de  Sauvé  de  1^  Noue.  PariSy  lyOâ» 
I1H19. 

i65o7  Œuvres  de  Prosp.  Jolyot  de  Ca^tLLO?v. 
i05o8  Œuvres  de  théâtre  et  autres  pièces  de 
Pessellrr*  PartV»  1779,  ln-8. 
i6509  Théâtre  de  Marivaux.  PariSy  1758»  5 vol. 
in-19.— Comédies  jt»ué<‘s  par  les  comédiens  ita- 
liens. PariSy  1789»  9 vol.  itw9. 
i63ioThéâirc  de  Mich.  Guyol  de  Merville.  Parts, 
1766»  3 vol.  in-ia. 

lOSii  CoRXÉLii,  vestale  (par  le  Pr.  llénatill}. 

S/raic4e/Tÿ-//tW,  1768»  lii-8. 
i63i9  1.4*  réveil  d*Bpiinétiide(par  le  Pr.  Hénaclt). 
1769»  ln-8. 

i63i3  Pièces  de  théâlre»  en  vers  et  en  prose  (par 
le  même).  1770»  in-8. 

10514  Œuvres  dramatiques  de  Piron.  PariSy  1758» 

5 vol.  ln-19.— Voyez  le  n*  19108. 

10515  Œuvres  complètes  de  De  Bolloy.  Paris, 
i779i  6 voJ.  in-8.»  ou  avec  do  nouveaux  titres 
daté!«  de  1787»  et  des  fig. 

1 65 16  Théâlre  de  Voltaiee.  Parti»  1809»  g vol. 
ln-8. 

16517  Commentaire  sur  le  théâtre  de  Voltaire»  par 
de  l.a  Harpe»  publié  par  M.  (de  Croix).  Paris, 
Uaradan,  1814»  ln-8. 

16518  Théâlre  de  Ber.-Jos.  Saurin.  Paris,  178S» 
9 vol.  ln-8.  ou  177a» avec  le  siippirmcnt  de  1783. 

1O519 — de  société»  par  Collé.  Paris,  1777»  3 vol. 
lii-11. 

16590  Œuvres  de  théâtre  de  Diderot.  Paris,  1771  » 
9 vol.  ilW'i. 

iC59i  Le  connétable  de  Bourbon»  tragédie  (par 
de  GuiSKaT).  Paris,  1786»  ln-18. 

16.599  Théâtre  d’AnU  Brel.  Paris,  1778»  9 vol. 
in-8. 

16593  Œuvres  de  Le  Mierre»  précédées  d'une 
notice  sur  cet  auteur»  par  R.Perriu.  Paris,  1810» 
3 vol.  ln-8. 

10594  KmuE»  ou  les  joueurs»  comédie.  Paris, 

1787»  lU'iS. 

>6595  Œuvres  de  Ch.-Alb.  Deinouslier.  Paris, 
% I80S»  9 vol.  ill-8. 


16596  Théâtre  de  Rochon  de  Chabannes.  Paris, 
1786,  9 vol.  in-8. 

16597  Théâtre  et  ouvres  diverses  de  Poinsinel  de 
Slvry.  Lond.  {Paris),  1764»  ln-i9. 

16598  Théâtre  et  poédes  fugitives  de  J.-Fr.  Collin 
U’Harleville.  Paris,  i8o5»  ou  1809»  ou  1891» 
4 vol.  iu-8.»  pap.  ordln.  et  pap.  véi. 

i659g  Théâtre  choisi  de  La  Harpe  (6  pièces). 
Brest,  1816,  ln-8.  — Œuvres  choisies.  Paris, 
Üidot,  1818»  9 vol.  in-18. 

)053o Théâlre  de  Mar.-Jos.  CiféxiER.  Paris,  1801, 
9 vol.  in-i8;  et  Paris,  1818»  S vol.  in-8. 
i633i  Théâlre  de  L-S.  Mercicr..4miterd.»  1778-84» 
4 vol.  in-8.  Ûg.  (Y  Joindre  la  suite  des  pièces  de 
l'auteur.) 

16539  Théâtre  de  J.-Fr.  Callbava.  Paris,  1781, 

9 vol.  in-8. 

16533  Œuvres  de  J.-F.  Docis. 

16534  Pièces  de  théâtre  d'Alex.  Pieyre.  Orléans, 
i8ii«  9 vol.  in-8. 

16535  Œuvres  de  L-B.  l^rard.  Paris,  i89i-93» 

10  voL  ln-8. — Théâtre  républicain  posthume  et 
Inédit  du  même.  Paris,  i839»  in-8. 

16530  Œuvres  complètes  d'Alex.-Vlnc.  Pineux 
Duval.  Paris,  1899-93  (nouv.  litre  i895)»  9 vol. 
in-8. 

lÔSSy  Théâtre  de  Casimir  Delavigne.  In-8. 

16538  Théâtre  d’Eugène  Scribe  et  de  se«  collabo- 
rateurs. In-8. 

i653o  — de  Victor  Hugo.  In-8. 
i054o  — d’Alexandre  Dumas,  ln-8. 


«•  OpeTMjPiScw  de  riDctofi  Tbdllre-tutien:  Op^ns<eBil<|iiet, 
VaudlflDii»  ( Pvarl4MB*U«u»  ToftilM  B.toS'l 

et  »alvuu.) 

i654i  Des  représentatious  en  musique  (par  le  P. 
Mexesteicr).  Paris,  1681  « ln-19. 

16549  Histoire  de  l'Opéra»  parDurey  de  Noiuvllle. 
Paris,  1753-57,  9 vol.  ln-8. 

16543  De  rOpéra  en  France  par  Casill-Blaze.  1890 
(nouv.  titre  et  quelques  additions)»  1896»  9 vol. 
in-8. 

16543*  Recuill  général  des  opéras  représentés  par 
l'Académie  de  musique.  Paris,  i7o3-45, 16  vol. 
peu  ln-19.  — Théâtre  de  Quinaull»  voyez  le  u* 
16465. 

1Ô544  Théâtre  de  Dancbel.  Paris,  1751»  ou  avec 
un  titre  daté  de  1784»  4 vol.  pet.  in-8. 

16545  PaiAPE»  opéra  en  musique.  1694»  pet.  In-19. 

16546  Le  théâtre  italien  d'Évar.  Gherardî.  Paria» 
1741»  6 vol.  pet.  Iq-B.  lig. 

1O547  Le  nouveau  théâlre  italien,  ou  recueil  de 
comédies  représentées  par  lescoiuédicDS  italiens. 
Paris,  1753  » 10  vol.  in-19. 

iG548  Les  parodies  du  nouveau  théâlre  Italien. 
Paris,  1738,  4 vol.  in-19. 

i654g  théâtre  de  la  foire»  ou  l'Opéra-comique» 
par  Le  Sage  et  dOrneval.  Paris,  i73o*34  ou 
1737, 10  vol.  in-19»  hg. 

16550  Théâtre  de  l'Opéra-comlque,  ou  recueil  des 
pièces  restées  à ce  litéâlre.  Paris,  1819»  8 voU 
ln-8.  — Voirie  n*  i64i4. 

16551  Théâtre  de  Panard.  Paris,  1763»  4 vol» 
ln-19. 

16559  (£uvrc$  de  Vadé.  Paris,  17S8»  4 vol.  ln-8. 

16553  Tiiéâtrede  PoioslncU  Paris,  1766»  ivoL 
in-8. 

16554  Théâlre  d’AnseaujDe.Parfi,  1766»  3 vol.  ia-8. 
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16^5  Th^Ue  de  Ch.>Siio.  Fiv4tT.  PariSy  17O3, 
JO  vol.  iO‘8. 

1A556  Théâtre  choisi  d«  Ch.*Siai.  Farirt.  Paris, 
jSjo,  s vol.  in-8. 

16&57  OËuvres  dramatiques  de  Mich.  Seüatne. 
Pariiy  3 vol.  — lEuvres  choisies.  Parùy 
Oïdor^  i8i3,  3 vol.  lü-18. 

16338  CCuvrcs  de  Laujoo.  181 1.4  vol.  1ih8. 
i635g  Œuvres  choisies  de  B.*J.  Marsollier  des  VI- 
vetières.  précédées  d’une  notice  sur  sa  vie  et 
ses  écrits.  fiarM"*  la  comtesse  (Beauforl)  d’Haut> 
|M>ul.  PariSy  i833,  3 vol.  iiMt. 

16360  (Kuvres  ctaotsicsde  A.  de  Plis.  PartSy  1810. 
4 vol.  in*8. 

16361  Théâtre  de  PlgauthLebrun.  Pari#.  1807. 
6 vol.  in-iQ.  — Voir  tes  n**  16336^8. 

i636i*  Théâtre  choisi  de  M.  G.  de  Pixerécourt. 

.Ytfwry.  i84i'43.  4 voi.  in>8. 
iG363  Proum;lss  Uni  sérieux  que  facétieux,  par 
te  sieur  D.  L.(DesUiurters).  Paris  (i6to).  lu-is. 
~ Voyes  lesanides  Brlscaiibili.b  et  Tabaris. 
16363  Comédie  galante  de  M.  de  B...  1667,  peu 
in-13.  (Article  Bcsst  Harctu.) 

10364  Théâtre  des  boulevards,  ou  recueil  de  pa* 
rades  ( par  Sallé,  Fagan,  âloncrlf,  Pirun.  CoUé  ; 
publié  parCorbie).  HahoH{Parii)y  1730.  S vol. 
in<ix 

16364*  DÉBDUA0.  histoire  du  théâtre  4 quatre 
sols  (par  M.  J.  Janin).  PariSy  i833.  iu-ia. 

f.  Hiar*«  BOB  f«r  de«  ib^Atn**  pabllr»;  Prorerbo*. 

!*)•(*••  tUstorlco-MUriquo». 

16363  Théâtre  â l'usage  des  jeunes  personnes,  par 
madame  de  Gcnlis.  Pnrity  1783.  7 vol.  in-8.  cl 

in-13. 

i6.‘>66  Théâtre  de  J.  Castsuco.  1791*93,  S vol.  in-8. 
16367  CoxsTAXTiiv  et  la  première  église,  tragédie. 
Paris,  1806,  ln-8. 

13667*  barricades,  les  états  de  Blois  et  la 
mort  de  Henri  III,  scènes  historiques,  parM.  L. 
Viteu  PariSy  1836*39, 3 vol.  ln-8.  (Il  y a plusieurs 
éditions.) 

10368  Cüuicdles  historiques  ( par  le  comte  P.-L. 
Ilnderer).  PariSy  1837-30,  3 vol.  ln-8.  (Une 
pièce  Intitulée  La  mort  d'ilrnri  iVy  est  ajoutée 
dans  une  partie  des  cxempl.  du  1*'  vul.) 
i656g  Comédies,  proverbes,  parades,  par  le  baron 
Aul.-Mar.  Rœdcrer.  {Hinan-sur-Mru$e)y  1834- 
35-36,  3 vol.  in-8.  (Tiré  â 100  exempt,  seule- 
ment ; sur  3 pièces  que  rcofcmie  le  3*  vol.  4 sont 
du  comte  Rœdcrcr.) 

10370  Recueil  général  de  proverbes  dramatiques. 

/.OMt/rer,  1783.  lO  vol.  t>el.  in-13. 

1G571  Proverbesdramathjuesdc  Carmonicl.  Paris, 
1783,  8 vul.  in-8. — Nouv.  éUiU  1803,  4 vol.  ln-8. 
16571*  .Notivcaux  proverbes  dramatiques,  par  le 
même.  PariSy  1811, 3 vol.  in-8. 

16373  Proverbesdramatlques,parTbéod.T^ciercq, 
3*  édition.  PariSy  1838. 6 vol.  in-8.  — Nouveaux 
proverbes.  PariSy  i83o^3,  3 vol.  in-8. 

16373*  Tuéathb  de  l'HcrinItage.  ShPétsrsbowgy 
1788.  4 vol.  ln-8. 

(Voir  i««  O.  K»M,  lusfi  «t  itoat.) 

10373  TsAGéDixdu  marquis  d'Ancre.  i630,iii-8. 

16374  La  Magiciesne  étrangère.  Houeuy  1617.  ln-8. 
10374*  France  mourante.  1829,  iu-8. 

16.373  Tragédie  nouvelle  de  la  pcrtidic  d’Amaii. 
Paris,  1633,  in-8. 


16376  La  Tragédie  des  rebelles PariSy  1621, 

ln-8. 

16377  Le  Cakdixal  tasebe  d'entrer  en  ParadK 
tragi-comédie,  ln-4. 

16378  La  farce  des  courtisans  de  Pluion,  par  de 
La  Valise.  i64o,  in-4. 

16.379  Balance  d'état,  trag.-com.  PariSy  i033,in-4. 
i63Ho  Le  Marécual  de  Luxembourg  au  lit  de  la 
mort.  1695,  in-13. 

(L«  murt|uift  it«  l.ou«‘oli,  voyei  tssss.) 
i658o*  Nocvelles  amours  de  Louis-le-Grand.  i6>>6, 
in-13. 

i638i  Retopr  de  Jacques  U â Paris,  comédie. 

i'olognSy  1O96,  ln-12. 

16.383  L’CxpÉomoN  d’Écosse.  1708,  in-i3. 

16383  Le  Nüi  veau  Tarquiii.  .èmjlerd.,  1783, in-i'i. 
16584  l.e  docteur  FagoUn,  comédie,  |iar  Deuue. 
l.i^gey  1733,  in-13. 

16583  La  Facclté  vengée,  comédie  (par  de  la 
Uettriv).  PariSy  1747,10^. 

(Voici  les  noms  Se  quelques  «utears  drunnUtnies  frsB(«is, 
dont  les  cra\rrs  sont  pliree»  dtos  les  polyitrnplies , santU: 
Abdrieui,  Amiiilt,  d'Aruiud.  Benumarrhals,  Cbanifort,  Lolar- 
<leao,  Iturat,  Florian,  Fontenelle,  de  Jout.  La  Harpe,  Lefoute, 
Marmonh-I,  madame  île  Munlesscm,  Molle,  Faitssol,  Eam- 
pitpuui,  Hofer,  J.-J.  Rousseau,  SaiAl-l'olx,  VuiseQuo,  etc.) 


9.  Fiècea  AcritM  eo  différenu  dialectes  ou  patois  des  proviaces 
de  ta  FrikDce. 


16386  Bchez  Saniez  Nonn,  ou  vie  de  Sainte  Nonne 
et  de  son  fils  Saint  Devy,  mystère  composé  eo 
langue  bretonne,  tnlérieuremenl  au  13*  aiècle. 
PariSy  1837,  ln-8. 

1O387  La  Passion  et  la  Résurrection,  en  langue 
bretonne  Paris,  i5So,  in-16.  (Article  Mystéu 
de  la  Passion.) 

16388  Capiote  ou  pastorale  limousine.  Bardeaux, 
1684,  ln-8. 

16.389  La  Bernarda  Buyaiidlrl  (tragi-comédie  en 
patois  lyonnais).  Lyon,  i638,  in-8. 

10390  Ballets  en  langage  foresieu,  par  Marceliu 
Allard,  (tans  lieu  ni  da/e),  pet  in-8. 

16.390*  Joyuusa  farsa  de  Tuuoov  dov  Trov.  i3gL 
in-ê. 

16391  Scatadronda,  coumedla  noubelo  et  bistou- 
rico.  Roterdam,  1687,  in-13. 

1 63q3  Lou  Novy  para,  coumedio  prouvençalou,  prr 
G. 'B.  C À CracouùoUy  1743,  in-8. 

(L’Aotlqult^  du  inumplie  de  Beticri,  Toyci  le  a.  lASav.) 

16.193  Arlequin  gascou,  coimiedio  (par  de  Clarac). 
ToulousOy  1683,  in-13. 

10394  Grizüulel,  lou  jaloux  olrapat.  etc.,  por 
UüDSSCT.  Sorlaly  1694,  in-8. 

i6.>94  Lo  disputode  Bacus  etdePriapus,compoti* 
sado  por  Rousset.  Sorlat,  1694,  in-8. 

1 6396  Lou  Pbodctj  de  (la rmentraii,  comédie.  Paris, 
1700,  io-ia.  — Voir  le  n”  16809. 

16396*  Hamounei,  ou  lou  paysan  agenez  totiroai 
de  la  guerro,  pasloiiralo  en  langatge  d'Ageni 
par  J.-J.  I).  C.  (de  tiouBTBTo).  Agen,  i684,  pci- 
iii-8. 

i63g6b  La  .MIramondo,  pastouralo  en  langatge 
d’Agen,  par  J.-J.  D,  C.  ( de  Coobteto).  dyrw, 
1083,  pot  in-8.  ^ 

16597  La  Vieille  lavaDdlére  de  Grenoble.  Creno^ 
(vers  i63o),  ln-4. 

16397a  Diverses  pièces  en  patois  de  Grenoble,  |>af 
J.  .Millet.  — Voiries  n*»  i44ii  et  i44t9* 
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1659711  La  Famille  ridicule,  comédie  nicMine  ( par 
Jac<|.  Leduchal).  8trlin{iTio),  in-8. 


k.  Recudli  ic  pl^e«  d<r«  théâtre*  éiruigm,  tradolit*  en 
frugal*. 


16598  Théâlre  des  variétés  étrangères,  ou  choix 
des  nidlleures  pièces  des  théâtres  allemand, 
italien  et  anglais,  représentées  à Parts,  eu  1807. 
Paris,  Renouard,  1807,  A vol.  in  8.  (28  pièces.) 
10599  Chevs- d’oeuvre  des  théâtres  étrangers. 
PariSy  1822,  25  vol.  in*8. 

6.  Poètes  dramatiques  italiens. 


1C600  Drammaturgia  dl  I.eon('  Allacci  conlinuata 
sino  air  anno  1755.  Venezia,  1755,  In-A. 

iGOoi  Le  revoliizioni  del  leatro  musicale  flaliano, 
dalla  sua  origine  sino  al  présenté,  da  Stef. 
Artoaga.  Boiogna,  1785,  3 vol.  in-ë.  — Les  révo- 
lutions du  théâtre  niur.ical  en  Italie,  traduit  et 
abrégé  de  riialien  ( par  le  baron  de  Rouveron). 
Londres,  1802,  in-8. 

16G01*  Walskr’s  historical  nK-moir  on  the  llalian 
tragedy.  London,  179g,  in-â. 

1G602  Trattalo  su  la  conimedia  dell  ’ arle,  ossla 
improvisa,  mascherc  ilaliaiie,  ec.,  dl  Fr.  W 
LE?iT!’ii.  Berlin,  i820,in-â. 

16603  Rvppresertvzioni,  e feste  di  dlversl  Saut! 
e Santé,  ec.  Firenze,  1555-78,  3 vol.  in-â. 

i6Goâ  Teatro  ilallaiio,  0 sla  scelta  di  tragédie. 
Ferona,  1723,  3 vol.  pet.  In-8. 

iG6ü.>  Scella  di  rare,  e celebri  tragédie,  rioè  il 
Crestonte  del  Liviera,  I*  Orbecchc  del  Giraldl, 
r Anligona  delT  Alamanni , e V Kvandro  del 
Bracciolini.  Societa  albriziana,  1731,  in•8. 

1GG06  TE.vTRolta]ianoanllco.l.i'oomo,  1780, 8 vol. 
tn-12. 

1 G607  Teatro  scelto  antico  Itallano,  ovvcro  raccolla 
di  lutte  le  tragédie  c commedie  plù  siimatc  nel 
teatro  antico.  Milano,  i8o0,  9 vol.  in-8. 

2GG07*  Teatro  scelto  Hatiano  antico  e moderuo. 
Milano,  1822-80,  32  vol.  lu-32. 

16608  Teatvo  modernoapplaudito,  ossla  racculla 
di  tragédie,  commedie,  draiiimi  e farse,  clie 
godono  presentcmenle  del  piü  alto  favore  su  i 
pubblici  leatri.  Fenezia,  1796-1801,  Gi  vol.  In-8. 
— Autre  recueil  du  même  genre.  Fenezia^  1836- 
38,  86  vol.  in-iO. 

1O609  Teatro  iragico  llaliano.  Firenze,  i83o-3i , 
gr.  ln-8. 

16O10  Haccolta  dl  tragédie  scritte  oel  scc.  XVllI. 
Miiano,  1825,  2 vol.  In-8. 

1G611  Teatro  coinico  florcnüno.  Firenze,  1760, 
6 vol.  ln-8. 

16612  RACcoLTAdI  commedie  scrute  nel  SCC.  XVIII. 
Milano,  1827,2  vol.  in-8. 

16613  Porsic  drammaliciie  e rusticall  scelte,  da 
G.  Perrario.  Milano,  1812,  2 vol.  ln-8. 

166  lâ  Raccolla  di  nielodramnil  serli  scrllli  ncl  sec. 
XVIII.  Milano,  1822,  ln-6. 

1661 5 Haccolta  dl  melodrammi  glocosi  scrlui  nel 
sec.  XVIII.  Milano,  182C,  ln-8. 

16616  Rapprescniazione  d’ Abramo  c d’ Isaac,  dl 
Feo  Belgari.  Firenze,  lâgo,  In-â. 

16617  Vlta  del  Bcato  Giovanni  Coiuiiihlol,  ec. , 
del  medesloHi.  Florenlite,  In-A. 


iGGiS  Pasbiorr  dl  Chrlsto.  In-è. 

16619  Raprescntatloiie  dl  S.  Francesco,  composta 
per  Antunia  doua  dl  B.  Pt'LCi.  iâ83,  lii-â. 

10620  11  JiDFCio  liliale,  rapprc.sentazlonc  sacra. 
ln-4.  goih. 

10621  Rappresentazlone  dl  San  Giovanni  e Paolo, 
dl  lx>r.  de’  Medici.  Firenze,  In-ft. 

l66ui*BAi’RRSETrTATinNi:diSatictoKu8laclilo.(cotii- 
mencoment  du  i0«  siècle),  in-â. 

16622  Catinia  a Jaromo  Badover  paduano,  co- 
nieitia  di  Sicco  Polenton.  in  Trenlo,  U82,  In-â. 
(Article  Polcitoîios,) 

i06*j3  L*  Orfeo,  favola  dl  Ang.  PotinARO.  Padooa, 
i7âD»  ln-8. 

iG62â  Tlmone,  coniedla  dl  Bojardo.  Scandiano, 
i5oo,  in-â. 

lôOuj  Cumcdla  dl  amlcllia,  opéra  di  Jac.  Nardi. 
[Firenze,  vers  i5oo),  In-â. 

1O626  La  Calaiidra,  coniedla  dl  Béni.  Divizio  da 
Bibiena.  Siena,  i52i,  ln-8. 

16627  Gommodla  <11  (Àalllmaco  e dl  Lucrezia.  (vers 
1 5oo),  pci.  in-8.  (Même  pièce  que  Im  Mandragoia 
ci-dessous.  ) 

16698  La  Mandragoia,  di  Mc.  Macchiatilli. 
Firenze,  i533,  In-^. 

1062g  I.a  Cllzta,  dl  Mc.  Maccduvelu.  Firenze, 
1537,  in-8. 

1G630  Assena  , comedia  antlra  rusiicalc  dl  B. 
Mariscalco.  [Paris),  1750,  ln-8. 

i663i  Dolotcche,  irag.  per  Bartliolomeum  Zam- 
bertum.  Fenetia,  i5oâi  In-â.  (A  l'article  Bartho- 
LOMEO  da  11  Sonelll.) 

i663i*  Opéré  di  Alloue.  — Voy.  le  n*  1S128. 

16032  Psiche  c Cupido,  Cefaloed  Aurora,  favole 
due  dl  Mc.  da  Corregio.  Fenezia,  i5i5,  ln-8. 
( Pourrait  être  reporté  plus  haut , car  le  Cefalo 
fut  représenté  en  iâ86.) 

16633  Tempio  de  amore,  comedia  di  Galeotto 
marchese  dai  Carreto.  Mediotani,  iSig,  ln-8. 

iG63â  L'  Aridoslo,  coniedla  dl  Lorenzloo  Medici. 
Firenze,  1693,  ln-8. 

10635  Sophonlsba,  tragcdla  di  Trumiso.  Borna, 
i5aâ,  in-8. 

166S6  La  tragédie  de  Sophonisbe,  par  Cl.  Merhet. 
Lyon,  i58â,  ln-8. 

10637  Dialogo  dl  tre  clechl,  d'Ant.  Epictio. 
(Caracciolo).  Fenezia,  i525,  in-8. 

16638  Rosniunda,  tragedia  di  Glov.  Roccelui. 
Milano,  1525,  in-8. 

1683g  Comedia  délia  ingratitudine,  di  Glambai. 
Otto.xajo.  i526,  ln-8. 

4O6A0  (kiOHMlia  de  Jacob  et  de  Joseph,  composta 
dal  cav.  Pand.  CoLLE.virno.  Venefia,  i523,  tn-8. 

idOâi  Comedia  IntUulaia  CassarJa  (di  L.  Arloslo). 
Fenezia,  i525,  ln-8. 

i66â9  i suppositi,  comedia  del  medesimo.  Ibid. . 
i5g5,  in-8.  —Voir  l'article  Boirgeois  (Jacques). 

i66âS  Comedie  dl  Lod.  Aridsto.  Fenetia,  iS3i, 
5 part,  en  1 vol.  ln-12. 

lOOAA  Misteiio  dclla  Humana  redcnlione,  per 
Valiuiio  di  Buiogna...,  In  modo  dl  raprcseiUa- 
tione.  Fenetia,  1527,  ln-8. 

i06â5  Riitichia,  comedia  dl  Mc.  Grasso.  Finegia. 
i53o,  in-â. 

i66â5*  Salira  di  Marco Gcazio  Intliulata  miracolo 
<r  amore.  Finegia,  i53o,  in-8.  ( Et  autres  pièces 
de  Guazzo.) 

}66â0  Comedia  di  Agost.  Riccui  iolilulata  l Ire 
llraniil.  Finegia,  i533,  In-â. 


BELLKS-LETTRIlS. 


iWW*  La  Cairlua , auo  rusUcaJe  di  Franc.  Bernl. 
Fforenza^  i5d7,  in-B. 

iMd7  Quatro  comédie  di  P.  Aarmo.  i588,  ln-8. 
16048  La  corllgiana,  comedla  dl  P.  Aiim:«o. 
i^34t  in-A. 

lOOAg  ii  marescalco,couiedia  dcl  inedeslmo.Fciir; 
i&da,  I||>4. 

t665ollfilosofo«del  mede^imo.  Fentz,^  1549,  ln-8. 
i665i  L’  Oraiia,  trag.  dl  P.  Ahctiko.  Fenezia, 
1546,  in<8. 

16653  CoMEDu  piaccvole  délia  caloilca  cblesa. 
Bomùnopoli  (i557),  I1H12. 

1665S  Ei  beco,  coroed.  e II  pédante,  comed.  dl  Fr. 
Bclo.  Borna,  »S56,  in>4. 

16654  Rapiwcnlaiione  di  S.  Pauline,  da  G.  d’ An- 
tonio Bcrti.  Firênzf  (vers  i54o),  in-4. 

16655  Canace,  iragedia  dl  Sentoai  Spefone,  pre- 
mc&so  11  giuditio  sopra  la  inedeslma  tragedia,  ec. 
L«cr«,  i55o,  iu-6. 

16656  La  Flora,  commedia  d»  L.  Alamaîiîii. 
Firenu^  i556,  ln-«. 

16657  Antigone  dl  L.  Auma^ivl  fYmiza,i556,ln-8. 

16658  11  Geloso,  coioedia  di  Ercole  Brïititoolio. 
Fenftia,  i544,  ln-8.  — I fanlasmi,  comedia  del 
medesimo.  /6id.,  i544,  ln-8. 

16660  Lo  spoaalixlo,  comedla  dl  Alf.  GrAawi. 
In-4. 

16661  La  sporta,  comedladlG.-B.  Gelli.FiVchz^, 
i55o,  ln-8. 

têOfrj  I lucidi , comedla  dl  Agnoln  Fiac!izi70f.A. 

Fiorenza,  i Ciunti^  1549,  OTtero,  i55«,  ln-8. 
1666J  La  trinuUa,  comedla  del  medesimo. 
Fiortnza,  t 1549,  ovvero  i55i,  ln-8. 

16664  La  dote,  La  muglie,  ec.,  comedle  dl  Ccccbi. 
Fenezia,  i55o,  In-ia. 

16665  Cooicdlc  in  lersl,  dcl  medeslœo.  Pirenzt. 
1585,  ln-8. 

16666  Lc»au»oursd’Eroslrate,  traduites  de  l’Italien 
par  J.  Boiacaois.  Parité  i546, 10-13. 

16667  n llbero  arWtrlo,  tragedia  di  Fr.  Necho. 
i55o,  in-8. 

16668  La  Cesare  a Goozaga,  la  Trlnozila,  e la 
Pescara,  corordle  tre  dl  Luca  Contlle,  Milano, 
Fr.  Marrhesino,  i550,  ln-4. 

16669  II  sacriflzlo,  Lavola  pa<(toralc  d’Agost. 
BeccAM.  Ferrara,  1 555,  ln-8. 

16670  Le  comedle  dl  Ant.-Fr.  Gzazzoii.  Feneiia, 
i58g,  ln-6. 

16671  L’ArzIgogoJo,  comedia  di  A.-F.  Guzzmi. 
Firtnu,  1750,  ln-8. 

1O672  Orbecclie,  tragedia  dl  G.-B.  Giraum  Cinthl» 
F/i»egi«,  1 548,  in-8.  ^ 

16678  Tragédie  note  di  G.-B.  Giraldi  CIntbio. 
Vcnfzta,  1S88,  in-8. 

16O74  Tragédie  dl  L.  Dolcb.  Finegia^  i56o,ln-ta. 
16674*  Coniwliedl  L.  Dolce.  F/n^//a,i56o,iii-ig. 

16675  Aless.  Plccolomini  î Amor  cosianie,  comed. 
Frnezia,  1 540,  ln-8.  ^ Comedia  Intltulata 
Alessandro,  tbiâ.,  i55o,  ln-8.  — L’ Ortenslo, 
comedla.  Sifna,  i57t,iu-8. 

16676  i.a  Florla,  comedia  dell’ Aasicaolnironato 
(Ant,  Vigîiall).  Firenze,  i56o,in-8. 

16677  La  Progiic,  tragedia  di  Lod.  Domenichl. 
Firenit,  dunH,  i36i,  in-8.  — Lo  Due  corte- 
gianc,  comedla  dcl  roedesimo.  Fhrnz^,  Torren- 
tino,  1568,  iti-8. 

16678  Aretusa,  comedla  pastorale,  d’Alb,  Lolllo. 
Ffrrara,  Panizza,  i564,  ln-8. 


16678*  L’Kdippo,  trag.  di  Gio.-Andr.  AngulUara. 

Padoca^  l.  Pasquato,  i565,  in-4. 

16679 1 BernardI,  comedla  (in  'cnl)dlFraoctfco 
d’ Ambra.  Firenz*^  Cinnli,  i564,  ln-8. 

16680  II  furto,  comedia  in  prosa,  del  medesiBK). 
nuoiamcntc  corretu.  Firtsme,  Giunti^  i564, 
in-8.  — Fenetia,  Setsa,  i567,  In  n. 

16681  La  cofaiiaria,  comedia  del  medesimo,  cm 
gl'  Intermedj  di  GioianbatL  Clnl.  Fimu,  i560, 
e Firenze,  Giunti,  i5t>3,  ln-8. 

16683 vedova,  comed.  di  Gio-Bat.  Oui.  Firaue, 
i56q,  Id-8. 

1668S  La  vedova,  comedla  dl  Mc.  BcosAPian. 
Firtnzo,  i568,  pet.  ln-8. 

16684  t due  pellegrini , favola  pastorale  dl  L' 
Tansillo.  .\apoh\  i68i,  ln-4. 

16685  Girulaoio  (0  Sllvano)  RazzL  I.a  hilli, 
comed.  Ffrenzt,  Giunti,  i56o,  in-8.  — La  Ceeca, 
ibid.,  i563,  ln-8.  — La  Costanza,  comed.  Ibid., 
1565,  ln-4. — LaGismonda,  traged.  Ibid.,  1S69, 
ln-8. 

16687  La  siiocera,  comedla  dl  Bcned.  Vascri. 
Firenzt,  1 569,  ln-8. 

16688  Comedle  degli  Accademid  Irtroratl  Siati, 
1611,  9 vol.  io-12. 

16689  Comédie  du  sacrifice,  des  professean  de 
l'Académie  sénoise,  irad.  du  tuscaii,  par  Ch. 
Estienue.  ti/on,  i543,  In-16.  (Article  IsriMiATt.) 

16690 GU  siracclonl,  comedia,  al  An.  CAao.rcRd., 
I58g,  ln-8. 

16691  Comedla  intitolau  Sire  nomioe.  fiomua, 
1574,  in-ê. 

16692  II  candelaJo,  comedla  dl  Brcro  .Nolano. 
Parigi,  i58a,  In-ia. 

18698  Boniface  et  le  pédant,  comédie  de  ütrio 
iNolano.  Paris,  i63S,  ln-8. 

* 6694  Comedle  di  L.  Groto,  cleco  di  Hadrla.  Fenet.. 
1572-87,  !n-ia. 

16695  Comedle  di  Raff.  Borgoiri.  Firenzt,  iStS- 
86,  In-ia. 

16696  Tutte  le  opère  del  famosiss.  Rizzarte,  1S6I, 
in-ia. 

1 6697  Amlnta,  favola  boscherceda  dl  Torq.  Tasso. 

16698  Agnella,  comedia  di  C.  Tgrco.  Fenetit. 
1585,  in-8. 

16699  Calestri,  tragedia  del  medeslmo.  Fenftiâ,  , 
1585,  ln-8. 

16700  Angélique, comédie  de  Fabrice  de  Focrraro. 
Paris,  j509,  pet,  In-ia. 

16701  La  petle^na.tcomedle  di  Girol-  BargagU. 
Sirna,  L.  Bonetti,  1589,  in-4. 

1670a  Alcée,  pescherle  ou  comédie  marine,  irad. 

de  ilfalicn  d'Ant.  Orqaro.  Paris,  159O,  ln-i8. 
16708  llidalba,  tragedia  di  Maf.  Vericro.  yênszia, 
1.596,  ln-4. 

16708*  Cooicdie  dl  Sforza  de  gl*  Onoi.  VintgU, 
1897, in-ia. 

16704  Semlramis,  boschcrcccia  dl  Miudo 
Manfrcdi.  Brrçamo,  1598,  I0-4.,  au»!  Pati», 
i5g8,  In-ia. 

16705  L’ amoroso  sdegno,  favola  pastorale  di  Fr. 
Bracciolini.  rcnr;i«,  1898,  in-ia. — L*  Euodro, 
trag.  de)  medesimo.  Firmzo,  i6ia,  in-4. 

16706  La  Dafiie.  rappresenlazlooc  d’Ot.  Ki.vrocsn. 
Firenzr,  1600,  ln-4.  fig. 

16706*  Il  graoebio,  comed.  dl  Uooardo  Sahlatl. 
Firenzê,  Torrentfno,  i566,  io-8.  — La  splna « 
comed.  del  medeslmo.  Frtrara,  iSga,  in-8. 
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16^7  11  granchio  e La  tpina,  comedie;  e un 
dlalogo  dcir  amlrlzla,  dl  Uonardo  Salvuti. 
Firen:tf  lOoO,  ln-8. 

ifiTOS  Le  coinedle  dl  G.-B.  délia  Poita.  NapoU^ 
1796,  A vol.  ln-13. 

S6709  11  pastor  fldu,  trag.-com.  pastorale  dl  Bal. 
GuAaisi. 

16710  Fini  dl  Sciro,  favola  pastorale  dl  Guid. 
BoNAarxu.  Amsterdam^  1679,  in  aA. 

16711  IlSoliuianOf  lrag.dlProsp.  BoiuaeLU.Ao«ia, 
i63a,  IfHl. 

1671a  L*  Adamo«  sacra  rappreseniaüone  dlG.- 
B.AMDaeini.  Miiano^  161S,  ln*A. 

16713  l.a  Fiera,  t la  TaiKia,  comedie  dl  Mlg.- 
Ang.  RcoNAtaoTi.  fYerrtitd,  1796,  lii4ol. 

1671A  Lenoxzcdegli  Del,  favola  dl  G.>C  Coppola. 
Fÿèrrnia,  1637,  InH). 

1671s  Tiagedie  dl  Girolamo  Barlolommel , lin* 
preasioiie  seconda.  Firmre,  i655,  a vol.  pet. 
uhA.  (La  première  édition  est  de  Rome,  i68‘i, 
ln-8.) 

16716  ArUtoderoo,  trag.  üi  Carlo  Dottori.  Padora^ 
16S7,  In-A. 

16717  Dclle  poésie  drammalicbe  di  Giov*Andr. 
.Monlglia  parti  tre.  Firenzt^  i68p-go,  3 vol. 
Mi-A.  fig. 

16718  Tragédie  dlG.  Dclpivo.  Padova^  1733,B^. 
1671Q  Comedie  dl  G.-B.  Faoicou.  Firenzt^ 

36,  7 vol.  In-ia. 

16730  II  Femia  sentenzlato,  fainla  dl  mess.  Stneco 
(MAarcLLo).  cvip(iari  (.Vi/ano),  i7a&,  in*^.  — 
Voy.  le  n»  loaao. 

16731  Teatro  di  Scipiono  Maffel.  f'mmo,  1730, 
ln-8.  fig. 

16733  Rutivanscad  II  glotine,  frag.  elaboraia  da 
CATmno  Panchianio  (Zac.  Valaresso).  Fenez/a, 
1737,  ln-8. 

16733  Poésie  drammalictie  d*  Apostolo  Zmo. 

yenezia^  1763*  10  vol.  ln-8. 

1B73A  Quattro  tragédie  di  Ant.  Contl.  /•ïreiur, 

i75t,  lo>8. 

16736  Comedie  dl  Mccolo  Amenta.  y'tipoliy  1753, 
3 vol.  io-13. 

10736  Tbiokpo  délia  fedelià,  drama  pastorale  per 
la  mu»ca,dl  L T.  P.  A.  Lepsic,  17S6,  3 vol. 
ifi-rul.  obi. 

16737  Le  commedie  dl  Jac.*Ang.  Nelli.  JfiVnito, 
176a,  5 vol.  in>8. 

16738  Opcredl  P.  Hitastasio. 

1073g  Opéré  poslume  del  medeslmo.  Fimna , 
1797*  S vol.  In>8. 

i678oTragcdle  del  P. Glov.  Granelll.  rarpG  1760, 
ln>8. 

SO731  Raccolta  dello  opéré  teairall  dl  Golooni. 

yentzfm^  1788,  66  vol.  In^. 

1073a  Tragédie  dl  Vlitorio  ALrtiai.  Pariçi^  1788, 
6 vol.  in-S. 

1O733  Veraidea  délia  iragedladi  Vllt  Alfieri,  ossia 
la  dlasertazlone  crltica  sulla  tragedla  dl  Vltl. 
Alfieri  delFavvocato  Glov.  Carmlgnanl,  refniaia 
da  Gaeiano  Marri.  Cenoa^  1817,3  vol.  in*8. 
10786  Opère  leatrall  dl  Candllo  Federici.  Firfnze^ 
1836,  36  vol.  In>33,  owero  PeneziM^  t8a8, 
33  vol.  in-i8. 

]673SCoaiponiinenli  teairall  dlGlov.  Pt?(DEiiom. 

Milano,  1837,  a vol.  ln-16. 

16786  Alevaandm  e Tlmoieo,  dramina  di  Carlo- 
Castone  Reuonici)  délia  Torre.  Parma , Hamp. 
realê,  1783,  ln-6. 


16757  ArmUilo,  trag.  dippol.  PoiOEiMmTE.  FeroM, 
181g,  in-8. 

16758  Opéré  leatrall  di  Gandlnl.  Milano^  1816, 
3 vol.  in-8. 

16789  Commedie  dl  Glov.  Gberardo.  Prato,  i8a6, 
6 vol.  pet.  in-8. 

16760  Commedie  dl  G. -G.  de  Rossi.  PratOy  i8a6, 
6 vol.  in-8. 

16761  Tragédie  dl  Vinc.  Hosti.  Firenzty  i8a3, 
gr.  lD-8. 

16763  Comedie  dl  G.  Giraud.  Roma^  i8o8,  6 vol. 
in>8»  — Teatro  doniestico.  Frrenze,  i8aS,  0 vuU 
In-ia* 

16768  Commedie  complète  di  Alb.  Nota.  Parigi^ 
1839,  5 vol.  io-ia. 

16766  Tragédie  e poeaie  dl  Aless.  MAiitom.  In-0. 


7.  Poètes  dramatiques  espagnols. 


16765  Discurso  (I  et  II)  sobre  las  trageilias  eapa- 
fiolas,  con  las  dos  tragcdlas  Ataulpho,  y Vir- 
ginia, por  D.  Ant.  de  Montiano  y Luyando. 
Madrid,  i75o-33,  a vol.  ln-8.  — Trad,  en  franç. 
sous  le  titre  de  UisstrlaUon»  zw  iez  trag^^dito 
etpagiuties,  par  d^lermUly.  Paris,  17S6,  a tout, 
en  1 vol.  pet.  lu-is. 

16766  Orlgeti,  epocas  y progresos  del  teatro  espa- 
flol  : accompafla  un  resumeo  de  los  cxpccia- 
culos,  fiestas  y rccrcacloncs,  y un  compendio  de 
ia  historla  general  de  los  leatros  hasla  la  era 
présenté,  por  M.  Garcia  de  Villanueva  Hugald 
y Perra.  Madrid,  1803,  pet.  ln-6.  fig. 

16767  Tralado  historico  sobre  el  orlgen  y pro- 
gresos de  la  comedla  y dcl  histrioul:»n>o  en  E»- 
pa5a,  con  la  notlcla  de  algunos  célébrés  come- 
diantes,  asi  antlguos  como  modcrtios,  por  D. 
Casiano  y Pcilicer.  Madrid,  1806,  a toni.  en 
1 vol.  pet.  in-8.  porlr. 

(pour  lei  Orifimêt  d«l  Uetn  etpaM,  p*r  HonUo,  vojm 

l«  O.  ItTTSO.) 

16768  Indice  general  de  todos  los  tllulos  de  come- 
dias,  que  se  han  escrilo  por  varios  aulores  an- 
ttguov  y niodernns.  Madrid,  1733,  ln-6. 

16769  Theatro  hespafiol,  recopll.  pur  D.  V.  Garcia 
de  La  Hiebta.  Madrid,  1785,  17  vol.  pet.  ln-8. 

16750  Tesoro  del  teatro  cspafloi.  Paris,  1837-88, 
5 vol.  ln-8. 

16751  Teatro  cspafiol  anterior  a Lope  de  Vega. 
Üamburgo,  i8Sa,  io-8. 

16753  CoMEDiAS  nuevas  escogidas  de  los  inojorcs 
Ingenlos  de  KspaAa.  Madrid,  1O53-1706, 68  vol. 
in-6. 

1675s  Et  Teatro  espafiol,  dcolcecion  de  dramas 
escogidas  de  Lope  de  Vega,  Olderon,  etc. 
Londrrs,  1817-ao,  6 vol.  gr.  in-8. 

1675A  CoNEDiAS  escogidas  de  los  me)ores  aiilores 
antlguos  espafloles.  Madrid,  i8a6-36,  5g  vol. 
lii'S. 

16905  Théâtre  espagnol,  traduit  en  francois  (par 
Linguet).  Paris,  1770,  6 vol.  In-i3. 

16750  Teatro  nuevo  cspaAol,  0 coleccion  de  va- 
rias comedias  y zarzuelas  modemas.  Madrid, 
180Q,  6 vol.  pet.  in-8. 

167.57  Tragicomcdla  dl  Calislo  y Metlbea.  1699, 
iu-6.  (Au  mot  Celesttu.) 

16758 l.asegmida comedia  delà  famosaCetesthia, 
por  Fr.  de  Silva,  t'enetia,  i536,  ln-8. 
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1675g  Trrcm  parto  de  la  tragl-comedla  de  O- 
lesUna,  compursia  por  Gasp.  G<Misa.  Médina 
det  l'ampo^  i536,  in-ft. 

16760  Propaladia  de  Bar(.  de  Tourks  N’abarro. 
Napoles,  i517,  iii<fol.  (Poèmes  et  comédies.) 

10761  SEairiTiâ , Ypolila,  Tqebaioa.  yaleneia^ 
i5ti,  in*rol. 

1676a  TragicomedU  de  LrsASoao  y nosetla 

i56a,  ID’A. 

167OS  Tragedia  Policuxa.  Totedo,  i5à7,  ln-6. 

1676]^  I«a  comedta  de  Persco  y Tibaldo,  por  P. 
Alv.  Atllos.  Totedo^  i55a«  ln-8. 

16765  Comédia  bêcha  por  J.  de  Rodrigo,  en  laquai 
eo  métro  sc  déclara  la  hystoiia  de  Santa  Sut^a. 
i55i,  lD-6.  (Article  J.  Roitatccea.) 

16766  Comedia  llamada  Florinca. por  J.  Ro* 

drigurx  Floaiak.  Médina^  in-6. 

16767  Cüuiedia  llamada  Selvagla,  |>or  Al.  de 
ViLLiGAB.  1556,  in*6* 

16768  Comedta  prodiga,  compuesta  v moralizada 
por  L dl  Mimsoa.  5eri7(<i,  i55&,  lit-6. 

1676g  Très  comedias  en  prosa,  por  J.  TmojfCD*. 
Valencia^  1 ^6g,  in-6. 

16770  1-as  quatre  conicdlas  y dos  colo{]ulos  pas- 
toriles  de  C.  de  llcaoA.  yoUncim^  1667,  ln-8. 

16771  Coropendio  llamado  el  Delryioso,  nel  quai 
se  coDtienen  inucltos  passos  graciosos  de  Lope 
de  Rtimi.  Loffrono^  i588,  ln-4- 

1677a  Comedia  InUtulada  Doleria  del  sucilo  del 
mundo,  )>or  P.  Ht  BTAOO  de  i<a  Vers.  Anters. 
157s, In^ia. 

1O77I  Primeras  tragedlas  espaSolcs por  Aut. 

SitTA.  Madrid^  1877,  lti'8. 

1677A  El  viage  cnlrcteiiido,  por  Aug,  de  Rox%s 
ou  Kojas.  Madrid^  i583,  ii>-8. 

16775  Obras  de  Fcm.  Paaez  de  Ollva.  C&rdota^ 
1580,  in-û. 

16778  Lena  (comedia),  por  AL  Velasquez  de 
Veiasco.  tfiïna,  1609,  pel.  In-ia. 

1677g  Obras  (raglcas  y llricas  de  Christ.  deVnLEs. 
Madrid,  160g,  in-6. 

16780  hyja  de  (^destinât  por  A.-O.  de  Salas. 
—Voir  le  n*  i75ga. 

16781  El  sagazestatico  marido  ezanUnado,comed., 
(K>r  de  Salas  Barbadillo.  Madrid,  i6ao,  In-ia. 

1O7SU  Laureados  Pobtas  valencUoos,  comedian 
liiDosas  de  quatro  poetas  naturales  de  Valcncia. 
yalencia,  1608-iG,  a vol.  In-A. 

16783  l>oce  autos  sacramrnlales  y dos  comedias 
dlvlnas,  por  Jos.  de  Valoiviulso.  Tviedo,  i6aa, 
lo^.  • 

16786  Comediasy  entremeses  de  Mlg.  CeavAirm. 
Madrid,  i6i5,  In-6* 

1O785  Comedias  de  J.  Ruiz  de  Alarcos.  Madrid, 
1638,  a vol.  in-6. 

167S6  Las  cotneüias  de  GuUlen  de  Castro. 
t'aleneia,  i6ai,  a voL  in-6. 

16787  Cohicdias  bmosas,  por  L.  Velea  de  Gievasa. 
Sewtlia,  1730,  ln*6. 

16787*  Tra|d<^m<^dia  : los  jardines , y campos 
sabcos,  por  D.  FelicUna  Gcuan.  Coimèta, 
i6a6i  liH» 

16788  Comedlasde  J.-6.  DrAMAnra.  Madrid^iùTO, 
a vol.  tn-6. 

1678g  Comedlas  humanas  y dlvinas,  etc.,  por  D. 
Muxet  de  Solis.  Brusseùs,  i6a6,  ln-6. 

i67go  Las  comedlas  de  J.  Perez  de  Mostalvan. 
VaUnciOy  i65a,  InWL 

1G701  Festa  del  jardin,  que  conileue  1res  conie- 


dias,  por  Al.  CasUllo  de  Soloraano.  yateneia, 
i63i, in-8. 

1679a  .Autos sarrameutalesycoDiedias  deD.  Pedro 
Calderon  de  La  Barca.  .tfadrid,  1 760,1 7 « ol.  ii{-6. 

16793  Comedlas  de  D.  .Aug.  Moreto.  yalenaa, 
1676-1703,  3 vol.  Id-8. 

1670A  C.oniedlas  faniosas  de  D.  Fr.  de  Roxas  ou 
Rojas  (le  Zorilla.  SetiUa,  etc.  1G80,  lit*A. 

1679s  Comedlas  de  Lopu  Félix  de  Veoa.  yaladoUd, 
Madrid,  etc.,  iGogcl  ann.  suiv.,  a8  vol.  ln-3. 

1O70C  ('.omedias  de  Tirzo  de  Molixa.  Setilla,  etc., 
1627-30,  5 vol.  in-A. 

16797  Coiuedias  de  D.  A.  Salaiar  y Torres. 
Madrid,  i68i-gA,  a vol.  In-A. 

16797*  Comedlas  de  Anu  de  Sous.  .IMdWd,  1681, 
in-A. 

16798  (kimcdlas  de  Jos.  Ca.niz*reS.  Madrid,  175A* 
a vol.  lu-A. 

16700  Poesias  comIcas,  obras  posthumas,  por  Fr. 
BantesCzaDAMO.  Madrid,  iTaa,  a vol.  pot.  in-A. 

16K00  Comedlas  di  Anl.  di  Zamora.  Vodrid,  17AA, 
a vol.  pet.  in-A. 

16801  Tragcdla.s  de  V.  Garcia  de  la  UiiaTA.  la-8. 
(Formant  le  i5<  vol.  du  n*  1O7A9.} 

1680a  El  dellnqiiente  honrado,  conuHlia  en  prosa, 
puhticata  de  Torlblo  Suarez  de  laiigreo  (Gasp. 
Ichor  Jovcllanos).  Madrid,  1787  (réimpr.  en 
>3),  peu  ln-8. 

i08o3  Teatro  de  Ramon  de  La  Crcz.  Madrid, 
1786,  10  vol.  pet.  ln-8. 

1O80A  Teatro  de  Mc.-Fern.  Moratta.  1763,  de., 
ln-8. 

16805  Obras  de  Leandro-Fcrn.  Moratis.  Madrid, 
)83o,  6 vol.  in-8. 

16806  Comedlasde  D.  Gabr.-Alej.  Real,  de  Axua. 
Parti,  Salvà,  18A0,  tn-iS. 


8.  Portes  dramatiques  portugais. 

1 6807  Compilaçaô  do  todas  las  obras  de  Gil  V iccrrrt. 
Lithoa,  i56a,  In  *101. 

1OH08  Comedta  Kufrosina,  por  Jorge  Ferreira  de 
Vasconcellos.  Coimbra,  i56o,  in-8.  (.Autres  co- 
médies du  même  poète,  article  Foiraira.) 

16809  Comedlas  de  Fr.  de  Sa'  e Miranda.  Coinln-a, 
i.')6g-8o,  in-8. 

16810  Comedlas  portuguezas,  por  Simaô  o Fr. 
Bonav.  Macuado.  Lisboa,  i63i,  In-A. 

16K11  Autos  c comedlas  portuguezas,  do  Ant. 

Prestes.  IJtboa,  1687,  in-A- 
1681a  Theatro  comico  portuguez.  Lisboa,  17AA- 
61,  A vol.  in-8. 

1681a*  Osiiiia,  tragedia  (por  la  condesa  de  Vi- 
mieiro).  Liiboa,  1795,  pet.  in-A. 
iOHi3*  O teatro  portuguez  comico  c tragteo  do 
Manuel  Figuciredo.  Lisboa,  180A-6, 19  vol.  ln-8. 
i6Si3*  Teatro  traglco  portuguez,  por  Piiueiitn  de 
Aguiar.  Lisboa,  i8i5-ao,  10  vol.  pet.  in-8. 
i08t3S  Colecdon  de  saynètes,  liiboa,  179a,  a vol. 
in-A. 

9.  Poètes  dramatiques  allemands  et 
liuliandais. 

1681A  J.-Cp.  Gottsched's  nGthiger  Vorralh  su 
Geschichtc  d.  deutseben  drainai.  Üichikuitsi, 
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oücr  Verxeiehntss  aller  deutsclicn  Traue;*-Lu$l- 
uiul  Singsp.  (1.  tm  Druckerscb.,  >uii  iâ5o  bis  z, 
Halfte  ü.  jetz.  Jbahr.  gesaaïui.  Uipz,^  i757-65> 
‘J  Tol.  pet.  ln-9. 

1C81A*  Ch.-Fel.-WelsA^s  Beylrag  su  ileulschen 
Tliealcr.  Lefpz.^  1*65-69,  5 'ol.  peL  lu-8. 

)68i5  Dcutschei)  Thoaier  ; berausgcg.  von  L. 
Ticck.  Iferlin,  1817,  l«-8.,  Imii.  1 et  II  (rontonant 
des  pièces  de  J.  Hoseiinlilt,  J.  Sachs,  Jac.  Ayrcr, 
Malt.  OpitZf  And.  Gryphlus , et  D.-C.  von 
I.ohonstei<i). 

1681C  Théâtre  alletnaml,  traduit  par  Junker  et 
LicliauU.  pariSy  1773*85,  vol.  in-i3. 

16817  .Nouveau  théftlre  allemand,  trad.  parFricdel 
et  ^lic.  Booneville.  PariSy  1783,  13  vol.  ln-8. 
— Voyei  les  n®»  16598-99. 

1O818  Pièces  de  carnaval,  en  allemand,  par  Jean 
Foilz  ou  Volu.  Suremberg^  i3ai,  in-4.  — Voir 
l’arilrle  Foltz. 

16819  Le  miroir  du  monde,  en  vers  allemands, 
par  Valentin  Boltz.  pAtrieh^  i55o,  |>et.  in>8. 
(A  l'article  Boltz  sont  indiquées  plusieurs  pièces 
drauialiqucs  en  vers  allemands,  imprimées  du 
i5Soài5A7.) 

16819*  Ayrer,  opus  iliealricum,  oder  \X\ 
CoiiHBdien  uud  Tragœd.  A'urnè.,  1618,  lu-fol. 

i083o  And.  Gryphius  : Deutsche  Godichle.  Breslûu 
und  Leipzig^  1698,  3 vol.  iii-8. 

16831  Da.  Csp.  von  Lobcnsteln,  Ibrahim  Sultan, 
Agrippina,  Eplcharis  und  andre  pueu  Gedichte, 
etc.  Breslau  (iOSq),  ln*8. 

16833  J.-('.h.  Krüger’s  poetis.  und  tbeatral  Schrlf- 
teii,  berausg.  vuii  J.-F.  LOwen.  te<;);.,i76S,in-8. 

1O833  G.-Kphr.  Lessing  : Trauersplcle.  Bnlin^ 
1772  (aussi  1788,  1798  et  1818),  ln-8.  — 
Luslspiele.  Berlin^  17O7  (au.ssi  178O  et  i8o3 ), 
ln-8.  — Tbeatral -Nacblass.  Berlin^  178Û-85, 
2 vol.  ln-8. 

i68’iA  Sâmmlt.  draroat.  Schririen  von  J. -Ch. 
Brandes.  Hamb.  und  1790-91, 8 vol.  ln-8. 

i68q5  Cbr.-Fel.  Wels&e  Luslpiele.  Leipzig^  1783, 
S vol.  in-8.— 'Schauspiclc.  Leipzig^  179‘3, 5 vol. 
ln-8. — Traucrsplele.  1776-80, 5vol.  ln-8. 

16836  Tbeater  von  Fr.  SemLLER.  Tubing^  i8o5- 
1808,  5 vol.  in-8. 

16837  C.-F.  Hretzoer,  Schauspiele.  Leipzig^  1793- 
96-1808,  A vol.  ln-8. 

16838  Draiiiatische  VVerke  von  A. -G.  IrrLAiiD. 

1798-1811,  18  vol.  in-8. 

16839  Schauspiele  von  Kozebue.  1 797, 

5 vol.  ln-8. 

i683o  Neue  Schauspiele  von  Kozebue.  Leipzig  ^ 
1798-1810,  23  vol.  ln-8. 

jG83i  F.-Max.  Kllnger’s  Tbeater.  Btga^  1786-R7, 
4 vol.  ln-8.  — Neues  Tbeater.  St.-Peifrsb.  und 
Leipzig^  1790,  3 vol.  ln-8. — Auswahl  dramat. 
Werke.  Leipzig ^ 1794,  3 vol.  ln-8.  (Et  dans 
Klingcr's  sSmintl.  Werke,  Kœnigzb.^  1809-16, 
13  vol.  ln-8.) 

10832  A.  Lafontaine's  dramatisebe  W'erke.  Italie^ 
1834,  ln-8. 

1Ô83S  Œuvres  dramatiques  de  Goethe.  Paris, 
1828,  4 vol.  in-8. 

16833*  Faust,  suivi  du  secoml  Faust,  etc.,  par 
Goethe, trad.  par  Gérard. P«r/i,  i84o,  gr.in-i8. 

16834  G.  Helnbeck’s  sAmmlt.  draroatische  Werke, 
nebst  Beitrr.  zur  Théorie  d.  dcatschen  Schaus- 
picldlchtung  und  zur  Kcnntn.  des  gegenwârt 
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Standptinkts  der  deuischen  BQhne.  Cohlenz , 
1817-33,  6 vol.  ln-8. 

i6835  Johanna  Franul  von  Weissenthurirs  Sctiaus- 
plele.  JVien.,  181Ü-S6,  hi-8.  Tont  I à XIV. 
168SO  F.  Raupach's  dramaiiscbe  Werke,  ernster 
Gattung.  Unmburg,  i835-38,  12  vol.  ln-8.  — 
komischcr  Galtnng.  Uamburg,  1839-35,  4 vol. 
ln-8. 

(penr  te*  {itérés  de  Han*  Sarbs,  d'Opiti,  RlopsU>rk,VV  IHanrJ, 
J.  Kiigrl,  et  Tiei.-k,  vo{rx  l’arUcle  respeeUf  de  cliavua  de  re* 
padles.) 

16837  G.  van  Hasselt,  over  der  eerste  vaderland- 
sche  Klugstpelen.  Vtrfht,  1780,  ln-8. 

( Pour  les  pii*cts  de  Hoofl  et  de  VondeL,  voy.  ISdiM  et  IS6S1.} 

10838  Le  Jeu  d’Esmorée,  flis  du  roi  de  Sicile, 
drame  du  i3*  siècle,  trad.  du  flamand  par  E.-P. 
Serrure,  fiand,  i835,  ln-8.  de  33  pp. 
i§839  W.  Rllderdyk,Trcurspelen.  Hang^  1809-10, 
3 vol.  in-8. 


10.  Poètes  dramatiques  danois  et  suédois. 

iGS4o  Suzanne,  tragi-comédie,  par  Pierre  Jeusson 
lleyelund,  4 laquelle  on  a joint  les  artifices  et 
les  ruses  des  femmes,  tirées  de  rÉcritare-Sainle, 
et  réduites  en  chansons,  le  tout  en  vers  danois. 
Copenhague,  1679,  in-4. 

1Û841  L.  iioLBF.RG,  comedicr,  uügivnc  af  K.-L. 
Halibck.  kiobenh,,  1833-37,  b tom.  en  13 pari. 
Iii-ip. 

16843  Tragédies,  drames  et  comédies  de  A. 
OehlenschISgcT  (en  danois).  Copenhague,  1813 
et  ann.  suiv.,  in-8. 

16843  Kongl.  SwenskaTbeatern.  Stockh.,  1778*96, 
7 vol,  in-8. 

U.  Poètes  dramatiques  anglais,  etc. 

16B44  Blographla  dramatlca,  containing  historical 
and  crliical  memoirs  of  britlsh  an<l  Irish  dra- 
matlc  wrltcrs,  orlginally  compiled  by  Dav.  Ers- 
kinc  Baker,  coniimied  by  Is.  Becd,  and  brougiit 
down  to  theend  of  1811,  witb  very  considérable 
additions  by  Stepli.  Joncs.  London,  1812, 4 vol. 
in-8. 

16845  'Hic  history  of  tho  eogltsh  stage,  by  Ch. 
Dihdin.  London,  1800, 5 vol.  in-8. 

1OH46  J.-P.  Collier’s  history  of  english  dramailc 
poelry  tn  the  time  of  Shakspearc;  and  annaU 
oftiic  stage  to  the  restoraüon.  London,  i85i, 
3 vol.  put.  ln-8. 

16847  The  orlgin  of  the  cnglisli  drama,  lllnstrated 
In  ils  various  specics,  viz.  mysicry,  morality, 
tragedy  and  romedy,  by  sprdinciis  fn»in  our 
earîlcst  wrltcrs,  wUh  explanalory  notes  by  Th. 
Hawkins.  Oxford,  1773,  3 vol.  pet.  in-8. 

10848  Ancieni  niyslerles  described,  cspeelal'y  the 
english  miracle  plays,  fonnded  on  ,\cw-Testa- 
nient  story;  Includlng  notices  of  eccicsiast. 
shows,  Ihc  festival  of  fools  ami  asses,  the  des- 
cend into  hcll,ctc.,  by  W.  Honc.  London,  i823. 
In  8.  fig. 

î08û9  A dlssoriadon  on  the  Pageants  or  draniatlc 
mystcrles  anclently  |>crformed  at  Coventry,  by 
Th,  Shahp.  Covenp^,  182s,  ln-4. 

i685o  Thft  Towneley  mystcrles.  London,  J.- B. 
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iSSA,  in^.  (PubilcaÜoD  faite  par  ta 
société  ür  Surlees.) 

i685i  Akcient  mysterieifrom  (he  Digby  mss.eüiteU 
by  M.  Sliarp.  Edinbwçk^  i885,  in-A. 

i683i*  LcPisCovcniriar,  acoIlccUonofmy.sterles, 
publ.  by  J.-O.  Halllwcll.  Lomdon^i$àl% 

16853  Acollixlioii  uf  engiisb  nilracle>piay$ormy!>* 
leries:  containliig  len  dramasfrüm  the  Chfsier« 
Co^cntry,  and  Tuwnricy  séries,  wiih  twu  of 
latter  date  : to  wbich  is  preflted  an  histor.  virw 
of  Ihis  description  of  ptays;  by  WllL  Marriott. 

and  Paris^  i858,  ln-8. 

168ÔS  ScLBCT  culioclion  of  oUi  ptays  (publishcd 
by  Dotlsicy).  London^  17A0,  13  vol.  pet  ln-8. 

16854  Old  ptays ( being  a continuation  ofDod&Iey 's 
collection).  London^  i8i4«  6 (ot.  in-8. 

16855  The  aiicieiil  brilish  drauia.  London^  1810, 
S«ol.  gr.  ln-8.  — The  modem  brilish  draina. 
Lond.^  1804  (aussi  1811),  5 vol.  gr.  irnê. 

i685C  The  old  english  drama,  a sélection  of  ptays 
from  Uieotd  engiisb  dramaUsls.  London,  1835. 
3 %ol.  pot.  in-8. 

16857  John  Rcll's  brisüsh  tbeairc.  London^  177O, 
30  vol.  in-ii. 

16858  The  Ne«r  eiiglisl^tbealre.  London,  1776, 
13  vol.  ln-13. 

i685g  Collection  of  ihc  mosl  eaieemed  farces  and 
entertainnients,  performed  on  the  brilish  stage. 
Edinhnrgh,  1786,  0 soi.  In>i3. 

168O0  namss  theatre with  biographlcal  re- 

mark<>  by  Mrs.  liichbald.  London^  1800,  a5  vol. 
gr.  in-18. 

16861  A collection  of  farces  selected  by  Mrs. 
liichltaid.  London,  iHog,  7 vol.  gr.  In-18. 

10863  The  mo<iern  ibeatrr,  selected  hy  Mrs.  loch- 
bald.  London,  i8t5,  10  vol.  gr.  iiHi8. 

16863  The  new  englUh  drama,  with  prefatory  re- 
marks, hiognplilcal  skctchcsand  notes,  criticai 
and  cvplaualory,  by  W.Oiberry.  London,  1818- 
34,  iD-t3.  (ii3  cahiers  contenant  noubre  île 
pi(^s  d4amali(]iies  de  différents  genres,  avec 
des  portraits.) 

16864  DÜKlin’s  Ixmdoo  (heatrr.  Chfsmick,  i8i5, 
36  vol.  gr.  Id-i8,  a>ec  io4  pl. 

16865  Théâtre  angtols  ( trad.  |iar  La  IMace).  Lond. , 
1746,  8 sol.  in-13. 

16866  Lettre  sur  le  théâtre  anglais,  avec  une  tra- 
duction de  TAvare,  com.  de  .Shadwell,  et  de  la 
Femme  de  cam|>agne,  de  M'.Wyrhrriey  ( par  du 
Bocage).  Parii,  1753,  3 vol.  In-to. 

16867  Choix  de  petites  pièces  du  iliiftlrc  anglois, 
traduit  (parPaiu).  ùnd.  {Parti),  0 vol.  in-i3. 

16868  Le  nouveau  théâtre  anglois,  traduit  par 
BiccolKinl.  Parti,  176g,  3 vol.  ln-13. 

168G0  Traduction  du  tliéâtre  anglois  (par  la  ht- 
ronne  de  Visse).  Parti,  1784,  13  voL  In^. — 
Voyez  le  n*  i65gg. 

16870  Play'8  of  John  Hetwood.  London,  i333  and 

1585,  in-4. 

1G871  Ralph  Royster  Doyster,  a coinedy , by  Ni- 
colas Ldal.  London,  1831,  iiÎ4. 

16873  The  tragédie  ofFcrrex  andPorrex  (by  Th. 
Nortone  and  'lli.  Sackeviixc).  London  (1371), 
pet  ifi-s.  (I^  !'•  édUiou,  sons  le  titre  de  Gor- 
bodiic,  estdc  i563.) 

16873  Gainmer  Gurtonoedlc,  C0nicdy,hy  J.  Still. 
LojidoN,  1575,  IM. 

16874  TrageUle,  or  eiHsrIude,  oianifestlng  Uic 


ebiefe  promises  of  God  unto  mau,  hy  John  fiau. 
London,  1677,  ln*&. 

16875  kyng  Joban,  a play  lu  two  parts,  by  John 
Baie;  ediled  by  J.  Payne  Collier;  London,  for 
the  ('aaidcN  Societg,  1838,  {d-4. 

16876  SBAiLSPEzftE’s  cooieüles,  historiés  and  tra- 
gédies. 

16877  Apologie  de  Shakspeare,  en  réponse  à la  cri- 
tique de  Voltaire,  par  M**  de  .Moulalgu,  trad. 
de  Tanglals.  Parti,  1777,  ln-8. 

16878  ntiisiratluni  of  Shakspcarr,  and  ancient 
manners,  by  Fr.  Doceg.  Ixtndon,  1807,  a voL 
in-8.  flg. 

1687g  Shakspcarc  and  bis  limes,  by  Nathan  Drake. 
iutndon,  1817,  3 vol.  in-4. 

16880  Works  of  ChrisL  Maatow^  London,  1836, 
3 vol.  in-8. 

1O881  The  dramatic  works  of  G.  pEut.  London, 
i8-ig,  3 vol.  in-6. 

1O883  Dramatic  works  of  Rob.  Gaesm.  London, 
1881,  3 40l.  in-8. 

10883  Tbc  king  Edward  ibe  fourth,  by  Tb. 
llcYwoüD.  London,  iGoo,  in-4.  — The  rapeof 
Lucrèce,  by  the  same.  1608,  In-4. 

1C884  The  di*amatic  works  of  Job.  Koao.  London, 
1837,  3 vol.  ln-8. 

16885  Rcaumost  and  Fletcher's  draniaUc  works. 
London,  i77$«  10  vol.  in-8. 

16886  Ben  JuKHSO^'s  works. 

16887  The  dramatic  works  of  Ph.  Massdisu. 
Ijïndon,  1761,  or  1778,  4 vol.  ln-8. 

16888  The  poelical  and  dramatic  works  of  J. 
W'EBSTca.  London,  18S0,  4 vol.  ln-8. 

i088g  The  ptays  and  poems  of  iamea  Saiaun. 
London,  i833,  6 vol.  in-8. 

( PinnI  Im  poètn  drsmaUques  iimUiiL  prfrtirMVn,  esn* 

iMsporsiD*  OH  HtreosAvan  ImmodlHti  rtf  MaksMtv,  Sont  W* 
o'oni  pa»#u  reunie*  «BCMps  ooiu  M èevoe»aMM* 

blier  de  nonner  : i.  t iU|,  TVi.  Th.  Kyil,  T.  7Vs44  3**- 

Martlon,  <;eur|[*  ChaptuiL  Sam.  M wtU.  Ro«Wy,^eaâaTh. 

beUer  ou  Decker.) 

i688g*  Works  of  Th.  Middielon.  London,  1880. 

5 vol.  pet.  in-8. 

J6890  Cornus,  a maske,by  J.  Miltos.  Lond.,i6S7, 
in-4< 

i68go*  Th.  OrwAT*s  works.  London , 1787,  8 vol. 
in-13. 

i68gi  The  dramatic  works  of  Nalb.  Lee.  London, 
17S4.  3 vot.  in-13. 

16893  The  wurLs  of  George  Ktbercgc,  conlalninE 
his  plays  and  poems.  tond.,  1 704,  ln-8.; — aussi 
1715, 1723, 1735,  llM3. 

168^  J.  DavDfLN’s  dramatic  works.  London,  1763, 

6 vol.  in  13. 

i68g4  Tlie  works  of  George  Farquhar,  oonlainlm.' 
alllii.s  poems,  lettrrs,  essays,  and  comédies,  Cbe 
(enth  édition.  London,  1773,  9 vol.  ln-ii,or 
Pubtin,  1775,  3 vol.  In-i3. 

1689.5  Plays  wrluen,  by  W'.  W'ychcrtcy.  London, 
1720,  ou  1731,  aussi  1735  et  1768,  ln-i%. 

16896  .Mc.  Rowe's  work&  London,  1764,  a vol. 
ln-13. 

1O897  The  dramatic  works  of  Jos.  Addison.  Cfoe- 
ffoir,  1760,  in-13. 

16898  Plays  wrliien  by  John  Vanhriigh.  tA>ndon, 
1730  (et  aussi  1759  ou  1776),  3 vol.  in-11. 

19899  The  dramatic  Works  of  Th.  Shadwell.  Lond., 
1730, 4 vol.  in-13. 

1G900  ConoaiVB's  works.  Btrmtnghnm , 1761, 
3 vol.  in-8. 
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lOgOl  The  works  of  George  Llllo.  London,  1773, 

2 vol.  in-19. 

1O903  Play&  wrltlen  by  Th.  Southernc.  London, 
1774.  3 vol.  In-i3. 

16903  Colley  CIbber's  dramatlc  works.  London, 
1777»  3 vol.  In-ia. 

lôQoÂThedramaUc  works  ofSamuel  Foote.  Lond., 
17785  or  1781,  4 vol.  in-8.;  aussi  1797  el  iSoij, 

3 vol.  ln-8. 

16905  Garric's  works.  Lond.,i  vol.  in-i3. 

16900  The  dramailc  works  of  G.  Colman.  Umd., 
J777»  4 vol.  I0-8. 

16907  The  rayslerlous  molher,  a tragedy,  by  H. 
Walpole.  Slrmeberry-WU,  17O8»  l»-8» 

16908  The  Works  of  ArUiur  Murphy.  Lond.,  1786, 
7 vol.  in-8. 

16909  The  Works  of  John  Home,  to  which  Is  pre- 
6xed  an  acrniinl  of  his  llfe  and  writings,  hy 
Henry  Markenzie.  Edinburgh,  i8a4,  3 vol.  ln-8. 

16911  The  posihunious  dramatlc  works  of  Rkh. 

Cumberland.  Ijindon,  iSiS,  3 vol.  in-8. 

16913  The  entlre  works  of  Hanoah  Cowley.  Loml. , 
1813,  3 vol.  iii*8. 

16913  The  (Ira malle  works  of  R.BHi)sley  Sherida?(. 
Lond.,  iSai,  3 vol.  ln-8. 

16914  Joanne  Balllie's  plays.  Lond,,  1798-1813, 

4 vol.  in-8. 

16915  Maihurin's  Berlram,  etc. 

16916  Henry  Hart.  Mllman's  Fazlo,  trag.,  etc. 

J 2.  Poètes  dramatiques  illyriques,  polonais, 
et  russes. 

16.17  Eleclra,  etc.,  Iragœdi*  perDomin.  Sla»- 
RfscBL'if,  in  linguani  illyricani  versas.  Venetiis, 
15985  in-4. 

16.18  Teatbe  polski.  rartacie,  i770-,4,  56  vol. 
in-8. 

lOgigThfâlre  tragique  d'Alex.  Soumarocow,  trad. 
du  russe  parPappa  do  Poulo.  Parfj,i803,3  vol. 
ln-8. 


i3.  Poètes  dramatiques  iDdiens,chinois,etc. 


1 693 1 Select  apecimen  of  the  théâtre  of  lhe  Hlndus, 
uansl.  by  H.  Hayman  Wilson.  Calcutto,  1837, 
3 vol.  in-8. 

16933  La  reconnaissance  de  Sacouniala,  drame 
sanscrit  de  (^lidasa.  PacU,  i83o,  in-4. 

16933  Vikramonasi,  or  Vikrama  and  Urvasi,  a 
drama,  by  iCalldasa.  Calcutta,  18S0,  ln-8.  (Art. 
Caudasa.  ) 

16934  Mafati  and  Madhava,  a drama  in  ton  acts, 
by  Bhavabhuti.  Calcutta,  l83o,  ln-8.  — Ullara 
Rama  Cberita,  a drama  In  seveo  acts,  by  ttic 
same.  Calcutta,  18S1,  in-8. 

16935  The  MrichchakaÜ,  a comedy,  by  Sudbaka 
Raja.  Calcutta,  183g,  In  8. 

16936  Betnavalt,  a drama  In  four  acts,  by  Sri 
Herslia  Deva,  wilh  a commeniary  cxplanalory 
of  the  prakrit  passages.  Calcutta,  i833,  in-8. 

16937  Mudra  Rakshasa,  or  llie  signet  of  the  ml- 
nister,  a drama  In  seven  acts,  by  VIsakha  Datta, 
with  a commentary  explanatury  of  the  prakrit 
pa.vsages.  Co/cwfra,  i83i,  In-B. 


369 

16938  PRASODB  Chandro*  daya,  or  the  moon  (»f 
intellect,  an  allegorlcal  drama,  etc.,  translated 
from  the  sanscrit  and  pracrit,  by  J.  Taylor. 
London,  1813,  in-8. 

16939  Gita  Govinda  Jayadevæ  poei»  Indki  drama 
tyriciim.  Bonner,  i836,  in-4. 

169^  Théâtre  chinois,  ou  choix  de  pièces  de  théâ- 
tre, composées  sous  les  empereurs  mongols, 
traduites  (lonr  la  première  fols  sur  le  texte  ori- 
ginal, précédées  d'une  iiitroduclion  et  accom- 
pagnées de  notes,  par  M.  Bazin  aîné.  Parit, 
1838, ln-8. 

i6g3i  Lao-Seng-Eut,  comédie  chinoise,  suivie  de 
San-in-leou,  trad.  du  chinois  en  anglais,  par 
M.  J. -F.  Davis,  et  de  ranglaÜ  en  français,  par 
M.  Bruguières  de  Sorsum.  PturU,  1819,  in-8. 

16933  HoeMaii-ki,  ou  l’histoire  du  cercle  de  craie, 
trad.  par  Sianid.  Julien.  l/>nd.,  1833,  in-8. 

i0953TcHAO-cHi-Kot>-e9L:  l'orphoün  de  la  Chine, 
drame,  accompagné  de  nouieltes  el  de  poésies 
chinoises,  trad.  par  Stanisl.  Julien.  Paris,  i834, 
in-8. 

16933*  Lo  Pi-Pa-KI,  ou  riiistoirc  du  lulh,  drame 
chinois  de  Kao-Tong-Kia,  traduit  par  M.  Bazin 
aîné.  Parit,  i84i,  in-6. 


IV.  FICTIONS  EN  PROSE. 

1.  Apologues  ou  Fables  en  dilTéreutes 
langues. 

(Poar  ne  p»t  «Aparer  dec  oevrage»  qoi  deiv«ot  natoraUcBieDt 
re»tf>r  rvuni»,  nou*  avoDi  lalu«*  dant  ceUt  claM«  da»  fkba- 
lialf*  oriPtilaaa  (|iil  onl  mril  m yen,  #1  |ktul-Atr«  aariona- 
nou»  dA  m af  kr  ainak  à l>f;ard  de  towa  fabuliatea  dont  lea 
oavraee»  en  yen  aoni  riiaoemkn^  dam  la  poetie,  »otta  lea 
n.  (SUA,  IXU8,  IS6RA,  lASi,  lAAOt,  l4l«tt-t4IV.V.  I4BIR,I4M1; 
ISSOQ,  ISVI4,  lUSA,  ISA40,  lAK»,  lAHIA,  13MT,  tUAA.—  (>iaDt 
aoK  coaleura  en  profe  que  I’ob  réunit  quelquefois  a«x  labu- 
llate*,  nona  les  avons  assimilei  aux  rontons.  parce  qae,  chet 
les  modernea,  cet  petites  rompcMitiom  romaae«qnva  m aont, 
poar  la  plupart,  que  det  romans  decag es  d'epbodea  et  reduita 
a tme  petite  proporllon;  ou  twur  mieux  dire,  c'est  U le  roman 
dans  sa  forme  primiUve.  Toutefois  bous  avona  eu  soin  do 
séparer  les  conieun  français  et  les  conteurs  llaUana  de# 
fraada  romans  ecrtu  dans  cas  deux  lanfues.) 

16934  Æsopt  fabuls. 

16933  De  Babrio  fabularum  csopearum  scriplore 
disseruilo,  etc.  (aucioreTyrwliitt).Lomf.,  1776, 
in-8. 

16936  Sytntipæ  phllosoph.  fabule  LXII,  gr.  et  lat. 
Lipsia,  1781,  in-8. 

16937  Dissertaiio  de  fabulis  Archlléchi,  scripsit 
Hcschke.  Altcnb.,  i8o3,  ln-8. 

i6q38  s.  Cybilli  apologl  morales.  Piennæ-Austr., 
i63o, in-13. 

lÔgSg  Abstemii  fabuUe.  Venet.,  i5io,  ln-4. 

16940  PiiiLELPUi  fabul».  i48o,  ln-4. 

16941  Laurentii  Vallelysis  faceiiæ  morales,  allas 
É.sopus  translatiis,  etc.  (circa  1470),  in-4. 

1694*1  Les  Propos  fabuleux  moralisez,  extraits  de 
plusieurs  auteurs  tant  gréez  que  latins...  Lyon, 
1356, in-13. 

16943  Dialogcs  creaturarum. 

19944  Pandulphi  Collxnctii  apologl  quatuor. 
Argentorati,  i5ii,  ln-4. 

16945  Fabius  Inédites  des  i3%  i3*  et  i4*  siècles, 
et  fables  de  La  Fontaine  rapprochées  de  celles 
des  autres  auteurs. précédées  d’une  notke 
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sur  le«  fabulitlft  Robert  Parii^ 

iB35«  « ^oL  in>8.  (Arlkie  La  ForcTACO.) 
ibçâG  XXV  fables  dès  aniraaui,  par  Est  Perret 
Anvers^  In-fol. 

i6qA7  Khattemest  moral  des  animaux.  Anvers, 
1678,  llH-fol. 

lOOftft  Le  TnéATfiB  des  animaux,  auquel,  sons 
plusieurs  fables  ei  lilstoires,  est  replantée  ta 
vie  huniaiiie.  Paris,  i5g5,  in-&. 

169A0  Fables  choisies,  en  françois,  avec  la  Iradiirt 
en  lut  de  J.  Veneronl,  et  la  >crsion  aUemaodc 
de  Bailb.  Mickisrh.  Auysb.,  1707,  In-fk. 
iOqBo  Recueil  de  diverses  fables,  dessin,  et  ffrav. 
par  G.  FossATt  f'eufse,  , 6 part  eo  S vol. 
pet  ln>fol. 

i6g5i  One  hundred  fables,  original  and  seleclcd, 

embciishcd  wlih  3S0  engravlngs  on  wood 

hy  Jaui(>s  NonTHcorE.  Loiid.,  iSaB,  ln«8. — Voir 
l'ariicie  ncwiut 

t6p5‘i  Essai  sur  les  fables  Indiennes  et  sur  leur 
Iniroductiun  en  Europe,  par  A.  Loiseleur  Des* 
longcbamps,  suivi  du  roman  des  Sept  sages. 
Paris,  iB38,  lu  8. 

i6g53  tîntes,  fables  et  sentences,  tirées  de  dilTc- 
renis  auteurs  aralioset  persans  (par  L.  Langlés). 

17B8>90,s  votlii-tB.  (Partie  du  n*  10<>Ü8.) 
i6p5A  Cailla  et  Dimna,  ou  fables  de  Biopat  ou 
Pidpay.  Paris,  i8i6,  In-A^  Voyez  Hi&srix  et 
HlTdl'AUeSA. 

i6p55  L'NWAai  Sohellee,  a (ramlatlon  IntoDukhro 
from  the  Persian.  Madras,  iBoA,  in-fol.~Voir 
rarlicle  Hisseis. 

iOq^ô  The  Kliirud  Ufroz,  originally  lranslal«'d 

tnio  the  hindoostanee  langtiage from  the 

Ayar  Danish,  wriiten  by  taooi.  FczL.C^ruiM, 
i8i3,  a vol.  in«8. 

1B957  Locmaxiu  sapientis  fabulæ,  arab.  et  lat 
Leydtr,  i0i5,  in-8. 

iGgây*  Contes  et  fables  indiennes  de  Bidpat  et 
i/okman,  trad.  d*.\li  Tehcibd  ben  Saich,  par 
Calland  etCardonne.  Paris,  1778,  3 vol.  In*ia. 

(LrtdifTrrvotr»  IndorUoaâttliBiUtloiu  det^bUid#  atdfkai 
MWl  A TarUcU  <t«  ce  laboUile,  voir  let  |ip.  asi-u  de 

iiotn>  premier  volume.) 

iGqSR  La  moral  fliosofla,  iratta  dagii  antichi  scrit- 
tori,  da  A.-F.  Doxi.  Penezia,  i55a,  a vol.  in-ù. 
lOp^o  Deux  livres  de  la  philosophie  fabuleuse, par 
U de  Lamvbt.  Lyon,  1G79,  in>ia. 

1G9G0  DiMripiine  de  clergie,  Iraduct.  de  l'ouvraqc 
de  P.  Alpqoxse.  Paris^  i8aG,  pet  ln-8. — Voir 
le  n*  iSaoa 

iGqOo*  Isaac  hen  Salomon , Mascal  Kadmoni. 
Constant.,  i5oG,  in-G.  ( IK-JG  sous  le  n* 


2.  Romans,  Contes  et  Nouvelles. 


A.  Uistolrcdcs  romans,  et  Collections  de  romans. 


iGpGx  Traité  sur  Torigine  des  romans,  par  Huet. 
Paris,  I7»»v  ln-13. 

iGpGa  De  l’usage  des  romans,  avec  une  b)bllo> 
thèque  des  romans,  par  Gordon  de  Percel 
(Lenglet  du  Fresnoy).  AmsL,  17SG,  avol.  In-ia. 
1G9C3  L’histoire  Justifiée  contre  les  romans,  par 
le  même.  Amsterd.,  lySâ,  in^ia. 
sGpGG  The  history  of  fiction,  being  a critical  ac- 
count  of  the  most  cclebrated  prose  works  of 
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fiction  from  the  cariiest  greek  romances,  to  tbc 
novels  of  the  présent  âge,  by  John  Dimtop. 
London,  181O,  3 vol.  in-^. 

iGpGS  I..C  tombeau  des  romans,  où  11  est  discouru 
pour  ou  contre  les  romans,  par  Kancao.  Paris, 
i0q6,  tn-d. 

lôgOô  BiaLioTHi:Qi'C  universelle  des  romans. 
Paris,  HyG-Sÿ,  336  loin,  en  113  vol.  In-i3. 

16967  Nouvelle  BiRuomliQcrE  des  romans.  Paris, 
1798,  113  tom.  en5G  voi.  in*i3. 

1O9Û8  Bibliothèque  choisie  de  coules  nouveaux 
(en  partir  trad.  de  l’arabe  et  du  persan  par  U 
iaiintlès,de  ritallcn  parE.-I.  Simon,  etc.). Parfi, 
Boyrz,  i786>90,  9 vol.  In>i8,  ou  tirés  Iip4.  (Le 
contenu  de  celte  collection  est  décrit  dans  le 
Dicl.des anonymes  de  Barbier,  n*  i7iG.PIusleurs 
exemplaires  ont  16  vol.,  parce  qu'on  y a réuul 
train  ouvrages  étrangers  à la  coilecUoo.  Voyec 
le  Citai,  de  Méon,  0*3601.) 

B.  Horoans  grecs. 

I69A9  P.  Paciaudi  de  tibris  eroUcis  aniiquoram. 
Upsitr,  i8o3,  ln-8. 

16970  ScRiPTOsEs  eroUci  gr«d,  gr.el  iat 
1793,  6 parL  in>8. 

16971  BisuoTHbQiE  des  romans  grecs.  Paris, 
1797,  13  vol.  I1H18. — Nouv.  édit,  sous  le  titre 
de  CoLLrxTiox  des  romans  ffrect,  Paris,  iSti, 
13  vul.  ln*iO.  (Non  terminée,) 

16973  pARTHE.xii  de  amaluriis  aOectionibus  liber. 
ttasHtar,  iG3i,  ln-8. 

16973  Coxoxis  narratlones,  gr.  Gotlingfr,  1798, 
pci,  ln-8. 

1G976  Louai  pastoralia  de  Daphnide  et  Cbloe. 

16975  llr.LiODOR!  Tlhiopicornm  libii. 

169*^  XrxopHOVTisepbesiacnrtim  lib.  V. 

1C977  Acaïua»  rati^  de  UilophonUs  et  Leu- 
cJppcs  amorlbus  Ubrl  VHI. 

1G978  Theouori  Prodromi  Rhodaoihes  et  Do^cILv 
aniorum  llb.  IX,  gr.  et  lat.  Paris.,  i035,  lu-8. 

16979  KtsTBATics,  de  ismenix  ci  Ismenes  amoii- 
bus  iibii  XI.  Paris.,  iGtS,  ln-8. 

1G080  CfiARiToms  de  Chem  et  Calllrrhoe  ilbri 
VIII.  Amstelod.,  1700,  ln-6. 

16981  Nicf.ta  Eugenlaiil  narrallo  amaioiia,  gr.  et 
lat.  ediüit  Dolssonade.  l*aris.,  1818,  3 vol.  lo-is 
(eu  vers). — Voir  le  n*  18O73. 

C.  Romans  latins,  anciens  et  modernes. 

16983  1...  Apolrii  meiamorphoseos  lihrl,  etc. 

16983  L'amour  de  Cupldo  et  de  Psyché,  pris  de» 
V*  et  VI*  livres  d’ApiTLEU's,  exposé  en  vers 
françnis.  (1 586},  in-S. 

16986  Htsloria  calumuie  novercalis,  qu«  Scplem 
Sapientum  inscHbiliir.  Antuerpia,  1690,  ln-6- 
(Ce  roman  a une  origine  orlenlale. — Voir  l'ar- 
ticle Septeu  sapicutes. 

16985  Les  Sept  sages  de  Rome.  Cenève , 1693, 
in-fol.  goth. 

16986  Ex  gesiis  Romanorum  historis  noiabiles. 
etc.  In-fol.  (Voir  rarlicle  Gesta  Romanorum.) 

16987  Narratio  eorum  qux  contigmint  Apoixo* 
RIO  Tyrio.  4ug.~yindeiic.,  1596,  in-6. 

16968  De  viia  Caroli  Magnl  et  Roiaiidl,  blstorla 
Joan.  Ti'rpiro  vulgo  irllHila.  Florentitr,  i8ts, 
ln-8. 


t 
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FICTIONS  EN  PROSE. 


i6qS9  G«sta  Caroli  Magnl  ad  Carcasaonam,  ti  de 
ædincatlone  monast.  Crassensis.  Florent.^ 
ln-8.  (A  rarllcle  Tühpix.) 

J-  Pi’NCs,  allobrogicÆ  narrationes. — Voyez 
le  n*  17091. 

lOOQo  Eftisicila  Fr.  PeraAacuÆ  de  lilstoria  Griso- 
lidl».  Iii‘4.  goth. 

1G991  L'czemple  des  femmes  mariées,  ou  la 
conslance  de  Grisélidis.  In-â-  (Plaré  à la 

sidle  de  Pélrarqiic.)  — Voyez  le  n“  17133. 

16991  Fr.  Ftoaii  de  amore  Camllll  et  EmIUæ 
prolucijs,  eic.  In-â. 

16993  Traité  très  plaisant  de  Tamour  de  Guisgar- 
dus  et  Siglsmunde.  Parfz,  1393,  ln-3.  — Voyez 
Leon.  Aretisi's. 

1O993  .'Eneæ  SHvii  de  duobusanianiibus  bistoria. 
In-3. 

16993  Aloysll  Passerim  bistoria  lepidisslma  de 
qutbusdam  ebriis  mercatoribus.  DrixiiTy  i393> 
Id-3. 

16996  L’histoirc  de  PALASts,  comte  de  Lyon  (tra- 
duite du  latin  de  Valcntlnus  Darruebius,  par 
G.  Rameze).  iyrti»,  i833,  ln-8. 

16996*  Morusi  novella*.  .Xcapolt\  i5ao,  li»-3. 

16997  lUsDELU  TIU  romani  et  Egosippi  bistoria. 
Mcdiolani.,  i3og,  ln-4. 

10997*  Hispaidola.  PinriÆ,  iSüS,  ln-3.  fArtlcIc 

M «UiONATL».) 

1699S  J.  Barclaii  Argenls.  Lugd.-Halavûr,^  i03o, 
in-ia. 

16999  Barclaii  salyricon.  Lu^d.-Bnlavor.^  i63“, 
In-ia. 

17000  AlUophlH  (Cl.-Barlh.  Morisotl)  verllalls 
lacr>’m.T.  i695,  In-itL 

17001  Cl.-Barlh.  Morisoti  peruviana.  iflaa,  ln-3. 

i700‘jG.coTRF.RPHio:siscanlallenslssatyrlcon.  lOaS, 

pet.  In-ja. 

1700.3  Mundus  aller  et  Idem....  aiithore  Morcurlo 
Britaiinlco  (Jos.  Hall).  Francof.  (clrca  i61o), 
ln-8. 

1700.3  Mc,  Kllmü  (Holbero)  lier  subterraneum. 
Uafnitt^  1735,  ln-8. 

D.  Romans  français. 

O.  Roman«  rbevalprip. 

JntndiuUon.—  Becveila. 

1 7003  Tables  généalogiques  des  héros  de  romans, 
avec  un  catalogne  des  principaux  ouvrages  cii 
ce  genre,  par  Duiciis,  secoixlc  édit,  augmen- 
tée. Lnndres^  1796,  In-A. 

17006  L'Ordrr  de  chevalerie.  i3io,  lo-fol. 
(partie  du  n"  23865.) 

-17007  Livre  intitulé  I'Abrre  des  batailles.  Lyon, 
lâHi,  tn-fol. 

17008  Livre  des  faits  d'armes  et  de  chevalerie. 
Parity  1388. — Voy.  l’article  Vér.fecE. 

17009  La  Dctisb  des  armes  des  chevaliers  de  la 
Table  ronde,  /’ariz,  ln-i6. 

17010  RiBLiOTHèQCE  blcue.  Pétrity  1775»  gr.  ln-8. 

170M  Corps  d’extraits  de  romans  de  chevalcrir, 

par  de  Tressan.  ParUy  1782,  3 vol.  In-i2{  et 
avec  le  n“  19126. 

17012  Choix  de  petits  romans  de  dUTércnls  genres 
(par  de  Paulmy).  1789,  2 vol.  pet. 

In-i9. 
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17018  Les  contes  du  gay  savoir,  par  J.-A.'F. 
Laxglé.  Pari»y  1826,  in-8. 

17013  L’hlstorial  du  jongleur,  par  le  même.  Paris^ 
1829,  iu-8. 

17013*  Contes  populaires  des  anciens  Bretons, 
précédés  d'un  es.sai  sur  Torigliic  des  épopées 
chevaleresques  de  la  Table-ronde , par  Tb.  t\n 
La  Viliemarqué.  Pam,  Coquebert^  1832,  2 vol. 
lu-8.  — Voir  le  n"  i3336. 


Somms  dét  càtralieri  de  la  Table^ronde. 


17015  L'histoire  du  Sairt-Graal,  Porfs,  i5iC, 
in-fol. 

1701O  La  vie  et  les  prophéties  de  MeaLn*.  Parité 
1898,  3 vol.  in-fol.  • 

17017  Romas  fait  3 la  perpétuation  dos  chevaliers 
do  la  Table-rondc.  Bouen.,  i388,  5 tum.  en  2 vol. 
In-fol. 

17018  Lancelot  du  Lac.  Paris^  i3g3, 3 vol.  In-fol. 

17019  Histoire  du  chevalier  Puceval  Le  Galinys. 
Parix,  i53o,  lii-fol. 

17020  Histoire  de  Giglai,  fils  de  Gauvain.  £yon. 
i53o,  ln-3. 

i70:;i  (iTROx  le  courtois.  P/?m,  In  fol. 

17022  Les  nobles  faits  d’armos  de  Melia&I'S  de 
I^eonnoys.  Paris ^ 1328,  In-fol. 

17023  Histoire  du  prince  Meliadus,  dit  le  chevalier 
de  la  Croix,  /.yon,  i533,  in-3. 

17023  Histoire  de  Tristan.  Poucn,  1389,  2 toni.  en 
1 vol.  in-fol. 

noa.'»  Le  nouveau  TnisTm,  par  J.  Mangin.  Paris^ 
i553,  in-fol. 

17026  Ysaic  le  triste,  fils  de  Tristan  deLeonnoys. 
Partie  In  Toi.  goth. 

17027  Le  livre  du  vaillant  chevalier  Artus.  i3ç3, 
in-fol. 

17028  La  chronique  de  messire  Clbriam».  Lyon, 
1529,  in-3.  goth. 


Bimane  de  Charlema>fme,  et  de»  douze  Paire. 


17029  La  chronirjuc  de  Tntpix.  Paris,  1527,  In-3. 
17030— Autre.  Lf/on,  i583,  ln-8. 

17031  Conqcestb  du  grand  roy  Charlcmaigiie 
des  Espaignes,  etc.  Lyon,  i5oi , Ui-3.  — Voir 
le  n^  17032, 

17032  Les  faits  et  gestes  de  CnARLE-MACXE.  Paris, 
Sergent,  sans  date,  In-3. 

17033  La  fleur  des  batailles  Doolin  de  Mayence. 
Paris,  i5oi,  In-fol. 

17033  Les  Quatre  fils  Aymon.  Lyon,  1393,  In-fol. 
17035  Chronique  et  histoire  du  chevailcr  Mabriaî». 
Paris,  i53o,  in-fol. 

i7a36  I.a  CwtQuraTE  de  Templrc  de  Trébisondo. 
Paris,  in-3.  ( Même  ouvrage  que  le  n®  1 to3o.} 

17037  Histoire  de  .Mal-gist  d’Aygrcmont  et  de 
Vivian.  Paris,  In-3. 

17038  La  très  plaisante  histoire  de  Guérin  do 
Montglave.  Paris,  ln-3.  goth. 

17039  L’histoire  et  chronique  de  Gérard  d’Eu- 
pbratc.  Paris,  i539»  In-fol. 

17030  Le  roman  nommé  Ogier  te  Danois.  Paris, 
In-fol.  goth. 

17031  HIstoIredu  preux  Mccrviii.  Prtr/.t,i56o,ln-8. 

17032  l.e  roman  de  Fier-a-bras  le  géant.  GenHe, 
1378,  in-fol. 
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17043  Les  prouesses,  eic.  de  Hcon  de  Bordeeux. 
PariSy  i5i6,  lii^ot 

17044  Rclhoré,  Parité  i500.  In  fol. 

17045  Histoire  de  Thbseüs  de  Coulognc.  Parity 
in-4.  goth. 

17046  Histoire  de  VxLtîtTiît  cl  Orson.  tyon,  i49*>» 
In-fol. 

1 7047  I.C8  faits  cl  prouesses  do  Joehoain  de  Ulaves. 
Paris  % i5oo,  io-fol. 

17048  Mhxes  el  Amys.  Paris^  In-fol. 

17049  Le  livre  de  Beckves  de  Hanloone.  Paris^ 
in-fol.  goth. 

17030  Histoire  de  Gérlloon  d’Angleterre,  par  Es- 
tlenne  de  Maison  •Nujfte.  Lytfu,  i6oa,  i loin, 
en  1 vol.  in-12. 

17051  Histoire  du  noble  roy  Ponthos.  Paris  ^ 

in-4.  golh.  • 

RnuutM  dtt  neuf  Preux. 

17052  Les  Necf  preux.  Abbeville,  i487,ln-fol. 
17033  Les  chroniques  de  Judas  Machabeus,  par 

Ch.  de  Saint-Celais,  Paris,  i5i4,  In-fol. 

17054  L’hyslolrc  du  noble  preux  Hector.  Lyon 
(vers  i5q5),  in-4. 

17035  Histoire  d’ALEXANDRE-LE-GRANi).  Pnri5,  ln-4. 
(Traduction  du  n*au86i.) 

17056  Les  Trois  grands  : savoir,  Alexandre,  Pom- 
pée et  Charlemagne.  (cummcDccment  du  i6< 
siècle)*  b»“4. 

17057  La  gènt'alogle,  avec  les  gestes,  etc.,  de 
Godefroy  de  Bouillon.  Paris,  i5o4*  in-fol. 

Romama  de*  ÀmadU. 

17088  Amadis  de  Gaule.  Lyon,  1875,  91  vol.  lu  16 
et  3 vol.  ln-8.  — Voirie  n«  1752a 

17089  Traduction  libre  (des  cinq  premiers  livres) 
d'Aniadis  de  Gaule,  par  de  Tressan.  Paria,  1779, 
9 vol,  ln-19. 

17060 1.a  chronique  deD.  Flores  de  Grèce,  par  Nie. 

Herrerat.  Lyon,  1879,  1 loui.  en  9 vol.  ln-16. 
17061  L’admirable  histoire  du  chevalier  du  Soietl, 
par  Fr.  de  Rosset.  Paris,  1690,  8 vol.  in-8.  — 
Voyez  Ortonez. 

17069  Histoire  de  D.  Bruants  de  Grèce.  Paria, 
1695,  in-8. 

1706S  Le  roman  des  romans,  par  Ddvcrdier. 
PariSy  1626,  7 vol.  ln-8. 

17064  Histoire  de  Pautxrin  d'OUve.  Paris,  1873, 
in-8. 

17065  PaiMALéoN  de  Grèce.  Paris,  1879,  4 toni. 
en  9 vol.  in  8. 

17066  nutoirc  de  Palverin  d’Angleterre.  Paris, 
1874,  9 vol.  in-8. 

17067  Histoire  d'OtivicB  de  Castille.  Genève, 
in-fol.  goth. 

17068  Histoire  palladienne,  par  Cl.  Colet.  Paris, 
1555,  in-fol. 


Bemana  d*  ChefUrie  aur  dea  anjeta  emprunte*  de  lu  Myfke^ 
ùgte  et  de  PHiaUttre,  mai*  étruufera  aatx  eUtaæe  prMdentra- 

17069  Les  proësses  et  vaillances  du  preux  Herclxe. 
Paris,  i5oo,  in*4. 

17070  Le  roman  de  Jason  cl  Médèe.  I^et  in-fol. 
guth.  (Article  Levetre.) 


17071  Recueil  de»  hWolra  tror«u>c‘i  P*' 

Le  Ff.vm.  In-fol. 

1 707a  Le  roman  d’EniPos,  fil»  du  roy  Layu».  Parti, 
in-4.  . 

17073  Les  Faits  merveilleux  de  \irgiUc.— Voir 

le  n"  17199.  ^ ^ , 

17074  Histoire  du  chevalier  Guillaüme  de  Palerme. 
Paris,  in-4-  goth. 

17075  Histoire  du  roy  Pbbceforest.  Paris,  i598, 

0 lom.  en  3 vol.  In-fol. 

17076  H Libbo  di  Atlla,  transi,  dl  llngua  francesa. 
Penetia,  147**  ln-4. 

17077  LaGtiERRA  d’ Attila  nagellodl  Dia  Ferrara, 

i368,  ln-4.  (Peul  se  placer  dans  les  romans 
Italiens.)  . « ^ 

17078  Le  livre  de  Baidoyn,  comte  de  rianares. 
Lyon,  1476,  in-fol. 

17079  La  description  et  histoire  du  chevalier 
Berinüs.  Paris,  ln-4.  goth. 

1 7080  La  Plaisante  cl  aniourciisc  hhlolre  du  che- 
valier Doré.  Lyon,  ln-16. 

17081  Le  Livre  des  trois  Olz  de  Boy.  Lyon,  i5oi, 
in-fol. 

17082  Histoire  de  Gérard,  comte  de  Nevers.  Paru, 
I.Î96,  ln-4. 

17083  Histoire  el  ebronique  tiu  peut  Jeban  de 
Saiutré.  Paris,  i5l7»  In-fol. 

17084  L’histoire  de  Florent  el  Lyon.  Paris  (vers 
i56o),  ln-4. 

17085  L bistolre  de  Monseigneur  Gérard  de  Rous- 
sillon. Lyon,  Oliv.  Arnoullet  (vers  i5a3),  in-4. 

17086  Les  aventures  du  comte  Raymond  de  Tou- 
louse cl  de  D.  Roderlc  de  Vivar,  par  Loubaissin 
de  La  Marque.  Paris,  1617,  9 vol.  in-8. 

17087  Histoire  antique  du  château  de  Vicestre. 
Paris,  160O,  in-8. 

17088  Le  roman  de  CL-iUADt»  cl  de  la  belle  Clcr- 
iDoude.  Lyon  i488,  in-4. 

17089  Le  roman  de  la  belle  Helaine  de  Constan- 
tinople. Paris,  in-4.  goth. 

17090  Histoire  des  prouesses  et  valllaoccs  de 
SiPERis  de  VIncvaux,  etc.  Paris,  ln-4.  goth. 

17091  Le  premier  livre  de  riilstolre  de  PaiLARDRE, 
etc.  Lyon,  i544,  In-8. 

17099  Histoire  du  chevalier  Paris  et  de  la  belle 
Vienne.  Anvers,  i487,  in-fol. 

17093  Le  roman  de  Jean  de  Paris,  P«rfi,ln-4.  goth. 

17094  Le  roman  de  Hétusine,  par  Jean  d'Arras. 
Lyon,  in-fol.  golh. 

17095  Le  roman  de  Méln^ne,  parti.  L.  M.  D. M. 
Paris,  1OS7,  ln-8.  (Article  Jean.) 

17096  Les  faits  et  gestes  de  Geoffroy  4 la  graul 
dent.  Lyon,  i549,  ln-4. 

17097  La  CoNoi'EsTE  de  Grèce,  par  Philippe  d« 
Madien.  Paris,  i597,  in-fol. 

17098  Histoire  de  Pierre  de  Provence  et  de 
la  belle  Maguetonne.  Paris,  1499,  ln-4. 

17099  l.a  vie  du  terrible  Rourt  le  Diable.  Lyon, 

1496,111-4. 

17100  Le  roman  de  Ricoard  sans  paour.  Pans, 
in-4.  golh. 

17101  Guv  de  Warwlch , chevalier  d'ADglelenr. 
Paris,  i595,  in-fol. 

1710a  (Chronique  de  l’excellent  roy  FLoamoRD 
Paris,  i598,  in-4. 

17103  Le  Livre  «lu  très  chcvalcureux  comte  d’Ar- 
tois et  de  sa  femme.  Paris,  1867,  ln-4.  fig. 
17»o4  Le  roman  du  roi  Flore  el  de  la  belle  Jeanne, 
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eubité  pour  U première  foU  par  Francisque 
llchcL  Pmii,  i838,  pet  lo>8. 

17104*  La  CosQL'iBTx  d'un  cbevalier  surnommé 
le  cœur  d'amours  epiis  ( par  René  d'AoJou). 
i5o3,  in*4. 

1710Ô  Hlslolre  de  Gauos  de  Traslgnies  et  de 
dame  Marie  sa  femme,  publiée  par  0.-L.*B. 
Wolff.  Leipzig^  18S0,  ln-8. 

1710O  Le  roman  des  cbevaUers  de  la  Tbrace. 
Pmris^  i6o5«  lo*8. 

17107  Tb£atbk  d'histoires,  ou  les  grandes 
prouesses,  etc.  du  cbevalier  Polimantcs.  Parité 
lOio,  in>4. 

17108  Le  roman  des  chevaliers  de  la  Gloire,  par 
Fr.  Rosset.  Paria,  lOiS,  in<4. 

a.  RoaisBf  M prM«  'poeUqn*. 

171OQ  Les  amours  de  IHyché  et  de  Cupidon,  par 
La  Fohtaink. 

17110  Les  aventures  de  Télémaque,  par  PésEum. 
17111  Maximes  morales  et  |)oliÜques,  tirées  de 
Télémaque,  l'ersaf/fei,  1788,  in*8.  (Placé  i 
Ffoetos.) 

1 71  la  Sethos,  histoire,  ou  vie  Urée  des  monuments* 
anecdotes  de  l'ancienne  Égypte,  iiac^TusAssos. 
Psrfa,  1781,  S vol.  in-i  3. 

1711S  Le  temple  de  Gnide,  par  MosTësQCico. 

17s  iftHvmneau  •olotl,parde  RtrsAc.  Psria,  1788, 
iii-8.  (Ouvrage  qu*on  ne  sait  trop  où  placer.) 
17118  Olliier,  potoe,  par  Caiotte.  Paris,  1798, 
3 vol.  in«is. 

17118  Joseph,  par  BitaobL  Paris,  1788,3  vol. 
iu*i8. 

i7ii7NumaPompilius,  par  Florian.  Paris,  1788, 
3 voL  in-16. 

17118  Les  Martyrs,  ou  le  triomphe  de  la  religion 
chrétienne,  par  M.  de  Cbiteaubiiand.  Paris, 

^ 1809,  a vol.  ln-8. — Voir  le  n*  lyuOa 
* (Oa  pmt  Mcert  porter  daoi  e«iu  cIs»m  I««  a.  ivtis,  iTtV. 
ITIM  *1  ITKT.) 


€.  lt«aM»4tdJffHmuefttm,ruicétf«r«f4rtchroftolof1eat 
9«  poMlcatwa. 


(Si  l’M  svstt  à eliuAr  oa  trèt  prafid  dooiSk  dt  romaa»,  Il 
b«B  d«  le*  dlTlMf  par  ■tara*,  cohum  rainaar  «Mraifx, 
nmmmê  iTawtottr,  rtwam  Hulrriftiat,  tic.) 


17119  Le  Trésor  de  la  cité  des  dames,  sekm 
Cbbistisb  de  PIsan  Pstris,  1897,  in-foU 

17100  L'histoire  de  MiLfBéa  et  de  Prudence  sa 
femme  (par  CKaisTim  de  Pisan).  in-fot.  golb. 

17101  Le  JoovmceL.  Paris,  1698,  In-foL 
17130  Les  Faits  merveilleux  de  Virgille. 

17130*  Les  grandes  et  inestimables  chroniques  du 

gmnt  et  énorme  géant  GAMAtrrrA.  Lgon,  i58o, 
lD-4.  (Article  RABCLAts.) 

17103  Les  Chroniques  admirables  du  puissant  roy 
Gargantua.  (Porfa,  vers  i884),  ln-8.  (Article 

RAKLAtS.) 

17104  Notice  stirdeux  anciens  romant  intitulés  les 
chroniques  de  Gargantua  (par  J.-C.  Brunet). 
Paris,  1834,  ln*8. 

17108  La  vie  de  Gargantua  (par  Fr.  Rabclais). 
/.poil,  i535,  in-i8. 

17108  Pauiagruel,  pur  le  même.  i53o.  (Rabelais 
se  place  aussi  dans  les  facéties,  n*  17818.) 

TOMB  V. 


17107  Jugement  et  nouveUea  observations  sur 
toutes  les  œuvres  de  Fr.  Rabelais,  ou  le  véritable 
Rabelais  réformé,  par  Bemter.  Paris,  1897, 
in-13.  — Voir  le  n*  33o8. 

17108  Les  songes  drolaUquesde  Pantagruel,  de 
l'invention  de  Raselais.  Paris,  i885,  in-8. 

17100  Navigation  du  compagnon  4 la  boutdUe. 
In-i8.  (Article  Raulais.) 

171S0  Raclais  ressuscité,  récitant  les  faicls  admi- 
rables du  très  valeureux  Grand  gosier,  roy  de 
Place  vuyde,  traduit  en  françols  par  Thibaut  le 
Nattier  Pouen,  1811,  ln-10.  (A  la  suite  de 
Raiclais.) 

17131  Le  nouveau  Panurge,  avec  sa  navigation  en 
Tisle  imaginaire.  La  Rochelle (sentCtb),  In-io. 
— Suite  du  nouveau  Panurge,  livre  secMd. 
Ibid.,  in-10.  (A  la  fin  de  l'article  Rabelais.) 

17130  Le  très  cloquent  Pandarnassus,  flls  du  vail- 
lant Gahmassue...  LgoH,  Oliv.  AmouOet,  I0-8. 

17133  Hiroubb  des  femmes  vertueuses,  ensemble 
la  patience  de  Griselldis.  Lyon,  i848,  pet  ln-8. 
— Voir  le  n*  18991. 

17134  Les  angoysses  douloureuses  qui  |urocèdent 
d’amour,  par  dame  Hélisenoe  de  uram.  Paris 
(1588),  ln-8. 

17188  Comptes  amoureux,  par  Jeanne  Floei. 
Paris,  1543,  ln-8. 

17158  Histoire  authentique  de  l'escuyerGyrard  et 
de  damoisclle  Alysou,  illustrée  par  Biaise  de 
Cbabgt.  Lyon,  i545,  to-6. 

171S7  Histoire  de  l'amant  ressuscité  de  1a  mort 
d*amour,  par  Th.  Valestdiibr.  Lyon,  1888, 
ln-4. 

17187^  Mellcello  discourant  au  rédt  de  scs  amours 
mal  fortunées,  fait  françoyt  par  Jean  Madcui. 
Paris,  i858,  in*8. 

17188  Le  voyage  du  cbevallm’  errant,  par  Fr.-Jeh. 
de  CAiTBcinr.  Anvers,  1887,  pet.  in-8. 

17159  f^s  aventures  joyeuses  et  faits  merveilleux 
de  Tiel  VLcsptèGLB.  Paris,  i58o,  ln-4. — Voyez 
le  n*  17608. 

I7U#*  MyO  stoire  bairagouyne  de  Fanfreluche  et 
Gaudiebon  ( par  Gulll  Ou  Aoteu).  — Voyes  le 
n*  18775. 

17140  Alectoe,  ou  le  coq  (par  Barih.  Aneau). 

1880,  ln-8. 

17140  Cbastu  amours  d'Hélène  de  Marthe. 
Paris,  1897,  ln*io. 

17143  La  Folu  falote  de  l'amant  loyiL  Lyon,  1897, 
in-i8. 

17144  Les  amours  de  la  belle  de  Luce , par  J.  de 
Prevavt,  sieur  de  Gofrrin.  Paris,  i5^,  ln*i3. 

17148  Les  aventures  de  Floride,  par  Beroalde  de 
Venille.  Tours,  1898,  etc,  4 vol.  lo-io.  — Voir 
le  D*  18834. 

17146  Le  rétablissement  de  Troyes,  par  Beroalde 
de  Vervllle.  Dturs,  1897,  in-io. 

17147  Histoire  véritable,  ou  les  voyages  des  prin- 
ces fortunés,  par  Buoauie  de  Vervlile.  Paris, 
1610,  ln-8. 

17148  Relation  d’un  gentilhomme  arrifé  de  Jéru- 
saJem,  dans  laquelle  on  aroreod  ob  est  le  mal- 
heureux qui  donna  un  souiBet  à Jésus-ChiitL 
(Fin  du  18*  siècle),  ln-8. 

17149  Discoims  véritable  d'un  Juif  erranu  Bor- 
deaux, 1809,  pet.  io-8. 

17180  Amours  divers,  par  A.  rieur  de  Nmvèxx. 
Paris,  1811,  3 vol.  iiHia. 
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nj5i  Histoire  dos  smours  triglfjues  de  ce  temps, 

par  Is.  UITOIAS.  Paris,  iBo7,  

ni5»  Du  ml  et  parfait  amour,  par  Aianucor^N 
ttadullen  (ranç.  (ou  plutdlcomposé  par  Fumée). 
Partis  In-ia.  , • ».  n 

i,i55  HiSTomr.  plaisante  et  récréalWc  de  U MIo 

marqutoe,  fille  de  Raluste.  Lyon,  In-lO. 
ni54  Histoire  comique  de  FoattniATDS.  /.»»», 
iSt  j,  iB-ta.— Voy.  le  n- 

,7155  L’Astrée,  par  Honoré  d’Uar*,  Paris,  1S47, 

17*55*  Le"Mélanle,  amoureuses  atentures,  par 
L.  Viun-  Paris,  lOai,  liv-A 
17i5«  U roman  de  Chrysérionte  de  Gaule,  par 
de  Sosss.  Laon,  i6ao,  In-S. 

17157  Les  amours  de  Florls  et  de  Cléonlhe  , par 
Wullnet  (lu  Pare  (Ch.  Sorelj.P^ls  iBiS,ln-ta. 
1715g  I,a  vraie  histoire  comique  de  prancion,  par 
Mocusït  do  Parc.  Paris,  16S», 

17159  Les  bergeries  de  Vesper,  par  Gulll.  Cosvr.. 

1 qfgoLè roman satyrlque, par  J.de 
iBsS , ln-8.î  et  aussi  sous  le  titre  de  Aosiaii  des 

i7iBaTcs  Aamcas  foiaslres  du  Filou  et  Roblnettc. 

üoiiro-eii-Brfwe,  ><1^1  pet- 
171BS  Histoire  Indienne  d'Anasandre  etd  Orazlc, 
par  Bois'bobiuit.  Paris,  1M9,  In-g. 

1710»  U VOTAOB  raccourci  de  trois  bourgeoises 
de  Paris.  Paris,  ln-8.  _ „ . 

17104*  Le  roman  de  la  cour  de  Bruxelles,  par  de 
Iji  SrjuiE.  Spa,  lOsg,  in-8. 

171(15  Ariane,  par  Des  Marets.  Pans,  i63a,  4 toI. 
in~8< 

17100  Polexandre,  par  Le  Roy  de  Gomreiville. 
Ptfn'j,  16S7,  5 vol.  ln-8.  . , 

17167  Cyihérée,  par  le  même.  Pans,  lOfia»  ft  vol. 

17168  Histoire  des  amours  de  Lysandre  et  de 

Callslc,  par  Dacdicoirr.  i879a  In-ia. 

i7i(loIbi^hlmourilluslrcBassa,parG.dcScci>ÉBT 

(ou  plutôt  par  sa  saur).  iOfti,à  wl.  I0-8. 

Pour  la  traduction  allcinandc,  voir  k I arUcle 

i7^îS*Ariâméne,  ou  le  grand  Cyrus.  par 
ScvDÙiT  (sous  le  0001  de  son  frère).  Parts,  i65o- 
M,  10  vol.  ln-8.  , . „ . 

17171  Glélle,  histoire  romaine,  par  la  même.  Pans, 
i65ô,  10  vol.  ln-8. 

1717a  Almahldc,  011  l’esclave  reyne,  par  la  même. 

PtrU,  1O61,  8 vol.  ln-8.,^  ^ ^ ^ . 

17175  Cassaudre,  par  de  (Costesde)  La  Calpre- 
nèüc.  Paris,  lôfia,  10  vol.  ln-8. 

1717a  CiJoPATiii  (i>ar  le  même).  Paris,  iM3, 
lavol.  ln*8.  . 

17175  Faraiiosp  (par  le  même).  Paris,  looi, 

i7ÎyUT0LÉ0Ax  (allrlbuél Renaud  de  Segrals). 
Paris,  lôaOi  ^ ^^l*  lti’8. 

17177  Rn-ATioiv  de  nslc  Imaginaire,  i85o,  1^8. 

17178  Le  roman  comique,  par  flciRROs.  Paris, 

17ÛÔ,  3 vol.  ln-8.  . . _ „ 

17170  Avrnliircs  du  chevalier  de  ta  Gaillardise, 
par  de  PlttFosTAisr.  Paris,  lôôa,  ln-8. 

17180  Histoibcs  facéileusdl  et  morales  (par  de 

Parlval).  Leyda,  i663,ln-i2.  . ^ . , 

47181  Le  JàtoLxpar  force  et  le  boxeur  des 
femmes  qui  ont  des  maris  Jaloux.  Frit>ourch, 
_ i««8, ln-11. 


17i8s  La  Boomols  des  amants.  Coloff.,  i069,ln-i!i. 
1718S  Atestc»bsou  mémoires  Uc  Henriette-Sylvie 
de  Molière.  i«T«-7».  ’ 

17185 Les  AatêABLESdivertlssemcnlt.  PArij,  i(M>a. 

1 7 188  Le  roman  bourgeois,  par  Furetlère..,4iiifferd. , 
171a.  ln-14. 

17187  Histoire  coquette,  par  de  MAiECiL.«4mafaTa,, 
1M9. ln-8. —Voirie  n*  i8oi6*. 

1 7188  Le  lion  d'Augélle,  par  de  Ri.cssrJiOB.Cotoÿiie, 
1876,  lii-ia. 

17189  Le  Docaix  cocu.  Parfs,  i»7*.  !»-'»• 

17190  IJ  •clencc  et  l’école  des  amans,  par  Fr.  Sal- 

vlnlend'AL9t)ié..t«»ler<(«««,t677,  pel.  In-i». 

17191  Lliérolnc  mousquetaire , par  de  PaMMAC. 

.tmlIrrdMI,  l677,lB->S- 

1719a  Ij  noble  vénitienne,  par  le  même.  1679. 
In-ia. 

17195  Tahsis  cl  Zélle.  Paris,  177»,  0 lom.  en 
3 voL  ln-8. 

1719A  Rtcciui.  de  romans  hlstorliiiies  ( publiés  par 
Leoglel  Du  Fresooy).t<md.,i7*fl,8  vol.pel.in-i*. 

17195  (JEuires  de  M-”  de  La  FAVKmetdeTeocin 
(contenant  Zalde,  La  princesse  de  Oéves,  Le 
siège  de  Calais,  etc.)  Paris,  5 voL  ln-8. 

17196  La  princesse  de  Montpensier,  par  M-*  de  La 
Kvctte.  Paris,  1804,  In-io. 

17197  Histoire  lecréle  de  Bourgogne,  par  M»  de 
La  Foaca.  Paris,  178a,  S v ni.  In-ia. 

17198  Histoire  de  Margucrile  de  Valois,  pnr  la 
même.  Paris,  178a,  0 vol.  In-ia. 

17199  l-e  prince  de  Coudé,  par  BouasAin.-t.  Paris, 
179a,  a vol.  In-io. 

iTaoo  Zisiml,  prince  oltoman,  par  Guy  Aixasb. 

(irmobte,  1675,  peL  In-ia. 

17400*  Miarc  Stuart,  reyne  d Ecos«,  nouvelle 
hlslorii|Uc  (par  P.  le  Pesant  de  Boisguilbert). 

1875,  In-H.  

17001  Nonriies  d’Elisabeth,  reyne  d’Angtetarr, 

Paris,  iltBo,  In-i*.  ^ . 

1 7000  Fatotaie  de  Sicile.  Sufiwiil  la  copie,  a Paris. 

1680,  5 part.  pet.  ln-10. 

17103  Kve  ressuscitée.  Calognê,  i683,  In-ia. 

17004  L’Ad  AUISOT,  on  le  Jésuite  Insensible,  t'olsfar, 
1S80,  pet.  in-io. 

17005  Le  Tauuah  banal  de  Parla.  Cologne,  1889, 

i70o8*Le  SitCLE  d’or  de  Gupidon.  Cologne,  In-il. 
’ 17007  Roue  amoureuse.  Amsterdam,  1890,  ln-10. 
17008  Roderlc.on  le  Déaon  marié.  Cologne,  16,4, 
peL  ln-10. 

17009 1.’ÉCOIB  des  mirts Jaloux.  Devfchâlel,  18,8. 

iTOio’u  Teiowbe  de  la  basoche.  Paris,  189». 

17011  Le  Louis  d’or  polillque  et  gaUoL  Cologne. 
1895. ln-10. 

17010  Le  ZOSBI  du  grand  Pérou.  1897,  pet.  ln-10. 
1701S  IJ  galanterie  monacliale.  Knfchiul  (Bel- 
lande),  s.  d.,  In-to.— Voir  le  n*  17300. 

17014  Vésusdans  le  cloître.  Cologne,  i883,  hi-n. 

17015  Le»  RécaÉATio!»  des  capudiis.  La  Bmp, 

1738, in-to.  ; , 

17016  lA3  Noses  galiotes.  La  Uaye,  t^ho,  in-is. 
17016*  AïAstoreb  galantes  du  duc  de  Boquetonre. 

A*sferrf/im,i707,ln-i0. 

17017  Mémoires  du  comte  de  Grammool,  par  Anu 
Hauiltos. 
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17418  Voyage4d«  Cynis,  parflAiKAt.  Paris^  1747. 
^ « fol.  ln-8.  (Peut SC  placer  h rdlédu  ir  1711a.) 

17419  Histoire  dcGIl  Bias,  par  Le  Sage. 

17440  Le  hachellcr  de  Salamanque,  par  Le  Sago. 
Paris^  17S8,  4 «oU  in-ia. 

(Poffr  !<>t  autiei  mmaat  dr  I.»  Saft*.  Toyri  kt  d.  06io 
et  ntm,  et  paar  auvre«,  19001.) 

17441  Hisiolre  d'Ulppolyte,  comte  de  Duglas,  par 
M**  O’ Aulnoy.  Pur/i,  4 vol.  in-14. 

17444  Amusements  des  eaux  deSpa  (par  le  baron 
de  PoellnUs.)/4auferdAttt,  1735,  a vol.  in-i4,rig. 
17448  Histoire  do  Cléveland,  par  l’abbé  Prévost* 
PariSy  ft  voU  ln>i4,ou  Vtrcchu  >737,  7 vol. 
17448  Le  doyen  de  ktllerine,  par  le  mémo.  Pariée 
1735,  6 vol.  ia>i4. 

17495  Mémoires  d'uu  homme  de  qualité,  par  to 
même.  P«r/i,  1756,6  vol.  pet.  Iii>i4. 

1744G  Histoire  de  Manon  L seaut,  par  i’ahlié 
PuÉvosT.  Pfnr,  1797, 4 vol.  ln-18. 

<Povr  W»  (Nvrti  <•  Pr^voo,  voycx  l«  u.  luios.) 

17447 Les  conféssions  du  comtedc***,parDi;cu>s. 
Pmriiy  1776,  gr,  iii-8, 

17448  DaIsa,  histoire  orientale.  Ports,  1 760,  imB. 

17449  Collection  complète  des  oeuvres  de  Cl.-Pr. 
Jolyot  de  Créblllon  fils.  London^  1777,  18  tom. 
en  7 vol.  ln-19. 

• 7450  Lettres  péruviennes,  par  M**  de  Grafigiit. 
Parité  1798,  9 vol.  ln-8. 

17931  Vie  ^Marianne,  par  Marivaux.  PArti,Svol. 
In»i9. 

17934  Le  paysan  parvenu,  par  le  même.  Pons, 
3 vol.  ln-19. 

174S8  Julie,  oti  la  Nouvelle  Héloïse,  par  J. -J. 
Roossbav.  <tsis/rrd.  ,1761, 6 vol.  In-14,  ou  autres 
édit,  en  8 vol.  ln-8.  et  In-ii. 

117438  Romans  et  contes  de  Voltaire.  Bouillon^ 
17781  8 vol.  tn-8. 

1 793s  (iSuvres  complètes  de  M**  Riocoboxi.  Paris^ 
1786,  8 vol.  in>8. 

17486  Romans  et  contes  de  l’abbé  de  VotsEvov. 
Parié  ^ 1798,  4 vol.  ln-18. 

17937 Le CoKPèRE Mathieu.  Pariée  i7o6,3vol.in-8. 
1 7938  Lettres  du  marquis  de  Roselle,  par  M**  Bile 
de  BeaumonL  Paris,  1768.  4 voL  ln-14. 

17489  Bélisaire,  parMARRONTEL.  Pans,  1767,10-8. 
17460  Les  liicas,  par  le  môme.  Paris,  1777,  3 voL 
im8. 

17481  Les  amours  de  Faublas,  par  J.-B.  Louvet. 
Paris,  1796,  ou  i84i,  ou  i845,  8 vol.  in-8.  fig. 
ou  1844,  4 vol.  in-8.  fiff. 

«7484  Les  Liaiboss  dangereures  (par  Choderlos 
de  la  Clos).  Londres,  1796,  4 vol.  in-8.  fig* 

17988  Le  Paysan  perverti,  ou  les  dangers  de  la 
ville,  par  N.-E.  Réilf  de  la  Bretonne.  Paris, 
1776, 4 tom.  ln-14,  fig. 

17988  I^s  (Contemporaines, ou  aventttre.s  des  plus 
jolies  femmes  de  l’âge  présent  (par  Rétif  de  la 
Bretonne).  Paris,  1780  et  ann.  sutv.,  84  vol. 
ln-14,  fig. 

(Flortaa,  vo|M  l«  O.  I9ISI.) 

17985  Caroline  de  Licbtfield...,  par  M**  de  Moo- 
lolicu.  Paris,  1780,  S vol.  in-i4,  on  8*  édition, 
iSqi,  4 vol.  ln-14,  fig. 

1 7986  Paul  et  Virginie,  par  de  SAivT-PreaRE.  Parti, 
1789,  in-18. 

17487  La  chaumière  indienne,  par  le  même.  Paris, 
1791,  in-18. 

17488  Reciwl  de  leUres  de  deux  amants,  Paris 
(1801) , 9 vol.  In-i8. 
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17449  (JBuvres  de  M**  Coltlo,  savoir  : Elisabeth, 
1 vol. — Amélie  Mansficld,  3 vol. — Oaired’Albt*, 
1 vol.  — Malvina,3  vol.  — HalhilUe,4vot.Parr.«, 
1800,  et  ann.suiv.^cii  tout  14  vol.  in-19,  réifflpr. 
sous  ic  litre  dVjEtrvrri  complètes  de  .tf««  Cottin, 
Paris,  1817  et  1830,  5-vo).  in-8.,  ou  8 vol. 
10-18. 

174.V)  \jes  quatre  Espagnols,  par  (Ventre  de 
Touloubre,  connu  sous  le  nom  de  Galart  de) 
Montjoyc.Partj,  1801 ,5* édit.,  i8a3,4  vol.  lo-ia. 

t74.l1  Manuscrit  trouvé  au  mont  Pausylype,  par 
ic  même.  Paris,  1804, 5 vol.  1im4. 

174:14  Delphine,  par  M**deSiaël-Holslcln.  Paris, 
1803,  6 tom.  eu  3 vol.  in-ia. 

17453  Corine,  ou  ritatie,  par  la  même.  Paris, 
1807,  4 vol.  ln-14. 

17454  MrsTOR  â Tyrlnlhe.  5iiipnie,  1804,  4 vol. 
ln-8.  (Peut  se  placer  dans  la  classe  des  satires). 

17455  Les  aventures  d’Eugène  de  Senncvllle  et  do 
Guittaumo  Delorme,  par  L.-B.  Picard.  Paris, 
i8i3,  4 vol,  in-14. 

17456  Homans  de  M***  de  Genlls,  savoir  : Adèle  et 
Théodore,  3 vol.  in-8.,  ou  4 vol.  ln-19.—  Al- 
phonse , in-8. , ou  4 vol.  ln-14.  — Alphonslnr, 
4 vol.  io-8.,  ou  3 vol.  ln-14. — Annales  de  la 
vertu,  S vol.  ln-8.,  ou  5 vol.  In-i4.  — Bélisaire, 
iu-8.,ou  4 vol.  io-14.  — Les  ciiev  allers  du  Cygne, 
3 vol.  in-8.,  ou  in-19.  — Le  comte  de  Corke, 
9 voL  in-14. — Laduchesse  de  La  Valliere,  ln-8., 
ou  4 vol.  la-19.  — deMaIntenon,  in-8.,  ou 
9 vol*  iu-14.  — Les  mères  rivales,  4 vol.  tn-8., 
ou  ln-14.  — Nouveaux  contes  moraux  et  nou- 
velles historiques,  4 vol.  in-8.,  ou  6 vol.  in-i4. 
— Les  petits  émigrés,  9 vol.  ln-8.,  ou  ln-i4.  — 
Mademoiselle  de  Clermont,  In-iS. — Le  siège  de 
!*a  Rochelle, ln-8., ou  4 vol.  In-i4.^1^  veillées 
du  château,  3 vol.  in-8.,  ou  in-i9. — Lesvenix 
témëgüres,  9 vol.  lu-8.,  ou  3 vol.  in-i9.  — M"* 
de  La  Fayette,  iu-8,  ou  4 vol.  in-i4.  — Jeanne 
de  France,!  vol.  in-i4.  — Les  batluécas,  9 vol. 
ln-14*— Les  parvenus,  4vol.  ln-8.  — Pétrarque 
et  Laure,  1 vol.  ln-8.  — I*es  bergères  de  Madlan, 
in-19  et  In-18.  (Pour  les  autres  écrits  de  la 
comtesse  de  Cenlis,  consultez  la  Francelittéraire 
de  M.  Qtiérard.) 

17457  Romans  de  M**«  de  Souza  (d'abord  M"*  de 
Flabaut)  : Adèle  de  Senange.  Paris,  1768,  ou 
i8o5,  4 vol.  ln-14.  — Emilie  et  Alphonse.  Paris, 
17991  ou  i8o3,  4 vol.  in-14.— Charles  et  Marie. 
i8o6, 1 vol.  in-14.  — Eugène  de  Roihelin,  9 vol. 
in-14. — Eugénie  et  Mathilde.  Pons,  1811, 3 voL 
in-t9.  (Réimprimés  collectivement  sous  le  titre 
d'Œuvres,  Paris,  1841,  6 vol.  ln-8.  Ug. 

17458  (JBuvres  de  Plgaiilt-Lcbnm  (théâtre,  ro- 
mans, mélanges).  Paris,  i84i-44,  il  vol.  tn-8. 
y compris  le  Cilateur. 

17459  Voyage  autour  de  ma  chambre,  .suivi  du 
lépreux  de  la  cité  d’Aosle(par  Xavier  de  Maistuf.). 
Paris,  1817,  fn-18.,  et  dans  les  muires  de 
l'auteur. 

17460  Atala,  René,  par  M.  de  CnATEAuxRuxr». 
Paris,  i8a5 , ln-i4,  fig. 

17461  Adolphe,  par  RotJ.  ConstanL  PoWs,  i83p, 
In-18. 

17464  Obertnann,  par  M.  de  Senaneour.  i83o, 
ln-18. 

17463  Valérie,  par  M“*  de  Kmdner.  i838,  ln-18. 

17464  Oiirlka  (par  M*»  la  duchesse  de  Dnus, 

de  Kersaint).  Paris,  i8*j4,  9 part  ln-13.  * 
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17^65  Alvar  ( par  la  durh<^  üe  Fleury).  PariSy 
1818,  a vol.  In-n. 

1 7365*  L’hiatoire  ilii  roi  de  Bohême  et  de  ses  sept 
châteaux,  par  Ch.  Nooie^  Parité  i83o,  ln-8. — 
J.  Sbogar,  Thérèse,  etc.  Contes  et  nouvelles, 
par  le  rnèine.  3 ^ol.  Rr.  In>i8. 

1796A  Antigone,  par  M.  Ballanche.  />an«,  1819, 
in-8. 

19767  L’Homme  sans  nom  (par  le  même).  PariSy 
1820,  ln>8. 

17268  Homans  de  M.  Balzac.  in>8.  et  ln-18. 

17269  Œuvres  de  George  Sand  (M“*  Dudevani). 
in-8. 

17970  Notre-Dame  de  Paris,  j»ar  M.  Victor  Hugo. 
Gr.  tn-8.  flg. 

J Ici  •«  ntaccronl  lo>  roman*  dr  MM.  Eug.  Sae.  Fr^d. 
r.  d«  Ituml,  Alfr.  de  Vigny, 


d.  Renuin»  hi»torir<v»aiirtqties  relattHaaK  aapur*  de  plMienr* 
gmd»  p«'r»oiiMge*  de»  tettp*  moderne». 

17371  GALANTEBiesdcsruisde  France.  Por/a,  1738, 

9 vol.  ln-13. 

1 7379  Mémoirks  liLvlorlqu4>s et  srcrcLs,  ronceruanl 
les  amours  des  rois  de  France.  PariSy  1739,  Iim9. 

17973  Amours  du  grand  Alcandre  (par  M"*  de 
Guise).  ParUy  i659,  iu-â.  — Et  sous  le  titre 
d'H  isToiRB  des  amours  de  Henry  I f'.  Leyde,  1 6t>.3 , 
pci.  in-19. 

17975  1.^  Aiforns  de  Henri  IV,  avec  scs  lettres 
galantes.  Colognfy  1736.  ifi'12. 

17976  Les  AuotRS  d'Anne  d'Autriche.  Cologne  y 
1699, in-i9. 

17977  Les  Amours  du  cardinal  de  Bichelleii. 
Coiogney  1G87,  in-19. 

* 17978  Misiuire  amoureuse  des  Gaules,  par  Btssv 

ItABLTi.v.  {Paris)y  nôA,  5 vol.  pet.  iiwa. 

17970  Cnrie  géographique  de  la  cour,  par  (Bvsst) 
iUlmtiii.  Cohgney  i068,ui-i9. 

17979*  Caibcuismc  des  coitrlisans.  Cotogney  1669, 
pet.  in-19. 

17180  Amoi  rs  des  dames  Illustres  de  notre  siècle. 
Cologney  1680,  in-i9. 

17981  i.a  Fra?«€b  gaUnte.  coiogney  1695,  In-ia. 

17989  CosQL-f:sTCsaiDourcuses  du  grand  Alcandre. 
Cologne  y i684«  pet.  In-19.  — Réimpr.  dans  la 
France  galante. 

17983  IiVTRiGUES  amoureuses  de  la  cour  de  France.  > 
Cologney  168A,  In-19.  — Hêimpriutées  dans  les 
recueils.) 

17984  Les  Dames  dans  leur  naturel,  sous  le  règne 
du  grand  Alcandre.  Colognty  1686,  peu  In-19. 

17985  Histoire  du  Palais  royal,  (vers  1O67),  I0-19. 

17986  l..a  ViR  de  M**  la  duchesse  de  La  Valiière 
Colognty  1695,  in-19. 

17287  Lcpanib,  histoire  amoureuse.  1668.  — 
Aussi  sous  le  titre  de  Saint-Ciormain  y ou  les 
amours  de  M**  de  Montespan.  Iii-i9. 

17988  Le  Divorce  royal,  .1O99,  ln-19. 

17389  La  Cassette  ouverte  à lilluslrc  Créole. 
yillefranehey  1690,  iii-i3. — Aussi  sous  ce  titre  : 
Les  amours  de  M**  de  Matntenony  V'illorranchr, 
1694,  io-13. — Kt  cncon:  sous  celui-ci  : Le  passe- 
temps  royal  de  VersaillsSy  Cologne,  1704,  in-i». 

17990  ScARROM  apparu  a M*«  de  Maiuteiiou. 
Coloaney  1C94,  Ih-19. 

17391  Le  Tombeac  des  amours  de  L.  le  G.  Ctdoçne. 

m J6r)5.  in-13. 


I-ETTUES. 

17399  I.'Ksprit  familier  de  Trianon.  1693,  In-t3. 

17293  ^onvEU,cs  amours  de  l^ouls-le-Grandl 
Paris.  1696,  iu-19. — Ou  sons  le  titre  suivant  : 
imours  de  l.ouis-le'^irand  et  de  J#"*  du  Troa, 
Hoterdam,  pet.  In-19.  (Mieux  placé  sous  le 
n»  i658o*.j 

17*294  Les  Amours  de  Mademoiselle  avec  le  comte 
de  Lauxun.  Cologney  1673,  In-i9. 

17295  Le  Triomphe  de  la  déesse  Monas.  Amsterd.y 
1698,  In-19. 

17995  Relation  liistorique  de  l’amour  de  l’empe- 
reur de  Maroc  pour  la  princesse  de  Contl. 
Colognty  1700,  In-19. 

17297  Histoire  des  amours  de  la  princesse  de 
Coudé.  Cologney  1700,  In-i9. 

17998  Histoire  des  amours  du  maréchal  de 
Luxembourg.  Cologney  1694,  in-i9. 

17999  Histoire  des  amours  du  marécluü  de 
Boufllers.  PariSy  16961  In-i9. 

17300 ULSToiREsecrètedcsamnursdu  P.  La  Chaise. 
Cologne,  1709,  iii-19.  — Voy.  le  n*  93845. 

17301  LeJtbu  iTR  5 tout  faire.  Liège.  1700,  ii>-i9. 

17S09  Les  JlstiTESet  les  moines  en  t>clle  humeur. 
Cologney  1725,  In-19.  (A  reporter  après  179|3.) 

17303  I^s  amour»  de  Zéokinizul,  roi  des  koÛran» 
(Ixmis  XV,  roi  des  Fran<‘als).  Ouvrage  traduit  de 
l'arabe  du  voyageur  krinelbol  (aurihiié  à Cré- 
hiilnii  nis).  Amslerdamy  1746,  pet.  ln-8. 

17304  I.2ÏS  ikicpSRs  de  Daphné,  et  les  dortoirs  de 
l.,acéiléa]one.  PariSy  1740,  iii-8. 

17305  Mémoires  secçels,  pour  servir  4 rhistoire 
lie  la  Perse  (attribués  à un  sieur  Pccquet,  ou  au 
rhev aller  Uesaeguier).  Amsterd.y  1745,  oui749i 
ll»-19. 

17306  Les  amours  de  Charles  de  Gousague,  duc 
üe  Manloue,  parGiulio  Capocoda.  1666,  io-13. 

17307  Rblatiox  de  ta  cour  de  Savoye,  ou  les 
amours  de  Madame  royale.  PariSy  i007i  in-i3. 

17308  Histoire  des  amours  du  Grégoire  VH,  du 
cardinal  de  Richelieu,  etc.  Cologney  1700,  in-13. 

17309  Avonis  du  prince  Charles  de  lorraine  et 
de  rjmpérairlcc.  BruxelleSy  1678,  in-13. 

17310  Journal  amoureux  de  la  cour  de  Vienne. 
Cologney  1690,  In-13. 

17311  Histoire  des  intrigues  galantes  de  la  reine 
ChrisUiie.  Amierd.y  1697,  In-13. 

17313  HATTicé,  ou  les  amours  du  roi  deTamaran. 
Cologney  1676,  In-13. 

17318  I.es  Amours  de  Messaline,  ci-devaiil  reine 
d’Albion.  Cologney  1689,  in-is. 

17314  Histoire  secrette  de  la  duchesse  de  Port»- 
moutli.  X.oiufrc2,  1Ô90,  in-13. 

17313  La  CoiR  de  Saint-Germaln.  1G95,  lo-i3.— 
El  sous  le  ti  ire  de  tialanieries  de  la  cour  de  Saint- 
Cermain.  Londres,  1739,  io-i3. 

17316  llisiMRE  secrette  de  laduchesse  d'Hanover. 
LondreSy  1739,  in-19. 

17316*  Histoire  secrète  de  la  reine  de  Zarah. 
oxfordy  1711,  In-19. 


t.  RonAo*  fefrir»  et  VojAgr»  imafintim. 

17317  Cabinet  des  fées.  Amsterdam{Paris)y  I7é5i 
4i  vol.  in-8. 

17318  Conte»  de  ma  mère  l'Oye,  par  Periuült 
d’Annancourt.  ParlSy  1697,  in-19. 

17319  Les  contes  des  fées,  par  M**  d'Auluoy.  Pons. 
*749,  1757,  ou  1774,  4 vol, in-19. 


.U-  - 


« 

FICTIONS  EN  PROSE.  ÎÎ7 


i^ajoComcsorleuiaui  (i»ardeCa>l«»). W«îf^ 
]7AS,  9 vol.  in*i9. 

i739i  Nouveaux  coules  orientaux  ( par  le  même). 
ParU^  17S0,  9 vol.  in-iü. 

17SQ9  Acajou  et  Zlrpblle,  conte<  par  Dudos).  I7àâ, 
Imê.  Qg. 

173»3  VoTACB  Imaginaires,  songes,  etc.  iwir, 
1787,  39  vol.  ln-8. 

17394  Histoire  des  Sevararobes,  peuples  qui  ha- 
bitent une  partie  du  troisième  continent,  ordi- 
nairement appelé  Terre  Australe,  trad.  de  i'angl. 
(composée  en  franc,  par  Denis  Valrasscd’AIlal»), 
Perii^  1677-79.»  5 part.  in-i9,  ou  Amtcrdamy 
1709, ou  1716,  9 vol.  ln-19,  flg. 

17395  Relation  de  l'Ilcde  Bornéo  (par  Foktpcbllr), 
i807»lt>*i9. 

17396  Voyages  et  aventures  de  J.  Massé  (par  de 
Mauvillon).  Bordeaux^  1710,  in-i9. 

17397  Voyage  dans  l’intérieur  tic  l’Afrique,  par 
Damberger,  trad.  de  l^lloinand  par  Delamare. 
Parfs,  1801,9  vol.  in-8. 

17398  Voyages  d’Antenor  en  Grèce  et  en  Asie,  par 
Lantler,  édition.  Paris,  i89i,  3 vol.  ln-8., 
ou  6 vol.  ln-18,  flg. 


f,  OoUa  ft  floavtHM  t«  proM. 


17399  Les  Cent  nouvelles  nouvelles. 

17330  Le  Pasanvos  de  nouvelles  boniicsles  et 
délectables.  Lyon,  i53i,  in-8. 

173S1  Les  facétieux  devis  des  cent  nouvelles  nou- 
velles... veux  et  remis  en  leur  naturel  par  de 
LAMOrtB-Huii.AXT.  Parity  i54g,  ln-8. 

17339  Les  Comptes  du  monde  adventureux.  i’orfs, 
1555,  ln-8. 

17333  Rbcveil  de  plaisantes  nouvelles.  Anvrrs^ 
i555,  ln-8. 

17334  I.CS  nouvelles  récréations  de  OoiiavcuUirc 
Des  rcBiEEs.  ty<m,  i558,  in-4. 

17335  L’beptameroo  de  MiBCLBiUTB  de  Valob. 
Parts,  1559,  in-4. 

17836  Les  contes  et  dlKOursd'KutrapcI,  par  Noël 
du  Faiu  — Voir  les  n**  17817  18. 

17337  Recueil  de  plusieurs  plaisantes  nouvelles, 
apopbtbegmes  et  récréatious  diverses,  faicleii 
françois,  par  AnL  Tvbon.  Anven^  1076»  ln-8. 

17338  LVsté  de  lleiiigne  Poissenot.  Paris,  i583, 
ln-16. 

17338*  Nouvelles  histoires  tragiques  de  Beuigiic 
PoissBAOT.  Por/x,  i586,  in-iO. 

17339  Nabbations  Joyeuses.  Lyon^  1857,  iii-iO. 
17S40  Le  printemps  ü'iiyver,  par  Jacques  Yveb. 

Por/j,  1579,  in-iO. 

17341  Nouveaux  rêclls  et  contes  moralisés,  par 
Dcboc  Sort-Manne.  Anterty  157Ô,  ln-16. 

17349  JoTetrsEs  aventures  et  nouvelles  récréalions. 
Lyon,  i589,  in-16. — Voir  len*  17334. 

17343  l>es  neuf  matiuéos  de  CuotrEBES.  Pariiy 
1585,  ln-8. 

17344  Les  après-dinées  deCBOLreRes.  Parfs,  1687, 
ln-19. 

17345  Les  FACériEiSES  Journées,  parité  i584,  1 i. 
eu  9 vol.  ln-8. 

17346  Les  Scrées  rie  Gulll.  Bocchet.  3 vol.  lu-8. 
17S47  Facétieux  devis  et  plaisants  contes,  par  le 

sieur  Du  Moulinet.  Paris  (vers  i0i9),  in-i9. 
17347*  LesHcuBEsperduGSdelL-D.-M.i6i5,  ln-19. 


17348  Les  contes  d’Anl.  U Métel  d'Ouvuxe. 
PariSy  1644,  9 vol.  in-8. 

17349  Iaîs  SoiBéiis  des  aubcrg«^  i665,  In-in. 

17350  Voyage  du  vallon  tranquille  (par  François 
CuAiteKSTiBB).  1C73,  ln-19.  (Le  fonds  de  çct 
ouvrage  est  vrai.)  » 

17331  Diverses  histoires  morales  cl  divertissantes, 
parKman.  d'ABAxnA.  Lryrfc,  1671,  pet.  In-19. 

i7359N9rvEAUX  ronlus  4 rire,  (’ofoî/nr,  1799,9  vol. 
pet.  ln-8. 

17353  1.CS  cent  nouvelles  nouvelles,  par  M-*  de 
Gomez.  Pana,  1739-39, 30  lom.  in  18  vol.  In-i9. 

17354  Les  Journées  amusantes,  |>ar  la  même. 
Amsterdam^  1731-89, 8 vol.  In-19. 

17335  Contes  muraux  de  Mahmoxtel.  PariSy  it65, 
3 vol.  ln-8. 

17556  Nouveaux  contes  muraux  du  même.  PariSy 
1801,  4 vol.  in-8. 

17357  l.e  CzAREwm.  Chlore,  conte  mural.  Prr/in, 
1789,  ln-8. 

17338  Sarglœs,  ou  J'élève  de  l’amour,  nouvelle 
française,  par  d’ABSAUD.  Pan/,  17I1S»  ln-18. 

17359  romic  de  Comminges,  ou  les  ainanls 
mallifureux.  par  le  même.  Porix,  1796,  ln-18. 

173O0  Délassements  de  riiumme  sensible,  par 
d’Arnaud.  PariSy  1784-8O,  94  tom.  en  i9vol. 

— Voyez  aussi  le  n”  19151. 

17361  Le  décaméron  français,  par  d’üssleux. 
PariSy  1783,9  vo).  ln-8. 

17369  Nouvelles  françaises  du  même.  Parfz,  1788. 
3 vol.  iii-8. 

17363  Apologues  et  contes  orientaux  (par  Blan- 
cliel).  Paris,  1784,  ln-8. 

17364  L’Abbé  de  La  Tour,  recueil  de  nouvelles, 
etc.  (par  M"*  de  Charrière).  Uipsicky  1798, 
3 vol.  tn-8. 

17365  Coules  4 ma  fille , conseils  4 ma  fille,  et  les 
jeunes  femmes,  par  J. -N.  Ikiullly.  Pons,  1810, 
I8i3  et  1890, 6 vol.  In-19,  fig. 

E.  Romans  lialiens. 


a.  Ronun»  d*  «UffanflU  seortt- 

17306  P.  Henrion,  Istorla  critica  e raglonata  sull* 
origine,  cc.,  dl  tutle  I*  Istorle  e romanzi  dl 
ravallerla  e magla  de’  sccull  XV  e XVI , con  la 
Biblioteca  iialiana  dl  tulle  le  storie  predetlc 
Pirenzey  1794,  ln-8.— Voirie  n*  1471^»- 

17367  Istorla  di  Mebliîxo  e dclle  suc  profezic. 
rcnezia,  i48o,  in-fol. 

17368  L’  illustre  Istorla  dl  Laxcilotto  dal  Lago. 
rrneria,  i557,  3 vol.  ln-8. 

i736<i  Opère  de’  due  Tbistvxi,  cavallerl  doUo 
Tavola  rllonda.  Pmczia,  iS59,  9 vol.  ln-8. 

17370  Gü  egregj  fatii  del  gran  rc  Meliaous,  ec. 
Venrziüy  i5û8,  9 vol.  ln-8. 

17371  Gcebixo  Mesebino. 

17379  Beau  dl  Franza.  WwP'mr,  149*»****'^^®*' 

l*oor  «Timn**  Noian«  de  rb^alrri**,  !«dolf»  ou  linila*  dM 
frsnçaU  cMt  da  U*»  arUclu  A**oiA(el  Flobi- 

aa««oan),  B«i.iAaia,t!iuiUTAtua,  Fau».  ru»«»M»Sl, 

OLiTiaa  da  CaaUUp,  l**i.«aaia,  PaacaruataT,  FtaTi*. 
)*oLn«on,  PuuasAK.  al  pour  laa  poAnaa  cbavale 

rai^vra,  In'a.  lAitt  cl  aoiT. 

1737S  Forlunalus  sicnius,  o^sla  F avvenliiroso 
cicHlano,  dl  Büsonk  da  Gubblo.  Prrrtirr,  i839, 
gr.  in-8. 

17374  La  hisiorla  dcl  fcllcc  imiamoramenU)  dcl 
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DeJphiiio  üi  Knmcia  e dl  .VnneUca  Loiia;  iraü. 
iU  M.  Giulto  PuiLOTSo.  yatezim^  i&G3,  S \oL 
UH). 

1737A*  Hlstoiiâ  dl  Stox&ooao,  principe  d'Iugbit- 
terra,  Irad.  da  Lud.  Ferrari,  yeiut.y  i<k>7i  pet. 
\u^. 

II  Philostrato,  dl  G.  Boocaeio.  Bo/ojpui, 
iAoS«  Iq^« 

>7573*  UrbanodlG.  Bociuao.  Ffrenu^  159&,  in>8. 

17376  11  Phllocolodl  G.  Boccacio. 

17377  Boccacu  ad  FlanmicUam  Pamphyll  amatri- 
cem  Ulwllus. 

17376  II  laberiDlo  d*amore,  dl  G.  BooCAao.(Poiir 
Niinpbc  de  Ameto,  «oyez  le  n*  iftpsiS.) 

17379  Le  falicbe  d’ i^coJe,  dl  P.>A.  Biaai.  Ferra- 
1A75,  lo^ful. 

17S80  PoLiPBiu  bypucrotumacbla.  Frnrfiïz,  lAoui 
lii4ol. 

17380*  laTaoDi'uoaa  allô  virtù.  Firenze^  i6io, 
ln-6. 

17361  II  pcregrlno,  di  J.  Caticeo.  1618,  IM. 

1736a  La  Qrce,  dl  G.-B.  Gelu.  fifomur,  ibào^ 
1q>6. 

17868  Ll  compaaaioDevoll  Bwcnlmentl  d*  Eraslo. 
yimgUy  18^,  lu-6.  Voir  l'arUdv  IlisTotni. 
pitoyable...) 

17868  Le  mlserle  degll  ainaiitl,  dl  Nobllc  Socin. 
Fenet.^  1883,  tiHL 

17868*  Pbilcoa,  dl  Nie.  Faaaco.  Mantova^  1887, 
li>*8. 

17S85  Mellcello  dUcouraiit  au  récit  de  ses  amour» 
lual  fortunées;  fait  fraoçob,  par  Jean  BLiuoia. 
— Déjà  sous  le  n*  17187. 

1 7866  II  Calioandro  fedelc,  da  Giov.-Ambr.  Maei.si. 
l’eue;.,  1788,  3 vol.  Id*i3. 

17867  I.a  scuipliciU  Inganiiata,  da  Galcraoa  Uae.\- 
Totn.  Leiéày  16S8,  pet.  In-ia. 

17868  11  congresso  dl  CiUiera,  da  Fr.  Aiftaroltl. 
Pariÿi^  1768,  pet.  ln-12.  — Trad.  vu  français 
(par  Duport  du  Tertre).  Cglhère  {FaHt)^  1789, 
In-ia;  — (par  B.-P.  Macict),  Cgthère  {Paris)^ 
176U,  lii-ia;  — (par  Ijius  de  Bolssy),  PariSy 
*789,  peu  ln-i«;— -(par  M*«dc  Botoserolles), 
ParUy  i6i5,  la-16. 

17869 La  mooaca  di  Monta, sloria  dcl  aecolo  XVll, 
dl  Glov.  Hosloi.  PfM,  1629,  8 vol.  ln-8. 

17890  1 proiiipssl  sposi,  storia  rifatla  da  MvNro:vi  : 
la  itoria  dclU  adonna  Infâme.  Jfibiiio,  1682, 
gr. ln-8. 

a.  ConlM  «1  noattllM. 


CùlUeii«n»  et  BeemtiU. 

17891  Calalogo  de*  nmel'lcri  llallani  possedutl 
dal  conte  M.  BoBaouro.  Bassano^  i8o5,  ln-8. — 
Voy.  le  n*  31787. 

17892  Novuxieto  ilaliano.  LoJidra,  1791,  26  vol. 
ln-8. 

17898  Lirta  gioroala.  Vodemi,  iSSq,  in-8. 

17898  Le  cemo  novelle,  scelte  da  Fr.  Szifsorifiü. 
Fenezia^  i50i,in-8. 

17898  Nuvello  piacevoll  del  Fortinato.  — Voyez 
le  n"  1 7876. 

17896  Nuvctie  cento  amoro.se  degll  accademici 
iiirognitl,  raccolte  da  Uaj.  HtSAcaoNi.  Fenezia^ 
1681,  ln-8. 

17897  Noicitc  scrltc  dl  dhcrsi  aulorl.  Bohi/noy 
1678,  in-12. 


17896  NovKLuaRo  liaUauo.  Venctiay  1788,  8 vol* 
ln-6. 

17899  Novcllb  otto  rarissime.  Lomd.y  1790,  iii-8. 

17800  NovRue  scelle  rarissime.  Londray  1618, 
2 vol.  ln-8. 

17801  RaccoUa  dlnovonc^dall'originedoliallngua 
siu  al  170a  MilanOy  1808*10,  3 voL  ln-8. 

17802  Novfilc  scelte  de*  plu  celebrt  scrlttori  lia- 
lianl,  illuslratc  da  A.  Fornasari.  lïeniui,  181b, 
ln-8. 

17808  Novclle  per  far  rldere  le  brlgate.  Fenezitty 
1828,  iu-16. 

17808  Novelle  per  far  piagiierc  le  brigalc,pubbt. 
da  1).  Gamlia.  Fentzioy  iK3o,  in-i6. 

17808  Trc  uovelle  dl  P.-Fr.  Giambcllari  c Val. 
MarceiUuo. — Voyez  le  n"  17876*. 


ConUmr»  âê$  14*  et  tS*  eitcUt- 


17806C1E6TO  novelle  antlke.  Rolognety  ln-8. 

17807  11  dccamerooe  di  Boccacio. 

17808  Aunolazioui  c discorsi  sopra  alcuni  liioglii 
del  decamerone  de!  Boccacdo,  fatü  da*  dépu- 
tai!, ec.  Firenzey  1878,  in-8. 

17409  Awertimenti  délia  lingua  sopra  il  deraniv- 
rone,  da  Lion.  Salvuti.  Feneziety  i588,  2 vol. 
lu-8. 

17810  Istorla  del  decamerone  dl  Boccacdo,  da 
M vmi.  Firenz€y  1782,  ln-8. 

17811  Lezlooi  dlG.BoTTARi  sopra  11  decamerone. 
FirentCy  1818,  2 vol.  in-6. 

1 78 12 11  pecorone  dl  Giovanni  Fiobertiro.  ififano, 
i838,  ln-8. 

17818  Novelle  dl  Fr.  SAcenETt.  Fl’renze,  1728,2  vol. 
in-8. 

17818  Novelle  due.  SienAy  1O26  {MiUtnOy  1.828), 
ln-8. 

17818  Novelle  due  traite  del  Giornale  arcadirn. 
(iVitsno),  ln-8. 

17816  Novflla  dl  Torello.  Firtnzey  1827,  ln-8. 

1 78 1 7 N ovELLA  di  'dbaldinoe  moniia  Kosa.  ( Femez . , 
i83i),  in-8. 

17818  Noveiia  dl  Antloco,  Agiuolo  dl  Seleuco 

SienAy  iSii,  ln-8.  (Arüde  Leonardo  Abetiko.) 

17818*  Arlouo.  — Voy.  le  n*  17891. 

178 19  Novelle  dl  Glraldo  Giraloi.  ,1 796,  in-6. 

17820  Opéra  dllellevole  e nuova,  di  Bern.  Iliciru. 
In-8. 

17821  II  iiovdliiio,  per  Masvcao.  ympoUy  i4t6, 
In-fol. 

17822  Settania  novelle,  dette  le  Porrettane  dl 
SABADl^o  de  gli  .Arlenti.  BolognAy  i883,  linfoL 

17828  Novdia  dl  Tancredf,  per  Ùl.  Beriyieni. 
(vers  1885),  ln-8. 

17824  Novrlla  dl  MatteoedelGrasso  le^naiuolo, 
per  Oatb.  Datarzati.  (vers  i46o),  in-8.  ( Kn 
vers  : voir  aussi  8 Tartide  Novella.) 

1782.V  Novdia  di  L.  PiiLa.  Fforcii;ii,  i587,  Ia~8. 

17826  Poggio,  voyez  le  n*  17798. 

17827  Nuvello  di  Glov.  Sebcambi.  FeneztAy  1816, 
ln-8. 

17828  Novella  dl  Lionara  de*  Bardi  cd  IppoUlu. 
Trivisfty  1871,  ln-8. 

17829  Noveu.4  dl  AnselnioSaltmbeni  ed  Aiigelica 
Montanüil.  Feneziuy  iHi3,  ia-8. 

17880  Novella  anilea  scritta  nd  buon  secolo  délia 
tiiigua.  FeneziUy  1682,  in-6. 

17881  iMPEfiiVLE  cbe  traita  gti  irlumplii  bonori  c 
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feste  cb'ebbe  JuUo  Cesirc  ne  U cUU  di  Roma 
yenetiOf  i&io,  l»>A. 

I7A3‘J  ^'oteixa  d' iocertu  aulorc  del  aecolo  XV. 
Firenzty  1(^4*  ln>4. 


CômUmi  ém  I6«  êiécU. 


(Cftatofere  AroMM,  voyM  U a.  ITT19.) 


17433  Le  novelle  dcl  lUMftBLLO.  Lucca^  1554*  3 toI. 
lo>4.  et  I toL  I0-4. 

17^34  NovelleUe  di  G.-M.  Baabiebl  Ddine.  1833, 
ln>4. 

17435  I irattenlmeoli  dl  Scip.  Dabcagu.  Veneztûy 
1587,  lo^. 

17436  Novelia  di  Glus.  Bcrcsai.  Fenez.y  1836,  Ui<8. 

17437  La  prima  e la  seconda  cena,  dl  GaAui^n 
deuo  il  Lasca.  Londrmy  1756*  ln-6. — Voir  au 
mot  LeiioKB. 

17438  Spcccblo  di  virtü*  da  Nie.  Ghauccci.  Luccoy 
i366, 10-8. 

17439  La  placevol  noue  e Uelo  giorno*  dl  Mc. 
GiANi'ca.  l'rHeria*  1674*  I0-8. 

17440  L' vrcmlia,  la  carccre*  e il  dlporto,  dl  Mc. 
Geanoco.  Luccay  1569*  ln>8. 

17441  Plctoso  e mlserablle  avvenlmento  dl  due 
anianü^  posto  lo  iuce  daGlov.-BaLGaiauNOAai. 
Modena,  1576,  ln-4. 

17443  Degli  hecatonimlthl  dl  G.-B.  Guialoi  Qn- 
ihio  parle  I et  IL  Monte-Begale y i565,  a vol. 
I0-8. — Voir  ie  n»  17456. 

1 7443  La  Philena*  hlstoria  amorosa,  da  N.  Piajicü. 
— Voir  le  n*  17384*. 

17444  Novelle  di  M.  Cademosto.  1799  (iTiTano, 
1B19}*  io-8. 

17445  Novelio  dl  Sllvan  Catajigo...  yeneztOy  i8i3, 
lD>8. 

17446  U fuggllozlo  diviso  in  otto  gioroalo....,  da 
Toui.  Cmto.  ycHitia,  1600*  tn-8. 

17446*  Ficelle  e molli  dl  Oomeoidil.  — Voyei 
le  0*  17890. 

17447  Novelle  di  OoiL  i8i5*  ln*8. 

17448  Le  lel  giornate*  dl  ^b.  Laïuo.  yenttfoy 
1567,  ln-4. 

17449  La  teru  giornata  dclle  oovelle  de’  novUI* 
di  P.  Koanvi.  Skiuty  1811*  lo-ia. 

17450  Lo  Agnelllno  dlpinto*  novelle  due  dl  P. 
Fobtiiu  e di  G.  PaiiiU.  (181a)*  in-8. 

17451  Novdie  dl  Giov.  Bnsvio,  e dl  M.  Cademoslo. 
(MiUmojy  1819*  ln-8.  — Voir  aussi  l’arücle 
Macuiawuj. 

1745a  Novdl<^  diocl  (ratte  délia  fonte  del  dlporto, 
dUlogo  dl  G.  BoacoGJiL  Boamao,  1809*  pet. 
li>-4. 

17453  Favole  e ootü  di  L.  Gcicciadou.  yennfOy 
i83o«  ln-8. 

17454  Vaij  coDipoolmenU  dl  Orteoslo  Laboo. 
yenetiûy  i55a,  ln-8. 

17455  Novelle  di  L.  Loumo.  Bassano  (183a)*  I0-8. 

17456  L’Aslno  d*  oro  e novelle  di  Macuuvblu. 
Fiormzty  i549*  io^. 

17457  Durento  novelle  dl  Celio  .Malbspimi.  Venet.y 
1O09*  ln-4. 

17458  Le  Ire  giornate  delle  favole  deir  Aganlppc* 
per  Ant  Mabicokda.  .Vapofi*  1 55o*  ln-4. 

17459  Novdia  di  Fr.-Mar.  Uoua.  Bologiuty  i547* 
ln-8. 
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17460  Giuoco  pUcevolo  d’  .\scanlo  de  Moai  da 
Ceno.  Mantowiy  i58o*  lu-4. 

17461  Prima  parle  delle  novdle  di  Asc.  Moai  da 
Ceno.  .VUA/OM*  i585*  in-4* 

17463  H.  Mokuni  novell».  KtüpoU. — VoiriOooO*. 

17463  Novelia  In  leltcra  dl  Gir.  Muzlo  ad  Aniallo 
de  Verïlerl.  fVnrr.*  1 83 1*  in-fol.  (Article  Mirno.) 

17464  Le  aoiorosc  novelle  dl  Giustlniano  Nelll 
In-8. 

17465  1 diporü,OTvero  novelle  dlCior.lUtABosoo. 
VenetiCy  i553,  in-8. 

1746O  La  bclllsslma  novelia  del  conte  de  ViUanova, 
per  Ang.  Pcsdaoua.  (sec.  XVI),  ln-8. 

17467  Istoiia  di  due  oobill  ainanll*dl  L da  Poaro. 
yeneziüy  lu-8. 

17468  II  sollauevol  convito*  dl  Ces.  Rao  dl  Ales- 
saiio.  Porio,  1S61*  ln-8. 

17468*  Novelia  di  Jac.  Salvi.  Bolognûy  i547*  ln-8. 

17469  Novelle  di  Salv.  Saltdgci.  ffmuA*i  591*  in  4. 
1746g*  Tre  novelle  di  Bald.  Scaiaiuxu.  Sapotiy 

1731,  iu-8. 

17470  Délia  metamorfosi,  clo4  tnisfonnaikmo  dcl 
virtuoso  libri  IV*  di  Lor.  Selva.  Orrfdo,  i583* 
io-4. 

17471  piacovoli  notU  dl  G.-Fr.  Stiupabola. 
f’riirf/a*i55o*avol.  io>8.~  Voir  Part.  Novelu. 

1767a  Lacrimosa  novelia  dl  due  amanll  genovesl* 
dl  G.-B.  de  Ldco:.  rrnezia,  i35i*  in-8. 

17473  Tito  Tamisio.  novelia  di  Carlo  Zakcabcolo. 
(yeneziûy  i83o)*ii>-6. 

17474  L’iBNAMoaAMcrro  dl  GlanBoree  Phllomena. 
In-4. 

17474*  La  Histobia  délia  sercnisslma  regina  dl 
Polonia,  (sec.  XVI)*  in-8. 

17475  HLstoiia  de  dul  amanll Fmrrfa,  i563* 

ln-8.  (Article  FonrsATo.) 

17676  Noveub  piacevoli  del  Fortunato.  Parmay 
1566*  ln-8. 

17476*  Tre  novelle  dl  P.-Fr.  Gumbcllaiu.  Frnrz., 
]8‘i4*  ln-8. 

17477  Noveixa  nuovamcnte  Inlerveouta  a Gam- 
bara.  Brfxfo’*  1S60*  ln-8. 

17478  Notuxa  dl  Comello  BeaUvogÜo.  SfiUinOy 
1833* ln-8. 

1 7479  Novblla  di  Dionco  e Llseita.  Umdray  1 808* 
ln-6> 

17480  La  Novblla  di  GualHeri,  marebeae  dl  Sa- 
luuo...  — Voir  le  n*  i4ga3. 

17481  Novelle  placcvole  dl  uno  dotto  Bologneae. 
yenettOy  ln-8. 

1748a  Novbllb  tre*  deir  Ingratltudine*  dell*  ava- 
rlzia*  ec.  In-8. 


t’oalMir*  «IM  IT*  «Ma*  Héek*. 


1 7483  L*  Arcadia  lo  Brcuia*  dl  Gia.-Gav.  Vacalbeio. 
1667*  In-ia. 

17684  11  peotanicrone....  irattenlmlento  dl  G.-A. 
Abballutis  (G.-B.  Basile).  Napoliy  1676*  tn-ia. 

17485  Novelle  amorose  di  Glr.  Rriisooi.  l'mrrfo* 
1655*  et  aussi  i663*  lu-iâ.  (Pour  d’autres  ou- 
vrages du  même  auteur*  consuitrx  làJiibliogr. 
délit  novellty  de  Gamba,  n**  i3i  cl  sulv.) 

17480  Lepideue  dl  a^lü  bUAirrl*  e eurlusi  av- 
venliiienü*  rac.  da  C.  Dati.  Firenzty  1839*  ln-8. 

174B7  Cento  avveulmenü  rldlcolosl*  dl  Dlonigl  F1- 
ladelfo  da  Modena  (Lod.  Vedriani).  Modetuty 
i665  (aussi  1673  et  1678)*  In-ia. 
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naSB*  Nordle  amorote  dl  G.-Fr.LoaiOAiw.  Fenei., 
iSSS-Oi,  a pan.  In-ia. 

17B88  Roiella  dl  Loreiua  Magalottl  (1819),  lo-t. 

1788g  Notelle  dl  Fr.  e Aluiieal  Albergalo.  Fenez., 
I77ti  In-ia. 

17490  il  decamarone  dl  Fr.  Aasauri.  Bolegna-, 
1781,  a «ol.  ln-8. 

17491  Norella  dl  fraie  Gasparo,  da  A.-M.  B. 
(Boaaomo).  iSaa,  ln-8. 

1749a  Norelle  morall  dl  B.  F.  (Brltlo).  Milano, 
1784,  a toL  In-ia. 

17498  Norelle  morall  dl  Franceaco  Soare,  edizione 
aettima  accresdua  dalla  quara  parta.  Ftnezla, 
180a,  au»l  Milano,  181S,  In-ia.  — Trad.  an 
français  par  Simon.  Paru,  1788,  In-i8. 

17494  Novella  placvroll  dl  Domanlco  Sorcsl. 
Milano,  178a  (aussi  1789),  ln-8. 

17498  Trana  noralla  dllctiavoll  ad  InstruUIra 
aopra  I coslumi  e la  rallglona  dagi'  lallani , dl 
GIot.  RodonL  Lotanna,  178a,  ln-8.  (En  lullcu 
et  an  français.) 

17498  Noralla  dl  Nle.-Mar.  Salaroo.  Xapolt,  1780, 
ln-4.  dg. 

I7i97  Raccolu  dl  atorlatte  cnrloaa,  da  Carlo  Vls- 
conll.  Undo,  1788,  ln-8. 

17498  n marito  frate  a banco,  noralla  dl  Cnionz. 
Fenazla,  I8i8,  ln-8. 

Ctmtntt  On  It*  lééeif. 

17498  Cenio  noralla  dl  P.  Angalo  Florcntlno. 
Mapoli,  1834,  lo-ia.  (Il  n'y  aralt  encore  que 
dix  nouratles  en  i884.) 

17800  Noralla  dl  AnL  Casaii,  qnana  edlz.  Ferona, 
i8a8,  ln-8. 

17801  Noralla  dl  H.  Colohbo.  ln-8. 

1780a  Noralla  Intarassanll,  IstrutUre  e dilatle- 
roll,  dl  Fallca  Coppl.  Milano,  i84a,  paL  ln-8. 

17804  Rlnaldo  Pâdrazaona , noralla  dl  AnL 
Guirsin.  In  Acadamia  FanaM,  1888(1 834],  ln-8. 

17S04  II  coorlto  borgheslano.  Londra,  1800,  ln-8. 
(Calta  nouralle  at  plusieurs  autres  da  Jos.  Grap- 
pnto  sont  portées  4 l'article  GasppoLino.)* 

17S08  NorelM  dl  G.-G.  da  Roasi.  Fentzia,  i8a4, 
Id-8. 

17808  Noralla  dl  Diodau  Saluxzo-Roero.  MlUmo, 
i83o,  pat  ln-8. 

17807  SatRlo  dl  novalle  dl  Luigi  Sanrlula.  Parwia, 
Bodonl,  1803,  in-ia.— Aussi  Milano,  i8i3,ln-ia. 

17808  Bianca  Capello  at  Piciro  Buooaraoturi , 
noralla  dl  G.-B.  Tomrsno.  Fanazfa,  1818,  ln-8. 

17809  La  masebare,  noralla  dl  Qam.  Tonmno. 
naafso,  1833,  ln-4. 

i78ioManodora,ola  rania,  noralla  dl  G.Vxlodo. 
Ftneiia,  i834,  ln-8. 

F.  Romans  espagnols. 

«.  RomtDS  ek«TaUrie. 

17811  La  Dnuia»  del  sancto  Grial.  XOledo,  1818. 
In-fol. 

178H  Tbista»  de  Laonis.  Souilla,  i834,  In-fol. 

17S14  lUrrsAioosde  Monuluan.  i5s3,  In-foL 

17814  La  Trapazonda.  1S33,  in-fol.— Voir  au  mot 
RaruAuws. 

1781$  El  quarto  libre  del  carallam  Reisaioos. 
Sotnlla,  1841,  in-fol. 


17818  Espzio  da  catallarlas  (por  P.  Rarnosa). 
Sooilla,  1848-80,  3 paru  in-fol. 

17817  Hlstorla  dal  amparador  Casid  Hagno  por 
.Mcolaoda  Plamonta.  1S18,  In-fbl. 

17818  Hlstorla  dal  amparador  Caxlo  Magno. 
Barcelona,  1711,  In-ia. 

17819  Tisauts  al  blanco.  Falenria,  i4go,  In-fol. 

1 7810  Auadis  de  Gaula.  i8ig,  in-fol. 

17811  Las  sergas  de  lUplaiidiano.  Tobdo,  iSii, 
in-fol.  (8*  livra  d'AüAois.) 

17S11  Flurlsando,  saito  llbro  da  Ahaois.  iSio, 
In-fol. 

17813  Llsuarte  de  Greda.septlmo  llbro  de  Auadis. 

1818,  In-fol. 

17814  ElocUvo  llbro  da  Axadis.  1818,  In-fol. 

17818  Croiiica  del  cavallaro  de  la  ardieota  espada 
Amadis  de  Gracia.  1 838,ln-foL(gr  livre  d' Amadis.  ) 

175«8  D.  Florisel  de  Mquaa.  1848-Si,  4 tom.  eu 
3 roL  (X*  et  XI*  livres  d'AHAOis.) 

1 7817  D.  Siloes  de  Salva,  dozana  parte  de  Amadis. 
1848,  In-fol. 

17898  D.  Belianis,  por  Toiibio  FEajiAXDXs.  Buraot 
1S87,  In-fol. 

17819  PALueani  deOlira.  1818,  In-fol. 

17830  PaiMALeos.  1814,  in-fol. 

17SS1  pLATishlJodePrinulaon.  1833,  in-fol. 

17831  Palniarin  de  Inglatcrra.  iS48,  In-fol. 

17833  Llbro  del  car.  Floxindo.  Çaragoça,  i53o, 
in-fol. 

17333*  nzTMcmio  de  Gracia.  1S14,  In-foL 

17834  Olivesos  de  Castilla.  1801,  In-fol. 

17834*  Clamades.  Burgoo,  iSli,  ln-4.  — Voirie 

11*  17088. 

17838  Hlstorla  de  Emoce  hljo  de  Olira.  Sevilla, 
1498,  ln-4. 

17838*  El  cavalier  FLOimE.  Fenecia,  i885,  i rd. 
in-8. 

17836  El  cavalier  Polismas.  Fenea'a,  1878,  ln-8. 
17S37  Kspçjo  de  principes  y cavalleros,  por  Diego 
OetuAez,  etc.  1617-13,  4 tom.  In-fol. 

17838  Crlstalian  de  Espafla,  por  Baatriz  Bciwal. 
1848,  in-fol. 

17839  Llbro  dal  cavallaro PAETiircptES.  1818,  ln-4. 

17840  Cronica  dal  car.  CivAa.  1S19,  in-foL 

17841  Llbro  del  car.  Aedeeioce.  1S17,  in-fol. 

17849  Llbro  del  car.  de  la  Fortuna,  llaniado  D. 

Clambalte  ( porGonçaloFemandez  de  Oviedo). 

1819,  in-foL 

17843  Libre  dal  car.  Lepolemo.  189S,  io-fol. 
17544  llistoria  de  D.  Pounm.  1896,  In-fol. 

17848  0.  Clabub  de  Ixindanls.  1897.  In-fol. 

17346  D.  Flobasdo.  1848,  in-fol. 

17847  Hlstorla  dal  cav.FumAHBzLdcLucaa.  in-foL 
17847*  Hbtobia  del  ray  Canamor  y dd  infante 
Turlan.  Snilla,  1898,  ln-4. 

17548  Cbronica  de  Tablante  de  Rlcamonta  (por 
NuBo  da  Gabav).  Toledo,  1896,  ln-4. 

17349  Hlstorla  dal  car.  Lvdamob  de  Escocia,  por 
iuan  de  Cordoua.  Salamanca,  1839,  In-fol. 

17880  Llbro  prlmaro  del  cavallerodon  Philesbiab 
de  Candarla.  i849,  in-fol. 

17881  D.  CirongillodeTracia,  porBam.  de  Vabgas. 
1848,  In-fol. 

17889  Feux  Magno.  Snilla,  1849,  io-fol. 

17853  Feux  Marte  de  Yrcanla.  1887,  in-fol. 

17884  Hlstorla  dl  Valebiabo  d'Ongaria,  trad.  dl 
llngua  spanuola  nalla  iullana.  Fenella,  i5S8, 
3 part.  ln-8. 
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17555  HiMorla  de  D.  Pollcisnc  de  Boecia,  por  J. 
de  SiLTA.  1009,  In-fol. 

17550  CroQica  del  Cm.  Bruxelles^  i588,  in-16.  ~ 
Voyea  le  n*  90oo8. 

27557  El  gran  caplian  (Gonçalo  de  Cordoua). 
BrujceUes,  i508,  irwO.  — Voyes  le  n*  aAoSy. 

17558  Hhtoria  de  Ouca!<ts  de  Laura.  Barcelona^ 
i50A.  )n<fol. 

17559  Cavallbro  del  Sol  ; libre  inüiulado  Peregrl- 
naclonde  ia  vida  del  hombre.  VedinadelCampo^ 
t559,ln*foi.  (prose  et  vert,  par  Pedro  Hernandez 
de  villalumhrales). 

17559*  Libre  dccavalleria  celestical,  por  Caloatco. 
i^nrrra.  i556^  iih>8. 

17500  Vida  y hecbos  de  D.  Qiilxote,  por  Mig. 
CsBVA!VTVs.  (Voyez  aussi  rarllcle  Fernasdcz  de 
AveUaneda.) 


A.  Aomuu  «ttTtn. 


1 7501  Ubro  de  los  irabajos  de  Hercules,  por  Eor. 

de  ViLLEMA.  2aM0ra,  iA8S,ln-foL 
17501*  Carcel  d'amor,  por  Diego  de  Sast  Pedro. 
109O,  liHft. 

17504  QuEsnon  de  amore.  i5ia,  in-0. 

1 7508  Arnalte  y Luceoda,  por  Diego  de  Sart  Pedbo. 

1549,  in*A. 

175OA  Penitencia  de  amor,  por  Pedro  de  Verra. 
i5iA,  in-â. 

17505  Flores  y lllancaflor.  i5i9,  Id-0. 

17507  Ilisioria  de  Grbel  y Mlrabella,  por  J.  de 
Flores.  i540,  in-8. 

17508  Histoire  d’Auréüo  et  Isabelle,  par  J.  Flores. 

1550,  ln-8. 

17509  La  déplorable  fln  de  Flamecie,  par  J.  de 
Flores.  i535,  lo^. 

17570  Historia  septem  infanllum  de  Lara,  a D.  Ro- 
drigo Calderon.  Aniuerp.^  1O19,  io-8.  (Art  Ot 
V«Nns.} 

17571  Hystoria  délia  reyna  de  Sbvilu.  Burgot^ 

1551,  in-8. 

17574  Historia  de  la  sabla  donzeltaTEODOR..4/c«/n, 
1007,  in-8. 

1757s  Amoresde  Clareo  y Florisea,porAl.-NuAez 
de  Heiroso.  Venetia^  1554,  ln-8. 

17878  Processo  de  cartas  de  atuores  que  entre 
dos  amantes  passaroo.  rrner/n,  i558,  ln-8. 
1757s  LaarlUo  de  Tormes,  por  D.  Hortado  de 
Mendoza,  i558,  in-8. 

17570  La  EHana  de  Jorge  de  MoirrexAToa.  i504, 
ln-8. 

17577  La  I^ana  enamorada,  porGasp.-Gü.  Polo. 
1508,  in^. 

17578  Casp.  Bartbii  Erolodldasealns.  Hanocifc^ 
1O95,  ln-8. 

17579  La  Clara  Diana,  porBart  Porce.  i58j,in^. 

17580  Traiado  de  ta  herniusura  y del  amor,  por 
Max.  Calti.  Milany  i5tO,  pet  In-fol. 

17581  Selva  de  aventuras...  amorea  de  Luzman  y 
Arborea,  por  Geron.  de  Contreras.  i588,  Id-8. 

17584  Los  sucesos  de  Tirds  y Tirseo,  por  A.  de 
Roxas  Alaroon.  Madrid^  i58i,  in-8. 

17588  Las  Nyniphas  de  Henares,  por  B.  Gorzales 
de  Bovadiiio.->Volr  le  n*  i3t80. 

17388  El  pasiorde  Philida,  por  L.GaRez  deMoR- 
TALva  1589,  ln-8. 

17588*  Historia  de  1ns  amores  del  Moro  Abemlc 
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Araei....  ]»or  Fr.  Balbi  (ou  Balvl)  de  Correglo. 
.ViVor,  1593,  ln-8. 

17585  Galateo  espafiol,  por  L.  Garcia  Dartisco. 
1599,  ln-i0. — Voir  le  n*  8875. 

17580  Vida  y hechos  de  Guiman  de  Alfaracbe, 
por  Alevar.  i599,  tn-8. 

17580*  Aventures  plaisantes  de  Guzman  d'Alfa* 
rache,  par  Le  Sage.  Parité  4 vol.  In-i4. 

17387  Les  aventures  de  Fobturatis.  Lyon,  iOi5, 
in-14. 

17588  Galatea,  por  Mig.  Crbvartes.  i588. 

17589  Galatée,  roman  pastoral,  iniUé  de  Cer- 
vantes, par  De  Kloriaïi.  pan’z,  1788,  ln-8. 

17590  Persil  y Sigismonda,  por  Mig.  Cervantes. 

17591  Ubro  de  eniretcnimiento  de  la  picara  Jus- 
tina,  por  Fr.  Ubeda.  i0o5,  ln-8« 

17.594  La  hija  de  CdcsUiia,  por  A.-Ger.  de  Salas 
Barliadillo.  '/Àvragoçüy  1614, 111-14. 

17598  Don  Diego  de  Noche,  por  Salas  Barbadillo. 
1048,  in-8. 

17598  cscuela  de  Celcsüna,  y cl  bldalgo  pre- 
snmido.  1690,  in-8. 

17595  Tragediasde  amor,  por  J.  Arzb  Solorzano. 
1O07,  ln>8. 

1759O  La  Crysella  de  Lldaceli,  faniosa  y verdadera 
historia  de  varius  aeoniesciailentos  de  amor  y 
armas,  con  graliosas  digresslones  de  cncata- 
mlenloa,  y coloquios  pasiorlles  dol  capltan 
Flcgoni,  comico  inflammado.  Partis  1809,  pet 
ln-8.  — Rélnipr.  8 Madrid^  1740,  in-8. 

17597  La  constante  Amarllls,  por  Chr.  Suarez  de 
FIgueroa.  Fo/oida,  1009,  ln-8. 

17598  Pocœa  tragico  del  espaAol  Gerardo,  etc., 
por  Gonzalo  de  CEsrEoes.  i0i5,  ln-8. 

17599  Varia  fortuna  del  soldado  Plndaro,  por 
Gonz.  de  Cespeobs.  1O4O,  ln-8. 

17000  KngaAos  deste  siglo,  por  Fr.  Loubatsboi  de 
(.amarra.  PorYz,  i0i5,  In-14. 

17601  Historia  de  D.  Henrique  de  Castro,  por 
Loctbatssin.  1017, 

17604  Relacioncsde  la  vida  del  cscudcro  Marcos 
de  Obregon,  por  V.  F.sptRAL.  I0i8,  iii-8. 

17608  Prodlglosa  historia  de  los  dot  amantes 
Argenis  y Pollarclio,  por  D.  Gabr.  del  Corral. 
Madrids  1040,  in-8. 

17608  La  Onüa  de  Aranjuez,  prosa  y versos,  por 
D.  Gabr.  de  Corral.  Madrids  1649,  in-8. 

17005  Historia  de  Hipoiito  y Aminta,  por  Fr.  dr 
Quirtatia.  1O47,  in-8.  ( Pourrait  être  placé  après 
le  n«  17689.) 

17606  Evperiendas  de  amor  y fortuna,  por  Fr.  de 
las  CcEVAS  (Quintana).  16S9,  ln-8. 

17007  Euslorgio  y Cloiilrne,  liKlorla  moscovUa, 
por  D.  Enrtque  Suarez  Mendoza  y FIgueroa. 
Madiids  >649,  et  réimpr.  8 Saragouts  i005, 
tn-8. 

iTtoH  Arcadla,  por  I.ope  de  Vrx«.  10O4,  ln-8. 

17009  F.1  peregrlno  en  su  |>atria,  por  Lope  de 
Vboa.  1O08,  ln-8. 

17010  Pastores  de  Bclen,  por  Lope  de  Veca.  i0i9, 
in-8. 

17OU  .Arcadia,  por  Lope  de  Vega.  i0S4,  in-8. 

17O19  Hivtorla  de  las  dot  constantes  mugeres,  por 
L.  PACBEOOde  Narvaez.  Voifr/d,  i685,  in-8. 

17O1S  Deleytar  appmvecbamlo,  por  Tirso  de 
Moura.  Madrid  s iGS5,  in-8> 

i76i8  Cniversidad  de  amor  y escucU  de  ni  interes, 
por  Ant.  de  PiEDRAat  ERA.  Zaragoçoy  I08a,  ln-8. 
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17O15  El  diahto  cojvclo,  por  Vclcs  de  Goetaia. 
Mûdrid^  lOftlt  l0-8. 

17Ô1O  Le  diable  boUeux,  par  LiSAOE.Par£t,i7jC, 
S vol.  pet.  iD-ia. 

17017  Tarüca  eiitretcnldaa,  por  AI.  Casmu)  de 
Solorzano.  Madrid^  lOaO,  in-8. 

1761%  La  nifta  de  los  embustes  Tereaa  de  Mança- 
nares,  p<»r  Al.  Gaatillo.  Barcelomty  lOSa,  lu-A. 

iTdio  Hisloria  de  Marco  Aotonio  y Cleopalra,  por 
Aloiiso  Caitillo.  çarag. , 1 OOq,  ln>8. 

lyOao  liOi  aliros  de  Casandra,  por  AL  Castillo. 
Bûrcelona^  i6Ao«  Iih8. 

i70at  La  gardufia  de  SerlUa,  por  AL  Casmxo. 
lOaa.  tn-S. 

1703a  Vida  de  Ëslcvanillo  Goauuts.  Arntfres^ 
tOAO,  Id-A. 

iTOaa*  Histoire  d'Estev.  Gonzales,  tirée  de  l'espa- 
gnol, par  Le  Sage.  PariSy  175A,  a vol.  in^ia. 

i70aS  Ixis  sucAosdti  Pr.de  Quevedo.  Banelona^ 
lOaS,  lo-S. 

iTOaA  llisluria  y «ida  dcl  gran  Tacano,  alias  dcl 
Bnscon,  por  Fr«  de  Qi;a\'iDO.  lOay,  I0-8. 

17035  Panuslas  de  un  susto,  por  Juan-Mart.  de 
Moya.  Madrid^  17S8,  in*8. 

lyOaO  llistorla  de  fray  Gerundlo  de  Campasas, 
por  Salaaar  (al  P.  Jos.  Pr.  de  Isla).  1758,  a vol. 
iQ-d. 

17837  El  I.azarlllo  de  Qego , por  Calixto 

BiSTAMCiTi:.  Cÿen,  1778,  in-8. 

17OS8  La  iiiuger  fellx,  dependleoie  dcl  roondo  y 
de  1a  furluna,  poeiua,  su  autor  el  Filosofo  Incu- 
goldo  (cl  P.  Aodres  Merlno).  Matirid  ^ 178O, 
3 vol.  pet.  ln-8.— VoirTarL  Tbeod.d’ALiiKYi)A, 
cl  le  n*  17OO1. 

iTOag  El  Eusebio,  por  D.-P.  Mofrmcoiv.  17BO, 
8 vol.  In*8. 

17030  El  Anlenor,  por  D.-P.  MofrrBAcoM.  1788, 
a vol.  ip*8. 

17031  Ëuduxia,  por  D.-P.  MoNreaGON.  1798,  ln-8. 

1 TtUa  El  Rodrigo, por  D.-P.  Moivtbngon,  i7y  8,  ln-8. 

i7088Colecclon  de  hUlorias  interesantes  y diver- 

Üdas.  Madrid,  t8o6,  8 vol.  peL  I0-8.,  savoir  : 
Etelvioa,  8 voL;  Hlpoltto,  a vol.;  Adrlaoa,a  vol. 


«.  Ceotet  KoureUi^. 


176S8  Fabuiario  de  cuenios  aiitlguos  y uuevos, 
por  SebasL  Met.  1618,  lu-6. 

17O35  MOVU.1S  ainorosas  de  los  iiieiorcs  Ingenios 
de  Espaba.  Zaragoça^  i08g,  pcL  in-8. — Rélupr. 
a Barcelone,  i65o,  pet.  lu  8. 

17686  I.es  nouvelles  Urées  des  auteurs  espagnols, 
par  Laücklot.  Parix,  lOaS,  in-8. 

17037  Colecclou  de  novelas  escogldas.  Madrid^ 
1788,  8 vol.  io-8. 

17038  El  Coude  Lucanor,  por  D.  Juan  Mamjel. 
Seviila^  1375,  in-8. 

17639  La  tragedia  de  Mirrha,  por  Vuxaixxi. 
Médina  del  c'ampo,  i536,  ii>-8. 

17680  El  patraAueio,  por  J.  Timoreda.  Alcala^ 
1576,  in-8. 

17681  El  sobremesa  y alivio  de  camifiates  de  J. 
TntoNXDA.  1563,  io-8. 

17683  Diaiogos  de  apacible  enlretcnimicnto,  por 
Gasp.-Lucas  Hidalco.  Borce/ona,  1609,  in-8. 
17683  Novelas  cxcmpiarcs,  pur  MIg.  CEavARTES. 
17688  Las  nochee  de  invlerno,  por  A.  de  Esuva. 
1609,  lu-8. 


17085  LaxarUlo  de  Mauxaiiarca,  y cloco  novoles 
de  J.  Cortt'S  de  Tolosa.  Jfiidrid,  lOao,  io-8. 

17086  Discursos  morales  de  carias  y novelas,  por 
J.  Cortès.  Zaragoça^  1617,  lu-6. 

1 7G87  Novelas  morales,  pur  Fr.  de  Lxeo  y AvUa. 
Madridy  1633,  in-8. 

17688  Sueessos  y prodlglos  de  amor,  por  J.  Perez 
de  Mortalvar.  i6a8,  ln-8. 

17689  Para  todos  : Exemplos  morales,  etc.,  por 
Perez  de  Momtalvax.  1688,  lu-8.  — Voir  le 
n*  igaOO*. 

17650  Novelas  amorosas,  por  Jos.  Camerjro. 
Madrid^  i6a8,  in-8. 

17631  Nallvldadcs  de  Madrid,  y norbes  eutrele- 
nldas,  por  Maria  Cabvajal.  Madrid^  1688,  lii-8. 
17053  Noches  de  placer,  eu  que  se  coulienen  doce 
novelas,  por  Antonio  dcl  Castillo.  Barre/ona, 
1681,  in-8. 

17653  La  mogiganga  dcl  gusto  en  sels  novelas, 
por  Andr.  del  Castillo.  Zarogoçû , 1680,  in-8. 
ou  ln-8. 

17688  Novelas  amorosas  du  doAa  Maria  de  Zatas. 
1668,  in-8. 

17655  Varios  prodiglos  de  amor...,  por  laid,  de 
RoaLcs.  Madrid^  1O66,  aussi  1709,  in-8. 

G.  Romans  portugais. 

17650  Cronica  de  Clarimondo,  por  J.  de  Biaaos. 
Coimbrd,  iSao,  In-fol. 

17637  Hisioria  do  imperador  Carlo  Magno,  por 

J.  Moreira.  Lisboa^  1738-87,  a vol.  in-8. 

17658  Memorial  das  proûzas  da  sogonda  tabola 

rotonda.  Coimbra^  1367,  in-8. 

176.3g  llistoria  de  Mcnia  c Mosca,  por  Bcrn. 

Ribkyro.  Ferrttra^  i538,  ln-8. 

176O0  Sylvia  de  Ltsardo,  n-copilada  por  Laurenço 
Craesbeerk.  Litboa^  1668,  in-8.,  et  réimpr.  en 
17^8,  ln-8. 

17661  O fellz  Indcpendenic por  Thood. 

d’AuiCTDA.  Lisboüy  1786,  a vol.  pet.  ln-8. — 
Voir  le  n*  17638. 

1766a  Los  contos  G historlas  de  proveylo  e evem- 
plo,  por  G.  Feararuu  Trancoso.  Li-xboa^  i585, 
in-8. 

1 7668  Novellas  cxeroplares  de  G.  Plrcz  de  Rabelo. 
Usboa^  i63o,  ln-8. 

17663*  Diaiogos,  corn  hum  desengano  de  amor... 

por  Fr.  de  Moraes.  Brora,  i038,  ln-8. 

17668  Infortunlos  uagkosde  Constante  Klorlnda, 
por  PIrez  de  Rabelo.  i6a3,  in-8. 

17665  Doze  novelas  de  Gerardo,  por  Antonio  de 

K. scobar.  LUboa^  Joan.  da  Vosta^  1678,  ln-8. 

17666  Larcas  de  ventura,  arases  da  desgraça  c 
hcrolsmos  da  vlrlude.  tizboa,  1798,  6 vol.  pet. 
ln-8. 

H.  Romans  allcinanrls,  etc. 

17667  Historié  der  Hcluslnc.  (vers  1878),  In-foL 
(Article  Jrar  d'Arras.) 

p.e«  tndoi-lioDf  ■Uemandrs  dn  romas»  «le  rbevalene  fnin- 

Slli  el  e*|Munel«  aont  piareea  h ta  auite  de«  orlelAaii,  voyez 
ana  aotre  tncUonnalra  leaarUilei  àaawm  etc.) 

17OO8  Luther  und  Maller,eiuu  RiUergesclitclile... 

bearbeiict  von  F.  Sctiicgel.  Francf.y  i6o3, 111-8. 
17669  Historié  aiiis  edein  lursten  hcrezug  Erxat 
von  Dainm  und  vou  Ostcrricli.  {SlroMbmrrg^  \crv 
1880),  lo-fol. 
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17670  Hlslufi  VON  bcrcsufj  Lluppou»  uikI  M:lacu 
^uo  WilhaJoi  von  Osterrdch.  Augsp.^ 

Ijihful.  (Au  tout  Lii’potu.) 

17G71  EIn  UepUcks  Icseii hystory  wle  eintT 

(Hue.  Sciuiu»)  etn  gewaJÜKer  Kûiiig  su 
Franckrctch  warü.  Sfrasb.t  iâo8,  in-foL 

17O79  Der  weUs  RiUer  wle  er  so  gelruwlkh  bel 
stuiiü  rUler  Leuwen,  des  IlerUogcn  sun  >011 
Burge».  Sirasà.t  i5iâ,  in-ful.  (Arlidc  Hcrpis.) 

17O7S  Voo  Dii  EuleaspIcgcJ.  Strasàourg^  i5ig, 
Iii-A.  (Article  TicI  Ulespieclc.) 

17074  FoETLKATUft.  Auffsà.,  ijoq,  ln>ft. 

17O73  Reynier  le  Rcuard,  eu  alleuiaïui  et  en  Cran- 
çois.  Anotrtt  1500,  In-ft.— Voir  l'art.  Ri»AaT. 

17O7O  Pauu  (J.)«  Schliiipr  vA  Krosl  bdsscl  da» 
bucb  tull  oaiui\  Straab.^  In-fol. 

17O77  Kioe  schOne  uid  kurtiwelllge  llystorl  von 
dcui  Keyser  Octavianvs.  Strab.^  i535,  lii-fol. 

17075  Histoire  du  chevalier  (jAcvain  el  de  ses 
chastes  amours  (eo  allemand).  Sirab.y  i5fto, 
io-â. 

1767g  Die  historié  van  Seguelyn  van  Iberusaleni. 
Jnfuerp.,  i50&,  in-fol. 

17680  Buen  der  liebe.  fVoiir/1,  i5S7,  iiffol. 

17681  ISarrmlmch;  herausg.  dureb  F.*H.  \oo  der 
Uagen  ( Eutb.  die  Schildbargcr  oder  das  Laleu- 
bucb.  Salomon  und  Marcolph , dcti  Pfarrbemi 
von  Kalenberg  und  Peter  Uu).  ilaUe^  i8ii, 
lu-8. 

17O8U  Adriatische  Hosemund.  Amsttrd.^  idhô, 
lu-12.  (Article  Zacsien.) 

17685  (irossmfilhiger  Feldhcrr  Armiitius  oder 
Hermann  tiebsl  selner  durcfalaucbtigen  Thons»- 
uelda  lu  einer  sinnrelclien  Staats-Ucbca-und- 
Heldciigeschtcble,  von  ü.  Csp.vouI/)bennsteiii. 
Leipz.^  i08tr^,  3 voL  In-ù.,  avec  flg.  de  San- 
draru  — aussi  ibid.,  1731,  A vol.  In-A.  üg. 

17O8A  VoUcsmblirchen  d.  Deutschen,  von  J.-K.-A. 
Musieus.  Goiha^  1 783-88  (ou  3*  édition,  1 8oA-5), 
5 vol.  Id-0.  On  y Joint  un  G*  vol.  (par  G.-Csi. 
FQIIeborn).  //a/le,  1789,  lu-8. 

1768A*  Gebr.  Grlinro  1 dcutsche  Sagen.  3er//n, 
181O-18, 9 vol.  I0-8. 

17083  UEuvres  de  Salom.  Gcss?iea. 

17686  La  mort  d'Abel,  par  le  uiêmc;  traduit  do 
rallemand.  Por/a,  1793,  In-Ù. 

17687  A.*G.  Melssiier,  Alcibiades.  Leipz.^  1786-88, 
4 vol.  ln-8. 

17688  SUixea,\lVSammlung8ii.tei>2.,  1793-96, 
A vol.  pet  ln-8. 

1768g  Histoire  dn  sage  D8iilscbcrand,ou  l'égolstc 
philosophe;  trad.  de  Tallemaud  de  Wlcland. 
Partit  1800,  3 voL  iu-8.  ou  3 vol.  in-i3. 

17690  Histoire  d’Agathon,|)ar  le  même  (trad.  par 
Pernay).  ParUt  1803,  S voL  iu-12. 

17691  Les  Abdérites,  suivis  de  la  salamandre  et 
de  la  aialoe,  traduct.  du  même,  par  Labauote. 
Por/j,  1803,  3 vol.  ln-8. 

17693  Arlatippe  et  quelques  uns  de  ses  contem- 
porains, par  le  méoie  ; traduit  |>tr  M.  CollDcr» 
Parfit  180a,  5 vol.  ln-8.,  ou  1806,  7 vol.  In-13. 

1769S  Cralès  et  Hlpparque,  roman  de  Wlelaml, 
suivi  des  l^thaguricleniies  par  le  même,  trad. 
par  de  Vanderbourg.  Por/s,  iSi8,a  voL  in-iH. 

iVùjt»  poar  !•  utu  •IWoiâml  de*  o«ms—  ^ Wtotsuil 

dW*  IM  PoljfnpaM,  O.  IMBS.) 

17694  Math.  ClauUhis  : Asmus  omniasua  scaim 
port  ans,  oder  sAmmtl.  Werke  d.  WanUsbecker 
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Boten.  Ilamb.t  1790-1813, 8 voL  lu-8. — ou  sous 
le  titre  de  GUudius’s  Werke,  /lamA.,  1890, 
4 voL  in-8. 

17O93  RIchler  (Joan^^aul),  sSmmlIlche  Werke. 
Parfit  t6S6  (aussi  i843),  4 vol.  gr.  ln-6. 

17696  E.-Theod.-Amad.  HofTmann's  ausgevr5hUe 
Schriflen.  Ber/in,  1837-38,  10  vol.  lti-13. — 
Autre  édition  publiée  i>ar  la  veuve  de  l'auteur, 
Stultg.t  i837'3t,  18  vol.  in-i6.~  Autre,  Parfit 
i84o,  i5  tom.  en  1 vol.  gr.  ln-8.  portr.  et 
vignettes. 

17697  J.-Tim.  Ilermes.  Gcschicbtc  Ucr  miss  Fainiy 

Wllkes.  Lefpz..  1765  (aussi  1781),  3 vol.  ln-8.— 
Sopbiens  Reisc  voii  Memcl  nacli  Sachscn,  Leipt. , 
1770-78,  6 vol.  ln-8. — FÛr  TOchter  cdlor  ller- 
kunft,  I^fpz^t  1787-90,  3 vol.  iit-8.  — Manch 
HcrinSoii,  1788,  3 vol.  ln-8. — Für  EUcm 

und  ElielusUgc,  Leipz.t  1789  90,  5 vol.  ln-8. — 
Zweni  llterar.  MSrtyrer  und  deren  Frauen, 
Leipz.t  1789  (nouv.  titre,  1798),  2 vol.  ln-8.— 
Vcrbcliulicbung  und  EU.  Berlin  y i803  , 3 vol. 
ln-8. 

17698  Romans  d'.Vugusic  Lafontaine,  savoir: 
Tableaux  de  famille,  trad.  par  M**  de  Monto- 
lleu.  Parfit  1803,  3 vol.  tn-i3. — Nouveaux  ta- 
bleaux de  famille,  trad.  par  la  même.  1 Ho4,  3 v ul. 
in-13. — Lesétoiirderies, ou  les  deux  frères,  trad. 
par  Breton.  4 vol.  In-i3. — Le  vIllagiMlc  Lobeu- 
stein,  trad.  par  M««  de  Moiitolieu.  1803,  5 vol. 
ln-13.— Le  fils  d'adoption,  ou  amour  et  coquel- 
Icriti  ; histoire  d'Henriette  Bcllcman,  trad.  par  la 
même.  S vol.  in-13. — Les  deux  fiancées,  trad.  par 
de  Propiac.  5 vol.In-iOe — Sakit-Julieii,  ou  his- 
toire de  famille,  tract  par  Lamarre.  S vol.  In-13. 
— Barnt'ck  et  Saldorf,  ou  le  trlomplie  de  ramitk-, 
trad.  par  le  même.  3 vol.  Id-13.— La  famille  de 
Haldcn.  4 vol.  In-i3. — Contes  moraux,  1 vol. 
In-13. — Aline  de  Relscnstein.  4 vol.  iri>u3.— La 
nouvelle  ArcaïUe,  ou  l'Intérieur  de  deux  familles. 
4 vol.  ln-13.— -Raphaël,  ou  la  vie  paisible,  trad. 
par  Breton.  3 vol.  ln-is.~  Amélie,  ou  le  secret 
d’étre  heureux,  trad.  |>ar  le  même.  3 vol.  In-is. 

Le  testament,  trad.  par  Rlgaud.  5 vol.  ii>-i3. 
— Elise,  ou  les  papier»  de  laïullte,  trad.  par 
Breton.  4 voi.  Iii-i 3.^ Histoire  de  la  famille  de 
Bloum,  trad.  par  le  même.  i8i3,  4 vol.  in-ia, 
etc.,  etc. 

17699  J.  Gtwth.  Mùller:  Siegfried  von  Lliiden- 
berg.  leipz.t  i83o, S vol.  ln-19. (Lai'*  édition 
est  fie  1779.)—  Komisebe  Romane,  tiôtiingent. 
1784-91,  8 vol.  in-8. 

17700  F. -Max.  Klinger  : Faust *1  Leben,  Thalcii 
und  Hôllenfabrt.Lcfp;.,  i799,ln-8. — Geschkhie 
Raph.de  Aquillas.  5/.-Pe/ers4.  und  /.r/ps.,  1798, 
ln-8.— Der  W'eiimaun  und  ckr  Dlchler.  1798, 
in-8.  (et  dans  les  enivres  de  l'auteur). 

17701  Werther,  par  Gorme. 

iT^j  Alfred,  par  i'auleur  de  W’erUirr  ; trad.  par 
de  Sevelinges.  Parfit  i8oâ,  3 vol.  Id-13.— Voy. 
le  n.  19304. 

17703  Peter  Schlemibis  wundorsame  Gescbichte 
raligctii.  von  Adelb.von  Chamlsso  de  Bonoourl, 
und  herausg.  von  F.  Rar.  de  Lamolte  Fouqné. 
Nümb.t  1814  (aussi  1837  ou  i8S5),  ln-8. 

17704  Romans  hisloriques,  par  C.-F.  Vander 
Velde,  trad.  de  ralletn.  |>ar  A.  Loeve-Velmsrs. 
Parfit  1836-38,  16  vol.  In-ia. 

ftH  tes  roaum  à»  madame  Ptchlar.  d«  Lamotta  Veime, 

eie.) 
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J.  Roomqs  danois^  suédois,  etc. 

17705  Nordiscbe  lleldenromane , ubersetzt  roii 
F.-H.  von  der  Hagen.  Breslau^  i8i4>i8t28, 
5 Tot.  ln-8.  (contenant:  Wilkina  und  Nifunga- 
Saga  Oder  Dictricht  von  Ueru  und  die  Nebe- 
lungen;  Volsunga-Saga  oder  Sigurd  drr  Faf> 
nlrsiOdter;  Hagnar-Lodbroks-Saga  und  Noroa- 
Gests>Saga). 

17706  Les  romans  du  Nord,  imités  du  russe  et  du 
danois  de  Karamsln  cl  de  Suhm,  par  M.  H.  de 
CoilDer.  Porta,  1808,  3 vol.  In-ia. 

17707  UeavARAB  Saga , island.  et  laL  //oim/cr, 
1785, in-A. 

17708  Jac.-tl*  HOrck,  Adalriks  och  GOthlldas 
A/ventyr.  Stokh.^  17A^*A5,  s vol.  io-A.,  ou  H'ei- 
ferôi,  1786,  in-8. — Tbecla  ellcr  den  bcprOfvadc 
Troues  Dygd.  Stokh.^  17A8-58,  3 vol.  ln*8.,  ou 
WeUtrât^  1786,  ln-8. 

17709  Dansk  og  Norsk  Naiionalvaerk  ellcr  altnlo- 
delig  acldgammel  Morskabslaesning  ugd.  med 
historik-Uiterariske  a/  K.  L.  RabbeL  AioAenA., 

1830,  8 vol.  ln-8. 

K.  Romans  anglais. 

17710  Popular  romance  t ooosisdog  of  imagloary 
voyages  and  traveU;  wUti  an  Introduction  by 
H.  Wr.BKB.  Sdinb.^  1813,  in-8. 

17710*  Fairy  taies,  collecté  by  Ritson.  London^ 

1831,  in-8.  • 

17711  Tbe  palace  of  pleasure,  by  WUI.  Paintek. 
London^  1675,  3 vol.  In-A. 

17713  A collection  of  carly  prose  romances,  edited 
by  Will.-J.  Thoms.  Lond.^  1838,  3 vol.pct.ln-8. 

17713  The  DoveUsi’s  niagaiine.  London^  1780-91, 
33  vol.  in-8.  Og.  (Article  BairtSH.) 

1771A  Tbe  BaiTLSH  novelists,  with  préfacés  by 
Mrs.  Barbauld.  Ltmrfmi,  1810,  5o  vol.  iu-i3. 

17715  Notclist’s  llbrary.  Bdinbwrgh^  BAlUiMgne^ 
1831,  10  vol.  in-8. 

17716  The  vlclorlous  prince  BLANciuaom.  In-fol. 
(Peut  aussi  être  placé  parmi  les  romans  fran- 
çais, comme  le  sont  les  autres  traüucL  anglaises 
de  nos  anciens  romans  de  chevalerie.) 

17716*  The  romance  of  Octavun.  Oxford^  1809, 
in-8. 

17717  The  story  of  Frcdebikb  of  Jennen. 
dHttcarpe^  i5i8,  in-A. 

17718  The  honorable historié  of  Palvenuos, 

sonne  to  Palmerin  d'Oliva.  Land.,  1589,  In-A. 

1771g  L*Arcadic  de  la  comtesse  de  Perobrocke, 
par  P. -H.  SIdney  ; trad.  de  Fangl.  par  Baudouin. 
Por/i,  i63A,  3 vol.  io-8.  ( I.a  prem.  édition  du 
texte  anglais  de  ce  romau  a paru  en  i5gi.  Voir 
l'article  Sidnet.) 

17730  The  man  in  the  rooon,  or  a dlscoursc  of  a 
voyage  UiiÜier  by  Domingo Gonsales  (Fr.  God- 
win).  London^  i638  (also  i637,  etc.},  in-ia. 

17731  Allantls  de  Manley,  trad.  de  l'anglais 
(par  Scheurlécr  et  Roussel),  (.tmi/.),  171A-16, 
8 vol.  pcL  ln-8.  (I.C  texte  anglais  a pour  titre  : 
Secret  memoirs  and  manners  of  several  persans 
ofquality  ofboth  sexes  from  the  ncic  Atlantis.. . 
L’édition  de  Londres,  17A1,  A vol.  ln-13,  est  la 
septième.  L'ouvrage  est  une  satire  contre  ceux 
qui  ont  dlrlgé^la  révolution  anglaise  de  i688.) 


17733  The  life  of  Robinson  Crusoe,  by  D.  De  Foc. 

17733  Voyage  de  Gulliver,  trad.  de  l'anglais  de 
Swirr.  PariSy  1797,  A vol.  l»»-i8. 

177^A  s.  Ricbaeosos's  Pamela. 

17735  — hislory  of  Clarissa  Harlowe. 

17736 — history  of  Grandison. 

17737  H.  Fieldmg's  Works. 

17738  — liistory  ofTom  Joncs.  A'oL  ln-13. 

17739  Collection  de  romans  cl  coules  imités  de 
l'anglais,  par  de  La  Place.  Paris,  1788,  8 vol. 
in-8. 

177S0  Les  contes  des  génies,  ou  les  charmantes 
leçons  d'Uoram,  ûis  d'Asmar;  trad.  du  persan 
en  angl.  par  Ch.  Morel)  (ou  plutôt  composé  par 
James  Ridiey),  et  en  français  sur  l'anglais. 
Amsterdam^  1766,  3 voL  pet.  in-8.  fig.  (I.e  texte 
angl.  sous  le  titre  de  The  talcs  of  the  penif, 
Lond.,  1765,  3 vol.  ln-8.,  a été  souvent  réluipr. 
en  diCTérents  formats.) 

17731  Voyage  senliroenlal  dcSrEiwE.  Paris,  179g, 
3 vol.  In-A. 

i773i*Tristram  Shandy,  by  Sterne.  Lmid.,  1617, 
Ui’3A. 

17782  Les  aventures  de  Roderic  Random,  par 
SuotLBTT,  BOUS  le  nom  de  Fielding  ( trad.  par 
Hemandes  et  Puisieux).  Paris,  1763,  8 vol. 
ln-13. 

17788  L'histoire  et  lesaventarcB  de  sir  William 
Pickie,  par  Smollett;  traduit  |>ar  Toussaint. 
Paris,  1753,  A vol.  in-13. 

1773A  Fathom  etMelvll,  trad.  de  Smollett.  Paris. 
1798,  A vol.  ln-13. 

17735  The  vlcar  of  W’'akeficld,  by  Goldsiiitii. 
London,  1800,  ln-8. 

17786  Rasselas,  by  Joiixson.  London,  gr.  in-A. 

17737  The  casUe  of  Oiranto  (by  H.  Walpole). 
Parma,  1791,  gr.  in-A. 

17738  Le  moine,  trad.  de  l'angl.  de  Lewis.  Paris, 
1797*  A vol.  ln-13. 

17739  Zeltico;  varions  views  of  human  nature, 
taken  from  life  and  manners,  foreiiig  and  do- 
mestic,  by  J.  Moore.  London,  1797, 3 vol.  in-8. 
— trad.  en  français  par  Cantwcl.  Paris,  1796, 
A vol.  ln-13. 

177AO  Edwards  : various  views  of  human  nature, 
taken....  chiefly  In  England,  by  Moore.  Loftdon, 
»79®i  « 'ol-  In-^* — en  franç.  par  Cantwcl. 
Paris,  1797,  3 vol.  in-13. 

177A1  Henry  Mackenzie,  ihc  man  of  feeling,  et 
autres  romans. — Voy.  le  n**  ig366. 

177A3  Simple  histoire,  traduite  de  l'angl.  de  Mrs. 
Incbbald  (Eltsab.  Slinsoii),  par  M.  D^hamps. 
Paris,  1791,  3 tom.  en  1 vol.  ln-8. 

177A3  Lady  Mathilde,  pour  senir  de  suite  A 
Simple  histoire,  par  les  mêmes.  Paris,  1793, 
3 vol.  ln-8. 

177AA  Les  enfants  de  l'abbaye,  par  M"**  Hegiua- 
.Marla  Roche,  trad.  de  l'anglais  par  Morellet. 
Paris,  1797,  6 vol.  ln-13. 

177A5  Les  visites  nuciurnes,  par  la  même,  trad. 
par  Breton.  Pam,  iKoi,  6 vol  ln-i8. 

I77A5  Rosa,  011  la  tille  niemiianto,  irad.  ilo  l'angl. 
de  Mrs.  Bennett,  )>ar  L.  Brayer  Saini-lA-oii. 
Paris,  1798,  7 vol.  in-13. 

177A7  Ives  mystères  d'Udolpho,  trad.  de  l'anglais 
d’Anne  RadclifTc  (par  M“*  Vlct.  de  Chasi«Miay). 
Paris,  1707,  A vol.  In-ia  ou  G vol.  in-i8^ 

177A8  La  forêt,  ou  l'abliaye  de  SU-Clair,  trad.  de 
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Tangl.  d'Anne  Radcliffe.  Paris  ^ 1800,  a vol. 
in*ia,  ou  4 >ol.  in-18. 

i7‘7Ao  L’IiaHen,  ou  le  confessionnal  des  pénitents 
noirs,  trad.  de  l'angl.  d’Anne  nadcliiïe,  par  A. 
Morellcl.  Paris  ^ S vol.  in-ia  011  h vol. 

in-ift. 

i^7:)0  Will.  Godwin  : lhe  adventiircs  of  Calob 
Williams.  London,  1796,  3 «ol.  in-ia.  Kéimpr. 
en  1796, 1816,  etc.  — S.  I.eon,  a talc  of  the  16'^ 
erntury.  tendon,  1790,  A vol.  In>ia. — Mande- 
vllle,  a taie  of  lhe  n"*  century.  London,  1817, 
3 vol.  In-ia. 

17751  The  Wavericy  novels,  by  Waller  Scott. 

Fdinb.  and  Lond.,  i8‘i9>33,  AR  vol.  gr.  ln>iS. 
1775a  Miss  Biimey's  (M«*  d’Arblay)  Evellna. 
London,  1783,  3 vol.  in  ia. 

17753  — Cectlla,  or  meuiulrs  of  an  lielrcss.L0m/., 
1785,  5 vol.  In-ia. 

17754  — Camilla,  or  a piciure  of  youtli.  London, 
1796,  ou  iRoa,  5 vol.  in-ia. 

17755  — lhe  Wanderer  : or  feinal  difficulüeii. 
London,  181A1  5 vol.  In-ia. 

17756  Cœlebs  In  aearch  of  a life « by  Han. 

Monicn  (More).  London,  i8aA,  a vol.  In^. 

177^7  Talcs  and  novels,  ^ Maria  Edgeworlh. 
tendon,  i83‘j,  18  vol.  In>ia,  fig. 

17758  Lady  Morgan. 

17759  Th.  Hope,  Anastaslus. 

1 7760  Kdw.  Lytton  fiulwer. 

17761  Fonlmore  Cooper. 

1776a  (^pt.  Marryat. 

1776a*  J.-P.-R.  James. 

L.  Romans  arabes,  persans,  turcs.  Indiens, 
chinois,  etc. 


I177O3  Taies  of  Ibe  East  : comprlsing  the  roosl 
popular  romance  of  oriental  orlgln...,  wlih  an 
Introductory  disserlalioo  by  H.  Wcsciu 
1813,  3 vol.  in>8. 

1776A  Les  Miua  et  une  nuils. 

177O5  Les  voyages  de  Sind-Bad , le  marin , et  la 
ruse  des  femmes,  contes  arabes,  traduction 
littérale,  accompagnée  du  texte  et  de  notes, 
parL.  La  nglés.  Paris,  imprimerie  rayait,  181A, 
I0-18. 

17765*  Extrait  du  roman  d’Antar  (texte  arabe). 
Paris,  18A1,  in-8. 

17766  Life  and  adventurcs  of  Antar,  a celcbrated 
Bedoweo...  who  flourlshed  a few  years  prior 
to  the  mahommedan  æra,  now  flrst  transfated 
Loin  lhe  original  arable,  by  Tcrrick  llamiltoii. 
London,  1819,  A vol.  pet  in-8. 

17766*  I.a  couronne  de  tous  les  rois,  par  BocHAaie 
de  DJohor,  trad.  de  l’arabe  en  malais.  B<uatia, 
1837,  in-A. 

17767  Contes  du  cheykh  EUMohdy,  traduits  de 
l'arabe  d'après  le  manuKrit  original,  par  J.>J. 
Marcel.  Paris,  Vauttur,  i833*35,  3 vol.  in>8. 

17768  Les  Mille  et  un  Jours,  contes  persans, 
trad.  en  françois  par  Peüs  de  La  Croix.  Paris, 
1766.  5 vol.  in>i3. 

17769  Contes  persans,  par  Inatula  de  Delhi,  trad. 
en  anglols  (par  Alex.  Dow),  et  ensuite  en  fran- 
^is.  Paris,  1769,  a vol.  in-ia. 

17770  B.vono  Buhar,  translation  of  .1  fiersian  talc, 
by  Meer  Vmroun.  Calcutta,  i8oA«  In-A. 

17771  Rahar>Danusb;  or  gardeu  of  knowledge, 
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an  oriental  romance,  Iranslated  from  the  persk 
of  Einalul  Ooltah,  by  Jonathan  Scott.  Sk^s- 
bury,  1799,  3 vol.  pet  in-8. 

17773  Msüin  Taee,  a romance  in  tbe  persian 
langiiage,  revised  by  James  Atxissos.  Calcutta, 
181K,  In-A. 

17775  Tbe  Bakhlyar  N’ameb,  or  histnry  of  prince 
Bakiiiyar....,  a sériés  of  persian  taies,  (rom  lhe 
collection  of  W.Ocselsy.  London,  1801,  in-8. 

1777A  The  Tooti  Namrh,  or  laies  of  the  Parmi, 
pvrs.  and  augt.  London,  1801,  ln-8. — Voyez 

ilUEDL'Il. 

17775  Gooli  Rukawulee,  a laie,  translated  from 
the  pers.  by  Moonshee  Niral.  Calcutta,  iSoA, 
iiM.,  ou  i8i5,  In-8. 

17776  The  adventures  of  Fatim-Tal,  transi,  fmm 
lhe  persian  by  Duncax-Fobbies.  London,  i83o, 
in-A. 

17777  Le  ibrône  enchanté,  conte  Indien,  trad.  du 
persan  parle  l>aron  Lescalüer.  .Yetr*l'orA,  1817, 
gr.  ln-8. 

17778  Persian  récréations,  or  new  taies,  wlih 
explanaiory  notes  011  the  original  Icxt,  etc.,  by 
S.  Westoii.  London,  iRi3,  in-rJ. 

17779  Peregrinaggio  di  tre  gluvani  flglluoll  d«l 
re  di  Serendlppo,  per  opéra  di  Christoro 
Abmlvo.  Venet.,  i5.57,  ln-8. 

17780  Historia  deccin  vezirorum  et  filii  régis  Azad 
Barhl,  inscrlis  tredecim  aliis  narrationibus, 
arabice,  in  usum  tiromim  edldil  Gust.  Ko6s. 
Goettinga,  1807,  in-8. 

17781  Contes  turcs,  en  langue  turque,  extraits  du 
roman  InUiulé  les  Quarante  vitlrs,  par  AI.  Belic- 
téte.  Porta,  imprim,  impér.,  1813,  in-A. 

17783  Rajneeli;  or  taies  Iranslated  from  lhe 
original  sanskrit  of  Namter  Pindit  loto  Hrlj 
Bhasha.  Calcutta,  1809, 

17783  Batbis  Singbasen,  ou  histoire  fabuleuse  du 
roi  Vikramadltya  (en  bengali).  Serampour, 
i8o8,  ln-8. 

1778A  Les  aventures  de  Kamrup,  par  TAims- 
L'oms,  publiées  en  bindoiistani  par  M.  Gardn 
de  Tassy.  Paris,  i8S5,  in-6. 

177H5  'The  adventures  of  the  Gooroo  Paramartan, 
a taie  In  lamul  language,  translated  by  BenJ. 
BabingtOs.  London,  i833,  In-A. 

17786  lu-Kiao-ll,  roman  cliinols.  Texte  aiitogra- 
phié  et  publié  par  J.-C-V.  I.evasseur;  édition 
dans  laquelle  on  donne  ta  forme  régulière  des 
caractères  et  des  variantes.  Paris,  litkogr,  de 
Hattier,  183g,  in-8. 

17787  lu-Klao-ll,  00  les  deux  cousines,  roman 
chinois,  traduit  par  Abel  Rémusat,  précédé 
d'une  préface  où  se  trouve  un  parallèle  des 
romans  de  la  Chine  et  de  ceux  de  l'Europe, 
Paris,  1836,  A vol.  In-is. 

1778R  San-yu-tow;  or  tbe  three  dedicated  rooos, 
a laie,  translated  from  the  chlnese,  by  J.-F.  « 
Davis.  Canton,  China,  i8i5,  io-8. 

17789  The  alTcctionate  pair  or  the  history  of 
Sung-kin,  a chlnesr  taie  translated  by  P. -P. 
Thomt.  l^ndon,  i830,  In-is. 

17790  Chlnese  novels,  iranslated  from  the  origt- 
uals;  10  which  are  added  proverbs  and  moral 
maxlms,  collecled  from  tbelr  classical  books 
and  oihcr  sources,  ibe  wliole  prefaeed  by  ol»- 
servaüons  on  the  language  and  llterature  of 
China,  by  John  Francis  Davis.  London,  Kurray, 
1833,  ln-8. 
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1 7791  The  fortunate  nnloo,  a romance^  transtatr<  1 
froin  the  chine»c  original  with  notCA  and  lllus- 
traiions;  (o  which  Uadded  a chlnese  tragedy, 
hy  John  Francis  Üavls.  London,  orient,  transi. 
/Vnd,  1890,  3 voi.  in-8. 

i770‘i  Blanche  el  IMcuo,  on  les  dent  couleurrc<- 
fees,  roinan  chinois,  irad.  par  Sianisi.  Julien. 
Paris,  Ch.  Cossclin.,  i831,  in4l. 

1770S  Clioix  de  contes  et  nouvelles,  traduit  dti 
chinois,  |>ar  Tbéod.  Pavie.  Paris,  18S9,  ln-8. 

177^4*  U ang  keaou  Lwan...  the  lasilng  resentment 
of  nii&s  Kcao  Lwan  Wang,translated  by  Slotb. 
Canton,  i83o,  pet  in-4. 


APPENDICE  AU  TITRE  IV. 

1.  Facéties  et  Pièces  burlesques. 

A.  Facéties  écrites  en  latin. 

(Voiries.  I93SY.) 

1770®  Pooe.n  faceti». 

1770.)  BcBiaiASA  opuscula.  dr^m/or.,t5ô8,  in-A. 

17706  Nicod.  Fniscm-isi  el  H.  Bebclli  facelix. 
Artfentorati,  ifiog,  in-i9. 

17707  L.‘Dom.  Bnrsonn  facetlarom  librl  Vil. 
Romtr,  15|8,  ln>fol. 

17798  G.  de  Mara,  de  tribus  fugiendis  t ventre, 
■ pluma  et  venero,  Hbelü  III.  Paris.,  i5qi,  In-à. 

17799  Joci  ac  sales  festivi,  ab  Oilomaro  Lcsani» 
sclecti.  Antr.-yfndeiir.,  1S9®,  in>8. 

17800  Adr.  Rarusdi  jocoruin  voter,  ic  recenüuiti 
llhri.  C'o/onrVr,  1599,  in>8. 

17801  Jocorum  atque  seriorum  librl  duo,  recco- 
sentc  Olh.  MELinnao.  Licho',  i6o4, 9 part.  ln-8. 
( Peut  se  placer  dans  les  Mélanges.) 

17809  Facetiæ  fecetlarum.  Francf.,  i6iô,  ln-i9. 

17805  OtssBRTATiovcjif  ludicrarum  edilio  nova. 
Ln^d.-Batav.,  lAâ®,  In-i9. 

1780)  Admirakda  rcrum  admirablllum  cncomia. 

Sovfomaffi,  1O76,  in-i3. 

17803  Tractatus  varii  de  pullcibus.  Utopi<r, 
in-19. 

17806  NiaVenriji  sanctus  nilarius.  Luffd.-Bat., 
1039,  in*39. 

17807  DmocRîTcs  ridons.  Amstelod.,  i655,  In-19. 

17808  Nuca  vénales,  (absque  loco),  16^4,  In-i9. 

17809  Gemi.  Warhcit,  schola  curlositalls,  slve 
aotidotuni  melanclioliæ  Jocoseriimi.  Francof., 
16O8,  in-19. 

17810  Gaidrmit  Jocosi  uugæ  doctxellDaudiur... 
.Salisbaci,  1795,  in-19. 

17811  Kman.  Marti.1i  oratio  pro  rrepitu  veDtri^. 
Cosmopoii,  1768,  ln-39. 

• 17819  Joan.  PnvsiOPHiu  specimen  monacboIugîT. 
Auç.-Vindelic.,  1788,  lo-à. 

(Voyn  pour  le  Rcore  mecaronfqne  Im  n.  ISISS  et  «iUt.) 

B.  Facéties  écrites  en  français. 

17818  JorerSETcz,  facéties  et  folastrcs  Imagina- 
tions de  Oresmc-Pirnanl,  etc.  Paris,  Techcnn  , 
1899-87,  90  vol.  In>i6. 

1781/1  LrvRt  des  connoilles.  (Lyon,  1898),  ln-8. 
( Voir  l'arlkle  F.vAnniLas  des  quenoilics.) 


17615  Le  Uvaa  de  maître  Rcgnard  et  de  dame 
Hersant.  Paris,  In-A. — Voir  le  o*  iSeiO. 

i78iOQKuvrcsde  Fr. Rabelais. -^Voy.  lesn**  17199 
el  suiv. 

17810*  La  Grahob  confrérie  des  saoule  d*onvrer, 
etc.  Paris,  i3S7,  in^. 

17817  Propos  rustbiuee  de  I>on  I.aduifl  (Noél 
du  Fail).  Lyon,  1887,  in-8. 

1 7818  I..OS  baUverneries  d'EutrapcI  (Noël  du  Pail). 
Paris,  i5®8,  In-tO. — Voir  le  n*  17886. 

17819  Les  TainiirHBS  de  l'abbaye  des  conards. 
Rouen,  1887,  in-8. — Voir  le  n*  13569. 

1 7890  vie  et  actes  triomphants  de  Catherine 
des  Bas-Souhaits,  par  J.  de  La  Rochiu  ln-8. 

17891  Recocjf.  faict  au  vrai  de  la  chevauchée  de 
l’asne.  Lyon,  i566,  in-8. — Autre,  1578,  in-8. 

17899  MER\T.iu.n:se  apparition  de  l'esprit  de 
Vincent.  Iii'i9. 

17893  Premier  livre  de  synaihrisle,  par  J. 
Des  Plascrfja.  Dijon,  1867,  In-8. 

17894  Les  bigarrures  et  touches  du  seigneur  des 
Accords.  Paris,  166a,  in-19.  (Article  Tabociot.) 

17895  Iji  nouvelle  fabrique  des  cxcelleola  traits 
de  vérité,  par  d'AtxaupE.  In-19. 

17896  Ninii.,  nemo,  aliquid,  etc. Porfs., 1897,  io-8. 

17897  Forhclaiec  fort  récréatif  de  tous  contrits, 
cIc.,  faits  et  passés  par  Bredln  le  cocu.  Lyon, 
1398,  in-16. 

1 7898  Vies  des  marcelots,  gueux,  etc.,  par  Pcenon 
de  Rtiby.  Lyon,  i3g6,  In-8. 

17899  Le  carabinage  et  malolserie  soldatesque  de 
Dracuicr  d'Amnmy.  Paris,  1616,  in-8. 

17880  GRAnuBs  et  récréatives  prognostlcatioi» 
ponr  celte  présente  année,  (vers  1600),  in-S. 

17881  ProcLs  et  amples  exandoations  sur  la  vie 
de  Cartsiuc-prenant,  etc.  Paris,  l603,  in-19. 

17839  ijt  Doctrisr  de  (Urcsine-prenanL  Paris, 
1619,  fn-8. 

17888  Le  moyen  de  parvenir.  PcL  lo-i9«  (Article 
HrROALDS  de  VerviUe.) 

17884  I.C  Dbssrrt  des  mal  souppés.  Rouen,  1O04, 
Id-8. 

17883  I.a  Flcrte  de  Robin.  (Commenemnent  du 
17»  siècle),  In-8. 

178S6  HonrsTR  passe-tempt.  Paris,  1C08,  9 lom. 
en  1 vol.  pet.  in-i9. 

1788G*  Trésor  des  récréations.  Douay , i6o5, 
in-19. 

17887  Discours  Joyeux  en  façon  de  sermon,  par 
J.  PisARD,  sur  les  climats  el  finages  des  a Ignés. 
Aujeerre,  1607,  pet.  In-8. 

17888  Discoürs  Joyeux  des  friponniers  et  frlpon- 
nieres.  Rouen,  ln-6. 

17889  lies  FAnFARi»  et  courvées  abluulesqnes  des 
Rouic-Hnniemps,  etc.  Chamb&y,  1618,  in-8. 

1 7840  Discocrs facétieux. . . , augmenté  de  plusiirani 
{irologues.  Rouen,  lOio,  In-19.  — Voyex  les  n** 
16569  et  17S47. 

17841  LesfamairiesdeRatmc.Amru.E.  Porfx,  tdi9, 
In-8. 

17849  Les  plaisantes  idées  et  la  harangue  du  sieur 
Mistangiiel.  Paris,  i6i5,  pet.  In-8.  (Article 
BROKAMBILtC.) 

17849*  Nouvelles  et  platsantes  Imaginalioas  de 
RirsCAimiLLr.  Paris,  lOtS,  in-19. 

17848  UEuvres  de  BRi-RCAURtux.  Paris,  1619, 
iu-19. 

17843*  Les  nouvelles  Imaginations  do  BacscAU- 
siLU.  Berqerae,  1618,  in-l9. 
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Facétl<>us«3  paradoirs  de  Bruscambiue. 
Rowh,  iCi5,  ln-12. 

17HA3  INînsées  facéücnscsdc  Brcscaxdillr.  i6âo« 
In-iQ. 

( Hour  d'iatret  piteM  à ccllet.ci,  voy«s  l'irticlc 

1784c  Les  contes  et  discotirs  facédeux , rectieillis 
par  Favoral.  Paris^  i6i5,  In-ia. 

17847  Le  Dioc.fc?«E  fraiiçois,  ou  les  facétieux  dis- 
cours du  vray  anti-dotour  comique  blaisols. 
Umnge^  1617,  ln-6. 

17848  Discoirs  très  faccUeux  d*tm  ministre  de 
Clnrat  (autrement  TAntMoseph).  Tohst^  i6ig> 
Iq-6. 

17849  necucil  général  des  rencontres,  questions, 
et  autres  œuvres  tabarlnlqucA.  Paris  y 1633, 
ln-13.  (Article  Tabarw.) 

17850  Inventaire  universel  des  œnvres  de  Tabarin. 
Pons,  1633,  ln-13. 

17851  Les  étrennes  universelles  de  Tabarin,  etc. 
Paris^  1C3S,  in-8. 

17853  Kecueil  général  des  œuvres  et  fantaisies  do 
Tabarix.  Parité  163S,  3 part,  en  1 vol.  In-is. 
17853 Qt'BReLLBarrIvée entre Tabarin  otsa  fomoic. 
Paris^  1G33.  in-8.  (Mémo  pièce  que  le  n«  1C401.) 

(Pour  !«•  antre*  Ubahniqoe*,  voyei  notiw  arlklp 

Ta  iARin.) 

17804  THéATRR  des  farces  de  Maroquin.  Rouen 
(17*  siècle),  pcL  in-8. 

17855  I.es  délices,  ou  discours  joyeux  de  Verbo* 
OCTET.  Pariât  i63o,  in-i3. 

17850  Les  subtiles  et  facétieuses  rencontres  de 
J.-B.,  disciple  de  Verboqitet.  Pon'i,  i63o,  ln-13. 
17856*  Le  grand  empire  de  l'un  et  l'autre  monde, 
par  J.  de  La  pierre.  pariSy  i6s5,  in-8. 

17857  Rcceen.  général  des  caquets  de  l'accouchée. 

1633,  In-8. 

17858  Le  chasse-eonuy,  par  L.  Garotv.  Lyon, 
1638-31,  3 vol.  ln-13. 

i7$.5g  Le  divertissement  de  Be^ever.  Orthez  y 
i03o,  ln-13. 

17860  Les  Amodes,  Intngues,  etc.,  des  domes- 
tiques des  grandes  maisons.  PariSy  i633,  in-8. 

17861  Le  Tombeau  de  la  mélancbolic.  PariSy  iC34, 
ln-13. 

1 7863  Testament  et  autres  pièces  relatives  4 Gaul- 
tier Gargultle.  — Voir  rarlicle  Gaultieb. 

17863*  Discoims  du  curé  de  Bersy,  en  langage 
picard,  (vers  i64o),  In-8. 

17863  I^es  plaisirs  des  dames,  par  de  Grercviixb 
nu  Grenaille.  Paris  y i04i , ii>-4.  (N'est  pas 
facétieux.) 

178G4  Le  Facétieux  réveille- matin  des  esprits 
mélancoliques.  Uyde^  i643,  In-is. 

17865  I..a  GiBRCiÈBEde  Morne.  Paris  y i644,  in-8. 
1786O  t.a  gallerie  des  curieux,  par  Gérard  Bon- 
TKMPS.  Pnria^  iC46,  ln-8. 

17867  Ix  CoLRiBR  facétieux.  Lyon,  i65o,  in-8. 

17868  Divertissemers  curieux,  ou  le  ihrésor  des 
meilleures  rencontres  et  roots  subtils.  Lyon, 

1634,  In-8. 

178O9  Agbéables  divertlsseracnls  françois.  PariSy 
1654, in-S. 

17870  Le  RtvEiL-MATnv  des  esprits  mélancoliques. 
Jlouen,  1664,  in-i3. 

17871  Roger  Ronterops  en  belle  humeur.  Coloyne^ 
1670,  ln-13.  — Voir  l’art.  Mocttardiee  spirituel. 

17873  Rsctiea  de  diverses  pièces  romiques,  gail- 
lardes, etc.  1Ô71,  ln-13. 
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17873*  Recceil  des  pièces  du  temps.  Ln  fiayr^ 
1685,  ln-13. 

17873  KfipAirr  sans-souci.  yille-Franehry  i08a, 
pet.  ln-13. 

17874  Le  Diable  bossu,  te  diable  femme,  etc. 
.Vancy,  1708,  ln-13,  fig. 

1 7875  Mémoibes  tirés  du  P.  de  La  Joye.  1717,  ln-13. 

17876  Les  Tours  de  maître  Gonin.  Paris,  171s, 

3 vol.  ln-13. 

17877  Les  Libertiivs  en  campagne.  1710,  In-is. 

17879  Discours  prononcé  par  M*'«  Perette  la  Ba- 
bille, etc.  LyoHy  1736,  in-8. 

17880  Réflexions  sur  les  grands  liommes  qui  sont 
morts  en  plai.santaiit  (par  Deslaiidcs).  Awuterd.y 
1733  ou  1758,  pet.  ln-13. 

1 7881  Chronique  burlesque.  LondreSy  1743,  In-i3. 

17883  Mémoibes  pour  servir  à l'Iiistolre  de  la  ca- 
lotte. (Paris)y  17S0-34,  6 vol.  pet  In-is.  (Mieux 
au  n*  14307.) 

17888  (ll-^uvres  l>a<llnes  complètes  de  Catus. 
Amsterdam^  1787,  13  vol.  In-8. 

17884  Les  étrennes  de  la  Saint-Jean  (par  de 
Catlus).  TroyeSy  1742,  ln-13. 

17885  Le  Livre  de  quatre  couleurs.  (1757),  pet 
In-8. 

17886  Le  Livre  4 la  mode.  1760, 3 loin,  pet  ln-8. 

17887  Marottes  4 vendre,  ou  Tribouict  tabletior. 
(Londres,  1813),  In-is. 

17888  Le  Plaisaivt  devis  du  pet.  PariSy  pet  in-8. 
goih. 

17889  L'art  de  péter,  nouvelle  édition  augmentée 
de  la  Société  des  francs-péteurs  (par  Hurtaiii). 
En  ff'estphatity  1776,  in-is  de  3iC  pp.  (La  i*< 
édition,  de  1751 , n’a  que  108  pp.).—Voir  les 
n-  17811  et  17911. 

G.  Facéties  écrites  en  Italien,  en  espagnol,  etc. 

17890  Facétie,  mottl  c bnrle  di  divers!  signorl, 
raccolte  da  Domeeichi.  Fiorenza,  i564,  in-8. 

17891  FaccUc,  placevoicxe,  ec.  di  Plov.  Aaixmo. 
FirenzCy  ln-4. 

17892  Patron  de  l'hounéie  raillerie,  contenant  les 
brocards,  lions  mots...  de  Plov.  Arlotto.  PariSy 
16.50,  in-8. 

17893  Raccolta  dl  burle,  facette,  mottl  ebuflbnerlc 
di  tre  uomini  sencsi,  ec.,  per  Alcss.  Sozzim. 
(scc.  XVI),  ln-8. 

17894  L’  hcremila  dl  Marco  Mantuano.  MilanOy 
i53i,  ln-8. 

17895  Moiidl  celesll,  terrcsirl,  etc.,  di  Ant-Fr. 
Doxt  Kcnrf.,  i3Ô2,  in-8. 

17896  I.a  zucca  del  Doxi.  Fineffia,  i55i,  in-8.  flg. 

17897  II  sollazxcvol  convito,  di  Ces.  Rao  dl  Ales- 
sann.  — Dé]4  au  n*'  174O8. 

17898  1 mottl,  le  facétie,  cc.  d'Orazio  Toscaxblla. 
Venet.y  i56i,  in-8. 

17899  Les  heures  de  récréation,  de  L.  Guicciar-  • 
iiixt  Lyon,  1578,  ln-13. 

17900  Le  piacevoti  facette  dl  Poxrjxo  délia  Terre. 
CrfmonOy  i585,  in-8. 

17901  Lcttere  facetc,  ec.,  cl  tutto  composto  ila 
V.  Belaivdo.  Parigi^  i588,  Iii-i3. — Voir  1748G. 

17903  Ix;  Lodr  de  la  pciata.  In-8. 

17903  Dlporto  rie*  vlandantl,  da  Christ.  Zabata. 
TYivigiy  i5q6,  in-i3. 

17904  La  Fameuse  eompagnie  do  la  lésine,  la 
conirHésIne,  etc.  Par/s,  1604,  6 tom.  en  3 vol. 
ii>-ie. 
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J7go5  la  sage  foHe,  etc.,  par  Spelte;  traduit  eu 
françois.  tyon,  iCa8,  u tom.  on  i vol. 

1790O  Les  hravachcries  du  eapiuiuc  Spavenio, 
par  Fr.  AKDKhtM,  irad.  en  franç.  Paris^  1608, 
il)  13. 

17907  LeVAGABOîW).  Paris^  ln-8. 

17908  Cento  avveDirocnti  rldicolosi , da  D. 

DCLFO.  Vodenfiy  i665,  in-8. 

17909  Rodovoittades  espagnoles.  Rouen , 1613, 
in-ia. 

17010  Memorias  de  la  insigne  Academla  Asnal. 
Bayona,  in-A. 

1791 1 A caveai  for  the  vagabones,  by  Th.  IIabmâ^. 
t.ond.^  î*'»d7i  ln-4* 

17911*  An  Essay  upon  wind.  {Lond.)y  in-i3. 

2.  Dissertations  singulières,  plaisantes  et 
enjouées. 

A.  DifTérents  sujets. 


(t'a*  partie  tfeeoavracei  réunit  tou  ce  p*r*fraptoe  appnr. 
tiennent  {Mnit-étre  à U philotoif^e;  nout  le»  tvont  pltcet  ici 
pour  M p*t  Mtpuror  <1m  ckotet  qui  ont  entr*  *U*t  oo*  frundn 
*Mi*ri*.) 


17913  Pbocessüs  juris  joco-serlus.  flaniiv.,  i6ii« 
io~8. 

17913  MiOfsA  philusophica.  Oeidelb.y  i.A89«  in-A. 

1791 A Mnrtar  encomium,  Erasmi  dcclamailo.  (Peut 
SC  placer  dans  les  satires  de  mœurs,  n*  i83v0.) 

17916  Des.  F.rasutI  llngua,  sivc  de  Ungux  usu  et 
abusu  liber.  Lugd.-Baim.^  i65i,  pet.  In-i3. 

17917  Dialocus  lingua  et  veutris.  Pari»,  (clrca 
i53o),  In-A. 

17918  (iRPmi  Corocottæ  Porccilt  testamcntuni  : 
L.  Abstemil  becatomythium  secundum.  Fani  ^ 
i5o!>,  ln>8. 

17919  De  fldc  concubinarum  fn  sacerdotesquaslio 
deierminaia  a P.  Oi.eaiuo  (Jac.  Wlmphelinglo). 
Aufju»t(r^  1^5,  in-A. 

1793Ô  J.  Geyler,  navicuU.  Argenlor,y  i5ii,  in-A. 

17931  Oeelamallo  cbriosl,  scortaiorts,  aleatoiisde 
vitiositaie,  a Ph.RFJiOAUK).  Bononiæ,  lAgo,  in'A. 

1 7933  De  Gemerues  ebriosorum  et  ebrietate  vi* 
tanda.  Formnt/œ,  In-A. 

1791s  H.  STtPtuifi  francofordiense  emporium, 
etc.  i57A,  ln-8. 

1793A  Bacchi  et  Veneris  facotia.  1O17,  in-i3. 

17933  V.  Obsopcl's,  de  arle  bibendi.  Lugd.-Batav.^ 
jOAB,  in-13. 

17936  JanI  Thaddei  de  Germanoruni  veterum 

avldilale  bibendi  excursus.  1751,  pot. 

in-8. 

1 7937  Geor.PiCTORii  sennonum  convivalium  lib.X. 
BatiUir^  1559,  ln-8. 

17938  CosTiTAUiif  sernionuin  liber.  BasiUa^t 
1566, iu-8. 

1 793g  Sylva  sermonum  jucundlssimorum.lbui/e^, 
1568,  in-13. 

17980  Malth.  TYHnt  inensa  theolophiiosophica. 
163S,  3 part,  in-13. 

17931  J.  I.ydil  sermonum  convivalium  librl  duo, 
quihus  Tarlarnm  gcnlium  mores  ac  rllus  in 
uxore  expeienda,  etc.,  enarrantur.  Lugduni- 
itfi/nv.,  1656,  in-A- 


17983  Bmaim  Amadci  dialogus.  fionuv,  i5t7, 
In-A. 

17933  Grcgorll  Palam.c  oraÜODcs  dua  judlclalcs. 

— Voir  le  n®  3733*. 

1703A  C.  UoRNAvii  ampbilheatrum  sapleolUe  so- 
rratica  joco-scric.  Hanot, , 1C70,  in*fol. 

17935  J.-M.  Gesncri  Socrates  sanctus  paderasu. 

Traj.-ad-Rhrn..,  1769,  ln-8.  de  61  pp. 

17930  Er)’.  PiTEABi  Cornus,  sive  phagesiposia 
cimmeria.  Lotanity  iCii,  ln-13. 

17957  D.  H£I.xsii  lausasinL  Lugd.-Baltnor.^  i63q, 
in-3A. 

17958  Les  raisons  naturelles  et  morales  de  toutes 
choses,  qui  tombent  ès  devis  familiers. 
i586,  in-16. 

17938*  I-.es  aprësKiluers  et  propos  de  table  d*AnL 
de  Balischeu.  Lf/fr,  iGi5,  pet.  Id-8. 

17939  Dispi'TATioA  de  l'asne  contre  frère  Anselme. 
Lyon  (i5AA),  pet.  ln-8. 

170A0  La  revanche  et  contre- dispute  de  frère 
Anselme  Turmeda,  contre  les  bestes,  |>ar  Math. 
Maurice.  Pons,  i55A,  ln-16.  (ArL  Displ’tatios.) 
170A1  Uarakcies  sur  la  vie  et  la  mort  de  divers 
animaux.  Pons,  i65i,  lu-8. 

170A3  QtEJiTioiis  diverses,  et  réponses  d'Icdles. 
Lyon.,  1558,  in-16. 

i7PA3  Deux  Plaidotees  d*entre  H.  Procès,  etc. 
Pari».,  1570,  ln-8. 

170AA  Qlbstiok  notable  décidée,  s’il  est  rien  meil- 
leur ou  pire  que  la  langue.  1617,  ln-8. 

170A5  La  PocoMOLocri,  ou  discours  facétieux  des 
barbes.  Rennety  1589,  ln-8. 

179A6  Le  chauve,  ou  le  mépris  des  cheveux , par 
J.  Dasï.  Pari»,  1631,  in-8. 

179A7  Mémoires  pour  servir  A l*hl!vlolre  de  la 
barbe  de  rhomine  (par  D.  Augustin  Fangé). 
Liége^  j 77A,  ln-8. 

179A6  Le  rasibus,  ou  le  procès  fait  A la  barbe  des 
capucins.  Cologne,  173A,  ln-i3. 

*7^0  HisTOiaB  crilique  des  coqueluebons  ( par  D. 

Gajoi).  Co/ojpie,  1763,  In-i3. 

179^0  Les  gymnopodes,  par  Rooixubd.  Pari», 
1634,  in-A. 

17951  La  Comfomré  des  bottes  en  tous  temm, 
etc.  Pari»,  1639,  ln-8. 

17933  Traité  de  l’originect  des  progrerdu  >crtu- 
gadin.  1733,  ln-13. 

179M  La  magnifique  doxologle  du  festu,  par 
Holluard.  Paii»,  lOio,  ln-8. 

17954  Discoure  de  ryvrease  cl  yvrognerie,  par  J. 

Moosis.  Toul,  1613,  ln-8. 

17965  L'Apolouir  des  faynéans.  t655,  bi-4. 

*7956  Eloge  de  la  flè>re  quarte,  par  G.  Ménape. 

— Eloge  de  la  goutte,  par  E.  Coulcl.  Leyde, 
1738,  3 loin,  en  1 vol.  In-13  ; et  sous  le  titre  de 
Coutttuxen  belUhumeur.  Haye,i7A3,3  part. 

in-13. 

17967  Eloge  de  l'enfer.  La  Uaye,  1759,  3 vol. 

in-13. 

17968  Essai  historique,  critique,  etc.,  sur  les  lan- 
ternes ( par  Dreux  du  Radier,  Lecamus,  Tabbé 
i«ebeuf  et  Jamel).  Mie,  17.55,  In-is. 

17959  Mémorial  pour  servir  A rhistoire  de  la  cali- 
nnmanic  (par  M.  Bcleai  ).  1787,  bi-A. 

i79f»o  Pazzia  (la),  m.  d.  xli  {senzaluogo),pcL  I11-8. 
17961  PAR.ADOXE5  contre  la  commune  opInicMi... 
(imité  des  Paradossi  d'ûrtensio  Landi).  Pari*, 
l553,  pet,  in-8. 
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I7909  ScniiOKi  funebrl  dl  varj  autori  neUa  tuurle 
^ de’  dlvcr»i  aiilmatl.  yintÿia,  1n*B. 

179C3  RcKi^ts  facéikrux  et  {dalsaittes  haran^^uos 
ftinèl»res  du  sieur  Tiiomassin  54ir  la  mort  do 
divers  animaux,  üoiren,  iG3a,  ia«i3.  — Voir 
l’ariirk'  MifiANGUi:»  râct.^lictis<'!>. 

J700j  Les  prohibes  de  Jér.  GAtiniCLRT.  Lffùn  ^ 
1539,  tn  é.  ^ 

17963  A|io)oglc  de  Marius  Egricoi-rs  roture  les 
médbans  de  la  nation  française.  Paris^  i33o, 
in-8.  ( Article  Eqi’îcola.) 

17066  La  nobilua  drll'  asino,  di  .\TTASALirrA  de) 
Peru.  Fene/irt,  i5o<»,  lii-A. 

*7677  L'hospital  tirs  fols  incurables,  par  Garïom. 
PnriSy  i6uo,  In-S. 

-f47978  Tlu'âlre  des  divers  cervaux  du  monde,  par 
le  mOine.  Paris,  î586,  îii-iO. 

*7679  Analomy  of  melanchoiy....  by  IL  Bt  nTOA. 
Oxfordy  i6ai,  in-^.  % 


B.  DltserUllons  sur  l’amour. 


(C«  lurafripiM  et  It»  deux  nivuiU  rénntMeoC  Ie«  oovraaet 
Mir  raaiour,  «ur  let  feaime»  «l  aar  1«  mtrUf e , maU  oa 
ra  eitratre  let  ooTn(M  traité*  •érkUMriaem,  et  le* 
placer  dau  la  Morale.) 


1 7gSoDlcllonDalred’amour  (par  Dreux  du  Radier). 
PariSy  17A1,  ln>ia.  — Autre,  par  le  berger 
Sylvain  ( Sylvain  Maréchal).  Mrû,  i7S8,ln-i6. 
— Rélmpr.  a la  suite  du  Samflce  de  Pamoury 
ou  U messe  de  Cythire,  Sybaris  (Burdeaiur), 
l80(K  ID‘19‘ 

17981  Dictionnaire  portatif,  couienant  les  anec- 
dotes blstorii|ucs  de  l’amour  (par  llouchei). 
Parity  1786,  a vol.  ln-8.  — Nouvelle  édition 
augmentée.  TroÿeSy  1811,  8 vol.  in  8. 

1798^1  Tractatus  amoris  et  de  amorls  remedio 
AaDaEK  capellani.  (clrca  1^80),  In-fol. 

17983  Treize  élégantes  demandes  d’amour,  par 
J.  Bogcacc.  ParfSy  sSSo,  in>8. 

1 7983*  Bapt.de  AuBitTre,  de  amore  liber  optlmus. 
1871, in-A. 

179SÂ  Bapt  de  Albe«tib,  opus  preclarum  In 
amoris  remedio.  1A71,  In-A. 

17983  Bécatoinphile,  signlflaot  cenliènie  amour. 

1530,  pet  in<4.— Place  a Auican. 

17086 1.a  Délphlre  de  L.'B.  Albkrti.  PariSy  i5A7, 
. in*i6. 

1 7987  Æxbas  Silvius,  de  remedio  amoris.  lo-A. 

17988  Bapt  FtLGOsi  Anteros,  slve  de  amore. 
Mediolanty  1896,  In-A. 

17989  DfALOGusde  senc  eljuvene  de  amore  dispu* 
taniibus.  AntuerpitTy  1A91,  ln-4* 

17990  Diaiogi  di  amore,  ül  Leone  hebreo.FiiM^in, 
i5Ai,  in-8. 

17991  Llbrode  natura  de  amore,  di  U.  Equicola. 
l'VnefiA,  i5a3,  in>8. 

17999  Hil.  OacDONis  praclica  arüs  smandi.  Amtt.y 
i65i,  in-ia. 

1799a*  Traciado  de  la  hermosura  y dcl  amor,  por 
Max.  Calvi.^  Voir  le  n«  38oo. 

1799S  Aug.  Niraus,  de  pulchro  et  de  amore. 
Lugd.-Batav.y  i64i,  in-ia. 

‘ >7WA Ljiisdeoivenereselcupldioes.  Lugd.‘Bo{tn.y 
16A6,  in-19. 

1 7995Are$ta  amorum  (auct.MâaTULB  d’Auvergne). 
Parii,y  i33a,  In-A. 


17995*  Les  AsnmAra  amoureux,  lihfol. 

1 709O  OaooNNANCEs  générales  d’amour.  1 568,  ln-8. 

17997  Exhortation  aux  dames.  PariSy  1598,  In-ix. 

17967*  Les  thèses  ou  conclusions  amoureuses, 
par  le  bachelier  Eroprile,  avec  les  response.«. 
PariSy  i6qi,  In-ia. 

17997  ^Lcs  embousla^mes,  ou  éprises  amoureuses, 
par  P.  de  Sapbt.  PariSy  i556;  in-ia. 

1 7998  De  l’amour,  selon  les  lois  premières  et  selon 
les  couvenaoces  des  sociétés  modernes,  par  de 
Sénancour,  8*  édit  augmentée.  Paris  y i838, 
a vol.  ln-8. 

17998*  La  PihrrBNCB  d’amour.  i537,  in*ia. 

17909  La  Camiietta,  di  N.  GorrEar.  Parigiy  i586, 
in*8. 

18000  Les  Flbcrs  de  blw  dire  pour  exprimer  les 
passions  amoureuses. Fans,  i5o8,  io-ta.  (Même 
ouvrage  que  le  n*  10970.) 

18001  Les  Secrétes  ruses  d’amour.  PariSy  1610, 
in-ia. 

1800a  La  Hesbacére  d’amour,  lôia,  ln-12. 

i8oo3  La  Chasse  aux  filles,  ^tdmi,  ln-8. 

18008  Roses  d’amour  pour  rendre  ses  favoris 
conleiis.  VHleftanchêy  1679,  in-ia. 

i8o08*Lelanguage  muet,  ou  l'art  de  faire  l'amour. 
— Voyez  le  n*  9077. 

18008^  (^CEsnoN  de  amor.  Valencey  i5i3,  in-fol. 
(Pour  la  traduction  française,  voir  l’article 
Débat  de  deux  gentils  hommes.) 

1 8oo5  Peni  tencla  de  amor,  compuesia  por  D.  Pedro 
deViataA.  Bvrgosy  i5i8,  lo-8. 

16006  Vehxr»  tribunal.  Fiafencin,  i537, 1n-6. 

16007  Processo  de  cartes  de  amores  que  entre  dos 
amantes  ivassaren,  etc.  VenettOy  i53S,  pet  ln*8. 


C.  Ouvrages  erotiques. 

18008  J.  Mxmu  «leganUæ  latin!  sermonls. 

Batop.y  1767*  in>8. 

18009  BibUothè<]ue  d’ARÉTiN.  Cologney  In-is. 

18010  Erotlka  blbllon  (par  le  comte  de  Mirabeau). 

Borne  (en  Suisse)y  178S,  ou  PariSy  1799,  in-8. 

18011  Lettre  d'Eroihée  8 Néogame,  qui  l’a  aban- 
donnée la  première  nuit  de  scs  nopces,  avec  la 
réponse.  1608,  ln-8. 

18019  Le  pRCMiEi  acte  du  synode  nocturne  des 
Tribades,  Lemanes...à  la  ruine  de  C^llanthe. 
1608,  ln-8. 

iSoiS  et  18  La  Blanqce  des  filles  d'amour.  PariSy 
i6i5,in-8. — Voir  aussi  PoTaux  roses  découvert. 

1801 5 La  DécoovBRTB  du  style  Impudique  des 
courtisanes  de  Normandie.  PariSy  1618,  ln-8. 

18016  Le  Réveil  du  chat  qui  dort,  par  la  connais- 
sance de  la  perte  du  pucelage  des  chambrières 
de  Paris.  PaHSy  1616,  ln-8. 

18016*  Histoire  coquette  de  quatre  soubrettes, 
par  de  Maecoil. — Déjà  sous  le  n*  17187. 

18017 La SotmcBeiorigiuedes c...  sauvages, etc. 
LfOHy  i6to,  in-8. 

1 801 8 Quinze  marques  approuvées  pour  connoUre 
les  faux  c...  d’avec  les  légitimes.  i690,  ln-8. 

18019  Le  Cadenat  des  pucelages.  Sur  Pimpr.  n 
/lcnneA(vers  1760, 10-19. 

18090  Histoire  du  prince  Apprlus,  par  Esprit. 
Constantinopto  (1719),  ln-i9.  (Peut  ae  placer 
dans  les  satires  personnelles.) 

18091  £coLsdesfllles,oulapfaUosophledesdamca. 
Parity  1871,  lu-19. 
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18033  Discours  Joyeux  pour  advenir  U nouvelle 
mariée.  RoMen«  Ïn-S. 

i8035  Les  EsTarriRw  galants  d*Arisüpc  et 
d'Axiane,  contenanl  le  langage  des  t....  Paris^ 
in-13. 

18034  Les  yeux,  le  nei  cl  les  t....  Awuterdam, 
1734,  pet.  io-8. 

18035  UaRionamento  délia  ^lanna  e délia  Antonla, 
di  P.  AnrriNO.  s 534,  ln*8. 

18030  Dlalogo  dl  P.  Aaerno,  nd  gualc  la  Nanna 
Insegna  a ta  Pippa  sua  (Igllola  a esscr  putiana. 
Torino^  i53d,  ln-8. 

18037  RaRiouamento  nel  quale  P.  Aaenso  figura 
quattro  suoi  amlcl,  etc.  .Vonxra,  i5S8, 10-8. 

18038  Dlalogo  del  medesimo  nel  quale  si  parla  del 
gtoco.  yinegiUs  i545,  iiv^. 

i8o3Q  Capricclosl  raglnnameotl  dl  P.  Asanso. 
Cê9mopoh\  1O60,  ln-8.  

i8o3ol.a  puttana  errante,  dl  P.  Aarmo.  Pcl.ln-8. 

18031  Tromperies  dont  usent  les  mieux  affélécs 
courtisanes,  trad.  de  Hullen  (d’Aaéroi).  Paris, 
1580, In*i0. 

t8o33  Histoire  des  amoursde  Ijilset  lamla,  par 
l’AsÉTix,  trad.  en  françols.  Paris,  i5ç5,  ln-i3. 

18033  Dialogtil  dol  dl  Glnevra  e Rosana,  da  P. 
Aretiwo.  Btnçodi,  i584,  ln-8. 

18034  AMAmFomadusamatorincptus.  Paliadii, 
1833,  ln-13.— Voir  le  n»  17M0- 

18033  L'Alcibisob  fandullo  a scola.Oran^M,  i853, 
pci.  ln-8. 

1&038  La  Caxxaiua,  dcll’  Arslcclo  Iiitronato.  ln-8. 

18037  Rettosica  dclle  pulUQ^yillafranca,  1873, 
^ ln-13. 


D.  Traités  singuliers  pour  et  contre  les  femmes, 
sur  le  mariage  et  sur  les  tribulations  plus  ou 
moins  réelles  qui  sont  Inhérentes  au  nœud  con- 
jugal. 

i8o38  Boicbaroi  (Almarid)  Apologia  femlncl 
sexus.  Paris.,  i533,  ln-4. 

i8o3q  Sur  la  noblesse  et  excellence  du  sexe  fé- 
* minin,  etc.,  trad.  du  latin  de  H.-C.  AcairrA. 
f.eyd«,  i7!î®»  * 

18040  ScHosuAix,  disseruilo  de  aptUudine  ingtim 
mullcbrls  ad  doctrinam , etc.  Lugd.-Batavor., 
i64i,  pet.  ln-8.  — Voirie  n®  I33i5. 

18041  CcpiDO  triumphans.  Bheno~Ttqjecti,  i044t 
peu  ln-13. 

1S043  PosoATonut  des  mauvais  maris.  {Bruges, 
vers  i48o),  in-4« 

18043  Dialocvx  apologétique  excusant  le  sexe  fé- 
iniiün.  Paris,  i.5i6,  in-4. 

18044  Le  Triomphr  et exalution  des  dames  (par 
J.  Rodrigue  de  la  Chambre.)  Paris  (vers  i53o), 
in-4.  gotb. 

18045  Colloque  familier  du  my  piidlc  et  synecre 
amour,  par  J.  Do  Clcxc.  Paris,  i544,  ln-18. 

1804O  Le  fort  Inexpugnable  de  l’honneur  du  sexe 
féminin,  par  Fr.  de  Boxox.  Paris,  i555,  ln-4. 

18047  Traité  de  la  bonléetmauvalslié  des  femmes, 
par  J.  de  Marcosville.  Parts,  1 504,  In-8. 

18048  La  guerre  des  mâles  contre  les  femdles,  par 
CnoLiEREs.  Paris,  i588,  in-i3. 

i8o4o  Discours  des  champs  facs,  â l’honneur  et 
exaltation  de  l’amour  et  des  dames,  par  G.  de 
Taiuxwort.  Lyon,  i5t0,  In-iO. 


lOpjo  Delà  beauté,  discours  divers,  par  G.  Mnit. 
Lyon,  1587,  I0-8. 

i8o5i  Le  champion  des  femmes,  par  le  cbev.  de 
L’Escale.  Paris,  1618,  In-ia. 

18053  Alphabet  de  la  perfection  et  de  rexcellencc 
des  feniiiies,  par  le  cbev.  de  L’Escale.  Paris, 
i63i,  ln-13. 

18053  Discours  en  faveur  des  femmes,  par  L. 
Uacbob.  Paris,  i04i,  in-8. 

18054  Les  Daues  illustres.  Paris,  i065,  in-i9. 

18055  Paradoxe  apologétique,  où  U est  démontré 
que  )a  femme  est  plus  parfaite  que  l'homaie,  par 
Alex,  de  Post-Aymerie.  Parts,  i5g4,  In-ix. 

i8o50LanobiUtâddledoone,ec.,dl  L.  DoMESicai. 
Venezia,  i55i,in-8. 

1 8o56*  Dialogo  dove  si  raggionadella  bella  creaiua 
delle  donne.  Venezia,  1574,  ln-i3. 

{Lm  é'aimur  t*t  plAcAe  p*rnl  uadneUMU  d* 

l'Mitrnifo  d-dpMtu.) 

18057  1-3  bella  et  doita  difesa  dclle  donne,  da  L. 
Dardano.  Vinegia,  i554,  ln-8. 

1 8058  Difesa  dclle  donne,  dl  Dom.  Brcbi.  Firtnzr, 
i553,  in-8. 

i8o5g  11  libro  délia  belia  donna,  dl  Ked.  Lciciro. 
yenezia,  1554,  in-8. 

iSûOo  Discours  de  la  beauté  des  dames,  piihs  de 
l’itai.  d’Ange  Fibexxtola,  par  J.  PalIcL  Paris, 
1578,  ln-8. 

180O1  Gli  ornamenti  dclle  donne,  dl  G.  Marlnello. 
yenezia,  i574  ln-8. 

180O3  La  nobltiU  delle  donne, dl  Lucr.  Maribclu. 
ytnegia,  lOoi,  In-4. 

18003  I.a  viitoria  delle  donne,  dl  Lucr.  Dcrsati. 
Venelia,  lOsi,  In  8. 

18004  Dialogo  de  mugcrcs.  yenetia,  i544,  ln-4. 
(En  vers.) 

18005  Dialogo  en  lande  de  las  rougeres,  por  J.  de 
Spinosa.  Milan,  i58o,  In-4. 

1806O  Trattado  en  loor  de  las  inugeres,  por  Chr. 

Acosta,  t'enetia,  tOgs,  In-4. 

180O7  Æxee  Sylvii  liber  de  pravis  mulierfbus. 
In-8.  goth. 

180G8  iN.  iiucxiQERt  propngnaculum  caslltaüs  ac 
pudicItiÆ.  BasileiT,  i554,  ln-8. 
iBoOg  Displtatio  perjucunda  qua  anonymus  pro- 
bare  nllilur  mulleres  hotiilnes  nou  esse.  i038, 
pel.  ln-8. 

18070  Hippolttus  redivivus.  iOA4,  pet.  ln-13. 

18071  J.  Riemer,  bella  mullerum.  1670,  in-4. 
18073  Mclier  malus,  muller  bonus,  etc.  1690, 

in-8. 

18073  La  Maucb  des  femmes,  (vers  i53o),  ln-8. 
(Voir  aussi  l'article  Grabt  malice.) 

18074  Alphabet  de  rimperfcction  cl  malice  des 
femmes,  par  J.  Olivier.  Paris,  1O17,  in-i3. 

i8075Défense  des  femmes  contre  i’alpliabeL..,par 
V160111BOX.  Paris,  1617,  iu-i3. 

18076  Réponse  aux  Impertinences  de  l’aposté 
capitaine  Vigoureux,  par  J. Olivibb.  Paris,  1O17, 
ln-13. 

18077  Réplique  à l’anli-mallce  du  sieur  Vigoureux, 
par  de  La  Brlyèsr.  Paris,  1617,  in-i3. 

18078  MéaiAxcETé  des  femmes.  Porfs,  161 8,  In-is. 

1 8079  Caco-Gynie,  ou  méchanceté  des  femmes,  par 
le  sieur  de  Fibrville  ou  Fenille.  Caen,  1O17, 
in-13. 

18080  Recueil  des  exemples  de  la  malice  des 
femmes  et  des  malheurs  venusà  leur  occasion... 
Lyon,  1598,  ln-8. 
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18061  Taklbad  historique  des  ruses  des  rcmiues. 
Murij,  1693,  ln->8. 

18089  Taklkao  des  piperles  des  reinmes  mon- 
daines. Cologne^  i685,  in-i9. 

18085  Entretiens  curieux  de  Tartuiïe  et  de  Rabelais 
sur  les  femmes,  par  de  La  Daiixuierl  Middcl- 
bourg,  1O88,  in*ii. 

i8oSa  L'Akt  de  rendre  les  femmes  fidèles.  Paris, 
171S,  in-19. 

i8o83  SATTIII5  sur  les  femmes  bouit^eolscs  qui  se 
font  ap|>cler  madame,  par  J.  Félix.  La  Haye, 
1718,  ln-8. 

18086  L'art  de  connaître  les  femmes,  par  lechev. 
PuA9Te> Amour.  La  Haye,  i73d^  peL  ln*8. 

18087  Essai  satirique  et  amusant  sur  les  vieilles 
filles,  traduit  de  l'anglais  par  Slbllte.  Paris, 
1788,  a part.  1 vol.  In-ia.  — L'original  a pour 
litre  : A philosophical , historical  «ad  moral 
essayoHoldmaids.  Lond.,  1786,8  vol.  pet.  ln-8. 
— Voyez  l'article  Havlcy. 

] 8088  P06CTI  Bracciotlnl  dialogus,  an  scnl  slt  uxor 
ducenda.  Liverpoolitt,  1807,  ln«8. 

18089 louange  dn  ou^al^,  par  L.  de  1.CNAU- 
mfaiE.  Paris,  i5a8, 

18090  I.e  tableau  du  mariage,  nar  Paul  CAfiLcr. 
Oranges,  i685,  peL  ln-i9.— -voir  le  «•  9776,  et 
«ussi  le  n*9isil. 

18091  Traité  de  l'heur  et  malheur  du  mariage, 
par  J.  de  MARConvnxB.  Paris,  1671,  ln-8.  ~ 
Voir  le  n*  180A7. 

18099 1/cxcellencedu  mariage,  par  Jacq.CHAUSséa. 
Amsterdam  (sans  date),  ln-19. 

18098  Trois  livres  de  Gasp.  de  Saillaics  sur  son 
mariage.  Lyon,  1869,  in-8. 

i8oo&  Les  Abis  du  mariage.  In-é. 

1 809A*  Lirmes  contcuanl  le  privilège  d'avoir  deux 
femmes.  i586,  in-8.  * 

18095  Dialogo  piacevole  di  Loü.  Dolce  ne]  qualc 
P.  Aretino  parla  lu  difesa  d1  inall  aventurât! 
marUi.(l>iie/fa),  i5S9,  ln-8. 

18096  II  Conriio,daG.-B..MoDio.Jfiiano,i558,lii-8. 

1 8097  Colloqulos  matrimoniales,  por  P.  de  LnAN. 
S€%iUa,  i55‘i,  ln-8. 

18098  Si  un  homme  doit  se  marier?  par  Alb.  de 
Eyb  (en  allemand).  .Vvreoi6erp,iA79,  in-4. 

1 8OQ0  Les  QunzB  Joyes  de  mariage. 

18100  AvEaTtssoiENT  salutBlre  aux  confrères 

martyrs  persécutés  par  leurs  femmes.  A Souf- 
france (vers  1610),  ln-8. 

iSiot  L'Obdkb  des  cocus  rélbrmei.  Paria  (vers 
1690).  in-8. 

18109  Serhon  pour  la  consolation  des  cocus  (vers 
lOao),  peu  in-8. 

lêioSPaiviiicBsdu  cocuage.rofoj^iie,  i688,  in-i9. 

18104  Almanach  des  cocus.  1741,  in-i9. 

18105  IlLSTOiae  des  cocus.  La  Haye,  1746,  In-i9. 

18106  Dissbrtatioii  sur  le  mol  cocu.  BUsis,  i&85, 
I0-16. 

V.  PHILOLOGIE. 

1.  Philolt^ie  propremeDt  dite. 

A.  Introduction  contenant  tes  traités  pour  et 
contre  les  lettres;  les  méthodes  d'étudier,  les 
dictionnaires  et  cours  de  littérature  générale. 

18107  Jacob.  Barros,  corona  aurea.FeneHÏ«,  149O, 
In-Â. 


18108  Fr.  Philuki  medlolanense  convlvluni  I 
et  H.  {Mediolani,  cIVta  1478),  ln-4. 

18109  Nie.  BaoNTics,  iibellus  de  utiiitate  et  bar- 
moiiia  artium.  Antuerpia,  i54i,  in-6. 

18110  Ang.  Dccembrlus,  de  politla  llteraria  libri 
VIL  Basileœ,  Hervag,,  i569,ln-8.  (La  i'*édU., 
Augsbourg,  i54o,  lu-fol.,  est  très  fautive.) 

18110*  Paradoxe  contre  les  lettres.  Lyon,  i545, 
ln-8. 

i8i  1 1 Deux  notables  traictés  de  Claude  D'Rspbice. 
rim  desquels  monstre  conUiion  les  lettres  et 
sciences  sont  utiles  aux  rois,  etc.  Paris,  1576, 
ln-8. 

18119  EssAisur  la  littérature  (par  Gibbon)*  lond.. 
1761,  ln-8. 

18113  De  la  littérature  considérée  dans  ses  rap- 
ports avec  les  institutions  sociales,  par  M"«  d«‘ 
Staéi-Holsteln.  Paris,  1818,  9 vol.  ln-8. 

18114  Philosophie  des  lettres  qui  aurait  pu  tou 
sauver,  et  misosophie  voltalricnne  qui  n'a  pu  que 
tout  perdre  (par  Capmartin  de  Chaupy}.Parf«. 
1790,  a vol.  ln-8. 

181 15  1).  Erasmi  de  ratione  sludil,  deque  puerW 
Insllluendiacommentarlolus.  Argenlorati,  i5a6, 
ln-8. 

iSii5*  Hug.  Groül  et  allorum  de  omni  generc 
sludiorum  rcrtc  Instltuendu  dlssertaliones. 
Lugd.’Bafav.,  Biseoir.,  iC43,  in-ia. — Ger.-Ja 
VossH  et  allorum  de  studlonim  raiiooc  Ubri. 
Vltraf.,  i65a  (aussi  i658),peL  ln-19. 

181  lO  M.-Adl  Mojum  oratlones  de  siudilsUUe- 
rarum.  yenetiis,  i655,  in-4. 

18117  P.  Poiret,  de  eruditlooe  trlplid  libri  IIL 
Amstetod.,  1707,10-4. 

iStaS  ~ de  eruditlooe  solida.  Amsielod.,  1707, 
in-4. 

18119  Tb.  Creoius,  consiliaet  metboUi  aureæ  stu- 
dior.  opiime  Instltucndor.  Roterod,,  1699,  In-4. 
— De  phili^ogia,  studiU  liberalis  doctrime,  In- 
fomialionc  et  cducatlone  llteraria  generosor. 
adolescenlum  tractatus.  Lugd.’-Balavor,,  1O96, 
ln-4. — De  eruditlooe  comparanda  in  humaulo- 
ribus,vita,  studio  poDUco,  etc.  coJicciio.i:.iij^- 
Balat.,  1699  in-4. 

18190  Jac.FaccIotali  de  optimisstudüs  oratlones  X, 
acceclunt  iaudailo  funebria,  commentarloluoi  de 
lingua  lalina  et  exercltaüoues  aiiæ.  Pataril, 
1707*  in-8. 

18191  Jü&  Jouvency,  de  arte  disceodl  et  docendl. 
Paris.,  1778,  in-i9.~- La  traduction  française, 
par  J. -F.  Le  Forestier.  Paris,  180S,  In-i9. 

18199  Traité  du  choix  et  de  la  méthode  des  éludes, 
par  l'abbé  Fleury,  édition  augmentée.  Nimes, 
1784*  ilM9. 

18193  D<*  la  manière  d'enseigner  et  d'étudier  les 
belles-lettres,  par  Rolun.  Paris,  1740,  9 voL 
ln-4. 

18194  Liberal  éducation  : or,  a prartlcal  treaiLse 
on  lhe  methods  of  acquiring  useful  and  pollte 
luarnlng,  by  Vlccslmus  Knox.  London,  1785, 
9 vol.  in-19. 

18195  Cours  d'étude,  par  Condillac. Parme,  1789, 
i3  vol.  gr.  ln-8.  (L’bistoire occupe  la  plus  grande 
partie  de  cet  ouvrage.) 

18196  F'udoxe,  entretiens  sur  l'élude  des  sciences, 
des  lettres,  etc.,  par  Deleuze.  Paris,  1810, 
9 vol.  ln-8. 

16197  Eléments  of  general  knowledge,  introdue- 
tory  lo  useful  books  In  the  principal  branches 
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ofliterature  and  sciences,  wilh  Hsts  of  lhe  niost 
approved  authors,  etc.,  hy  Henry  Kell.  I^nrfo», 
i8oo,  2 vol.  ii»-8.  — edil.,  1^27»  2 vol.  lu-fi, 

18128  Dicllonnaire  de  Uuératurc,  par  Sabaikr  de 
Castres.  Parw,  1772, 3 vol.  pet.  lu-8. 

15129  DtcUonnaire  de  tçraminalrc  et  de  ]jiu*ratm  <’, 

rédigé  par  Mariüoniel  et  Bcauzée.  /wV^c,  i7<jo, 
Ovûl.  in-8.  ‘ 

1 HiSo  Principe»  de  lluéraiurc,  par  Battti  \.  Pfirii, 
1774, 5 vol.  In-iJ.  — Supplément,  par  Mcnnei. 
paris,  1800,  S vol.  in  i«. 

18131  Principes  généraux  de  belles-lettres,  par 
Domairon.  Paris^  1807,  3 vol.  In-19. 

18132  Éléments  de  littérature , par  Marmonlcl. 
Paris,  1787,  fi  vol.  in-ii. 

18133  Cours  de  helles-lellres,  par  J. -G.  Dubols- 
Fontancllc.  Paris,  i8i3,  a vol  in-8. 

18134  Lycée,  ou  cours  deHUéralure,  par  La  Harpl. 

18135  <k)urs  aoalytiiiue  de  HUérature  général', 
par  N.-L.  Lemercier.  Paris,  1817»  3 toni.  in 
4 vol.  in-8. 

B.  Traités  de  critique  générale,  et  Dictionnaires 
pour  riutelllgence  des  auteurs  grecs  et  latins 
anciens. 

15130  Jos.'J.  Scaligerl  de  arte  ciiüca  dlatrlba, 
ex  iQUseo  Jo.  MorsII.  Lugd.’Batat.,  tdio.  In  4. 

X81S7  ioan.  Ûerlci  ars  crillca,  In  qua  ad  studia 
llnguaram,  latine,  graecæ  et  bcbraicae  via  mo- 
nitur,  etc.  Amstelod.,  i7i2,scu  17S0, 3 vol.  in-8. 

igtSS  Réflexions  sur  les  règles  et  l’usage  de  la 
critique  louchant  Tlilsiolre  de  TÉgUse,  les  ou- 
vrages des  Pères,  les  actes  des  Martyrs,  etc., 
par  le  P.  Honoré  de  Sakite -Marie.  Paiis, 
1718-20,  3 vol.  ln-4. 

ifliSg  Eléments  de  critique,  ou  recherches  dos 
différentes  causes  de  raltéraiion  des  textes  la- 
tins, par  Pabbé  Morel.  Paris,  1788,  In-ix. 

i8i4o  J.-M.  Gesraou  primx  lincc  isagoges  in  eru- 
dlUonem  univers,  1788,  ln-6. 

iSi4i  Elemenls  of  criUclsm,  by  Henry  Home  of 
Kames,  the  slxlta  édition.  Edinburgh,  1783, 

2 vol.  in-8.,  or  1817^  2 vol.  In-i2. 

18U2  Manuel  de  littérature  classique  ancienne, 
irad.  de  rallemand  d’Eschenburg,  par  Ch.-Fréd. 
Crgtner.  Paris,  1802,  2 vol.  In-8.  (Cette  traduc- 
tion est  défigurée  par  des  fautes  sans  nombre; 
mais  Poriglnal  allemand  jouit  ü’uoe  réputallou 
Justement  méritée.  La  6*  édition,  augmentée, 
est  de  Berlin , 1818 , ln-6. , sous  le  titre  de 
Uandbuch,  ete.) 

18143  Dictionnaire  pour  Pintelligenoa  des  au- 
teurs classiques,  par  Fr.  SAiATOiBit.  Cktilons, 
1788-1814, 87  voL  ln-8. 

18144  J>  LEtfPunx's  btbllotbeca  classica.  JUmd., 
1808, ln-8. 

18145  Dictionnaire  pour  servir  à Hnldllgence  des 
auteurs  classiques  grecs  et  latins...,  par  Chris- 
tophe. Paris,  i8o5,  2 vol.  iO-S.  ^ Voir  28952. 

i8i48  C.-Ph.  Funke  ( J.-And.-Lbr.  Rlcbtcr's), 
Neues  Realscbullexlaon , enthaltend  die  sur 
Erkiar.  der  allen  Classiker  nothweud.  Hülfs- 
wissenscbafien.  ttrausuchicik,,  i8oo-5,  5 vol. 
gr.  ln-6.  ~ En  abrégé,  Hamb.,  1808,  ln-8. 

18147  Joan.  PATOOSA  slve  Patusa,  encyclopædla 
phlloloidca,  gr.  Fenef.,  1710, 4 vol.  ln-8.  (Serait 
mieux  aprte  te  n*  19878.) 


EÏTRES. 


C.  Philologues  ou  Critiques  grecs  et  latins  aadesa. 
( Ao.  Siotetu,  voir  le  n.  tSASS.) 

18148  H.  Siephanus,  de  critlcls  veteribus,  gr.  et 
laL  i587,  tn-4. 

18149  Atbex.ci'5,  grxce. 

i8i4g*  Prm.EiiAi  Hephestionis  excerpta.  ^girts- 
grani,  i838,  ln-8. 

18150  Auli  Gclui  nocles  alticse. 

18151  .\ur.-Theod.MAcaoui  exposHio  Insomnlum 
Sciplonts;  et*saturnaliorum  llb.  VII. 

18152  Censorlnus  de  die  natall.  (Cet  ouvrage  est 
dans  le  genre  des  Lectiomes  wtriæ.) 

i8i53MarUanus  CAPp.u,A,de  nuptiis  Philologie  et 
Mercuril  llb.  II,  etc. 

( Pour  QuleUlien , Toyei  deus  le«  Hliétean.) 


D.  Critiques  modernes  qui  ont  écrit  en  latin 
sur  différents  sgjots  philologiques,  et  plus 
spécialement  pour  l^crprétalion  des  auteurs 
classiques  anciens. 

( Pour  Ia  Philolofie  i*crte,  voir  Im  b.  Bti  «C  suW.) 

iSi54  Indices  très  obsenraüonum,  miscellanea- 
rum,  varlarumque  lectionum,  quibus  veterum 
scripta  partlm  cmendaniur,  partim  illustrantur, 
a fiened.  DlancuUo.  Bomtr,  apud  Alogs.  Zan* 
nettum,  i5o7,  in-4.  (Rare.) 

i8i55  Jani  GauTEKi  làmpas.  Franeofurtf,  1802, 
7 vol.  in-8, 

i8i58  Collectio  dlssertationum  rarlsslmarum  bls- 
lorico-pliilologicarnm , ex  musdco  J. -G.  Grevii. 
TYaj.-BaittV.,  1718,  in-4.  flg.  (Même  recueil 
que  le  Syntagma  dissertafionum  , VUr^eclï , 
170a,  in-4.  — Voir  le  n*  j82i5. 

16157  Th*  Grniil  exercitatlonom  philolo^co-his- 
torlcarum  fasciculi  I — V.  Lugd.~Batsn.,  1897- 
1700,  5 voi.  pet.  ln-8. 

i8i58 — Fasciculi  I — Xopusculonim  qu«  ad  his- 
toriam  cl  philologiam  spectaol.  JtoteiwL,  1898- 
99,  10  vol.  pet.  in-8.  (Le  1*'  fascicule  existe 
aussi  sous  te  titre  de  FasHntlus  dissrrtatiimum 
hittorico^tic<hphiloi.  Rolerod.,  1891.) 

16159  Tb.  Crenit  anaiecia.  Amstelad,  1899  (nouv., 
titre,  1705),  iti-6. 

18180  Ejusdem  muséum  philologlcum.  tMgd,^ 
Batav.,  1699-1700,  2 vol.  in-8. 

18161  Éjnsdem  thésaurus  librorum  phllolc^c. 
t.ugd.^Ba(av.,  1700-01,  2 vol.  in-8. 

18182  — Anlmadvorsiones  phllologicap  ethlstoricæ. 
Lugd.-Batavor.ct  Amstêlod. , 1 897-1700, 1 9 pari, 
pet.  io-8.  (Gompiiaiioa  très  médiocre,  mais  que 
l’on  trouve  rarement  complète.  Il  y a des  exem- 
plaires du  1*'  vol.  sous  la  date  de  Roterod.,  ou 
Oxonia,  i0g5,et  aussi  des  exempt,  destom.  Vlll 
â X,  sous  le  titre  de  Commentationes  phiioL  et 
histor.  Anisleiod.,  1711.) 

181GS  J.-B.  Pics,  aiiuotatlones  liogu»  latliue. 
Bononia,  i3o5,  In-fol. 

i8i64  L.-Joan.  Scopra  In  varios  aulbores  coUec- 
tanea.  Neapoii,  1607,  in-4. 

i8i85  Raphaclis  Volaterranl  coromenurionim 
urbanorum  llb.  XXXVHl.  Roma,  i5o8,  In-fol. 

( Plusieurs  fois  réimpr.  avec  VOPcanamiCMS  Ar- 
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Hophêniis^  en  Ut.;  U dernière  fois  è Francrurt, 

• en  i60S«  ln<foL 

181A6  L.-CM.  Rhodigini  lecUones anüqu».  Venet.^ 
i5i6«  in-ful. 

18167  ALEXAXDtR  ab  Alexandro  genUHum  dierum 
llb.  VI.  Lugd.-Batator.^  1678,  a »ol,  ln-8. 

18168  Mariangeli  Aceursll  dUtribz  in  Ausonium, 
Sollnumet  Orldlum.  Homtt^  i5aAi  iiHfol. 

18169  Steph.  Nigri  üialogus.....  Mediolani^  i5i7i 
iiHfol.  (Article  Nioea.) 

18170  Ubellos  ex  capUviUtis  lencbiis  in  lucem 
revocalus  (auctore  J.  Mussler).  Vtntiiiê^  18S9, 
ln-8. 

18171  Adr.  Tuniebl  adversarlor.  Ub.  XXX.  r«rii., 
i58o,  3 lom.  en  1 vol.  In-fol. 

1817a  Joan.  Brod«i  annolatloneslnOpplanlcyne- 
getlcon  Ikb.  IV,  in  Qulnll  CaUbrl  paralipomenon 
Houieri  llb,  XIV,  In  Coluihl  de  llelenæ  rapiu  li- 
bruiii.  Batilta  (i55a),  ln-8.  — Ejusdem  mlscel- 
laneorum  llbrl  *<x.  tiasile^r  (i&55),  ln-8. 

18178  P.  VicToan  varlar.  lectlonum  llb.  XXXVIII. 
Florentia^  liSa,  In-fol.  — Voir  le  n»  18997** 

18178  Fr.  Floridus  Sabluus,  In  PUull  allonimque 
lai.  linguf  xcrlptoruOtcalumnlatores  apologU  : 
de  JurU  clvllls  imerprcUbu»  liber;  de  C.-J. 
Cssarls  prxsiaiUia  llbrl  très;  lecüommi  succes- 
Hivarum  llb.  1res.  BüiÜea^  i58o,  In-Iol.  de  aoO 
et  S18  pp.,  plus  8a  (T.  non  chlITrès. 

18175  Fr.  HoBoaTELU  opuscuU  (de  blstorlca  fa- 
cullate,  etc.).  Floreniitr^  i588,  ln-8, 

18176  de  convenlenUa  supputatlonts  Uvlanx 
ami.  cum  marmorlbus  capttulin.;  de  arlc  site 
ratioiic  corrlgendl  veicres  aulhores  dispuUtio; 
emendalionum  llbrl  duo.  Pataviiy  i557,  In-fol. 

18177  M.-A.  Miseti  variaruiu  lecUunum  llbrl. 
Ualtr^  i8a8,  8 vol.  tn>8. 

18178  Mot»  ad  M.  Caionem,  etc.,  ex  Wbllolh. 

Fulvki  Uasni.  1887,  ln-8. 

18178*  Hadr.  Jtraii  anliiiadversorum  llbrl  VI,  etc. 
Boterod.,  1708,  ln-8.  — Voir  le  n*  18757. 

18179  Guil.  Canterl  novarum  lectlonum  llb.  VIII. 
editio  8‘;  neenon  ratio  emendandl  auctores 
gra^os.  AHtuerpiiT^  i57i,  ln-8.  (Rélmpr.  dans 
le  Theuiurus  de  Gruier,  ainsi  que  Tan.  suivant.) 

18180  Tbeod.  Canteri  vaiianim  lectlonum  llb.  II. 
AntMerpiay  1574,  ln-8. 

18181  Jo.’MIch.  BruU  opéra  varia  selecta.  Bfrot.y 
2697,  ln-8.  (Comprend  les  BpUtoia  claror.  vi- 
rorutHy  gu(bta  veterum  auctorum  toci  com^urrs 
expiicantury  pubi.  par  J.-M.  BrutuS,  k Lyon, 
en  i56i , et  SeUctarum  epiêtolarum  libri  t , du 
même,  Impr.  d’abord  k Cracovle,  eu  i58S,  ln-8.) 

i8i8a  Latini  I.aUnl  eplslol»,conjecluræclobaer- 
vatiooes,  sacra  profanaque  erudiUone  ornaüe, 
a Dnu  Macro  collecta.  Anima,  1659,  et  Viitrbay 
1667,  8 vol.  ln-4. 

18188  RJavIem  bibUotItcca  sacra  et  profana,  sive 
observatioQes,  correctiones,  conjecture  et  Tari» 
kctlooes  in  sacros  et  profanes  scrlplores,  col- 
lecta» a Dm.  Macro.  Aow<r,  1677,  ^ lom.  en 
1 vol.  In-fol.  ( Deux  ouvrages  rares  et  d*un  ca- 
uln  Intérêt  philologique.) 

1818&  Bob.  Titll,  burgensis,  iocorum  controver- 
sorum  libri  X.  Fiortnliaty  i588,  ln-4. 

>8i85  Yvonls  Vllllomari  aremoricl  (Jos.-Just.  Sca- 
ligeri  ) In  locos  controverses  Bob.  TiÜL  Luttlitty 
1588,  pet  tn-8. 

18186  Rob.  Titli  pro  suis  locis  coiilroversls  as- 


serllo, advertus  Yvonem  VUllomarum.  Flortnt.y 
1589,  in-4. 

18187  Mcod.  Fbiscuutu  quxstionum  grammaU- 

cartmi  llbrl  duo VenetUiy  i584,  ln-8.  (Les 

écrits  relatifs  k cet  oui  rage  sout  Indiqués  k l’ar- 
ticle FatSCHLINUS.) 

181R8  H.  Stephxjii  pseudo-Clcero.  1877,  ln-8. 

18189  Ejusdem  sebediasmatum  varier,  llbrl  III. 
1578,  tn-8. 

18190  II.  Stephani  nUoliodidascalus.  1578,  ln-8. 
181Q1  Ejusdem  de  Ltpsll  Utinitatc  palestra. 

Francofurtiy  i5g5,  in-8. 

18191*  Francofordlense  emporium.  ExcudehtU  y 
II.  Siephanuiy  i574,  ln-8.  (Ces  cinq  articles  au 
mol  tàiTiEXNE  : le  dernier  est  déjk  sous  ie 
U-  17923.J 

18199  J.-Marli  Malll  lariar.  lectlonum  slve  opl- 
niuiium  libri  111.  .iiexandriœ  StatlHlfPy  i5g8, 
iii-4.  (Rétmpr.  dans  Triga  opuseulor.y  n«  i8oi4.) 
18198  Marcelii  Donaii  scholU,  slve  dllucldationes 
crudillsslmx  in  iatinos  plerosque  historic  ro- 
mann?  scri)dures.  FenetitSy  i6o4,  ln-4. 

18194  Aug.  GainbarHIi  opposUorum  e Plauto, 
Terciulo,  Czsare  et  Cicerone  collecloruro  liber. 
Mfdiolaniy  1C06,  in-4. 

18195  Uern.  Martini  larlarmn  Icctionum  Hbri  qua- 
tuor, tu  quibus  allquol  auclores,  lum  gr«cl, 
lum  latini,  variis  locis  cxplicanlur,  illuslranlur, 
etc. , cura  Diderici  vander  kcmpl.  Truj.-md- 
Rkm.y  1755,  lo>8.  (Impr.  d’abord  k Paris,  en 
i6o5,  in-8.) 

18196  Laureuül  Ramirexde  Prado  (Fr.  Sanctii  et 
Batlh.  de  ('.espedes)  Pentcconlarchus,  sive  quin- 
quagiiila  militum  ductor  süpendUs  coiiductus. 
Antuerpiity  1612,  tn-4.  (SI  l’on  Jugeait  de  co 
livre  par  le  litre  ci-dessus,  on  serait  tenté  de  le 
placer  parmi  ceux  qui  traitent  de  l'art  militaire, 
ainsi  qu’on  l'a  fait  dans  un  caulogue  publié  en 
1818:  mais  en  lisant  le  titre  entier,  on  s’aperçoit 
ticilcmcnt  que  l'ouvrage  appartient  à la  philo- 
logie.) 

18197  And.  Schoul  observaiionum  humanarum 
lib.  V.  Antuerpitty  i6i5,  ln-4. 

18198  Jan.  Hulgersil  variar.  lectlonum  llbrl  VI. 
Lugd.-Balav.y  ex  offlc.  Rtzevir.y  1618,  ln-4. 

i8i99Casp.  Gevartii  electorum  llbrl  très, in  quibus 
veterum  sciiptorum  loca  obscura  et  coiilroversa 
explicaniur,  lliustranlur  et  emendantur.  Parts. , 
1O19,  ln-4. 

iSaoo  J.-R.  Boiato,  codex  ciitlcus.  Ltmgwite  y 
1610  et  1619,  9 vol.  ln-4. 

18901  Tbeod.  ScnBEVELit  PaI«mon  slve  djatribe. 

scholastics.  Luçd.-Batat.y  1696,  ln-8. 

18909  Mlch.  Meissncr,  synlagma  super  adnota- 
meotls  philoiogorum,  Interjecta  dlatrlba  de  stlg- 
malls.  (c'iirfir  f’ariscorum)  y 1693  (aussi  1694), 
ln-8. 

18908  Sam.  Peüti  miscellaneonim  lib.  IX.  ParU.y 
. 1680,  in*4. 

18904  Ejusdem  observaiionum  ilb.  III.  ParUUSy 
1649,  in-4. 

18905  Ejusdem  eclogs  chronologicas.  ParistlSy 
1681,  ln-4. 

18906  Casp.  Bartlill  adversar.  commcnitriorum 
lib.  LX.  Frttncof.y  i094  (ou  iiouv.  litre,  i648), 
in-fol. 

18907  TU.  Gatakeri  opéra  ciiüca.  Tn^.-od-Aken., 
1698,  In-ibi. 

18008  Agotts-Beoig.  Sàffiiv,  Paracletus,  seu  do 

- F |. 
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recta  IlUot  noninéa  promiotifttkNie  traclatus. 
Paris,  y in-8. 

1S909  Th.  Relocalt  rafiarQin  lectlooum  Ubrl  III. 
Altemb.^  iG^,  tn-4. 

iSâio  Kjusdem  defcnsto  variar.  lectionura  contra 
cenauram  poclx  L.  BostochU^  lOGS,  ln*4. 

tSaii  J.’Frid.  Gronovti  obaervatiouum  Ubrl  IV, 
curante  Frid.  Platnero.  Lipsitr^  iG3i,  in-G. 

i83ia  Jac.  Gcusii  cxcrdtatione5  philolog.  In  XI. 
auciorca  gr.  et  lat.  Franfquertf.^  lOG.*^,  in-A. 

i8‘Ji3  Palmeril  exerdtalionea  tn  oplimos  fere  au- 
thores  grrcos.  Lu{/d.~Baiav.y  1668,  seu  Traj.’ 
ad^fthen.^  iGqA,  fn-A. 

1891A  Triga  opusculorum  crilic.  rariorum , in 
quibut  muita  vetcrum  auclorum  Inca  explicanlur 
(^jdlt  Dider.  xander  Kempl).  Traj.^d-Rhen., 
1755,  tn-8. 

i8oi5  DisaertaÜones  scleclæ  crtticae  de  poctis 
graecls  et  latlnis  : oempe  J.  Palnierius  pro  Lu- 
cano  contra  Virgihum,  H.  Rapioi  comparalio 
flomerl  et  VirgUH  ; Blondclll  comparatio  Pindari 
et  Horalit,  et  ocnnes  alroul  recensuli  et  ediilit 
Jao.  Bcrkeltus.  Lngd.~Batavor.,  1707,  lo-G. 

1831G  H.  Valdu  ciocndaUones,  etc.  Amteiod.^ 
17A0,  in^. 

18317  N.  Hamsn  adversarlor.  Ilb.  V.  Uartingœ^ 
17A3,  io>A. 

1831 8 Th.  Popfr>BLOO!(T  censura  celebr.  authoruiu . 
Léndini^  iGgo,  fn-fu4.  — Voyes  le  n*  Si336. 

iSatp  Mat.  ZtHMEBifA^iri  florilegium  pliilologlco- 
Itistorlcum.  Misrtut^  1O87,  a %ol.  in-A. 

18330  Gisb.  Cuperl  obM*rvationimi  Ub.  IV./.ipsi>, 
1773,  pet,  ln-8.  (D’après  rcMUion  dXtrecbt, 
1670,  et  Darenter,  1678,  a toI.  Id-8.) 

>8331  Bened.  AvRaxan  dlvxertatlonos.  Florentitr^ 
1717,  8 Tol.  In-fnI.  (Peut  se  placer  également 
dans  les  polygraphes.) 

18333  Lainb.  Bo«  excrcitaüoucs  pbUologirÆ. 
FmHequereFy  1718,  ln-8. 

>8338  l^inb.  Bos  obscrvatlooes  mlsccllaoea!. 
Pranequeræy  1757,  ln-8. 

iSivA  P.-D.  lluetii  de  optlmo  genere  Interpre- 
taudi  y et  de  clarU  loterpretlbua  Ilb.  II.  Paris,  y 
16G1,  in-A. 

1 8335  S.  U/üibcixi  prolcgomena  ad  censuraoi  scrip- 
toruni  Tcternm.  Lond.y  176G,  ln-8. 

18336  Vliidids  veteruin  sctiptoruni  contra  J. 
Uardulnum  ; addlla*  sunl  vlrl  erudltl  (V.  de  La 
Croze)  obserraüones  chronologie»  In  prolusio- 
nem  et  hlstorlam  Veteris  Testamcntl.  Boierod.y 
1788, ln-8. 

18337  J.-F.  CuniST,  noclium  acadeoiicarum  Mbd. 
Hala-y  i737-30f  ln-8. 

18338  J.-A.  Fabricii  opusculorum  hUtor.-crlilc.- 
ItUorarlorum  syllogc.  Uamb.y  1788,  in-A. 

18330  H.  Ba.xTi.En  opuscula  phUologIca.  Liptiety 
1781,  in-8. 

iSaÂo  Christ.  Falsterl  amcenltatcs  phllologlcæ, 
slve  discursua  Tarii.  Amsutodami,  1730-83, 
S voL  li>-8. 

18381  Geor.d' Arnaud,  s{>cdmen  anlaiadvcrslunum 
crliicarum  ad  allquos  scriptorea  grxcos.  iiar- 
1738,  lih8. 

18383  muidem  lectioaum  græcaniis  üb.  II.  Itagæ- 
Camit.y  1780,  ln-8. 

18388  ^usdoD  variar.  conjecturarum  Ithrl  II. 
Franrqveray  1788,  seu  Lemardiity  17AA,  In-A. 

iSaSA  HtscellaMa  llpstensla  (curante  C.-F.  Pet- 


zoldu),  cuQi  pr»raUonc  i.-F.  Buddel.  LipsitCy 
1718-33,  10  vol.  ln-«. 

18385  Mlscellaiiea  llpsleusia  nova  (curante  F. -O. 

Menckcnlo).  i7Aa-A8,  10  vol.  ln-8. 

(Chaque  volume  renferme  A parL,  excepté  le 
dixiéme,  qui  n’en  a que  trois.) 

18386  Misr.>;ixANE.«  obsenationes  In  audorea  vc- 
teres  et  rocenüores.  Amsteiodami  y 1781-53, 
lA  vol.  ln-8. 

18337  P.  Hurrei  obscrvatlooes  crlücx  In  scriplo- 
res  quosdam  græcos  bisioricos.  Leacardioiy 
1730,  ln-8. 

18388  Ljusdcni  misccllancorum  criücorum  Ilb.  II. 
LeavardiiTy  1788,  ln-8. 

iSuSg  J.-Ani.  Vuni  de  satyr»  latin»  nalura  <-t 
raUone,  etc.  Pataviiy  17AA,  lu-8.  — Noir  la-Hio. 

i8‘iAo  Jos.  Elsner,  schediasma  crltlcum,  quo  nuc- 
tores  aliaque  anliquitaUs  niotuimema,  Ui»cii|>- 
tiones,  numlsmaia  exponuntur.  Beroliniy  17AA, 
in-A. 

183A1  Ric.Dawcs,  miscdlanea  crlticai.iU>iid.,  1637, 
ln-8.  ( La  1'*  édition  est  de  i7A5.) 

183A3  P.Vesaeluigii  observatiüuuni  variar.  Ilb.  11. 
Amstelûd.y  1737,  in-8. 

183AS  Ejusdem  probabilium  liber  singularla.  Fra- 
fiCfMCr<r,  1781,  ln-8. 

183AA  P^usdem  diatribe  de  Judrorum  arcbonübus, 
etc.  Trqj.’-ad-Rhen.y  1738,  in-8. 

iBaASEJuklcm  epistoia  ad  ll.Venemam  dc.Aqulla, 
in  scripüs  Philonis  Jud.  fragraenUs , etc.  Trqj.- 
ad-Rkm.y  1788,  in-8. 

183A6  Criiica  vaiinus  In  inancs  Joan.-Coro.  Pavo- 
nls  paloas  (aucL  dX)rville).  AmsteLy  1787,  ln-8. 

i8-2A7l1adr.  Heringa,  observatlonum  criticarum 
liber,  in  quo  passlm  vcten*s  auctores  gra*d 
maxime  omendantur.  Leautrdiœy  17A0,  in-8. 

183A8  Tib.  Hemslcrhusii  osalioncs;  L.-A.  Valckc- 
nacri  orationes  très.  Lugd.'Batav.y  178A,  in-8. 

i8oAo  Anecdota  bemsterhuisiana,  ex  sebedis  mss. 
in  bibliùtheca  lugd.-batava  servaits,  collcgU  1 1 
edidit  Jac.  Gecl.  Lugd.~Batav,y  }6a5,  in-8. 

18350  Tib.  Ilemsterhusii  orationes  et  opi&iols;* 
collcgit  et  Dav.  Rubnkenil  elogium  Hemstor- 
husii,  suasque  et  aliorum  annotai. addidit,  aiqtir 
epislolatn  ad  Jac.  Geelium  a se  scriplam  pra*- 
rnisit  Frid.  Traug.  Frledemann,  edillo  3*.  ff  'eii- 
burgi  in  !Vauoviqy  i83o,  ln-8. 

i8a5i  P. -Ern.  Jaria>sski  opuscula,  quibus  Ihigtia 
et  antiqnitas  Ægypüonim,  etc.,  illuslranlur. 
lugd.~Bntae.y  i8o5,  A vol.  In  8. 

18353  O).  LenuHvxTri  dlssertaliones  pbllologlco- 
blbiiographic».  yorimbrrgœy  1787,  in-A> 

18353  Joan.  Piersonii  verisimllium  lib.  II.  Lugd.~ 
Batav.y  1753,  in-8. 

1835A  Kpistola  criiica  Jer.  Markland , in  qua  Ho- 
raiii  loca  allquot  et  aliorum  veterum  emen- 
dantur.  Cantabr.y  1733,  ln-8. 

18353  J.  ScbradcrlobservatioBuni  liber.  Praneq.y 
1761,  in-A. 

18330  Ejusdem  cmendationum  liber.  Ijsovardi^^ 

1 776,  in-A. 

18357  Cbr.-Adol.  Klotzu  acta  llttertria.  Alttnb.y 
176A,  7 vol.  ln-8. 

18358  J.^.  Reisu,  animadversioiies  ad  graecos 
autlion.'s.  Lipskty  1787-66,  5 vol.  in-8. 

18380  Sylioge  dlsscrlationum  philologlco-exegcti- 
carum,  a diversls  auctorlbus  ediiarura,  sub  prav 
sidto  Alb.ScucLTRvs.  1773-75,3  vol.  in-A. 

— Voir  le  n'»  igoAA. 
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iftafio  Jac-PhiL  de  Mcdenbacb  Wakker,  aniœni- 
Utes  litterari».  Tntj.’Cd-Rhfn.^  1770,  liw8. 

i8s6i  Ea?iesn  observaitonrs  pbiU4<^cc  in 
Aiistopbaiiciii  et  Josepbuni.  UptitTy  ito5,  ln-8. 

Schelleri  observationes  in  prisco» 
scrlptores  quoadani.  1785,  in^. 

i83dS  J.-D.  Hkjiaclis  syiiugiua  dissertationuiD. 
GotUngte^  173^^7,  a vol.  in*A. 

iftafift  commentaüoncs  fn  Sodotale  scient.  Got* 

Ung«,  per  aniios  i75B*C$  pr«iect«.  Bremir^ 
177A  «t  176g,  a (om.  en  1 vol.  In-A. 

iSaflS  noTücan  Ouwens  obacrvaUonum  Ilbrl  111. 
Franfq.,  1780,  ln-8. 

i8a6ô  Joan. -Stêpb.  Bernard,  rellquis  medico- 
criUcx  : edidit  Gbr. 'Golbofr.  Gruner.  /emr, 
1705,  in>8. 

1 8«07  L.'G.  Vaickenaer,  opuscuU  pbilologica,  etc. 
Upsiir,  i6o8,a  vol.iii>8. 

i8a88  Dav.  RunKKCiii  opuscula.  Luçd.-Batavor.y 
i8aS,  a vol.  ln-8. 

i8»0g  — oralionea,  dls&ertatiooes  et  eplsloiv. 
BrvHsrig<r^  i8a8,  a vol.  ln-8. 

18370  EpistoU*  iDUtux  duum  virorum  cUssic.  Da\. 
Rahnkeuil  et  L.-C.Valckenarll.  yUsstnga-^  i83a, 
ln-8. 

18371  Eplstoke  vinarienset  In  quibus  multa  gr»> 
corum  sriiptorum  loca  eroendantur  ope  iibror. 
ducalis  Bihlioibecae,  a J.-B.-Casp.  d’Anue  de 
Villoison.  Turici,  1788,  ln-8. 

1837a  J.  Luzac,  eiercitationum  acadcmicarum 
spcclnilna./.vjrd.-Antar.,  lyga-gS,  S part.  ln-8. 

18373  KjiiMlem  lectionea  atiica  : de  blgamla 
6ocrali«  dlueriatio,  edeote  Jano  Ouo  Sluiter. 
Lugd.-Batat,^  180g,  io-8. 

18378  Dan.U'rTTe.vBAciiii  opuscula.  Lugd.’BiUat.^ 
i8ai,  a vol.  In  8.— Voir  le  n«  18808. 

18375  DIbliQilieca  cridca  (auUiore  WrmnBAcn}. 
Àwutelod.^  i77thi8og,  la  part,  en  8 vol.  in-ë. 

18378  .Mbcellanec  doctrine  libri  1res  (a  D.Wyl- 
tenbach}.  Amtulodami^  1809-17,  8 tooi.  en 
1 vol.  io-8. 

18977  Bibliotheca  crtlica  nova,  edentibus  J.  Bake, 
J.  GecI,  II. -A.  Hamaker,  P.  Hofiuan  Pcerlkamp. 
£wpd.-8a/ae.,  i8a5-8i,  5 vol.  ln-8.  (Le  5*  vol. 
est  en  a part.) 

18378  G.-E.  LÆsdngll  obsenatloncs  criticæ  in 
vaiios  scrlptores  grascos  atqge  iat.,  ex  opcribus 
cJusarilccicabJ.-F.-J.Relcbcnbacblo.BrroliN/, 
1794,  peu  ln-8. 

1837g  C.‘D.  llgcn,  opuscula  phllologlca.  £r/brdi>, 
1707*  9 pifL  en  1 vol.  ln-8. 

18380  Frid.  Jacobs,  cxercltationcs  criticc  In  acrlp* 
tores  velerea.  Upiiæ^  1793,  3 vol.  ln-8. 

18381  Sylva  critica,  a Gllb.WAXxnxu».  Cantabr.^ 
1789,  S vol.  ln-8. 

s8f8a  Rie.  Poasoiv  adversaria.  Gtfn/«br(pf<r,i8i9, 
io-8. 

18388  Tracta  and  raiacellaneous  crltldsm  ofRlch. 
PoRSON.  Lond.y  i8l5,  ln-8. 

18384  C.-A.-L.  Fcder,  obsenatlonum  crilicar.  In 
auctores  veieres  grecosaïquelalinoêspedmen. 
Uêidelb.^  1818,  Id-8. 

i8385A.Mauhi«:miscellanea  pbUologlca.i4liMik., 
i8o5-4,  in-8.,toin.  i et  II. 

18386  Jo.  Schweigtueuser,  opmcula  academlca. 
ArgfHtor.^  1806, 3 part,  en  1 vol.  ln-8. 

18087  Epistola  parisiensea,  in  qulbtis  de  rebus 
variis  qn»  ad  studium  anüquitatis  pertinent, 
agitur;  ediui  a G.-C.Bredow.  Lipiiæ,  1813,  ln-8. 


18387*  Miscellaoea  faafnlensia.^Voy.  le  n«ig4o8, 
et  aussi  80976. 

i8a68  Godofr.  Hebmaum  opuscula.  Lipsiety  1837- 
89,  7 >ol.  ln-8. 

i8a88*  BOitigeri  opuscula.— Voir  les  n««  igo55  et 
aSgOO. 

18969  Casp.-Jac.-GhrisL  Reuvens,  collefctanea  ll(- 
terarla,  si«e  coqjecturc  in  Attiiim,  Dlomcdeni, 
LuclIIum,  Lydum,ctc.,  qiiibus  accedlt  dlsputa- 
tio  de  llngu»  græcae  proDUodatlone.  Lugdunf- 
Batav.y  1816,  in-8. — Voy.  les  o<>*  19407  et  suiv. 
i8a8g*  Gust.-Ed.  Benseler,  de  hialii  in  scriptoii- 
bus  grxcls  Ilbrl  1 et  11.  h'tibergay  i84o,  a part. 
ln-8. 

( !.«•  traités  particulier»  de  critique,  oui  n'ont  rapport  qo'k 
gn  teul  auteur  gm-  ou  latin,  «ont  placé»  a la  toile  de  l'auteur 
qu*ll»  ei|*IU|(uat.) 


E.  Critiques  français  : Cours  de  lltuîrature 
spéciaux  ; Traités  sur  dUTérents  points  de 
critique;  Mélanges  de  ciitb|ue. 

iSago  Cours  de  littérature  française,  par  M.  VUIc- 
main.  Porfi,  1838-39,  3 vol.  in-8.  (Réinipr.  sous 
le  titre  de  Tableau  de  la  littérature  au  moyen- 
ftge  en  France,  en  Italie,  en  Espagne,  et  en  An- 
gleterre, 3*  édition.  Parity  Didier^  i84o,  4 vol. 
ln-8.  — Tableau  de  U littérature  au  18*  siècle. 
Parity  1888  (a*  édition,  i84o),  a vol.  in-8.  (Nouv. 
édition  des  6 vol.,  i84i.)  — Voir  le  0*19186; 
voir  aussi  les  n**  80067  ot  sulv. 

18391  Essai  sur  la  llttéraiure  française  (par 
CaAt'rrnD).  FariSy  180S,  a vol.  in-4. 

iSaga  La  manière  de  bien  penser  dans  les  ouvrages 
d'esprit,  par  le  P.  Boimouas.  PariSy  1718,  lu-ia. 
(Voir  aussi  rarticie  Oasi.) 

lë'jgS  Essai  historique  et  philosophique  sur  le 
goût,  par  Cartaud  de  la  Vilatc.  Parts,  1786,  ou 
sous  la  date  de  La  Hayty  17S7,  ou  de  /.ondres, 
17S1,  In-ia. 

i8ag4  L’art  de  sentir  et  de  Juger  en  matière  de 
goût  (par  Seran  de  La  Tour).  PariSy  1763,3  vol. 
ln-13;  ou  Strasbourgy  1790,  io-8.  — Voir  le» 
n**  Q1S9  et  suiv. 

i8ag5  Essai  sur  le  goût  (par  Alex.  Gérard),  trad. 
de  l’anglais  (par  Eldous),  augmenté  de  trois 
dissertations,  par  Voltaire,  d’Alembert  cl  Mon- 
tesquieu. PoWs,  17G6,  In-ia. 

18396  Traité  de  la  manière  de  lire  les  auteurs  avec 
utilité  (par  Bardou  du  Hamel).  P«rf«,  1747-51, 
S vol.  Iti-ia. 

18396*  Parallèle  des  anciens  et  des  modernes,  avec 
le  siècle  de  Louis- le -Grand,  poème,  par  Ch. 
Perrault.  Pariiy  1688-93,4 part. in-ia, ou  1698, 
a vol.  In-ia. 

18397  Des  causes  de  la  corruption  du  goût,  ))ar 
M**  Dacler.  Pons,  1714,  hi-ia.  (Voyez  pour  les 
réflexions  critiques  de  La  Motte,  le  n*  1909S.) 

18398  Apologie  d’Homère,  et  bouclier  d'AcIdlle 
(par  Jean  Boivtii).  Porfs,  1718, io-ta. 

18399  Apologie  d’Homère,  où  l’on  explique  le  vé- 
ritable dessein  de  son  Iliade,  et  sa  tbéomytho- 
logie,  par  le  P.  Hardouln.  Paris,  1716,  In-ia. 

i83oo  Homère  défendu  contre  l’apologie  du  P. 
Uardouln,  par  M»*  Dacier.  Paris,  1716,  in-ia. 

18801  Disseriatlon  critique  sur  l’Iliade  d'Homère, 
etc.,  par  l’abbé  Terrassoo.  PariSy  1715,  a vol. 
in-13.  — Addition  4 la  diasertatioo.  PariSy  1716* 
iO-13. 
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i65oa  Examen  padSqtie  de  U querdie  de  M**Da- 
der  et  de  La  MuUc  sur  Homère,  par  EL  Four- 
mont.  Paris^  i7i®,  a voL  In-ia. 
iS5oS  Remarques  sur  Virgile  et  sur  Homère,  et  sur 
le  style  poétique  de  rEciiture-Salote,..  (par 
l'abbé  tÿydtt).  Parité  1705-10,  a vol.  io-ia. 
iltSoè  Etiiarsde  mœuraetdccrttiquesur  les  poètes 
latins  de  la  décadence,  par  Bl.  Nlsard.  Tarif, 
tS3è,  a voL  In-H. 

i83o5  Essais  de  littérature  pour  la  connaissance 
des  llTres,juillet  170a  5 Juillet  1704  (pari'abbè 
Trlcaud).  Pétrit,  1709-4,  4 vol.  In-ia.  — Re- 
marques critiques  sur  ces  essais,  parPhdestre. 
1 703,  lii-i  a.  — Supplément  des  essais,  par  Tabhé 
Faydlt  cl  autres.  1703-4,  5 part.  In-ia. 
i83oO  Pièces  fugitives  dliisioirc  et  de  littérature 
ancienne  et  nouvelle,  avec  les  nouvelles  hislor. 
de  France  et  des  pays  étrangers  sur  lesouvrages 

nouveaux (parDuperrier,  Pabbé  Tricaudrl 

autres). Tnr/f,  1704-8,5  part.  ln-ia.(La4*partie, 
qui  a 00  pp.,  a été  supprimée.) 

18307  Mélanges  criUnues  de  littérature,  rccudllis 
des  conversations  de  Dav.  Ancillon.  BâU,  289S, 
S vol.  in-ta. 

18308  Disaertations  historiques  sur  divers  sujets 
(par  de  La  Croxe).  Rottfrdam,  1707,  In-ia. 

i83oy  Entretiens  sur  divers  sujets  d'histoire,  de 
littérature,  de  religion  et  de  critique,  par  le 
même.  Cologne,  1711,  in-ia. 
i3Sio  Bibllolhèqur  critique,  par  de  Salnt-Jorc 
(Rich. -Simon).  Amstfr^m,  1708,  4 vol.  In-ia. 
i83ii  Dissertations  sur  diverses  matières  de  rell- 
gioti  et  (le  philologie,  contenu(>s  en  plusieurs 
lettres  écriti>ii  par  des  savants,  et  recueUlfes  par 
l'abbé  de  Tilladel.  Parit,  171a,  a vol.  In-ia,  et 
aii»l  sous  le  titre  de  Pluntotiontsur  différentt 
sujets,  composées  par  Uuet,  et  par  quelques  autres 
savants.  La  Haye,  1714,  ou  nao,  a vol.  In-ta. 
— Les  mêmes,  augmentées  (Je  remarques  de 
Benoist  et  de  Th.-M.  GrisellL  Florence,  1788, 
a vol.  in-ia. 

i83ia  MÉNoiaes  de  littérature  (par  Sallengrc).  La 
Haye,  1715,  4 tom.  en  a vol.  pet.  io-8. 

18313  Continuation  des  mémoires  de  littérature 
(par  le  P.  Desmolets,  Goujei  et  autres).  Paris, 
i7a6-3i,  il  vol.  in-ia. 

18314  Les  aménités  de  U critique  (par  D.  Uron). 
1717,  a vol.  in-ia. 

18315  Singularités  historiques  et  littéraires  (parle 
même).  Paris,  1738-40,  4 vol.  In-ta. 

18316  Essai  de  critique  sur  les  écrits  de  Rollin,  la 
traduction  d'Hérodote,  etc.  (par  Belianger). 
Amâterdam,  1740,  lii-ia.  (Avec  un  supplément 
sousie  nom  de  Waarhellel  Vauder  Meulen.  1741, 
iD-ia,  de  laS  pp.) 

1 8317  Dissertations  mêlées  sur  divers  sujets  impor- 
tants et  curieux  (rccurillles  par  J.-Fred.  Ber- 
nard). Amst^dam,  1740,  a vol.  In-ta. 

18318  L’OMBnvâTcua  littéraire  ({«ar  Marmontel  cl 
Beauvin),  1748,  In-ia. 

1 83  ig  Variétés  historiques,  pliysiqqesct  iKléraircs, 
ou  recherches  d’un  savaut  ( recnellljes  par  Bou- 
cher d'Argis  et  autres).  Paris,  175a,  8 vol. 
in-ta. 

tS8ao  Mémoires  blstori(|ufs,  critiques  et  Hué- 
ralres,  par  Bruys,  publiés  par  Joly.  Ton'f,i75i, 
a vol.  lu-ia, 

i83ai  Nouveaux  mémoires  d'histoire,  d«  crNlque 


et  de  littérature,  par  d’Artigny.  Paris,  1749-58, 
7 voL  In-ia. 

l88aa  Mélanges  historiques  et  philologiques,  par 
MichaulL  Paris,  1754  (ou  litre  renouvelé,  1770), 
a voL  iu-ia. 

i83a8  Estais  sur  divers  sujeu  de  littérature,  par 
Trublei.  Paris,  1749,  4 vol.  lo-ia.  (Il  y a du 
gr.  papier.) 

i88a4  Récréations  historiques,  critiques,  etc.  (par 
Dreux  du  Radier).  Paris,  1787,  a vol.  In-ia. 

i83aS  Dissertations  historiques,  politiques  et  litté- 
raires ( par  Ocuv.  de  Guasco).  Tomay,  1758. 
a vol.  iii-ia. 

i83a8  Histoire  de  l'esprit  humain,  ou  mémoires 
secrets  de  la  républi<|ue  des  lettres, par  d'AuKxs. 
Berlin,  1785,  i4  vol.  In-ia, 

188x7  Varléléssérieuses  et  amusaotes,  par  Sablier. 
Tarif,  1789,  4 vol.  In-ia. 

i83x8  Variétés  littéraires,  ou  recueil  de  pièces  tant 
originales  que  traduites,  concernant  la  philoso- 
phie, la  liltératureel  les  arts  (par  l'abbé  Arnaud 
et  Suard).  Paris,  1788-89,  4 vol.  In-ia,  rélmpr. 
avec  qiielquesdlfférencex.T«rff,i8o4,4vol.ln-8, 

iMag  Mélangesdelitiéralurc,  par  J.-B.-A.  Suard. 
Paris,  1808,  5 vol.  ln-6.  (Peul  aussi  se  placer 
dans  les  Polygraplies.) 

18880  RmiuL  de  quelques  articles  ( par  Det  aines). 
i7Wi  ln-4. 

i833i  Sométs  littéraires (parCoupé).  Paris,  1796, 
tio  vol.  ln-8. 

18889  Essai  de  littérature  et  de  morale  (par 
de  Mtm  tan, depuis  M**  Guiiot).  Paris,  1 8o5  ,in-S. 

18883  Lettre  critique  de  M.  Basi  4 M.  Boissonade, 
sur  Anioninus  Ubcralls,  Partheuius  et  Arlste- 
iièle.  Paris,  i8o5,  ln*8.  — La  même  lettre,  irad. 
en  lailn  par  C.-A.  Wiedeburg,  Lipsiét,  1809.— 
Ap{>endix,edldil  Sebaefer,  Lipsiœ,  1809,  in-8. 

18384  Mélanges  de  critique  et  de  philologie,  par 
S.  Chardon  de  la  Rochette.  Paris,  i8ta,  ln-8., 
tom.  I— III. 

18385  Annales  littéraires  ou  choix  des  principaux 
articles  de  littérature  Insérés  par  M.  Dussault 
dans  le  Journal  des  Débats,  depuis  iSoojusqu’en 
1817.  Paris,  1818-94,  5 vol.  ln-8. 

188S8  Mélanges  scientifiques  et  littéraires  de 
Maltx-Brur.  T«rif,  2888, 3 vol.  lo-8. 

18887  Le  philologue,  par  J.-B.  Gail.  Paris,  1814- 
xB,  91  vol.  ln-8.,  et  atlas. 

18388  Mélanges  de  philosophie,  d’histoire  et  de 
lllléralurc,  par  M.  Ch.-M.  de  Féletx.  Paris, 
1898-80,  6 vol.  ln-8.— Jugements  historiques  et 
littéraires  sur  quelques  écrivains  et  quelques 
écrits  du  temps,  par  le  même.  Paris,  Périsse, 
1840, in-8. 

18889  Mélanges  de  littérature  et  de  critique,  par 
M.  Cb.  Nodier,  mis  en  ordre  et  publiés  par  Alex. 
Barginet.  Paris,  i890,  9 voL  ln-8.  — Voir  le  n- 
8 1 8o9* 

1 8940  Mélanges  Iltlénlri»,  phllologiqim  ei  blbllo- 
graphiqiieii,  par  Gabr.  Prignol.  Dijon,  i8iS, 
in*8.,  pap.  vélin,  liréi  i9o  exempl. 

18941  Amuteairiiuphilolnglqu»...  parG.-P.  Phi- 
lomnale  (Gabr.  Puoiiot).  Dijon,  1849,  ln-8. 

18941  Livre  dea  lingularlté.,  par  le  même  (soiu 
le  nom  de  PblAimiesie).  Dijon,  i84i,in-8. 

J8949  Crlllquea  e<  porinlu  liuérairei,  par  C-A. 
i^Inle-Beuve.  Pnrii,  1 891-9»,  9 vol.  li>-8.  (Le 
I*'  vol.  a eu  une  i*  édil.  corrigée  el  naiabkinenl 
augmentée.) 
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i$3è3*  La  Bruyère  et  La  Rochefoucauld,  M**  de 
La  Fayette  et  M***  de  Longue>  Ul<^  ( par  M.  Sainte- 
Beuve).  Parité  U,  FmimiVr,  1842,  In-ia,  pap. 
vél.  ( Impr.  pour  les  amis  de  Fauteur.) 

18344  Mélanges  de  littérature  aiiclenneel  moderne, 
par  M.  Patin.  Pana,  i84o,  lu>8. 

18344*  Causeries  et  méditations  hlstor.  et  littér., 
par  M.  Ch.  Magnin.  Parts,  i843,  a vol.  in-8. 
18344*’  Kssais  liltéralres  et  hlstor.,  par  A. -G.  de 
ScRLEGEL.  itoa»,  i842,  io-8. — Volrlesn^*  19159, 
191O3,  191'78,  19183,  19186,  I9i88«9d. 


P.  Critiques  italiens,  espagnols,  allemands  et 
anglais:  Alélanges. 


18345  Tutte  le  lésion!  diJ.-B.  Celli.  Fi'reitze,  i35i, 
lu-8. 

18346  Leztoni  quattro  di  P.-Fr.  Gumbcllaiu. 
Firenzf,  i55i,  ln-8. 

18S47  La  ilbrcria  de!  Doni.  Penezia,  i55'7,  in-8. 

18348 1 marini  del  Boni.  Venezia,  i55a-53,  in-4. 

18349  L'asinesca  gluiia  deli’  inasiniio  acadcmico 
peregrino  (da  A.-Fr.  Dosi).  1359, in-8.— -Voirie 
n"  19208. 

18349*  Pensieri  diversidi  Aless.TAS80M.Ke»ezi<i, 
1627,  in-4. 

18330  Diporli  academici  d'Agost.  Lampogivani. 
Milano,  i633,  in-8. 

i835i  1 ragguagli  dl  Parnaso,  di  Traj.  Boocausi. 
Amsterd.,  166g,  a vol.  in-ia. 

i835i*  La  secrctaria  di  Apollo.  Arnsferd.,  i633, 
ln-16.  (Article  Boccautvi.)  — Voir  le  n"  3g53. 

1 8352TraUenlmenii  erudiU  del  P.  Me.iocqio.  Pavia, 
1701.  3 vol.  ln-4. 

18353  Discorsl  arademici  d'Ant.-Mar.  Salvisi. 
Firenze,  1695,  3 vol.  ln-4. 

18334  Prose  volgarldlGlov.LorciUoBcrli.Fi'renzc, 
1759.  ln-4. 

183.15  Discorsl  toscan!  dl  Ant.  Coccoi.  Ftrenz^, 
1761,  a vol.  ln-4. 

i8S5C  Lésion!  toscane  dl  Glus.  Averani.  fïreme, 
1744-di,  3 voL  in-4. 

18337  Ubroiniliul.  los  problenias  de  Villalobos. 
Zamora,  i543,  in-fol.  gutb. 

18358  Primera  parle  de  las  defensas  de  libres  que 
ay  en  cl  universo,  por  Alex.  Vesecas.  Toledo, 
i540vin-4. 

183.I9  Las  quexas  y llanto  de  Pompeyo,  etc.,  por 
J.-M.  CoBDERO.  Anvers,  i556,  in-8. 

18360  Jardin  de  flores  ciiriosas,  por  Ant.  de 
Tosquoiada.  .Saftfflianca,  1570,  ln-8. 

18361  Dechadns  de  varios  subjectos,  porGer.  de 
CosTREnAS.  Çaraffoçny  1372,  in-8. 

i836a  Discursos  varios  polilicos,  por  M.  Sev.  de 
Fabia.  Beora,  i6a4,  in-4. 

18363  Para  algunos,  por  Matias  de  los  Revrji. 
Madrid,  i64o,  ln-4. — Voir  le  n*  17649. 

18304  Pleylos  de  libros  y scntenelas  del  Jucz,  por 
R.  Rodriguez.  Tortosa,  i664,  ln-8. 

18365  Questioiies  criticas  sobre  varios  puntos  de 
historia...  por  Ant.  deCAPMA7iT.  Madrid,  1807, 
ln-4. 

18366  Tealro  critico-universal,  por  D.  Fbyjoo. 
Madrid,  1778,  17  vol.  !n-4.  — Voir  le  n*  19449.  ^ 

18307  Phllog.  BlbHotheit  (von  Efr.-U.  Mutzenbe- 
cher,  etc.)  Gôtt.,  1771-75,  a5  part  en  3 vol. 
in  8.  — Neue  phtiol.  Bibliolbck  (vou  J. -Ch. 
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Vollbonb,  etc.  Leipzig,  1778-78,  8 part,  en 
4 vol.  in-8. — Blbtlolh.  philol.  1779^8  (par  les 
mêmes),  3 vol.  in-8.  — Biblioth.  philologica 
et  crlt.  nova.  1782-83,  2 cali.  ln-8. — Blblloih. 
d.  ait.  Llteratur  und  Kunst  (von  Ch.-W.  MUs- 
cherlicb,  Th.-Ch.  Tycbscn  und  Arm.-H.-L. 
Heercn).  GÔtt.,  1786-94,  locah.  ]n-8. 

16368  Leasing. — Voir  le  n*  18278. 

183CÇ  D.  Micbaells  lUerariscber  Bhprwcchsot, 
herausg.  von  J.-Golll.  Buhi.  Ijeipzig , 17q4, 

3 vol.  peu  in-8.  — Voir  los  n“*  SOg  et  586. 

18370  A. -G.  de  Schlegel.— - Voir  le  ii“  i8344*. 

18371  Kleine  historische  und  philologlM:be , 
Sebriften  von  B.-G.  Mebubr.  Bonn,  i8a8-4S, 
2 vol.  ln-8. 

18371*  Abhandlungen  von  G.  Zoega.  G6U.,  1817. 
ln-8. 

18372  J.  JoRTix’s  tracts  philological , critical,  etc. 
London,  1790,  2 vol.  in-8. 

18873  Remarks  and  dissertations  on  VIrgll,  etc., 
by  F.dw.  Holdsworth.  London,  1768,  ln-4. 

1S374  Mémoires  littéraires  de  la  Grande-Bretagne 
(par  Gibbon  et  Deyverdun).  Londres,  1768, 
2 vol.  in-8. 

18375  Anecdotes  and  cbaraclers  ofbooksand  men, 
collocled  by  Jos.  Spence.  London,  1820,  in-8. 

18375*  The  ollo,  by  Fr.  Grose.  London,  1796,  ln-8. 
— Voy.  les  n**  3751  et  sulv. 

18376  Acadcmical  questions,  by  W.  DatnuoicD. 
London,  i8o3, in-4. 

18377  Gymnasium,  sive  symboia  crltlca,  ab  A. 
Crombie.  Londini,  1812,  2 vol.  ln-8. 

18377*  Miscclianeoiis  works  of  WUl.  Marsoes. 
London,  i834,  in-4. 

18378  The  classical  journal.  London,  1810-S2, 
gu  cah.  en  46  vol.  in-8. 

18370  Muséum  crilicum,  or  Cambridge  elassleai 
rcsearchcs.C-Ajnèrid^e,  i8i3,  i8i4,  i8i5et  182C, 
in-8.,  8 cahiers. 

18S80  The  philological  muséum.  Camhrid.,  iSSi- 
32,  ln-8.,  n**  î 4 5. 

i838i  Illusiratioa  of  english  pbllology,  by  Ch. 
Richardson.  London,  i8i5,  ln-4. 

i838i*  .Nat.  Dbake‘8  litcrary  hours,  etc.  London, 
1820,  3 vol.  tn-8.,  et  autres  ouvrages  du  même 
auteur. — Voy.  le  n®  375g. 

18S82  DTsraell's  curiositles  of  lUeralure.  London, 
1817,  S vol.  ln-8.. — Trad.  en  français  par  T. 
Berlin.  Paris,  1810,  2 vol.  ln-8. — The  second 
série.  London,  1823,  3 vol.  ln-8.  — Voyez  les 
n“*  30028-31. 

18382*  Miscellanles  of  llterature,  by  tbe  samc. 
Paris,  i84o,  2 vol.  ln-8. 

1 8383  An  aualyllcal  enqulry  into  the  prlneiplcs  uf 
taste,  by  Payne  Knigh(.f.ond.,iSo6  or  1 808,  in-8. 

18S84  Essays  on  the  nature  and  princlples  of 
taste,  by  Archibald  Alisoii.  Edinburgh,  i8i5, 
2 vol.  tn-8.,  5‘*  édition. 

2.  Satires  générales  et  satires  personnelles. 

(L'tt  utirM  ccMni  rtSfÿpv  ptr  Unsür,  fl  <lta«  cbaqnf  Itogur 
par  nrdre  rbronolop^of , pour  plu»  lUfsartlludf,  on  poumil 
•rparer  If»  taUre»  pfnfnlf»  de  nivar»  de»  Mllrei  penon- 
neU*t.  — Voir  le  n.  tswo  et  tlK».) 

^ 18385  Petronii  ArbitrI  satyricon  fragmenta. 

18386  Histoire  secrète  de  Néron,  ou  le  fosiin  de 
Trlmalclon,  traduite  de  Pétrone,  par  I.,aTaur. 
Paris,  1728,  2 tom.  en  1 voL  iii-12. 
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15387  Malrona  cptiesia,  st>e  liisus  serius  In  Pc- 
ironii  matronam,  etc.,  i CHAaunro^io.  Londini^ 
iM5,  iD-ia. 

15388  Se5Ec«  ludits  In  rooriero  Claudli  Ccsaris. 
Ffrcellis^  1787,  In-8. 

18S89  J0UAH1  iuipcraloris  Ourcs,  gr.,  laL  cl 
galiice.  Gotfup^  1786  ln-8. 

18890  Epistola  obscurorum  virorum.  yenetUs, 
In-ft, 

i83oi  Pasqcillobum Iwa^iiuo.Fleuihfropoli^iHhi 
ln-8. 

18803  PASotuLOs  ecstallcns,  Pasqulllus  capUvus, 
Ole.  ln-8. 

18898  Graviasima  proiestaüonla  {pierela^  appeUa* 
Uoque  inOlcli  graramlnU  Pasqcillo  facu,  elc., 
iMi,  7 part.  in-8. 

18898  PASorniolii c»itri,  nuovo, e moUo  plù  plono 
di'  Il  priino.  /ïoMA,  tn>d. 

i88q5  Los  lisions  de  Pasqcille,  etc.,  i847,  In^. 

1889C  KuwATneara  prestanUum  lirorainsatyrv. 
LMffd.^Batmv.^  1655,  9 loa.  en  1 vol.  pet.lo-ia. 
— Voir  les  n**  0078  et  sulv. 

18S97  Barrlail  satyricon.  — Voy.  le  n*  16990* 

18S97*  J.  Futtieii  nebulo  nobulonum.  Francof.^ 
16QO,  ln-8.  (En  vers.) 

18898  Sam.  Weronfclidi  dissertaüo  de  logoœacbiis 
eruüitoruiD  ; accedlt  diatribe  de  meteorls  ora- 
lionis.  Awutelodamt,  1701,  pet.lo-8. — Voycx  le 
n*  10791. 

18890  J.-Bur.  MracKcmi  de  charialanoria  crudl- 
torum  dcctamatlones.  ^Mire/odam/,  1716,  in-8. 

18800  Gcrmaol  Orliii  .imimorus,  etc.  tu/eliVr, 
i5io,  in-à.  (Arllcie  Mosp..) 

18601  Scallger  hypolwlyinsus  (a  Gasp.  Scioppio). 
Moguntitr^  1607,  in-A. 

1860a  Satyiu^  dti#  Ilvrcules  tuam  flüem,  etc. 
Ltiffd.-Baiav.^  Elzetir.^  1O17,  P^t.  In-ia. 

18608  Cave  canem,  de  vita....  Gasp.  SdopplI, 
aulorc  Tarraeo  llcblo  (Gasp.  Babtbio).  Banovia-y 
1613,  ln-13. 

18606  Cras  credo,  hodle  nihil,  slve  modus  tan- 
dem sit  ineplianim,  Mtyra  mciilppca  (auiorc 
D.  Heinslo).  Legda^  Bluvir^  lOai,  pet.  ln-13. 

18605  Cymbalijm  inundi,  on  françois  (par  Bonav. 
Des  Perlera).  Paris^  i887«  Iip6*  — Autrement 
n*  18633. 

i86o5*  Phlllppique  de  Jean  Maceb  contre  les 
poetastres  et  rimailleurs  françols  de  notre 
temps.  Paris,  i557,  in-ia. 

18606  LMniroducÜon  au  traité  de  la  conformité 
des  merveilles  anciennes  avec  leajDodcrncs,  par 
H.  Esmirtc.  i560,  ln-8. 

18607  Le  mastlgophore  de  Victor  Gbet6,  1609, 
pet.  ln-8. 

18608  Le  lumblfragc  de  Nlcodéme  Aubier,  par 
Séb.  Ropluabd.  In-8. 

18609.  L'OiiBBEde  Nécrophore  au  sieur  Jouyeuse. 
Aouen,  1613,  in-8. 

18609*  Les  Gbabds  jours  d'Antltus.  etc.  (vers 
1633),  in-8. 

18610  La  préüeuse,  par  CéLASta  (l'abbé  de  Pure). 
Parité  16Û0,  6 vol.  ln-8- 

«18611  nouveau  ülctloonalre  historique  des 
prétieuscs,  par  Somaiis.  Partie  160 1 , 9 vol.  In-8. 

18619  JotJBBAi.  du  Journal  (par  Tann.  Le  Fevre). 
Vtrecht^  1670,  ln-13. 

18618  CATéoiisiiB  des  partisans,  composé  par 
(xdberL  Co/epMS,  sans  date,  ln-19.  (Aussi  dans 
la  Poésie,  n*  i6ao8.) 


18616  La  Mabuitb  rétablie  par  les  miracles  du  P. 
Marc  d’Avianu.  Cologne^  1686,  ln-13. 

18615  Le  CocifOM  biilr&  1689,  In-13. 

i86t0  Les  Fbaiics  fripons  dans  le  libraire  banque- 
routier. Ciflogne^  1686,  ii>-i3. 

18617  Le  Paocis  de  GraodvaJ  fait  aux  enfers. 
1693,  in-19. 

18618  Sermon  du  P.  Esobit  de  TInchebray.  1696, 
peu  in-19. 

18619  Jeab  danse  mieux  que  Pierre,  Pierre  danse 
mieux  que  Jean,  etc.  TttonviUey  1719,  5 vol. 
in-13. 

18619*  La  MisiQtB  du  diable.  Parity  1711,  ln-i9. 

1 8690  Histoire  de  P.  de  Monimaur,  par  Saixsscbb. 
La  Hayey  1715,  9 voL  pet.  in-8. 

18631  Le  chef-d'œuvre  d'un  inconnu,  par  le  D* 
MatlianaMus  (Hyacinthe  Cordonnier,  dit  Sainl- 
Hyaclnthr),  neuvième  édition,  avec  l'Anti-lla- 
ttaanaM*,  une  notice  sur  Salni-ilyadnlbe,  et  des 
notes  par  P.-X.  Leschevin.  Porfj,  1807,  3 vol. 
pet.  In-H. 

18631*  l^ettres  persanes,  par  Montesquieu. 

18633  Récolte  ou  moisson  que  Satan  a faite  chez 
lui  en  1768,  par  de  La  Coca.  Franc f.  y 1769,  ln-8. 

18633*  \At  tocsin,  par  L.  Dctkis.  Por/s,  1773, 
ln-13. 

1 8633  Rixatios  véritable  et  remarquable  du  grand 
voyage  du  pape  en  paradis  et  en  enfer.  Paris., 
Fiàf^i,  1791,  in-18. 

i86a6  Raison,  folle,  petit  cours  de  morale  mis  à 
la  portée  des  vieux  enfants,  suivi  des  observa- 
teurs de  la  femme  (par  Lèmontey).  PariSy  1816, 
3 vol.  in-8.  — Voir  les  n*«  i886‘i-66. 

18635  II  lerrcmoto,  dl  Dovi.  i5W,  ln-6. 

18636  Divoacc  céleste  causé  par  la  dlssotutton  de 
l'épouse  ft>malne.  PilUfranehe,  1669,  In-13. 

16637  II  PcTTAMSMO  roroano.  1668,  in-13. 

18638  II  PoTTAMSHo  moderno.  London,  1669, 
ln-13. 

18638*  L'anima,  di  Ferr.  Pallavicibo.  Cohnia, 
1675,  In*i3. 

18639  Dialogos  satyricos,  por  Fr.  de  Cacebbs. 
Amstrrd.y  1617,  in-8. 

1 8639*  Ilisioria  de  fray  Gcmndto  de  Campazas.— 
Voyez  le  n*  1 763Q. 

i863o  I.e  conte  du  tonneau,  trad.  de  l'anglais  de 
Swift.  La  Haye,  1731,  3 voL  ln-i3. 


3.  Gnomiques  ; Sentences,  Apopbtbegmes, 
Adages,  Proverbes. 

( Pour  les  Poèici  zoomJ(nii>s  gr«c«,  voyei  u*deuQ> 

IM  n.  ISSSi-Tt.) 


A.  Introduction. 


i8-63i  Histoire  générale  des  proverbes,  adages, 
sentences,  apophlbegmes  dérivés  des  mœurs, 
des  usages,  de  l’esprit  et  de  la  morale  dos  peu- 
ples anciens  et  modernes...  par  M.^.  de  Mery. 
Paris,  i8s8,  3 vol.  ln-8. 

18633  Cb.-Kr.  Nopllscb  : LUeratur  der  Sprtch- 
w6rter,  Hindhitch  fur  Literariilstoriker,  Bibtlo- 
graphen  und  BlblloUiekare,3*  A.  A’itryiA.,  i833, 
ln-8. 


PHILOLOGIE. 


B.  Auteurs  itrecs  et  auteurs  UÜns  anciens  et 
mode  ru  es. 

i8A33De  vetcrum  poetarum  sapientia  gnomical, 
auctore  (Jlr.-And.  Ronos.  Uauniety  1800,  pci. 
ln-8. 

iMSA  PABonnociAPUi  grxcl;  cdiüitT.  Galsforü. 
Oxonii^  i83d,  ln-8. 

18433  Zriobii  enllonie  proierblorum  Tarrhxl  et 
Didymi,  «•.  Florfnti<r^  1497,  li»-4, 

iS436  Adagi4  t\  Zenohio,  DIogenlano,  etc. édita. 
Antuerpier^  t6ia,  ln-4. 

18437  J.  SroB.r.i  sententla*,  gr. 

184S7*  EJusdem  eclogaruni  physlcarum  et  cthi* 
cariiui  Ubri  II,  gr.  et  laU  C$otting<r^  179a,  a «ol. 
iii-8. — A placer  Ters  le  n*  18149. 

18438  Dicta  poetariini  que  apiid  J.  STOsetM 
extant.  Pari$,^  i6o3,  in*A. 

i843g  Mich.  Aptmoui  pàra:m\r^%r.lMçd.-Batac.^ 
1619,  ln-4. 

18440  Preclara  dicta  phiiosophoaim,  etc.,  ab 
Arsexio  collecta,  graK^e.  In«8. 

18441  Apophihcgmatagr»rarcgiitnctducura,elc., 
ex  PLCTAacno,  etc.  1308,  ln-13. 

18448  Sc-rrorric  slngulls  versibua  contents,  gr. 
et  lai.  Patiê,^  1300,  in^O. 

18443  Parodi»  morales  In  poetarum  «eier.  sen- 
trniias,  ah  H.Strphano  verslbus  grscls  reddlts. 
1575,  Hh8.  (Arüclc  EsTtmB.) 

18444  PLCTABcnt  apohthegmala  regum,  etc.,  gr. 
et  lat  — Voir  le  n*  3071. 

18443  Catonlana,  slve  M.'^orcli  Catonis  ceitsorls 
fragmenta.  Oottfiipir^  i83fl,  bi-8.  -r>  Voir  les 
n**  18338*  et  t85â8b. 

i84ft0  Publli  Siat  senlenlls. 

1H447  Se?nxTnji  et  proverbia,  ex  Plaulo,  Tc> 
rcntlo,  etc.  Parts.  ^ i330,  ln-8. 

18448  Polyüori  Vaar.iLii  proverbiorum  Itbcllus. 
Vtnrtiis,  1498,  iu-4. 

18449  Proverbia  inrtrlca  Joan.  Fabri  de  Werdea. 
(ti'/xi/r,  circa  i5oo),  ln>4. 

i843o  Eiusm  adagia. 

i843i»  Proverbes  et  dits  scntentleux  de  Ch. 
Bocvcllcs.  Paris^  i557,  In-Ji.  (L’édlt  latine 
est  de  i33i.) 

iS43d  Proverblomm  liber,  P.  GonorBEDO  auüiorc 
Paru..,  1535,  ln-8. 


C.  Auteurs  français,  provençaux  et  basques. 


18433  Pbootebbcs  communs.  Voir  le  0*  1S3O7. 
18454  Jo.’ÆgId.  Nccrbjcksis  proverbia  gallicana. 
Paris..,  i5ig,  ln-4. 

18435  Proverbes  et  dictons  populaires,  avec  tes 
dicts  du  mercier, etc.,  publ.  par  A.'C.  Cbapclet. 
Paris,  i83i,gr.  in-8. 

18450  Le  Jaemn  d’honneur,  contenant  plusieurs 
apologies,  proverbes,  etdkta  moraulz...  Aawrn, 
1343,  In«i0.  (Vers  et  prOse.) 

18457  RencoTmes  4 tous  propos,  par  proverbes, 
etc.  PariSy  i554,  iiHia. 

18457*  La  fleur  des  sentences...  par  G.  Cobboskt. 
Z^on,  i548,  in-iO. 

18458  Les  divers  propos  mémorables  des  nobles 
et  Illustres  hoamies  de  la  chrétienté.  Paris  ^ 
t'omnety  i550,  ln-8.  (Article  Cobroict.) 
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1845g  Les  Dicts  et  sentences  notables  de  dherv 
auteurs.  Paris.,  i50o,  ln-16. 

i840o  Recueil  de  sentences  notables,  {Utr  Gabr. 
Mecbibr.  Anvers,  i508,  In-ia. 

18.4O1  Adages  et  provert^s  de  Solon  de  Vogr,  re- 
cueillis par  (Jean  Luion,  dit)  riIéiropoIUaln. 
Paris  (1570),  In-iO. 

i840s  Les  prémices,  ou  te  premier  livre  des  pro- 
verbes éplgrauimalisés,  par  fl.  Esties?ii,  i.*>94, 
in-K. 

18403  Recueil  des  plus  Illustres  proverbes,  par 
J.  Laüsiet.  Paris,  ln-4. 

1 8404  Jardin  de  récréation,  par  Gowes  de  Trier. 
Amstfrdam,  lOtt,  iii-4. 

18405  Bouquet  printannier,  contenant  plusieurs 
lielles  fleurs  de  diverses  sentences  recueillies  ès 

Jardins  des  plus  excellens  poètes. par  J. 

Va.xdes  Vclde.  Rotlerdam,  i0i3, 9 tom.  en  1 vol. 
in-8.  — Voy.  le  n»  10971. 

18460  L'élymologie,  nu  explication  des  proverbes 
français,  par  Fleury  de  UrujKCBfv.  La  Haye, 
1056,  ln-8.  — Voir  le  11*  10993. 

18467  Les  Ilu'sties  proverbes  nouveaux.  Paris, 
1605,  9 part,  ln-13. 

iS408  Les  matinées  sénonaiscs,  ou  proverbes 
français  suivis  de  leur  origine,  etc.  (par  Tabbé 
Tuet).  /'ar/^,1789,  in-8.,  aussi  avecuntilrcdalé 
de  l'an  iii,  et  dont  011  a supprimé  les  mots 
matinées  sénanaises. 

184O9  Le  livre  des  proverbes  français,  par  M. 
Lerocx  de  Uncy.  Paris,  i84a,  2 vol.  gr.  In-|R. 

18470  Proverbes  en  rimes,  ou  rimes  en  pro- 
verbes, par  Le  Dre.  Paris,  i005,  a vol.  Iii-ia. 

18471  Dictionnaire  des  proverbes  (par  J.  de  Bac- 
ker).  Bruxelles,  1710,  in-8. 

i847‘i  Dictioxsaire  des  proverbes  français  (}iar 
Jos.  Panckoucke).  Paris,  1740, 111-19. 

18473  Dictionnaire  des  proverbes  français,  par  P. 
de  LAHésANGkBB.  Paris,  i693,  in-8. 

1847S*  Dictionn^re  étymologique,  hUlorlque  et 
anecdotique  des  proverbes  et  des  locutions  pro- 
verbiales de  la  langue  française,  en  rapport 

avec  des  proverbes des  autres  langues,  par 

P.-M.  Qultard.  Pans,  i849,  ln-8. 

18474  Proverbes  et  bons  mots  mis  en  action  d’a- 
près les  moeurs  populaires,  par  PIgal,  etc., avec 
le  texte  par  J.  Arago.  Ptirfs,  1899,  ln-4-  (00  pi. 
et  non  pas  seulement  4o.) 

18475  Recceil  de  proverbes  provençaux.  AU, 
1730,  in-8. 

184*^  Provrrbeo  bas({ues,  recueillis  par  le  sieur 
U’Oirdiart,  plus  le»  poésies  ba»<|Des  du  mémo 
auteur.  Paris,  i036,  ln-8. 


D.  Auteurs  Italiens,  espagnols  et  portugais. 


18477  Ant.  Cobxaee.vxi  opus  de  proverbiorum 
origine.  Mediolani,  i5o3,  in-4. 

18478  Proverbj  di  Corxauaxo.  Feue;.,  i596,  Iii*8. 

18479  LIbro  délia  origine  dclil  vulgari  proverbj, 
d’AIoyse  Cyuüilo  degil  Fabritii.  Venegia,  i590, 
in-fol. 

18480  Opéra  qualc  cOticnc  le  dlece  tauole  de’  pro- 
verbj, seutenüe,  detti,  ce.  Turino,  i333,  in-8. 

18481  Proveriui,  ec.  clic  nolla  lingua  iialiana  si 
uaano.  Borna,  i5Sû,  in-8. 

i848‘A  Les  très  élégantes  sentences  et  belles  au- 
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lkorUé&  de  pluslairs  sages,  en  Italien  et  en 
françois  (par  Nie.  Ltatanio).  Lyon,  ln>9. 

18ASS  Bomüc  réponse  a tous  propos  (traduite  de 
rilalien}.  Parft^  i3à7,  in-iA. — voir  le  n*  1SA37. 

i8&8é  Diau)co  nel  quale  si  coniengono  Tarll  dis- 
corsi  dl  molle  belle  cose,  pro\erbl,  ec.  Pa- 
doea,  i58i,in-8. 

18883  Les  dettes  et  subtiles  réponses  de  Barth. 
Taecio,  mises  d’Italie»  en  françois.  Lyon,  1S77, 
in*ifi.~>Volr  le  n*  18888. 

18868  Tesoro  dl  proverbi  Ualianl,  da  Tom.  Boom. 
Fenetia^  1610, 111-8. 

16887  Proverb]  KalUnl  raccolU  dl  Orl.  PescErrt. 
Ftnetiû^  1611,  ln>ia. 

18888  ProverbJ  llguraü,  da  Glus.  Mmoxi  lmeu> 
tatL  Bohffnûy  1G78,  In-fol.  (Peut  se  placer  dans 
les  Beaux-Arts.) 

18889  Molli,  aforlsml  e proverbj  niaUesI,  raccolll 
da  M.-A.  Vabsau.  Jfnho,  1838,  ln-8. 

18890  Trcslentos  proverblos,  consejos  y avisos 
cuoipucslos  por  Pedro  Lop.  Sans.  PaUncia 
(vers  i5So}«  lu-8. 

18891  Bcfranea  0 proverblot,  por  lleman  NcRn. 
SaUmanca^  i555,  lu^ol. 

18893  RaniAnes  giosados  y proverblos.  Bnrpos, 
I5a8,  ii»*8. 

18895  Hefranes  de  la  leogua  casteilana.  Barcelonas 
I8i5,  in-8. 

18898  Los  rcfraiies  que  recopllo  Lom  de  Mcn- 
doça.  yaltndolid^  1&81,  In-A.  — Voir  13090. 

i8898*Hei  aANes  y avisos  por  via  de  coiiscjos;  becho 
por  uno  de  UorcUa.  Valrncia^  iS3i , ln-8. 

18893  Dictos  dtversos,  postos  por  orden  de  alfa- 
beto...,  por  Joanna  daGAnHA.  Hvorn^  i3S8,ln*8. 

18896  La  Silva  curiosa,  por  Jul.  Meobaso.  ParU^ 
1583,  in-8. 

1B897  KIoresu  cspaAola  de  apolegmas,  etc.,  rc- 
cogida  por  Meirhor  de  Sakta  Caca.  Madrid, 
tharra,  1771,  3 vol.  pet.  In-13. 

18897*  Perla  de  los  proverblos  morales,  por  Al. 
de  BAtaos.  LUboa,  1607,  in-8. 

18898  Adagios  portuguexes,  reduzldos  a lugares 
communs,  por  AnL  DeuCADO.  Usb.,  i65i,in-8. 

18898*  Adagios,  proverblos,  etc.,  da  llngua  por- 
tuguesa,  recopliadoa  per  orden  allabcUca.  Usb  , 
1780,  in-8. 

£.  Anicurs  allemands,  danois,  suédois,  anglais 
et  écossais. 


18899  SprichwOfier  KhOnè  wetse  nerrllche  Ctu- 
greden  und  HolTrprücli,  von  Scb.  Frark. 
Francf.,  i58i,  in-8. 

i85oo  Die  Sprickwôrter  (Recueil  de  proverbes 
allemands,  par  Jean  Agricola  : Sept  cent  cio- 
qualité  proverbea  allemands  renouvelés  et  cor- 
rigés, dernière  édlUon.)  irir/eiiberp,  1 093,  In-8. 

i85ot  Teutsebe  Apopblegmata In  xwel  Tell 

gctragen  durch  Jul.-Ull.  ZinaGaAVTBN , etc. 
Amsterd,,  t55S,  8 pari,  en  1 vol.  In*is. 

18503  J.-Cb.  Blum's  deutaches  Sprichwûrterbucb. 

Leipzig^  1780-83,  a part.  In-8. 
i85o3  g.  von  Gaal’s  SprichwOrtcrbuch  in  6 spra- 
chen;  deuLsch,  engl.,  lat.,  liai.,  frans.  und 
uiigrisch.  Wifn,  1A80,  In-ia. 

18508*  Die  SpricliwOrter  und  Spricbwortllchen 
Redcnsarlen  der  Deulscben,  von  D' Wllh.  KOrte. 
Leipzig,  1887,  in-8. 


i85oS*  Die  SprIcbwOrler  und  Slnnredeii  des 
Deutschen  \^lkes,  von  J.  Kisletn.  PriMtowrg, 
1880,  in-8.  de  llj  et  O78  pp. 
i85o8  Tendresse  maternelle  se  renouvelle,  par 
L'sTEai.  Zurich,  1808,  in-8. 

1 8505  L'amour  Ûlial,  par  liSTcm.ZnricA,j6o7,  In-8. 

18506  Les  proverbes  anciens  flamengs  et  françtds, 
recueillis  par  Goedthals.  Anvers,  i5A8,  ln-8. 

i85o6*  Proverbes  danois,  en  vers,  par  Pierre 
Lolle,  publiés  pour  la  première  fois  en  s5o6. 
In  8. — M.Nyerupen  a donné  une  nouv.  édit., 
avec  commentaire.  Copenh,,  1B38,  in-8. 

18507  Paralvolc  senteiitiose  et  argumentosc  P. 
Leoistk  Langlandicl.  Paris,  i5iS,  in-8. 

i85o7*DirTioK%AiaBdcs  proverbes  dânoU.é'eyinaA.,- 
1757,  ln-8. 

18508  Penu  proverbiale,  ou  recueil  de  proverbes 
suédois  anciens  et  modernes,  par  Christ.  Oabb, 
édition  augmentée  par  Latir.  Toemlng.  Staekh., 
1Û78,  pet.  ln-8.  (Fn  suédois.) 

i85o8*  A dialogue  coiitcyoyng  the  numbor  of  ibe 
elTeciuall  proverbe  Of  theeiigUsb  longue,  by  J. 
IlicYwoob.  London,  i563,  ln-8. 
i85oq  Floeio  fruités  : whicli  >eelde  faroillar 
spoecb,  merle  proverbes,  witüe,  etc.  London, 
1578-91,  3 vol.  ln-8.  (Même  ouvrage  que  le 
n*  18868.) 

i85ioPaoveABEsengUBh,french,dulch,ilaUaji  and 
s|tanlsh,  by  N.  R...  London,  1689,  In-ia. 
i85ii  J.  Rat’s  compleale  collection  of  engllsh 
proverbe.  London,  1768,  in-8. 
i85i3  a collection  of  gaelic  proverbe  and  famillar 
phrases,  by  Donald  Macittosb.  Edinh.,  1785, 
in-8. 

i85i3  Scoitisb  proverbs  gaihered  togciber,  by 
D.  FeaccsoN.  Edinb.,  1681,  in-8. 
i85i8  A collection  of  scoltlsh  proverbs explalncd, 
by  J.  Kkllv.  London,  1731,  ln-8. 
i85i5  Collection  of  kols  proverbs,  by  A.  Rausat. 
Eiinburgh,  1787,  In-i3. 

F.  Auteurs  orientaux. 

i85i6Tb.  Eapcxii  proverbloruin  arablcorum  cen- 
luriæ  duæ.  Leidæ,  1638,  iii-8. 

18517  Jacobi  Sal.  Damasceni  phllosophia  Arabum 
popularis.  Hafnicr,  1768,  in-8. 

18518  Anlbolt^ia  sentcnlianim  arablcarura,  ab 
H.-A.  ScRCLTCXS.  Lugd.'BaUn.,  1773,  in-8. 

i85i8«  Arabum  provcrbla...  edldilG.-\V.  Fbettac. 

Bonnfc,  i838-83, 8 vol.  ln-6.  (Dans  les  additions.) 

18519  MriDAm  proverblorum  arablcorum  pars 
(prima).  Lugduni^Bataoorum,  1795,  ln-8. 

iS5i9*  Mbsi.-vi  semeniis,  arab.  et  lat.  rieiuicp, 
i8o5,  tn-8. 

18530  5cntenll«  Au  Ess  Abi  Talsbi,  arab.  et  lat. 
Oxonia,  1806,  iu-8. 

18531  Proverbli  In  lingua  araba,  raocolU  da  T. 
Acmujm.  Padoua,  1688,  ln-8.  — Voy.  15988. 

18533  Arable  proverbe....,  translated  and  cxplai- 
ned  by  BübckhabdY.  Umdon,  1880,  10-8.  — 
Voir  le  n*  11660. 

18533  Les  paroles  rcmarquaMcs,  les  bons  mots  et 
les  maximes  des  Orientaux,  trêductlon  de  leurs 
ouvrages  arabes,  persans  et  turcs,  par  AoU 
Galland.  Porta,  1698,  In-ia.  — Sous  le  titre 
d'Oritntaliana , Paris,  1708,  et  aussi  Amsterd., 
1730, in-13. 


Digilized  Qi 


PHILOLOGIE. 


iftâod*  Centura  adagia  malabartca^  cura  texlu  orl- 
gtiiall  et  versione  lat.  edIdU  Paulinus  a S.  Bar* 
tholoiu»o.  Aovmt,  1791«  de  13  pp. 


U.  Bons  mois,  Ana,  Pensées,  Esprits. 


( Lm  partie  dM  4iu  pl*r4«  Ici  «ont  4«  «eriieblM  m<>Uafeft 
^ajlolof i^um • cotABC  iM  a.  IS907  et  eolr.) 

iA5o4  Honneste  Passc-temps  reaieiUy  des  faits  et 
propos  de  plusieurs.  Pan’s,  iSoS,  Id*i3. 

1 SiVaô  Jet  X d’esprit  et  de  mémoire  (par  J.  Brodeau, 
martuiis  de Citâtres).  Cologne^  tôoâ,  ln*ia. 

i&jaO  Dictionnaire  d'aiiccdotcs  (par  Lacombe}. 
Paris.,  I7^d,  (>el.  Iu*8. 

18536*  Art  de  désopller  la  rate  (par  Panckoucke). 
CaUip.,  175885,  3 «ol.  in-l3. 

i8j37  Encyclopédie  des  Ana.  Paris,  1708,  )n*5. 

i85s8  L'improtlsaleur  français,  par  Salknün  (de 
rOise).  Paris,  iSo5,  ai  vol.  In*i3. 

i8538«  Demosibénlana,  ou  rectieü  de  bons  mots, 
soDlences  cl  apohtbcgmes  de  Démostbènes,  par 
M.  Perlraud.  tyON,  i85S,  in-6.  de  63  pp.  (^ré 
à loo  exeiiipl.) 

1 8538b  Ciceronlana...  par lilPéricaud.  1836,  ln-8. 
(Vnirtom.  I,  p.  695.) 

1 8539  Ana,  ou  collection  de  bons  mots,  etc.  (pu* 
bllés  par  les  soins  de  Ch.-G.*T.  Garnier).  Paris, 
1789-91,  10  vol.  in*8.  (Ce  recueil  contient:  Fu- 
reteriana,  Pogglana,  Ùénagiana,  Vlgneul*llar* 
vitiana,  Carpe^eriana,  Valesiana,  Huètiana, 
avec  Poriglm*  des  romans.  Cbrcvrsana,  Séti* 
gneaita  et  Bolœana.) 

i858o  Poggiana,  ou  la  vio,  le  caractère,  les  sen- 
tences et  les  lions  mots  de  Pogge  ( par  I^enfanl), 
avec  son  histoire  de  Florence.  /4«uferdaiR,i73o, 
a vol.  pet.  ln-8. 

i85Si  Casauhonlana,  slve  varia  de  scriptorlbus  II* 
brtsque  Judlcla , etc. , édita  a J.-Ch.  Wolflo. 
ftamb.,  1710,  in*ia. 

i853a  $caligcrana,Thuana,  Perronlana,  Pitbœana 
Colomesiana,  avec  des  notes.  Amsterdam,  1780, 
3 vol.  in-13. 

18555  Naudfpanaet  Pattniana,  3*  édit.,  augmentée 
(Tadditions  au  Naudœana.  Amsterdam,  i705, 
in*i3. 

18555  Mélanges  de  littérature,  tirés  des  lettres 
maiiuKrites  de  J.  Chapelain,  par  Camuaat  Paris, 
1736,  in-13. 

18555  MtKAGiA?u.  Paris,  171S,  5 vol.  In  la. 

18356  > alosiana,  ou  les  pensées  et  les  poésies  lat. 
de  Hadr.  de  Valois,  recueillies  parson  fils.  Paris, 
1695,  In-13. 

18557  Sorbcriana,  slve  excerpta  ex  ore  Sam.  Sor* 
biere,  édita  ex  musxo  Fr.  Graverai,  editlo  auc- 
llor.  Tolosfr,  i6g5,  in*ia« 

18558  Mélanges  de  littérature,  par  Viosecl  de 
MarvUle  ( Bonav.  d'Argone),  écülion  augmentée 
(par  Bailler).  Paris,  1735,  ou  1750,  3 voL 
In-13. 

i85Sg  Santollana.  La  Haye,  1710,  in-ia. 

18550  SeciESUKA,  ou  mélanges  d'histoire  et  de 
llllérature,  recueillis  des  entretiens  de  Segrals. 
ijs  Haye,  1733,  ln-8. 

18551  Cbevrcana,  ou  mélange  d’érudition  et  de 
critique,  par  Urb.  Chevreau.  Paris,  1697-1700 
(on ^marerdam,  1700),  3 vol.  in-i*i. 
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18553  Carpeoteriana,  ou  recueil  de  pensées,  bons 
mots  de  Charpentier  (composé  et  publié  par 
Boscheron).  Paris,  1735  (nouv.  titre,  Amsterd., 
1751),  ln*ia.  (Dans  les  exempl.  sous  la  date  de 
1751,  ne  se  trouvent  plus  ni  la  préface,  ni  le 
privilège.) 

i855S  Parrhaslana,  ou  pensées  diverses  sur  des 
matières  de  critique,  d’blsloire,elc.,  par  Th(-od. 
Parrhasc  (Jean  Le  Clerc).  Amsterdam,  1699,  ou 
3*  édition,  1701,  3 vol.  pet.  ln-8. 

18555  Huellana  (publié  par  l’abbé  d'OUvet). 
Paris,  1733,  in-13. 

18555  DucaUana,  recueilli  par  F.  (Formey). 
Amsterdam,  1788,  3 vol.  pet  In-8. 

18556  I/ongucruana,  ou  pensées,  discours,  et  con- 
versations de  Dufour  de  Longucruc  (publ.  par 
Desmarels).  Berlin  {Paris),  1755,  (et  sous  le 
titre  d'opuscules  de  lÀ>nguente,  Yverdon,  1785), 
3 vol.  in-13. 

18557  Aricqiilniana  (par  Cotoleodl).  Paris,  169), 
In-13. 

18558  PoIIssonlana,  ou  recueil  de  turlnpinades 
(par  Cl.  Cherrier).  Amsterdam,  1 735 , in-'i 3. — 
Voye*  le  n*  17316*. 

i855g  Vasconiana,  ou  recueil  des  lions  mots  des 
gascons  (par  de  Munlfort).  Paris,  1708,  In-13. 

18559*  Prcdtcatorlana , par  Phlloiiinestc  (G.  Pei- 
gnot). Dijon,  i85i,  lu-8. 

18550  Makaxlakdiusa.  1750,  ln-35. 

1 8551  Biévriana,  ou  Jeux  de  mots  de  M.  de  Bièvre. 
Paris  1803,  io-18. 

18553  Baconiana,orgenuine  remalos  oflord  Bacon, 
wUh  an  account  of  ail  bis  works.  London,  1670, 
in-8. 

i855S  Addlsoniana , being  a collection  of  Intcres- 
Üng  anecdotes,  extracts , etc.  London,  i8o5, 
3 vol.  In-i3« 

18555  Brooklana,anecdotes  of  Henri  Rrookc./,Oftd«, 
1805,  3 vol.  in-13. 

iS555  Swirtlaoa,  conslstlng  of  anecdotes,  etc. 
London,  i8o5,  3 vol.  ln-13. 

18556  Walpollaoa,  conslstlng  of  anecdotes.  Land., 
|8o5,  3 vol.  in-13. 

18557  Parriana  : or  notices  of  the  rcv.  Sam.  Parr, 
collected  and  In  part  written  by  E.-H.  Backer. 
London,  1838-39,3  vol.  in-8. 

18558  Pensées  Ingénieuses  des  anciens  et  des  mo- 
dernes, par  te  P.  BonHOVfts.  parts,  1707,  ln-13. 

18559  Pensées  Ingénieuses  des  Pères  de  l’ÊgUse, 
par  le  même.  Paris,  1700,10-13. 

i850oLesdiuUe  Philippe  de  France,  par  Revebexo. 
Paris,  1655,  in-8. 

18S60*  Pensées  de  Cheistcve,  reine  de  Suède. 
Paris,  i8a5,  in-13. 


5.  Symboles,  Emblèmes  et  Devises. 


(Voir  !«•  B.  9tv«  et  uivMtA.) 

i850i  Hoai  Apolllnis  de  sacris  notls  et  sculpturis 
llbri  H.  gr.  et  lat. 

(ToQt  ce  qui  t rapport  aux  tüeroftypbea  te  trosTO  muât 
tout  le*  D.  soae  at  lulraati.) 

18563  Symbolica  Ægypiioriim  sapienüa,  authore 
P.-NIc.  Caussino.  — Polyhislorsymbollcus,  elec- 
tonim  symbolorumetparabolarum  hlstoricarum 
slromaia,  XU  Ubris  complecteiis,auUiore  eodem. 
Paris.,  i655, 3 iom.  en  1 vol.  In^. 


-b. 


ZH2  BELLES-LKITRES 


1K5A3  AtciATi  emblemata. 

lâjOft  AcIiH.  nucciiii  synibolicarum  quxslionum 
iih.  V.  Bononitr,  t555,  ta-A. 

lâriOA*  Ga^iiii  SAiintniT.ii  in  Hermathcnam  Boc- 
rhiam  int(*rpreta(io.  lionoHia-y  i5r>ô,iUoA. 

i850j  Iæ*  emblèmes  <ie  J.  Samblcls.  Anvers^ 
in-i6. 

iSj6ô  Hailr.  Jiinil  embleniaia.  Antuerpitr^  i55g, 
i«-!fi.  (Arilcle  Jfsirs.) 

I85Ô6*  I^s  blasons  üc  ^ertu, grav. par J.CBaanci. 
Aurelîtr^  1O7A»  ln-4. 

18567  Einblcniau  Mc.  Recs^iebi.  Francofurti  ^ 
i58w  in*4. 

18568  Jani  BoisssuDr  emblemaUim  liber,  f^anco/l- 

i5o3t  in-A. 

18568*  EmblemaUl  secularla...  in  src  sculpla  a 
Jo.-Theo«l.  ci  Jo.-lsr.  de  Brt.  Francofurti  ^ 
i5q6,  in-&; 

18569*  D.  fiebel-HallIli  ombtcmala.  Francofurti, 
i5t»6,  lu-4.  (Arlklc  Le  Bey.) 

i856o*  J.  Caiieraeii  symbolorum  et  emblematum 
ccniurfÆ  1res.  i6o5,  in-ô. 

18570  Sjmbola  dlibia  ot  hnmana. ex  mus»n 

On.  do  Sirada,  ciimlsaRogcJac.TYiKiTiL /Yaÿ<r, 
i6oi-a-3,  3 |>arl.  eu  1 lol.  in>fol. 

18571  Ægid.  Saüixeb,  theatrum  roorum.  Praga^ 
1O08, in-4. 

18572  Horaiil  emblemata,  nniis  iiluütr.stud.  0(h. 
ViExii.  ÀHluerpifT^  1607,  in-A. 

18573  Flor.  Sciioo.xuovii  emblemata.  Goudtf,  1618, 
îiM. 

iSStA  Proscenium  vits  bumans.sive emblematum 
seciilarium....  décades  septcni,  sculpture  Theod. 
de  Kkt.  Francofurtiy  i627«  in>A.  fig.  (Même  que 
18568*.) 

18575  Geor.  Klepisii  tbcatrum  cmblcnialicuis. 
16123,  in-4. 

18575*  Thésaurus  philu-jioliticus,  hoc  est  : emblc- 
mata  sl«e  moralia  politica,  a D.  .Msis^iEan. 
Francofurli^  ifviA*M6, 8 part,  en  1 vol.  In  A.  obi. 

18576  De  syinbolls  hcroicis  lltiri  IX,  a Syivestr. 
PrnusixTi.  Anluerpitr  ^ i63fii,  ln*5. 

18377  Amorisdivini  nnbleniala,  siud.  Olb.  Væ?iii. 
Antunpùr^  i0i5,  iu-A. 

18.578  Ahoris  divliil  et  humaid  elTcclus.  i6!l6,im8. 

18.57g  Aunats  divin!  et  ImmanI  antlpaihla,  eniblc- 
mat.  expressa.  4ntufTpi<r,  i6ag,  in-8. 

1857g*  Aug.  CDr.sNE.\t',  Orpbeus  eucharistlcus. 
Par($.y  1657,  ln-8. 

18.5H0D.  CnAüRRi  societasJesii  et  Rosa>  cruels  vera. 
Ftanrofuf  l6i6,  ln*8. 

i858i  P.  Maccii  emblemata  moralia,  sH  incisa  et 
versihus  Ualicls  expUcaU.  Bononiir^  1628,  IihA. 

i358*j  Cl.  Bni.i.F.xnAGii  nucléus  embl  'malum  selcc- 
tissim.  ColoniiF^  i6ii-i3,  in>A. 

1S583  Elhica  naturalls symbolids  Imaglnlbus 

collecta  a Ch.  AVacEtio.  yorimUry<r  (absque 
anno],  in-A. 

i858A  Taoxrs  Cupldlnis,  site  emblemata  amato* 
ria,  excudit  Crlsp.  Passæiis.  (circa  i6i5),  pci. 
Iii-ig. 

18.585  Emblemata  amatoria  aliqtiot  sdecUora 

ah  Olb.  V.CK10.  Amstelod.^  1618,  Iii-i6. 

18586  Oflicium  puellarum  in  casUs  amorlbus. 

’ ln-13  obi.  (ArUclc  Catz.) 

18.587  Le  Cextrb  de  l'amour  découvert  Paris^ 
in*A.  obi. 


i8588  Kubloiata  amatoria.  tond.  (ffoIL, i7*$iô' 
de),  in-8. 

i858g  Academla,  slve  .<vperulum  vitx  scholasUca', 
a Crlsp.  PasS-eo.  rrq/.-i?aMror.,  1619,  In-A.  — - 
\oir  aussi  Miboib  des  cscoliors. 

]85go  Lingue  villa  et  reme<Ua,  per  Antonium  a 
BuacnnDiA.  An/wrr;»iVp,  i63i,  in-12, 
iB5gi  Anionii  a BcRorxDiA  mundl  lapia  lydius. 
.l«/»2fT;i.,  i63g,  In-A. 

iS5g3  Le  Moxoe  plein  de  Toux.  1720,  In-A. 
i85g3  Devises  héroïques,  par  Cl.  Paramx.  Lyon, 
15.57,  in-8. 

i85gS*  Le  miroir  politique,  par  Gulll.  de  La  Pea- 
BliiRF.  Pnr/5,  IJ67,  in-8. 

i85gA  Emblémi'S  ou  devises  chrétiennes,  composé> 
par  Georgette  de  Moxtexay.  tyan,  1571,  In-A. 
i85g5  Le  théâtre  des  bons  engins,  par  GuiIL  de 
La  Perrière.  Pom,  i53g,  in-8. 
i85gG  I.a  morosophle  de  Gulll.  de  La  Perrière, 

contenant  c«>ul  emblèmes  moraux Lyon, 

1.553,  ln-8. 

1 K:>g6*  I.Æ  premier  livre  des  emblèmes,  par  Gulll. 

Gi'EROiLT.  Lyon,  i55o,  ln-8. 
i85g7  Devises  ot  enililèuies  d'amour  nioralisez,  (i 
gravés  par  Alb.  Flame.x.  Paris,  i653,  ln-8. 
i85g8  Philosophie  des  images,  avec  un  recueil  de 
devises..., par  le  P.  Menestrier.  Pifris^  I689-8S. 
2 vol.  ln-8. 

i85gg  philosophie  des  Imagos  énigmatiques, 
par  le  même.  Lyon,  iCgA,  in-12. 

18600  L'an  des  emblèmes,  par  le  même.  Paris, 
1C8S,  in-8. 

18601  l.a  .science  et  l'art  des  devises,  parle  même. 
Paris,  16H6,  ln-8. 

18602  Dialogo  doiie  Imprese  militari  ed  amoroso, 
di  P.Giovio.  L/one,i53g,  in-A.  (.Article Jovitrs). 

i85o3  1 niarmi  do)  Dom.’— Voy.  le  iR3A8. 

18O0A  Le  imprese  iHitslri  dl  Jor.  Uescelli.  Fenet., 
i58A«  in-A*  Hg. 

18605  Improse  itluslrl  di  divorsi,  coi  discorsi  di 
(^millo  Camiixi.  Tcne/.,  i585,  in-A. 

18606  D<'lle  imprese,  irattalo  di  G.-C.  CAPACcto. 
.Sapoii^  i5ga,  in-A. 

18O07  Iconolügla  di  Ces.  Ripa.  Perugiat  17OA, 
5 vol.  in-A. 

18608  Emlilernas  inora!e.s  de  D.  Juan  de  Horozr<i 
y Covarruvias.  .^êçovia,  i58g,  in-A- 
1860g  Emblomas  morallzadas  por  Hern.  de  Solo. 
Madrid,  l5yg,  ln-8. 

18610  Idea  de  un  principe  cbristlano,  represen- 
lada  en  cien  rmprosas  por  Diego  Saaveora 
Faxardo.  Madrid,  i8ig,  A vol.  in-8.  Üg. 

18611  Emblémc.s  Douveatix,  par  André  FanvERir. 
mis  en  lumière  par  Jacques  de  Zettre.  Franc f., 
1617, in-A. 

a86iaGluck  und  ungluck Spicgrl.  Auremfr.,  i65*î, 
in-A. 

1861 3 A choicoof  ombicines  and  otber  devises..., 
l)y  Geffrey  Wiiittieï.  Leyden,  ij86,  ln-4. 

1861A  A collection  of  emblèmes  anclenl  and  mo- 
dem , wUh  meirical  illustration , by  George 
Wither.  London,  i635,  in-fol.  fig. 
i86i5  Fr.  Quarles's  cmblcms.  London^  i635,  pet. 
in-8.  (Souvent  réimpr.) 

i8Gi5*  Religlous  cmblems,  by  J.  Thomas.  Lond., 
iBio,  in-A.  ( Pour  letembiènics  tirés  des  fleur;., 
voycx  le  n"  9076.) 
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Celte  Beetkm  pmimU  être  pl»nie  «tiqi  (e  Phtloloide.  — 
IHalofrtte*  de  l’Uloo,  voirie  a.  SUS;  de  Lucien,  lldiO.) 


18016  Decem  Dulogi  variorum  autorum.  lA/S, 

in>rol. 

18017  Salomonis  et  Marcolphi  dialogua.  Antuerp.^ 
in-0.  go(h. 

1801 8 Laur.  Valla,  de  volupiatc  et  vero  bono  Dbrl 
très.  Paris»y  i5ia,  in-4. 

i80i8*  PoNTANi  dialogi.  SrapoU^  lAgi. 

18010  Huld.  Hcttem  dialogi.  Moçunt.y  i5qo,  ln-4. 
18030  Ekasmi  colloquia.  Lugd.~  Batator.^  i600, 
pel.  in*i3. 

18630*  Dulogüb  liogus  et  ventris.  — Voir  le 

n*  17917- 

18631  J.'B.'Chrysog.  Folbigi  dialogi  quos  Po- 
miiloneA  vocal,  etc.  i535,  ln>8. 

18033  Colioqiiioruin  scholasl.  Ilbri  IV,  atirlorc 
Math.CoaOBRio.  Excudtbat  tLStephanus  (clrca 
1566),  ]d>8. 

18033*  Dtalogoe  et  ung  mervclUeux  parlement 
d’ung  abbé  courtisan  et  du  Dyabie,  l’an  ij33, 
in->â.  (Peut  SC  placer  dans  la  Théologie.) 

(CymtMilaiB  miuMU,  voyet  le  a.  ISMS.) 

18633  Dialogues  de  J. TABCEEAD.Par<#,  1565,  ln>8. 
i803i)  Le  cabinet  de  Minerve,  par  Beroaldb  de 
Vervitic.  Aourn,  1601,  in-ia. 

18035  I^  vergior  des  colloques  récréatifs,  en 
françois  et  en  Italien , par  (jOmes  de  Trier. 
Amsterdam^  163$,  ln-0. 

18030  Entretiens  de  Balzac. /fmsferd.,  i003,  In‘i3. 

18037  Hexaroéron  rustique,  par  La  Mothe  i.ç 
Vayer.  Amsterdam^  1671,  pet.  in-ts. 

1 8038  Dialogues  faits  \ rimitalion  des  anciens, par 
Orasius  Tubero.  Franc 160G,  3 tom.  en  1 vol. 
lr>-0.  (Article  La  Motbe.) 

18639  Dialogues  des  morts,  par  Féxclon.  Potia, 
1819,  in*8. 

( Pour  le*  [Haloeue*  de  Fontenelle,  voyei  *e*  Œuvre*.) 

18639*  Dialogues  françois,  par  Parival.  Leyde^ 
1O78,  In>i3. 

18630  Conversations  sur  divers  .sujets,  par  de 
SccDéav.  Porfs,  1680,  ou  Amsterd.y  Dufresnty 
1083, 3 tom.  en  1 vol.  pet.  in-i3. 

18631  Conversations  nouvelles  sur  divers  sujets 
(par  la  mémo).  Porta,  1084,  ou  Amtterdam^ 
WemeiHy  iG85, 3 part.  In-i3. 

18033  Conversations  morales.  Paris.,  iG80,  3 vol. 
ln-13. — Nouvelles  conversations  morales.  1688, 

3 vol.  in>i3.  Enlretleos  de  morale.  1693, 

3 vol.  lll'13. 

18633  Entretiens  d’Ariste  et  d’Eugéne  (par  le  P.  • 
^Bovhoüm).  PariSy  1734,  In-i3. 
no 34  Sentiments  de  Cléante  sur  Touvrage  précé- 
dent, par  Barbier  d’Aucourt.  Porfa,  17S8,  In-i3. 
18034*  Ntctologce  de  Platon.  1784,  ln~4. 

18635  Convivio  dl  Dante.  Pirenze,  i4oo,  fn-4. 

18036  P.  Bembi  de  Ælna  liber.  Penet.,  i493,  iii-4. 

18037  Gli  Asolani  di  P.  Bekbo.  fVrenre,  i3o5,  in-8. 
18638  Dialoghi  placcvoli  di  Mc.  Franco.  Fenetio, 

. i54i,  lnr8. 

i863g  Dialogo  dove  si  ragiona  dcllc  hclleize,  da 
Mc.  Franco.  Coaô/e,  i543,  in-4. 
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i864o  II  Petrarcbisla , dialogo  di  Nie.  Franco. 
Venetia^  i543,  in-8. 

i8G4i  Dialogue  de  la  teste  et  du  bonnet,  par 
Pandulph.Colenuccio.  Paris.,  1 543 ,ln-4. (Article 
COLLENliTICS.) 

18642  Dialogi  dl  Sperckm  Sperone.Pfna^^io,  i543, 
ln-8. 

18643  Discours  fantastiques  de  Justin  tonnelier,  ‘ 
trad.  de  l’itai.  de  Gpxli.  Lyon,  i5G0,  in-8. 

iS044Diporil  Dolturni,dialoghi  famillari  del  caplt. 

Fr.  Ferretti.  Ancona,  j58o,  in-4.  6g. 

18645  Cabala  del  cavailo  pegaseo,  opéra  di  G. 

Bnixo.  Parigi,  i585,  in-8. 

18O40  DegI’  heroici  furori,  opéra  dei  inedcsiniu. 
Parigi,  i585,  ln-8. 

18647  I-a  l^onte  del  üiporto,  dialogo,  ec.,  da  Gher. 
Borgogni.  Bergamo,  1S98,  ln-4. 

18648  L'anima,  dl  Ferr.  PAtLAviaBa  (Déjà  sous 
le  n*  i84r8*.) 

18648*  Sagglo  dl  dialoghi  fllosodcl  dl  Orazio 
ttuscELLAi.  Firenu,  1823,  InHi. 
i864o  Le  Nom  romane  (dl  Verri).  Borna,  1804, 

3 vol.  In  4. 

iSr>49*  Los  üialogos  de  P.  Mexia.  SniUa,  i548, 
lu-8.  r 

18650  Dielogos,  por  Amador  Arraiz.  Coimbra, 
1604,  iD-fol.  — Voir  le  D“  33455. 

18651  Dialogos,  com  hum  desengano  deamor..., 
por  Fr.  de  .Moraes.  £l^ora,  i6a4,  iii-8. 

i8G5a  Dialogues  of  Ibe  dead,  by  G.  Lyttelton. 
London,  i705,  ln-8. 


VII.  EPISTOLAIRES. 


1.  Epistolaires  grecs. 


18053  Epistol-e  Basilii  Magni,  Ubanll  rhetorls, 
etc.,  gr.  Fsnetiis,  i4o9,  in-4. 

18654  EpisTOLÆdivcrsonim  philosophorum. 

18035  Pbalaridis,  Apollonli  et  Bruü  episiol»,  gr. 
Venetiis,  1498,  in-4. 

18056  Kpistolæ  grsœ  elegantissimæ  selecur. 
Looanii,  i530,  in-4. 

18057  Grscorum  veterum  select*  ac  brèves 
Epistol.c.  Bomœ,  iSgg,  Io-10. 

18058  Apollonii  tyanel,  Anacharsidis,  etc.  épis- 
toi*.  1601,  in-8. 

1865g  Hippockatts,  Deroocrlti,  Heracliti , etc. 
epistol.T.  1601,  ln-8. 

18600  Epistolæ  gr.  antiqiiorum  rhelorum,  orato- 
rum,  etc.,  a Cujaclo  donal*.  Aurel.- AUobr., 
1000,  in-fol.  ’ 

18001  SocRATfs,  Antlstbeois,  etc.  epistoie,  gr. 
Parfa.,  16S7,  in-4. 

18001*  l*LATONis  epistol*.  iPartsiis),  in-4.  • 

18003  IsocRATis,  Demetril  Cydoii*,  etc.  epistol*. 
Mosma,  1776,  li>-8. 

18603  Phalaridis  epistol*. 

18004  H.  Dodwell,  exercltationes  du*.  Londinf, 
1704,  in-8. 

18605  R.  Bcntlet's  dissertation  iipon  the  episth  s 
of  Phalaris.  London,  1777,  in-8. 

18000  AxAGHARsriHS  epIstol* , gr.  et  lat.  Paristis, 
1553, in-4. 

18607  Tbehistocus  epistol*,  gr.  et  lat.  Bomrr,  ' 
1030,  in-4. 

18608  Alcipbronis  opistol*,  gr.  et  lat. 
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i866g  Catoms  e|4s(ols,  gr.  Dresda^  176^*  io-8. 
(Article  Caio.) 

18670  .EacaiMs  rhetorU  eplslols.  1771, 

llt’8. 

18670*  JuuANi  eplstol».  Moguntiœ^  i8q8,  Iii-6. 

18671  Libanii  epUlol»,  gr.  et  lau  Amtelodami^ 
1738,  iii-toL 

1867a  Aristcneti  epUtoIx.  (Pourrait  6lre  placé 
vers  le  ii®  i6o8n.) 

1 8673  St\esii  eplütolz,  gr.  Viennay  1 79Q , I11-8. 
1867^  PüOTU  eplatolSf  gr.  et  lau  Londiniy  i65i, 
in-fol. 


2,  Epistolaires  latins  anciens. 


18675  CiceaoMs  ephtolæ  ad  familiares. 

18676  Kju.sdem  epistole  ad  Atücum,  Brulum  et 
Qulnium. 

18677  In  ef^stolas  Ciceronis  ad  Atlicum  Pauli 
Ma^ltii  cummeiuarius.  yfnetiiSy  i547,  ln<^. 

18678  CiCEao!«is  episiolæ  ad  Quinlum  et  ad  Bru* 
tum.  Haga-Comitumy  i7*i5,  in-8. 

1 8679  Maputu  in  eplslolas  Ciceronis  ad  Brutuin 
comment,  t'eneiiùy  i557«  in>8. 

18680  Epistolæ  Bain  ad  Pergamenos.  In-8. 

18681  LocutinnI  dell'  epistole  dl  Clcerone,  sdelte 
da  AIdo  Masctio...  t’eneUay  i573,  i(i*8. 

1868a  Lcures  de  Drutus  i CicÉaoN.  Parti  (1788), 
in»3a. 

18683  Kpistolæ  claronim  virorum,  qus  inter  Cice- 
ronis  epistolas  estant.  LlpaiVe,  i793t  in-8. 

18683  PuNiisecundi  epislolæ. 

18685  Johaii.  PaicÆcs,  iu  Plioli  espistolas.  {abique 

HOta)y  in-8. 

18686  SEfiECS  epistole.  Romety  1375,  in-3< 

18687  C.  FaosTonra  et  M.  Aurelii  imper,  epislolo*. 
Romay  i833,  in-8. 

18688  Syhiiacbi  epistol«  familiares.  In-3. 

S.  Epistolaires  roodemes  qui  ont  écrit  en 
latin. 

18689  PoGoii  niodus  rpistolandî.  In-3. 

18690  Car.  ViBi'Li  forroii!»  epistoiares.  Lovaniiy 
1376,  in-fol. 

18691  Mar.  Philelpbi  eplstolarium  opiis.  1382, 
In-3. 

1869a  Des.  EaA5m  liber  de  conscribcudisepislolis. 
Lugd.-Ratacor.y  i635,  scu  16.I8,  pet.  ln-12. 
(Four  1m  Eputolv  ^$cunntm  riromm,  Toyet  le  o.  tsaxi.] 

i86q3  Kpistolarum  laconlcarum  farragines  du»,  a 
Gllb.  CoGMATo  colicctæ.  BcuUray  i533>iu-iG. 

18694  Clarorumviroruin  epistolæ  ial.,  gr.  et  hebr. 
ad  J.  ReucliHn  miss».  Tiguriy  1 538,  in-8. 

18695  ËPfSTOi.<  clarorum  virorum  select»,  yenet.y 
1.556,  in-8. 

18696  Èpistols  illustrium  Tirorum,  in  très  libres 
digest»  a Sianisl.  Caehcovio.  Cracovitty  1378, 
ln-3< 

1 8697  EaASMi,  Melanclhonis,  etc. , epistolæ.  Loml. , 
i63a,  3 vol.  in-fol. 

18698  PaiKciPCH  et  illustrium  virorum  epistoli?. 
Àmttelodawii y i633,  in-i3. 

18699  Mlsceilaneonim  (clarorum  virorum  et  sum- 
morum  pontificiiro  epislolæ)  ct  codd.  ms^. 


blblloilidcæ  coUegli  romani  Soc.  ies.  looii  duo 
(curante  P.  Lazzeri).ffOM<r,  1753, 9 vol.  gr.  In  K. 
— Voyez  TBEODoaus  Prodromus. 

18700  Andr.  Alciaü  contra  vUam  monastleam  ad 
Bern.  Maltium  episiola , acccs.sU  sylloge  epis«o- 
larum  177  a viris  docUsscriplarum;  teslamenta 
aliquol  vet.  XV,  omnia  collecta  ab  Ani.  Mat- 
Ihæo.  hugd.-Batat.y  1695,  seti  1708,  seu  1711, 
In-8. 

18701  EPISTOI..F.  illustrium  eleruditonim  (ad  Sor- 
^rlum.  Parit.y  1669],  pet.  in*ia. 

1870a  Illustrium  et  claror.virorum  epistolæ  select», 
vol  scriptæ  a Relgis,  vei  ad  Belgas  (cdcnie  P. 
Dertio).  Lugd.-Batat.y  1617,  in*8. 

18703  EpUiolanim  illustr.  etclar.  virorum  supo- 
rlore  cl  hoc  sæcuto  srriptarumcenturlæ  III,  colt, 
a Sim.  Gahbema.  OroningtTy  1669,  in*8. 

18703  Mart.  Rnari,  neenon  Hug.  Grotli,  Mersennl. 
Gtitichii,  Næranl , atlorumque  ad  Ipsum  epls- 
toiaruni  selectarum  centuriæ  duæ.  Anutelod.y 
1677-81,  a vol. -In-8. 

18705  Epislolæ  colnhcrrim.  virorum,  nempe  II. 
GroUI,  G.-J.  Vos&ii,  A.  Schoiti,  etc.,  antehnr 
Inedilæ,  ex  scriulis  JanI  BraollL  Amtielodamty 
1715, in-8. 

16706  lusigniiim  virorum  epistolæ  seleciæ,  primum 
cdilæ  ex  bibliollieca  Jaui  MeelH.  AmstelodMm*y 
1701,  in-8. 

18707  Clarorum  virorum  epislolæ  cenlum  inedilæ. 
Amitehdamiy  170a,  In-8. 

18708  Clarorum  vivorum  epistolæ  CXVIII,  e bi- 
bliotb.  Golhanæ  aulographis,  cum  præfat.  Em.* 
Saloni.  Cypriani.  Lipsiœy  I7i3,  in-3. 

18709  Sylloge  episiolarum,  collect.  et  dlgesu  per 
P.  UuaiusNuv.  LefdiTy  1727,  5 vol.  in-3. 

18710  Commercium  lillerariumclaroriim  virorum, 
e museo  Riiüolphi-Aug.  Noltenli  editum.  Bruns- 
vig(Ty  1737,  in-8. 

18711  Clarorum  Vencloriim,  Belgarum  et  Gcrma- 
noruoi  ad  Ani.  Magllabechhini  nonnullosqoe 
aliosepistolæ  (ed.Jo.Targioni  Tozzeui).rlormr., 
1735-6,  3 vol,  In-8.  ( Il  n’y  a que  le  i"  vol.  des 
epistolaires  allemands.) 

1871a  Italorlm  et  Germanorum  ad  P.  Victorium 
epistolæ.  1758,2  vol.  ln-3. 

18713  Svt.i.ocR  nova  episiolarum  varii  argument!. 
yorimbergte.  1760,  6 vol.  In-8. 

18713  Claror.  lllspanlensluni  atqiie  exteror.  epis- 
tolæ, cum  præfationc  et  notls  Ign.  de  Asso. 
C*tsar.~Aug.y  1793,  In-3. 

18715  Nicoi.Ars  I,  epistolæ.  Rométy  i53a,  In-fol. 

18715*  Abclakoi  et  Helolsæ  epistolæ.  LondinU 

1718,  in-8. 

18716  Pétri  de  Vtneis  epistolæ,  cum  variis  Icctlo- 
nibus  a Jos.-Rudolpbo  Iselto.  BaiiletCy  1730, 
3 vol.  In-8. 

1 67 17  Dantis  Alighleri  epislolæ.  Palm. , 1 837,  in-8. 

18718  Fr.  Petrarchæ  episiolarum  familiariugi  llbri 
XIV;  varlarum  iib.  1,  etc.  CefietMP,seu  LugdulBy 
i6oi,  in-8. 

18719  Uni  Colucii  Plcrii  Salutati  epistolæ,  a Jos. 
Rlgacdo  ediiæ  et  schoiüs  illustraiæ.  FlormUtry 
1731-32,  2 vol.  In-8. 

18790  Gaspabim  pergamensls  epistolæ.  (Parù., 
1371),  In-3. 

iSfai  Arobr.  TazvmsAan  epistolæ.  Florentitey 
1759,  3 vol.  in-fol. 

18739  Leon.  (Bruni  ) Aarrmi epislolæ.  i379,io-foL 
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1870  Fr.  Birbari  et  aliorum  ad  ipsum  epistol» 
(cura  Gard.  Qulrinl).  Brixi<e^  i74i«a  vol.  In-â. 

18734  Poficii  epistola*.  Fiorfnti(r,  1M3,  ln>8. 

18735  Æne.k  Sylvit  Plccolnniine}  epistol».  In-fol. 
18738  Anl.  Panormit.c  cpislols  faiiiHiares.  In-fot. 

18737  Rplsioiz  Magni  Turcf,  citm  prcfaltonc 
Laihivii.  Hom(T^  i473«  ln-4. 

18738  PBiLcii>Ht  epislolf.  Iii-fol. 

1873g  Ang.  Poiitianl  et  alionim  virorum  iHostriuin 
episiola.  ]643,1i1'13. 

18780  Jo.'Plei  Mlrandula»  epUtolarum  liber. 
yenetiis^  i53g,  ln-8.  — Idem  liber  receusUus  et 
lllustr.  a Gbr.  Cellarlo.  Gisre,  1683,  in-^. 

18731  Man.  Ficimi  epistols  familiares.  yeiutiiSy 
lÜgS,  ln>fol. 

18731*  Jac.  Piccolominl  opistoix  et  commentarli. 
Mrdiolani^  l5o8,  lf>*rol. 

18733  Joan.  Trllhemii  epislolarum  familiariiim 
iibri  duo.  lla(iûno<r^  i538,  ln-4. 

18733  Jo.  na>isil  Textorls  epbtolie.  Varis,^  t54g« 
in<^. 

18734  P.  I)ELpami  eplMolx.  Feiier/^a«  i53â«  in-fol. 
18733  P.  Martyria  AncLeiiii  epUiole.  ComplMli, 

i53o,  In-fol. 

18730  JoaiL'Anl.  Flaminii  epUtols  familiares, 
edenle  Fr.*Jos.  Gapponl.  Bononitp^  >744i  in-8. 
1 8787  Janus  Parriiasius,  de  rebus  per  epistolani 
qiixsltls,  adjtinrta  est  Fr.  Campanl  qti»Hluo 
vtrgillana.  Fnrif.^lf.  Stfphanyt^  1387,  ln*8. 
1H73H  Helll  Rohanl  IlessI  et  amlcoriim  ipsius 
epislolarum  lib.  \U.  Marpurgi^  i54S,  in-fol. 

18750  Guil.  Biidsi  epUiolæ  latlnae  et  epistolæ 

gr.TC.T.  i3Si,  In-fol. 

i874oJo.-Lud.  Vivfs  epislolarum  rarrago./fnfuer;»., 
1530,  In^. 

18741  Mc.  Clenaudi  epistoiæ.  AntuerpUr^  ij80, 
ln-8. 

18743  Jac.  Sadoieti  epistols  Leonis  X,  Ciemenlls 

VII,  Pauli  III  nominc  scrlpl»;  accessit  Ant 
Florelielli  de  vila  ejusdeiii  .Sadolell  commcnia- 
rius.  Romey  175g,  pet.  ln-8. 

18743  Jac.  Sadoiati  epi.stoi«  propiio  nominc 
scripüe.  Romtty  1760,  3 voi.  peL  iii-8.  ^ Kpis- 
lolaruro  appundix  ; acceduiit  Sadoieti  et  Hier. 
Nigrl  Tlt«,  auctore  Vlnc.-Alcx.  Conslanlio,  et 
aliqua  SadolcU  et  Nigri  upuscula.  RomtCy  1767, 
in-8. 

1 8744  Greg.  Cortesii  epislolarum  familiarlum  liber, 
etc.  VenttiiSy  157S,  ln-4. 

18745  Cor.  Martibani  epistoix.  i550,lr.-8. 

18740  JtiL-Cxs.  ScaligcrI  cpistolx  et  oralloncs. 

LugH.-Batav.y  16ÔO,  In-8. 

18747  Rcgln.  Poli  eplatoix.  BrixitTy  1744*  5 vol. 
ln-4. 

18748  Pbll.  Melanclilbonis  eplstolarum  liber,  pri- 
muni  edilus.  Lugd.-Batav.y  1O47,  fn-8. 

1874g  Barlh.  Riccii  epislolarum  familiarlum  llbrl 

VIII.  Banonûry  |n-8.  — Ejusdem  epislolarum 
lib.  IV.  FerrariiTy  i563,  ln-8. 

18730 Rogeri  Aschami  epislolarum  lib.  IV,  accessit 
Joan.  Slurmll  allorumque  ad  Aschamum  cpls- 
tolarum  liber.  Oxoniiy  1703,  ln-8. 

18751  P.  Masutii  eplsiulx.  Venetiiiy  i58o,  in-8. 
187.33  Pet.  Bunein  et  Pauli  Manutli  cpistolx  ricc- 

rotiiano  stylo  scriplx  : accessere  Ghr.  LongoMI 
episloIx  selectx , etc.  ParisiUy  U.  Sief^ianusy 
i38i,  in-8. 

18753  Hub.  I.ang«eli  epiitolxpoiUlcxethlstorlcx 

TOME  V. 


ad  PhlL  Sydnxura.  Lugd.^Batav,^  164O,  pet. 
in-i3,  seu  Edinburgty  177O,  ln-8. 

18734  Kjusdem  cpistolx  ad  Jac.  Camerarluin. 
UpiiiTy  i083,  ln-13. 

18735  Atcanasecull  XVI,  Hub.  Languetl  cpistolx 
secrelx  ad  Aiigusium  SaxoQlx  ducem,  a J.-P. 
I.udoGco  edilx.  //a/x,  lOgg,  ln-4. 

i87.'>6  Ant.  AugusiinI  epistoix  latinx  et  Italicx. 
ParmtTy  1804,  ln-4. 

18737  De  <iaa«ltls  per  epistolam  libri  III  Aldl 
Manutii.  yeneliity  157O,  la-8.  (Aussi  Philologie.) 

18738  Joach.  Caueraru  epislolarum  llbrl  VI. 
/•'rnneofurdy  i583, 111-8, — KJiisdcm  cpislolaruni 
libri  V posteriores.  t'rancof.y  i5g5,  ln-8. 

1875g  Fr.  et  Joan.  Ilolomanorum  epistoix.  ex 
bibllolh.  Joan.  Meelll.  ^sis/efodami,  1700,  in-4. 

18760CXS.  Uaronil  epistoix  et  opiiscula,  ex  recens. 
Rayin.  Albcrlcil.  Aomx,  175g,  3 vol.  in-4. 

187O1  Virorum  clar.  et  ductor.  ad  Molcb.  Goldas- 
tum  episloIx  (ann.  i3g8-i0ii),  ex  bibliotbeca 
H.  Gûnlheri  ThùlemarM  cdllx  : acred.  In  caler 
Forstncrlanar.  cplslolar.  mamlssa.  yrancôf.  et 
SpiVity  Olffetty  1688,  lti-4.  (Recueil  curieux  de 
433  lettres  de  saiaiiis.) 

187O3  Jos.  ScaligcrI  epistoix  omnes  : prxûxa  est 
oaquæ  est  de  gente  scallgcra.  In  qua  de  auto- 
ris  viia,  et  Dan.  HHnsil  de  morte  ejus  altéra. 
Lugd.‘Batav.y  SUnir.y  1017,  ln-8. 

18763  liCttres  latines  de  J.  Bongars,  avec  la  tra- 
duction françolse  (par  de  Brianvillo).  p<trts, 
16O8,  3 vol.  ln-13. 

18764  Bacdii  episloIx.  Amsttlodamiy  i663,  In-i3. 

18763  Is.  et  Mcrlcl  Casaiil>onI  enistnlx,  curante 

Janson.  ab  Almeloveen.  Roierod.y  1709,  In-fol. 

18766  Joan.  ('.aselil  cpistolx,  a Jusio  a DransfeUl 
antchac  ediix  et  lu  XVI  libres  ülstribiitx. 
quibus  prxter  miilla  alla,  auctorts  vliam  illiis- 
Iranila,  accessit  llenr.  Conringit  de  scripits 
xas(‘iianis  epislola,  etc.  Hanovrrtry  1718,  I11-8. 
(I/<îdi(.  donnée  par  Dransfeld  a paru  en  1687,^ 
iii-8.  I.es  autres  recueils  de  letires  de  Ga.scllus  ' 
sont  décrits  dans  la  Biblioth.  de  Dav.  Ciéuient, 
vol.  VI , pp.  338  et  suit.) 

18767  J. -B.  Don!  comtuercium  lltrrarium,  collcc- 
tum,  digesttim,  cditiimque  ab  Aiil.-Fr.  Gori. 
Fhrentirr,  1754,  3 vol.  in-fol. 

18768  Guil.  Camdenl  et  illustrium  vironim  ad  cuni 
epistoix.  Londinfy  i6gi,  in-4. 

1876g  P.  Cunxl  cpistolx.  Luyd.^Batav.  y 1735,  seu 
173a,  in-8. 

18770  Hug.  Gaoni  cpistolx.  .4msrc/odmRf,  i587. 

in-fol. 

18771  Rjtisdcro  epMoIx  inedllx.  fiartemiiTy  1806, 
I11-8. 

1877a  Krid  Pulrani  eplstolarum  centurix  V. 
Lovuniiy  lOia,  ln-4- ~ eplstolarum  atilcanim 
promiilsis,  in  remurias  VI  disirilmta.  Colonia-y 
1636,  ln-8.  -»  eplstolarum  sclectar.  apparatiis 
centurix  IV.  Amstelodami y i646,  In-ia.  — 
epislolarum  ap|>aralus|>oslhumus.  In  renturlas 
VII  distrihulus,  opéra  et  imiiistria  Xlst.-Ant. 
IlilsiTi.  1663,  3 vol.  pet.  ln-13. 

18773  Janl  Nicil  Krythrxi  (Vict.  Rossi)  epistoix 
ad  diverses.  ColonitTy  i6a3-4o,3  vol.  ln-8. 

18774  ('.asp.  Barixi  epistoix.  Am»telodamiy  1667, 

3 part,  iit-8. 

18775  Ger.-Joan.  Voull  et  alioriim  ad  ciim  epis- 
toix, colleclore  Paulo  Coiomrsio.  Ixmd.y  tOgo 
in-fol. 
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Rdanüi  Mares»  eplMolamm  phllologicar., 
lib.  H , cum  allquot  amtcorum  ad  eum  eplstolis. 
Paris.^  io*8. 

18777  CI.  Salmasd  opblolx.  lMgd.-Baiav.^  i656, 

•»  lu-4.  . . 

iSlTT*  MnaiaonepUtolarum  centuris  daa>. 

Divione^  1O8O,  lo-ft. 

18778  Gahr.  Naudæl  epistol®.f.>»««r.  1667,  In-ia. 

18779  01.  WoRMJi  cl  ad  eum  dociorum  viroruui 
cplstol».  Hafnia^  1751,  in-8. 

18780  De  qujEsUls  per  cpisiolas  a daris.  >iris  r<*s- 
pofksa  Fort.  Liccti.  Bùnonfer^  lôfto,  et  rtini, 

7 loiu.  en  a fol.  in*^. 

18781  Lues  UoUtcnii  ad  Pet.  Lambecium  cpi<;- 
tol«,  cdciite  Christ.  Crugero.  lena^  1708,  lu*H. 

1878a  Luc«  Hoistend  cpisiols  ad  diversui,  quas 
ex  editls  cl  iiicdliis  codlcibus  collegU  atque  ll> 
lustravli  J.-Fr.  Boissonade.  ParisHs^  1817,111-8. 

1878S  Th.  Rclnesii  cpUluls  ad  Casp.  HolTmanuiii 
elChr.-Adr.  Rupcrlum.  Lipsia^  i86o,  lo-â.— 
Ad. -Job.  Vorsilum.  1O67,  in-V 

— Ad  ?ieslcro5  patremetfllium.  B«riifA»,ifiOo, 
8CU  Lipêii^y  1O70,  in-8.  — Ad.-Cbr.  Daumluiu. 
/nur,  1O70,  in*â. 

1878A  Th.  Relnesll  et  J.-Andr.  BosU  eplstolæ  mu- 
tuc.  !aut^  1700,  in-19. 

18785  TanaqulUi  Fabrt  epbioke.  Salmurii^  i67'i , 
a toi.  ln-8. 

1 8786  Rob.  Huntlagtoiil,  episenp.  rapolcnsis,  opi.v 

elc.,€Ollec(ore  Fdn.  Bernhardo  : præmlt- 
tuRtur  Huntlngloiil  et  Bernhardl  vltæ,  scriptürc 
Th.  Snilho.  lA>ndim\  1708,  ln-8. 

i8787Jac.  MosaïUl  Rrlosii  epislolæ.  Codomi,  1870, 
Id*8.  (Article  MoisAtT.) 

18788  Uurea  de  Joach.  de  Wiequerort  i Gabr. 
Barlée,  atec  les  réponses  co  françols  et  en  latin. 
Amsterdam^  i890«  In>i9. 

18789  Jo.  I.aunoit  e^slolæ.  Cantahr.^  i689,in*rol. 

18790  Jac.  Tollii  epistoix  itloerarix.  — Voyei  le 
D*  S0089. 

18791  Marquardi  Gtroii  epistoix;  accedunt  CI. 
Sarravii  epistol».  VUnyectit  1697» 

1711,  in-A. 

1 8793  Jo.>Geor.  Orstli  prxraiioncs  et  epislolx  1 20, 
coHectxetedilxa  Jo.-Alb.  Pabricio.  Hamburgi^ 
1707,  in-8. 

187^  Cbr.  Cellarli  eplstolx  aelectlores  et  prxfa- 
liones,  collectore  Jo.-Geor.  Walchlo.  Liptitty 
1715,  iu-8. 

i879AConr.-Saro.  SchuriflelschÜ  epistolc  arcanæ. 

9 vol.  ln-8. 

18795  Casp.  FoBTSXEt  epIsloUe  pollllcc  (LnitrA., 
circa  1709)*  In-A. 

1879O  God.-Gull.  Lelbnilli  cpistolx  ad  diverses, 
e^læ  a (^hr.  korihoito.  l.ipsuFy  i75A-â3,  A vol. 
In-S. 

18797  Jübl  LudoJphI  et  Lclbuitii  commerciimi 
rplstolicum,  ex  ricins.  Aug.-lkned.  MicliaclK. 
(UyUinQ(Ty  1755,  ln-8. 

i8797*  Commerciuin  episiolicuin  leilmiliauum.  ex 
r»«:eMs.  Jü.-Dan.  Gruber.  Uanowrtry  i7â5,lti'8. 
(Tom.  I et  II.) 

18798  Ojiamerr.ii  e|)islolarlsülTpnlKi€hianl  selecta, 
variis  otiscrvaii^nihus  Ulustraia,  curaïue  Jo.- 
Geor.  Schclhomlo.  VlmtFy  i753-5tt,  5 vol.  in-8. 

Î8799  Enun.  Martini  cpistoUnim  Ubfi  XUj  accc- 
(Jiint  viu  auciorU  a Grcg.  Majan.siu,  neciuni 
prvfailo  P.  Weioicl^çU.  Am$teiodamiy  1738, 
svol.  in-A. 


18800  Thésaurus  eplsiûttcus  UAcaouABOS.  JijWir, 
17A3,  3 vol.  in-A. 

18801  flic.  BexTLEtiet  doctorum  viroruin  epislolx. 

1807,  in-A. 

18803  .Aug.-Mar.  Qtiami  episiolc.  reneriia,  175G, 
lu-fol.  — Voir  le  11“  1889a. 

i88o3  (’lir.-Aug.  Ileumanni  poecilc,  slve  epistoix 
oiiscvllanex.  Uala,  i7ua-3>,  3 vol.  ln-8. 

i88oA  J.  Facciulali  epistoix.  Patat.y  176.),  in-8. 

i88o5  ColIccUo  epislolaruui  quas  ad  vitos  illustres 
scripsit  Car.  a Likxé.  Uamburgiy  179a,  in-8. 

1880O  Grog.  Majaiisll  eplstolanim  llbri  W.VAltnl.’ 
KdetanorutHy  nSa,  tn-A. 

18807  Epistoixab  erudilis  viris  ad  Alb.  Ifalleniin 
scrlplx.  Benuty  1773,  6 vol.  in-8. 

18808  Epistolariiüi  selectanim  Dao.WvTTEUBaciiii 
fascicull  très.  Gandari’,  i83a,in-8. 

k.  Épistolaires  français. 


«Nâos  B’ia<tiqB«nw*  bW  ici  képaréoicnt  Ivi  recaafls  de  Letlrr* 
qui  w trouveal  oaa«  In  (Sumt  «la  J.  - i.  Haoiamu  . 
VolUirr,  Ptr.) 

18809  Les  plus  belles  lettres  fraoçoises,  sur  loutrs 
sortes  de  sujets,  tirées  des  meilleurs  auteurs, 
par  P.  RiclieieL  Purir,  1700,  a voL  In-ia. 

1880g*  Le  secrétaire  A la  mode,  par  de  La  Snan. 
Amsterdamy  iGAa^  In-ia. 

18810  Manuel  épistolaire,  par  M.  Philippoo-la- 
Madelaiiie.  Parity  1807,  in-ta. 

18611  Ixltres  choisies  de  Baliac,  Voiture,  Mon- 
treuil, Pâtisson  et  BoiirsauU,  avec  un  discours 
préliminaire  par  M.  VhtceiilCampenon.  Puni, 
180O,  a vol.  in-ia. 

1881a  l.cUres  familières,  composées  par  Hélisenne 
de  CacNNC.  VarHy  i539,  in-8. 

188 J 3*  Lettres  de  Masgcesite  d’Angouléoiê,  reine 
de  Mavarre.  Pons,  i8Ai*  gr.  in-8. 

1881 3 Les  épttrcs  de  F.  Rabelais,  écrites  pendant 
son  voyage  eu  Italie,  avec  des  obsenations 
historiques  par  de  Sainte-Marthe.  Purff,  i85i, 
ou  Bruxellety  1710,  in-13. 

1881A  Lettres  missives  et  familières,  par  Est.  Di* 
Tikkvcsbt.  ParUy  15A9,  in-8. 

18815  Lettres  de  Marie-Stuart,  reine  d'Fcosse,  et 
de  Ciirlsüne,  reine  de  Suède.  Porta,  1807,  S vol. 
in-13. 

18816  Epistres  morales  et  amoureuses  d'Honoré 
d'ürfé.  Lyon,  i5o8,  in-ia;  aussi  Porfa,  1619, 
in-8. 

18817 1.ettres  du  tard.  d'Ossat,  avec  de*  noies, 
par  Amelot  de  La  Houssaye.  /ijMarerdom,  178a. 
5 vol.  In-13. 

18818  Épitres  françoUes  des  personnages  111  uatrr.v 
cl  doctes  A Jus.-Juste  de  La  Scala,  mises  en 
luml^e  par  Jacq.  de  Reves. /fordanrycA,  i6aû, 
in-8. 

18B19  Lettres  de  Sainte-Chantal,  nouvelle  édition, 
augmentée  de  lettres  Incites,  précédée  de  sa 
vie.  PariSy  i8a3,  3 vol.  in-8, 

18819*  Lettres  de  Fr.  Malheebe. 

18830  Lettres  de  Fr.  Maynard.  Porta,  i653,  in-A. 

i88ai  Lettres  de  R.  Descartes. — Voy.  3459-60. 

16833  Les  oeuvres  de  Vinc.  Vomao.  Poria,  173A 
et  17A7,  3 vol.  in-13. 

18833  Lettres  de  Balxac.  dmifardom,  1956-6A, 
3 vol.  in-ii. 
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tSteâ  Lcllr«s  eholiict  de  Guy  Peiin.  Botterdamy 
1795,  5 voJ.  io^ia.  (L'MiUon  deCêiogné^ 
et  celle  de  Là' Haye ^ 1707,  eu  5 vol.,  »e  coni- 
plèlcnt  par  Idtom.  A et  & de  l édll.  de  1793.) 
— Nouvelles  lettres  de  Guy  Patin  ( publiées  par 
Maiiudel).  Amsttrdam^  I7i6«  a vol.  In*ia. 

iMaS  Lettres  de  de  Moiilpensier,  de  mesd. 
de  Uoueville , de  MoiUmorency,  etc.  P«ris, 
1806.  iiHia. 

4«  P^IUmm,  veyei  la  ».  tsrst.^ 

18836  Lettres  de  Rog.  Rabuüii  de  Oussy.  Pori>, 
1730,  7 vol.  il>-l9. 

18837  Lettres  de  M**  de  Siviciri. 

48838  Lettres  de  U***  de  Scudéry,  de  Sabaii, 
de  Salies,  et  de  M***  Descartes.  PariSy  1806, 
In- 13. 

1883g  Lettres  de  Nioun  de  Lenclos  au  marquis 
de  Sévigoé  (composées  parDamoursj.^aufrrd., 
1780,  a vcd.  in-16.  — Autre  édition,  avec  des 
notes  sur  chaque  letlre  ( par  Guyot  des  Herbiers 
et  Aug.  Laboiiisse],  terminée  par  l’bistoire  de 
Marion  de  l'Orme.  Paria,  1801,  3 vol.  I0-18. 

>8830  Lettres  de  P.  Bayle,  publ.  avec  des  remar- 
ques par  Desiualseaux.  iawtrrd.,  173g,  3 vol. 
lii-i3.-~  Nouvelles  lellres  du  même.  La  lîayfy 
t73g,  3 vol.  ln-13. 

i883i  Lettres  famülères  de  Bolleau-Despréaiix  et 
Drosvelte,  recueillies  par  Clceroo-Rlval.  Lyon, 
1770,  3 vol.  in-ia. 

18833  Lettres  de  Riclu  Simon,  édition  augmentée 
p.ir  Rruz.  de  La  Marllniére.  Amsitrdam^  i73o, 
A vol.  in-19. 

i8833  ('orrespondance  de  FÉHet4)?(,  publ.  sur  les 
manuscrits.  Pana.  1837  3g,  11  vol.  in-8. 

i883A  Lettres  de  M**  de  (édiL  publ. 

par  Sautreau  de  Marsy),  précédé«t  de  la  vie  de 
l’auteur,  par  M.  Auger.Paria,  1606,6  vol.  in-ia; 
ou  Parti,  1813,  A vol.  In-i3. — Voir  le  n*  338i5. 

iS8S5  Lettres  Inédites  de  M**  de  Mjvistgnon  et  de 
M**  des  Ur&lns.  Partie  1836,  A vol.  ln-4. 

18836  Lettres  de  ta  princesse  des  Urshis  au  maré- 
chal de  Vllitroy.  Paris^  iKgg,  in-i3. 

18887  Lettres  de  M***  de  Villars,  de  La  Fayette, 
de  Tencin,  de  Coulanges,  et  de  M”*  Atssé.  Paris, 
i8o3, 1 vol.  ln-13. 

18838  Lettres  de  M**  1a  duchease  d«  Haine  et  de 
M***  de  Simiane.  Poréa,  i8o3,  in-13. 

i883g  Lettres  de  critique,  d'hisloirc  et  de  littéra- 
ture, par  Gisb.  Cuper,  publiées  par  M.  do  B. 
(Beyer).  Amsterdam , 17A3,  in-A. 

188A0  Lettres  de  J.-B.  Rousseau.  Getme  (Pana), 
i7Ag,  5 vol  peu  in-ia. 

188A1  Lettres  de  M'‘*  de  Launay  (M*«  de  Staal) 
au  chevalier  de  31énll,  etc.  Paris^  1806, s vol. 
in-13. 

168A3  Lettres  Juives,  par  le  marquis  d'Argens. 
La  llaye^  17S8, 6 vol.  peu  In-8.,  ou  178A,  8 voL 
pel.  in-it. 

1 88AS  Lettres  cabalistiques,  par  le  même, La  Haye. 
17A1,  0 vol.  in-13,  ou  1763,  7 vol.  pet.  In-13. 

188AA  Lettres  chinoises,  par  le  même.  La  //eye, 
1751,  5 vol.  ln-13,  ou  6 vol.  peu  ln-i3.  (Se  place 
aussi  parmi  les  ouvrages  8aliiiqurs,Tersi8Ati.) 

1S8A8  Corre<ipondau€e  du  card.  de  Tencin  avec  le  ' 
duc  de  Richelieu.  Paris,  1790,  ln-8. 

188A6  Lettres  de  M"'  de  Tencin  au  duc  de  Riche- 
lieu. Paris,  1806,  ln-13. 

188A7  Correvpondaoce  de  M**  de  ChAteaurouv. 
Paris,  1806,  3 vol.  in-i3. 
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188A8  Lellres  Be  H**  de  Pompadour.  Paria,  1811. 

3 vol.  ln-13.  ^ 

iB8Ag  Lettres  de  M"*  Lespinaasc,  écrites  de 
1773-76  (publ.  par  M«*  de  Gulbcrt,  avec  uiir 
préface  de  B.  Barrère).  Paris,  180g,  a vol.hi-R., 
ou  1812,  a vol.  in-13.  — Ifouv.  lettres  de  M"* 
de  Les|iinasse,  suivies  du  porlrall  de  M.  de 
Mora,  etc.  Paris,  1830,  in-8. 

18850  Correspondance  inédite  de  M"«  du  Dcitand 
avec  d'Alcmbert.  Montesquieu,  ie  président 
ilénault,  la  duchesse  du  Maine,  etc.  Paris, 
1809,  a vol.  ln-8. 

18851  Tlie  letlcrs  of  the  marquise  du  DeOhixl  lo 
Ilor.  Walpole,  from  Ibe  year  1766  to  1780  : lu 
wbicl)  arc  added  ietlers  of  raad.  du  Doffand  to 
Voltaire  from  the  year  178g  (o  1778,  publislied 
froui  ibe  originals  (vrltli  notes  by  uli^s  Berry). 
London,  1810.  A vol.  in-ia.(I^s  lettres  sont  en 
français  et  les  uotes  en  anglais.)  — Réimpr. 
soub  le  titre  de  Lettres  delà  marguisedu  Heffattd. 
etc.  (édition  revue  et  mutilée  par  les  soins  de 
M.  Artaud,  avec  les  nolc&.en  français),  Paris, 
Treuttel  (ou  a*  édlu,  augmentée  d’une  table), 
iSia,  A vol.  in-8.  C'est  d’après  ccUc  édition  de 
1813  qu’a  été  faite  colle  de  Paris,  Ponthien, 
i8aA  (nouv.  litre  1837),  A vol.  ln-8. 

18883  I^Ure^  originales  de  Miralicau.  écrites  du 
donjon  de  VIncennes,  en  1777-Ho,  recueillies  par 
P.  Manuel.  Paris,  1793,  A vol.  ln-8. 
i8833  l..eltrcs  inédites  de  Mirabeau,  mémoires  et 
extraits  de  mémoires.  Paris,  1H06,  in-8. 

( PMr  hi  rerr#«|>onduifc  d«  Gnnia  «t  c«ll«  i*  La  Uarpr, 
v«yct  lf«  n.  SOOOB-Ta) 

18888  Correspondance  Inédite  de  l'abbé  Galiani. 
pemlant  les  années  176.8  à 1783,  avec  .M**  d'E- 
pinay,  d'Holbach , Grlmm , Diderot  et  autres. 
Paris,  Oentu,  1818,  3 v*l.  in-8.  (Edition  publ. 
par  Serieys;  plusieurs  lettres  sont  supposées.) 
~Autre  édition  Imprimée  sur  le  manuscrit  au- 
tographe de  l'auteur,  revue  et  accompagnée  de 
notes  (par  M.  Barbier);  et  d'une  notice  sur 
Fauteur  par  Ginguenéc,  avec  des  notes  par  II. 
Saifl.  Paris,  TteuUel,  1818,  3 vol.  in-8. 
rCsrrcfpoadaar*  d«  Ra^oléoa,  vsyfx  l«  a.  tsm.) 

5.  Épistolaircs  italiens,  es|>agools  et 
portugais. 

18837  Fonnulario  de  rpUiole  volgare  misslie  c 
responslie,  di  Cbrist.  Landiso.  totogna,  1885, 
in-à. 

18858  LcTTESr.  de)  plli  rarl  autori  delta  linsua 
llallana.  fViiet.,  iMS,  ln-8. 
i885g  larrrEar  volftari  , lib.  III.  yautia,  iM8, 
8 »ol.  ln-8. — Voyez  au  mol  Scieltz. 
i88«oI.rmae  di  sanli  e beat!  Oorrniinl.  Firnire, 
1738,  ln-8. 

i88«i  Letlere  facele  e piaceiotl  d’ unmlnl  illuMri, 
Mhro  primo  rarcvllo  da  DiunigI  Auiiagij-r 
libre  lecondo  raccollo  da  Fr.  Turrbl.  rinrp/a, 

. 1581-75.  I loL  hi-8. 

l888i*  Niioia  SciuTi  dl  letlere  di  dliersl  nobi- 
IMnil  huoininl  Krillc  In  dltene  niairrlc,  cou 
un  diseurw  délia  conmiodH8  dello  scrivere,  di 
Beni.  PIno.  l'entt.,  1578,8  pari.lii-8. 
i88«a  letlere  d' iiunini  lllusirl  che  riorirann  tiel 
prinelpln  del  u-ento  XVIl.  Vrnn.,  1788.  !»-«. 


ï 


BELLES-LETTRES. 


i8WW  L^Uerc  ftmlHari  di  »!cuol  Bologne»!  del 
nostro  MColo.  BotogMy  9 vol.  In*6. 

18864  l.eUer«  dt  uominl  lliustri,  pubbllcate  da 
Glanib.  Toiidinl.  MaceraiOy  1789,  9 voL  ln-4. 

Î864*  LPttero  Inedlte  dl  alcunl  IHnslri  accade* 

iiild  délia  Cru»ca,  ciie  faono  tetto  dl  Ungua. 
reuirOy  iSS.’i,  ln-8„  avec  9 pl.— Ffrmie,  1867, 
in-8. 

18865  Lellcre  di  fra  Guittohe  d’ Areito,  con  le 
note  di  Gio.  Botiail.  Roma^  1765,  ln-6. 

18866  Eplstola  dl  Glov.  Boccacio  a IHno  de  Ro»l. 
Firtmt,  1W7,  ln-6. 

18867  Pfsiola  dl  G.  Boccacio  a Francesco 

yilanOy  1890,  In-8. 

18868  Leuerc  dl  Bald.  CASTiouoint,  Padova^ 
1760-71,  9 vol.  ln-6. 

18860  Lellcre  dl  P.  Bbmbo.  yenetia,  i575,  5 lom. 
en  9 vd.  ln-8. 

18870  I)el)e  lellcre  dl  Claudio  Tolomeo  llb.  setir. 
yenêda,  i55o«  ln-8. — Le  medesime  e le  oratloiil 
dIToloroeo.  Ffrmo,  1781*88,  6 vol.  pet.  ln-6. 

18871  Lclterc  dl  P.  Asettio.  Pariçi\  i6oo,6  vol. 
Ini^. 

18879  Lellcre  serine  a P.  Aarnso  da  molli  al- 
gnori,  ce.  FCl•C2^«,  i55i,  9 vol.  ln-8. 

18879*  — dl  L.  Go9tACA.  yciicf.,  1559,  ln-6. 

1 8878  Pisioletil  amoro»!  üegli  AciOEinci  peUegrlni. 
F^ficp/a.  i556,  ln-8. 

1 8878*  Leliere  amorosc  dl  GIr.  PAiaaoeco.  Fenez. , 
i56i,ln-8.  ^ ^ 

— faiiilgliari  d' Ann.  Caao.  Padota^  1768, 
6 vol.  ln-8. 

i8875~dcl  iDcdcsimo  al  sIg.  Bern. Splna.  .4au/., 
1766,  ln-8. 

igg^4-.del  me<leslnio  acriltc  a nome  dcl  card. 
Parnese.  Padova,  1765,  3 vol.  ln-8. 

18877  pisiole  \ulgarl  dl  Nie.  Ftaiico.  Fenet., 

1M8,  m*fol.  .... 

18878  — dl  Bem.Tasso,  Padova^  1788,  8 vol.  ln-8. 

18870  Lellcre  dl  Ce».  Rao.  Ptfc/a,  i578,  ln-8. 

18880  Lellcre  volgarl  dl  P.  Ma^ltio.  f'cnclw, 

1560,  ln-8.  ..... 

18881  Leliere  dl  Paolo  Uanuzio.  Ponp/,  1886, 
ln-8.  (Publié  par  A. -A.  Renouard.) 

18889  Lclterc  volgarl  dl  Aldo  Mahoccio.  ffomn, 
i5o9,  ln-6. 

18888  Lctlcrc  dlscorirtve  di  Diomede  Borghcsi. 
Pttdota^  i586;  Penetia^  i586;  c Sima^  160S, 
8 part.  ln-6.  . . 

18888*  Leiler*  familiarl  del  mcdeslmo.  Ptfaoco, 
1578, ln-6. 

18886  Leliere  dl  Benllvogllo.  Rowuty  i656,  ln-8. 

1E886*  Lellcre  dl  Gabrlcle  Chiabrera,  date  In  lucc 

da  Gtacomo-Fll.  Porrau.  Boloÿna.  1789,  ln-6. 

1 8885  Leliere  dl  Fr.  Redl.  1 796-97,  a vol. 

ln-6.,  ovvero  1770'95, 8 voL  ln-6. 

188S6  Leliere  sc4entl(lehe  ed  erudlle  dcl  conte 
Lor.  Magaloltl.  fYrcnrc,  1791,  ln-6. 

18887  liCliere  famlgllarl  del  raedesloio.  Venezia^ 
1-710,  owero  1739,  ovvero  1761,10-6. 

18A88  IjCllere  del  medej-lmo.  F/rcnrc,  17S6,  ln-6. 

18880  Leliere  fainlgliarl  dl  Magaloltl  e dl  altrl 
iQsIgnl  uonilnl  (rac.  da  Ang.  Fal>ronl).  Firtnze^ 
1760,  9 vol.  ln-8.  J,  I %* 

18800  Lellcre  dllcllevolc  c curlosc  dl  L.  MAf.i- 
txfrn.  Fenez. ^ j895,  ln-i6. 

18801  Lellcre  dl  Apo»l.  Üwo.rcnc/i»,  1785,6  vol. 

li>-8.  ' 


18809  Raccolu  dl  leliere  liallane  di  A.-M.  Qittiiiif. 
Breuia^  1766-66,  8 vol.  ln-6.~Voy.  le  n.  16809. 

1889S  Leliere  famlgllarl  dl  Gossl.  Fenez.,  1808, 
9 vol.  lu-8. 

18806  Lellcre  famlgllarl  dl  Glus.  Baretii  a*  suol 
ire  fratelll.  f-encr.,  1768,  9 vol.  ln-8. 

18805  Leliere  famlgllarl  delP  al^te  Natale  Las- 
teslo,  ora  fier  la  prima  voila  pubbllcaïc  cou 
una  narrazlonc  iniomo  ail*  autore  dall*  abbate 
Jaco|K»  Morelll.  B/usano^  i8o5,  gr.  ln-8. 

18806  Carus  de  vanos  aulores  cspaAules,  reco- 
gidas  y publiradas  por  D.  Gregoiio  Mayaos  y 
Siscar.  Falenda^  1778,  5 vol.  in-8. 

18807  CcnloQ  epystolario  de  Fem.  Gômez.  Burgos 
160O1  ln-6. 

18808  Le»  épures  d'AnU  de  Gcevaee,  irad.  de 
respagiiol.  LyoHy  i558,  in-6. 

18800  Epl$tol9s  rarolliarcs  del  padre  Fr.  Ortu. 
Alcaia^  i55i,  lii-fol. 

18000  Carias  famiUarcs  cscriias  por  P.  Jo».  Fran- 
cisco de  IsLA.  Madrid^  >701^  6 vol.  ln-8.  (La 
première  édillon.  Madrid,  1785-86.  6 vol.  pcL 
ln-8.) 

18901  LrrTRB»  portugaises.  Parii,  1806,  ln-8. 

6.  Épistolaires  allemands  et  anglais. 


18009  Formulare  und  lûlsch  rhetorica.  Strash., 
1688,  In-fol. 

i8goS  G. -K.  Claudln»  : allgemcn  Brlefsteller 

0«  Aufl.  Leipz.y  i8i5,  in^. 

18006  J.-Dn.  F.  Rumpf  : d.  Privei  secretalr 

9*  AuD.  Berlin,  1897,  in-8. — Allgemcn  Brief- 
stcller 8*  Aufl.  Ibid.,  1897,  ln-8. 

i8qo5  Leltros  familières  de  \Vi?ikei.man9,  trad.  en 
franç.  Amsterdam,  1781,  9 vol.  ln-6. — Voir  le 
a*  98066*. 

i8go6  J. -G.  Ziminermann’s  Briefe  an  cio.  .sr. 
Freunde  in  d.  Schwclz;  berausg.  vou  .Alb. 
Rengger.  Aarau^  i83o,  ln-8. 

18007  F.-H.  Jacobi's  auserlescner  Brlcfwechsel. 
Uipz.,  1895-97,  9 vol,  ln-8. 

18008  Lcltres  de  J.  de  Muller  à ses  amis  MM.  de 
Bonstetten  et  Glelm.  Paris,  1819,  ln-8. — Voyez 
le  D*  10909,  et  Tarllcle  ScHiu.pR. 

iSgoo  i.-U.  Vos»  : Brtefe,  herausg.  von  Abr. 
Vos»,  tlalberst.,  1890-88,  S vol.  in-8. 

iSçto  Elégant  extracl»  : epistics.  London,  i8o3, 
ln-8.-~-Voir  le  n*  96gii. 

iSgii  Letlers  written  by  eminent  personsin  tbe 
17^  and  18*^  centuries:  (o  which  are  added, 
Heamc*»  Joumics  to  Roadlng  and  to  Wbaddon 
Hall,  and  llves  of  eminent  men,  by  John  Au- 
brev  : lhe  whole  pubilshed  from  llie  original» 
In  ihc  bodleian  llbrary  and  ashmolean  muséum, 
with  blograpblcal  and  lilaary  llluslrailons. 
iAmdon^  1818,  9 lom.  en  3 vol.  ln-6. 

18019  The  correspondcnce  of  H.  Hyde,  earl  of 
CLA9E?moN,  and  of  bis  brother  I.aureoce  Hyde, 
earl  of  Rochester.  London,  1898,  9 vol.  in-8. 

18918  Epistols  Ho  Elianx,  familiar  lettcrs,  etc. 
by  J.  Howei.l.  London,  1737,  ln-8. 

i8gi6  Theprivate  and  original  correspoiidence  of 
Cil.  Talbot...  iilusirated  by  \V.  Cozf..  London, 
1891,  lii-6. 

18915  8.  Ricuari>son*s  corrcspondencc  wlih  bl» 
friends.  lj>ndon,  1806, 6 vol.  ln-6. 
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S8gi6  Lctten  of  nülaüy  Momtaolb.  Lond.^ 

Q (om.  en  i vvl.  ln-8.  (Ce«  lettres  peuvent  aussi 
être  placées  dans  U classe  des  Voyages.) 
i9gi7  Chbsterpield’s  letters.  London^  1778,  9 vol. 
iiH^. 

i8gi7*  Privato  correspomlcncc  of  Dav.  Hume. 
Lûmdomy  1890,  in*/t. 

18918  Private  correspondencc  of  Dav.  Gasmck. 
tondon,  i83i,  9 vol.  in-8. 

18919  Private  correspoodence  ofBeoJ.  Fraselin. 
Lûndon^  1817, 

18990  Private  correspondence  of  Hor.  Walsoi.k. 
Lond.,  lëfto,  0 vol.  in-8.(  Pour  d’autres  recueils 
de  lettres  de  ce  diplomate^  voyes  l'article 
Walpolb.) 

18991  Letters  of  W.  Cowper.  Lond.^  l8i6,  3 vol. 
ln-8.—  Private  correspondence  of  W.  Cowper. 
Lond,^  i8s4^  9 vol.  ln-8. 

18999  Letters  of  Anna  Seward,  In  lhe  years  1783 
to  1807.  Lond.,  1811,  0 vol.  in-8. 

18999*  Fluoborne’s  letters  on  scveral  subjects,  by 
U'Ill.^îclmotU.  Lomd.^  iBiAy  In-S. 

18993  Aters  of  Jos.  Rnsox.  tond.,  i83S,  9 vol. 
ln-8. 

(La  corr«>*poDtlaoce  dei  pli»  rèi*br««  écrivtlaa  aB^teU  m 
trôof*  ordituümnwit  Joiatc  à l«sn  ouvre».  Voir  auMl  te» 
n.  mso-a.) 

7.  Épistolaires  orientaux. 


18993  Ju.  Buxtorfil  institullo  cpistolaris  bebralca, 
cum  epislolarum  licbralcarum  cenluria.  B<uil.^ 
1610,  seu  169g,  ln-8. 

18995  Kpistolæ  qiiædain  arables  : edidit  Max. 
Haiicht.  f'rofiAt,  189A,  ln-8. 

18990  U1  (JJub  Ool  Oojab,  a complété  introduc- 
tion to  tho  art  of  lelter-wrltllng...  in  the  arable 

Unguage,  coniplled  by  Shuekti  UnMt'D 

Cûicutlay  i8i3,  ln-8. — Voir  le  n*  19A70. 


VIII.  POLYGRAPHES. 


1.  Polygrapbes  grecs. 


18997  Tbeophaasti  eresll  opéra,  gr.  et  lat. 
Lugd.-Buiav.y  lOiS,  in-fol. 

18998  Jo.  Meursli  Theophraslus.  Lugd.-Balawr.y 
Eitnity  i64o,  pet  1d-i9. 

18999  Plutascui  opéra,  gr.  et  lal. 

18999*  Cl.  Æliani  opéra,  gr.  et  lal.  Tigurty  i550, 
in-fol. 

18980  LociAm  dialogi,  etc.  gr. 

18931  PuiuMTSATi  opéra,  gr.  et  lat 

18939  Heixanici  Icsbii  fragmenta,  gr.  Upsia^y 
1898,  ln-8. 

18933  PBiLOCHoni  atheoieiisii  fragmenta,  gr. 
Liptiety  1811,  ln-8. 

18933*  EosFJiii  emesenl  qus  supersuut  opuscula 
grsca.  Slberfelditty  1899,  ln-8. 

189S3  THEOPaTtAcn  simocalts  quæ  reperiri  po- 
lucrunt  oinnia.  1598,  ln-8. 

18933*  CtsTATHii  inetropolits  thcssalonlccnsis 
opuscula,  gr.  Fr(meof.-ad~Mcgn.y  i8S9,  in-3. 


2.  Polygrapbes  latins  anciens. 


18935  CicBRonis  opéra. 

(Oo  penl  piseericl  I*»  n.  lllM  k IMST.) 

i8g36  M.-Oom.  Fsottonis  opéra  Inedlta.  Uediol.y 
181 5,  9 vol.  in-8. 

18936*  Sidonlus  ApolUoarls.— Voy.  le  n*  19567> 

3.  Polygrapbes  modernes  qui  ont  écrit 
en  latin. 

18936^  Lultprandi  opéra. — Voy.  le  n*  93037. 

18937  JoASKES  Salisi^rlensls,  Pollcrallcus.  Amst.y 
1663,  ln-8. 

18937*  Alanus  Maçnus  de  Insulls,  opéra.  Antuer^ 
picpy  1653,  in-foi.  (Article  AtAiN.) 

16938  GulLLBLiii  Alverni  opéra.  AurelitCy  i673i 
9 vol.  in-fol.  (Au  mol  Guixesucs.) 

18939  ViNCENTii  bellovacensis  opuscula.  BasUecCy 
i38i,  in-fol. 

18930  Baym.  Lclu  opéra  onmla.  Hoguntiety  1799- 
39,  10  vol.  in-fol. 

16931  Fr.  Pbtrarchæ  opera«  BMileay  1396,  In-fol. 

18939  Pücoii  hlsioiis  convivales,  oratlunes,  etc. 
Argentor.y  i5io,  In-fol. 

18933  Gasp.  Baraizii  et  Gufniforlli  Barzixii  G)ii 
opéra;  rccensult  ac  edidii  Jos.-Alex.  Furiettus. 
Romay  1793,  9 part.  ln-3.  (Article  Gaspabixis 
pergamensls.) 

18933  Fel.Malleolus,  vulgo  Hbmmerlbix,  de  noblll- 
taie  et  rusticitate  dlalogtis,  etc.  In-fol. 

18935  EJusdem  varis  obleciailonis  opuscula  et 
tractatus.  BatUfay  i397,  ln*^ol. 

18936  I.aur.  Jlsttriari  opéra. — Voir  le  n"  i5i8*. 

18937  Nie.  de  CuSA,  opéra.  BatUeœy  i565,  3 part 
In-fol. 

18938  .Enbs  SyWli  PiccolomInel,  postea  PII  II,. 
opéra  qus  extant  omnia.  Basileofy  1671,  In-fol. 
— opéra  geographica  et  hlstor.  (edente  Gasp. 
Corber  cl  J.-.\odr.  Schmid  ).  Francof,  et  LipsitTy 
1707,  ln-3. 

18939  — orationes  poliücæ  et  eccleslast.  quarum 
muUas  ex  mss.  codd.  eruit,  rellquas  coIlcgU,  et 
ad  mss.  codd.  recensult  J.-D.  Mans!.  Luaty 
1755-59,  3 vol.  ln-3. 

iBgSoLaur.  Vallæ  opéra.  BatHe<ty  i530,  in-foL 

18959  J.-Ant.  Campari  opera.  RomcTy  i3g5,  in-fol. 

189SS  Jae.  Ammanail  Pigcolomiri  epislols  et 
commentaril.  .lf<d/oi«fii,  i5o6,  In-fol. 

i8g53  Augustl  Dati  vel  Dalbl  opéra  varia.  Senity 
iSoS,  in-fol. 

18955  PHiLim  (de  Barberiis)  opuscula.  Bomety 
i38i,  in-3. 

i8g56  Fr.  Pbiulphi  orationes  et  alla  opuscula. 
Uediohniy  i38i,  ln-3. 

18957  Cliiistoph.  Landiri  qusstlonum  camaldu- 
lensium  llbrl  IV.  In-fol.  goth. 

18958  Ang.  PouTiAxi  opera.  Feneriïz,  1698, 
In-ful. 

18959  J.  Pia  Mlrsnduls  opéra.  Bortoni<ty  i3g6, 
in-lnl. 

18960  Mars.  Ficmi  opsra.  Paritifty  1631  * 9 vote 
iii-fol. 
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1H961  A.  (<oDM  L'rcoi  oraliones^  eptstolae,  eic. 
Rononia^  iSoti,  lit-fol. 

lëijOa  R.  Gagwi  epUiote,  oraüoiies,  etc.  Paris.  ^ 
1498,  ln-4. 

, ] HgOS  M.  Iktftsi  rcciippratlones  fetuiUruB.  Bononio'^ 

lAgS,  In-fuL 

1 B06/1  J.-Jov.  PoüTAM  opéra  oronla  soluta  oratlonc 
coiiifMisUa.  l’enrf.,  i5i8,  S vol.  ln-4. 

)8g65  Phil.  Beroalim  orailones  et  carmina. 
//onoAfVr,  i5o3,  lo-4. 

1S9C6  M.  A.  8a8KLLici  opéra.  BasUc(r^ib6o^ti  vol. 
in-fol. 

J «967  N.  Homi  opora.  Lagd.,  1507,  In-fol. 

1 8988  Lue.  M AirniEi  cpisiol»  famlllarcs,  etc. Fatlis^ 
toleli,  1 5s/l^  iiHfol. 

18969  Oliv.  CoRRARpi  rpigrammata , oraUotirs^ 
eic.  Paris.^  i5io,  ln-4. 

18970  n.  Fortii  orailones,  vUa  Pauli  Giaceill,  etc. 
(clrra  lASo),  in-ft. 

1H971  J. -B.  Martuahi  opéra.  Antvfrptit.  i5t6, 
a vol.  in-8. 

1897:2  AUll  Mari’tii  romani  scrlpia  tria  rarlaslma. 
Bassano,  1 806,  ln-8. 

18978  Christ.  LotfooLti  oratlones,  eplsiolaniui 
Mbrl  IV,  etc.  Fhrentiœ^  Junta,  iSaa,  Ir-A. 

18973*  Pyrrl  Aiigtebemiei  scu  Engleberml  opus- 
rula.  Paris,^  1817,  In-a.  (Article  ARCLnEmacrs.) 
i8o7A4]lricl  ab  Hcttem  opéra.  Beroliniy  i8*ii-98, 

5 vol.  IihS. 

18973  Pétri  Martyris  Arclerh  f Anghlcra)  opéra. 
Jlispali^  l5ii,lii-fo]. 

18976  Aiwlr.  N’aiccru’s, opéra.  Pof<iwï,i7i8,in-A. 

18977  Marins  Arctios,  dlalogl , etc.  Àuç.-Pindet.. 
i83o,  ln-8. 

1897H  H.  Perbori  OvIUarum  opus,clc.  MedioUtni, 
1.333,  In-fol. 

18979  Bilibal.  PiRCKireurtR,  opéra.  Francof..  1610, 
In-fol. 

18979*  n.  Bebclil  opéra.  Voy.  le  n*  17795. 

1K980  Hier.  Balbi  opéra.  Findoborur^  I79it  a vol. 
in-8. 

18980*  Th.  Mon  opcra.  Loraniiy  i563,  In-fol. 
18981  Erabw  0}>era  omnia.  Lugd.-Batavor.^  1708, 
10  tom.  en  11  vol.  In-fol. 

18989  Erasmi  opuscula.  fVnri.,  i5i8,  in-8. 

1898.3  Ani.  Goveani  opéra.  Rottrrod.y  1766,  In-fol. 

18984  Guil.  Bcnaci  opcra.  Basiteœ.  i557,  4 vol. 
in^ol. 

18985  OUI  Cilcagnini  opéra  allquot  (ah  Antonio 
Muaa  Brasavolo  édita).  Basilra^  i544,  in-fol. 
(Les  lettres  de  ce  savant  iM>nt  curieuses;  elles 
ont  été  rëlmpr.  séparément,  .4»ifr<Tp<r,  1608, 
in-8.) 

18986  Slpiph.  Cbamperli  Itbelll  duo.  {iMçdum\ 
i3o6^ lu-8.  (Article  Chahi^icr.) 

1K987  EJnsdem  liber  de  quadrupiici  vlla,  etc. 

Lugduni^  1807,  gr.  iii-4. 

18988  EJiisdeia  opus  de  tripliri  disciplina 
i3o8,  gr.  In-B. 

>8989  J.-L.  Vins  opéra.  Vnlentia^  1782,  8 vol. 
In-fol. 

18990  Casp.  CONTAIRRI  opéra.  fVnéf.,  1678,  in-fol. 
18990*  Hier.  Fracastorii  opéra.  VenetiiSy  i584. 

ln-4. 

18991  Colloqula,  meüitatlones,  consolatinnc-v,  jii- 
« dicta... faceiia  HarL  tiTaïuu...  Prancaf.^  1571 , 

9 part  in-8. 

iAM3  J.  Sadolcti  opéra  omnia.  Ffromt.  1737, 

4 vol.  ln-4. 


LKITliKS. 

1899)  Gregorii  Corlesll  ouiola  qus  hue  uaque 
coliigi  pouierunt  opéra  ab  eo  scripu , alve  ad 
Ilium  spccianila  (^eole  Jo-Aug.  Gràdenigo!. 
Paiavii^  1774,  a vol.  in-d. 

18994  Aiph.  Garsiai  MaiamorI  opéra  omnia. 
4f«lri7i,  1769,  in-4. 

18993  P.  Jovii  u|)cra.  Basitea^  i57$,  6 lont.  eu 
a ou  en  3 vot.  hi^ol. 

18996  Lil.-Gr.GiBALDi  opéra  (Hnnia.J>ipd.-Bo/RV., 
1G96,  a tom.  en  i voi.  In-fol. 

18997  Olympia»  Fulvl*  Moiut«  oratioiies,  etc. 
BasiUa^  1&70,  In-8. 

I&997*  P.  VicToau  epistolm,  oraüones,  etc. 
Florentiœ^  i586,  In-fol. — Voir  le  n*  18178. 

18998  Ph.  .M  f.la.vh:utho?i  , sclecUe  decUmadones. 
— Voir  le  n*  iai63*. 

18999  F-  Bizxari  varia  opuscula.  FenttiU,  iS63, 
iii-8. 

19000  i ulH  Poggiani  epistolae  et  oratlones,  ab  Ant- 
Alar.  Gratiano  colleciae  et  ab  Hleron.  I..agoinar- 
sino  adnotatioiiibus  illustratie.  Jtoaur,  1786-63, 
4 vol.  ln-4. 

19001  Fr.  Zavæ  orailones,  epislolc,  etc.  Aisomr, 
i56o, io-4. 

19001*  Dom.  a Goaa,  aliquot  opuscula.  Leaatdi. 
i344i ln-4. 

19002  Jo.-Genes.  SeecLvtDA  opéra.  MatrUi^  1780. 
4 vol.  ln-4. 

• 9003  Slcph.  FoRCATtu  opéra.  Porfa.,  1595, lD-(bl. 
(Article  Forcadrl.) 

19004  P.-J.  Perpixiani  opcra.  Bomip,  1749,4vol. 
iu-8. 

19005  n.  OsoRii  opéra.  Bom<ty  159a,  4 vol  In-fol. 

19006  llberti  Folieta  opéra.  Aowur,  1579,  I0-4. 

19007  G.  IkcHANAni  opéra.  Luÿd.-Batasar,.  iTaS, 
a vol.  ln-4. 

19009  Car.  SiGONii  opéra.  Mediolani^  173a,  6 voi. 
in-fol 

19010  .M.-A.  .Mlrcti  opcra.  Lugd.-Balmor.^i-jbgy 
4 vol  in-8. 

19011  Ant.  AcGisnai  opcra  omnia.  iMccm.  176.5, 
8 vol  in-fol 

1901U  Pclrl  PiTHORi  opéra.  Peris.y  1609,  ln-4. 
19012*  J. -P.  31akkei  opéra  oinuia  lailna.  Vsramr^ 
1747«  2 vol  in-4. 

19013  Francise!  Sanctii  opéra.  Getseut.  1766, 
4 vol  In-8. 

19013*  Jos.-J.  ScaNgeri  opuscula  diversa  grzeaet 
latina,  partim  numquam  haclenus  édita,  partim 
ab  auctorc  rcceusKa  alque  auçla.  ParisiU.  i6o3, 
in-8. 

19014  Ejusdem  opuscula  varia  antrhac  non  édita 
(edeiiie  Is.  ( jsaubono).  P«rf«.,  i6io,  ln-4.,iru 
Fratuofuni^  161a,  in-8. 

lüOiS  Œuvres  lai.  et  franç.,  de  Nie.  IUpih.  Paris, 
1610,  ln-4. 

1901  OJ.Passeratu  oratloaeseiprefaliooes.  Paris,  ^ 
1606,  iu-8. 

19017  Jiisti  I.1PS11  opéra.  Antaerpitr^  1637,  4 vol 
In-fol. 

igoiQ  Ad.  Blaccodai  opcra.  Porfi.,  i644,iu-4. 
iQoao  Opers  horarum  subcislvamnt  slvc  medba- 
tionc.s  hiatoricc  auctloirs  quam  atttoa  édita*, 
centuri»  1res , PblUppo  Cauierario  auctorc. 
Prancofurti^  i638, 8 vol.  in<A.—liCS méditation» 
hlsiolrlques  comprises  en  trois  volumes,  lournca 
de  latin  en  françois,  par  S»  G.  8.  ( Simon  Gow- 
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Urd,  ienHsifln).  lOio,  S part,  lo^.,  ou 

Pari$^  lOoS-io,  3 ^ol.  ]>ci.  i»'8. 

19091  io.  Mariakæ  tractalus  Tarit.  Colon.’A^ip.^ 
i60Q>  irv-fui. 

1909a  JacobiI,  regis  Anglis,  opéra. tmdiM/,iOiQ, 
1n>foI.  (Article  Jacqves  1*'.) 

19093  Jo.  Mst  nsit  opcra.  Flcrtntia.,  i73>i  vol. 
in*fol. 

igoiA  G. -J.  Vossii  opéra.  Amtelodami^ 

6 \ol.  in>rol. 

19035  Joan.  SauMun  opéra.  Londiui^  1796,  8 toI. 
In-foL 

1902O  P.  Scriveril  opéra  aiiecdota,  pbllologica  et 
poeiica,  edcnlc  Arn.*Heor.  Wesierhovlo.  Tny.- 
ad’tUvm.^  >737,  lo^. 

19037  Pet.  Ue  Boissat  opéra.  Iii-fol. 

19033  Ann.-Mar.  a Scbchmak,  opuscula.  Luçd.- 
Bmtav.^  1O88, 1o*3. 

iQoagJoan.LAUNOii  opcra.ck>/<m.-/4//e^r.,i73i*3a, 
5 lom.  en  10  vol.  iu>fol. 

19030  Herio.  Conringil  opcra  oomia  theologira, 
Juiidica,  medica  et  politica,  cura  Joh.-VV.  Goe- 
belli  édita,  itrunswiga^  1780,0  vol.  in-Tol. 
19081  F.  Vavassoius  opéra.  Amitelodamt\  i709« 
in-fol. 

190S3  Miscellaneachiflileüana.  Amstelodami^  1688, 

7 vol.  1d^.  (Article  CBrrrLBT.j 

19083  Ocl.  Ferrari!  opéra,  ildelicct  prolusiones 
XXVI,  cplatol«,  etc.,  Itcni  inscripliones.  P«/ov., 
16O8  (seu  1679),  in-â.-~  prolu&louum  eteplsto- 
laruin  pars  tertia.  PaiavU^  1O73,  ln*‘A.  — ' opcra 
varia,  studio  Jo.  Fabricit.  Uelmstadiiy  1710,  scu 
trolfenb.^  1711,  3 Tol.  pet.  liHi. 

19033  Jo.  Bachot,  nocles  niorniaiiünæ.  Parisiis^ 
i65i,  ln-3. 

1908')  Parerga,  seu  hors  subcesivsSlepb.  Bachot. 
Parit.^  1686,  ln-13. 

19030  H.  Noms  opéra.  Fctoikp,  it^9,  3 vol.  In-fol. 

19087  Fr.  SpANBeiMit  opéra.  Luffd.^Batat.^  1701, 

8 vol.  in-fol. 

19088  Leidnitii  opéra.  Genevfty  1768,  0 >ul.  ln-3. 

19039  Laur.  Pataboli  opéra.  1738,3  vol. 

in-3- 

19080  Joan.  Haiduhh  opéra  selecla.  .4wi(Wod., 
170g,  lo-ful. 

19081  Fjusdem  o|iera  varia.  AmsteUdumi^  1788, 
ln*foL 

19033  Fr.  Blanchlnl  (BiAncHnii)  opuscula  varia, 
iloaur,  1753,  9 vol.  \n~k, 

19033  OKuvrcs  de  Ch.  Coflin.  P«rfa,  it55,  9 vol. 
pcL  ln-19. 

1 9033  Alb.  ScacLTcns,  opéra  minora. /.Hdy.-Salov. , 
1769,  ln-3. 

19035  Stanisl.  Santinelli  dissertationes,  oraliones, 
cpistols  et  carmina.  ytnetiis^  >733,  pet.  ln-3. 
( Principalement  sur  Tarchéologie.) 

19037  Cb.-G.  Schwartz,  opuscula  quidam  acade- 

mica.  1793,  ln-3. 

19038  Jêc.  Stbluhi  opéra  oumia.  Patavii^  1778- 
79,  3 vol.  ln-3.  — Voir  le  n*  19380. 

19039  Masochii  opuscula.  »apofi,  1775,10-3. 
iQOte  Phil.  et  Caslruccl  fratruiu  Bouamirorum 

opéra  omnia.  Lucte^  1783,  3 vol.  ln-3. 

19051  Mc.  Igrarræ  opuscula,  coMegtiei  evulgavit 
Jos.-Mc  Oslatdius.  Meapolî^  1807,  iu-3. 

19053  Chr. -(}oi.  Heime , opuscula  academlca. 
1785, 0 vol.  in-8. 

19053  Birgerl  Thorlacu  prulustones  et  opuscula 
academlca.  Uaunitc^  1808-93,  5 vo  iu-8. 


19053  Malib.  Morbergi  selecta  opuscula  academlca, 
cdidit  Job.  Normiann.  Londini-Cotkmr.^ 

19,  8 vol.  pet.  in-8. 

19055  C.-A.  Boeuigcr,  opuscula  et  carmina  laU 
Dretdœ^  >887,  ln-8.  — Voir  le  u*>  38968. 

( l n«  partie  dv«  recueil*  ct-deaaut  pauveut  ^ue  place*  dao* 
la  VbiJolofle.) 


h-  Polygraphes  français. 


19056  Les  œuvres  de  dame  IléUseune  de  CaenrtK. 
Parité  1538,  io-i6. 

19057  ÜÊuvrcs  complètes  de  Mlch.  de  L’Hospital. 
Paris.,  1835,  5 vol.  in-8. 

19058  L’Anthologie,  ou  recueil  de  discours  no- 
tables, par  P.  Breslay.  Porta,  i573,  ln-8. 

19088*  Opuscules  françolses  des  Hotmas.  Paris, 
161C, ln-8. 

19059  UEtivres  de  Cl.  Facqiet.  Paris,  1610,  ln-3. 

( Peut  se  placer  sous  le  n*  98808.) 

19060 — diverses deP.  CnARaon.  Paris,  i635,  in-3. 
19061  — d’F.s(.et  Mc.  Pasqi  1ER.  1738, 

3 vol.  iu-fol.  — Voir  le  n*  33307. 

19063  Le  palais  des  curieux  (par  Beroaloe  de 
Verville).  Porta,  1619,  in-i9.— Voy.  le  11^13895. 
19063  Les  üiverst'sleçonsdAnt.  Do  VcRDJBR,5*édlt. 
Taumon,  1616,  ln-8. 

19063  Lcsdiverst's  leçons  de  LoysGuyon,  sieurde 
la  Nauciic,  3*  édit.  Lyon,  1635,  S vol.  in-8. 

19065  La  gazette  françoise,  par  MarceUlu  Allard. 
Paris,  1605,  in-8. 

19066  ÜCuvres  de  Blcet  d’Arberes,  comte  de  Per- 
mission. iCoo,  3 vol.  in-13. 

19067  — de  Gull.  Du  Bois.  Paris,  160O,  In-i3. 

(Ces  doux  articles  peuvent  sc  placer  dans  les 
Facéties.) 

19068  Proumenoir  de  M.  de  Montalgoe,  par  sa 
fille  U'alllance  (Marie  de  Jars  du  Gocrnav). 
Paris,  i5q3,  In-ia.  — Pour  les  essais  de  Mou- 
taigne,  voyez  le  u*  3710. 

19069  Œuvres  de  Cb.  de  Lespire.  Torino,  1637, 
in-3. 

19070  Kssat  des  merveilles  de  la  nature  et  des  plus 
nobles  artifices,  pièce  très  nécessaire  à tous  ceux 
qui  font  profession  d’éloquence,  par  Hené-Fran- 
çois  (le  P.  Est.  Binet).  Rouen,  1O91 , ln-3. 

( Souvent  réimpr.  La  i3«  édition  est  de  Paris,. 
1636,  in-8.) 

19071  tes  petites  œuvres  méiéesde  Titéod.  Agrippa 
d'Aimiîxé.  Paris,  i63o,  ln-8. 

19073  Œuvres  de  Balzac.  Paris,  i665,  3 vol. 
in-fol.  (Pour  les  œuvres  de  Voilure,  voir  le  n“ 

18833.) 

19073  — de  Sarasix,  ou  Sarrasin.  Paris,  i685, 

3 vol.  ln-19.  — Nouvelles  œuvres.  Paris,  1673, 

9  vol.  in-13. 

19073  — de  Scarrox. 

19075  — de  Pascai.  Paris,  1819,  5 vol.  ln-6. 

19076  ^ de  La  Hotoe  Le  Vayer.  Dresde,  1756, 
i3  vol.  in-8. 

19077  Bccueil  de  pièces  galantes  de  la  comtesse 
de  La  Sczt,  etc.  1678,  3 part.  in-i9. 

19078  Recueil  de  pièces  en  prose  et  en  vers,  par 
Jacq.  MonANT  de  Brieiix.  Ctseii,  1671,  l»-i3. 

19079  DIvertIssemeuts  (du  même).  Caen,  1673,  • 

ltl-19. 

19060  Œuvres  satyriques  de  P.  GorneiUe  de 
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RLF.ssraoni.  I^dt,  1676,  pet.  In-u.  (Peul  «Ire 
placé  i côté  du  (I*  1800^) 

19081  Œuvres  diverses  du  P.  Rapin.  Amterdam^ 
1709,  ou  La  Ilaye^  173.1,  3 vol.  In*i3. 
igo8i  — dP  Pellisson.  Pans,  1735,  3 vol.  In-ia. 
190S3  — de  J.  de  Fontaiîie. 

1908a  — de  Bossiet.  — Voy.  cl>devant  n*  1766. 
1908!  — de  P.  B.vylb.  La  Uaye^  1707,  h vol.  in-fol. 
19086 de  PLécuiER.  .Vime4,  178‘j,  5 lomv  en 
10  vol.  h)-8. 

19087  — de  Saint-Kvbpmoîvd.  LOnd.^  1709,  3 vol. 
lu-a. 

19088  — do  FéNEi.ox. 

19089  — de  Saint-Bévc.  Paris,  1745,  3 vol.  In-ft. 

19090  — diverses  d’un  auteur  de  scpl  ans.  In-4. 

19091  — d'AiU.  Hauilton.  Paris,  181a,  3 vol.  In-5. 
1909a  Opuscules  de  (Uissast.  In-8. 

1909S  Œuvres  U'Jîoudari  tie  Hotte.  Paris, 
17^4»  10  lom.  en  n v<f|.  In-ia. 

19094 — de  l’abWFLEuiY.  Mmrs,  1780,5  vol.  ln-8. 

19095  Nouveau*  opuscules  de  Fleury  . 1807, 

ln>ia. 

19096  Opuscules  de  RolUu.  Paris,  1771,  a vol. 
In-ia. 

19097  Œuvres  choisies  de  Le  Saüe.  Paris,  1783, 
i5  voi.  tn-8. 

1 9098  — diverses  de  L.  Racine.  P/iri>,ifeo8, 6 voL 
In-a. 

19099  — de  Fontenelle. 

19100  — complètes  dcFrercl.  Paris,  1796,30  vol. 
in>ia. 

19101  — de  Monttjîoiîec. 

1910a  — de  M.iuperluis.  Lyon,  1758,  4 vol.  in  8. 

19103  — choisies  de  l'abbé  PnévosT.  Paris,  1783, 
39  vol.  ir>-8. 

19104  Œuvres  d’Abauzit  (publiées  par  Moullou, 
<|ul  y a Joint  IVloge  de  l’auteur  p.ir  Bérenger), 
Londres  (Holl.),  1770-7.8,  a vol.  in-8.  (L’édUlon 
de  Genève,  1770,  In-8.,  en  est  restée  au  i«  vol.) 

19105  — de  MoNCEir.  Paris,  1768,  4 vol.  in-ia. 

19106  — de  Duclos.  Paris,  i8ao,  9 vol.  ln-8. 

19107  — de  DumarsaK  Paris,  1797,  7 vol.  ln-8. 

19108  — de  PiBON.  Paris,  1776,  7 vol.  ln-8. 

1 9109  — complètes  de  l'abbé  Arnaud.  Paris,  1 800. 

3 vol.  in-8. 

19110  — de  VoiSESON.  Paris,  1781,  5 vol.  in-8. 
19M1  Œuvres  de  Marjvaci.  /*ar<>,  1781,  la  vol 

in-8. 

191  la  — de  CoLARDïAt.  Paris,  177g,  a vol.  ln-8. 

19113  — de  Saint-Foix.  Paris,  1778,  0 vol.  in-8. 

19114  — de  Voltaire. 

191 15  Neuf  lettres  de  Clémem  ^ Voltaire.  Paris, 
1773-76,  4 vol.  ln-8. 

19116  Œuvres  de  J.-J,  Rousseau. 

19117  De  mes  rapports  avec  J.-J.  Rousseau,  et  de 

notre  correspondance,  par  Dusaulx.  Parià 
1798,  ln-8.  * 

19118  Œuvres  de  Dorât.  Paris,  ao  vol.  in-8.  — 

Œuvres  choisies,  1786,  3 vol.  pet.  In-8.  

Autres,  1807,  in-8. 

19119  — complètes  de  Tubcot,  précédées  de  mé- 
moires sur  sa  vie.  Paris,  1811,  9 vol.  ln-8. 

lOiao  — inédites  de  P. -J.  Grosley,  édition  aug- 
mentée d’articles  biographitpies,  etc,,  par  L-M. 
Patris  Dubrcufl.  Paris,  i8i3,  3 vol.  in-8. 
i9iai  — de  Bonnot  de  (Iondillac.  Paris,  1798, 
a3  vol.  in-8. — Paris,  i8ai-3a,  16  vol,  in-8. 

1913a  Mes  moments  heureux  (parM*«dc  La  Livc 


d'Eri.iAY).  Genètr,  de  mon  impriwterie,  1738. 
ln-8.  — Voir  le  n*  388i*. 

19133  Ramassis  (par  le  vicomte  de  La  Roebefou- 
cauld).  (.Vevw),  1783-85,  S vol.  In-ia. 

19124  Œuvres  de  Thomas.  />«ri«,i8aa,  0 vol.  ln-«. 
igiaS  — de  D’Alembert.  Paris,  i8o5, 18  vol,  in-s. 
igiaô  — de  Tressan.  Paris,  1787,  la  vol.  ln-8. 

19137  — de  Le  Franc  de  Pompignon.  Paris,  1784 

6 vot.  in-8.  ' 

19138  — de  Diderot.  Pan’*,  i8ai,aavol.  Iu-8. 
19129  — Opuscule»  de  M“«de  Rochefort.  Piuis. 

i?84,  In-i8.  * 

iQi3o  (JKuvres  de  Bonnot  de  Mablt.  Paris  1704 
15  vol.  in-8.  ' 

iQiSi  — de  M.  de  Saint- Marc.  Paris  1788 
3 vol.  in-8.  flg.  ’ 

1913a  — d’Imbert,  savoir  : fables,  hlstorieit.*s 
jugement  do  Pâri«,eic.  Paris,  1772  et  annérs 
sulv.,  6 vol.  gr.  lu-8.  6g. 
igiSS  — d H.-Gabr.  RlqucUl,  comte  de  Mihabeau. 
Paris,  1837,  9 vol.  ln-8. 

19134  — de  Hulhifbf.  Paris,  iSig,0  vol.  ln-8. 
19133  Discours  et  mémoires,  par  Bailly.  Paris 

1790,  a vol.  iD-8.  ’ 

19136  Œuvres  de  Gchuiorcet.  Paris,  i8o4.  ai  vol 
ln-8. 

19137  — de  Chanport.  Paris,  1795,  1808,  ou 
181a,  a vol.  ln-8.  — aussi,  1814,  5 vol.  ln-8. 

19138  — de  Caiottb.  Paris,  1816,  4 vol.  ln-8. 
ipiSo  — de  Floria-n.  Paris,  1784  et  ann.  suiv., 

34  voi.  in-i8.— Poni,  i8a4,  i3  vol.  in-8.  6g. 

19140  — de  J.-J.  Barthélémy.  Poiis,  i7u8,  a vol 
ln-8.,  et  pap.  vél. 

19141  — complètes  de  Caron  de  Bealtmaiichais, 
Paris,  1809,  7 vol.  ln-8.  Og.— Pans,  i8ai  (au*si 
i8aC),  6 vol.  In-8. 

19142  — de  Mancini  de  Niverkois.  Paris,  noô- 
1807, 10  vol.  in-8. 

*9143  — de  Marmontel.  Paris,  1818, 18  vol.  In-s. 
19144  — complètes  de  P.  de  Rivarol  (publiées 
par  Fayolle  et  de  Cheneüollé).  Paris,  180R 

5 vol.  In  8.  ’ 

19144*  — de  Demousiier.  Parix,  i8o4,a  vol.  in-8. 

19143  Mélanges  de  politique,  de  morale  et  de  lii- 
lérature,  extraits  des  journaux  de  l’abbé  Kcilcr 
ioMuairt,  i8aa-a4,  4 vol.  in-8. 

19146  Œuvres  de  J.-F.  de  La  FUrpe.  Paris,  1778 

6 voL  ln-8.  — 1830,  16  vol.  ln-8. 

19147  — choisies  et  posthumes  du  même.  Parh 

1806,  4voUd-8.  ’ 

19148  — du  cardinal  de  Boisgclln,  coutenanl  se» 
oraisons  funèbres,  discours,  traités  philosophi- 
ques et  politiques,  etc.  Paris,  1818,  ln-8. 

19149  — complètes  de  Jacq.  Necxer.  Paris,  i8ai 

i5  vol.  In-8.  ’ 

1 91 50  — diverses  de  Jos.-Alex.  vicomte  de  Séaur 

Paris,  1819,  ln-8.  ’ 

igi5i  — de  Baculard  d’AsiiAun.  Paris,  1770 
la  vol.  ln-8.  (Appartlenlàla  cUsse  des  Roman*.) 
1915a  Mélanges  académiques,  poétiques,  litté- 
raires, etc.,  par  Gaillard.  Pari»,  i8o5, 4 vol.  iii-8 

19153  Œuvres  anonymes  (de  M-*de  Montesson}* 
Paris,  178a,  8 vol.  in-8. 

19154  Œuvres  complètes  de  l’abbé  Proyart  (ou- 
vrages historiques  et  de  morale  chrétienne) 
P^is,  1819,  17  vol.  io-8.  ou  In-ia. 

19133  — de  Mar.-Jos,  de  Chénier.  Paris,  i8a4 
8 vol.  I11-8. 

19156 — de  J. -Ch.  Julien  Lucc  de  Lancival,  pré- 
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cétléex  d^lne  notice  par  Collin  de  IMancy.  Parti, 
i8a0,  a vol.  in^. 

19157  de  Lecoi’vé.  Pêtis^  i8a0,  3 voL  in-8. 

)0i57~  mêlées  de  Dutess.  tondra,  i7P7t  a loni. 
en  1 vol.  In*8. 

igiSS  CEdvres  diverses  de  M.  5L-P.-T.  (Maupcr- 
tuls).  rrovtiiSy  1810,  ii^> 

igi50  Mélanges  de  pbltosophle,  de  morale  et  de 
IlUéraliire,  par  J. -H.  MeUter.  Oathe,  iBoa, 
a vol.  in*8. 

igtOo  oeuvres  complètes  de  J.-B.-H.  de  Sanr- 
PiKBRE.  Paris,  ]6i8,  ta  vol.  hi-8. 

jQjfli  — de  PiLissoT-  Paris,  180g,  8 vol.  ln-8. 

— de  la  baronne  de  STAéL-HoLSTUn.  Paris, 
i8ao,  »7  vol.  ln-8.— 18S8,  3 vol.  gr.  ln-8. 

igi63  Mélanges  de  littérature  et  de  philosophie 
du  i8«  siècle,  par  l'abhé  Morellet.  Paris,  1818, 
à vol.  ln-8. 

igiOA  oeuvres  do  Cbasscbmuf  de  Volscy.  Paris, 
i8ai,  8 vol.  ln-8. 

igi05  — du  comte  Xav.  de  Maistiie.  Paris,  i8a8, 
a vol.  in-8. 

igi60  — choisies  de  M.  de  Funiancs,  recueillies 
|K)ur  la  première  fois...  précédées  d'une  lettre 
de  M.  de  Chfttcaubrland,  avec  une  notice  bio- 
graphique par  M.  Bogor,  et  une  autre  par  M. 
Sainte-Beuve.  Paris,  i83g,  a vol.  ln-8. 

19187  Oisiveté,  par  le  général  PoaiMtaEUL.  rours. 
an  XII  (1808),  ln-8. 

19188  OEiivres  posthumes  de  A.-I..  Gibodet- 
i'aiosoN.  Paris,  i8ag,  a vol.  gr.  in-8. 

igi8g  — de  P.-I..  Lacrelelle  l'atné.  Paris,  180a, 
5 vol.  ln-8. 

]Çi>jo  — complètes  de  Paul-Louis  CoenrER  (avec 
un  essai  sur  sa  vie  par  Arm.  Carel  ).  Paris,  i83o, 
A vol.  ln-8. 

19178  Les  études  littéraires  et  poétiques  d'un 
vieillard,  par  le  comte  de  Boissyd^Anglas.  Paris, 
i8aS,  6 vol.  In-ia. 

19178  (JLuvres  de  Fr.-Ben.  HomiAs , précédées 
d'une  notice  sur  sa  vie  (par  L.  Castel).  Paris, 
sSaB-ag,  10  vol.  in-8. 

19175  — complètes  de  P.-E.  LênosTEY.  Paris, 
i8ag-3i,  7 vol.  ln-8. 

19178  — de  L.-Ph.  comte  de  Séoul.  Paris,  i8a.V 
30,  33  vol.  in-8. 

19177  — de  Fr.-GuUI.-Jean-Stanislas  AnDaiEix. 
Paris,  i6i8<^ja,  A vol.  in-8.  flg.,  ou  i8a3,  0 vol. 
ln-18. 

19178  Oi’DSciiLRS  (par  n(ederer).  Paris,  an  x-xi, 
3 vol.  in-8. 

19179  OF.uvresd’AnL-Vicior  Amauli.  Paris,  i8a5, 
8 voi.  ln-8. 

19180  Mélanges  littéraires  et  philosophiques,  par 
de  Bonald.  1819,  avol.  ln-8.  Tom.  X et  XI  des 
<Hivres  de  l’auteur. 

f^i8o*  Œuvres  de  M.  Roger,  publ.  par  Charles 
Nodier.  1835,  a voL  ln-8. 

19181  — de  H.  de  CHATRAOBiiA?m. 

1918a —f  de  M.  P.-S.  Balu?(CHE.  Paris,  i83o, 
8 vol.  ln-8. 

igi83  Mélanges  historiques  et  littéraires,  par  M. 
Bruglèrc  de  Barante.  Paris,  i835,  8 vol.  ln-8. 

19188  Œuvres  complètes  de  M.  Etienne  de  JocY. 
Paris,  i8a3-a8,  a?  vol*  ln-8. 

19185  OÈuvresde  Ch.  Nomri,  la  vol.  in-8. 

19188  Discours  et  mélanges  littéraires,  par  M.-A.- 
Fr.  Villemaln.  Paris,  i8a3(aussi  i8a5),  ln-8, — 


Nouveaux  mélanges  historiques  et  Uliéralret, 
par  le  même.  Paris,  i8a7,  in-8.  — Voir  i8ago. 

19187  Œuvres  de  M.  Droz.  Paris^  i8a8,  a vol. 
ln-8. 

19188  Fragments  littéraires,  par  Vict  Cousin. 
Paris,  1883,  ln-8. 

19188*  lics  œuvres  de  M.  le  comte  Alfred  de  Vigny, 
Paris,  Driloye,  i837-3g,  7 vol.  ln-8. 

( tel  I*  rtrttfll  d<>*  ouTrtfn*  de  MM.  Victor  Hofo,  de  La 

Mennais  do  Madame  Ou  Ocfanl  (Cror|W  SamI),  Mc.) 

191 8g  Œuvres  complètes  de  Fntoêiic  II.  Postdam, 
i8o3,  a8  vol.  ln-8. 

igigo  PoRTEreciLi.E  d’un  Jeune  homme  de  a3  ans 
(le  vicomte  de  Wall  ).  Paris,  1788,  ln-8. 

19190*  Mélanges  militaires,  littéraires  et  sentl- 
mentaircs  (du  prince  Charles-Joseph  de  Ligne), 
à Mont-Refuge,  sur  Is  Leopoldberg,  près  de 
Pienne,  et  se  vend  a Dresde,  1795-181 1,  34  vol. 
pcL  ln-8.  (Dans  ce  nombre  sont  compris  les 
10  vol.  d'tKuvres  mêlées  en  prose  et  en  vers,) — 
Œuvres  posthumes  du  même.  Pienne  et  Dresde, 
1817,  8 vol.  pet.  ln-8. 

igigi  Œuvres  choisies  du  prince  de  Ligne  (pu- 
bliées par  iMalte-Rrim  et  Propiac).  Paris,  180g, 
a vol.  ln-8. — lettres  cl  pensées  du  même,  |>tihl. 
par  M**  do  Slaêl-Holsicin,  8*  édit  Paris,  180g, 
ln-8.  — Mémoires  et  mélanges  historiques  cl 
Uuêralrrs  du  même.  Paris,  i8a7-ag,  3 voL  ln-8. 

igiga  Mélanges  de  littérature  cl  de  pUilosophlc, 
par  J. -P.  Fréd.  Ancülon.  Paris,  1809,  a vol. 
in-8. 

1019S  E.ssais  de  philosophie,  de  politique  et  de 
liuérauire,  par  Fréd.  Auclllou.  Pasts,  i8Sa, 
a vol.  iu-8. 

5.  Folygraphes  italiens. 


igigA  Opere  di  Glov.  BoccAcao.  Firenze,  I7a3, 
8 vol.  in-8. 

igigô  Opera  dl  L.-B.  Alberti.  {Firenze,  tûgo), 
ln-8. 

igigO  Opere  del  conte  Bald.  Castiguose.  Padova, 
1733,  in-8. 

igig?  — di  Machiavelu. 

igigS  — di  Lod.  Abiosto.  Venezia,  1781,  A vol. 
in-ia. 

iqiqA*  — (li  Tbissitio.  Perona,  nag,  a vol.  In-Tol. 

19199  Le  vuigari  elegantle,  di  Nie.  LiBimmo. 
Pinegia,  i5ai,  ln-8. 

igaoo  Le  occorenze  humane,  dl  Nie.  Libiibbio. 
Pinegia,  i588,  in-8. 

igaoi  i.e  opere  dl  Agnolo  FiBRitzcotA.  Firenze, 
i7a3,  3 vol.  gr.  in-ia. 

igaoa  Le  prose  dclmedeslmo.  Ffrenir,! 588,  ln-8. 

]gao3  0|>ere  di  P.  Bbmbo.  Penezia,  17x9,  8 lom. 
gr.  in-fol. 

19008  Prose  dl  P.  Dcmbo.  l>Yreft?e,  i58g,  in-8* 

igao5  Opere  volgari  e lallne  <li  Jacopo  Bonfadln, 
colla  viiadeiraniore  scriUa  da  Giammaria  Maz- 
Auclielli.  Brescia,  i758-5g,  9 voi.  ln-8. 

19006  Opere  dl  G.  délia  Casa.  Firenze,  1 707,  3 vol. 
ln-8. 

19907  — sioiiche  e poliilrhc  dl  Donato  Giabotti. 

\ Visa,  181g,  S vol.  iu-8. 

10907*  — di  G.-B.  Gelu.  Milano,  1808, 3 vol.  ln-8. 

igaoSLezionidi  Ben.  VABUti.  Firenze,  i590«ln-ji. 

igao8*  Opere  dl  Ann.  Caro.  Milano,  1806,  8 vol. 
ln-8. 


3q4  belles-lettres. 


1920»  Opcrc  dl  $PERo:«i  Sp«rone.  Fenezia,  nfto, 
5 vol.  iii-â. 

igaog*--Di  Leonardo  Salvuti.  MiUno^  iSO», 

5 vol.  in-d. 

i»‘iio  — di  Torq.  Tasso.  F/m,  i8oi,  33  vol. 
in-8. 

lÿuji  — di  Bat.  Gcabini.  Ferona,  17S7,  h vol. 
IM. 

1931a  — di  fra  P.  Sarpi.  Ferona.  1781,  8 vol. 
In-a. 

19213  — del  dottore  I^ov.  ScaplnellI.  parma, 
1801,  a vol.  in-8. 

igaift  Scella  dl  prose  dl  C.-R.  Datl  Fmezia, 
i8a6,  in-iO. 

19315  Opéré  sedte  di  Ferr.  Pallaviciivo,  1678, 
in-13. 

19316  Operoarle  di  Dom.  Oartoli.  Ftfiid.,1718, 
3 vol.  in-A. 

19217  Opéré  di  Lor.  Magaloiti.  Milano  ^ i8oû. 
3 vol.  in-8. 

J ga  1 8 Opere  di  G.- V.  Gravira.  .Va;w/i,  1 756,  H vol. 
in-8. 

19319  CoUexlone  compléta  delle  opcrc  édite  ed 
Inédite  di  GiroL  Gigll.  AW  Ajûy  si  çendono  in 
Siena^  1797,  7 vol.  In-S. 

igaao  Vml  c prose  dl  P.-Jac  MARTSLLa  Bolognn, 
1739,  7 voL  in-8. 

19231  Prose  dl  .\nt-Mar.  Salvini.  Firenze,  1715, 
a vol.  In-â. 

igaaa  Opere  di  Stef.-Ben.  Pallavicini.  Fenezia, 
17&8«  H voL  in-8. 

igaa3  Disseriazionl,  letteré,  ed  altrc  operelte  dei 
P.  Anu-.M.  Lapi,  con  giunie  ed  aiiDotaxioiii  di 
Fr.-AuU  Zaccaria.  Firenze,  1755,  a vol.  In-ii. 

1923Û  Opere  dl  GiambatL  Vico.  Milano,  1830-37, 

6 vol.  ln-8. 

igaa/l*  Opère  varie  di  Gaet.  Volpi.  Padovay  1735, 
in-4. 

19235  Prose  € poesle  di  Anl.  Corrri.  Fenez..  1730- 
56,  3 vol.  iii-8. 

19336 Opère  di  Scip. MArrEi.Fcner/a, 1790,31  vol. 
in-8. 

igaaO*  Opère  varie  di  L.  Mlratoki. 

19337  Opere  d’Ant  Coccsi.  MilanOy  iSsA,  3 vol. 
in-8. — Voir  le  n"  i835A. 

19338  0|)crc  dl  Fr.  Aloarotti.  Fenezia^  1791, 
17  vol.  in-8. 

1 9339  Opere  scelte  d’ Am.  Gcvovcsi.  MilanOy  1 8aA, 
a vol.  in  8. 

19330  Opere  dl  Jac.  Stellivi,  pubblicale  da  Ant. 
EvanRciJ.  PadotOy  1781-M,  6 vol.  pet.  in-4.  — 
V(^r  le  n«  igoâS. 

19331  Opere  scelle  di  Fr. -Mar.  Zarotti.  MilanOy 
1818,  3 vol.  in-8. 

1933a  Opere  di  Girol.  Pompei.  f'rromi,  1790-91, 
6 vol.  gr.  in-8. 

193SS  Opere  di  Gio.-Lod.  Bianconi.jtf//ano,  180s, 
A vol  ln-8. 

1Q33A  — di  Gasp.  Goui.  Fenezia,  1796,  la  vol. 
in-î2. 

1928A*  Opere  varie  dl  GiatnbatUsia  Robrrti.  Bo- 
lognoy  1782-87,9  vol.  in-8,,  ovvero  BassanOy 
1797,  i5  vol.  in-16. — Luccüy  1830,  i3  vol  in-i8. 
— Napoliy  183O,  U vol  ln-8. 

19235  Opere  dIGiua.  Barrti.  Milano,  i838,  A vol 
ln-8. 

19236  Opère  Itallaoe  e latine  di  Cicroeniiiio 
Varnstti.  FenetiOy  i8a6-3i,  8 vol.  li>-8.  fwirlr. 


1 9286*  Opeve  del  conte  Camu.  Milanay  i78è«a8  vol. 

in-8. 

19337  Opere  dl  Carlo  CMtone,  conte  delU  Tmu 
di  Reuoiiicu,  raccoUe  e pubblicale  da  Fr.  Moe- 
chrtti.  ComOy  i8i5-3o,  10  vol  in-8. 

19338  Coiiiplcia  raccoita  d' opuscoli,  osservaxioui 
e iioUxie  diverse,  ec.,  dl  Glus.  Toalüu.  Fenezia, 
1803,  A vol  ln-8. 

192S9  Opcrc  scelle  dl  Lax.  $i*au.anzam,  Jr/laiu>, 
1835-39, 6 vol  in-8. 

192A0  Opere  dl  Glus.  Pabiri.  Milano,  1801,  6 vol 
io-8. 

19'?Ai  Opcrc  dcl  tard.  GaRoiL./loifui,  1806,  ao  vol 
in-A. 

igaAa  Opcrc  dl  Vliiorio  Alfteiu.  Italia,  1807, 
32  vol  gr.  in-A. 

J02A3  Poc.vie  e prose  scelte  dl  Luigi  Cerreltl,  rac- 
colle  (la  Gio.-lnnaccnzo  Pedroni.  lfi7aiio,i8ia, 
3 vol.  in-8. 

1934A  Opere  dell'  abbate  CesABom.  Pim,  1800, 
A3  vol.  ln-8. 

ig'.tAS  Opere  ddl’ abbate  BemNELU.  l>nez.,i8oi, 
3A  vol  in-i3. 

igaAG  Idea  dciF  unlvcrso,  d!  D.  Loreiuo  HiavAt. 

‘ esenn,  1778,  21  vol  In-A. 

192A7  Opcrc  postume  dell’  abbate  L Larxi. 

F/rcnre,  1817,  a vol.  In-A. 

193A8  Opuscoli  varj  dl  P.-Nap.  Signorelll  Bapoli, 
1793-95,  A vol.  in-8.  — Lexionl  accademlcbe. 
Ihid.y  1813,  in-A. 

1Q2A9  Opère  scelle  di  Aless.  Vebri.  Milam,  1822, 
3 voi.  in-8. 

iq35o  Prose  e rime  di  Onofrio  Miuionl.  Ferrera, 
1811,  in-8. 

10351  Operelte  di  Jac.  Morelu.  Fenexia,  iteo, 
3 vol.  in-8, 

19353  Opere  dl  P.  Giordari.  italia,  i8si,  16  vd. 
in-i6. 

19253  Opère  dcl  conte  Glul  Pertlcari.  Milano, 
t8a3,  3 vol.  In-16. 

1035A  Opere  scelle  dl  Ugo  Foscolo.  Ffronxa,  i835, 
a vol  in-8.— Voy.  le  n*  1A617*. 

19353  Opcrc  di  Vinc.  Motm.  Milano,  1889,  6 vol. 
ln-8. 

1Q356  Opuscoli  di  G. -B.  VcairiGLioL).  Peruffia, 
1835-36,  A vol  ln-8. 

19257  Opuscoli  di  icllcratura  e belle  artl,  dl  Ga- 
icani  Napiome.  Pisa,  1826,  a vol  in-8. 
iga58  Opuscoli  dl  Mlch.  Colombo.  Parma,  i8sA- 
37,  5 vol.  in-8. 

19259  Opère  di  Paolo  Costa.  Firmze,  1839-So, 
3 vol.  in-8.  — Parma,  188A-86,  In-iO,  lom.  1 

A ni. 

19360  Prose  c poesle  dl  Ces.  Aricl.  Brescia,  1S18- 
19,  6 vol  in-16. 

19360*  Poesle  e prose  Inédite  di  Ces.  Arici. 

Brescia,  i838,  In-iO,  porlr.  , 

!036o>>  Operelte  moraU  di  Giar.LEOPARbi.  Milano, 
1837,  ovvero  yapoU,  i835,  ln-12. 

19361  Opere  in  vers!  ed  in  prosa,  di  Alessandro 
Manxori.  Firenze,  1837,  gr.  ln-8.  fig. 

6.  Polygrapbes  cspagaols  el  portugais. 

19363  I.0S  tratados  del  doclor  Alouso  Ortil 
SetUla,  iAg3,  in-fol. 

1936*1*  Los  problemas  tle  Villai.obos.  T.amore, 
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in>rol.  ( Peut  sc  placer  UauK  les  Mélanges 
de  physique.) 

>9^63  Obras  de  G»va!itks  de  Salasar.  AtcaUy 
i5M,  in>A. 

iQ!2fiS*  Obrasde  L.  de  — Voy.  le  n*  i!>i70. 

iqqôA  Diverses  leçons  de  P.  Mrssii,  traduites  en 
françois.  Parti,  1509,  a \ol.  in-i6. 

ipa65  Dechido  de  varios  subjerlos,  por  Ger.  de 
CosTHKass.  Car^gn^üy  j57*j,  In-S. 

1 0^63*  las  obras  suellas  de  Lope  de  Vcoa.  JUodrid, 
ilTÔy  91  sol.  Iti-d. 

10Q66  Obras  de  CanvARTKS.  Madridy  i805,  lO  vol. 
pet.  lo^. 

1 (jsM*  Para  .ilgunos,  por  M.  de  l^s  Retks.  Uadridy 
lO&o.  in-4. 

1 pv<V7  Obras  en  prosa  y verso  de  Polo  de  Modina. 
Zaragùzay  ht-h. 

192G8  Obras  de  Lor.  Gascus.  Mûdridy  i6G4, 
a vol.  ln-4. 

19260  — de  Qcevepo  Yillegas.  Madrid  y 177a, 
0 vol.  in>6. 

19270  Obras  en  proa^y  verso  de  I*.  de  üixov 
PereJra.  Madridy  1676,  in^. 

19270*  Obras  de  D.  Saavrmu.  Madridy  1789, 
1 1 vol.  in-8. 

19271  Obras  en  prosa  y en  verso  de  Fr.  Saivtos. 
Madridy  1726,  h vol.  In-A. 

19272  ObrassueltasdeJ.  Ybiastc.  Madrid,  1776, 
2 vol.  In-A. 

19273  Obras  en  prosa  yen  verso  de  José  Gauaum) 
ou  Cadahalso.  Madridy  1818,  S vol.  in^. 

>9274  Oliras  de  O.  Diego  de  Torrcs  Villaroel. 
Madridy  1794,  i5  vol.  in-8. 

1 9275 —de  Tb.  Yriaatc.  Madridy  1 787, 6 vol.  In-S. 

19276  Obras  en  prosa  y verso  de  Jos.-Maiia  Vaca 
de  Guiman.  Madridy  1789,  3 vol.  |>ei.  liio8. 

19277  Coiecdon  de  varias  obras  de  Gasp.-Melcti. 
de  JovcLLANOs.  Madridy  i83i,  7 vol.  pel.  In>4. 

19277*  Obras  llterarlas  de  D.  Fr.  Martinex  de  la 
Dosa.  Parity  1827-S4,  3 vol.  In-i2.  (Pour  le 
6»  vol.,voyex  le  n*  i5320*.) 

19278  Colleûm  de  obras  portuguexas  de  D.  An- 
tonio Piobeiro,  dadas  a Lux  por  Benlo  José  de 
Souza  Farinba.  LisbaCy  1785,  2 voL  pet.  in-S. 

19279  Obras  de  D.  lUbelro  de  Maccdo.  UsbaOy 
1743,  2 vol.  ii>>4. 

19280  Obras  polltlcas  e pastorix  de  Fr.  Hodriguex 
Loao.  LisÙoüy  1774, 4 vol.  ii>^.  (Aussi  dans  la 
Poésie.) 

19281  Obras  compirtas  de  Fllinto  Elyslo  (Fran- 
cisco llanod  do  Nacimento).  Pariiy  1816-19, 
11  vol.  lo>8. 


7.  Polygraphes  allemands, 

19282  Th.  Aatr,  vermlschte  Werke.  Barlitiy  1771- 
81, 6 vol.  in-8.,  et  Fteniie,  i8o4,  4 vol.  ln-8. 

19283  C-F.  Gellert,  sâmmtl.  .Sclirineu.  Leipzig  y 
1784,  10  vol.  in«4l. 

19884  I.Essrio's  sAmmtl.  Schririen.  ffer/m,  1796- 
1808,  3o  vol.  in-8.,  ou  18S8-40,  iS  vol.  ln-8. 
19288  Jost.  MOser's  palriol.  Phanlasien,  4*  verb. 
Aufl.  Bel  lin  y 1820,  4 vol.  ln-8.  — Vermlschtr 

Scbriflen  mildessen  l.cl>en Ibid. y i707>98. 

2 vol.  in-8. — 8er/4N,  i$43,  10  vol.  ln-12. 

19386  Burger’s  sammll.  U'erke.  Leipzify  i8S3. 
gf.  ln-8. 
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19286*  SanirutlicfaeWeritc  vou  G.-Th.  vunlil{>pcl. 
ÈerliHy  1827-28,  12  voL  lD-8. 

19387  G.-Cp.  LicHTE.'vBeao^s  verntisclile  Sebrlften, 
herausgeg.  von  L.-Gh.  LIchlenberger  und  F. 
Kries.  tldtt.y  1800-1806,  9 vol.  ln-8. 

19388  ëscel’s Sebrlften.  ^er/tn,  1801-1 806, 12  vol.  * 
in-R. 

19289  J.-G.-Frd.  (]esDCR*8  >âmmtlkl)e  Werke. 
Tubingy  iBo3-ao,  43  vol.  in-8. 

19390  A. -G.  ScHiLLEsS  .sâmmtiicbc  Schriftei;. 
Tabingy  1812,  12  vol.  in-H. 

19291  Moissner’s  stmmtllchê  Werke,  licrausg. 
von  Chr.  KulTner.  Fienne,  i8i3  et  i8i4, 36  vol. 
in-8. 

19292  J.  McLLEJts  Werke.  Tabiapy  1810-19,  ln-8., 
tom.  1 4 27,  ou  Stutig.y  i83i,  4o  vol.  In-i6. 

19293  J.-Gf.  ^iimc’s  !>aiiimtlicbe  Werke.  Leipz.y 
1827, 12  vol.  in-16. — sAminlI.  Werke,  herausg. 
von  Ad.  Wagner.  Lripz.y  i83&,  ln-.4. 

19294  H.'Jot.  von  C4iliin's  Werice  (lierausg.  von 
Mth.  von  Colltn).  Ffm,  1812-14,  6 vol.  in-8. 

1 9293  Wiblasd’b  W erkc.Lci;i2ip,i  798;  42  vol.in-4. 

19296  C.-L.  von  Wollmann,  sânimllicbe  W erke, 
lierausg.  von  sciner  Frau.  LeipziÇy  1818-27, 
i4  vol.  in-8. 

10297  Gbr.-Gf.  Brcdüw's  nachgelassenc  Scbriflen, 
heransg.  von  J. -G.  kuniscli.  Breslauy  1816,  ou 
I8a3,  in-8. 

19298  SAœmtl.  W erke  von  Mr.  A.  vonThunioiel. 
Uipz.y  1811-20,  7 vol.  ln-8.— Aussi  11*  i338o. 

19299  A.  von  Bucher’s  sammtl.  W'erke,  gesamin. 
und  hcrausg.  von  J.  von  Klessing.  München  y 
181^2,  6 vol.gr.  ln-8. 

)93ooL.-Tbbl.  Kosegarten’s  Rhapsodiecn.Lci'p2., 
1800,  3 vol.  in-8.  — Rcden  und  kJeine  pros. 
Sebrlften,  herausg.  von  G.-Cb.-F.  Mohnlke. 
SiraU.y  1831-32,  3 vol.  ln-8. 

iq3oi  P.-H.  JacobPs  Werke.  Leipziÿy  i8i2-23, 
0 vol.  in-8.  — auverlesener  Briefwecbid.  Ibid.y 
1825-27,  2 vol.  ln-8. 

193018  Mcolai. — Voir  le  n*  13587. 

19302  K.-Fr.  van  der  At’elde’s  s3mm(l.  SchrlRen 
(hcrausg.  von  K.-A.  BOtUger  und  Thdr.  Hell). 
Dresdeny  1824-27,  25  vol.  in-8. 

I03o3  J.- P.  HebePs  sStnmllicbe  Werke.  KarUr,y 
1832-34,  8 vol.  in-ê. 

jp3o4  J. -H.  Pestaloxxi,  simmtt.  Srliriftco.  A'fuffp. 
und  Tubingmy  i8i{^,  i3  vol.  ln-8. 

19305  Lr.  von  W rsienrfcder's  sâimiill.  Werke: 
ersle  vollstand.  Originalausgabe  ; herausg.  von 
R.  Grosse.  A'rNipcjv,  i83i-S5,  ln-4.«  (oui.  1 k 
VIII.— Autre  édition,  ibid.y  i83i-33,  In-iO, 
tom.  I 4 XXVI. 

19306  F.-M.  Klingbb's  Werke.A'anvfpsb.,  1819-16, 
12  vul.  in-8.,  ou  Sluttg.y  i842,  ta  vol.  in-i6. 

19S07  K.-V.  von  Ronstetlcn's  Sebriften,  hcrausg. 
von  F.  Mauliison.  Zurich  y 1793,  ln-8.,  ou  a* 
édiL,  1824,  ln-12.  — Ncur  Schriflen.  Kopmh,^ 
1799-1801,  A vol.  ln-8.— Rrlefc  an  Fred.  Ilun. 
Frankf.-cm-Man.y  1829,  2 vol.  in-8, — Bricfe  an 
Matihison.  ZitrirA,  1827,  in-i2. 

19308  Gôtui’s  WVrkc. 

19309  (iesammelle  Werke  von  der  Brûder  Chrisi. 
und  Frid.-l.eop.  Stolbcbc.  Matab.y  1820-23. 
30  vol.  I0-8. 

19310  Alex.  (A.-Fd.]  BronikowskPs  Schriflen. 
Drtsdeny  1828-35,  3i  vol.  ln-8. — Skmintl.  neuer 
Sebriften.,  I7af4<rtr  nnd  tjeipzig  y 1829-34, 
j8  vol.  In4. 


■^6  BELLES- 

iqSii  El.Zschokke'sansgewah(teSchiirten./l«rtfM, 
1893-18,  tio  vol.  iü-18.  — SuppletnenÜHJcIi, 
1881,  In-i6. — ou  1880,  6 vol.  h»-8. 

19813  Wcrke  von  Geor.-Wlib.-Friedr.  Hegel, 
woüsiftmllgc  Au»gabe  durcli  einen  Vercin  von 
FreiHlen  des  Verewlgten.  Berlin  ^ Duncker^ 
1883  41,  16  vol.  in-8. 

19S18  Ad.Octiieiisdilàgcr's  Schrlften;  cuniersteii- 
malf  grsaminell  ah  Ausg.  leUterlIand.  Bresiau, 
i809»8o,  18  voi.  In-iO. 

19814  Casp.-A.  TleUge’s  Werke,  hcrausg.  von 
A.-G.  Eb^rhard,  8*  A. //a//e,  i885,  tovoI.in*i3. 

10818  Gsl.  Schilling’s  s.^imntUrhe  Sclirirtcn; 
rcchlBikss.  Ausgabe  IclzU'r  Hand.  Oresden  uiiü 
Leiptig,  1838^7,  70  vol.  in-i8. 

19810  A >011  Trorolliz  [d.  i.  K.-A.-F.  von  WUz- 
ieben]  : saoinill.  SebrUten.  itresden^  1839-83, 
80  vol.  in-iO.~  Zwclte  sAiuiull.  ibid.^  1888-8O, 
37  vol.  ln-18. 

19817  SAiiiinUiclie  Wcrke  von  Ludwig  TIeck. 
PariSj  1838*87  (nouveau  tirage,  corrigé,  i8ao), 
3 vol.  gr.  I0-8.  (Il  y a une  etiillon  de  Berlin ^ 
1898-39,  18  voi.  in-8.) 

19818  Sâmmtl.  Werke  von  KaroUnc  Picblcr,  geh. 
von  Greiner,  neuen  verm.  Ausgabe.  Leipziffy 
i89<h80,  3o  vol.  ln-8.,  ou  1838-83, 5ovol.  In-i6. 

19819  SimmUlche  Werke  von  Ch.-Guli.-Fred. 
Schlegel.  n'ieny  1833-80,  i4  vol.  In*8. 

8.  Polygraphes  danois,  suédois,  etc. 

19830  Œuvres  mêlées  de  P.-Fréü.  Sium  (en  da- 
nois). Copenhaguey  1788-99,  16  vol.  !n-8. 

19831  QEuvns  choisies  de  L.  Holberg,  en  danois. 
Cepenhaijucy  1600,31  vol.  ln-8. 

19833  Thos.  Thorlldc,  Samlade  Skrlfler.  Vpealay 
1819-30,  S vol.  tn-8. 

19838  llOijers  (BenJ.-C.-H.)  Samlade  Shrij^er. 
Kioh.y  1838-37,  5 vol.  in-8. 

19S34  Baggeseii  (Jcos),  danske  Vaerker,  udgionc 
af  forfaucrens  sOnuer  ogE.  J.  Boyc.  Aio4.,  1838- 
84,  13  vol.  in-8. 

19835  01.  Dalin,  Miterbets  Arbelcn.  stockh.y 
1761-07,  6 vol.  ln-8. 

19836  Œuvres  de  Gdstave  111.  SioekKy  1811, 

5 vol.  ln-8. 

19837  E.-J.  Stagnell,  Samlade  Skrifter  ulgifnc  af 
L.  HamniarskOld.  Stockh.y  1834,  S vol.  ln*8. 

19838  J.-L.  Helberg,  Samlade  Skrifter.  i885-80, 

0 vol.  ln-13. 


9.  Polygraphes  anglais. 


(Tour  !«•  OEuvrrt  B»ccmi  «I  de  Locke,  voyea  le*  n.  sus  ei 

sue.) 


lyasgThe  works  ofTIi.  More.  London,  1557.  ln*fol. 
— Voir  le  n*  18980*. 

19880  Rog.  AscHAM'scngllsh  works.  London,  i8i5, 
iu-8. 

1 988 1 The  miscellancous  works  In  verse  and  prose 
of  Th.  Overlmry.  London,  I7.*>5,  In-18.  (C’est 
ia  10*  édit,  ( le  poème  A wife  non*  the  iciddoir 
of  tir  Th.  Overbvrye.  London,  1614,  ln-4,  a été 
îwuvcm  rélinpr.)  L'édit,  de  i038,  pet.  ln-8., 
est  la  i6*.l 


LETTHES. 

19883  The  works  of  Walter  Ralego.  Oxford.  1630. 

8 vol.  ln-8. 

19883*  Works  of  Jos.  Hall.  — Voyez  le  n*  1970. 
19388  Works  or  sir  Th.  CbqlrÂrt.  Edir^mrghy 

1884,  io*4. 

19884  The  Works  poeücal,  coiilroverslalatid  poli- 
tical  ofA.  MvRvr.ix.  t.ondony  1770,  S voL  ln-4. 

19885  The  vnglish  Works  of  H.  Speluam.  txmdoHy 
1733,  iii-foL 

19886  Works  of  R.  Royle.  tendon  y 1773 , 0 vol. 
ln-4.  (Aussi  dans  les  Métanges  de  physique.) 

19887  Works  ofl)RVDEX  Lond.,  1808,  tS  vol.  I0-8. 
19338 — ofW.  Temple,  tond. y 1750,9vol.  jn-fol. 
19489  Th.  Brown's  Hurks.  LondoMy  1718  (aussi 

1730,  1780,  1744,  i?0o),  4 vol.  in-ia. 

19840  The  niisci'Ilarieous  works  of  J.  Evelt3. 
tondoHy  1835,  in-4. 

194^  — ut  Aooison.  Birming,y  1761 , 4 vol.  ln-4. 
1934s  Works  of  PupE. 

19843  — of  J.  Swrrr. 

19444  Essai  historique  sur  le  docteur  Swift  (par 
Craipcrd).  PmriSy  1808,  lo-4. 

19345  Works  ofMtr)t>LET03.Lond.,  1783, 4 vol.io-4> 

1 9346  — of  H.  Si.  John,  tord  Bolibcbeoke.  Lomd.y 
1809,  8 vol.  in-8. 

19447  The  Works  of  G.  Berselky.  tendoHy  1784, 

3 vol.  ln-4. 

19848  The  Works  ofJonath.  Edward.— Voir  1998. 
19448*  The  Works  of  J.  Harvey.  /u>ndon,  1790, 

9 voi.  in-8.  (Peut  être  placé  parmi  les  ihtelo- 
glens  anglais.) 

19449  VVorks  of  lady  Moktague.  London,  1808, 

4 vol.  ln-19. 

19450  Bradley’s  ralscelianeoua  works  and  corres- 
pondence.  Oxfordy  188s,  iu-4, 

19851  The  Works  of  Riifo.  Londony  1776, 

3 voi.  pci.  iii-8. 

19853  — of  L.  Sterne,  /xmdon,  1788,  10  vol.  in-8. 
19853  — of  Smoixett.  Londony  1797,  8 vol.  ln-8. 
19854 — of  Staiihope  cari  ofCutSTSiPiiLD.  Lend.y 
1777,  9 vol.  hi-4. 

19455  The  Works  of  G.  Lyttelton.  Londony  177O, 

8 vol.  ln-8. 

19354  The  Works  of  Goutsurm.  Ijtndony  1887, 

4 vol.  ia-8. 

19357 — of  J.  IlARRts.  Londony  1801,  3 vol.  ln-4. 
19856—  of  Sam.  Johnson. 

19859  — ofGiRDOR.  Ijondony  i8i4,  5 vol.  ln-8. 
19400  II.  Walpüle's  Works.  London,  1798,  5 vol. 
in-4. 

198O1  Fugitive  pièces,  in  verse  and  prose,  by 
Ilor.  Walpole.  Stratcberrg^llilly  1788,  ln-0. 

19863  Works  of  Ed.  Burul 

19868  The  Works  ofW  ill.  Palet. — Voir  le  n*30i  1. 

19864  The  Works  of  Rich.  Owen  Cambridge,  wRIi 
an  account  of  his  life  and  character,  by  G.-O. 
Cambridge.  Londony  1808,  in-4. 

19304*  WiH  Jo.vEs's  Works.— Voyez  ic  n®  98196. 
19365  The  complété  poetical  and  proae  works  of 
R.  UtEKS.  Londony  i838,  4 voL  ln-8. 

19865*  — The  Works  of  John  Playfair,  witb  an 
arcount  of  tlie  author’s  life.  Edinlmrghy  1833, 

4 vol.  in-8.  (Ouvrage  sur  les  sciences  piiyslques 
et  mathématiques  qu'on  peut  placervers  4379.) 

19866  The  Works  uf  Henry  Maceebur.  IxindoUy 
1 808,  8 voL  ln-8. 

19867  'The  Works  of  J.  Moore.  Edinburghy  1890, 

7 vol.  In  8. 


..DigilizedJay  C^Ogle 
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1 çMS  The  Works  of  John  Homt.  Sâimhtrgh^  1S39. 
9 vol.  tn-8. 

19909  The  Works  of  Vie.  K.^ox.  London  y i8aâ. 

7 vol.  ln-8. 

19970  The  Works  of  Sam.  Pam.  London  y i098, 

8 V(tl.  it>~8. 

19971  Mtscellaneous  prose  works  of  W.  Scott. 
i8Sa,  q8  vol.  gr.  in-18. 

1997a  The  Works  of  Tli.  Moore.  London  y i89o. 
aa  vol.  pet.  ln-8, 

19975  Works  of  Ilaniiah  More  (Morden).  Lond.y 
18.V»,  11  vol.  in>8.  (En  parile  des  romans.) 
19973*  The  Works  of  Bi-nj.  Framkli?i.  Boston  y 
i8Ao.  10  vol.  gr.  in>8. 


IX . COLLECTIONS  D’OUVRAGES 
ET  D’EXTRAITS  DE  DIFFÉRENTS 
AlîïKtlRS;  UECUEILS  DE  PIÈCES; 
MÉLANGES. 

I.  Collections  d'outrages  gneiens  en  grec 
et  en  latin. 

1997/1  Kpistolia,  dialogl  brèves,  elc..  ex  variis 
utriusque  !lngii.T  srriptorlbus.  Exntdfbat  H. 
StrphanuSy  1377,  ln>8. 

19979  Leon.  Allatil  symmicta.  seu  opDsrulorimi 
grvconim  et  latlnoruni  vetustlor.  ac  recentio* 
mm  libri  duo.  edrnte  Barth.  Xlhusio.  Colon.^ 
Agrip.  (seu  AmslHod.y  H'afsber(})y  i053,  ln-8. 
fh^lmpr.  dans  le  recueil  de  Pasquall,  forinaiu 
le  a3*  vol.  de  la  Bycantine.  édit,  de  Venise.) 

19970  J.-Chr.  Woi.rri  anecdoia  gr»ca.  Uamb.y 
i7aa.  4 tom.  en  a vol.  in-8.  (Principalement 
relatifs  à la  Théologie.)  — Voir  le  n*  18147. 

19977  Axecdota  llleraria  e mss.  codlrlhiis  enita 
(a  Blanconio  et  J.-Chr.  Amadntio).  Aom<p.  1773. 
4 vol.  in-8. 

19578  D'Ansse  de  Villoiboti.  anecdota  gneca. 
venmoy  1781,  a vol.  ln-4. 

19579  Ch.-Frid.  MATrnja  lectloncs  mosqucnscs. 
gr.  Lipsiffy  177g,  a vol.  in-8. 

ig38o  EJusdem  notitia  codicum  grscor.  mosquen- 
^lum.  LipsifOy  1804,  8 vol.  ln-8. 

19381  Inmi.  Berker.  anecdota  gra*ca.  BeroUniy 
1814,  3 vol.  in-8. 

1988a  PuANODeMs,  Demonls.Clitodemi  aique  Istrl 
fragmenta,  gr.  Lipsitty  iSia,  ln-8. 

19383  PoRpHYRJi  philos,  opus  inedilum  : acccdit  1. 
Eusebii  prfffalio  chronici  inediti  : II.  Phllonis 
jmla*i  operum  oclo  inedilorum  notlo...  Mediol.y 
181O,  ln-8. 

19385  Mcleiemata  e disciplina  antlqullatls.  open 
Frid. Creuierl.  1817-19,3  tom. en  1 vol. 

ii)-8.  — Voir  aussi  au  mot  Opi'bccla. 

19880  Collecianea  gr»ca  minora,  ciim  notls  A. 
Dauei..  lÀmdini,  181 3,  a vol.  in-8. 

]g386*  Anaircia  gr^pca  minora,  by  A.  Daueu 

Bdinb.y  i8ai.  in-8. 

19887  Collecianea  gTPca  majora,  by  the  same. 
Edinh.y  i8ao-ga,  3 vol.  in-8. 

1 9S88  ATAKTA.  (Mélanges  sur  la  langue  grecque 
andenne  cl  moderne,  publiés  par  Ir  D»  Coraî). 
Porta,  i8a8,  5 vol.  ln-8. 


19S89  Scriptorum  veierum  nova  eoUectio.  e vati- 
canls  codicibus  édita  ab  Angelo  Maio.  Bowuty 
i8a5-38,  10  vol.  ln-4. 

19890  Classiroriim  autorum  e vatlcanls  codidbuv 
ediiorum  sériés  ab  Angelo  Maio.  flomay  i8a8- 
38.  8 vol.  ln-8.— -Voir  le  n*  83g*. 

igSgi  Scriptorcsgræci  minores  qiinrnm  roliquia« 
ex  editionibus  variis  excerpsil  J. -A.  Gilcs,  gr. 
Oxoniiy  i83i»  a vol.  ln-8. 

)g3g‘i  Anecdota  grarca.  e codicttms  regiis  des- 
crlp^ll  J. -Fr.  Boissonadr.  Parish'Sy  i8'i9-3.3, 
5 vol.  ln-8.  (Un  0*  vol.  est  annoncé  |>our  pa- 
raître à la  lin  de  i843.) 

ig3g3  Anecdota  grsrca  oxoniensia.  edklit  J. -A. 
Crauer.  Oxoniiy  i834-37,  ln-8..  tnm.  I 4 IV. 

19898*  Aiiccdoia  græca  e codd.  niss.  Blbliothecæ 
reg.  parisiensis,  edidit  J.-A.  Cramer..  Oxom'/. 
18S9-41.  4 vol.  ln-8. 

iq3o4  Cours  de  littérature  grecque,  ou  recueil  des 
plus  beaux  passages  de  tous  les  auteurs  grecs 
les  plus  célèbres,  avec  la  traduction  françdse  en 
regard,  par  Planche.  PariSy  1825-27, 7 vol.  ln-8. 

19895  Leçons  latines  de  littérature  et  de  morale, 
par  iNoci  cl  De  La  Place,  uO*  édition.  Paris  y 
1844.2  vol.  ln-8. — Leçons  latines  modernes  do 
littérature  et  de  morale,  par  mêmes,  2*  édi- 
tion. Pana,  iS30,  2 vol.  in-8. 

2.  Collection  d’ouvrages  écrits  en  latin  par 
des  modernes. 

(Ptutieun  de  r««  rerupll*  tppsrtiennrm  à la  Philologie.] 


19897  Margarita  facetiarum.  Arnm.,  i5og,  ln-4. 

19397*  Partpneitcomtn  veterum  pars  prima,  cuni 
notls  Melch.  (îoluast.  tnsuiœy  i5o4,  ln-4. 

19398  Keliqniae  manuscripturum  omnis  fvl  dlplo- 
maitini  ac  momimemorum  ineditnr.  ex  uiusxo 
J. -P.  Lt'OEWiG.  l'raneofurli y 1720-40.  12  vol, 
in-8. 

19399  SIm.-Frid..  Haiixii's,  collectin  monumen- 
torum  vell.  et  receniium  Inediturum.  antlqni- 
(ales.  geographlam . historiam  onmem , etc., 
illustrantiiim.  Brtmsicigsey  1724-26,2  vol.  In-S. 

19400  J. -G.  ScHELHORxii  amtpnliates  Miterariar. 
Francofurtiy  17S0,  i4  tom.  in-6. 

19401  Ant.-Fr.GoBTi  symbola*  lilterari»  FlorontitPy 
et  tlomœy  n48-54,  20  loin,  en  10  vol.  in-8. 

19402  Jo.  Lawii  delicis  erudllurum.  FlortnliiTy 
1736-09,  18  vol.  ln-8. 

19404  ScRiPTA  qiixdam  In  Aradcmia  wlleber- 
gensi  publice  propostla  ab  anno  i544  (edidil 
J.  MarceUus).  H'itlrb.y  i545-5i,  4 vol.  lu-8. 

19405  Scriptorum  publice  pro|H>aiionim  a profes- 
soribus  in  Academia  wltehergensl  ab  anno  i54a 
ad  ann.  iSflg,  toml  VIL  19'itleb.y  1552-72.  In-R. 

19406  Collectlo  opusculor.  bistorico-philologico- 
Iheologicorum  seierie  argument!;  edenie  J. 
OElsichs.  Bremœy  1708-70,  2 part.  ln-4.  (D’au- 
tres recueils  du  même  genre  sont  Indiqués  h 
l’article  J.  ORlriciis.) 

19407  Opuscnia  latina,  collegit  atquc  edidit  J.-fT. 
NasU  Tubingtfy  1820-21,  2 vol.  ln-8. 

19408  MIscrIlanea  hafniensla  thenlogici  et  philo- 
ligici  argumenti,  cdenieFed.  Münter.  tfa/ïi/ér. 
i8i6-2j,  9 vol.  if>-8. 


D^gdized  , Google 
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1940g  Res  lUerarfae,  eücnic  S.  Egeriou  BaTsoe». 

3 ?ol.  in-8.  (Pour  les  autres  recueils 
f>ubliés  par  ce  collecteur,  voyez  l'art.  Baydocs, 
et  aussi  le  n*  i833i.) 

3.  Collections  et  Extraits  d'ouvrages 
français. 

tgitio  Bibliothèque  portative  des  ëcrlTains  fran- 
çais, par  Motsan  et  Lcvizac.  Londres^  i8o3, 
6 vol.  ln-8. 

19411  Leçons  de  lUtéralure  et  de  morale,  ou  re- 
cueil en  prose  et  en  vers  des  plus  beaux  mor- 
ceaux de  notre  langue,  par  MM.  NoCI  et  Dcla- 
place.  Paris^  1819,  ou  1890,  9 vol.  in-8. 

19419  Leçons  et  modèles  de  littérature  française 
ancienne  et  moderne,  extraits  par  P. -Fr.  Tissot. 
Pflrfz,  183.5,  9 vol.  gr.  in-8.,(ig.  et  portraits. 

19413  Collection  des  différents  ouvrages  français 
anciens,  poésies,  farces  et  facéties,  n impr.-  par 
les  soins  de  P.-S.  Caron.  (Patiz,  i7g8-i8off), 
U vol.  pet.  In-8. 

19414  CoLLeenos  de  poésies,  romans,  cliroitiqnes, 
etc.  Parii^SUvestrCy  i838  elann.  suiv.  ln-16,  tig. 

iç4i5  CoLLFCTios  de  petits  classiques  français, 
dé<liée  à M**  la  duchesse  de  Berry.  P«m, 
g vol.  in-iO. 

iq4i5*  Collection  d’ouvrages  français,  imprimée 
par  onirc  de  Mp  le  C*«  d'.\rlois,  Porfz,  1780, 
64  vol.  in-18. 

ig4i6  Rccl-eil  général  de  questions  traitées  és 
conférences  du  Bureau  d' Adresses.  PariSy  i656, 
5 vol.  ln-8. 

1O416*  UecueiL  de  quelques  pièces,  en  vers  et  en 
prose.  6’o/o/7ne,  1O67,  '9  loin,  en  1 vol.  pet.  Iu-i9. 

19417  BECceiL  de  diverses  pièces  faictes  par  plu- 
sieurs personnes.  La  llaye^  iG6g,  in-i9, 

19418  Le  Retoca  des  pièces  choisies.  Roiterdamy 
1687,  9 vol.  in-ia. 

1941g  Bbcoeil  de  quelques  pièces  nouvelles  et 
galantes,  tant  en  prose  quVii  vers.  Vlrecht  y 
1699,  In-i9. 

19490  Recueil  de  pièces  curieuses  et  nouvelles. 
La  Hayty  1694*96,  3 vol.  pet  iu-i9. 

ig49i  Les  divertissements  de  Seaux  (recueil  de 
pièces  en  verset  en  prose,  par  Maiezieu,  les 
abbés  Gonest  cl  de  Chaulicu , et  autres  per- 
sonnes de  la  Société  de  la  duchesse  du  Maine 
(avec  les  statuts  de  Tonlre  de  la  mouche  à miel). 
TrivoMXy  et  $e  vend  à Paris,  1719,  In-i9. 

19439  Pitces  échappées  au  feu.  Plaiiancey  1717, 
lti-8. 

19493  RécaIition  historique  sur  divers  siijois 
agréables.  La  i/oye,  1744,  In-i9. 

19494  Recueil  A— Z.  Fontenay  et  Bruxeilêt  (rane), 
1745-69,  94  part  en  19  voL  ln-12. 

19495  Pièces  intéressantes  et  peu  connues,  pour 
servir  à l’histoire  et  & la  littérature  (par  fa 
Place).  Pariêy  1781,  8 vol.  In-ia. 

19496  OpuKules  philosophiques  et  littéraires,  la 
plupart  posthumes  et  inédits  (par  H**  du(.h«V 
lelet,  Thomas.  Diderot,  Ncckor,  Dumarsais, 
ctc.,publ.  parSuard  et  Dourleidu  Vauxcellcs). 
ParUy  AubiHy  1796,  in-iri,  — Voyez  Nkcxer. 

igè97  Regleii.  de  pléci’S  ilr  poésies  détachées  (et 
de  morceaux  en  prose).  Oampierry  1 Bon,  9 part. 
«11-4- 


iq498  Le  specutetir  français  au  XIX*  siècle  (ei- 
tratl  de  divers  recueils  périodiques,  par  J.-B. 
Fabry).  Pana,  i8o3-i9, 19  vol.  Ii>6.,  y compris 
la  Lible. 

io49ç  Mélanges  d’histoire,  de  littérature,  etc.,  tirés 
d’uti  porter. iiille  (par  de  Craifurd).  1809,  ln-4. 

19430  MéLA.Novs  publiés  par  la  Société  des  biblio- 
philes français.  Porw,  1890  et  ann.  suiv.,  7 vol. 
In-ê. 

jg43i  Essais  littéraires  par  une  société  de  jeunes 
gens.  Bejflrtfon,  an  vi,  ln-19.  (Devrait  être  avant 
le  n*  19497.) 

iq4S9  Revue  rétrospective,  depuis  octobre  i833 
Jusqu'à  ta  ffn  de  i838.  90  vol.  ln-8. 

(Collections  et  extraits  d'ouvrages 
italiens  et  d’ouvrages  espagnols. 

1943s  Prose  antiebe  dl  Dante,  Pelrarca,  etc. 
Fiorenzoy  i547,  in-4. 

19434  Prose  florentine.  Firenze,  1716, 17  voL  lu-8. 

19435  SAGordi  prusi^  e poesie  de  ’ più  cclebrl  scrii- 
lori.  Londruy  1796,  6 vol.  iu-8. 

19436  ScKLTA  dl  prose  c poesie  ilaliane.  IjomdrCy 
1763,  iu-8. 

ig437  ÜPL'scoLi  tnediü  dl  cclebri  autori  toscanl. 
Firenzéy  1808-9,  3 vol.  in-8, 

19.438  Gallkrià  di  Ulncna.  Fanez/a,  1696-2717, 
7 tom.  Cil  3 vol.  in-fol. 

1943g  Raccolta<11  opuscoU  scienlifici  0 illologici. 
t enezitty  1728,  99  vol.  ln-19. 

19440  Baccolta  dl  (tpuscoli  seJentifld  e leilerarii 
degU  autori  italiaiii.  Ferrara,  1779,  vol.  in-4, 

19441  Dellzie  degli  erudlli  tOi^cani,  raccolte  dal  P. 
IlUefonso  dl  S.  Luigi.  Firnue,  1770-89,  95  vol. 
iii-8.  [Cette  collection  contient  1 tom.  leiu: 
Opéré  toscane  di  Fra  Giroiamo  da  Siena;--- 
tom.  3-6,  c>ntiYaqu/0  di  dm.  Pucci  ; — loui.  7-17, 
IstoriadiXarchioHnedi  Coppo  Stéfani;— iam,  \ 8, 
Lx  cramVAe  fiorentine  di  Ser  Xaddo  da  .tfontera- 
fini  ; — tom  1 9,  Croniche  di  Giooanni  di  Jacopo 
e Leonardo  MorelU;  — tom.  ao-93.  Le  istorie 
di  Ciarannt  Cambi:  — tom.  94,  Cronica  di  Lo~ 
renzo  de*  Medieiy  scritta  da  Gherardo  BertoUni 
Salimbeni;  — loin.  95,  l’indea:.]  (Ce  recueil 
appartient  presiiuc  cuüérement  a rblsloire  de 
Florence.) 

ig44u  Nuova  collezlone  di  opuscoli  e nniizie  di 
scienze,  leltere  edartUraccoltada  E.  Ingblrami. 
(Firenze),  dof/a  badia  fiesolanay  1890-93, 4 vol. 
ln-8. 

19443  Raccolta  dl  operette  fliosoffehe.  Milano  y 
1849,  9 vol.  in-8. 

19444  Opt'SGOLi  di  autori  sIdlianL  Catania  e 
PalermOy  1759-78,  90  vol.  In-4. 

19445  Nuova  rarroltadi  Opuscoli  d'autoridciliani. 
PalermOy  1778-95,  9 vol.  In-4. 

10446  El  Icsoro  cspaffol,  con  notas  por  D.  Aug.- 
L.  JossE.  Lond.y  1809,4  vol.  ln-8. 

19447  Blbliüilieca  selecia  de  llteratura  espafiola..., 
por  Mendibil  y Silvcla. BurdeoSy\%  1 9, 4 vol.  ln-8. 

10448  Tesoro  de  prosadores  cspaîloles,  desde  la 
furoiacion  del  romance  casldlaiio  ( sigio  Xlll), 
hosta  fines  dcl  sigio  Win,  por  D.  E.  de  Ochoa. 
PariSy  Haudryy  i84o,  ln-8.  — Apuotespara  una 
hiblloteca  de  escritores  espaffoirs  contonpora- 
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neos,  eo  prosa  y rerso  ; por  D.  E.  de  Ocboa. 
Partie  Baudrÿy  i86o-Aq«  a vol.  ln-8. 

194A9  Setnanarlü  rrudllo:  varias  obras.,.,  da  las  a 
hiz  D.  Aot.  Valladares  y Sotomayor.  Madrid  , 
1*788,  38  vol.  in-a. 

1 9850  Coli'crioit  de  algunas  obras  inedllns,  criilcas, 
enulKas,  liistoricas  y polilicas,  de  niiestroa  mc- 
jnrrs  aiitorcs  anliguos  y modernos,  por  D.  Ant. 
Valladares  y Sotmuayor.  J/<i(frid,i8o6, 9 vol.in-8. 

ig85i  Clarorum  bfspanoruin  opuscula  sciccla  et 
rarlora  (um  laUna,tum  hispana,etc.,collecla  et 
UlustralaaOrdanoet  Rico.  Mairiii^  1781,  in-8., 
toui.  I*'.  (Le  seul  qui  ait  paru.) 

5.  Collcciions  et  extraits  d’ouvrages 
allemands. 

19459  Symbolæ  ad  literaturam  teutonicâm  anti> 
quiorem,  ex  codd.  manu  exaratis  qui  Haunis 
asservaniiir,  ediue  suinptibus  P.-Frid.  Suhni. 
Hûnnfœ^  1787,  pet.  in-Â» 

19453  Traitslailons  oder  lOlschunKen  etilcberbfi- 
cher  ; von  Nie.  von  W yle.  (fiaa/Zny/cn,  vers  1 477), 
io-fol. 

19454  Auswalh der  besten«elc.,e’est-à«dtre,  choix 
des  meilleurs  morceaux  en  prose  des  Allemands. 
l^eiptig,  1779-94,  16  vol.  ln-8. 

iq455  BeKrAge  zur  aiiorn  LUteratiir  oder  Merk- 
wOrdigkelteiii  der  Herzogl.  Hihiiolhek  zn  Go- 
tha; herausgegeben  von  Fr.  Jacobs  imd  F.-A. 
Gkert.  Leipzig^  i8S5-37,  lu-8.,  toiii.  I et  II. 

19456  Leçons  allemandes  de  llMéralure  et  de  mo- 
rale, parM.  Noël  et  M.  K.  Stoeber.  roriz,  1897, 
S vol.  ln-8.,  dont  un  d'introduction. — I>es mêmes, 
trad.  par  .MM.  Derome,  Ilermel,  llaguenau^ 
i8a8,  a vol.  ln-6. 

19457  Choix  de  nouveaux  opuscules,  par  une  So- 
ciété danoise.  Copenhague^  1771,  a vol.  in-8. 

6.  Collections  et  eilraits  d*ou\Tagcs  anglais. 

19458  Analccta  anglo-eaxonica  : a sélection  In  prose 
and  verse,  vrlth  a glossary,  by  Benj.  Thorpe. 
lj>ndoHt  iS34,  in-8. 

19458*  Rellquls  antlaue,  edited  by  Th.  Wright, 
etc.  London^  i83o,  ln-8. 

19459  Harrisoiv's  british  classics.  Londouy  17q5, 
8 vol.  gr.  in-8. 

iq46o  Archaica.  U)ndoH^  i8i3,  a vol.  Iik4. 

19461  F.LEGAXTextractsin  prose. LoRd.,i8o3, In  8. 

1956a  Spécimens  of  english  prose  wrIUers,  by 
Geor.  Durnett.  London,  1807,  3 vol.  ln-8. 

19463  Leçons  anglaises  de  llllératureetde  morale, 
par  MM.  Noël  et  Chapsal.  Paris,  1817-19,  a vol. 
in-8.  — Les  mémos,  trad.  en  français,  par  L. 
Méziéres.  Paris,  i8a3  (nouv.  titre,  i8a6),9  vol. 
in-8. 

19464  Variétés  morales  et  amusantes,  tirées  des 
journaux  anglais , traduction  nouv.  par  l’abbé 
Blanchet.Parfj,  1784,  avol.  in-ia. — Voir  aC8a8. 

7.  Collections  et  extraits  d’ouvrages 
hébreux,  arabes,  persans. 

19465  Essai  sur  la  littérature  des  hébreux  : Rachel, 
le  meurtrier,  les  noces  funèbres,  Néhéinie,  oar- 
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rations  Imitées  de  l’hébreu  ; précédées  d'une  in- 
troduction et  du  voyage  de  Benjamin  de  TudèU* 
à rOasis  lointaine  ; suivies  de  noieset  de  disser- 
tations qui  peuvent  servir  à l’inlcUigence  de  la 
Bible,  par  J. -Ch.  de  Moutbron.  Pariêy  1819, 
3 toni.  en  4 vol.  in-ia. 

ig465a  Just.  knos,  chrestomathia  syriaca,  ecotbl. 
poiissimuiu  iiieüiils  cicerpta.  Goitinga:^  1807. 
in-8. 

i9465t>Chrestoinalliia  rabbinica  etchaldaica  nota, 
cuni  nolis  grammailcis,  hisloricis,  tiieologict^. 
glossario  et  lexico  abbrcvi.'iturarum  qus  In  lle- 
br;eorum  scriptlspa.ssiin  occurrunt,  auctorc  Jo.- 
Théod.  Beeleii.  i843,  3 vol.  ln-8. 

19466  Mélanges  de  littérature  orientale,  trad.  <!•' 
diOérenis  manuscrits  turcs,  arabes  et  persan«>, 
par  de  Cardonne.  Paris  y 1770,  a vol.  In-ia, — 
U'S  mêmes,  avec  les  paroles  remarquables  et  les 
bons  mots  des  Orientaux,  suivant  la  traduction 
de  Galaiid.  La  tlayey  1771,  pet.  in-8. 

19467  The  Asiatic  misceltany.  V^kuttay  178a, 
a vol.  Iii-d. 

i(j468  The  oriental  niiscellany  (by  Fr.  Glaowix). 
Calcuttay  1798,  ln-8.  (loin.  I*'}. 

19469  Fi’XDGRiTBex  des  Orients,  bearlieitet  durcit 
eine  GcscHschafl  von  IJebbabern.  Wirn,  1809- 
iQ,  6 vol.  iii-fol. 

19470  •■Vrehiv  fur  asiatische  Litteratur,  etc.,  hc- 
rausg.  von  J.  de  Klaproih.  St.~Petersb.y  181c, 
iu-4. 

19471  Chrestomathie  arabe,  par  M.  Silvcstrc  de 
Sacy.  PariSy  i8a7,  3 vol.Ui-8. — Voir  le  n*iiOo7. 

ig47'i  Chreslomalhia  arabica...,  edente  J.-G.  - L. 
Kuscgarten.  Lipsitty  j8a8,  in-8. 

1947a*  Chreslomalhia  arabica,  quam  collegit  Jo. 
Himbert.  Paris.y  i834,  a vol.  Iq-8. 

19473  An  arable  miscellany  of  compositions  in 
prose  and  verse,  selected  by  Shuckh  Ûhml'd. 
Calcutlüy  1811,  in-4. 

19474  Fragmenta  arabica,  edidit  D.-R.  Hanzitn. 

Petrop.y  i8a8,  ln-8. 

19475  Analecia  arabica,  edIdit  E.-F.-C.  Rosn- 
mÔlleb.  LipsûFy  i8a5-a8,  S part.  in-4. 

19476  Arabica  analecia  inedlta,  in  usum  lyroiium 
edidit  Joli.  Humbert.  Paris.y  i838,  in-8. 

19476*  Tite  ilowers  of  persian  llleralure,  by  S. 
Roosseac.  Lond.y  1801,  in-8. 

19477  Sélection  for  the  use  of  the  studenls  of  the 
persian  dass.  Calcuttay  1809-10,  4 paru  en 
a vol.  in-4.  (Article  Lomsoen.) 

19678  The  Pbrsiam  reader,  or  a select  extracts 
from  varions  |>ersian  writers.  Calcuttay  i8a5, 
3 part.  in-8. 

19679  Original  persian  iellers  and  oüier  docii- 

nionls. compiled  and  transiated  by  Ch. 

Stewart,  tojidoii,  i8a5,  in-4. 

8.  Recueils  d’ouvrages  en  différents  dia- 
lectes indiens,  indo-chinois,  chinois,  etc. 

19480  Chrestomalhia  sanskrita,  quam  edidit  Olh. 
Frank.  Monachiiy  i8*Kt,  a part.  in-4. 

19481  Monuments  littéraires  do  l’Jude,  nu  mélan- 
ges (le  littérature  sanscrilo......  traduits  par  A. 

Langlois.  PariSy  1837,  in-8. 

19482  Teloogoo  sélections,  lu  whicb  ia  added  :» 
glossary  of  revenue  icrms  used  in  the  nortlirni 
cirrars;  hy  S.-C.  Morris.  Madras,  i6a3,  in-foi. 
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i9(iftS.\i«acrrlndlaû  lUerature.  Lond.^  1807,  ln-&. 

19A84  tJindee  and  hindoosUnee  splecüons.  ÇaU 
rutta^  ln-4. — Voir  le  n"  11771. 

19I8A*  UeiiKali  aelnctions,  by  G.  Cbamney  Hàcgh- 
To%.  I^nd,t  iRaa,  In-à. 

ioA85  The  lMio>K:um£»E  gleaner.  Malacca^  1817- 
99,  S vol.  in-8. 

10^80  Chinc9e  miscellany,  wlih  translations  and 
pbllologlcal  remarks,  by  R.  Moraiso.h.  London^ 
1835,  ln-&. 


19887  Cbresiomaihic  chinoise,  publié  par  J. 

Klaphotm.  Partie  i8S3,  in*8. 

10^88  Chrestomathir.  lartare  : vie  de  Dschingis 
Chan,  etc.,  par  Ibrahim  CHALFn.  Kasan^  iSsvt, 
in-8. 

lU^Hg  Ciiresinmaihic  mandchou,  par  J.  Klaproth. 
Paris^  1898,  ln-8. 

(I<e«  (Ihretlonuitbie*  comprit»  daat  Itt  p«r«|(riph»  ci-dettni 
{w-UTcnt  te  pUcerdao»  U tertioD  de  kâ  Lififniitlûnie,  à taqwlle 
elle*  te  ratUcbeoC) 
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igViS  Philosophie  de  l'hlslolre , par  Fréd.  de 
Schlegel,  irad.  de  l'allem.  par  l’abbé  Léchai. 
Paris  y i856,  9 vol.  iu>8.  — Philosophie  de  la 
vie,  trad.  de  rallemaïul  du  même,  par  Tabbé 
(juenot.  PariSy  i838,  a vol.  ln-8. — Voir  9i3i8. 
1 9^08  Allas  hisloricpie,  par  Gleüdfvillb.  A msterd. , 
1791,  7 vol.  In-lol. 

19307  Atlas  généalogique,  chronologique  et  géo- 
Kraphi((ue.  par  A.  Le  Sage  (Las  Casas).  Parity 
iii-fol.  — Voir  le  n*  9i98o. 

19:108  Atlas  lilstorique  universel traduit  de 

I atlas  lihior.  dc>  étals  européens  de  Clir.  et  Fr. 
kruse,  et  complété  par  MM.  Pliil.  I^'has  et 
l-'élU  Ansart,  3*  édition.  Paris,  1881 , in-fol., 
avec  18  cartes. 

19ÜO8*  Diciionnaire  universel  d’blMoire  et  de  géo- 
graphie, par  M.  N.  Bouillel,  a*  édition.  Pan's^ 
)883,  gr.  in-8.  — \oir  le  n«  303G9  qui  pourrait 
être  placé  ici. 

(Un  (ronvc  d»  Trailet  rcUtlft  A la  coropotition  cl  à 
IVlutIc  de  riliitoire,  daii»  le*  if^ovre*  de  La  MoUte  !.«  V«yer, 
U.  iwitt,  et  de  CoodiUae,  n.  üMti.  ei  lo  n.  «laii*. 


PROLÉGOMÈNES  HISTORIQUES. 

1.  Traités  sur  la  manière  d’écrire  et  d’étu- 
dicrniistoire;  Philosophie  de  THistoirc; 
Atlas  liistonques  ; Dictionnaires. 

19890  Li'ciAscs,  quomodo  iilstoria  conscribenda 
siL  Oxomï,  1776.  in-8. 

19891  P.'H.  ScHLz,  commentarius  criiicus  de 
scriplis  et  scrlptoribus  historicls.  IngoUtadiiTy 
1781,  in-8. 

19899  Chr.  Myl.ëis,  de  scrilicnda  universiUlis 
rerum  historia  libri  V.  HasHea-y  i55i,  in-fot. 

19893  Lettres  sur  l'histoire,  trad.  de  l’anglais  de 
Bollngbroke  (par  Barbeu  du  Bourg).  Paris  y 
1 7.‘)9,  9 vol.  in-8. 

19898  1^  la  manière  d'écrire  l'hlslolrc,  parMably. 
PariSy  1783,  in  19.  — Supplément  (ou  critique 
par  Gudin).  Kehiy  1788,  in-i9. 

19895  De  l’élude  de  iiiislülre,  par  Mably.  PariSy 
1778,  lfl-19. 

19896  Méthoiie  pour  étudier  rhistoire , par 
Lesourr  Du  Fresnoy.  PariSy  1799,  6 vol.  ln-8. 

19897  Guide  de  rhistoire....  Becueil  contenant  : 
1»  les  traités  les  plus  courts  et  les  meilleurs 
sur  l'élude  cl  rutlllté  de  rhistoire,  etc.;  9"  le 
tableau  de  l'bistuire  universelle;  S*  une  Biblio- 
thèque chübic.. . ; commencé  par  D.  (de  Perihcs), 
continué  et  mis  aujour  par  Née  de  La  Rochi-Ke. 
PnriSy  i8o3,  3 vol.  ln-8. 

19898  Traité  des  différentes  sortes  de  preuves  qui 
servent  8 établir  la  vérité  de  l'histoire,  par  M. 
Griffée  LiVge,  1769,  in-i9.  — Ëdil.  augiueiitét*. 
Houeny  1770,  in-19. 

19899  Science  de  l’hutolre,  par  P. -N.  Chantreau. 
Pan'i,  1808.  3 vol.  1ih8. 

19500  Onsura  de  lasbisiorias  fabulosas,  obra  de 
Nie.  Astosio.  Madrid^  17&9,  in-fol. 

ig5ot  Philosophie  de  l'histoire,  ]>ar  Voltaire.  — 
Voyez  dans  scs  ccuvres. 

19509  Supplément  8 la  philosophie  de  l’histoire 
(par  M.  l.ARCHRn),  nouvelle  édition.  Amslerd. 
\parii)y  1769,  ln-8. 

19503  Clnque  libri  de*  prlnclpj  d’iina  M^knza  nuova 
<r  imornn  alla  coniunc  natura  delle  nazlonl  (di 
G.-B.  Vico).  .\apoliy  1795,  In-i9. 

19508  Idées  sur  ta  philosophie  de  l’histoire  de 
l’humanité,  par  HF.noi:n,  trad.  de  l'allcniand,  et 
précédé  d’une  iniroductiou  par  Edgar  Qulnet. 
PttriSy  1837,  S vol.  In -H. 


2.  Géographie. 

A.  Introduction  et  Dirtionnaires. 

19509  Essai  sur  l’hlslolrc  de  la  géographie  , par 
Robert  de  Vaugondy.  PariSy  1755,  ln-j9. 

19510  Méihmle  pour  étudier  la  géographie,  par 
1.englct  Du  Fresnoy.  PariSy  1768,  lO  vol.  In-19. 

ig5ii  Considérations  sur  l'étude  et  les  connais- 
sances que  demande  la  composUiou  des  ou- 
vrages de  géographie,  par  ü’.Aîivillf..  rorii, 
1777,  ln-8. 

19511*  Ahr.  Orlhclil  thésaurus  geographicus.  An- 
/Mcrpifl*,  i5g6,  In-fol.— 1898,  in-8. — Voir  19567. 

19513  Lo  grand  dictionnaire  géographique,  etc., 
par  Brnzen  de  Iji  Martisicre.  PariSy  1768, 
6 vol.  in-fol. 

19513  Dictiottnairr  géographique  universel,  etc. 
Paris^  Pirqurty  i89.3-33,  10  vol.  ln-8. 

19518  Dieilonnaire  universel  de  géographie,  par 
Mac-Carthy.  PariSy  i835,  9 vol.  gr.  ii>8. 

igSiS  Dictionnaire  universel  de  géographie  du 
monde  ancien,  du  moyi-n-âgc  et  des  temps  mo- 
dernes, par  J. -G.  Mas.selin.  Paris,  1897,  aussi 
i83n,  9 vol.  tfi-8. 

iq5i6  Dictionnaire  général  de  géographie  univer- 
selle ancienne  et  moderne,  par  Rnnery  et  Hirth; 
accompagné  d'une  Inlrodurtlon  à l’étude  de  la 
géographie  dans  ses  rapports  avec  l'histoire, 
par  Ch.  Cuvier.  Strash.y  iB80-8t,  4 vol.  in-8 
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19517  Diecionario  geognflco  universal,  que  com> 
prehende  la  dosciipclon  de  la$  qnalro  partes 
del  mumlo,  por  Anl.  Vegas.  Uadrtd^  iSai  , 
6 vol.  ln>6. 

19518  EoinacaGH  gazetteer.  Edinburgh^  1897, 
6 voU  in-8. 

1951Q  The  compréhensive  gasettecr  of  the  world, 

* by  G.'N.  Wrighl.  London^  1887,  b vol.  Inm. 

105qo  Encyclopadla  of  geograpby,  by  H.  Murray, 
new  edit.  London^  18A0,  ii>4.,  avec  63  cartes 
et  près  de  1000  vl^eUes  en  bols. 

B.  Description  du  Globe  lerresUr;  Mesure  de  la 
Terre  et  Mesures  Itinéraires. 


igdai  CaiBTunvs  ad  solltarium  querndam  de  Inia* 
glne  mundi  (per  Boiiorlum  auguslodunens^). 
(.Vorimè.,  circa  1A73),  In-fol.  ~ Voyez  loSfta. 

19533  CosMooRArBiA  iotroducüo.  DtùdaUf^  1507, 
liM. 

iq533  PosTELLi  cosmogr.  disdpHos  compendium. 
BasiUæ^  i58t,  ln*è. 

19538  CBLutan  harmonla  macrocosmica. 
lOÔi,  gr.  In-fol.  (A  réunir  au  n*  ipOSg.) 

19535  11  niappamondo  di  Mauro,  descrillo  da 
Zuitu.  Venetia^  i8ofl,  pet.  in*foI. 

19530  Dicmu  liber  de  mensura  orbis  terrae,  nunc 
piimum  In  luccm  edUts  a C-A.  Walckenacr. 
Parit.y  1807,  liv^. 

19537  Re^erches  géograpb.  et  crit.  sur  le  livre  0r 
wiensura  orbU  terrœ^  par  .M.  Dlcull,  suivies  du 
teste  restitué  par  A.  Leironne.  Pnrfz,  1818, 
in-8. 

19538  Proposition  d*une  mesure  de  la  terre,  par 
d’AnviLLE.  Parité  1755,  In-13. — Voir  le  n*  8373. 

19539  Mesure  conjecturale  de  la  terre  sur  l’équa- 
teur, par  le  même.  Par/s,  17SO,  In-i3. 

19530  Réponse  au  mémoire  contre  la  mesure  con- 
jecturale des  degrés  de  l’équateur,  par  le  même. 
ParSiy  1788,  ln-13. 

19531  Lettre  au  P.  Castel,  au  sujet  des  pays  de 
Kamslchatka  et  Jeeo,  par  le  même.  Pans, 
1737,  Id-13. 

19533  Traité  des  mesures  itinéraires  anciennes  et 
modernes,  par  le  même.  Parts,  1769,  in-8. 

19533  Observations  sur  les  stades  Itinéraires,  par 
Gosselin.  Porfs,  i8o5,  in-8. 


C.  Géographie  ancienne  et  Géographie  comparée. 


19538  Dictionnaire  Interprète  manuel  des  noms 
UUns  de  la  géographie  ancienne  et  moderne 
(par  Espr.-Jos.  Chaudon).  Parts,  1777,  ln-8. 

i9U5GeoGaAPHiCA  Marciani,ScyUcis,  Artemidori, 
etc.  Aug%utœ^  lOoo,  in-8. 

19530  GeootAPHiCA  antiqua.  Lu^.-Ba/ov.,  1700, 
io-8. 

19537  Gboceapiuæ  veteris  scriplores  minores. 

19538  Periple  de  Harcten  d’HéracJéc;  epltome 
d’Artemidore , etc.,  ou  supplément  aux  Petits 
Géographes...  par  E.  Miller.  Porfs,  1889,  ln-6. 

19539  Fragments  des  poèmes  géogr.  de  Scymsüs 
de  Chio  et  du  faux  Dicéarque,  restitués.....  par 
M.  Lelroone.  Paris^  1880,  In-8. 

1Q580  Eratdstbcxis  geograpliicorum  fragmenta. 
G4HHmgt9y\']b^y  in-8. 
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iq58i  Palkmoxis  Pcrtegel»  fragmenta.  Lip$Ur^ 
1838,  ln-8. 

19583  Ptoleiij:!  geographla. 

19583  Str.\bo,  de  situ  orbis. 

19588  Diotnui  alcxandr.de  situ  orbis  liber.  (Aussi 
après  le  19537.} 

19585  SrePHASVS  byzantlnus,  de  urbibus,  graver. 

ig580  L.  HoUlenil  nol»/t  castigaUoiies  in  Ste- 
pUANtii  byzantlnuin,  etc.  Lund.-Batwo..  1O8A. 
In-fol. 

1Q587  Stephaiii  byzantin!  fragmenu  genuina,  et 
Hannouls  periplus,  gr.  et  lat. /.itt;d.-jfafaror., 
1O781 in-13. 

ig588  Arkiasi  et  Hannonis  periplus,  etc.,  gr«ce. 
Ba$iUœ^  i53S,  in-8. 

1Q589  Recherches  sur  les  voyages  de  Pylhéas  et 
sur  ceux  de  Hannon , par  Bougainville.  Parité 
1701,  in-8. 

1 0550  Voyage  of  Haxro,  translat.  by  Th.  Falconer. 
Oxford^  1797»  io^. 

10551  El  periplo  de  Ha.tvox  Uiuslrado.  Jfadr/d, 
1758,  In-8. 

19553  WUi.  Vixgsxt’s  periplus  of  the  Erylhrean 
sea.  tond.,  iHoo,  3 vol.  lr>-8. 

19553  The  voyage  of  Mearchus,  by  Wlli.  Vuiceut. 
tond.,  1797,  in-8. 

19553*  .Maxim.  Fuhr,  de  Pythea  masslllensl  dlsser- 
tatlo.  ftarmsr.,  i835,  in-8. 

19558  Pylhéas  de  Marsdlle  et  la  géographie  de 
son  temps,  |iar  Lelewel,  pubL  par  Jos.  Strasic- 
wlcx.  Part$^  1830,  In-8.,  avec  S cartes. 

19555  DicAAacai  Gr«da  vlia  et  descripüo,  ver- 
slbus  jambicis  ad  Theopliraslum. 

19550  Nicepsom  Blcnimfd»  duo  compendia  geogr. 
tfps/tr,  1818,  in-8. 

19557  PutTARCUcs,  de  fluvioruDi  et  montium  no- 
miiilbus  libellus.  Tolour^  lOiS,  In-8. 

19557*  H. -Fes.  Avieni  deKrIptio  orbis  terrae. 
/fmslelod.,  178O,  Id-8. 

19558  AoATBOir.R!  compcndlarie  geographlae  ex- 
positlo.  AwuteL^  1O71,  In-8. 

io5  >9  Vbtcs  orbis  descriptio  graecl  scrlptorls...., 
édita  a Jac.  Golhofrcdo.  Gtnroœ^  1O38,  in-8. 

19500  Pouroxii  Melar  co«nnographia. 

19501  ATTomxi.èugustl  Itinerariumprovinclarum. 

19563  J.  SoLifil  de  situ  orbis  lerrarum  liber. 

19503  CL  Salmasii  exerdlationes  pllni.ins,  in 

C.-J.  Solini  polyhistora.  rrq/.-«d-/}8nt.,  1689, 
3 vol.  In-fol. 

10508  Peutlngeriana  tabula  lliiierarla,  edente  de 
Sdieyb.  F/ndoè.,  1753,  In-fol.  ( Art.  PEtrixGifii.) 

19505  Vreics  Sequesier,  de  flumiiilbus,  fontibus, 
eic.  Boterodami^  1711,  In-8. 

19500  Dictionnaire  universel  abrégé  de  géographie 
ancienne  comparée...  par  MM.  Dufau  elGuaUet. 
Parhy  1830,  3 vol.  In-8.,  avec  une  carte  par 
Brué. 

19507  Ahr.  OiTKLii  tbealii  orbis  terrarum  parer- 
gon,slve  veteris  geographi»  tabula.  AntMerpia^ 
1595,  In-foL — Voir  le  n*  19511*. 

19568  Luca  lldstenii  annotalinnes  lu  gengraphlam 
sacrani  (Uiroll  a S.  Paulo,  Itallam  antlquam 
Cluveiil,  et  thesatirum  geographicum  OrteilL 
Homats  lOOO,  in-8. 

195O9  Ph.  Brietii  parallela  geographla  veteris  et 
nova.  Paritiit^  1O88,  3 vol.  In-8.  Ilg. 

19570  Chr.  Geixarii  notlüa  orbis  anüqui.  Lipiite^ 
1773, 3 vol.  in-8. 

19571  Concorde  de  la  géographie  des  dKTértnts 
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âges,  par  Pkucbe  (ouvrage  poMhuoie).  P«rù, 
1765,  In-ia,  rart. 

i057e  Vaiu  gcographka.  LugduMi^Ba(m.^  1759, 

1957S  OEuTreaüe  d'Anviixt.  Pana,  iSâft,  9 vol. 
gr.  Irv^« 

1 957âG^raphleaodenne  abrégée,  pard'A?i?ru.E. 
Pon'a,  1769,9  vol.  iiwa. 

19575  Géo^phle  ancienne  et  historique,  compo* 
.%ée  d'après  les  caries  ded'Anvtlle,  par  Lm  B.  I). 
M.  (Baraniin  de  Monichal  ).  Porfa,  1807,  a vol. 
In^  et  alias  In-foL;  ou  3*  éditloo,  iSaâ,  9 vol. 
in>8.,  sans  atlas. 

19576  Géographie  des  Grecs,  analysée  par  Gos- 
sELin.  Pana,  1790,  lo-â. 

ig577  Rocherthes  sur  la  géographie  8)-stétnaÜquo 
et  pmillve  des  anciens,  par  le  même.  P«n'a, 

1707,  ® 

19579  The  geographical  system  of  Herodolus, 
eaamlned  and  cvplained  by  RavnaL.  London, 
1 800  ln*A* 

19579  Tablettes  géographiques,  pour  notelllgence 
des  historiens  et  des  poètes  latins  ( par  PhtI.  de 
Piëtot).  Parta,  17^5,  9 vol.  In«i9. 

19680  Recherches  sur  la  géographie  ancienne  et 
celle  du  moyen-âge , par  M.  C.-A.  Walckeuaer. 
p«ria,  laprtm.  roy.,  189S,  in-é. 

i05Si  Géographie  derGriecheo  und  ROmer...  von 
C M«!«aKaT.  iVüniè.  und  Uipzip^  1788-1895, 
10  tnm.  en  i5  vol.  In<4. 

19880  liinerary  of  lhe  Greecc,  wllh  a conimenlarv 
on  Pausaoias  and  Slrabo,  by  WiU.  Gell.  Lond.^ 
1810,  i»-â.  flg> 

19688  E>eacripUoi)  of  anclent  Greece,  b|  J.-A. 
Cramer.  OxfOrd^  1898,  3 vol.  ln-«.  — Voir  les 
n**  337SO,  33830  et  sulv. 

1958/t  A treaiisc  on  the  comparative  geographyof 
western  Asia,  by  J.  Rrtneu.  Lond.^  1S81 , 9 vol. 
ii)..S.^Volr  le  n*  39808. 

19685  Geographical  and  historical  description  of 
AsIa  minor,  by  J.-A.  Cramer.  Or/hrd,  1893, 
3 vol.  ln-8.,  avec  une  carte. 

19.688  Mémoire  sur  l'ancteo  cours  de  lX)xus,  par 
M.  Amédée  Jaubert.  Parfa,  iMpnasrrfe  roy., 
i88â,  in-8. 

19887  Das  aile  Indien...  L’Inde  ancienne,  décrite 
par  le  I>  P.  de  Bohien,  avec  des  considérations 
particulières  sur  l'Égypte.  Kaniçiherÿt  G.  Bont- 
trxtgtTy  iÇ9o,  9 lom.  in-8. 


I).  Géographie  sacrée  ; Géographie  du  moycn-âge. 

iq')88  Dictionnaire  histor.  portatif  de  géographie 
sacrée,  ancienne  et  moderne  (par  Morenas). 
raris^  1759,  ln-8. 

19689  Asniscnsis  mappa  Terr^^ancts.  In-fol. 

19690  Car.  a S.  Pacio,  geographia  sacra.  AnuteL^ 
1703,  In-fol. 

(Sam.  Boctmrt,  Geo^sUa  Mcn.Voi.l«n.aM.) 

19691  Camp.  Vlirlnga,  geographia  sacra,  prtnmm 
eillia  opéra  Dan.-God.  Wcmeri.  friur,  1793, 
8 vol.  in-8. 

19.599  Hask,  regnl  davidici  et  salomon»!  descrlp- 
lio.  .Vuremé.,  1789,  In-fol. 
igjpâ  Jo.-Dav.  Mlfhaelts  spicilegium  geographi» 
IlebrBonim  exter»  post  Bochartnni.  Gouinger^ 
1789-80, 9 part.  pet.  In-â. 
iq5oA  La  géographie  sacrée  et  les  monuments  de 


rhistoirc  sainte,  par  le  P.  Jos.  Romain  ioly. 
Porfa,  1788,  ln-8. 

19695  Arostui  ravenuUs  geographia.  Paritiis^ 
1688,  in-8.  ~ Voir  le  n*  38893*. 


C.  Géographes  orientaux. 

a 

19696  Eoatsi  de  geographia  univers,  hortuscnliis- 
slmus,  arab.  Aom»,  169a,  tn-8. 

19697  Rin»  labul»  geograph.,  una  Naasir  Emum, 
etc.,  arab.  et  lat.  /^nd.,  1869,  in-8.  (Le  renvoi 
de  l'atlas  de  Le  Sage  k ce  numéro  est  Inexact; 
il  faut  19607.) 

19698  Abr.  Peeitsoi.,  lüncra  mundl,  hebrake. 
fArOfiiï,  1691,  ln-8. 

19^  Gé^apbie  d'AauLrDA,  en  arabe.  P«ni, 
1887,  in-8. 

19800  Specimen  geographico-historicum  exhibens 
disserlationem  de  Ibn  Haukalo,  géographe. 
Lugd.-Batavor.^  1833,  ln-8. 

19801  The  geographical  works  of  Samk  Isfabani. 
London^  i83i, in-8. 

19803  Specimen  operis  cosmograpblcl  Ibn-al- 
Varoi,  arab.  etlaL  Lunda,  17S8-1809,  in-8. 

19803  Djilan  Numa  : Miroir  du  monde,  en  turc,  par 
HADJY-KRALrA.  ConttantinopU^  1789,  In-fol. 

19608  Gihar  Numa,  Geographia  orlentaUs  e turco 
in  lat  versa.  Londiiu-GotAsr.,  1818, 3 vot.  in-8. 


F.  Géographie  moderne. 


19805  Zach.  Laios  orbls  breviarium.  Fforenii», 
1893,  ln-8. 

19805*  Summa  de  geographia,  por  M.-Fem.  de 
Rrciso.  Sovilla^  1619,  io4ol. 

19808  SebasL  MmsTni  cosmographia. 
i55o,  in-fol.  — Voir  l’article  Tbcvet. 

19607  P.  CluTerilintroductloingeographiam,cuDi 
nolls  diversor.  ex  recognltiooe  Bnixen  de  la  Mar- 
Unière.  daurefod.,  1739,  ln-8.  (Dernière  Mit 
et  la  meilleure. La  i**  est  celle  de  LegdâyBlztoitr^ 
1839,  pet  tn-13.) 

19808  Rkciou  géographie  et  hydrographie  refor- 
mate ilb.  \I1.  Bofionur,  1681,  in-fol. 

19609  Ber.  VarenÜ  geographia  gcneralls.('aiUc5r., 
1713,  ln-8. 

i98ioGéograpbie  générale  de  Varenius,  augmentée 
par  Jurin,  trad.  sur  ta  verskm  anglaise  par  de 
Puisieux.  Pariiy  1766,  4 vol.  In-ia. 

19811  Melcth  geographia,  gr.  Vonetiio  (1738), 
in^ol. 

19813  Notaeæ  introducUo  in  geographiam,  etc. 
Parit.s  I7ié,  in-fol. 

19813  Géo^pbie  historique,  etc.,  par  D.  Jos. 
Vaisselle.  Parfi,  1753,  8 vol.  ln-8.,  ou  it  voL 
ln-13. 

19618  Géographie  universelle,  trad.  de  rallemand 
de  Busching  (par  Pfeffel).  StraàbourÇy  1789, 
18  voL  pet  in-8. 

19615  Géographie  comparée,  parMentelIe.  Pmi$, 
1781,7  vol.  in-8. ,at  7 cahim  de  cartes.  (Por- 
tugal, Espagne,  Italie  et  Turquie  d'Europe.) 

19818  Géographie  mathématique,  par  Me?vtcllc 
et  Malte-Brun.  Porfs,  i8o3,  18  vol  ln-8.,  et 
allas  in-fol 

19O1 7 GDTBiii'snew  geographical  gnrmmar.Loiid., 
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iftio,  lD*d.  — Abrégé  oo  francs,  rédigé  par 
H.  Langlois.  Pmrh^  iftsg,  3 voi  in-3. 
igôitt  J.  PiirtiiBTOTf's  modem  geograpby.  London^ 
i8ii,  a Toi.  in^. 

1961g  Abrégé  de  géographie  moderne,  par  Pin- 
kerlon  et  H.  Waikenaer,  etc.  ParU^  i8t  1 , aussi 
1837,  a voL  lo*8.,  avec  caries, 
igéao  Précis  de  la  géographie  universelle,  par 
Maltu-Bbcn. 

ig6ai  System  of  geography,  ancicnt  and  modem, 
by  J.  Playfair.  Lonkon^  i8o8*i3«  6 vol.  in-3.,  et 
atlas  In-fol. 

igOaa  Tratado  de  cosmographia  e geographla,  por 
Casaloo Giraldes.  Paria,  i8a5,ln-8.,lom.  IklV. 
igôaS  A new  System  of  modem  geograpby,  byTIi. 

Myxis.  London^  i8aa,  a vol.  in-é. 
igdaà  Die  Erdkimde  Im  Verbâltnlss  sur  Natur  und 
sur  Gesebkhte  des  Mensebeu,  oder  allgemeinc 
verglelcliende  Geographle,eic.,von  Cari.  Rittcb, 
AeiMsr,  i83o-3it  tom.  I à IX,  et  tables 
de  PAsle. 

ig6a5  Abrégé  de  Géographie,  par  Adr.  Balbl. 

3*  édlu  Por/s,  Renowtrd,  i83a,  gr.  I0-8. 
ig6a6  L' Isola rk> , dl  Bened.  Bobdose.  Venitia., 
i53a,  In-foL 

igôay  Jo.  Plerlos  Valbuancs,  de  fluminum  slgiil- 
ficationlbus.  Bomte  (iSiy),  ln-3. 
ig6a8  Goura  des  prlndpaus  fleuves  et  rivières  de 
l’Europe,  par  Louis  XV.  Por/s,  1718,  ln-3. 


G.  Mélanges  de  Géographie. 

19638*  Salade,  par  Ant.  deLs  Salb.  i5qi,  in*foL 

2963g  La  description  de  l'univers,  par  Manesson 
Mallet.  Paris,  i683,  S vol.  ln-8.  flg. 

19639*  Le  curieux  antiquaire,  ou  recueil  géo- 
graphique et  historique  des  choses  les  plus  rc- 
maniuables  qu’on  trouve  dans  les  quatre  parties 
de  Tunivers,  par  P.-L.  Berkenmeyer.  Leyde, 
1799,  3 vol.  ln-8.  flg. 

ig63o  ^Imon’s  universal  traveller.  Lmdon^  >755, 
s voL  In-fol.  flg. 

19631  Encyclopédie  des  voyages,  par  Giasset 
Saint-Sauveur.  Parité  179^1  6 vol.  in-3. 

19633  L’univers  pittoresque,  histoire  et  descrip- 
tion de  tous  les  peuples.  Porft,  F.  Ofi/ol,  i835 
et  snn.  suiv.,  Ao  vol.  ln-8.  environ,  dont  36  pa- 
ralssaiciit  3 la  ûn  de  i8A3.  (Cet  article  peut  se 
placer  dans  l’bivtoire  universelle.) 

19633  Choix  de  lectures  géographiques  et  histor., 
par  McnteUc.  Porfs,  1783,  6 voL  ln-8. 

1963A  Annales  des  voyages,  de  la  géographie  et 
de  l’bistolre,  par  Malte-Bbub.  Porfs,  1807-18, 
34  vol.  ln-8.,  et  Cable,  1 voL  in-8. 

19635  Nouvelles  annales  des  voyages,  etc.,  années 
1819  k i83g,  84  vol.  lti-8.  et  1 de  table. — 4*  série, 
1840-43,  16  vol.  ln-8. 

ig636  Bulletin  de  la  Société  de  géographie.  PariSy 
1833-33, 30  vol.  in-8.~3*  série,  1834-43, 18  voL 
ln-8.  Voir  le  n*  19839,  qui  pourrait  être 
placé  ici;  et  pour  les  Annales  maritimes,  le 
n*  3966. 

H.  Atlas  généraux,  et  Cartes  particulières. 

19637  Catalogue  des  cartes  géographiques,  etc., 
du  prince  Alex.  LASANorr.  Porfs,  1833,  ii>*8. 


9638  Abr.  Obtbui  lheaürum  geographlcum.  — 
Voir  le  n*  19867. 

903g  Le  grand  allas,  par  J.  Buku.  Arnterdam^ 
1663,  13  vol.  In-fol. — Voir  le  0*  19834. 

9640  L’allas  de  mer.  ^suterdam,  1667,  In-ToL 

9641  Allas  universel  de  Robut  de  Vaugondy. 
PariSy  1787,  In-fol. 

9643  Atlascomposé  des  caries  de  d’AnviLLB.Inddl. 
q643  Allas,  par  Buy  de  MoaxAS.  Paru,  1761, 

4 vol.  in-ful. 

9044  Atlas  portaüf,  par  Gibivet.  1o-4. 

9648  Atlas  universel,  par  ME.xreixB  et  Cbanlalre. 
Paru,  1806,  In-fol. 

9646  Atlas  classique  et  universel  de  géografdile 
ancienne  et  moderne,  par  P.  Laple,  en  43 
cartes.  Parité  i83o,  pet  In-foL 

9647  Allas  universel,  par  P.  Lapik.  ParUy  1838 
et  ano.  sulv.,  gr.  in^ol.  en  So  cartes. 

g648  Grand  atlas  universel,  par  H.  Bavé.  Paris 
(183O),  gr.  In-foL 

9649  The  new  modem  atlas,  by  John  PinauTox. 
London^  1810,  gr.  In-fol. 

9680 Fadeu’s  universal  allas.  tOfi4a}i,i8i3,  lo-fot. 
en  55  caries. 

96S1  New  universal  atlas,  by  J.  Cabt.  lendan, 
i8ai,  iu-fol. 

9683  Alias  universel  de  géographie,  dressé  par 
Ph.  VABon  Mablbii.  Bruxelles.  1897,  0 vol. 
In-fol. 

9653  A new  general  allas,  by  Sldoey  Hall.  lond., 
1839,  In-foL 

9654  Le  grand  théâtre  des  différentes  cités  du 
monde,  par  Geor.  fiauix.  1873, 3 vol  io-foL 

9655  Plants,  pourtralcu  et  descriptions  de  plu- 
sieurs villes,  etc.,  par  Du  Pinet.  Lpen,  i564, 
In-fol. 

9636  La  Galsiub  agréable  du  monde.  Leyde, 

66  tom.  en  33  voL  In-fol. 

9636*  Math.  ZuLLEB,  topographie.  Fratuof.^ 
Merian^  i643-73«  3o  part,  en  9 vol.  in-fol. 

9687  Atlas  de  l’Europe,  par  Deiuix.  Paris.  i8S3. 
In-foL 

9658  Cabt*  de  1a  France  ( publiée  par  Casslnl  de 
Thury,  etc.),  i83  feuilles. 

9689  Cabte  topographique  de  la  France , levée 
par  les  officiers  du  corps  royal  d’éut-major  du 
Dép6t  de  la  guerre. 

96O0  Atlas  national  de  France  (par  Dûmes  et 
Chanlalre).  Fans,  181S,  in-fol. 

9661  Atlas  communal  de  1a  Frai>ce(par  divisions 
miliuirea),  par  Charles  et  Dandslle.  Paris ^ 
Picquet^  1839,  en  99  feuilles. 

9663  Allas  géographique,  historique,  politique 
et  .*iUminisiraUf  de  la  France,  par  H. 

Paris^  1890,  gr.  In-fol. 

9663  Nouvel  atlas  de  la  France,  par  MM.  Aon  es 
et  Perrot  Forfs,  1833,  In-fol 

966S*  Allas  physique,  politique  et  historique  de 
la  France,  par  A.  Ddvaix.  Forfs,  i836,  In-fol 

9664  Allas  topographique  des  environs  de  Paris,  ' 

par  D.  Cootahs,  corrigé  par  Pkquet  en  1800  et 
en  i8i3,  17  feuilles  en  2 vol.  ln-4.  * 

9665  Cabtb  topographique  des  environs  de  Ver- 
sailles, dite  Carte  des  chasses,  14  feuilles. 

9666  Carte  de  la  Gulenne,  exécutée  par  Belieyme. 
Paris^  1791 1 87  feuilles  (ü  devait  y en  avoir  54). 

9667  Les  diocèses  du  Languedoc,  en  88  feuilles. 

9668  Carte  des  Monts-Pyrénées  (par  Bouasel). 

1730.  In-fol  ' 
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10A69  Carte  du  canal  de  Languedoc,  par  GaiTPUY. 
feuilles. 

10O70  Carte  d^  canaux  d'Orléans,  de  Brlare  et 
de  Lolng,  gradée  par  LiTrai.  si  feuilles. 

19671  Mapa  general  de  Espafla,  por  D.  Toma^ 
Lorxi.  Madrid  (1757-95),  in-fol. 

1967s  Mapa  general  de  E&paAa  y Portugal,  à 
nucto  allas,  compuesto  en  63  hojas,  por  D. 
Harla-Ant.  Calmet-Beauvolsin,  1819,  In-fol. 

19673  Carte  des  royaumes  d'Espagne  et  de  Por- 
tugal, y compris  les  Algrates...,  par  W.  Faden. 
Londres^  i8so,  h feuilles  (en  anglais). 

19674  Carte  d l->pagne  et  de  Portugal,  dressée 
sous  la  direction  du  général  GulUeminot  Paris, 
i8s8,  in-fol.  obi.  16  feuilles. 

19675  Descrlzione  de’  siati  dl  Savoya,da  Borgonto 
(publ.  eu  1683  et  corrigée  en  1779),  95  feuilles. 

19676  .4Uas  des  royaumes  de  Naples  et  de  Sklle, 
par  niul  ^NNO.Yi.  1799. 

19677  Carte  nouvelle  du  théâtre  de  la  guerre  en 
Italie,  par  Bâcler  Dall>e.  Paris,  1809, 54  feuilles. 

19678  Carte  topographique  et  militaire  des  Alpes, 
comprenant  le  Piémont,  la  Savoie,  le  comté  de 
Nice,  le  Valais,  le  duché  de  Géues,  le  Milanais, 
par  Raymond.Porfs,  1890,  gr.  In-fol.  i3  feuilles. 

19679  Atlas  nouveau  de  la  Suisse,  levé  par  Weiss 
(1786-1809),  16  gr.  feuilles. 

19680  Atias  de  la  Suisse,  divisé  en  99  cantons. 
Zurich,Orelt,  1817-99, i9feullles (en  allemand). 

19681  Carte  des  Pays-Bas,  du  Brabant,  etc.,  par 
•f’ERRARl.  93  feuilles. 

19689  Carte  topographique  et  militaire  de  l'Alle- 
magne. If'efiRor,  1810  à 1816,  904  feuilles  et  un 
tableau  d'assemblage  (en  allemand).—  Supplé- 
ment, Prusse,  Pologne  et  grand-duché  de  Poseo, 
par  Strell  et  WcIland.W  1 8i5, 85  feuilles. 
— Supplément, coniinuatioD  4 l'ouest  au  delà  du 
nhin.  if  ’eimar,  43  feuilles. 

19688  Atlas  géographique  de  rAllemagne,  par 
lieyman.  Brr/in,  iBaoeiann.  suW.  (doit  être 
composé  de  349  feuilles  (en  allemand). 

19684  Carte  de  la  Souabe  et  du  W urtemberg,  par 
J.  Amman  et  J.-G.-K.  Bolincnberg.  rubinçe, 
Cotta,  1798-1813,  41  feuilles,  en  allemand,  (il 
devait  y avoir  60  feuilles.) 

19685  Carte  de  la  situation  des  pays  entre  le  Rhin, 
le  Necker  et  le  Meio,  etc.,  par  Haas.  Darmstadt, 
181 5, 96  feuilles,  y compris  le  tHrc  et  le  tableau 
d’assemblage. 

19686  Allas  topographique  et  militaire  du  royaume 
de  Bavière,  par  l'état-major  bavarois.  Mumieh, 
i8i5  et  ann.  suiv.  (Il  doit  y avoir  106  feuilles.) 

19687  Atlas  du  Tyrol,  par  P.  Ames  et  Heuber 
(en  1774)»  feuilles  (en  allemand). 

19688  L’électoral  de  Saxe,  par  Pétri.  Bcrtin, 
1768,  i5  feuilles  (en  allemand). 

19689  Carte  des  environs  de  Dre^,  par  le  même. 
1769, 19  feuilles  (en  allemand). 

19690  Carte  du  cours  de  l’Elbe,  par  le  même. 
19  feuilles. 

19691  Carte  du  duché  de  Mecklenbourg-Schwerin 
et  Meckleobourg-Strelltz,  par  le  comte  de 
Schmettau.  1780-88,  sS  feuilles. 

19699  Carte  topographique  de  la  plus  grande 
partie  de  la  Weslphaile,  et  d'une  partie  du  pays 
de  Hanovre,  de  Brunswick  et  de  la  Hesse,  par 
le  général  Lecoq.  Berlia,  i805-i5,99  feuilles  (en 
allemand  ).  Très  belle  carte. 

19693  Carte  chorographiqne  du  royaume  de  lU- 
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novre,  du  grand-duché  d’Oldenbourg,  du  duché 
de  Brunswick,  du  territoire  des  vlllu  de  Ham- 
bourg et  de  Brème,  par  W.  Muller,  l/oitoarr, 
90  sect.  en  35  feuilles  llthogr.  (en  allemand). 

19694  Carte  topographique  des  bailliages  d'Alten- 
bourg  et  de  Ronoebonrg , gravée  par  Tardieu. 
/*<in’s,i8i8,  91  feuilles  et  une  carte  géoérale(en 
allemand). 

19695  Carte  de  l'archiduché  d'Autriche,  par  l*é- 
(al-m^Jor  autrichien.  Pienae,  i8i3  et  ann.  suiv. 
3o  feuilles  (en  allemand). 

19696  Carte  de  la  Bohême,  par  J.-Ch.  Muluol 
Augsbourç,  1796,  35  feuilles. 

19697  Danubius  perlustralus  ab  A*  “F.  corn. 
.Marsili.  Àmsterd,,  1796,  6 vol.  In-fol. 

19698  La  Hongrie  et  le  Danube,  par  de  Marsicu, 
en  XXXI  cartes...  avec  une  préface,  par  Bruaen 
de  1a  Uariinlèrc.  La  Hatfe,  1761,  gr.  In-fol. 

19699  Carte  géographique  des  royaumes  de  Hon- 
grie, de  Croaiie  et  d'Esciavonle,  par  G6rdg. 
yiennt,  1811,  60  feuilles  (en  hongrois). 

19700  Carte  de  la  Prusse  orientale,  de  la  Lilhuo- 
nic,  de  la  Prusse  occidentale  et  du  district  de 
la  Nelz,  parF»-B.  Engelhardl.  Berl/n,  1819. 
19  feuilles  (en  allemand). 

19701  Allas  de  Pologne,  par  Rlzzi  Zankori.  1779, 
93  feuilles. 

19709  Carte  de  la  volcvodi  de  Cracovie,  par  Per- 
(hès,  gravée  4 Paris,  par  Tardieu,  en  1799,  et 
publ.  4 Si.-Pélersbourg,  en  1816,  ofeuliles.— de 
celle  de  Lublln,  par  les  mémek  19  feuilles.— de 
celle  de  Plolzk,  par  les  inémai^  en  8 feuilles.  — 
de  celle  de  Rawa,  par  les  mêmes,  6 feuilles.— 
de  celle  de  Sandomir,  par  les  mêmes,  16  feuilles 
(le  tout  en  polonais). 

19703  Cary's  cngllsh  atlas,  belng  a new  set  of 
couuties  maps.  London,  1798,  gr.  ii>-4.  — New 
english  allas.  London,  1811,  Ui-fol. 

19704  Nouvelle  carte  des  Iles  britanniques,  par 
Harris.  Londres,  1799,  4 feuilles. 

1Q705  Andrew's  bistorlcal  allas  of  England.  ümd., 
1797,  58  feuilles. 

19706  Cartes  des  lies  britanniques,  par  La  Ro- 
chette. 19  feuilles. 

19707  Ordonance  survey  of  Great-Brhain , by  Uie 
colonel  Monec.  Gr.  in-fol. 

19708  Carte  d'Ecosse,  par  Arrowsrolth.  4 ff.  — 
d’Irlande,  par  le  même.  4 feuilles. 

19709  Carte  géographique  de  la  Suède,  publiée 
par  le  baron  S.-G.  Hermelln.  Stoekholm,  1797- 
1 81 4, 83  feuilles,  en  suédois  : non  terminée. 

19710  Atlas  du  Danemark,  réduit  par  W’arberg, 
Harboe,  Bugge  et  WtUter.  C-openhaffue , 1777- 
1891, 99  feuilles,  en  danois.  (Un  atlas  danoto  en 
43  fetililes,  gravé  de  1768  k 1808,  est  Indiqué 
dans  le  Calai,  du  département  de  la  Marine.; 

19711  Atlas  de  l’empire  de  Russie,  du  royaume 
de  Pologne,  et  du  grand-duché  de  Finlande, 
par  le  rokmel  PediscbelT  (expliqué  en  russe  et 
en  français).  St.-Péfersbourç,  1818,  gr.  In-fo). 
obi.  de  75  feiilUcs. 

19713  Map  of  Turkey  In  Europe,  by  Arrowsaitli. 
!j>ndon,  1801,  9 feuilles. 

19713  Carte  générale  de  la  Turquie  d’Europe,  par 
le  chev.  Laple.  Paris,  1839,  en  i5  feuilles.  ( IJ  en 
paraissait  6 en  1898.) 

19714  Asla  to  major  Renocl  inscribed , by  Ar- 
rowsmlih.  Ijfndan,  1801  (nouv.  édillofi,  i8i3), 
4 feuilles. 
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1971S  Map  of  India,  b)'  Arrowsmilh;  wlih  tlie 
addillons  madc  In  i8m  and  1821,  7 grandes 
feuilles,  a denil^eulllcs  et  un  tableau  d'assem- 
blage. 

ig7i0  Allas  of  South  India,  from  lhecapeComorIn 
to  ifac  i1>er  Klstnah,  by  Arrowsmilh.  i8aa, 
lO  feuilles  gr.  monde. 

19717  Dengal  atlas,  by  J.  Refinel.  London,  1781, 
lo-fol. 

19718  Atlas  slneosis,  a M.  MaaTinio  desciiptus. 
(i«&5),  In-fol. 

19719  Atlas  de  la  Chine  d’après  d'Anviixa.  l.a 
//aye,  1787,  ImTol. 

19700  Caria  (optfgraphique  de  l’Egypte  et  d’une 
partie  de  laSyrle;dressée  au  Dépôt  de  la  guerre. 
Ptcriiy  1S07  A 1815,  gr.  In-fol.,  contenant  83 
feuilles,  y compris  le  tableau  d'assemblage  ot 
la  carie  générale.  (Partie  du  n*  aSSSA.} 

197U1  Carte  d'Afrique,  où  se  trourent  l’Arabie,  la 
Méditerranée  et  une  partie  de  l'Afrique  mé- 
ridionale, par  Uilkinsou.  Lond., 1800,  8 feuilles 
(en  anglais). 

I97QQ  Carte  de  l'Amérique  méridionale,  par  J.  de 
La  Crus  Cano  y Olmetda,  publiée  8 Londres, 
par  Faden,  en  1799>  ô feuilles. 

19718  Carte  des  Klats-Unls  de  l'Amérique  sep- 
tentrionale, par  Arrowsmith.  Londres,  17^, 
à feuilles  (en  anglais). 

1 9708  Carte  représentant  les  nouvelles  découvertes 
faites  dans  l’intérieur  de  l'Amérique  septentrio- 
nale, par  AiTOWsniith.  London,  1795,  S feuilles 
(en  anglais). 

J.  Hydrographie,  ou  Géographie  maritime. 

( Voir  let  n.  swi  cl  tslnou.) 

19735  An  introduction  to  the  pratice  of  nautical 
survcylng  and  the  construction  of  sea  charts, 
hy  Beautenrps-Beaupré , iranslated  from  the 
french  by  capL  Copeland,  with  an  apiiendix 
containing  Darirymple's  essay  on  the  most  com- 
modiotis  methods  of  marine  surveylngi  and  the 
descripiiOA  of  observations  on  the  coast  of  Aus- 
tralie, b^natt.  Fllnders.  tA>ndoHy  i8a3,  ln-8., 
avec  38  pl.  ( L’ouvrage  de  Beautcinps-I^aiipré 
fait  partie  du  i**  volume  du  Voyage  de  d'Èn- 
trecasteaux,  cl-après  n**  19805.) 

19730  The  Naval  gaietleer,  or  seaman's  complété 
guide  (by  Malham).  Lofid.,  1801,  a vol.  In-ô, 

19737  Dictionnaire  universel  de  géographie  ma- 
ritime, irad.  de  l'anglais  (de  Malham),  et  refait 
presque  en  entier  par  L.  deGrandpré.  Pétris^ 
i8o3,  a voL  in-8.,  ou  S vol.  ln-8. 

19738  Maritime  geography  and  slatlstic,  or  a des- 
cription of  the  Océan  and  Us  coasts,  commerce, 
navigation , by  J.  Hingston  Tucket.  London , 
i8i5,  8 Tol.  in-8. 

19739  Mémoires  pour  servir  à l'hydrographie  des 
grands  Océans,  destinés  à servir  d’éclaircisse- 
ments 8 une  grande  carte  de  la  terre,  puMlée 
d'après  la  projection  de  .Mercator,  par  H.  K.  J. 
de  Krusensierii.  Leipzig^  1819,  In-8.  (en  allem.). 

1 9730  The  progress  01  the  maritime  dlscovery,  by 
Stanier  Cutau.  ixmdon^  i8o3,  In-8. 

19731  I.e  monde  maritime,  ou  tableau  géogra- 

rihlque  et  historique  de  l’archipel  U’Orletil,  de 
a Polynésie  et  de  l’Australie,  par  M.  Walkc- 
naer.  Pari$^  1819,  in-8.  Tom.  I et  II. 


19733  Llbro  chiamado  PonroLAtio.  Fener.,  1890, 
in-8. 

19733  Le  Hocticr  de  1a  mer  Jusques  au  fieiive  du 
Jourdain.  Rown  (commencement  du  i0*  siècle), 
ln-8. 

19738  Dell'arcanodel  mare  librl  sel,da  R.Dodlko, 
duca  di  Norlumbria.  Firenze,  1680, 3 vol.  in-fol. 

19735  Le  nouveau  grand  et  illuminant  flambeau 
de  la  mer,  par  J.  Vah-Loon,  etc.  Amsterdom^ 
1083,  S vcd.  in-fol. 

19730  I.C  petit  allas  maritime,  par  Beu.tn.  Parts, 
1768,  5 vol.  ln-8. 

19737  1/liydrographie  françoisc,  par  Bru-nv  et 
autres.  Paris,  3 vol.  In-lbl. 

197S8  Le  Neptune  françois,  par  le  même.  Paris, 
1753,  iii-fol. 

19739  L’hydrographie  française  du  Dépôt  de  la 
marine.  18  vol.  In-fol.  (Article  Bcllin.) 

19780  Le  pilote  français,  dressé  sous  les  ordres  de 
M.  BeAt'mrps-HKAt’pRé.  /'«ris,  1833  et  années 
siiiv.,  8 vol.  in-fol. 

19781  Nouveau  flambeau  de  la  mer...,  extrait  des 
meilleurs  ouvrages  français  et  aogl.,  parGullI.- 
Stanisl.  Faure.  Au  //acre,  1S33,  u vol.  ln-8., 
avec  un  atlas  de  75  pl.  obt. 

19783  Atlas  des  côtes  méridionales  de  l’Angleterre 
et  de  l'Irlande,  ainsi  que  de  celles  de  France  et 
d’Espagne,  par  le  capit.  Hurd.  Londres,  1819, 
Si  feuilles  (en  anglais). 

19783  Allas  de  la  mer  Baltique,  par  le  même. 
1819,  18  reuiilcs.  — de  la  mer  du  Nord,  par  le 
même.  1819,  8 feuilles  (en  anglais). 

19788  Neptune  du  Caltegai  eide  la  werBaltique; 
parClaretde  FLKuaitu.  Paris,  1809,  In-fol. 

19785  Allas  maritime  des  Iles  britanniques,  par 
Murdoch  et  Mackensie.  Londres,  1775,  3 vol. 
in-fol.  60  numéros. 

19780  Description  nautique  des  côtes  orientales  de 
la  Grande-Bretagne  et  des  côtes  de  Hollande, 
du  Jiilland  et  de  Norvège,  extraite  et  tnd.  de 
l'anglais,  par  M.  I«évéque.  Paris,  an  xtf,  a vol. 
ln-8. , avec  le  pilote  des  Iles  britanniques,  In-fol. 
33  planches. 

19787  Derrotero  de  las  coslas  de  Espafla  en  el 
Oceano,  por  Anl.  Valdu.  Madrid,  1789,  li»-8. 
et  atlas. 

19788  Derrotero  de  las  costas  de  Espafla  en  cl 
Medlterraneo,  por  Valdcs.  Madrid,  1787,  tn-8. 
et  atlas  in-fol. 

19780  Alias  de  la  mer  Méditerranée,  publié  par  le 
captt.T.  Hurd. Land.,  1819,  8n  feuilles  (en  aiigl.). 

i075oHydrographycal  atlas  of  the  Mcdilerranean 
sea,  by  W.-H.  Sumi.  Load.,  1833-37,  gr.  In-foL 

19751  Nouveau  portulan  de  la  Méditerranée,  par 
Magloire  de  Flotte  d'Argençon.  Toulon,  1839, 
3 v^.  in-8. 

10753  Portolano  del  marc  Adriatlco,  compilato  da 
Marleni.  Milano,  1880,  gr.  ifi-8.  ~ Caria  di 
cabotiagio  del  mare  Adriatlco.(Jf//A}io),/rfffN<o 
geoffr.  militare,  1831-38,  trèsgr.  ln-fol.,3i  carL 
et  vues,  y compris  le  frontispice. 

19753  Portulan  de  la  mer  Noire  et  de  la  mer  d'.Asov, 
ou  description  des  côtes  de  ces  deux  mers.  8 
l'usage  des  navigateurs,  par  E.  Taltboiitdejda- 
rigny.  Odessa,  i83o,  ln-8. 

19758  Plans  des.golfi*s,  baies,  ports  et  rades  de  la 
mer  Noire  et  de  la  mer  d'Azov,  levés,  recueillis 
nu  corrigés  par  E.Tailboul  de  Marigny.  Odessa, 
i83o,  In^obl. 
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197&5  Le  Neptune  oriental,  par  d'Arafcs  de  Man- 
nevitlette.  Pnrfa,  1775,  gr.  tn4ol. 

ig7M  The  brlUsh  nariner^  direcloi7  lo  the  na> 
vigaÜoQ  of  tbe  Indlao  «en  and  China,  by  Elmore. 
London^  180a,  In^. 

19797  The  oriental  navigator,  by  J.  Pvidt.  tond., 
181O,  ln>d.  — Voir  aunl  au  mot  OitoiTAL 
naTigator. 

19798  Allas  maritime  :cAtes  de  Malabar,  de  Coro- 
mandel et  Ceylan.  — Cdtes  du  Japon , de  la 
Chine,  etc.  — Mers  à Test  de  la  Chine;  côtes 
de  la  Nouvelle-Hollande,  etc.,  par  A.  Dalbymplk. 
£nndres,  180Ô,  ln4ol. 

19759  Indian  dlrectory,  by  J.  Hoasacioa.  Lnmi., 
188Ô,  8 Tol.  in-â. 

i970olnstructloosnautlqoesturles  meradellnde. 
Urées  de  l'ouvrage  anglais  publié  par  James 
Horsburgfa,  et  irad.  par  M.  Leprédour.  /Hirta, 
imprimerie  repële^  1837  k 1889,  5 vol.  ln-8.  ( Le 
tome  IV,  concernant  la  mer  de  la  Chine , avait 
paru  en  i83à.) 

19^1  Tables  of  latitudes  and  longitudes  by  ehro- 
nometer,  of  pUess  in  the  Atlantic  and  Indian 
Océan,  etc.,  bj  Rich.  Owen.  Umd,^  1897,  In^. 

197Ô9  An  invesügaUon  of  the  currents  of  the  Al* 
lanUc  Océan,  ad  of  Ihose  whlch  prevall  between 
the  Indian  Océan  and  the  Atlantic , by  J. 
RssiiaLL.  Inndon,  1889,  in*A.  et  atlas. 

19703  Atlas  de  l’Océan  Indlai,  de  U mer  Rouge, 
du  golfe  Persique  et  des  côtes  de  l'Inde,  puUlé 
par  T.  llurd.  Lond. , 1899, 98  feuilles  (en  angl.). 

197O8  Alias  de  la  mer  Rouge,  du  golfe  Persique  et 
des  côtes  Jusqu'à  Bombay,  publié  par  T.  Bord. 
tendres^  i8so,  5i  feuilles  (en  angUls). 

if7Ô3  Chart  of  the  guif  of  Persla , by  G.  Bames 
firucks,  pubtished  by  J.  Horsburgh.  Umdûn^ 
t83o>39,  In-fol.  max.  conteoaniai  feulUes. 

197M  AUas  des  côtes  de  Chittagong,  Malacca  et 
Sumatra,  publié  par  T.  Uurd.  Umdres^  1817. 
So  feuilles  (en  anglais).  ~ Détroit  de  la  Sonde  ; 
Banca  ; côtes  occidentales  de  Bornéo  et  des  Phi* 
llpplnes,  par  le  même.  Lond.,  i8i9,  5i  feuilles 
(en  anglais). 

19787  Atlas  des  terra  australes,  parties  explorées 
par  le  capitaine  FHnders,  de  1798*1808,  corrigé 
en  1899,  et  pubt.  par  T.  Hurd.  Lond.,  90  feuilles 
(en  anglais).***  Voir  les  Voyages  de  Freycinet, 
Knisenstrm,  Lisianskl,  etc.,  n*«  19889  et  sulv. 

19788  Recudl  de  mémoires  hydrographiques  pour 
servir  d'analyse  h l'atlas  de  l'Océan  Pacifique, 
par  lecommc^ore  de  KacspsTwi.  5/.-/VraniJ., 
i8sA-38,  S part.  gr.  ln*ô. , et  atlas  In-fol. 

19789  Allas  des  côtes  d'Afrique  et  da  lies  adja- 
centes, depuis  Madère  Jusqu'au  canal  de  Mosam* 
bique,  publ.  par  le  capitaine  llurd.  Londres^ 
1891,  S9  feuilles  (en  anglais). 

19770  Allas  du  canal  de  Mozambique  et  da  Iles 
a l'est  de  Madagascar,  publ.  par  T.  Hurd.  Lond. , 
1891,  88  feulllra  (en  anglais). 

19771  Hydrographicalsuneyofthecoaslof  Africa, 
by  Üic  capt.  W.-F.-W.  Owen.  London^  1 899*98, 
So  caries  gr.  In-fol.,  et  58  p).  ln*8. 

1077)  Porlulaoo  de  la  America  selentrional,  divl- 
dldo  en  quatre  parles,  1B09,  aumeniado  y cor- 
regldo  en  181 8.  Madrid^  Mrectiom  kidroçra/ica, 
In-fol.  obi.,  contenant  i8,  88,  88  et  95  cartes. 

19779*  Routier  des  Iles  AntlUcs,  des  c8tes  de  la 
Tenr-Fertne  et  de  celles  du  golfe  du  Mexique  ; 
rédigé  au  dépôt  hydrogr.  de  Madfjd,  irad.  de 


l'espagnol,  par  G. -H.  Chaucheprat;  8*  édition' 
augmentée  par  Ch.  Rlgault  de  Geaoullly.  Pcn's, 
fsipr.  rey. , 1889,  9 voL  ln-8. 

19773  Pilote  américain,  par  JarrniTS.  Lmidres, 
17^,  in-fol. 

19778  West  Indian  atlas  by  Jkpfbiits.  London^ 
1780.  io-foi. 

] 9775  Ncptonb  amerieo-septentrlooal.  PmrU  ( 1 780), 
gr.  in-foL 

19778  Description  des  débouquemeots  qui  sont 

. au  nord  de  l'Ile  de  Saint-Domingue,  parBelIlii. 
P«rfs,  1788,  ln-8.,  cartes. 

19777  De  f^LOTB  de  ^Int-Domlogue.  Pnrfs,  1787, 
liHTol. 

19778  Nouveau  pilote  de  Terre-Neuve.  Parfe,  1788, 
in-fol. 

>0770  Plans  de  la  côte  et  da  ports  de  l'Ainérique 
sepientrioDile,  par  J.^.-W.  DBsaaBKBs.  Lmtd. 
(1780),  lo-foL 

19780  Allas  da  côta  de  l’Amérique  méridloiuüe, 
depuis  le  fleuve  da  Amazona  luaqu’à  la  baie  de 
Panama,  publié  par  Th.  Hurd.  landm,  i89i, 
98  feullla  (en  an^ls). 

19781  Atlas  aa  loda  ocddentaica,  publ.  par  le 
même.  Londres^  1891,  87  feullla  (en  anglais). 

19781*  Le  pilote  du  Brésil,  ou  docriptloo  da 
côta  de  l'Amérique  méridionale,  situéa  entre 
l'Ile  Santa-Catarina  et  celle  de  Maranbaô,  com- 
posé sur  la  documents  recueillis  en  1819  et 
1890,  sous  la  direction  de  M.  le  baron  RoossiD. 
Pans,  1898,  gr.  In-fol. , contenant  un  texte  et 
iScartadresséa  par  MM.  Givry  etGressler.  Le 
texte  a été  rélmpr.  en  1697,  ln-8. 


a*  Voyages. 

A.  Introduction. 


19789  Instruction  for  forrelne  traveller,  by  J. 
Howbll.  Lomdon  i889,  In-iB. 

19788  Car.  Ldiiiai  oratlode  peregrlnatlonum  Inlra 
patriam  necesaltale.  (/psafior,  178^  ln-8. 

19788  Leop.  Berchtold's  eiaay  to  Jkec^and  ex- 
tend  ibe  Inqulrtaof  pairiotic  travellers,  with  a 
alalogue  01  mat  Interestlng  europeao  travels. 
London,  1789,  9 voL  ln-8.  — Le  même  ouvrage, 
trad.  en  français  par  de  Laleyiie  (sans  le  cata- 
logue). Parff , 1797,  9 vol.  ln-8. 

1 97fi8*  Histoire  de  la  navigation,  par  Locbb.  Parfs, 
1799,  9 vol.  In  is.  (Extrait  du  i**  volonie  du 
n*  1969s.} 


B.  Histoire  générale  et  particulière,  ou  Analyses 
da  Voyages. 


(!«•  WMoim  •(  collectiont^oi  m rspuoriMt  k asc  «eole  p*rtj« 
da  aM»de  loet  placdet  an  coauB*Dca«atii  da  la  claaaa  a 
laqaelle  pll«a  appartiraocot  spMialeaMat.) 


19785  J.  Hahbis  navlgamlura  blbUotheca.  Land., 
1788,  9 vol.  In-fol. 

19788  Histoire  da  voyaga,  par  l'abbé  Psévost. 
Parité  1 788,  90  vol.  ln-8. 

19787  Abrégé  de  l'histoire  da  voyaga,  par  de 
Iwi  Rarpb  etautra. 

19788  Abrégé  chronologique,  ou  histoire  da  dé- 
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couvene*  faites  par  les  Buropcens  üaos  les  di(^ 
férentes  parties  du  inonde;  irad.  de  l'angL  de 
J.  Barrow,  par  large.  Pari*^  1766,  t2  vol.  in-is. 
— L*orlginal  anglais,  sous  le  litre  de  Coiiection 
ofvfage$^  Lond.,  I7<U,  la  vol.  In-is. 

I97$g  Le  voyageur  françois,  par  Tabbé  de  La 
PoaTE.  1705-95,  4a  vol.  lo-ia. 

19790  HUloiical  aecounl  of  tbc  œost  celebrated 
voyages, traveU,  etc.,  by  WHI.  Mav<hi.  Lond.y 
iSi4>  ag  vol.  Id-iO. 

19791  BtbIlotbèque  géographique  et  Inslruclive 

des  Jeunes  gens,  ou  recueil  de  voyages  intéres- 
sants dans  toutes  les  parties  du  monde  ; trad. 
de  l'aUemand  et  de  ranglais,  par  M.  Breton. 
Pmris^  Dufour,  an  voL  io-i9.  fig. 

(Réimpr.  en  1810  et  aiin.  sulv.) 

1979a  Conecilofi  abrégée  des  voyages  anciens  et 
moderne.^  autour  du  monde,  avec  des  extraits 
des  autres  voyages  les  plus  célébrés  et  les  plus 
récents,  par  M.  F.  B...  (Bancarel).  rerfs,  1808*9, 
la  vol.  ln-8. 0g. 

J979S  Blbliotbèquc  universelle  des  voyagea  effec* 
tués  par  mer  ou  par  terre  dans  1rs  diverses  par- 
ties du  monde,  depuis  les  premièresdécouvertes 
jusqu’à  nos  jours,  par  M.  Albert  Montémonl. 
Paris,  1835-30,  àO  vol.  in-8. 

19794  Choix  de  voyages  modernes  dans  les  quatre 
parties  du  monde,  par  J.  Mac-Carthy.  Paris, 
i8Qi-as,  10  voL  in-8.— Le  même,  i8s3,  i5  vol. 
In-i9. 

19795  Abrégé  des  voyagea  modernes,  par  J.-6. 
Êyiiès.  Paris,  i8ss,  i4  voU  ln-8. 

107^  Traiado  dos  descobrlmentos  antigos  et  mo- 
ilemos,  feitne  ate  a era  de  i55o,  romposto  pelo 
famoso  AnL  Galvaô.  Lisboa,  1731,  peL  iii-fol. 

19797  Gesciilchte  der  Entdeckungeii Hlstolro 

des  découvertes  et  des  conquêtes  des  Portugais 
en  Orient,  de  i4i5  à i539,  d'après  nmroductlon 
de  l’Asie,  de  B.>J.  de  Barros,  par  DIetricli 
W'iihelm  Soltau.  Brunswick,  1821,  5 lom.  en 
8 vol.  lo-ê. — Voir  le  n*  27980. 

19798  InvesUgariones  bl&lor.  sobre  los  prindpalca 
descubrliiiicnios  de  los  Espafloles  en  el  mar 
Occano...  por  Chr.  CLAnntA.  Hadrid,  1794,10-4. 
— Voir  le  n*  20937,  qui  pourrait  égaleniCiU  être 
placé  Ici. 

1 9798*  Recherches  sur  les  voyages  et  découvertes 
des  navigateurs  normands  en  Afrique,  dans  les 
Indes  orientales  et  en  Amérique,  par  M.  Eslan- 
celln.  Paris,  18S2,  io-8.  (Article  Paambstici.) 
— Voy.  le  n*  20948. 

19799  Disseriaxtoive  di  J.MoacLLi  Intomo  ad  alcuiit 
«iaggtaiori  rrudlll  venestaiil.  Vsnazia,  i8o5, 
in-4.— Voir  le  n*  20000. 

19799*  Verhandeiltig  over  de  oederlandsche  Ont- 
drkkingen  in  America, etc.  ,c*tst-à‘dire.  Mémoire 
sur  les  découvertes  faites  par  les  Néerlandais  en 
Aroéritpic,  en  Australie,  aux  Indes  et  dans  les 
pays  TOlaires,  publié  par  la  Société  d'ÜlrecbL 
VtrecM,  1827-29,  2 vol.  ln-8.,  et  atlas  ln*fol., 
contenant  8 cartes. 

19800  Histoire  des  découvertes  el  voyages  faits 
dans  le  Nord,  par  J.  Rein.  Forster;  irad.  par 
Broussoncl.  Paris,  1788,  2 voL  ln-8. 

19801  HtsTotUE  des  découvertes  laites  par  divers 
voyageuns  dan<i  plusieurs  contrées  de  la  Rus- 
sie et  de  11  Perse.  Bcmc,  1779,  3 vol.  In**4. 

19802  Voyages  from  Asia  to  Americi,  by  Sam. 
Mulu».  Land.,  1784,  in**4. 
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19S03  W.  00X1*8  accouDt  of  russiau  dlscoverie* 
between  Asia  and  America.  Lond.,  1780,  ln-4> 

19804  Histoire  des  naufrages,  depuis  le  i5*  siècle 
Jusqu'à  nos  Jours,  par  de  Pertbes;  nouv.  édit., 
refondue  et  augmentée  de  près  de  moitié,  par 
J.-B.  Eyriès.  Paris,  1810, 3 vol.  ln-8.  et  In-i2. 

C.  Collections  de  relations  de  Voyages. 

19805  Gesla  proxime  per  Portugalcnses  in  India, 

etc.  Romer,  i5o6,  — Voir  aussi  27955. 

19806  Paesl  novamente  retrovatl,  el  novo  mondo 
daAlbericoVespcTiolntUuIalo.  Vicentia,  1507, 
ln-4. 

19807  Itimuamcm  Portugallensium  in  Indiaro,  et 
Inde  in  Oeddentem,  etc.  Médiat.,  i5o8,  In-fol. 

19808  Le  nouveau  monde  d’Emorlc  de  Vcspucb, 
etc.  Paris,  i5i6,  ln-4. 

19809  Novds  orbis  regionuin  ac  insularum,  vete- 
rlbus  tncognltarum.  Basiteœ,  i555,  In-fol. 

10810  Vlaggi  faiii  da  Veneila  alla  Taiia,  in  Persia, 
etc.  yineçia,  1 543,  io-8. 

10811  Navlgationl  e vlaggi  raccolU  da  Hauusio. 
Penetia,  i563,  S vol.  In-foL — Voir  le  n"  20780, 
qui  peut  éire  placé  Ici. 

10812  HAXtiiiT's  prindpal  navigations  of  ibcen- 
gUsh  nation.  London,  1598,3  vol.  in-fol. 

19813  Collecüonesperegrlnaüooum  in  Indias,  per 
fralrcs  de  Bav,  etc.  Prancofurli,  i5go,  25  part. 
In-foL 

19814  Obsbbvatioms  sur  la  collection  des  grands 
et  petits  voyages.  1742,  pet.  ln-4. 

19815  Mémoire  sur  1a  collection  des  grands  et 
petits  voyages,  etc.,  par  Camos.  Paris,  1802, 
in-4. 

1081Ô  Sammlung  vonseclis  und  awanxig  SchlOar- 
ten,  herausg.  von  Levinus  Holsius.  üumberg, 
1598*16.'^,  26  paru  in-4. 

19817  Bibliographical  essay  on  lhe  collection  of 
voyages  and  tmvels  edited  and  publlsbed  by 
Levinus  Hulslus,  by  A.  Aihbiu  London  and 
Berlin,  i83o,  pet.  ln-4. 

19818  PcàCHAS,  bis  pilgrimes.  i:Amd(m,i825,5voi. 
in-foi. 

19819  Relation  de  divers  voyages  curieux,  par 
Melch.  TnévBNOT.  Paris,  1696,  2 vol.  in-foi. 

19820  Recueil  des  voyages  de  Melcb.  TaévKnor. 
Paris,  1681,  ln-8. 

19821  Collection  of  travels  and  voyages,  by  J.  Ray. 
London,  1705,  ln-8. 

19822  Les  voyages  faits  par  les  Portugais,  les  Es- 
pagiKils,  etc.  (en  hollandais).  Leyde,  1707,  8voL 
in-fol.  Au  mol  Gotypiued).  — Voir  le  n*  27953. 

19823  CoLUECTtox  of  voyages  and  travels  In  varlous 
parts  of  tbc  globe.  London,  17S2,  6 vol.  in-fol. 

19824  — of  voyages  and  travels,  London,  1745, 
2 vol.  In-fol. 

19825 DBAKE'scolleclionofvoyages.  /Amd«fi,i770, 
In^ol.  0g. 

19820  Blbllolhéque  portative  des  voyages,  an  vu 
(1810),  4i  vol.  ln-18,  ou  ln-12,  el  8 atlas.  (Cette 
collecUon  contient  Bruce,  9 vol.;  Sorden,  4 vol.; 
CooA,  15  vol.;  Macartneg,  7 voL;  Barrow,  7 vol.; 
roremiVr,  7 \o\.) 

19897  A cullecUon  of  «oy'age.vand  travels.....  by 
PiNKCBTon.  London,  1808,  17  vol.  ln-4. 

19828  Collection  of  voyages  and  travels,  by  Robert 
kKaa.  London,  1811-24,  i8  vol.  ln-8.  0g. 
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l\eci:BiL  de  «o)ages  euie  mémoire^  publié 
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1 9938  Les  navigations  orientales  de  Nicolav.  Lyon, 
1588,  tn-foL 

19939  Vlaggio  da  Veiietia  a Consuntinopoli  per 
mare  e per  terra,  e insleme  quelJo  dl  Terra- 
Sanu...,daGius.  Rosacclo.  rmeffo,  1 598,  ovvero 
1A06,  in-3. 

19930  Pérégrinations  de  J.  PiLEaNi.  Lyon,  1806, 
iiHi9.  ( Mal  placé  à Polebbb.) 

19941  Newe  Reys8bescbrelbung,von  Sal.  Scbwbg- 
GEB.  Surtmb.y  1808,  in-3. 

19939  Vovages  de  ViLLAMorrr.  PariSy  1809,  In-8. 

19933  Relation  du  voyage  du  Levant,  par  H.  de 
Biauvbao.  Nanqfy  1819,  ki-3. 

19933  Voyage  du  Levant,  par  le  S'  D.  C.  (Des 
Haybs  de  Coormesnln  ou  Cormenin).  PariSy 
1823,  in-3. 

19935  Relation  des  voyages  de  Savary  de  Bnivas. 
PariSy  1828,  In-3. 

19938  Voyage  du  sieur  Du  Loir,  eontenu  en  plu- 
sieurs lettres  escrites  du  Levant avec  la 

relation  du  siège  de  Babylone  fait  en  18S9.  Pnrfz, 
1853,  ln-3- 

19937  Nouvelles  relations  du  Levant,  par  Poullcu 
PariSy  1888,  9 vol.  ln-19. 

19937*  Vianti  del  marebese  Ghlron  Fr.  de  Villa, 
ec.  Thnno,  1888,  ln-3. 

19938  Le  voyageur  d’Europe,  oh  est  le  voyage  de 
Turquie,  qui  comprend  la  Terre*Saiote  et  l'É- 
gypte, par  Anl.  Jouvin.  Paris,  Barbin,  1878 
(aussi  chez  Pepie,  i883),  lo-tu. 

1 9939  Le  bouclier  de  l’Europe,  ou  la  guerre  sainte, 
contenant  des  avis  qui  peuvent  servir  aux  rots 
de  la  chresüeolé  pour  garantir  leurs  estais  des 
incursions  des  Turcs,  avec  une  relation  de 
voyages  faits  dans  la  Turquie,  1a  Tbébalde  et 
la  Barbarie,  par  le  R.  P.  Jean  Ôippln.  Impriwti 
au  Pvy,  et  se  tend  A Lyon,  1888,  In^. 

19950  Voyage  au  Levant,  par  Corn.  La  Baim. 
Delfty  1700,  In-fol.  — Voir  le  n«  20839. 

19951  Voyage  de  P.  Lccas  dans  la  Grèce , etc. 
PariSy  1719,  9 vol.  tn-i9. 

19959  — du  même  au  Levant  PariSy  1713,9  tom. 
en  1 vol.  in-19. 

19953  — du  même  dans  la  Turquie,  l'Asie,  etc. 
Amsterd.y  1790,  9 voi.  In-i9,  fig. 

19933  Voyage  au  Levant,  par  Piltoo  de  Toobbg- 
roar.  PariSy  1717,  9 vol.  ln-3. 

19955  Mémoires  du  cbev,  d’Arvleux,  mis  en  ordre 
par  le  P.  Labat.  PariSy  17S5, 8 vol.  I0-19. 

199S8  Description  of  the  East,  by  Ricb.  Pococbb. 
Londony  1733,  3 vol.  in-fol. 

19957  Travels  In  Turkey,  by  CatsBru..  London  y 
1737,  In-fol.  — Voy.  le  n*  90399. 

19958  Voyages  de  Fréd.  Hassclqgist.  pariSy  17C8, 
9 tom.  en  1 vol.  ln-19. 

19959  Memoirs  of  P.-H.  Bruce,  contalning  an  ac- 
counl  of  bis  travels.  London,  1789,  ln-3. 

19980 Travels ofrfBirmas.  Lond.,  iAo3,  ln-3. 

19981  Observations  on  a Jouruey  through  Kpain 
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aod  luly,  to  Naples  and  Smyma,  and  Consian- 
tloople,  by  Bob.  Semple.  London^  1607,  s toI. 

pel.  lo-a. 

19009  Itinéraire  de  Paris  à Jérusalem,  par  M.  de 
Cbaicaubrfand.  Pûriiy  181s,  8 vol.  In>8. 

19968  Joumey  through  Albanla,etc.,by  Hobhocbe. 
London  y i8i8,gr.  ln«A. 

1 9068  Topographlsche  Anslchten,etc.  Vues  topogr. 
recueillies  dans  un  voyage  au  Levant,  par  Jos. 
de  Hamiikb.  FiVum,  1811,  ln-8. 

19965  Jos.  von  Haioiu,  llrablkk  auf  e.  Reise  von 
CoDstanlinopel  nach  Bnissa  und  d.  Oiympos, 
etc.  Pesib,  i8i8,  gr.  in*8. 

19967  Voyage  8 Smyme,  dans  rarchipel  et  l’ile 
de  Candie,  par  Tanroigne.  Por/a,  1817,  a vol. 
I0-18.  (Article  Barroiv.) 

19968  Voyage  au  Levant,  par  de  Fosaci.  Ports, 
1819.  In-fol. 

19969  Nom  d’un  voyage  fait  dans  le  Lev-ant  (par 
Anibr.-Firmin  Dldot).  Porïs,  i8a0,  In^ 

19970  Journal  of  a tour  In  the  Levant,  by  W. 
Tuasta.  London^  i8ao,  8 vol.  ln-8. 

19971  Letters  from  the  ^i,  by  J.Carke.  tond., 
i8a0,  Iih8* 

1997a  Voyage  d'Otton^Fréd.  Ricam  en  Orient, 
eatralt  par  J.>Ph.>Gust  Ewers  (en  allemand). 
Borlin^  iSaS,  ln*8. 

1907S  Travels  to  and  from  Constantinople,  by 
Ch.  Colville  FsAivctiRi),  edit  tondon,  18S0, 
a vol.  In>8. 

19978  Voyages  (deux)  en  Orient,  par  V.  Fontanlcr. 
Parti,  1839  et  88,  8 vol.  ln-8. 

19975  Souvenirs  de  l’Orient,  par  M.  le  comte 
Marcellus.  Parts,  1889,  a vo4.  ln-8. 

, 19976  Vlews  in  the  East,  by  Rob.  Eluot.  London, 

1880,  gr.  ln-8. 

I 10977  Souvenirs,  Impressions, 'Ole.,  pendant  un 

I voyage  en  Orient,  par  M.  Alph.  de  Lamartine. 

I Paris,  1885,  8 vol.  gr.  ln-8. 

19978  Correspondance  familière  d'Orlent , par 
I MU.  UicBACD  et  PouJoulaU  Pnrfs,  i8S8'8S, 

I 7 vol.  ln-8. 

I 19979  Voyage  dans  rAsie-MIneure,  en  Mésopo- 

I tamle,  i Palmyre,  en  Syrie,  Palestine  et  Égypte, 

I parM.  Baptisün  Poujoulat  Paris,  1880-81,  ln-8. 

I 19980  Rebe  von  IP  Gotth.  Heinr.,  von  ^bubert 

In  das  Morgenland  in  den  Jahren  18S6  und 
I 1887.  Frhmpen,  1889  (neue  Autl.  1880),  8 vol. 

ln-8.  cartes. 

, 19981  Correspondance  et  mémoires  d*un  voyageur 

en  Orienta  par  Eugène  Boré.  Paris ^ 1880, 
a vol.  Id-8. 


J.  Voyages  en  Europe  et  en  Asie,  non  compris 
dans  la  section  précédente. 


1998a  VoTAQBS  dans  ^uskurs  eodrolu  de  la 
France,  de  la  Terre-^nte,  etc.  Paris^  i55a , 
ln-8. 

1998a*  Voyage  fait  par  terre  de  Paris  Jusqu'à  la 
Chine,  par  de  Feynes.  Paris,  1680,  ln-8. 

10988  Voyages  de  J.  Stsuts  en  Moscovie,  Tar- 
laiie.  Perse,  etc.  Amterd.,  1681,  ln-8. 

1998A  — de  Ph.  Avril,  eu  divers  étals  d^urope 
et  d’Asie,  entrepris  pour  découvrir  un  nouveau 
chemin  à la  Chine.  Paris,  1693,  ln-8.,  ou  1698, 
In-ia.  — Voir  le  n"  20787. 


19985  Voyages  d'Ad.  Olkasim  en  Moscovie,  Tar- 

tarleet  Perse.  Awtsierdam,  1737,  a tom.  en  1 vol. 
In-fol.  • 

19986  Travels  of  Drcuuord  In  Germany,  etc. 
London,  1758,  In-fol. 

19987  Hlstorical  account  of  the  brlUsb  tradu  over 
the  Casplan  sea,  by  J.  Uakwat.  London^  1768, 

8 vol.  ln-8. 

19988  Travels  from  S.-Pctersbnrg  to  diverse  parts 
of  Asia,  by  J.  Bell  of  Anleruiony.  Gtasgou', 
i76S,a  «ol.  ln-8. 

19989  Voyages  and  travels  ihrough  liie  Rumian 
empire,  Tartarle,  etc.,  by  John  Cooa.  Edinb., 
1778,  a vol.  ln-8. 

19990  Mémoires  historiques,  etc.,  des  voyages 
faits  en  Turquie,  en  Perse  et  en  Arabie,  par 
de  Ferrières Sauvebœuf.  Parfs,i790,3vol.Ui-8. 

19991  Voyages  et  mémoires  du  comte  Beoyow&ky, 
contenant  ses  opérations  en  Pologne,  son  exil 
au  Karatschalka,  et  son  voyage  à travers  l'Océan 
Padûquc,  au  Japon,  à Formosa,  etc.,  traduits 
de  l'auglals.  Paris,  1791,  a vol.  in-8. 

1999a  CapL  Edm.  Spencer's  travels  In  Germany, 
with  a glance  at  Poland,  Hungary,  ami  Swiuer- 
land  in  18S8-86.  London,  1886,  a vol.  ln-8. — 
Travels  lo  Clrcassia,  Krlm  TarUry,  etc..  Indu- 
ding  a steam  voyage  dowu  the  Danube  from 
Vleiina  to  Constantinople,  tblrd  édition,  ibid., 

1887,  a voL  io-8. 

19998  Travela  In  western  Caucasus  t including  a 
tour  through  Imerlüa,  Mingrelia,  Turkey,  Mol- 
davia,  Gallcia,  Sllesla  and  Moravia.  London, 

1888,  a vol.  ln-8.  Og. 

K.  Voyages  en  Ade,  en  Afrique  et  en  Amérique. 

19998  Voyage  en  Afrique,  Asie,  etc.,  par  J. 
Mocqcet.  Paris,  1616,  peu  ln-8. 

19995  Relation  de  llsie  de  Madagascar  et  du  Bré- 
sil (par  .Moreau),  trois  relations  d'Égypte  et 
une  du  rovaume  de  Perse  (publiée  par  Cl.- 
Barlh.  Morisot).  Paris,  i65i,  ln-8. 

19998  Rdatioa  de  divers  voyages  falu  dans  l'A- 
frique , l'Amérique  et  aux  Indes  occidental, 

par  Drasié  de  Grandplerre, avec  l'histoire 

de  deux  princes  de  Golconde(parle  P.  Haximl- 
lien).  Paris,  1718  (aussi  1736),  In-ia,  flg. 

19997  Mémoires  du  capll.  Péaoa  sur  ses  voyages  • 
aux  côtes  d’Afrique,  etc.  Paris,  i8a8,  a voL 
ln-8.  flg. 

19998  Narrative  of  a voyage  lo  the  Ethiopie  aod 
South  Atlantic  Océan,  Chinese  sea,  Norlh  sea 
and  South  Padftc  Océan,  by  Abby  Jaro  Morrell. 
New-York,  i883,  In-ia. 

L.  Voyages  en  Asie  et  en  Afrique. 

(nasiean  ■rliflH  romprii  dini  rett?  tèrif  %*  nnpnriest  pl«t 
o«  noliu  dir*ct««i»at  ui  Indat  ori«aUi««.) 

1Q999  Marco  Polo  delle  maraviglie  del  mondo. 

aoooo  DI  Marco  Polo  e degli  altri  vlagglatori  ve- 
nexianl  plh  lllustrl  dlssertaxlonl  dl  Plac.  Zt^u. 
Venezia,  1818,  a vol.  gr.  in-8. 

aoooi  The  volage  and  travalie  of  J.  Hardbtiuc. 
l/fndon,  1735,  ln-6. 

30003  Ilinerarlo  de  Ludov.  de  Varthbu.  iloma, 
i5io,  ln-8. 
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30003*  I^Um  de  CoruIL—  Voyei  le  n*  soôAo. 

30005  liinerarium  ad  rrgtones  sub  «qulnocUali 
plaga  constituUs  Alei.  Gemalmhi  armeoi.  Romar , 
id3i, 

30005  Terrv  sanctae,  Syrie,  etc.  descrlpUo,  au- 
(bofc  J.  ZiEcuno^etc.  Arçent9r.^  i556  fo4ol.  flg. 

aooo5  DescrlpUon  des  admirables  et  morvetneuscs 
régions  de  Taruric....,  par  Hubert  de  I'Esfire. 
P«r/a,  1558,  pet  In^. 

30006  Relaçam  do  naufragio  da  nao  Santiago,  e 
lUnerario  da  gcnte  que  délia  se  salvou,  por  Man. 
Godikbo  Cardoio.  LisixM^  i6oi,  lihA. 

30007  Chr.  Fneii  ab  Halmeodorf  llloerariuni 
Æ^pü,  Arable,  etc.  Jiorimb.^  i63i,  Ui-5.— 
Voir  le  Q*  30475. 

30006  Voyages  de  J.  Ortngton  4 Surate  et  antres 
lieux  de  l’Asie  et  de  l'Afrique  (trad.  de  l'anglais 
par  Niceron).  Porfs,  1735,  3 vol.  lu-ia. 

30oog  Voyage  d'on  missionnaire  de  la  compagnie 
de  Jésus  (le  P.  VitLorr*),  en  Turquie,  en 
Perse,  etc.  Perfs,  1780,  in>ia. 

30010  Travets  lo  Barbary,  etc.,  by  Sbaw.  Ox/brd, 
1786,  3 vol.  ln>foU 

30011  Voyage  up  the  Iled-Sea,  etc.,  by  Eylcs 
lawis.  LondoHy  1780,  lth4> 

30013  Voyage  à Madagascar,  4 Maroc  et  aux  Indes 
orientales,  parAkx.  llocbon.  Parit^tmx  (1803), 
8 vol.  ln-8. 

3001S  Voyage  pittoresque  de  la  Syrie,  de  la  Phé- 
nkie,  etc.,  par  Cassas.  Pnris,  1799,  lo-fol. 

30014  Traveb  In  Africa,  Egypt,  etc.,  by  éaowHc. 
London,  1799,  ln-4* 

30015  Narrathe  of  a voyage  to  Arahia,  India, 
etc.,  by  Sllas  James.  Umdtm,  1797,  iih^. 

3001Ô  Voyages  4 Canton,  par  Corée,  le  cap  de 
Bonne-Év|>éraiK:e,  etc.,  par  Cbarpenüer  Cossi- 
gny.  Paris,  an  vu,  ln-8. 

300i7TraveU  In  Egypt,  Nubla,  Holy  I.jind,Mounl> 
Ui^non,  etc,  by  Henr)'  Licnr.  London,  1818, 
in-4.  fig. 

300t8Travels  in  Avia  aud  Africa,  byAbr.  Paesoms. 
London,  1808,  io-4. 

30019  Voyage  aux  Indes  orientales  pendant  les 
années  i8034,  par  Cb.'Fr.  TomM,  revu  et 
augmenté  de  notes  par  Sonninl.  Paris,  1810, 
3 vol.  I0-8.,  cl  atlas  io>4. 

90030  Voyages  and  travels  lo  India,  Ceylon,  etc., 
^ . by  Valsstia.  London,  1809,  8 vol.  In-4. 

30031  Voyages  d'Au  Bey  en  Afrique  et  en  Asie 
Paris,  1814,  S vol.  In^.,  cl  allas. 

30033  Voyage  10  Madras  and  at  China,  etc,  by 
James  Wather.  London,  i8i4,  gr.  lu-4.  flg. 

3003$  Brlefe  flber  Ost>Indien,  etc.,  von  C-C. 
Best.  Leipziff,  1807*  p«t  In-4.  flg. 

. 30038*  Skelcbes  of  India;  or  observations  de»* 
cripttve  of  ibe  sceuery,  etc.  in  Bengal,  written 
in  India  lu  1811,  i3,  18,  i4,  logctberwith  notes 
00  the  cape  of  Good  Hope  and  S.  Ilekna  wrii* 
len  In  those  places  In  i8i5.  London,  Black, 
i8i6,  ln*8. 

30034  Travels  in  counUies  between  Alexandrie 
and  Parxionium,  üie  LyMan  desert,  Siwa, 
Egypt,  Palesün  and  Syria,  by  J.-M.-A.  Sebolz. 
lAmdon,  1833,  ln*8. 

30035  Travels  in  Kgypt  and  Nubia,  etc,  by  lasy 
and  J.  Haoglrs.  London,  i8s3,  in*8. 

30036  Excursion  lu  the  Holy  Land,  Eg^t,  Syria, 
Nubla,  etc.,  indudlngavlslt  to  tbe  unfrcqoemed 


district  of  the  Haouran,  by  John  Hadox.  Loiid., 
1884, 3 vol.  ln-8. 

30037  Mémoires  du  capiL  Péroo.  — Voyez  19997. 

30038  Narrative  of  voyages  10  explore  the  sbores 
of  Africa,  Arabla  and  Madagascar,  byeapt.  W.- 
F.  Owen  ( publislied  by  Heaton  Bowsicad  Ro- 
binson). London,  i653,  3 vol.  ln-6. 

30039  Narrative  of  a voyage  of  dlscover>'  lo  Africa 
and  Arabla,  from  1831  to  1836,  uoder  the  com- 
mand  of  capl.  F.-W.  Owen  ; by  capt.  Th.  Bo* 
teler.  London,  i835, 3 vol.  in-8. 

30080  Inters  on  Egypt,  Edom,  and  tbe  Holy 
Land,  by  lord  Undsay;  tbe  tliird  edlt.  London, 
1889,  3 vol.  ln-8. 


M.  Voyages  en  Asie,  en  Amérique,  et  dans  les 
Polyoésies. 


(Voy«i  aatti  tet  eSte»  ««ateatrioaalei  Se  l'Amèrlqoe.) 


aooSi  The  history  of  iravayle  In  the  wesi  and 
east  Indies,  etc,  galhered  by  IL  Emoi.  London, 
1S77,  1d*4. 

3008i*  PaiHA  pars  descripüoulsltlneris  In  Indiam 
orient.,  tic.  Aoutelodami,  1898,  lo*fol.-»Voyez 
le  n*  30788. 

30083  Spéculum  IndlsoavtfiÜOBisaG.SmLBERGCK, 
tic.  Lugduni-Baiaoorum,  1619,  ln-4. — Voyes  le 
n«  30998. 

30088  Sir  Francis  Dbaxb  revived...  London,  i658, 
ln*4. 

*iOoS4  Nouvelles  dTndle  et  delà  terre  ncufvc.... 
Anoers  (vers  i34o),  in-B. 

30085  Raggioiianienli  di  Fr.  CAkurri  sopra  le 
cose  da  lui  vedute  ne'  suol  viaggi.  Firenze,  1701 , 
ln-8. 

30086  Voyages  aux  Indes  orientales,  etc,  par  Fr. 
PvRAtD.  Paris,  1619,  in*8. 

30087  An  account  of  Jos.  Billing's  expedlUon, 
publisbed  by  Sauoi.  London,  1800,  ia*A. 


N.  Voyages  en  Afrique  et  en  Amérique. 


90088  Recueil  de  divers  voyages  faits  en  Afrique 
et  Amérique  ( Histoire  des  Barbades,  par  Llgnoo; 
extrait  de  l'Histoire  d'Ethiopie  de  Telles;  Rela- 
tion des  Caraïbes,  par  de  Laborde:  DescrlpUon 
de  l’empire  de  Préle-Jean , de  la  Jamalaue,  et 
relalion  du  voyage  fali  sur  les  côtes  d’Afrique, 
en  1670  et  1671).  Paris,  1674,  in-4.  flg.  r* 
Le  même  recueil  (publié  par  Jusiel).  Paris, 
1684,  in’4.  (1x»  mêmes  pièces,  mais  dans  un 
ordre  dUTérent.) 

sooSq  Relation  d'un  voyage  fait  aux  côtes  d'Afrique, 
etc.,  par  Faoemt.  Amsterdam,  1699,  in-19. 

30040  Journal  d’un  voyage  sur  les  côtes  d'Afrique 
et  aux  Indesd'Espagne. /fmaferduM,  1738  (nou^. 
litre  1780),  ln-13. 

30041  Voyages  aux  côtes  de  Guinée  et  en  Amé- 
rique, parN***.  Amsterdam,  1719,  in-i3. 

30043  Voyages  du  cliev.des  Marcliais,  en  Guinée, 
Iles  voisines  et  4 Cayenne,  par  le  P.  Labat. 
Paris,  1780,  4 vol.  in-i3.  ~ Voir  len*  30936. 

30048  Voyage  en  Guinée  et  dans  les  Iles  ('.aralbcs 
en  Amérique,  par  P.-E.  isert,  (rari.  de  l’ailem. 
Paris,  1793^  iii-6. 
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20o4A  Mémoires  du  cipit.  Landolphe»  contenant 
rhistotre  de  ses  voyages,  pendant  50  ans,  aux 
cotes  d’Afrique  et  aux  deux  Amériques,  rédigés 
par  J. -S.  Quesné.  Pana,  i823,u  vol.  In^. 

90045  A voyage  to  tbc  South  Seas,  coœpri&lng 
sceneslii  Brésil,  Peru,  Manllla,  etc.,  by  Stewart. 
Setc-York^  i83t,  2 vol.  In>i2,  or  London^  iS5i, 
2 \oL  io<8. 


O.  Europe. 


«.  RHalioni  qai,  daui  sa  Mtil  ilinértire,  «mbnisent  plsfieur* 
de  l'Kuropr. 


20040  Abrégé  de  l'histoire  générale  des  voyages 
faits  en  Europe.  Parité  i8o4-5,  12  vol.  in-8. 
fig.  (Suite  de  l.a  Harpe.) 

20047  Cliorographia  de  aiguns  lugares  qu'estaro 
cm  hum  caminho  que  fes  G.  BanaEiaoe  o anoo 
de  i540.  Coimbra,  i50i,  in-4. 

20047*  Itinerario  di  M.>A.  PfCsperrA.  tondra, 
1585,  iu-4. 

20048  Lettres  du  baron  de  Busbbcx,  contenant  la 
relation  de  scs  voyages  en  Turquie  et  en  France 
(en  i556),  trad.  par  i’abbé  de  Foy.  Paria,  1748, 
3 vol.  in>i2. 

2004o  Vlaggio  fatto  In  Spagna  et  in  Francia,  da 
Aiidr.  Navagiero.  Vinegia^  i503,  in-8.  (Article 
NArCEBICS.) 

20050  Journai  du  voyage  de  Mostaicne  en  Italie, 
etc.  Par/a,  1774,  gr.  ln-4. 

20051  P.  llenTZNEii,illnerariumGcnnani«,Gallic, 
etc.  Sorimbergœ^  1O12,  in-4. 

20051*  Th.  Cobtat’s  crudilies. — Voy.  le  n*  ifKKig. 

20052  Ilinerary  of  Fyncs  Mobyson.  londoHy  1817, 
in-fol. 

20053  Voyage  fait  par  le  duc  de  Ronsn,  en  1800, 
en  Italie,  Allemagne,  etc.  Amêterd.^  i848,  ln-12. 

20054  Itinerarluin  Th.  Cahve.  Moguntiaty  i84o, 

3 vol.  in-12.  — Voir  le  n*  2844t. 

20055  Histoire  et  relation  du  voyage  de  la  relue 
de  Pologne,  et  du  retour  de  M.  de  Guébriant 
par  la  Hongrie,  rAuiriche,  la  Styrie,  etc.,  par 
J.  Le  Laboureur.  Parla,  i885,  ln-4. 

20056  Travels  in  divers  parts  of  F.urope,  by  Edw. 
Brown,  tondon,  i885,  in-fol. 

20057  Meinorle  de*  viaggl  per  l' Europa  cürisUana, 
scrute  üa  G. -B.  PAacmcxi.  Sa^liy  1O85-9O1 
6 loin,  en  5 vol.  In-12. 

20058  Voyages  de  Dumont  en  France , Italie,  etc. 
La  Haye^  1699,  4 vol.  in-12. 

20059  — en  F.spagnc  et  en  Italie,  par  Labat.  Parity 
1730,  8 vol.  in-12. 

200O0  Sonie  dbscrvalions  made  in  travelling 
ihruugh  France,  etc.,  by  Wbicht.  taiid.,  1730, 
2 vol.  ln-4. 

20081  J.  Breval's  travcls  in  Europe.  Land.,  1738, 
2 vol.  In-fol. 

20082  Travels  through  tho  Germany,  Iialy  and 
France,  by  J.  Ray.  London,  1738,  2 vol.  |n-8. 

20083  Voyage  en  France,  Halle,  etc.,  traduit  de 
l'anglais  (du  docteur  Maihows,  par  de  Puisleux). 
Par(s^  1753,  A vol.  in-i2. 

200O4  Travels  throiigh  the  Germany,  Bohemia, 
Huitgary,  etc.,  by  J.*G.  Kbyslu.  Lond.,  1758, 

4 vol.  in-4- 

20085  Nart.  Gerbebt,  iter  alemaniciim,  itallcum 
et  gaillcum.  Typfi  1785,  in-8. 


20088  Merkwûrdige  Reisen  von  Z.-Gr.  von  Ulfeu- 
bach  üurch  Mi^ersachsen , Holland  und  Bn- 
giand.  Francf.^  1753-54,  8 vol.  In-8.  flg. 

20067  A Jotimey  from  I^ondon  to  Genua,  through 
England,  Portugal,  Spaiii  and  France  (by  Ba- 
rettl).  London,  1770,  2 vol.  ln-4.  — Trad.  en 
français.  Amsifrd.,  1778,  4 voL  in-12. 

20088  Travels  through  Holland,  Flanders,  Ger- 
many,  etc.,  by  Marsiuix.  Lond.,  1773,  3 vol. 
iu— 8» 

20089  Voyages  de  Jae.-Jonas  BjœrnstShl  en  France, 
en  Italie,  en  Suisse,  etc.,  publiés  par  C.-Ch. 
Gjsrwdl,  en  suédois.  Stockh.^  1780^4,  8 vol. 
in-8.  — TratL  en  allemand  par  J. -K.  et  Ch.-E. 
Groskurd.  Lelpz,,  1780-84,8  vol.  pet.  in*8. 

20070  View  of  society  and  nianners  in  France, 
etc.,  by  Moone.  London,  1780,  2 vol.  io-8. 

•0071  Lettres  d'un  voyageur  anglais  sur  la  France, 
la  Suisse,  l’Allemagne  et  l’Iialle,  trad.  de  l'angl. 
de  Moore.  Gonèn,  1781,  4 vol.  in-8. 

20072  Travels  through  lheCkrmany,  Swluerlaud, 
etc.,  by  Stolberg.  London,  179O,  2 vol.  ln-4. 

20073  Travels  through  Iloilaiid,  (iemiany,  Swit- 
zerland,  etc.,  hy  de  Biainvllle,  iransJaled  by 
Tumbuil  and  W.  Guthrle.  London,  1787,3  vol. 
in-4. 

20074  S.  Irelaüd's  plcturesqtie  tour  through  Hol- 
land, Brabant,  etc.  London,  1790,  2 voL  in-4. 

20075  Remarks  on  sevcral  parts  of  France,  lialy, 
etc.,  by  BetiJ.  IIOBnotsE.  Baih,  1798,  in-8. 

20078  Traveli  through  France,  Turkey  and  Hun- 
gary  to  Vieima,  by  W.  lluiitcr.London,  1798,  or 
iSo3,  2 10I.  in-8. 

20077  Voyage  en  Angleterre,  en  Russie  et  en 
Suède,  par  D.  LescalMer.  Paris,  1 800, 2 vol.  In-8. 

20078  Skciches'and  obsenitions  taken  on  a tour 
through  a part  of  the  south  of  Europa,  by  J. 
Wolf.  London,  1801,  ln-4. 

20079  Rclxcn  naar  de  Kape  de  Goede  Hoop,  ter- 
laud  en  Noorwegen,  in  1791-97,  van  Corn,  de 
Jong.  llarUm,  1802-4,  3 voL  In-8. 11g. 

20080  Travcls  from  Hambourg  to  Paris,  by  Hoi^ 
CRorr.  London,  1804,2  vol.  in-4. 

20081  Vlage  de  KspaAa,  Franda,  y Italla,  por  N. 
de  la  Crue.  Madrid,  1808,  et  Cadiz,  1612-13, 
14  vol.  pet.  in-8. 

20082  Sketrh  of  a tour  on  the  continent,  by  J. 
Kd.  Surrn.  London,  1807,  S vol.  In-8. 

20063  Voyage  eu  Allemagne  et  en  Suède.....  par  « 
Catteau.  Paris,  1810,  S vol.  in-8. 

20084  Recollection  abroad,  by  R.  Colt  Hoarb. 
Bath,  1815-18,  4 vol.  ln-8. 

20085  Journal  of  a tour  through  part  of  France, 
Flanders  and  Holland...,  by  WUL  SrrvBssoH. 
.Var«r/c4, 1817,  in-8. 

20088  Journal  of  a 4our  lu  Germany,  Sweden  « 
Russla,  Poland,  etc.,  by  Th.  James.  London, 
i8i8,  in-4. 

20087  Travels  through  some  parts  of  Germany, 
.Moldavia  and  Turkey,  by  Adam  Neale.  Edinb., 
1818,  in  4.  fig.~  Trad.  de  ranglals  par  Cb.- 
Auguste  D^f....  Paris,  1818,9  vol.  In-8. 

20088  Journey  from  Moscow  to  Constantinople, 

In  Ihc  yeirs  ièi7  and  1818,  by  Wlll.  Macmlchael. 
London,  1819,  ln-4. 

20089  Voyage  de  Moscou  à Vienne,  par  Kiow, 
Odessa,  Constantinople,  Bucbarcsl  et  Hermans- 
tadt...,  par  le  comte  Lagarde.  Paris,  1824,  lti-8. 

20090  Journey  in  Camiola,  Italyand  France  In 
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ihe  ]?ears  1617  ind  i9iSt  by  W.-A.  Cadell. 
Bdintntrgk^  iS^o,  « vol  in<6.  flg. 

20001  Journal  of  a leur  In  France,  Switierland 
and  luiy,  by  Marianne  Couton.  Paria,  1822, 
2 vol.  In*8.,  cl  allas  ln-8. 

20002  [.euors  from  continent,  by  Sam.  Egerlon 
fiavTiGBS.  Am(,  1821,  2 voL  In^. 

20008  A bibliograpblcal,  anüqnarian  and  plciu* 
resque  tour  In  France  and  Genuany,  by  Th. 
F.  DtBois.  Ijfndon^  1821,  S toL  in^. 

30008  A year  in  Europe,  comprislng  a journal  of 
obscr^ailona  In  England,  Scotlaod,  Ireland, 
France,  Switzerland,  etc..  In  i8i8*i0i  by  John 
Griscom.  A'rir*ForA,  1828,2  vol.  In^. 

2000^  Travels,  cornprUlng  observations  made  In 
tbe  Tarentaise,  and  varlous  parts  of  Greclao  and 
Pennine  Alps,and  In  Swluerland  and  Auvergne, 
by  R.  Bakewell.  Ijtndon^  1828,  2 vol.  Id-8. 

2ooq0  Lellers  from  Europe,  compiising  the  jour- 
nal ofa  tour  throngh  Ireland,  England,  France 
and  Ilaly,  In  lhe  years  182847,  by  N.-H.  Carter. 
Aeie-KofA,  1827,  2 voL  ln-8. 

20007  Voyage  en  Aogleierre  et  en  Russie,  par  Ed. 
de  Moütclé.  Parité  1825,  2 vol.  ln-8,  et  atlas 
In  fol. 

2000^  Travels  tbrough  Rnssla,  Slberia,  Polaiid, 
Austiia,  etc.,  by  J.  Holmah.  London  ^ 1828, 
2 vol.  ln-8. 

20009  Travels  In  Norway,  Sweden,  Denmark, 
Hanover,  Germany,  etc.,  hy  W.  Rae.  Wilsov. 
London^  1826,  ln-8. 

20100  SL'Petersboiirg,  a journal  of  travels  to  and 
from  thaï  capital,  tbrough  Flanders,  etc.,  by 
A.-B.  Granville.  Atmdon,  1828,  2 vol.  In-A. 

20101  Mt'moires  et  voyages,  ou  lettres  écrites  i 
diverses  époques  pendant  des  courses  en  Suisse, 
en  Calabre,  en  Angleterre  et  en  Écosse,  par  le 
marquis  de  Ciistine,  2*  édit.  Parfs,  1880, 2 vol. 
ln-8. 

20102  Raccolta  accresciuta  dl  viaggi  scrlttl  da 
GIrol.  OrtI.  rrrona,  i885,  2 vol.  ln-8. 

2010S  Voyage  dans  ta  Belilque,  la  Hollande  et 
ITtalie,  par  André  Thoiiln,  rédigé  par  le  baron 
Trouvé.  Portât  i88l,  2 vol.  ln-8. 

20108  Voyage  d*un  exilé,  de  Londres  8 Naples  et 
en  Sicile,  par  le  baron  dllaussez.  Parité  t8S5, 
2 rot.  ln-8.  — Alpes  et  Danube,  par  le  même. 
Parfi,  i837«  2 vol.  in-8. 

20i(^  A steam  voyage  down  lhe  Danube,  wlih 
tketches  ofHungary,  Walachia,  Servis  and 
Turkey,  etc.,  by  Mich.*J.  Quin.  London,  i835, 
2 vol.  ln-8.  — Trad.  de  Tangl  par  J.  B.  Eyriés. 
Parfs,  18S8,  2 vol.  ln-8. 
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20108  Voyages  CO  France  et  autres  pays;  en  prose 
et  en  vers  (publiés  par  La  Mésangère).  Parfs, 
on  iT,  à toL  ln-18. 

20107  Journal  historique  du  voyage  et  des  aven- 
tures ^ngultères  de  l’ambassadeur  de  Perse 
(Mcliemet  Rlta  Bey)en  France,auKmcnlé  et  cor- 
rigé sur  de  nouveaux  mémoires,  par  Lefèvre  de 
Fontenay.  Paris,  i7i5,  peL  ln-12. — Voirie 
Catalogue  de  M.  Lebcr,  O”  3AG8. 

20108  Relation  de  l’ambassade  de  Uéfaéiuet  Effendl 
a la  cour  de  France,  en  1721,  écrite  par  lul- 


uiénie^  et  traduite  du  turc  ( par  GalUiMi)»Pnr<s, 
1786,  in-12. 

20100  Travels  tbrough  France,  bj  Artb.  Yoiiac. 
London,  1702,  In-g.  * 

20110  Voyage  pittoresque  et  seadnaental  An*Mi 
plusieurs  provinces  occidentales  de  la  France 
( par  le  maréchal  Brune).  Londrt*  (Parés),  1788, 
ln-8.  — Voir  le  n*  28180. 

20111  Vo)ige  dans  une  partie  de  la  France,  ou 

lettres  descriptives  et  historiques. par  le 

comte  OrloflT.  Paris,  1828,  8 vol.  ln-8. 

20112  Voyage  pittoresque  et  romantique  de  l’an- 
cienne France,  par  MM.  Gb.  Nodier,  Tatloi 
et  Alph.  deCailleux.  Paris,  1820, etc.,  gr.  In-fol. 
— Voir  les  n-  2SiSo*88- 

SOI  18  Journal  of  a irlp  to  Paris,  by  the  duke  and 
ihc  duchessof  Rctlaicd.  londom,  1828  and  1828, 

2 part.  ln-8. 

201 18  Plciuresque  tour  from  Paris  lo  lhe  aea,  witb 
particulars  histor.  and  descriptive,  by  B.  Sacvab. 
Ijtndon,  1821,  ln-8. 

20118  Letters  wrttten  duringatoor  throngb  Nor- 
mandy,  Brttanny,  etc.,  by  Mrs.  Cb.  Stothabo. 
London,  1830,  in-8. 

201  lO  Voyage  pittoresque  dans  le  département  de 
la  Sarthe,  dessiné  et  lllhogr.  par  Salnt-Elwe 
Champ,  publié,  avec  un  texte  explicatif,  par 
Ch. -J.  Riclielet.  Au  Mans,  1829-80,  in-8.,  arec 
80  pl. 

20117  Voyage  pittoresque  dans  le  département  de 
la  Loire-Inférieure,  par  Ed.  Ricbee.  .Von/rs, 
1820-2S,  in-8. 

20118  Voyage  dans  le  Finistère  (par  Cambry). 
Paris,  an  VU  (1700)»  3 vol.  ln-8.,  cartes.  — 
Nouv.  édition,  accompagnée  de  notes,  et  de  la 
flore  et  de  la  faune  du  département,  par  le  chev. 
de  Freminville.  Brest,  i888,  ln-8. 

20110  Voyage  pittoresque  en  Bourgogne...  pretn. 
partie  ; Département  de  la  CôtenTOr.  Diàon, 
i838,  in-fol. 

20120  Voyage  dans  le  Jura,  par  Lequlnlo.  Paris, 
1801,  2 vol.  ln-8. 

20121  — pittoresque  et  navigation  sur  une  partie 
du  Rhdne,  par  BoIsseU  Pstris,  1708,  ln-8.  ûg.^ 
Voir  le  n*  28888. 

20122  — pltloresc|ue  de  Lyon,  etc.,  par  M.  F.-H. 
Foans.  Paris,  1 821 , 2 vol.  ln-8. , et  atlas  gr.  in-fol. 

20123  — fait  en  1 787  et  88,  dans  la  haute  et  basse 
Auvergne,  par  Le  Grand  (d’Auny).  Paris,  1798, 

3 vol.  tn-8. 

20128  D.  Isabella  Esiensls  lier  In  Nari[>onensefn 
Galllam,  per  Mar.  Æquicolam  (1882),  I0-8.  (Au 
mot  Eqcicola.) 

20125  Voyage  dans  les  déptrlemenU  du  midi  de 
la  France,  par  A.-L.  BAolis.  Paris,  1807-11, 
5 vol.  in-8.,  et  allas  in-8. 

20126  Travels  In  lhe  south  of  France,  and  tn  the 
inlerior  of  the  provinces  of  Provence , Langue- 
doc, and  lhe  Limousin,  in  lhe  years  1807  and 
1808,  by  lleul.-col.  Pinkney.  Land.,  1809,  in-8. 

20127  Voyage  dans  les  départements  formés  de 
l’ancienne  province  de  Languedoc,  par  Renaud 
de  Vllback.  Paris,  i8aS,  io-8. 

20128  Voyagea  Barége  et  dans  les  nautcs-Pyréoées, 
par  J.  Dusaulx.  Paris,  1796,  2 vol.  in-8. 

20129  Voyage  physique  dans  les  Pyrénée»,  en 
178S-89,  par  Pasumot.  Paris,  1797,  ln-8. 

201 30  Voyage  aux  Pyrénées  françaises  et  espa- 
gnoles, principalement  vers  les  vallées  de  Btgorre 
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et  d’Arragon  ( par  J.-P,  Plcquel),a*  édlL  Pvit, 
i8a8  (ausiU  1829),  ln-8. 

M181  Voyage  au  Mont-Perdu  et  dans  la  partie 
adjacente  des  Hautes-Pyrénées,  par  Bamond. 
Paris,  1801,  ln*8.  carL 

QO18S  A picturesqueand  descriptive  tour  In  ihc 
iDüuntalns  of  the  High-Pyrenecs , by  J.  Haidy. 
Lonti.t  187A,  in-8. 

soiSS  Voyage  pittoresque  dans  les  PyTéoées  fran- 
çaises et  dans  les  départements  adjacents , par 
M.  Melling.  Porta,  i8g8-9o,  In-foL  obi. 

90134  Voyage  pittoresque  dans  les  Basscs-Pyré- 
nées,  par  J.-J.  Lacour.  Bayonne  et  Paris,  1834, 
li>>8. 

90135  Les  Pyrénées,  ou  voyages  pédestres  dans 
toutes  les  régions  de  ces  montagnes , depuis 
rOcéan  jusqu'à  la  Méditerranée,  par  M.  Chau- 
sergue.  Agen  et  Ptirfi,  i84o,9  vol.  ln-8. 

90138  Itlnerary  of  Provence  and  ibe  Hhéne,  by 
J.  Hi'ohes.  Lond.,  1899,  ln-8. 

90137  Voyage  de  Provence  (avec  cinq  lettres  sur 
les  troubadours),  par  Papon.Ptfri'a,  17^7«  ^ vol. 
ln-19. 

e.  Rip*gM',  Portoftl  i llM  Baléam. 

90138  iTtsESABiuii  Adilanl  VI,abHUpania  Romam 
usque.  ToUti,  i548,  ln-8.  — Voir  les  n«*  9004g 
et  901O7;  aussi  95g58. 

901  Sg  Voyage  en  Espagne,  fait  en  i855.(Ho/fatvda), 
1O68,  in-19. 

90140 Desciipllond'unvoyagedans les  possessions 
espagnoles,  par  P.  Loeturc  (en  suédois). 
Stockhoim,  1788,  ln-8.  (Se  rapporte  aussi  à 
TAmérique  esnagnole.) 

901 4i  Travels  through  Spaln  and  Portugal,  by 
Wlll.  Dalrtiiple.  Land.,  iT77i 

90149  Travels  through  Spaln,  by  H.  SvmvBcaRi. 
Lond.,  177g,  ln-4. 

90143  Traveb  through  Spaln,  by  J.  Talbot  Diixm. 
London,  178a,  in-4. 

90144  Nouveau  voyage  en  Espagne  (par  Peyron). 
Paris,  1789,  9 vol.  ln-8. 

90145  Rbutior  d'un  voyage  fait  à Madrid  (par 
M»*  de  Pons).  Paris,  1791,  in-18. 

90148  Tableau  de  l'Espagne  moderne,  par  J.-Fr. 
BouacoiRG.  Paris,  1807,  3 vol.  in<^,  et  atlas 
in-4.  — Voir  le  n*  95g58. 

90147  Joumey  through  Spaln,  by  J.  TownsBnn. 
London,  1799,  9 vol.  ln-8. 

90148  Voyage  en  F.spagne,  en  1797-98,  traduit  de 
rallemand  de  Fischer,  par  Cramer.  Paris,  1801, 
9 vol.  ln-8. 

90149  Tableau  de  Valence,  par  le  même,  traduit 
par  Cramer.  Paris,  i8o4,  ln-8, 

901 50  Voyage  pittoresque  de  l'Espagne,  par  Alex, 
(le  Laboede.  Paris,  1807,  4 vol.  in-fot 

901 51  Travels  in  the  souUi  of  Spaln,  by  Wlll. 
Jac(».  London,  i8u,to-4« 

90159  Voyage  en  Espagne,  de  1816  à 1819,  ou 
recherches  sur  les  arrosages,  par  le  baron 
Jaubert  de  Passa.  Paris,  i893,  9 vol.  ln-8. 
( Agriculture.) 

901 53  Voyage  pittoresque  en  Espagne,  en  Portugal, 
etc.,  par  M.  J.  Tatlob.  Paris,  1897, 9 vol.  tn-8. 

90154  Sketches  tu  Spaln, during  the  years  1899-89, 
by  capt.  S. -S.  Cook.  London,  i834,  9 vol.  ln-8. 
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901 55  Voyage  pittoresque  en  F.spagiie  (Catalogne), 
par  le  capit  C.  Langlois.  Porfa,  i890-3o,lD-fol. 

90158  iouroey  from  Gibraltar  to  Malaga,  by  Fr. 
Carter.  London,  1777,  9 vol.  in-8.  flg. 

90157  A voyage  to  Cadix  and  Gibraltar,  to  Siclly 
and  Malta,  by  Cocebubn.  London,  i8i5,  9 vol. 
ln-8.  ( Serait  mieux  prés  du  n*  90483.) 

90158  Travels  through  Portugal  and  ^aln,  by 
R.  Twiss.  London,  1778,  in-4. 

901 5g  Voyage  en  Portugal,  par  le  duc  du  Châtelet 
(Dessoteux,  dit  CormarlJa),  revu  et  augmenté 
(le  notes  par  Bourgoing.  Paris,  1798, 9 vol.  ln-8. 

20180  Travels  in  Portugal,  by  J.  Moapov.  Lond., 
1795,  iii-4. 

90i8i  Voyage  en  Portugal  et  particulièrement  à 
Lisbonne.  Paris,  1798,  ln-8. 

90189  Voyage  en  Portugal,  de  1797-99,  tnxL  de 
rallemand  de  Unk.  Paris,  i8o3, 2 vol.  ln-8.  ~ 
Voyage  en  Portugal,  par  le  comte  de  Hoffman- 
segg,  rédigé  par  Lliik.  Paris,  i8o5,  ln-8. 

90183  Voyage  (laus  les  lies  Baléares  et  Pilhluses, 
fait  dans  les  années  i8oi-5,  par  Grasset  ^ln(- 
Sauveur.  Paris,  1807,  ln-8. 

90184  Souvenirs  d'un  loyage  d'art  à IHe  de  Ma- 
jorque, par  J.-B.  Laurens.  Porfs,  i84i,  ln-8., 
avec  53  pl. 

d.  Iuik>  •!  Mt  Un. 


(Poar  d«t  VoTkfM  «ini  ont  ponr  but  antToe  d««  roeberchn 
Utlirslm,  voyn  In  n.  aooss  et  latT.) 

90185  Kyriacl  anconlunf  lünerarlum.  Florentin, 
1749,  In-B.  (Article  Ctriaci’s;  pourrait  être 
placé  vers  le  n*  19989.) 

90188  Ambrosii  camaldulensis  hodœpoiicon. 
Florent,  (1880),  in-4.  (Article  Tbaveesaeius.) 

90187  Copidls  Stdnice  Itlnerarlum  ab  oppido 
complutensl  ad  urbem  romanam.  Romœ,  i59i, 
ln-4. — Voir  le  n*90i38. 

90188  Nouveau  voyage  d’Italie,  trad.  de  raiigl.de 
Misson.  La  Haye,  1709, 3 vol.  lu-19. — Remar- 
ques sur  différents  endroits  de  Tltalle,  par 
Addison.  Paris,  1799,  lD-19. 

9018g  L’Italie  il  y a cent  ans,  ou  lettres  écrites 
dTialle  eu  1789,  par  Cb.  de  Brosses,  publiées 
sur  les  manuscrits  autographes,  par  M.-R. 
Colomb.  Paris,  i838,  9 vol.  in-8. 

90170  Voyage  de  Huile,  par  Cb.-N.  Cochir. 
Paris,  1738,  3 voL  pet.  In-^. 

90171  Voyage  de  J.-J.  Barthélemy  en  lulle,  Irapr. 
sur  ses  lettres  au  comte  de  Caylus;  puMIé  par 
Serieya.  Paris,  1809,  ln-8. 

90179  — en  luUe,  par  Jér.  de  Lalanml  Paris, 
1788,  9 vol.  bi-19,  et  allas  io-4. 

90173  Carus  familiares  de  Juan  Amna.  Madrid, 
1788-94,  8 v(H.  peu  in-8. 

90174  Mooaa's  view  of  society  In  luly.  London, 
1781, 9 vol.  ln-8. 

901*^  Lettres  sur  ITUlle,  en  1785  (par  Dupaty). 
Paris,  1788,  ou  1798,  9 vol.  ln-8. 

90178  Voyage  en  Italie,  par  Arthur  Youog,  trad. 
de  l’angl.  par  Soûlés.  Pons,  1797,  ln-8. 

90177  Lettres,  ou  voyage  tMttoresque  dans  les 
Alpes,  en  passant  par  le  mont  Cénia,  suivi  d'un 
recueil  de  48  vues  des  monuments  antlquea  de 
Rome  (par  BalUrd),  etc.  Paris,  1808,  ln-4. 

90178  Voyage  en  Italie  et  en  SIdle,  fait  en  i8ot 
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et  1809,  par  M.  Creuié  de  Lcaser.  Partie  1806, 
gr.  I11-8. 

30170  Voyage  dans  les  principales  liUes  d'tlalle, 

en  181 1 et  181a par  P.  PetiMUdel.  ParU^ 

i8l5«  5 vol.  I11-8. 

aoi8oAclas)lcal  tonrihrough  Italy,  b)  Cbetwodc 
EisTAce.  London^  i8iâ,  a voL  lu-A. 

90181  A classical  tour  ibrough  luly  and  Sldly..., 
by  nieh.*CüIt  Hoarb.  London^  i8ioJnA. 

90189  Lettres  sur  ritalic,  par  A.-L.  CÛtellao. 

ParU^  i8i9«  8 vol.  liv^,  arec  So  pL 
90188  A picturesque  tour  lu  Italy.......  by  J. 

Hakrwill.  LondoMy  i89o,  tn-ft. 

90184  Traveb  In  Italy,  Groece,  etc.  by  U.*W. 
WiuiAMs.  Edtnh.y  1820,  9 vol.  In*8. 

90185  Voyage  en  luile,  en  1892,  par  J.  IsAunr. 
Pmis^  1828,  in-foU 

90188  llciaUoii  d'un  voyage  en  Halle,  suivie  d'ob- 
servations sur  les  anciens  et  les  modernes,  par 
Alph.  Dupré.  Psr/s,  1896,  2 vol.  ln-8. 

90187  Voyage  en  Italie  et  on  Sklle,  par  L.  Simotcd. 
parité  1828,  9 vol.  in-8. 

90188  Voyage  en  Italie,  par  M.  Valéry,  2*  édition. 
Parité  1888,  8 voL  lu-8. — Voyage  en  Corse,  a 
Plie  d’Elbe  et  en  Sardaigne,  par  le  iDéme.r«r<s, 
1838, 9 vol.  in-8. — Voir  le  n*  95910. 

90180  Nouveau  voyage  topographique,  historique, 
critique,  politique  et  moral,  en  Italie,  fait  en 
1880,  par  1g  baron  C.  Mcngin  Fonüragon. 
Parii^  1885,  5 vol.  in*8. 

90180*  Voyage  dans  nulle  méridionale,  par  J.-C. 
Fulchiron.  Pari$^  i8âo-4i,  9 vol.  ln-8.  (Non 
destiné  au  commerce.) 

soioo  VoyaTC  dans  les  par  deSsosscRE. 

yeuehduU  1780-08,  ^ vol  ln-4. 

901 01  Narrative  of  an  excursion  to  the  motin- 
Ulns  of  Piémont,  by  AVIII.-Stcpb.  Giixt. 
London,  i89â,  In-A. 

90109  Voyage  pittoresque  aux  Alpes-penulncs, 
par  6EAmo9T.  Genive^  1787,  in-fol. 

20108  Travels  ilirough  tlic  marltluie  Alps,  by 
Deacmort.  London,  170^,  In-fol. 

201 08  ~ tbrongh  tbe  Icpoullnc  Alps,  by  Beacmont. 
London,  1800,  In-fol. 

20108  ihroQgli  Uic  rseitan  Alps,  by  Beaimort. 
Umdon,  1802,  In-foL 

90108  ViAfioio  pUtorico  e sturico  al  ire  laghi, 
Maggiore,  ül  Lugano  e dl  Como.  Milano,  i8i5, 
in-fol. — Voir  le  n*  909o4. 

90107  Voyage  pittoresque  du  nord  de  Pltalle,  par 
Brodr-Neercaaro.  Paris,  1819,  in-fol. 

90108  Voyage  en  Savoie,  en  Piémont , k Nice  et 
8 Gènes,  }>ar  .Milu!«.  PttrU,  1818,  9 vol.  ln-8. 

90100  VoTAGR  pittoresque  aux  glaciers  de  Gha- 
mounl.  Paris,  i8i5,  In-fol. 

90#oo  Souvenirs  de  U vallée  de  Chamouni,  par 
S.  UiRjiAm.  Bâle,  1828,  in-fol. 

20901  Voyage  pittoresque  dans  la  vallée  de  Cba- 
mounl,  etc.,  par  Lort,  et  autres.  Paris,  1826, 
ln-8. 

20909  Voyage  dans  le  Milanais,  à Plaisance,  Parme, 
Modène,  Mantoue,  etc.,  par  Mitxrv.  Paris, 
1817,  9 vol.  in-8. 

90908  Voyage  pittoresque  de  Genève  à Milan. 
Paris,  1811,  gr.  In-fol. 

90904  Viaggio  da  Milano  ai  tre  laghi,  Maggiore, 
dl  Lugano  e dl  Como,  tlal  S.  Car.  Anioretti. 
Milano,  180S,  ln-4. 


90905  Topografia  ftsica  délia  Campania,  di  Scip. 
Breisial.  Firenze,  1798,  gr.  ln-8. 

90908  Voyage  physique  et  llihologlque  dans  U 
Campanie,  par  Scip.  BreblaA,  irad.  du  manus- 
crit italien  par  Poiinnoreut  Paris,  1801,  9 voL 
in-8.,  cart. 

90907  Voyage  au  MonUmiala  et  dans  le  Sicunols, 
par  G.  Santi,  irad.  par  Bodarü.  Lyon,  i809, 
9 vol.  in-8.  fig.  ( L'original  lullen  a été  Iniprimé 
à Pise,  1795,  in-8.) 

90908  Vloggi  faitl  in  Toscana,  da  G.  Targioni 
ToiSEm.  Firenze,  17C8-79,  19  voL  In  8. 

909og  Viaggio  pittorico  délia  Toscana  (dl  Fr. 
Fontvya).  Firenze,  1801,  3 vol.  In-fol. 

90910  Voyage  pittoresque  de  la  Toscane,  par  A. 
I.KBLVvc.  Florence,  1880,  ln-4. 

90911  Voyage  a nie  d'Elbe,  soivi  d'une  notice  sur 
les  aiiU'es  Iles  de  la  mer  Tyrriiéiilenne,  par 
Arsène  I hiebauli  de  Berneaud  Paris,  1808, 
ln-8.  fig. 

90919  The  journal  of  a tour  through  ihe  Islarul  of 
Kiha,  l)v  lUch.-Colt  Uoare.  London,  i8i4, 
li>-4.  fig. 

90913  Un  mois  k Venise.,  par  le  comte  de  Foum 
et  M.  Dejuine.  Paris,  i8*i5,  in-fol. 

90914  Voyage  dans  les  Iles  et  possessions  vénl- 
tieimes,  par  Grasset  Saint-Sauveur.  Parfj,i8oo, 
S vol.  ln-8.,  et  atlas  in-4. 

90915  Voyage  pittoresque  depuis  Glunis  Jusqu'à 
Milan,  par  J. -J.  Meyer.  fnnsèrvrA,  1888,  in-fol. 
obi.  Hg.  coinr. 

2091Ô  Le  ïyrol  et  le  nord  de  rilalie,  par  Fréd. 
Mercey.  Paris,  i833,  9 vol.  ln-8.  fig. 

90917  Viaggio  lu  Daimaaii,  dall' abbate  Fortts. 
Venez.,  1774,  9 vol.  ln-4. 

90318  Voyage  de  l'istrle  et  de  la  Dalmatle,  par 
Lavallée.  Paris,  1803,  in-fol. 

90319  V oyage  historique  et  politique  au  Monté- 
négro, par  le  colon. Matia  de  Sommières.  Porfs, 
1830,  3 vol.  ln-8.  fig. 

90330  Tour  (liroughSicily  and  Malta,by  Bbydoke. 
London,  1776,  9 vol.  ln-8. 

90931  Lettres  sur  la  Sicile  et  sur  Halte,  par  le 
comte  de  Borcli.  Turin,  1783,  9 part,  lu-8.,  et 
1 vol.  de  pi. 

90939  Travcls  In  the  Iwo  SIrilles,  by  SwfXBi’t?ve. 
l.andon,  1788,  9 vol.  tn-4. 

90993  Voyage  pittoresque  du  royaume  de  Naples 
et  de  Sicile,  par  Kich.  de  Sairt-Non.  Paris, 
1781-88,  4 toin.  en  5 vol.  gr.  in-foL 

90994  Analyse  du  voyage  cl-dessus,  par  Brisard. 
Paris,  1787,  ln-8. 

90294*  .N*Art.ES  and  the  Campagno-Felicc.  London, 
i8i5,  gr.  lu-8.  fig. 

90935  A tour  lu  the  Southern  provinces  of  the 
klngüom  of  Naples,  by  Rlch.  Keppel  CÈatbr. 
London,  1831,  ln-4. 

30938  Voyage  pittoresque  dans  le  royaume  des 
Deux-SIcilcs,  publié  par  CvaxcLLO  et  Blanchi. 
yaplrs  (vers  i833),  in-fol. 

90337  I^ltcre  dell'  abbate  Sestini  scrüte  dalla 
Slcilia  c dalla  Turchla.  Firenze,  i770~84,  7 vol 
ln-13. 

90998  Voyage  pittorcscpic  des  lies  de  Sicile,  de 
Malle  et  de  Lipari,  par  J.  Hocel.  Paris,  1789, 
4 vol.  gr.  In-fol. 

30939  Voyage  en  Sicile,  |iar  V.  Denox.  Paris, 
1788,  ln-8. 
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30«So  Viaggi  aile  due  Sicilien  <U1!'  abb.  Spalu^* 
lAMi.  1799^,  0 voL  ln-6.  flg. 

9093 1 Lettres  sur  la  Sicile,  écrlteM  pendant  l’été 
de  i8o5,  par  le  marquis  de  Koresta.  /’orti, 
iftai,  9 roL  ia*S. 

20939  Tliompeon’s  Sidly  and  ils  inliabitanU: 
observations  made  In  180g  and  181a  iJindon^ 

^ 161S,  in^.  flg. 

90913  A tour  ibrough  Slclly,  in  tbe  year  i8i5, 
by  G.  lUissd.  London^  tSig,  ln-8.,  avec  1 carte 
et  18  pL 

90938  Voyage  critique  ft  l’Etna,  en  181g,  par 
J. -A.  de  Goitrbitlon.  rorii,  1890,  9 vol.  ln-8.  flg. 

90235  Voyage  en  Sicile,  fait  en  i89Chu,  par  Aug. 
Sayve.  Paris^  1899,  S vol.  in*8.  flg. 

90936  Souvenirs  de  la  Sidle,  par  de  Foaais. 
Puris^  1893,  in-8. 

.•0937  VoYAGB  pittoresque  en  Sicile  {par  M. 
Gigault  de  Salle).  Parh^  1899-96,  9 vol. 
in-fol. 

90938  Un  tour  en  Sicile,  en  i8S3,  par  le  baron 
Gonzalve  de  Nervo.  Bloiseï  PûriSy  i838, 9 vol. 
ln-8.  flg. 

9093g  Voyage  aux  lies  de  Upari,  fait  en  1781, 
l»ar  Dcoilat  de  Dolomleu.  Paria,  1788,  in>8. 

90980  Voyage  pittoresque  en  Corse,  par  A.  Joly 
Drlavaiiblgnon.  Paria,  1821,  in-foU 

90981  Sketches  of  Corslca  ; or  a journal  writtrn 
cturiiig  a visit  tn  that  island  in  1893,  by  Rob. 
Renson.  London^  iS95,  ln-8. 

90989  Voyage  on  Sardaigne,  par  Alb.  de  La  Mas- 
MORA.  Porfa,  i8Sg,  9 vol.  ln-8.,  et  atlas  In-fuU 


«.  SqUm. 


90983  Tableaux  de  la  Suisse,  par  de  ZniLAcatü. 
Parité  1780,  8 vol.  In-fol. 

90988  Voyage  historique  et  littéraire  dans  la  Suisse 
occidentale  (par  de  Stnner).  Neuchâtel^  1781, 
9 vol.  ln-8. 

90985  Travels  in  SwUzeriand,  by  Wlll.  Coxe. 
London^  1790,  9 vol.  in-8. 

90940  LerraES  écrites  de  la  Suisse  (par  Benj.  de 
Laroroe).  Porfa,  1788,  9 vol.  in-8. 

90947  Voyage  en  Suisse  et  en  Italie,  parCambry. 
Pana,  1801,  9 vol.  io-8. 

90948  Nouveau  voyage  en  Suisse,  par  Héléne<Mar. 
Wllliains,  Irad.  de  l’angl.  par  J.<B.  Say.  Paria, 
1798,  9 vol.  In^. 

9094g  Reiaziooe  dl  Aless.  Volta  dl  un  suo  viaggio 
letterario  neila  Svizzera.  Jff/ano,  1897,  ln-8. 

90050  Voyage  en  Suisse,  fait  en  1B17,  18  et  ig, 
par  L.  SiMOivi».  Parii^  189S,  9 vol.  ln-8. 

90951  Lettres  sur  la  Suisse,  écrites  de  i8ig^i, 
par  M.  Raocl-Rochette,  4*  édU.  Port’a,  1898, 
9 vol.  in-8. — Autres  lettres  écrites  en  i8a4  et 
]8u5,  par  le  même.  Paris,  i8a6,  in-6. 

90959  Un  mois  en  Suisse....,  par  H.  Uil.  Sazebac. 
Paris,  1895,  in-fol. 

90953  Lettres  sur  la  Suisse,  accompagnées  de 
vues  dessinées  par  VtLLsxetjrE.  Paris,  1898-97, 
in-fol. 

90954  VoTAGE  pittoresque  autour  du  lac  de 
Genève.  Paris,  1828,  in-fol. 

90955  VoYACB  pittoresque  aux  lacs  de  Zurich, 
etc.  Zurich,  1819,  In-fol.  obi. 

90958  Voyage  pittoresque  aux  lacs  de  Zlch,Zoiigh, 
d’Bgcri  et  Wallenstadi,  par  J.  WcrtcL  ou  Weael. 
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Zurich,  1819,  In-fol. — au  lac  de  Como,  paf  le 
même.  1819,  in-fol.  — au  lac  de  Genève.  i890, 
in4ol. — aux  lacs  Majeur  et  de  Lugano.  i893, 
lu^rol.  ~au  lac  de  Carde.  1898*  in-fol.  — au 
lac  de  Constance,  |>arlemémc.  ZurfcA,  i83o, 
in-fol. 

30937  Voyage  pUtoreaque  dans  le  canton  des 
Grisons,  etc.,  par  J.-G.  Keel.  Zurich,  1897, 
in-fol. 

90958  Voyage  pittoresque  de  Bâle  8 Ritnna  { par 
Ph.-S.  Bride!  ).  Bdte,  1809,  iu-fol.  obi. 

9095g  Promenade  pittoresque  dans  Pévécbé  de 
Bâle,  etc.,  par  linm.  la  Haye,  1808,  9 vol. 
ln-8.  (A  placer  vers  le  n*  30988.) 

90960  Voyage  pittoresque  de  l’Oberland  (par 
Slapfer).  Paris,  1819,  ln-8. 

90901  Voyage  dans  l'Oberiand  bémols,  par  J. -R. 
Wyss,  Irad.  de  ralleinand  par  H.  de  G.  Berne, 
1816-17,  3 v(^.  in-8.,  y compris  un  atlas  por- 
tatif, avec  6 pl. 

90969  Voyage  pittoresque  de  l’Oberiand  bernois, 
par  Lory.  Paris,  1898,  iii-^ol. 

90963  Voyage  pittoresiiue  au  lac  de  Waldstetten, 
en  dix  vues  dessiné^  par  J.  VVetxel.  Zurich, 
1817,  In-fol. 


f.  BetRlqoe  et  HotUode  ; diverses  MrtiM  de  rAlIeouigiM  ; 
Aatrkbe,  Hoofrie,  etc. 


90968  Relation  d’un  voyage  fait  en  Flandre,  Hay- 
naut,  etc.,  par  Micb.  de  SAiKT-HiETm.  Caen, 
1667, in-19. 

90965  Voyage  historique  et  pittoresque  fait  dans 
les  ci-dcvanl  Pays-Bas,  en  1611,  par  M.  Paquet- 
Syphoricn.  Paris,  181S,  9 vol.  ln-8.  fig.~  aussi 

1817  ou  1693, 9 vol.  in-8.  flg.— On  y 
joint:  Relation  d’un  voyage  fait  8 la  grotte  de 
Han,  par  MM.  Kickx  et  Quetelet  BnucUes, 
189S,  in-8.  flg. 

90966  Voyage  pUtoresi)ue  dans  le  royaume  des 
Pays-Bas  (texte  rédigé  par  M.  de  Cloel). 
Bruxelles,  i89i«95,  gr.  ln-8.  — Suite,  i695-3o, 
gr.  ln-8. 

90967  Sketches  In  Flanders  and  Holland,  by  R. 
Hat.  London,  1816,  iu-8. 

90968  JoomxAL  du  voyage  de  Hollande.  Paris, 
17S0,  in-8. 

9096g  Lettres  sur  la  Hollande,  écrites  en  1777-79 
( par  Pilatl).  La  Haye,  1780,  9 vol.  iu-19. 

90970  Voyage  de  Spa  en  Hollande,  par  Arm.  de 
Balri.  1790,  ln-18. 

90970*  Voyage  en  Hollande  et  en  Belgique,  sous 
le  rapport  de  l’instruction  primaire,  des  élablis- 
semenis  de  bienfaisance  et  des  prisons  dans  les 
deux  pays,  par  M.  Ramon  de  la  Sagra.  Paris, 
18S9.  *1  voi.  in-8.  ' 

90971  Joufiieyby  Ann.RadcUfTe,  ihrough  Holland, 
and  tbe  western  fronücr  of  Gcrmany,  etc. 
London,  1798,  in-8.— Traduit  en  français  par 
Cantwel.  Paris,  1799,  9 vol.  ln-8. 

90979  Carr’s  tour  ihrougb  Holland.  Lond.,  1807, 
ln-8. 

9097S  Voyage  dans  l’Intérieur  delà  Holiaiide,  fait 
dans  les  années  1806  à iSi9  (par  T.  T.  Q. 
B.  N.).  Amsterd.,  8 vol.  ln-8.  flg. 

9097A  Viaggio  In  Aleniagna,  di  Fr.  Vbttori,  etc. 
Purigi,  1887,  ln-i9. 

90975  Relation  de  deux  voyages  faits  en  Alto- 
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maRiif,  par  rapport  à la  figure  do  la  terre,  par 
CiMinl  de  Thury.  f'oria,  1765,  in-A. 

00976  Relation  d'un  voyage  en  Allemagne,  <{iil 
comprend  la  géographie  du  Palatlnat,  par  le 
mémo.  Paris^  1775,  In-A. 

00977  Voyage  en  Allemagne,  trad.  de  Kailom.  <lu 
baron  de  Rlsbeck.  Pmris^  1700,  8 vol.  In^. 
Tiré  des  lettre*  d*un  voyageur  franç.  (Golllni) 
sur  l’Allemagne,  Manheim^  178A  (ou  iloUande, 
1780),  lO'ia. 

00378  Bmhreibung  elner  Relse  durch  Deulsch- 
lantt...  DescrlpUon  d’un  voyage  en  Allemagne 
et  en  Suisse,  fait  en  1781,  avec  dos  remarques 
sur  les  sciences,  l'Industrie,  la  religion  et  les 
nweurs,  par  Fri^ricfa  Nicolai.  Bfrlintl  Stettin^ 
1788*06,  10  tom.  en  g roi.  in^.  fig. 

00970  G mot  CT  Reisen  durch  Schwa- 

ben,  Baicrn,  angrinx.  Schweis,  Franken,  die 
Rein.  Provinzen  und  an  der  Mosclin  1770*81. 
Slendal^  1788^7,  A vol.  in-8.  flg.  (Inléressani 
sous  le  rapport  bibliographique.) 

90080  TravrU  In  the  uorlh  of  (iermany,  partlcii- 
lariy  in  the  klpgdom  of  Hannover,  by  Th. 
(lodgskln.  Edinbttrgh^  1800,  9 toL  in-8. 

30o8t  Voyage  sur  les  rives  du  Rhin,  à Uége,  dans 
la  Flandre,  etc.,  tracL  de  Pallem.  de  Forster, 
par  Ch.  Poogens.  Paris^  1706,  9 vol.  ln-8. 

90989  Voyage  pittoresque  sur  le  Rhin,  par  LiBEar. 
Fronrf.y  180A,  gr.  ln-8. 

00988  Voyage  pittoresque  a Heidelberg,  en  dix 
vues,  dessinées  par  J.-i.  Mevki.  //ci'dafA., i8o3, 
in-ful. 

0008A  A picliiresqiic  louralong  the  Rblne,  froui 
Mentz  10  Cologne,  by  J.-J.  baron  von  GEtsme. 
/xind.,  tSoo,  in*A> 

90985  Description  des  pays  du  Rhin,  depuis  Schaf- 
house  Jusqu'en  Hollande....,  par  A.SciuuEnuL 
UfuMb,^  1809,  IihA. 

90986  Voyage  pittoresque  du  Rhin , dq>ul*  les 
Vovges  jusqiraux  Sept-Monls,  par  A.  Scnacnca. 
iteidilb.,  In-fol. — Voir  les  n*«  o656S  et  suiv. 

20987  V ues  pittoresques  des  env  irons  de  Francfort- 
sur-le-Mein,  dess.  par  M.  Radl.  Francf,^  1890, 
gr.  In-fol.  obi. 

90988  Voyage  pittoresque,  depuis  Francfort  jus- 
qu'à C.oiogoe,  par  le  ^nér.  Howen.  Paris,  189A, 
In-fol. 

00980  Voyage  pittoresque  dans  te  grand-duché 
de  Rade,  par  le  baron  Mortemari-Rolsse.  Paris, 
Ait/ner,  i836,  lii-A.,  avec  9A  lilhogr. 

90900  Voyage  pittoresque  dans  le  Tyrol,  etc.,  par 
le  comte  de  Beat.  Pons,  1895,  In-fol. 

9090 1 Voyage  dans  le  Tyrol  et  une  partie  de  la 
Bavière,  pendant  l’année  1811 , par  Marcel  de 
Serres.  Puris,  1828,  s vol.  ln-8.  flg. 

ootga  Voyage  dans  quelques  parties  do  la  Basse- 
Saxe,  ^r  J.  Potocki,  l/amb.^  1708,  ln-A« 

90908  Lettres  sur  la  Silésie,  écrites  en  1 8ooet  1 801 , 
par  J.  Quincey  Adams,  trad.  de  Taillais  par 
J.  Dupuys.  Porix,  1808,  ln-8. 

aoogA  Voyage  fait  à Munster,  en  t6A6  et  16A7, 
par  Cl.  JoLT.  PariSy  1670,  ln-i9. 

90905  Voyage  en  Autriche,  pendant  les  années 
1800  et  i8io,  ou  essai  statistique  et  géogra- 
phique sur  cet  empire...  par  Marcel  de  Serres. 
Ptti  is,  181A,  A vol.  in-8. 

9090*1*  Voyage  pittoresque  en  Autriche,  |iar  Alex, 
de  Lssoanc.  Porij,  18'ii,  3 vol.  gr.  In-^ol. 

30296  Travels  froni  Viemia  ihruugli  Hiingary, 


witb  some  account  of  Vienna  durlng  the  con- 
gress,  by  Rlch.  Brlght.  Sdinburÿh^  1818,  gr. 
in-A.  ûg. 

9OU07  BAaUi.  PiLLBi,  etc.,  Iter  per  Poseganam Sta- 
voni»  provinciam.  Buàtr,  1788,  In-A.  fig. 

90908  Travels  In  Hungary,  by  R.Towmsoiv.  Lond. , 
1707»  ln*4* 

90900  Viaggio  curioso-scientifico-antiquario  di 
Dom.  SesTisi,  per  la  Valachia,  Transilvanta  c 
Ungberia  flno  a Vienna.  Pfr(n2e,i8i5,U)*8.fig. 


ÿ,  lte«  brilaonMpiN. 


90300  P.  HEirrvm’s  journey  into  England,  In  the 
year  i5g8.  StraKbâry-liiU,,  1787,  ln-8. 

90801  Relation  d'un  voyage  en  Angleterre,  par 
Sam.  du  SoasifciiB.  Cofogne,  1O66,  In-i9. 

90309  Travels  of  Cosuo,  the  Iblrd  gréai  duke  of 
Tuscany  ihrough  a brge  part  of  England , In 
1660.  London^  1820,  In-A.  (Article  Co«mb  IIL) 

90S0S  Tour  to  the  north  of  England,  by  Yocivc. 
Lond.^  1771,  A vol.  ln-8. 

90S0A  — through  ibe  casi  of  England,  by  Yoemo. 
tond.,  1771 , A voL  in-8. 

903o5 — through  the  aoulb  of  England,  by  Yocivo. 
tond.,  1779,  ln-8. 

9o8o6  W.  GiLPiri’s  observations  made  In  Gréai- 
Brltaln.  tond.,  178g»  9 vol.  in-8. 

20807  Observations  pittoresques  sur  le  cours  du 
Wyc,  etc.,  par  Gilpui.  Brtslauy  1800,  gr.  In-B. 

9o3o8  Gtu^in's  observations  on  severaJ  parts  of 
England.  tond.,  i809, 9 vol.  ln-8. 

9oSog  — rcmarits  on  fores!  sccoery.  Lond,^  i70i« 
9 voL  ln-8. 

9oS  10 — observations  on  the  coast  of  Hampshlre, 
etc.  Lond,.,  180A,  ln-8. 

20811  — '^oo  the  counües  of  (^mbridge,  etc. 
Lond,^  1800,  in-8. 

20819  ~ on  the  western  parts  of  England. 
/Amd.,  1708,  ln-8. 

9o3i8  Voyage  en  Angleterre,  en  Ecosse  et  en 
Irlande,  en  1788  et  8g,  par  Chonlreau.  Pana, 
1709,  3 vol.  io*8. 

908iA  Tour  through  tbc  south  of  England,  Wales, 
etc.,  by  EdL-D.  Clarke,  tond.,  1708,  in-8. 

90315  Voyage  en  Angleterre,  en  Fxrosse  et  aux  îles 
Hébrides,  par  Faujas  de  Saint-Fond.  Pana, 
>707»  9 vol.  in-8.  ou  In-A.  fig. 

90316  Observations  on  a tour  through  alnxist  the 
whole  of  England,  etc. , by  Th.-F.  DBODi.toad. , 
1801,  9 voL  in-A. 

90817  A plcturesque  voyage  round  Gréai  Britalii, 
wiili  a sériés  of  views  drawn  by  Wtll.  and  Th. 
Dakieix.  tond.,  1818-95,  8 vol.  peu  In-fol. 

9o3i8  Voyage  d'un  Français  en  Angleterre  (par 
L.  SmoivD).  Paris^  1817,  9 vol.  in-8. 

90310  Voyage  dans  la  Grande-Bretagne,  par  Cb. 
DopfN.  Paris^  i890,  6 vol.  In-A.  et  allas  in-foL 

90890  Voyage  histor.  et  littéraire  en  Angleterre 
et  en  Ecosse,  par  M.  A.  Picuot.  Paris^  iB95, 
3 vol.  in-8. 

20391  Voyage  en  Angleterre,  par  Eug.  Lami. 
Paris,  1890-30,  In-fol.  fig. 

90399  Bibliugraphical , anüquarian,  and  pictu- 
resque  tour  in  the  northem  counlles  of  England, 
by  Th. -F.  Disocv.  tond.,  i838, 9 vul.  gr.  iii-8. 

90893  AcKERHAn’s  pictures(|ue  tour  of  the  river 
'l'hames.  l/fndon,  in-A. 
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qoSsA  a picturesqoe  tour  of  Ibe  engHfth  lakes, 
wiHi  &8  views  drawn  bf  T.>F.  Fiblding,  etc. 
London^  gr.  in-A. 

3o3a5  Pb^kant’s  loumey  from  London  to  lhe 
of  Wlght  tOHO.,  1801,  3 vol.  In-A. 
aoSab—  Jouroey  froin  Gbester  to  London.  Lond.^ 
178a,  liHU 

90fa7  — tour  from  Downing  to  Aiston>Moorc. 
tond*  y 1801,  a vol.  IihA. 

aoSaS  — tour  from  Alston-Moore  to  Harrowgak*. 
Landry  i80A,  in*A. 

ooSao  Plctoresque  excursloiu  In  Dcvonshire  and 
Comwall,byT.-R.Wniia[it&.  180A,  io4. 

— Voir  le  0*37198. 

aoSSo  Tour  to  Hafod,  by  J.-E(L  Smitb.  London, 
1810,  lO'fol. 

aoSSt  A gentteman*s  tour  through  Monmouth- 
ahire  and  Wales,  by  G.  Lyttletos.  Lond.^  1781, 
I0-8.  ’ 

aoSAa  Hlstorlcal  tour  In  Monmouthslilrc,  by  W. 

Gobe.  Lond.y  i8ot,  a vol.  In-A.  flg. 
ooSSS  An  hlstorlcal  tour  through  Pembroksbirc , 
etc.,  by  Ricb.  Fenton.  Londony  1811,  In-A., 
with  Sa  pl. 

aoSS&  Tour  of  isie  of  Wlgbt,  by  llASsai..  London  y 
1790,  a vol.  ln-4. 

ao3S5  A tour  to  tbe  Isie  of  Wlgbt,  enriched  by 
80  views,  by  Ch.  Tomklns.  Lond.y  1798,  a vol. 
gr.  in-g.,  et  aussi  In-A. 

205S8  Tour  lo  Wales  (by  Th.  Penkaiyt).  London, 
1778,  a VoU  In-û.— 'Voy.  le  n*  97888. 

30S87  Excursions  through  souih  Wales  and  Mon* 
Dioiiihabire,  by  Do^ovaa.  London,  i8o5,  a vol. 
lo>8.  flg. 

00338  Voyage  pittoresque  dans  le  midi  et  le  nord 
du  pays  de  Galles,  dess.  et  grav.  par  Amélie 
SôrrtBif.  Paris,  180a,  lo-fol. 

Q0339  P^vüast’s  jouroey  to  Snowdon.  London, 
1781,  in-A  fig. 

oo3A0  The  scenery,  anllquities,  etc.  of  Wales, 
coOecied  by  MAUtia.  Lond.,  i8o5,  UhA. 
aoSA  1 La  navigation  du  roy  d’Escosse,  Jacques  V*, 
autour  de  son  royaume...  par  de  Nicolay,  sieur 
d’Arfevilie.  Paris,  i583,  lm>A. 

*j03Aa  Jouroey  fromlîdlnburgh  through  parts  of 
oorth  Biitain,  by  Alex.  CAvraaLL.  Lon4.,i8oa, 
3'vot  i»-A.  fig. 

4o3A3  Tour  In  Scotland  ( by  Peuxant).  ChMttr, 
1778*  3 vol.  in-A. 

ao3AA  Tour  through  Scotland,  by  J.  (Uaa.  London, 
1809,  gr.  ImA.  fig. 

9o3A3  Vues  pittoresques  de  l'Écosse, dessinées  par 
M.  A.  Pernol,  accompagnées  d'un  texte  par 
M.  A.  PicaoT.  Paris,  i8a8*a8,  in>foL 
qoSAô  Voyage  dans  les  montagnes  d'Écoase  et  les 
Hébrides,  fait  en  1788,  par  J.  Knox.  Paris,  1790, 
a vol.  IfhS. 

ao3A7  Voyageen  Écosso  et  aux  Iles  Hébrides,  par 
L.-A.  Necker  de  Saussure.  Genève,  i8ai,  3 vol. 
Iih8.  fig. 

ao8A8  Observations  on  a tour  through  the  Righ* 
land  and  parts  of  western  islands,  etc.,  by  Th. 
GASxrr.  London,  1800,  a vol.  In-A. 
aoSA9  Journey  to  tbe  western  islands  of  Scot> 
land  (by  Sam.  Jonsson).  London,  1775,  io*8. 
aoS5o  Journal  of  a tour  to  the  Hébrides,  with 
Sam.  Johnson,  by  J.  Boswell.  London,  1785,  or 
1788,  or  1807,  or  i8i3,  in-S.  fig. 


ao35i  Remarks  on  Sam.  Johnson'a  Journey  to  tlio 
Hébrides,  by  Donald.  London,  1779,  In*^ 

UOS53  A tour  in  Ircland,  in  1778,  by  R.  Twl&s. 
l^ndon,  1778,  iii*8. 

ao353  Tour  in  Irelaod  (by  Artb.  Yodxg).  London, 
178a,  a voL  ln«8. 

qo38A  Journal  of  a tour  In  Ircland,  by  Ricfa.  Colt 
lloAM.  London,  1807,  im>8. 

*io358  Ca&b's  tbe  siranger  In  Ireland.  London, 
1807, iu-A. 

'ioS50  A tour  round  Ircland  Ibrougb  the  sea-coast 
coiinties,  in  i835,  by  J.  Barrow.  London,  i836, 
in-8.  fig. 

ao357  Tour  througb  Ireland,  bv  James  Hall.  Lond. , 
i8i3,a  voMn-8.flg. — Voy.iesn**a7A75etsulv. 


A.  Duiemarck,  SoAde,  n«rw4fc,  Lapoai*,  RoMie,  CrfiDée,«tc. 


(Poar  la  Ruuie  atiaU^  mérldJonale,  voret  iM  o.  tfriffi  el 
•olf.;  poor  la  Ruula  atlatique  ta>lanti1ooale,  voyei  laa 
n.  tenus  et  wIt.) 


ao358  Car.  Oceiui  epbemerldes,  sire  iter  danlcum. 
suecicum,  polonicum.  Paris.,  16S8,  in-8. 

ao35g  Journal  d'un  voyage  au  nord,  fait  eu  1738> 
37,  par  Outhier.  Paris,  J7AA,  in>A. 

ao36o  Traveisin  Poland,  Ru$sia,etc.,by  W.Coxe. 
London,  1783,  a vol.  in-A. 

3038i  Voj^e  de  deux  Français  au  nord  de  l'Eu- 
rope, en  1790-93  ( par  M.  Fortla  de  PUes).  Paris, 
179O,  5 vol.  I11-8. 

aoS6a  Voyage  dans  le  nord  de  l'Europe...  par  A. 
Lamotts.  Londres,  i6i3,  In-A. 

ao383  Letters  from  tbe  north  of  Europe,  or,  a 
journal  of  travels  tn  Holland,  Danroark,  Nor- 
way,Sweden  etc.,  byCb.'BoileauEIilott.Lond., 
i8Sa,  Imê. 

aoS8Â  RcIsevonThleneinann  und  GQnther  Im  Not^ 
den  von  Europa,  vorzilgiich  In  Island  In  i8ao« 
ai.  Leipzig,  i8aA'37,  In-8.  Savoir:  i**  partie, 
observations  d'histoire  naturelle,  a vol.  in-8.,  et 
atlas  In-A. — a*  partie,  historique,  1 vol.  In-^. 

30385  Travels  into  Norway,  Danmark  and  Russla, 
by  Swi.YTon.  London,  1795,  ln-8. 

30S88  Travelling  sketches  made  in  Russla  and 
Swedeo,  by  Robert  Kerr  Porth.  London,  1809, 
in-A. 

ao387  Travels  In  Russla,  Poland  and  FInland,  by 
WilL  Hae  Witsox.  London,  i8a8,  a voL  In-8. 

ao368  Narrative  of  a vlslt  to  the  courts  of  Russla 
and  Sweden,  by  capt  C CoMlle  Fraukland. 
London,  i83a,  a vol.  ln-8. 

30389  Besebreibung  elner  Relse  nach  S.  Peicrs- 
burg...  Stockholm  und  Kopenhague,  von  J.-F.- 
A.-Im  Woltmann.  Hambourg,  i833,io-8. 

30370  J.  Cam's  norihem  summer.  London,  i8o5, 
In-A.  fig. 

aoS7i  Voyage  de  M.  Dbsraybs,  baron  de  Cour- 
mesnin,  en  Dancmarck.  Paris,  1881,  In-ia. 

30573  Travels  through  Sweden,  etc.,  by  Agsbbi. 
London,  1803,  a vol.  In-A. 

30375  Traveisihrough  Danmarck  and  Sweden,  by 
L.  deBoisGELtn.  Loftdon,  1810,3  vol.  gr.  in-A.  fig. 

ao37A  TiiomsoVs  travels  In  Sweden.  London,  181S, 
In-A. 

30S75  Voyage  en  Suède,  par  Alex.  Dumont.  Paris, 
i83A,  3 vol.  in-8.,  et  atlas  in-A. 

30878  Sketches  on  a tour  to  Copenbagen  through 


HISTOIRE. 


Norway  and  Sweden...,  by  Jens  WoLrr.Umdon, 
i8iA,  In-A.  fig. 

503  77  Voyage  enScannic(en  suédob),  par  Lcni.tt  s. 
Stockkolmy  1751,  lD-8. 

30378  Voyage  dans  la  S^landc  et  le  Gothlaod  (eo 

allemand},  par  Uailf,  itOA*  ln*8. 

30379  Voyage  en  Norwéfe,  par  J.-Chr.  Fabrklos, 
irad.  de  ralleaiand.  Tanr,  1803,  iu-d. 

3oS8o  Voyage  en  Norw^eet  cnI.aponle,de  1806  à 
j8o8,  |Mr  I.éop.de  Buch,  traduit  deTallcBand, 
par  M.  Kyrtès,  précédé  d’une  inlroductloa  de  M . 
de  Hiimboldt.  Paris,  1816,  3 »oL  ln-8. 

oo38i  Relsc  >on  Ctir.-Fr.  Lesslng  durch  Norwe- 
gen  nach  den  I^otTodcn  durch  Lappland  uod 
Schwenden.  Berlin,  i8Si,ln-8. 

30S83  Voyage  en  Norwége  et  en  Suède,  par  H, 
Twliilng.  Paris,  i836,  ln*8.  ûg. 

30S8S  Norway,  > lews  of  wild  scenery,  and  journal, 
by  Edw.  Price.— Voir  le  n*  37C10. 

30384  Journal  of  a résidence  In  Norway  durlng 
lhe  years  i83a>M,  by  S.  Laing.  Londan,  i830, 
gr.  ln-6. 

00385  A tour  In  Lapland,  by  Lnrvsi's.  London, 
1811,  3 vol.  ln-8.— Voir  le  n*  3098S. 

3QS8Û  Voyage  au  Cap'Nord,  par  Suolmuamo. 
Stofkholm,  1801,  ln>fol. 

30387  Voyage  i^itorestpie  deScaDdlnaTle.f.ondm, 

1803,  lii-â. 

30388  Travelv  ihrongh  Sweden,  etc.,  to  the  Norlh 
cap,  by  Arth.  (^pell  BaooEc.Loitd.,  183S,  In-à. 

30389  A winter’s  joumev  through  I.apland  and 
Sweden...  by  the  same.  London,  1837,  iu-4. 

90390  AiigustinI  baronls  de  MAYEEBBao  Iter  in 
Hovovlam.  In-fol. 

30391  J.*G.  Korb,  diarium  lUnerls  in  Moscoviam. 
S'ienntr,  1700,  In-fol. 

3o3q3  Boise  durch  Bussland  ztir  Untersuchung  der 
drel  Natiirreicbe,  von  S. -G.  Gmclin.  Potenb., 
1771*73,  3 Yol.  in-A. 

30393*  Journal  d’un  voyage  fait  en  plusieurs  pro< 
vinecs  de  la  Russie  (en  russe),  par  I.ErccHiH. 
1771, 3 Yol.  in-4. 

30393  Voyage  en  Russie,  par  PAU.4&.  Paris,  1785, 
3 vol.  rn<4.,  et  atlas. 

30394  Tableau  de  la  Taurlde,  pour  servir  de  tulte 
aux  voyages  de  Pallas.  Pan’r,  1798,  lO'ft. 

30393  Observations  faites  dans  un  voyage  dans  les 
gouvernements  méridionaux  de  la  Russie,  par 
pALiJiKMpzig,  1799, 9 vol.  ln-4., et  atlas  In  fol. 
(Api>articnl  4 l’Asie.)  — Voir  le  n*  30.596. 

30390  Voyages  de  la  Russie,  en  1788^,  par 
Chantreau.  Pwis,  1794,  3 vol.  in-8.  Ag. 

30397  Voyage  4 Pétersbourg,  ou  nouveaux 
moires  sur  la  Russie,  par  M.  de  I.a  .Messeilère. 
paris,  i8o3,  ln-8. 

30398  Biblkal  researches  and  travelsin  Russia,by 
Ebenezer  Henücrsou.  lÀtndon,  iSuO,  in-6. 

30898*  Voyage  en  Russie,  lettres  écrites  en  1839 
par  l>on  Henouard  de  Bussierre.  Paris,  i83i, 
liï-g. — La  Russie  en  1839.  — Voir  le  n*  37743*. 

30390  Voyage  pittoresque  en  Russie,  orné  de 
3o  gravures  par  le  comte  de  Rechberg,  avec  un 
texte,  par  I)i:pi*iKr..  Paria,  i833,  ln-(ol. — Voir 
les  n**  30865-69.  • 

30400  Travels  in  Russia  and  a résidence  at  Su-Pc- 
(ersbourg  and  Odessa,  in  1837-39,  by  Edw. 
Morton.  lj)ndon,  i83o,  In  8. 

30401  Voyage  pittoresque  et  militaire  de  Ylllenberg 


en  Prusse  jusqu'à  Moscou,  par  A.  Adam.  Munich, 
1837-SS,  gr.  In-fol.  « 

30403  Jouruey  through  the  Crimea  to  Constanik 
nople,  by  lady  Cbate?!.  t/>ndoH,  1789,  ln-4. 

30.4o3  Tour  In  lhe  years  1795-96,  through  the 
Taurida  or  Crimea,  the  ancient  kingdom  of 
Bosphonis,  by  Maria  GcTHaic.  London,  i803. 
ln-4.  flg- 

30404  Voyage  en  Crimée,  suivi  de  la  relation  de 
l’ambassade  envoyée  de  Péterstvourg  à t'onstan- 
tinople,  en  1798,  trad.  de  l’alleraand  par  de  La 
Marre.  Paris,  1803,  ln-8. 

30405  Voyage  en  Crimée  et  sur  les  bords  de  la 
mer  Noire,  en  i8o3,  par  J.  Reullly.  Parti,  1806, 
iih6. 

3o4o5*  Rclse  tn  die  steppen  des  sAdlicben  Riiss- 
lands,  von  Fr.  Gocbcl,  etc.  Dorpat,  i84o,  1ih4. 


i.  Tarqvie  dTv*|ie,  j c«npWt  U Grèce  et  les  lie»  !«aJCTui««- 


(BKir  la  Grèce  SifatitTae.  voir  le«o.  SM90  rl  «iiiTaBUi;  pear  la 
Crioiee,  m a.  SOAOS  et  «ulTania.) 


90406  The  travels  of  Macamts,  palriarcb  of  An- 
tioch  ; written  by  hls  attendant  archdcacon  Paul 
of  Aleppo,  In  arable;  translated  by  E.-C.  Bei- 
four.  London,  1839-35, 3 vol.  in-4. 

30407  Le  discours  du  voyage  de  Venise  4 Constan- 
tinople..., par  Jacq.  Gas»ot.  Paris,  i55o,  ln-8. 

30408  Voyage  van  Mher  van  GHisTr4.c  In  den  lao- 
den  van  Slavoiiien,  Griecken,  Turcklen,  enx. 
Cendt,  1537,  in-4. — Déjà  sous  le  n*  19905*. 

9o4oy  Voyage  et  exploits  de  Ch.  Magics,  noble 
xnitieo,  en  1578  (Impr.  vers  1765),  In-fol. 

3o4io  Memoirs  relatlng  to  the  Turkey,  by  Rob. 
Walpole.  — Voir  le  n*  37871. 

304i  1 Travels  in  varloiis  cminiries  of  the  EasC,  by 
Rob.  WAUH>t.R.  tjsndon,  1830,  lu-4. 

30413  Journal  d’un  voyage  en  Turquie,  fait  en 
i8i4  (en  polonais), par  Ktlw.RAcrvNSRj.  Varsovie, 
i83i,gr.  In-fol.  — Voir  le  II*  19935. 

904i3  Roise  der  russlsrh  kalserl.  Gesandcbafl  an 
dieOthomannPforte  Im  179s, von  H. de  Remens. 
Petersh.,  i8o3,  3 vol.  in-4.,  et  atlas  in-fol. — Voir 
le  n*  3o4o3. 

30414  Recollemion  of  a classical  tour  through  va- 
rious  parts  of  Greeee,  Turkey  and  llaly,  by  P.- 
Rdm.  Lacrext.  London,  i8st,  gr.  in-4. 

30415  Records  of  travels  In  Turkey,  Grcece, 
etc.,  and  ofa  crulse  In  the  Black  ses,  witb  the 
capt.  paslia , in  1839-81,  by  Adolphe  SUde, 
0*  edit.  London,  i8S3,  s vol.  in-8. 

30416  Travels  in  Turkey,  Greeee  and  Malta,  In 
1834-36,  by  the  same.  London.  1887,  3 vot 
ln*8.  — Trad.  en  français  par  M*'*  .A.  Sobry. 
Paris,  1838,  3 vol.  Iti-S. 

30417  Excursions  In  the  Medlterranean , Greeee 
and  Turkey,  by  sir  Grenvlllc  Temple,  major. 
London,  18S6,  3 vol.  in-8.  flg. 

304 18  Voyage  cnMoréc,  à Constantinople,  en  Al- 
banie, etc., )>ar  PoigrEviLix.  Paris,  i8o5, 3 vol. 
in-8. 

30419  Relation  voyage  à Constantinople,  par 
Grelot.  Paris,  1660,  ln-4.  fig. , ou  Amsterdam, 
1681,  in-13. 

30430  ViAGt  a Constantinopla,  en  cl  afio  de  1764 
(por  Jos.  Moreno).  Madrid,  1790,  In-fol. 


VOYAGES. 


loAia  Voyage  pittoresque  de  Constantloople  et 
des  rives  du  Bosphore,  par  Mellimo.  T’arma,  i8qo, 
fn-foi. 

aoftuo  Promenades  pUloresqiies  dans  Constanti- 
nople et  sur  les  rives  du  Bosphore...,  par  Ch. 

. Pertlsikb.  Paris.,  i8i5,  3 vol.  in-8.,  et  atlas. 

9oAaS  .Neuf  années  à Constantinople...,  par  A. 
Brayer.  Paris.,  i836,  a «ol.  in-8. 

soAaA  Voyage  k remboiichure  de  la  mer  Noire, 
par  le  comte  AjiDULossr.  Paria,  i8i8,  iu-8.,  et 
allas. 

Constantinople  et  le  Bosphore,  par  le  comte 
Ànoulüssy.  Paria,  1828,  ln*8.,  et  atlas.  — Voir 
le  n»  27909. 

aoA26  Lettres  sur  le  Bosphore,  ou  relation  d'un 
voyage  en  dUTércnles  parties  de  l'Orient,  181O  k 
1819  (par  M*«  de  Saint-Priest ).  Parfs,  1821, 
ln-8. 

ao^27  Skclches  of  Turkey,  hy  an  American  ( Dr. 
De  Kay).  !S‘ew~Yorky  i833,  ln-8. 

UOA28 Constantinople  and  ils  entrons;  In  a séries 
ofleders,  by  an  American  (commodor  Porter). 
.\ett-Yorky  i833,2  vol.  ln-8. 

*jk>A29  Giornale  d'  un  viaggto  da  Costanllnopoll 
in  Polonia  , dall'  abbaie  Boscowich.  Bassanoy 
1784,  in-8. 

Ü0430  Viaggio  di  Costantinopoli  a Bukoresti,  dall* 
ahb.  Sesnsi.  Homoy  1794,  ln-8. 

uo4Si  Narrative  of  a Juurney  from  Constantinople 
to  Bngland,  by  Rob.  Walsii.  Lond.,  1828,  pet. 
ln-8. 

ao43'j  Voyage  en  Bosnie,  par  M.  CuAuiinTE- 
DesrossÉs.  Parii,  1822,  ln-8. 

'J0433  Voyage  dans  la  Macédoine,  par  CocsiTvéar. 
Parhy  i832  , 2 vol.  in-4. 

00434  Travcis  In  Crete,  by  Rob.  Pashley.  tondoHy 
1837,  2 vol.  in-8.  (aussi  in-4.),  carte  et  flg. 

U0435  Voyage  d’Italie,  de  Dalma(ie,de  Grèce,  etc., 
par  G.  \\  iiELKn.  La  llaifr,  1723, 2 vol.  in-12,  fig. 

20438  Voyage  d'Italie, de  Dalmatle,  de  Grèce,  etc., 
fait  en  1675  et  7O,  par  J.  Spon.  Im  Ilayty  1724, 
2 vol.  tn-12. 

204.37  Travds  in  Grecce,  by  Rich.  Chandler. 
Ox/brd,  1778,  In-4.  — Voirie  n* 20499. 

20438  Voyage  littéraire  de  la  Grèce,  par  Guys. 
PariSy  1763, 4 vol.  ln-8. 

20439  Voyage  pittoresque  de  la  Grèce,  par  de 
CHOisroL-^t  rnrji.  Paris,  1782,  3 vol.  in-fol. 
(Pourraiiseplacerparmi  lesvoyagcs  au  Levant.) 

20440  Discours  prélimiiiairedu  voyage  pittoresque 
de  la  Grèce.  Paris,  1783,  in-i8.(Ârlic]c  Cuoibscl- 
Goiprinu) 

20440*  I.cttres  sur  la  Grèce,  par  Savary.  Paris, 
1798,  in-8. 

20441  Voyage  en  Grèce  et  en  Turquie,  par  C.-S. 
.SoNsim.  Paris,  1801,  2 vol.  ln-8.,  et  atlas  In-4. 

20442  Voyage  de  Xav.  Scrofani  en  Grèce,  fait  en 
1794-95,  Irad.  de  l'italien.  Paris,  1801,  3 vol. 
in-8.  flg. 

20443  Voyage  en  Grèce,  par  J.-U-S.  Bartlioldy, 
fait  dans  les  années  i8o3-4«  traduit  de  l'alle- 
niand  par  A.-D.  C***.  Paris,  1808,  2 vol.  in-8. 

20444  A classical  tour  in  Greccc,by  Edw.DoDwci.L. 
tAndon,  1818,  2 vol.  In-4.  flg. 

20445  Views  inGreece,  by  Kdw. Dodwbu..  tond., 
1891,  in-fol. 

20446  Viaggio  nella  GrecU , faito  da  S.  Pomabdi, 
uegli  aiml  1804-8.  Borna,  1820, 2 vol  in-8. 


(l2i 

20447  Voyage  dans  la  Grèce,  etc. , par  Poo<KiviLi.t. 
Paris,  1828-27,  8 vol.  ln-8. 

20448  Lelters  from  tbe  Levant  ..,by  J.GaltLoiid., 
1813,  gr.  ln-8.  flg. 

20449  ResearcheslnGreece,byWlll.-Mar(.  Lbake. 
London,  i8i4,  In-4. 

20450  Narrative  of  a Joumey  In  tlie  Morea,  by 
Wlll.  Gclu  London,  1823,  ln-6.  — Voir  le 
n*  iq582. 

20431  Voyage  dans  la  Grèce,  par  le  chev.  P.-O. 
BrOmusted.  Paris,  i826*8o,  In-4. 

20432  Vues  pittoresques  et  topi^traphiques  de  la 
Grèce,  par  O.-M.  baron  de  STACKBLaoto.  Paris, 
1829,  in-fol. 

20453  Relation  d'un  voyage  de  la  commission 
scientifique  en  Morée,  par  M.  Bory-Salnl-Viii- 
cent  Strasbo$trg  et  Paria,  i8$g,  ln-8.,  lom.  1 
et  II,  et  pl.  In-fol.  — Voyea  le  n*  29272,61  au 
root  RxptoiTioK. 

20454  Travels  in  ihe'.Morea,  etc.,  by  Wlll.-Mart. 
Leixe.  London,  i83o,3  voU  tn-8. 

20455  Travels  In  iiorthern  Greece,  by  the  saine. 
Lnndon,  i835,  4 vol.  ln-8. 

20458  Voyage  k Athènes  et  k Constantinople,  par 
L.Dcpari.  Paris,  1825-37,  In-fol. 

20457  Travels  In  SIclly,  Grecce  and  Albanla,  by  Th. 
Smart  Hi:ghvs.  London,  1820,  2 vol.  in-4. 

20458 Travels iu  the  loniati  Isles,  In  Albanla,  Thes- 
salia  ami  Greece.......  by  U.  Houjind.  London, 

i8i5,  gr.  in-4.  flg. 

20459  Voyage  en  Grèce  et  dans  les  Iles  Ioniennes, 
trad.  de  rallemand  de  Christ.  Muller  (par  Léon 
Aslouiu),  2*  édition.  Paris,  1822,  ln-8. 


P.  Voyages  en  Europe  et  en  Afrique,  particulière- 
ment  dans  la  Méditerranée. 


20480  Voyage  performed  round  tbe  MedJterra- 
nean,  by  Saxdwicu.  London,  1799,  In-4. 

20481  Voyage  up  the  Medilerrancao,  by  Cooper 
WiLtYAHS.  London,  1802,  In-fol. 

2046i  Voyages  and  travels  contalnlngobservatloos 
on  Gibraltar,  Sardinia,  Siclly,  etc.,  by  John 
Galt.  London,  1812,  gr.  In-4.  flg. 

20483  Letters  from  the  3fediterranean:contaInlng 
a view  of  Siclly,  Tripoli,  Tunis,  and  Malla..., 
by  E.  filaquière.  London,  i8i3,  2 vol.  ln-8.^ 
Voir  le  20157. 

20484  Travels  along  the  Mcditerraneau  and  parts 
adjacent,  by  Rob.  RicHAUtton.  London,  1822, 
2 vol.  ln-8. 

20485  Maur.  Kp.ATmc  c'a  travels  loMarocco(through 
France  and  Spain).  Lond.,  1816, 2 part.  ln-4.  Ag. 


Q.  Voyages  en  Asie. 


a.  n«UUoa«  aai  embriiMat  dan*  uo  n»Am«  lUoArtira 
dlfrftreotr*  partie»  de  l'A»lr. 

20468  Voyages  faits  principalement  en  Asie,  dans 
les  12*,  18*,  14*  et  i5*  siècles  (recueillis  par 
Vander  Aa),  avec  une  Introduction  par  P.  Ben- 
CEROS.  La  Haye,  17S5,  2 vol.  in-4. 

20487  Ulsiorical  account  of  discoverles  and  ira- 
vds  in  Aria,  by  R.  Mcaiur.  Bdinburçh,  1820, 
S vol.  in-8. 
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U0A68  Cht  fk  Hux,  etc.,  tojrage  dans  la  Tartarlc 
exécuté  à la  fin  du  siècle,  etc.,  trad.  du  chi- 
nois, par  Abel  RémusaL— Voir  le  d*  ao765. 

20AO8*  Odomccs  de  rebus  Incognltis.  PetarOy  i5iS, 
In-à.  (Article  Odoeico.) 

9046g  Joanois  von  Maiignola,  minderen  Broders 
and  papsllicben  Legaün,  Reise  in  das  Morgen- 
land  (i3Sg'iS6S),ausd.  latin  verdeulchtvonJ.- 
G.  MclnerU  Praguêy  i6oo,ln-ê. 

9046g*  HIe  vachct  an  d*Scmu>BF.Kcn  dcr  vil  wun- 
ders  erfaren  hait  In  der  heydenschaflt  vnd  in  d. 
tflrckey.  (rhn,  vers  147S),  lu-fol. 

30470  CoUccüon  portative  de  voyages,  traduits  de 
différentes  langues,  avec  des  notes  par  L. 
LsxGLto.  Paris,  1797-1605,  5 vol.  In-tS. 

90471  BcschrelbungderRcyssLeonb.RAUWOUTBs, 
so  in  die  Morgcniaiader.../tniiA/.-«m-Jr.,i569, 
ln-4. 

90479  Dlscurso  de  la  navigaclon  de  los  Porlu- 
gueses,  por  Bem.  Escalante.— Voir  le  n*  97959*. 

90479  Percgrlna^o  de  Fer.  Mendex  Pcito.  Lubouy 
1614,  in-fo1. 

90474  Pbiuppi  a sancU  Trinitate  lUaerarlum  orien- 
tale. lAtgduniy  i64g,  ln-6. 

90475  Relation  du  voyage  de  Perse  et  des  Indes 
oricnules,  par  Th.  Uxukit.  Paris,  166S,  lu-4. 
(Peut  te  placer  après  le  n*  90007.) 

90476  Voyage  en  la  Chine  et  autres  royaomesd'O- 
rient,  parleP.Alci.  deRiiot>BS.Paris,  1666, ln-4. 

30477  Voyagea  de  J. -B.  Tavebxier.  Sur  la  copie 
imprimée  à Paris  {HollarndeU  16791  6 vol. 
ln-19. 

90478  Voyage  de  Nie.  Geaaf  aux  Indes  orientales, 
etc.  Amtterdam^  1719,  in-19. 

90479  Voyage  «n  Turquie  et  en  Perse,  par  Oltcr. 
Paris,  1748,  9 vol.  ln-19. 

90480  Voyages  dans  ITnde , en  Perse,  etc.,  avec 
la  description  de  nie  de  Poulo-Pinag,  par  dif- 
férents officiers  de  la  conipagulc  des  Indes,  tra- 
dui  19  de  l’anglais ( par  Langlès). Paris^  1801,  lo-8. 

90481  Journal  d'un  voyage  dans  la  Turquie  d'Asie 
et  la  Perse,  4 la  suite  du  général  Gardannc,  en 
1807  et  1606.  Marseille  (ou  Paris,  Lcfiormani  ), 
1609,  ln-8. 

90489  Voyage  en  Perse,  en  traversant  la  Natoficet 
la  Mésopotamie,  depuis  Conslanlin<^le  Jusqu'à 
l'extrémité  du  Got/e  Persiqiie,  etc.  ( par  Adr. 
Dupréj.  1819, 9 vol.  ln-8.,  avec  carte. 

90483  A joumey  tbrough  Per^a,  Arrocola,  etc., 
by  i.  Moaica.  London,  1819,  ln-4.  flg. 

90484  Second  joumev  througli  Persia,  Annenla 
and  Asia  mlDor,byJ.MoarKa./.ofut.,  1618, ln-4. 

90485  Lettres  sur  la  Perse  et  la  Turquie  d'Asie, 
par  J.-M.  Tancolgne.  Paris,  1818,  9 vol.  ln-8. 
— Trad.  en  anglais.  Londres,  1890,  ln-8.  flg. 

90487  Travels  In  varions  couiilries  of  lhe  Èasi, 
more  parllculirly  Persia,  by  W.  OrsELEt.  Lond. , 
1819,  3 vo).  io-4. 

90488  Joumey  througli  AsIa  minor,  Armenla  and 
Koordistan,  by  John  Macdonald  KJixrma.  terni. , 
1818,  ln-8. 

90488*  NarraUve  of  a Juumi*y  aeross  lhe  Balkan, 
etc.,  by  G.  Keptcl.  London,  i83i,  9 vol.  ln-8. 

90489  Travels  In  Georgla , Persia,  andent  Bahy- 
Innla,  by  Roh.  Kerr  Poetee.  Lond.,  1891,9  vol. 
ln-4. 

90490  Narrative  of  a Joumey  (o  tbesitc  of  Dabylon 
la  1811,  and  a jouriiuy  10  Pcr^epoli»,  by  (j.-J. 

4^  Rica.  London,  i8S9,*in-8. 


90491  iNarratlvo  of  a résidence  In  Koordlstao,  wlt  .» 
Journal  of  a voyage  down  tbe  Tigris  to  Ba^ad, 
etc.,  by  Rien.  London,  i836,  9 vol.  ln-8. 

90499  Travels  in  Assyria,  Media  and  Persia...,  by 
J.-S.  Bi'cinsGiuii.  London,  1898,  ln-4. 

9049S  Traveb  In  Mcsopoiamla,  etc.,  by  J.-S. 
BocaisGHAM.  London,  1897,  ln-4. 

90494  Narrative  of  a Joumey  In  Armenla,  Koordls- 
Un,  Persia  and  Mesopotoœla,  etc.,  by  tbe  rev. 
Horallo  Soulhgate.  Lond.,  iS40,  9 voL  ln-8.  6g. 

90494*  Joumey  from  Constantinople  toTehren..., 
by  J.  Balllle  Feasce.— Voir  le  n*  90604. 

90495  Voyage  aux  Iodes  orientales,  aux  lies  Phi- 
lippines, a la  Chine,  avec  notions  sur  la  Cochto- 
c^Dc  et  le  Tonquln,  par  Félix  Renouard  de 
Saiote^rolx.  Paris,  1810,  S vd.  ln-8. 

00496  Journal  of  voyages  of  D.  Tyennao  and  G. 
Bennet , in  tbe  South  Sea  Islands,  China,  India, 
etc.,  complled  by  J.  Moutgoveet.  Lond.,  i83i, 
a vol.  ln-8. 

90497  Wandering  In  new  South  Wales,  Batavia, 
Pedir  coast,  Slugapore  and  China  telog  tbe 
Journal  of  a naturallst  in  thosccounlries,  during 
1839-34,  by  Geor.Bennec  tond., i834,9voL  io*8. 


A.  Tarqale  ayAiiqu*,  eoaprenaat  rAtto  mlaevra,  rAféaif, 
«t  en  parUeotier  U T«m-Snlate. 


90498 The ihree enjdlsb  brotherstslr Th  SsEELET 
his  travels  : sir  Ant  Sherley  hls  embassage  : 
master  R.  Sherley  his  ware  agalnst  the  Turkies. 
tond.,  1607,  in-4. 

90499  Travels  In  Asla  minor,  by  R.  Cbasdlie. 
Oxford,  1775,  ln-4. — Voir  le  n*  90437. 

90500  Voyage  de  la  Propontlde  et  du  Poot-Euxlu, 
par  Le  Ce^auee.  Paris,  1800,  9 vd.  ln-8. 

90501  Voyage  de  la  Troade,  par  Le  Cbetaud. 
Paris,  i8cd,  3 vol.  in-8.  et  atlas. 

90509  Voyage  dans  la  Grèce  asiatique,  4 Bruse  et 
Nicée,  par  Sbstiri.  Paris,  1789,  ln-8. 

90503  A vlslt  to  the  seven  churches  of  Asia,  wlih 
an  excursion  loto  Plsidla,  contaioing  remarks 
on  tbe  geograpby  and  anüquiües  of  tbat  coun- 
try,  by  the  rev.  F.-V.-J.  ArundelL  Lond.,  1898, 
ln-8.— Voir  le  n*  905io. 

905oS*  Discoveries  In  Asia  minor,  Includlng  a 
description  of  the  rulns  of  scvcral  andent  cltics 
and  especially  Anlioch  of  PisIdJa,  by  tbe  rev. 
F.-V.-i.  Armidcll.  London,  i834,  9 vol.  ln-8. 

90504  Viaggio  da  Costan(lno)K>li  a BasM>ra,  da 
Sestiej.  Fecrd.,  1786,  ln-8. 

90505  Viaggio  dl  litorno  da  Bassora  a Costanti- 
nopdi,  da  SesTim.  Litorno,  1788,  in-8. 

90506  Karamania  or  a brief  description  of  the 
South  coast  of  Asia  minor  and  of  tbe  remains 
of  anliquity,  wltli  plans,  views,  etc.,  coUeclod 
during  a survey  of  thaï  coast..  by  Fr.  Bcaufort 
Lond.,  1817,  or  1818,  gr.  ln-8.  fig. 

90507  Memoir  of  a suncy  of  the  coast  of  Kara- 
roania,  by  Fr.  Bcaufort  tond.,  1890,  ln-8. 

90508  Journal  of  a tour  In  Asia  minor,  by  WIIL- 
Mart.  Leaee.  Umd.,  tS94,  ln-8. — Volr98oi9. 

9o5oo  Voyage  en  Orient  (Asie  mineure,  Syrie  et 
l’aiesline),  par  Alex,  de  Laborde,  rédigé  |var 
L.  de  I^aeoedf..  Paris,  i888  et  ann.  sulv.,in-fd. 

90510  Journal,  wrilten  during  an  excursion  In  Asia 
minor,  hy  Chas.  Feliows.  Lond.,  1839,  gr.  rn-8. 
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0061A  Researches  in  Assyria,  Babylonla  and  Chai- 
d«a,  forming  a part  of  tbe  labours  of  the 
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90553  Opéra  nova  di  Barlh.  Geoegibciti  de  Croa- 
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c desciilto  da  Giov.  Ziallaudo.  Aoma,  i587, 
ln-5. 
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plans.  — Trad.  en  français,  Paris,  18S8,  2 vol. 
in-8. 

20378  Voyage  de  la  Syrie,  par  Léon  de  Laborde. 
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qui  font  le  voyage  de  l’Arabie,  par  Michaêiis. 
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2o3gi  Voyage  dans  les  sleps  d’Aslrakbam,  etc., 
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papiers,  corrigés  et  publiés  avec  des  rcmar- 
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20697  Relse  auf  dem  Casplschen  Meere...  Voyage 
sur  la  mer  Caspienne  et  dans  le  Caucase,  en 
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ê.  Pem  *t  TorfcMlâii.— Voir  i««  o.  90479  et  ttiiT. 


30607  El  viazo  de  mlsier  Ambroslo  Contarin  aj 
sigoor  VkuncaHsam,  re  de  Persla.  Fenet,,  1A87, 
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by  Will.  Price.  Lond.,  1895, 2 part.  In-A. 

20633  Travels  and  adventures  In  persian  provin- 
ces..., by  J.  Baillic  Fraser.  Lond.,  1826,  in-A. 

30633  Narrative  of  a Journey  Into  Khorasan...,  by 
J.  Balllle  Frasbr.  Lond.,  i835,  In-A.  Voir  le 
n*  20710. 

3063A  Wliiter*B  Journey  from  Constantinople  to 
Tehran,  wilh  travels  through  various  parts  of 
Persla,  by  J.  Baillle  Fraser.  London,  i838, 
2 vol.  ln-8. 

20695  Travels  in  Koordlstan  and  Hesopotamia,  by 
the  sanie.  Lond.,  i8Ao,  3 vol.  ln-8.  fig. 

30626  Reise  zuni  Ararat,  von  doct.  Friedr.  Par- 
rot...  Bertin,  i83A,  gr.  in-8.  fig. 

20637  Travéls  In  Boloochlstan  and  Sinde,  by  H. 
Porrmon.  Lond.,  1816,  In-A.  flg.-~Voir  38086. 
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30628  Voyage  en  Turcomanle  et  au  Kbha,  |>ar 
Nie.  Mocravibk.  Moseou,  1823,  2 paft.  In-A.^ei 
allas  pet.  in-fol. 

3063g  Relsen  voo  Orenbnrgb  nach  Bncliara 

€*est~à-dire.  Voyage  d'Orenbourg  A Boukhara, 
par  Ed.  Eversnian,  avec  un.  vm^ulaire  de  la 
langue  des  Afghans,  une  addition  d’hlsiolrc 
naturelle,  et  une  préface,  par  H.  Idchlensteln. 
Berlin,  i833,  In-A.  fig.  • 

20630  Voyage  d’Orenbourg  A Boukhara,  fait  en 
i83o,  A travers  les  steppes  qui  s'étendent  h re.st 
de  la  mer  d’Aral , etc.,  rédigé  par  le  haron  0. 
Meyendorff.  Paris,  1836,  ln-8. 

3o69i  Travels  lo  Bokhara,  and  narrative  of  a 
voyage  up  the  Indus  lo  Laor,  by  Alex.  Burrrs. 
Lond.,  i83A,3  vol.  in-8.  — Réiiupr.  A Philadel- 
phie, en  1835. 

30C3i*  Cabool,  bclng  a Personal  narralivè  of  a 
Journey  to,  and  a résidence  In  tbii  elty,  In  Üie 
years  i836-38,  by  A.  Buroes.  London,  i8A3, 
io-6.  fig. 


f.  RoqI«  de  l’8arop«  «tix  Indfi  or1«DUie*  et  retour  «oit  per  le 
nord  de  l'Atle , «oit  per  la  Grend  Dèeeri. 


(Ploiieort  roTeRr*  dent  l'Inde  font  perUe  de  le  eeetioa  L, 
n.  iSWWetsaiTeaU;  TOtr  eoMi  le  n.  906IS.)  * 

30632  Voyage  par  la  Moscovie,  en  Perse  et  aux 
Indes,  par  Corn.  Lb  Brcr.  Amsterdam,  1718, 

2 vol.  In-foi. 

20633  Voyage  from  Engiandlo India, etc.,  byEow. 
Ites.  London,  1778,  in-A. 

2063A  Observations  on  a passage  to  India  through 

Egypt,  aiso  by  VIenna to  Aleppo,  by  J. 

Cappcr.  London,  1785, 10-8. 

S0635  Voyage  de  ITnde  en  Europe  par  l’Égypte, 
trad.  de  l’anglais  d’Irwio  (par  Billecocq).  Paris, 
1798,  in-8. 

90636  A journey  over  iand  to  India,  partiy  by  a 
route  never  gone  before  by  any  European,  by 
Donald  Campbell,  tendon,  i7o5,  in-A. 

20637  Travels  from  England  to  India,  by  Taylor. 
London,  1799,  2 vol.  in-8. 

30638  A voyage  from  England  tn  the  Red  sea  and 
along  Ibe  east  coast  of  Arabla  to  Bombay,  by 
AusUn  BIssel,  In  1798  and  1799,  pubUshed  by 
A.  Dalrymple.  London,  1806,  in-A. 

306S9  Narrative  of  a Jouniey  over  land  from  En- 
gland to  India,  by  M.  coloneT^  ElROod.  Lond., 
l8So,  2vol.ln-8. 

906A1  Jonmey  to  the  north  of  India  over  land, 
from  England , ihrougb  Russia , Persla , ami 
AfTghanisiann,  by  Arthur  Conolly.Lomf.,  i83A, 

3 vol.  iii-8. 

3o6A3  Adventures  during  a Journey  over  land  to 
India,  by  way  of  Kgypt,  Syrla  and  the  Holy  I.and, 
by  major  Thomas  Skinner.  Lond.,  i836,  3 vol. 
it>-8.  fig. 

206A3  Voyages  aux  Indes  orientales,  par  le  nord  de 
l’Europe, par Cb.RcLARGER.  Paris,  i86o,etann. 
suiv.  gr.  in-8.,  et  alias  gr.  in-A. 

306AA  Itlnerario  de  A.  Tbvbreiro  que  de  India 
vélo  per  terra  a este  reloo  de  Portugal.  Coimbra, 
i56o, in-A* 

206A5  Relaçaô  do  novo  caminbo,  que  fez  por  terra 
e mar  Han.  Godirho,  vindo  da  India  para  Por- 
tugal. Lisbom,  1665,  In-A. 


Dirii» 


4a*6  . HISTOIRE. 


aoOA6  lünerarto  da  hiUU  por  terra  atè  o reino  de 
)H>rtagar,  |K>r  Gwp.de  8 aa  noiKâEOiao./wfroa, 
1611,  lU-ift.  , ' . 

90OA7  ioumal  of  ibe  passage  froû  India  Uirough 
ArmenUf  etc.,  by  Howeix.  Lond.^  170^1 

‘iOôAt*  Narrative  of  a voyage  lo  Arabia,  Iodia,etc., 
by  SUw  Janfes.  JUmdon,  1797,  in-6. 

‘ tioOAS  Journey  from  India  towards  England , by 
jACSson.  London^  I779«'  io*8. 

90U9  Voyage  du  Bengale  a Sarnt>Pétersbourg,  a 
travers  riiide«  par  G.  Forstciu  180a, 

8 voL  in-8,  • 

oo05o  A Journey  from  India  lo  England,  tbrougü 
Persta,  Georgia,  etc.,  by  John  Josaeoa.  Lond.y 
4818,  * 

*i068i  Journal  of  a route  across  India,  ibrough 
Egypt  to  England,  by  Fin-CuAiacs.  tond., 
1819, ln-8. 

oo85a  A voyage  up  tbe  perdan  guif  and  a journey 
overland  from  India  10  Engtand,  by  Wll.  Heude. 
London^  1819,  In^A.  flg.  — >Trad.  en  français  par 
le  traducteur  de  Maxwell.  Paru,  i890,  in>8. 

^30683  A journey  from  Merut  In  India  to  London, 
ilirough  Arabia,  Pmia,  etc.,  by  Ltnaoia.  tond., 
i8a*4,  in^. 

30656  Personal  narrative  of  a journey  from  India 

tO'England by  G.  Ketpo..  tendon,  1807, 

ln>6. 

30656  Travcls  from  India  lo  England,  by  J.-Edw. 
ALBZAimeH.  tendon,  1837,  ln-6. 

30656  FUlccn  mon(h*s  pHgiimage  ihrougb  untrod- 
deo  tracts  of  Kbursislan  and  Persia  in  a journey 
from  India  to  England,  by  J.«H.  Stocquellcr. 
tôndon,  18S3,  3 vol.  in-8. 

30856*  lland-book  for  India  and  Egy  pt,  compris 
sing  the  narrative  of  a journey  from  Calcutta  to 
England.  iAindoHy  1661,  in^. 


g.  RecudU  de  reUtioM  de  Toy»ge«  du»  riod»  ; RelaUoa»  de 
i^o«n  dmiu  loi  laAaiM  contrée*,  et  à Ceyisn. 


30607  Ancienne  relation  des  Indes  et  de  la  Chine, 
trad.  de  Tarabe  (par  Eus.  Rciiacdot).  Porfs, 
1718, 10-8. 

30658  CoUecÜon  de  voyages  aux  Iodes  orientales, 
etc.  (en  hollandais),  par  Fr.  VALC!mn.  Aauierà.y 
1734,  5 lom.  en  8 iol.  in>fol. 

30659  Recubu.  des  voyages  qui  ont  servi  à l'éta> 
bUssement,  etc.,  de  la  Cuuipagnic  des  Indes. 
Amsterdam^  1756, 7 lom.  en  13  vol.  in-i3. 

30659*  An  analyse  of  an  hundred  voyages  to  and 
from  India,  China,  etc.,  perfunued  by  sbips  in 
Uie  b^sl'Indla  coinpany's  service  fi7Ôt-i838), 
wiih  remarksand  appendice,  by  H.  Wisc.  toiuL, 
1839,  gr.  ln-8. 

30660  Letlcra  di  And.  Coasau  venuta  dell  * India 
tiel  i5i6.  Firente^  in-A. 

30661  Viagglo  di  Ces.  di  Federici,  vlaggio  nell’  In- 
dia, ec.  Venetia^  i587,  in-8. 

30663  Vlaggio  deii  ' Indie  orieotali,  di  Casp.  Dalbi. 
Fenetfa^  1^,  in*8. 

30663  Description  du  premier  voyage  falct  aux 
Indes  orientâtes  par  les  Frauçoys,  en  l’an  i6o3 
(par  Fr.  Martin  de  Vitré).  Paris^  1606,  pet 
ln>8. 

30666  Voyage  to  east  India,  by  Edw.  Tcbst. 
LondOHy  i655,  ln-8. 


30665  11  vlaggio  ail  ’ lodie  orieniali  dcl  P.  Vin^ 
censo  Maria  di  S.  Caterlna  da  Siena.  Rosm, 
1673,  in-fol. 

30666  Le  voyagede  Ysbnints  Bostekoe  aux  Indes. 
Amsterdam^  1681,  In«i3. 

30667  Voyage  aux  Indes,  de  IG58-65,  par  Gauth. 
Schoutcii,  trad.  du  hollandais,  .^msfcrcf.,  1708, 
3 vol.  in*i3. 

30668  Voyage  en  dllférents  lieux  des  Indes  orlen* 
taies,  et  description  de  Batavia,  par  J.  Nleuhoff 
(en  neerlandois).  Awisterdam,  1683,  In-foL 

aoOOo  Mémoires  pour  servir  à t'hlMoire  des  Indes 
orientales,  ronteoant  la  iiavlgaÜOD  'des  quatre 
premiers  vaisseaux  de  1a  Compagnie. ..  le  vovage 
de  M.  de  Mondev«>rgue,rexp^tion  dcM.de La 
Haye, etc.,  par  S.  D.  R.  (Souchu  de  Rennefort). 
Paris,  ]688,  in-6«  (aussi  sous  le  titre d7/is/0ires 
des  Indes  orientales  et  avec  le  omn  de  l'auteur), 
réimpr.  6 Leyde^  1688,  lo  13. 

30O70  Voyages  de  Dellon  aux  Indes  orientales, 
avec  sa  relation  de  llnquisillon  de  Goa.  Cologne^ 
1709,  3 vol.  io-13. 

30671  Journal  du  voyage  des  Grandes-Indes...  par 
l'escadre  sous  le  rominandoiuent  de  H.  de 
Haye,  i670>76  (rédigé  par  le  S.  Caron).  Orléans 
et  Porfs,  1677  ou  1698,3  tom.  en  1 vol.  In-i3. 

30673  Voyage  des  Indes  orientales,  par  Carré, 
/’arii,  r«  Barbin^  1899,  lo*i3.  (Autre  relation 
du  voyage  ci-dessus.) 

30673  Les  voyages  de  Bebsisb.  Amierdam^  >710, 
3 vol.  In-i3. 

30676  Xournal  du  voyage  fait  aux  Indes  en  1690 
et  1C91,  par  l'escadre  de  Duquesne.  La  /foye, 
1731,  S vol  ln-13. 

30675  Voyages  aux  Grandes-Indes,  par  Luluol 
Pons,  1705,  in-13. 

30676  Arcounlof  the  east  Indles,  being  the  oboer- 
vaUonsufcapLAicx.HAuaTOX.£diii6itrjr6,i737, 
3 parL  ln-8. 

30677  Histoire  des  voyages  que  les  Danois  ont  faits 
dans  les  Indes  orientales,  de  17056  la  An  de  1736. 
Genève^  1767,  3 vol.  in-8. 

30678  Voyage  dans  les  Indes  orient.,  par  les  mis- 
sionnaires danois,  trad.  de  l'allem.  parGaudard. 
iMMsanne^  1773,  s vol.  ln-8. 

3067g  A voyage  to  the  east  Indles,  eontalniog  »c- 
count  of  the  MoguI,  Decan,  Dengal,  etc.,  by 
Gbose.  London,  177s,  s vol.  ln-8.  flg. 

30680  Voyage  aux  Indes  orieoL  et  A la  Clilne,  par 
SoMNEBAT.  Paris,  1783, 3 vol.  in-6. 

30681  Voyage  par  le  cap  de  Bonne-Espérance  et 
Batavia,  6 Samarang,  A Macassar,  etc.,  par 
Siavoritius , trad.  du  hollandais  par  Jaitsen. 
Paris,  1798,  3 vol.  ln-8. 

30683—6  Batavia,  A Daotam  et  au  Bengale,  par  le 
même,  trad.  du  hollandais  par  Jansen.  Paris, 
1798,  ln-8. 

30683  Vlaggio  del  P.  Paoldvo  da  S.  Bartoioinooalle 
Indle  orientall.  Borna,  1796,  in-6.  (Placé  A 
Paülîsps.) 

3oA8â  Travels  in  India,  by  Will.  Hooges.  London, 
1793,  ln-4.  — Voir  le  n'  3065g*» 

30685  Voyage  dans  l'HindosiaD,  par  M.  Perrin. 
Paris,  1807,3  paru  in-8. 

30686  Picturesqne  voyages  lo  Imita,  by  Th.  and 
uni.  Danibu..  London,  1610,  gr.  ln-6. 

30687  Journal  ofa  résidence  In  fndia  (1809-11), 
liy  Maria  Grabam.  Edinburçk,  i8i3,ln-6.  Ag.~ 
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Trad.  en  français.  Genh^  1818,  iih>8.  Voir  le 
n*  27®88*. 

00088  Voyage  dans  llnde  britannique...  iraü.  de 

l'anglais  de  WDI.  Tbom  et  John  Macdonald  kiu* 
neir.  P«ris^  1818,  ln-8.  ' * 

00089  A Toyage  from  Calcutta  to  tbe  Mergul  arcbl- 
pelago,  by  Th.  Foirest.  london^  1792,  In^. 

20080*  Plcturesque  tour  to  thc  river  Canges  and 
Jumna,  in  India,  by  lieut-coloael  FoaaE-ST. 
London^  i82â,  io-&.  • 

2O0go  A voyage  to  India,  by  tbe  rev.  James  Cor- 
dîner.  Aberdeen,  1820,  lo^. 

9O0ot  Narrative  of  a Journey  througb  the  upper 
provinces  of  India,  by  Reg.  Hoea.  Lond,  1828, 
s Tol.  in-&. 

90O02  Tour  lo  upper  India,  and  tn  parts  of  the 
Himalaya  mountains,  by  Archer.  tondofi;i88S, 
2 vol.  in-8. 

2O0oSTravel8  In  western  India,  byJas.  Ton,  Lond,^ 
18S9,  in-ft.  0g. 

20008  Thirty  years  in  India  (from  1808  to  i838), 
by  H.  Bevan.  landon,  188O1 2 ln-8. 

20005  Correspondance  de  Vlct.  Jacqvkmont  pen- 
dant son  voyage  dans  Tlnde.  Parity  1 8S5, 2 vol. 
ln-8. 

ao0o5*  Voyage  dans  l'Iode,  par  Vlct  Jacqcemost. 
Pons,  1880,  8 vol.  gr.  ln-8. 

2oOq0  impression  and  studies  from  nature. 
In  Hindosian  ;cmbracingan  ouülneof  the  voyage 
to  Calcutta,  and  0ve  years  rcsldence  in  Bcogal 
and  tbeDoab,  from  181O  to  i850,  by  Th.  Bacon. 
LondoHy  1887,  2 voi.  in-8. 

2O0g0*  Souvenirs  d’un  voyage  dans  Tlude,  eiéculé 
de  1838  8 183g;  par  M.  Adolphe  Delessert. 
PariSy  i883,  ln-8.,  avec  85  pi. 

20607  Observations  made  on  a tour  from  Bengal 
to  Persia,  by  FaAsau.v.  London  y 1790,  ln-8. 

20698  Voyage  au  Bengale,  suivi  de  notes  critiques 
et  politiques,  d'ob^rvations  sur  le  voyage  de 
StavorinuB,  etc.,  par  Charpentier- Cosslgny. 
Porfj,  anviu  (i799)*  2 vol.  ln-8. 

20099  Voyage  dans  l'Inde  et  au  Bengale  en  1789 
et  1790,  par  de  Grandpré.  porf#,  1801,  2 vol. 
ln-8.  0g. 

20700  Tbe  road  book  of  India,  or  eaat  Indlan  tra- 
veller's  guide  through  the  presldencles  of  Ben- 
Madras,  and  Bombay...  inadeandcollecteil 
byJohn  B.  Sedy.  Londony  1825,  in-8. Voir  les 
n**  28198  ot  28196. 

20702  Journey  from  Madras  through  Mysore, 
Canari  and  Malabar,  by  BuenAnAX.  London  y 
1807,  3 vol.  ln-8.  0g. 

2070S  Journal  of  voyage  from  Madrts  to  Colombo, 
etc.,by  V^m.  Wbite.  London , s8oo,  ln-8.  de 
70  pp. 

20708  Voyages  dans  la  péninsule  occidentale  de 
ITode  et  dans  ilie  de  Ceylan,  par  J.  Haafnor, 
trad.  du  hollandais  par  M.  J.  ParUy  1811, 2 vol. 
Id-8. 

20705  Relation  of  the  Isiand  of  Ceylon,  by  Rob. 
ksoa.  Londony  i68i,  In-fol. 

20700  An  account  of  Ceyloo , by  Rob.  PsaavAL. 
Lond.y  i8o3,  )n-8. 

20707  Description  of  Ceyloo,  by  J.  CoaniRu. 
Lond.y  1817,  2 vol.  ln-8. 

20708  An  account  of  the  interior  of  Ceylon,  hy 
J.  Davy.  Lond.y  1821,  ln-8.  ftg. 


' A.  lodo-Chinr,  ou  lite  ceatnle,  y cpaiphf  IcTgwt. 

* 

20709  Plcturesque  tour  to  the  river  Gaiigcs  and 

Junma,  in  India,  by  lieut.-coloDcl  FoRitsr. — . 
Voir  le  n“  20689*.  . 0 

20710  Journal  of  a tour  through  part  of  thp  Ili- 
mata  mountains,  etc.,  by  J.  Balilic  FRA.srn. 
Londony  1820,  in-8.,  et  atlas  In-fol.  — Voir  les 

20622-2S. 

20711  Kscurslons  tn  India,  Including  a walk  Over 
the  Himaiayii  nintintains  to  the  source  of  thr 
Jumna  and  the  Ganges,  by  capU  Th.  Skinner. 
Lond.y  i832  (2*  édlU,  l83S),  2 vol.  in-8. 

20712  Voyage  dans  les  provinces  de  i’Iiidostan 
voisines  de  riiliiiaUya,  dans  le  Panjab,  le  La- 
dakh et  le  Cashmer,  etc.,  préparé  pour  l'Impr. 
par  H.  H.  Wilson , et  publié  par  W.  Moocrofl  et 
G.  Trebeck  (en  angl.).  Lond.y  1889, 2 vol.  tn-8. 

20712*  TraVels  in  Ka.shmir,  l.adak,  Iskardo,  the 
coimlrlcs  ailjuining  thc  mounUün-eoursc  of  the 
Indus,  and  thc  illmalaya , north  of  Ihc  Penjah, 
by  G. -T.  Vigne,  t^nd.y  1882,  2 vol.  gr.  in-8.  fig. 

20713  Narrative  of  a Journey  from  Caunpour  tu 
Bourendo,  in  thc  Himalaya...  by  the  major  W. 
Lloyd  and  the  capL  Ai.  Gérard.  Lond.y  1880, 

2 vol.  in-8.,  carte. 

20718  Journal  of  a route  to  Nagpore,  by  ihc  wa> 
of  Chutiak,  Burrosumber,etc.,  lu  the  year  1790, 
by  D.-R.  I.eckie.  Lond.y  1800,  in-8. 

20715  SvuKs’s  account  of  an  embassy  lo  Ava,ctc. 
Lond.y  1800,  in-8. 

2071O  Two  years  in  Ava,  by  an  officcr.  Londony 
1827,  in-8.  0g. 

20717  The  Journal  of  a rciddencc  in  the  Burmhan 
empire,  hy  lliram  Cox.  Londony  1821,  ln-8. 

20718  Journal  of  an  embassy  lo  the  court  of  Ava, 
by  J.  GsAwrtrao.  Lond.y  1829,  liHI. 

20719  W.  lltiNTm's  concise  account  of  the  kiog- 
dom  of  }*egu.  CalcuttOy  17S5,  in-8.  — Voir  lu 
D“  28201*. 

20720  Voyages  (deux)  de  Slam,  par  Tachard. 
Pori’i,  i086-8g,  2 vol.  in-8. 

2071!  Journal  du  voyage  de  Siam,  fait  en  i085  et 
1686  ( |>ar  TImoléon  de  Choisy).  PariSy  1687, 
in-8.;  ou  PariSy  et  Amotnd.y  1O87,  in-l2;  ou 
TY/vouXy  1781,  ln-12. 

20722 The  mission  to  Siam  and  Hué,  the  capital 
of  Corhin  China,  by  G.  Fintayson.  Lond.i  182G. 
ln-8.  (Article  Ra/tlils.) 

20723  Voyage  toCochinchlna,l>yJ.EvRsow./.OMd., 
1806,  in-8. 

20728  A voyage  to  CoebinehIna,  by  John  Whilc. 
Lond.y  1828,  gr.  ln-8. 

20725  Journal  of  an  embassy  from  the  gofernor 
of  India  to  lheroiirl  of  Siam  and  Cochlnchlna, 
by  J.CRAwrvRD.  Lond.y  1828,  in-8. 

20726  Embassy  10  the  easlern  courts  of  Cocldn- 
rhina,  Siam,  and  Muscat,  in  tbe  a. s.  sloop  of 
warPeacock  (Dav.Gelsinger,  commander),  du- 
rlng  the  years  1 882-38,  t^m.  Roberts.  Anr- 
Yorky  1837,  gr.  in-8. 

20727  Doi  hineraiil  In  Tariaria,  del  P.  Giotarm. 
PenetjiOy  i537,  tn-8. 

20728  Relation  des  Mongols  ou  Tartares,  par  le 
irtre  Jean  Duplas  de  Carpin.  Pari$y  1889,  tn-8. 

20720  Relation  des  voyages  de  Giiill.  de  Runaux , 
Uernani-ie-Sage,  et  Soevulf.  Pans,  1889,  ln-8. 


HISTOIRE. 


QO/So  Narrative  of  ihe  chtuese  embassy  to  ihc 
khan  uf  the  Tourgoutli  TarArs^  lo  by 

ibv  chlnesc  auibassador...,  iranàlated  by  Q^Tb. 
Stac?tto«.  Lond.y  1821,  in-8. 

90731  An  account  of  an  embassy  to  the  Tibet,  by 
, S.  TutxEit.  bond.,  1799,  tn-A.  fig. 

O r 

I.  üaTtfitloas  itens  les  nprs  de  Hode,  etc.,  compresant 

Panrliipcl  de*  MoUicqnei.  , 

^ • 

* 4 (Po«r  la  ItoaTeUe-Colo^,  aojret  itiss.}  - 

S 

2073a*  J.  >H.  LnsooTAm  navigaüo  In  lodiani. 
• ifâtirr-ComfrvM,  1599,  in-fol. 

20733  Ger.  de  Vera,  diaiiuœ  Danllcum.  Amsttrd.y 
1598,  In-fol.  — Voyea  le  n“  aoo3i. 

30733  Voyage  dans  les  mers  de  l'Inde,  par  Ly 
, Ge!vtil.  Paris  ^ 1779, 2 vol.  ln-4. 

20786  .Mémoires  He  la  campagne  du  chev.  Gre9Ieii 
dans  tes  mers  d«  l'Inde.  Brest^  1772,  in^. 

20736  Voyage  froDi  new  soûlh  Wales  to  Canton, 
in  Üicyear  1788,  by  Tb.  GllberU  London^  1789, 
ln*3.  de  8^  pp. 

20737  Account  of  a mission  to  the  eastcoastof 
Sumatra,  by  J.  Ai<n>EasoN.  fidinbur^A,  1826,  in*8. 

2073s  The  caslern  seas,  or  voyages  and  adventures 
lo  the  Indlao  archipelago,  in  1832-33...,  by  G. 
Windsor  Earl.  London^  1837,  ln-8. 

20739  Le  voyageet  navigation  fait  (Nir  les  Espagnols 
, czfslesMolucqucs,  parA.  Pigafctta.  Paris,  in-S. 
golh. 

20730  De  Moluccis  insullsepistola.  i523, 

, in-8.  (Article  Maximiliamus.) 

20761  The  hisiory  of  travayle  io  tbc  west  and  cast 
Indics....,  gathered  by  R.  Eddi.  London^  tS77« 
in-3- 

20732  Relie  voor  den  veinig  bekenden  Zuidelyken 
Moluksclien  archipel  en  langs  de  gcheci  onbe> 
kende  Ziiidwcst  Kust  van  Nieuw-Guinea , io  de 
jaren  1895-26,  van  D.-H.  KoHT.  Antsierdam^ 
1828,  in-8. 

20733  Voyage  toand  from  the  Hand  of  Romeo, 
by  D.  Beeckiu^.  bondon,  1718,  tn-8. 

20733  The  narrative  of  caplain  Woo<iard,  etc..., 
with  description  of  lhe  island  of  Cclebcs  (publis- 
lied  by  Wilt.  Vaughan).  bond,,  1803,  in-3. 
Trad.  en  français  sous  le  titre  de  Relation  des 
malheurs  et  de  la  captivité  de  ff'oodard,  Paris, 
1805,  in-8.  flg. 

k.  CbiM,  Corée,  Japon. 

20735  Relation  des  royaumes  Bouddhiques,  voyage 
exécuté  3 la  Cn  du  3*  siècle  par  (^mr  Fa  IIiak, 
trad.  par  Abel  RémusaL  Parfa,  i836,  in-3. — Voir 
le  n*  20657. 

20736  Rtiacloncs  de  los  rcynos  de  la  China,  Co- 
cbinchina,  etc.,  por  P.  Oanoses  de  Ccvallos. 
Jaen^  1628,  in-3. 

20736*  Ambassade  vers  l’empereur  de  1a  (^ine, 
par  J.  Nirruorr.  Leyde^  i655,  in-fol. 

20737  Relation  du  voyage  de  M.  Evert  Isbrand  en- 
voyé de  S.  M.  ciarienne  3 l’empire  de  la  Chine, 
1692-93 , par  Adam  Brand  ; avec  une  lettre  sur 
l'état  présent  de  la  Moscovie.  Amsttrdam^  1699, 
pet.  ln-8. 

20738  Relation  du  voyage  fait  à la  Ciiine,  en  1698, 
par  Gio.  GbirardinI,  peintre.  PariSy  1700,111-12. 


20739  Le  voyage  à Pél8a,MauiUeeinié  de  France, 
par  de  Gtiic?ies.  Paria,  1809,  3 vol.  iu-8.,  et 
atlas  lik-f^oi. 

20750  Lord  Macartney's  embassy  to  the  China , 
tjy  Staittos.  London,  i797,  2 vol.  In-3. 

20751  Voyage  cn  Chine  et  eu  Tarlarle  3 ia  suite  de 
lord  Macartney,  par  Holmes.  Paris,  i8o5, 2 vol. 
ln-8. 

20752  Vues, coutumes,  mœurset  usages  de  la  Chine, 
23  pi.  dessinées  par  Alexandre,  gravées  par 
Simon.  Paris,  i8o3,  ln-8. 

20753  Travels  lo  China,  etc.,  by  J.  Baaeow.  Lond., 

1803,  ki-3.  ^ 

20733  Voyage  de  l’ambassade  de  la  Compagnie  hol- 
landaise des  Iodes  vers  l'enipercur  de  ta  Chlue, 
en  1793  et  95,  Uré  du  Journal  d'André-Everard 
VaiHBraam  HourkgresL,  par  Moreau  de  Salnl- 
Méry.  Philadelphie,  1797,  2 vol.  lu-3. 

20755  kujs's  Journal  of  the  embassy  (o  China, 
bomfon,  1817,  In-3. 

20756  Narrative  of  a joumey  in  the  interlor  of 
China,  or  lord  Amhert’s  embassy  to  lhe  court  of 
Pékin,  by  Clarke  AaeL.  London,  1818,  in-3. 

20737  Notes  of  proceedings  and  occurences  durlng 
thebritisb  embassy  lo  Peklng,  lo  1816  (by  G.- 
T.  Stadtiton).  Uavant  Press,  or  London,  by  U. 
5ArrI/ofi,  1893,  ln-8. 

20768  History  of  a voyage  In  the  China  sca,  by 
John  Whitc.  Boston,  1823,  in-8.  fig. 

20759  Voy  age  & Peklng  à travers  la  Mongolie,  par 
G.  Timeovsu,  trad.  du  russe...  Paris,  1827, 
2 vol.  in-8.,  et  atUs  in-3- 

20760  Report  of  proceedings  on  a voyage  lo  lhe 
oorlhcrn  ports  of  China,  In  the  ship  lord  Am- 
bersl  ( by  H.  Lyndsay).  London,  i833,  ln-8. 

20761  Voyage  to  the  west  coast  of  Corea,  by  B. 
Hall.  London,  1818,  In-3. 

20702  Journal  of  (hree  voyages  along  the  coasi  of 
China,  In  iSdi'So  and  33,  with  notices ofSiam, 
Corea,  and  the  loochoo  islands,  by  Charles 
Gutxiaff,  to  whlch  Is  prefixed  an  Inlrotluciory 
essay  on  tbe  policy,  religion,  etc.  of  China,  by 
the  rev.  W.  KIIK  London,  i833,  in-8.  fig. 

20763  Narralivu  of  a voyage  along  the  coast  of 
Corca,  etc.,  by  J.  M‘  Leod.  London,  1817,  ln-8. 

20703  Ambassade  de  la  Compagnie  des  Indes  vers 
l'empereur  du  Japon.  Amstet^am,  1O80,  in-fol. 

20765  Voyage  de  Thcbbebg  au  Japon  par  le  cap 
de  Bonne-Espérance.  Paris,  1796, 2 vol.  in-3. 

20766  Voyage  de  M.  Gotovnin  chez  ies  Japonais, 
suivi  de  la  relation  du  voyage  de  M.  Ricord  aux 
côtes  du  Japon,  trad.  sur  la  ver&lun  allemande 
par  M.  EyTiés,  Porii,  1818,  2 voJ.  ln-8. 

20767  Voyageau  Japon,  parlccapU.  Ricord.Parii, 
1821,  2 vol.  in-18.  (Article  Rretox.) 

20768  Voyage  au  Japon,  par  Ph.-Fr.  deSitwtD. 
Paris,  i838,  gr.  ln-8.,  cl  atlas  In-fol.  — Voir 
le  no  28308,  dans  l’hUtoIre  du  Japon. 


J.  Sibérie  ; ItAfflUebatia. 


(Paal  «e  placer  tpré*  le*  ponietiloa*  russe*  d'Atie,  aTsot  la 
Perte,  Ter*  «MOB.) 

20769  Voyage  cn  Sibérie,  par  J. -G.  Gmeluv.  Paris, 
1767,  2 vol.  liM2.  — Voir  len*90S93. 

20770  Voyage  en  Sibérie,  parCHAiTEd’Aiiterochc, 
Paris,  1768,  3voL  très  gr.  lD-3.,ctaUasiu-fol. 
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90771  Auttdote,  ou  examen  d'un  voyage  en  Sk 
bérie,  etc,  Amtterdam^  1771,  3 vol.  In-i3. 

3077a  Relation  d'un  voyage  au  raonl  d'AUalce,  par 
p4TRm.  Saint-Pétersbourg^  1785»  ln-8. 

90773  Voyage  dans  los  montagnes  d'AUal  et  le 
steppe  des  Kirgises  Soongorcs,  par  Fr.  dci.ed»'- 
bdur,  etc.  (en  allemand).  Berlin,  i8a9>3o,  a lol. 
in*8. . • . 

90773*  Description  des  hordes  et  stepps  des  Klr- 
ghiz  Kazaks,  par  Alex.  Levrhine,  irad.  du  russe 
par  Ferry'  de  Pigny,  revue  et  publiée  par  E. 
Charrièrc.  Paris,  impr.  royale,  iWo,  gr.  ln-8., 
avec  10  pl.  et  une  carte. 

9077â  Jdurnal  historiquo  du  voyage  de  M>  dc^ 
LÉsseps.  Paris,  ngo,  9voI.  In-8Î  * 

90775  \arrative  of  a pedestrian  journey  through 
Russia,  and  Siberian  Tartary,  from  ihe  froiitirrs 
of  China  lo  lh«î  Frozen  sea»  etc.,  by  J.  Dundas 
Cochrane.  ixtndon,  1824,  fourth  édition,  etc.» 
London,  1825,  in-8. 

90778  Travels  lu  Kamtchatka  and  SIberia,  etc.,by 
H.  Dobell.  London,  i8So,  9 vol.  ln>is. 

90777  P;  de  Wrangel’s  Relse  laeng  der  \ordkuslc 
Ton  Sibl.^len  (rédigé  par  G.  Engelhardt,  et  pu- 
blié avec  une  préface  de  Cli.  Ritter).  Berlin, 
1880,  9 vol.  ln-8.,  avec  une  carte. 

90778  Quatrième  voyage  dans  TOcéan  glacial  sibé- 
rien, exécuté  sur  le  brick  Novaia  Zeinlia,  de 
1831  i 1834»  par  Fédor  Ulké,  on  Lutké,  avec 
un  mipplément  aux  voyages  du  lieutenant  De- 
midoCT  dans  la  mer  Rianche,  et  du  pilote  Jean 
sur  la  rivière  Pethera  (en  russe).  St-Pétersb., 
1828,  9 part,  ln-4.,  avec  caries. 

30778*  Le  nord  de  la  Sibérie, voyage  parmfles  peu- 
plades de  la  Russie  asiatique  et  dans  la  mer  gla- 
ciale, exécuté  par  MM.  de  Wrangell,  Matlouch- 
kone  et  Koamlnts  trad.  du  russe  par  le  prince 
Emm.  de  GaiiUin.  Paris,  i843»9vol.  ln-8. 

« 

• R.  Voyages  eu  Afrique.  . f 
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piuilfrart  parÜM  de  l'Afrique. 

• 

3077g  Histoire  générale  des  voyages  (Afrique), 
mise  en  ordre  et  complétée,  par  C.-A.  Walcxe* 
NAEi.  Paris,  i895-3i,  ln-8.,  tom.  I-XXI.  * 

90780  Historiale  description  de  l'Afrique,  par  J. 
Léon,  etc.  (trad.  par  J.  Temporal  et  autres). 
Lyon,  i558,  9 tom.  en  1 vol.  in-foi.  (Au  mot 
iJÉo.— Peut  se  placer  4 la  suite  du  n*  igSii.) 

90781  Historical  account  of  discoverles  and  travels 
In  Africa,  Inctuding  the  substance  of  D'  John 
Leydcn's  vrork  on  that  subject,  by  Hugb  Murray. 
Edinburgh,  1818, 9 vol.  |n*8. — Voirie  n"  98348. 

90789  Redierchcs  géograph.  sur  rintcricur  de 
l'Afrique  septentrionale,  comprenant  rhlstoire 
des  voyages  euircpris  pour  pénétrer  dans  l'in- 
térieur du  Soudan,  l'exposé  des  systèmes...  par 
M.  Walekenaer suivies  d'un  appendice  con- 

tenant divers  itinéraires,  trad.  de  l'arabe  par  le 
baron  Silvcslre  de  Sacy  et  Delaporte.  Paris, 
1821,  ln-8. 

90783  The  tour  of  Africa,  sclecled  from  the  bcsl 
authors,  and  arranged  by  CaUi.  Hotton.  Lond., 
i8ig-2i,  3 vol.  ln-6. 

90784  Del  viaggl  0 delle  scoperle  africane  di  Alvisc 
da  Ca  da  Moslo,  dissertai,  di  P.  Zurla.  Venet., 
1618,  io-8.  de  iS9  pp.— Voir  le  ir  igSod. 


^78&'Jomada  de  A/rIca,  por.Hiv.  de  MnltwfA. 
Lisboa,  1(07,  in*4.  * 

20786  Les  voyages  de  L%Malre  aux  tfexQinarJes, 

Cap-VerU  ^n^al  et  Phit,  i9g5, 

io-12,  ^ , *♦  * A*#  • 

20787  Voyage  t(f%e  fslasds  of  Caparles^Aafle  de 
Vefdo,  etc'.,  by  G.  Rolierl.  Lond.,  1726,  tn-8, 

90787*  Traveli  luto  the  liilauds  parts  of  Africa, 
hy  Fr.  .MoOre.  London,  1788,  iii-8.  • 

20788  Relation  de  plusieurs  voyages  4 ia  bOH* 

d’Afrique,  4 Maro#,  au  Sénégal,  k Gorée,^ 
Gal.vm,  etc.,  tirée  des, journaux  de  Satkftnler, 
avec  une  carte  réduite  par  De  La'  Borde.  Paris, 
1791  (««'  »7M)»  ln-8,  .** 

907R9  Proceeding  of  llw  expédition  lo  explore 
. the  northerii  CQgstof  Africa,  by  BexaiiKY.Aond., 
1R28,  lu-4.  • ' , 

30790  Relation  d'un  ^oyage^ans  la  Marmâriquo , 
la  Cyrénaïque,  etc.,  pat*  M.  Pxeso.  Parés,  i8%7- 
29,  ia-^,  et  alias  In-foU  * ^ 

• • O' 

b.  Réfiioa  (lu  Nü,  contpnut  rF.QrpI^,  ribyitlak*.  «te. 

^Voirie*  F,  G,  H,  3,  K,  L ^'Q,  fl  paraimph^  A det 

• vpy«ge«  uû  M (rouveot  difTereme*  rcIsUoiw  ée  l‘LfVpleq 

3079è  Nouveyc  relation  en  forme  de  Journal,  d'iifi 
voyage  fart  en  |ùgyptc,  par  le  P.  Vansleb.  i^riV,* 
i6gB,  ln-12.  • • ^ , 

20792  Voyage  d'Egypte,  ei^,  parNoROEK.  Copen- 
hague, 1755,  3 vol.  iii-foT.  * 

90793  Lettres  sur  J’figypic,  parSAVAat.  Paris, 

1796»  3 vol.  in-8.  • 

90794  Voyage  dansla  hauCè  et  la  basse  Egy  pte,paf 
boxFUMn  Paris,  1800,  3 voL'io-8.  ef  atlas  in-4. 

90795  Voyage  en  Syrie  et  en  Egypte,  par  Yquier. 
Furiz,  1790,  9 vol.  In-S.  j 

20796  Voyage  en  Egypte,  par  DEHOif.  Paris,  1809,^ 
9 vol.  In-fol. 

90797  Voyage  historique  en  Egypte,  par  Dqjoiihgue 

de  Piciro,  Paris,  1818,  ln-8.  * 

90798  Narrative  oCa  jouraey  inËgypt,elc.,  byTb. 
Legh.  London,  1816,  )n-4. 

90709  Marrallve  of  the  operations  and  rpeent  dis- 
coverles lu  Egypt  and  Nubla,  by  G.  Belzoki. 

« lond.,  1890,  iii-4.  et  atlas.  ' 

20800  A journey  to  two  of  the  oases  of  upper 
Egypi,  by  Archibald  Edmoostone.  Lond.,  1S93, 
ln-8.  « 

90801  Voyage  b l'Oasis  de  Jhèbes  et  duil  les  dé- 
serts de  laThébalde,  par  fréù.CktiMkib.  Paris, 
l892,  io-fol.  • 

30802  Voyage  à l'orient  de  Syouah  ,*  rédigé  par 
M.  Jomard,  d'après  les  matériaux  recueillis  par 
MM.  Ditivelti  et  Fréd.  Callllaud.  Paris,  i893, 
in-fol. 

30803  Voyage  en  F.gyple  et  en  Nubie,  par  J. -J. 
Ripaud.  Paris,  i83o,  In-fol. 

20804  Tableau  de  l’Egypte  et  de  la  Nubie,  et  des 
lieux  circonvolslns,  par  le  même.  Paris,  i83o, 
ln-8. 

9o8o3  Relie  zumTempel  des  Jupiter  Ammon  in 
der  Lybyseben  VVOsle  und  nach  ober  Ægyplen; 
voD  n. -Fr.  von  Minrrou.  Berlin,  1834,  lu-4.,  et 
atlas  in-fol. — Voir  le  n‘  4537. 

30806  Vlsit  to  the  grcat  oasis  of  the  Lyblan  dc- 
•ert..,  by  G.-A.  Hoskins.  Lond.,  1837,  ln-8. 

30807  litres  écrites  d’Egypte  et  de  Nubie,  en 


flio  * V histoire. 


118^8  et  1829^  par  Chanipollioii  lefêuDc.  Par/4 
i838.1iv4.  O 

.20808  Voyait  (lu  Lutor^n  Egypte,  pour  trins- 
l>or(er,  de  TMbes  à Parb,  l*un  obélisques 
de  Sésostris.parVemlnac  da^iU*Maur.  Paris^ 
i833,  !n-8.  Ag.  ê 

■>(»8oo  Campagoe'pUtoresquK du  Lu^or,  par  i.éqn 
de  Joaunis.  Parité  i853,  a toI.  ip-8.,  et  allas 
li^ol.  ^ “ r • . 

■20810  Operations  c^rcled  on  al  the  pyramlds  o( 
*Gtxeti(  pÀh  an  accounl  df  a voyage  Inlo  Upper 
l-!gypt,  t>y  colonel  Ho«ra|il  Vnc.  LoniLy  i83o, 
Rr.  In>8.  flg, 

30811  Les  ^otvELLis  de  la  terre  prestre  lebao. 
(tccs  1,500),  If^A.  • * 

‘ioSia  Relation  hisiortquc  de  r.ttiysslnle,  par  Jér. 
• Lobo.,  traduite  du  porlugaiset  augmentée  par 
^^oacli.  te  Grand.  P/tris^  ija'8,  in*4.^  Iléfmpr. 
*sous  fe  titf^  de  Aifroriçue  d'.tÿytffn/e, 

• Amslerd.,  1728;  3 vol.  In'13.  « ^ 

,308iS  Voyage  en  ibyssinle,  ^r  H.  Salt,  trad. 
de  l'anglais  par  l^nry.  /^orù|^8i8,  avol.  in-8., 
rl  aligs  inoi).|'  • * 

3081 A JnurnaI*of  a ^it  to  somi  parts  of  Ethio* 
pb,  h>'  O.  ^Vadoikotos,  e^  Umd.^  1833,  In-A. 
•20815  Travtlaiîi^lhiopla,  above  the  second  rtla- 
Vaci  ofthe  mie....,  by  G.-^.  tiossiss.  tendon, 
,^i835,  lû-A.  . s*  O 

30818  Voyage  en  Abyssinie,  dans*l^  pays  de 
Galia,  f^r  Ed.'  Oombes  et  Tamlsler.  Paria,  i838, 
h yot  ln-8.  . 0 ** 

•J0817  Travels  to  discovo*  the  source  of  the  Mie, 
by  J.  kdinA.,  178&1  5 vol.  In-A. 
308i8Tra(cls  lu  Nabia  indjn  the  fnterlor  of 
Dorih  eas|rrn  j^icà,  performed  ki  181S  by 
J.'L.  Birckhaed^  Vonà.y  iSig,  1n-A  * 

308ig  A narrative  of  tbe  expedilion  to  Dongola 
and  Seonaar  under  tKe  rommand  of  Ismael 
i^slia...,  by  an  Amorloan  In  the  service  of  the 
vice-jrôy  (Geor.  B.),toiMf.,  1839,  et  aussi  goiton, 
iRoStlo^  « 

3tv8fo  Voyage  A neroé,  au  leuve  Blanc,  au  deU 
Â/lxc^l,  dans  le  ml(|l  du  royaume  de  AennAr, 
etc.,  par  KrdM«  Cailuacd.  Paris,  183O,  A (ol. 
ln-8«  eU3  vol.  in-fol. 

30891  Reisen  la  Nubien,  Kordofan  and  dem  pe* 
triischen  Arabien,  von  Ed.  Roppkl.  frakkt  am 
Ifrfn,  ^99,  9 vol.  ln*8.  et  aila^  de  «9  pl.  ln>fol. 
obiong. — y^yea  le  n*.no58d. 


c.  Hétlon  d«  i’AUas,  eoalMwal  cOlM  de  Barbarie,  Taalk, 
Alger,  etr. 


30893  Nouveau  voyage  fait  au  Levant,  ès  années 
1 731  et  1 7S9,  CBntenant  les  descriptions  d'Alger, 
Tunis,  etc»,  par  Tolloi.  Por/s,  17A9,  In>i9. 

90893  Several  voyages  toBarbary,’..,  by  H.  Boyde. 
' li^nd.,  1738,  ln-8« 

9089A  Navigation  fake  en  Barbarie,  par  Fr.Brooks, 
irad.de  Tanglais.  Vtrtckt,  17871 

30815  Voyage  dan»  les  éuts  harbaresques  de 
Maroc,  Alger,  etc.,  ou  Lettres  des  captifs  qui 
1 iftmenl  d’étre  raahetés  (rédigé  par  le  P/Loclen 
Hérault).»  Parité  17&5,  ln*fj. 

30898  Voyage  en  Barbarie,  par  l’abbé  Poiret. 
PariSy  1789, 1 vol.  ln>8. 

30897  A journal  of  a travcl  lu  Barbary,  iii  1801, 


by  J.  Curils,  wfib  obeervatlons  on  the  gQin> 
trade  of  Senœal.  tond^  i8o3y  tiMi. 

ao8‘i8  Hagguagno  dei  vlaggio  compendloeo  dl  un 
dilcUanie  aoüquarlo  (Luigl  Seltala)  sorpreso  da’ 
corbiri,  coodolto  In  Barberia....  Jfitmo,  i8<^, 
ln-8. — Ragguaglio  dl  alciinl  monumenll  di  antl- 
ohlta  edartl,  rarcolli  negll  ultlml  viaggt,  da  un 
dltcUame.  J#i7ano,  180O,  3 vol.Mn-8.  fig. 

30839  Avventure  e ossenazlonl  dl  Fil.  Pauauti, 
sopra  la  Costa  dl  Barberia.  Firmze,  1817, 1 part. 
in-8. 

3o8So  Vlaggio  dl  Tripoli  di  Barberia  aile  frontière 
occhleotall  dell*  F.gltto,  fatto  nel  1817,  dal 
P.  Délia  Crila.  Genom,  1819, 10-8. 

3083t  An  aceduni  of  Tan^ler,  by  H.  Chouiuy. 
tond.,  1787,  in-A. 

90833  Voyage  pour  la  rédemption  des  capUls  aux 
royaumes  d’Alger  et  de  Tunis,  par  les  PP. 
Cmneiln,  Philémon,  eto»  (publié  par  le  P^J. 
de  Eayc).  Pons,  1711,  lihia. 

308SA  Relation  du  voyage  pour  la  rédemption  des 
captifs,  aux  royaumes  de  Tunis  et  d*Àlgêr,  en 
1733^5,  par  J.  de  La  Faye,  etc.  Parité  17^1 
in-13. 

30835  Narrative  of  résidence  In  Alglors,  by  Ps- 
piautiI— Voir  le  n"  30899. 

90836  Peyssonnel  et  Desfontaines,  Voyages  dans 
les  régences  de  Tunis  et  d'Alger,  publiés  par 
M.  Dureau  de  Lamalle.  Paris,  1888,  i voL  iih8. 

90837  Voyage  dans  la  régence  d’Alger....,  par 
M.  Roiêt.  Pari#,  1883, 3 t^oL  ln-8*,  et  allas  In-A. 

90838  Voyage  pittoresque  dsns  la  régence  d’Alger, 
par  C«  Lcssoee  et  W.  Wiid.  Porf#,  i835,  lo-fol. 
figures.  * 

90839  Alger,  voyage  poUü(|ue  et  descriptif  dans 

le  Dofd  de  l'Afrique,  par  Evariste  Bavoux. 
Paris^  i8At,  3 vol.  In*8.  * 

908S9*  Rclsen  In  der  Begentschafl  Algler,  In  den 
jahren  i836-38,  von  Morits  Wagner.  Leiptiÿ, 
rosf,  18A1, 3 vol.  ln-8.,  fig.  et  carie.  * 

( Pnar  d'tolm  oovnigM  I^àlfèrie,  ci  >srè<  Im 

n.  »UOA  A aSAIS.] 

308A0  Voyages  d'Afrique,  sous  la  conduite  du 
cnmmaud.  de  Rasllly,  recueillis  par  AsiiAni»,  dit 
Mustapha.  Porf#,  i03t,  ln-8. 

308Ai  Narrative  of  a résidence  tu  Tiipoly,  In 
Africa,  by  R.  Ti'U.T..tan(t,  1616,  ln-A«  * 

308A3  Rclaclon  dcl  vlage  es|)iriiual  que  biso  a 
ifarruccos  el  padre  Juan  de  Prado,  por  Matus 
de  San  Francisco.  Codiz^  1675,  In-^ 

9o8A3  Voyage  dans  l'empire  de  Maroc,  par  X. 
Potocki.  Farsot/e,  %7q3,  ln-8. 

9o8AA  Voyagedans  l'empire  de  Maroc  et  le  royaume 
de  Fex,  par  Leihprière,  traduit  de  l'anglais  par 
Sainlo-^uzaaDe.  Porf#,  1801,  ln-8. 

308A5  Travels  tbrough  tbe  empire  of  Marocco,by 
J.  ButTa.  tend.,  1810,  gr.  ln-8.  — Voir  38899. 

908A6  An  accounl  of  south-wesl  Barbary,  by  Stm. 
OcKLET.  tond.,  1718,  in-8. 

308A7  A Joumey  of  Mequfnez,  the  résidence  of  tbe 
présent  emperor  of  Fez  and  Marocro,  on  the 
occasion  of  comm.  Stewart's  embassy  1731  (by 
John  Windiis).  tajid.,1735,  in-8. 

3o8A8  New  Reisen,c(c.  Nouv.  vovage  A Maroc..... 
par  Olof  Agrell,  avec  addition  du  voyage  de 
lamprière,  trad.  du  suédois  (en  allenu),  par  Fr.- 
Gottl.  Gantier.  .VuremA.,  17^,  iu-8.  Voir  le 
n*  3oA65. 

308A8*  A narrative  of  the  shlpwreck  of  the  O»- 
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wego,  on  thc  coasl  of  muUi  Barbary,  by  Judah 
Paddock.  Lo»d.,  tSiS,  liHd. 


i,  Réa^oii  de  Sehani  et  Reffon  ceatnle. 


308kg  Histoire  du  naufrage  et  de  fa  captivité  du 
capitaine  Brluon,  avec  la  description  des  dé- 
serts d’Afriquet  etc.  Genève,  178g,  ln-8. 

30850  Voyage  dans  les  déserts  de  Sahara , par 
Follic.  Paris,  I7g3,  in-8. 

30851  iNaufragedu  brick  français  £«.Vopkie,  perdu 
le  30  mal  1819  sur  ta  céte  occidentale  d'Aifrique, 
et  captivité  d*une  partie  des  naufragés  dans  le 
désert  de  Sahara,  avec  de  nouveau»  renseigne- 
roenls  sur  la  ville  de  TImecton,  par  Ch.  Cocbelet 
(publié  par  M.  Eyriès).  Paris,  igsi,  3 vol. 
ln-8.  Bg. 

30853  Naufrage  de  la  frégate  ta  éfédtise,  en  1816, 
par  Alex.  Corréard  et  H.  Savigny,  avec  notes 
par  Brédif.  Paris,  1S18,  in.8. 

30863  PaocRiioiRosof  lhe  association  for  promoting 
tbe  discovery  In  tlie  inlerior  parts  of  Africa, 
tomfon,  1810,  3 vol  lu.8. 

30868  Voyage  en  Afrique,  par  Ledyard  et  Lucas, 
trad.  de  l'anglais  par  LallemaniL  Paris,  1808, 
3 vol.  ln-8. 

30865  Voyages  et  découvertes  dans  l’Intérieur  de 
l'Afrique,  par  le  mg|or  Houghton  cl  Mungo 
Park,  avec  des  éclaircissements  sur  la  géogra- 
phie d’Afrique  par  le  major  Rennell,  traduits  de 
l'anglais.  Paris,  an  vi  (1798),  in-8. 

30860  Travels  In  lhe  Inlerior  disiricu  of  Africa, 
by  Hungo  Pau.  London,  1799,  3 vol.  ln-8. 

30867  Travels  in  western  Africa by  W.  Grat 

and  Docbard.  London,  t836 , ln-8.  — Trad.  en 
franç.  par  M'**  Charlotte  Huguet  Paris,  1898, 
ln-8. 

30868  Journal  of  travels  (rom  Cairo  lo  Honrxouk, 
by  Fr.  Horsbuaii.  London,  i8os,  Ind. 

3086g  A narra live  of  travels  in  nortbem  Africa..., 
by  G.-Fr.  Lvon.  London,  1831 , in-8. 

30800  Loss  of  tbe  american  brig  Commeree,  on 
lhe  western  coasi  of  Africa,  In  i8t5,  with  an 
accoimlof  Tambuclooand  ofttae  liilberio  undis- 

covercd  gréai  clly  of  Wassanah by  James 

Blley.  London,  1817,  in-8.  — Trad.  de  l’angl. 
par  Peliler.  Porfs,  1818,  a vol.  b>-8. 

3080 1 The  narrative  of  Rob.  Adams,  a sailor,  who 
was  wrecked  on  lhe  western  coasl  of  Africa  Ht 
1 8i0v  was  delalned  three  ycars  lo  slavery  by  thc 
Arabs  of  thc  great  dcsert , and  residcd  several 
monibs  In  the  City  of  Tombuctoo.  tond.,  i8i8, 
ln-8.  — Trad.  sous  le  litre  de  Vouimw  toyage 
dans  Pinlériew  de  Pàfriqne,  par  le  chevalier 
de  Frasans.  Paris,  i8i8,  ln-8. 

30803  Narrative  of  travels  In  northem  and  cen- 
tral Africa by  OoiHAii  and  Clapperton. 

London,  1 836,  in-8. 

30863  Journal  of  a second  expédition  into  lhe 
Interior  of  .Africa , by  Clapputos.  London , 
183g,  in-8. 

30808  Narrative  of  lhe  adventnres  and  sulfering  of 
J.  and  R.  LAtiDaa.  London,  1833, 3 vol.  in-18. 

30805  Narrative  of  an  expédition  Into  inlerlur  of 
Africa,  by  tlie  river  Niger,  in  steam  vessels,  in 
1833-38,  by  Mac  Gregor  Lalrd  and  R.-A.-K. 
Oldlield.  London,  1887,  3 vol.  ln-8.  Qg. 


308CO  An  accouni  of  Timbucloqand  Housa,  terri- 
lorlcs  In  lhe  interior  of  AfricR,  by  d Haye  Abd 
Salam  Shabeeny,  with  notes.......  to  which  are 

added  letlers  descriptive  of  travels  tbroMh  wes( 
and  South  Barbary.......,,  by  J.  Grey  Jacksor. 

London,  1830.  ln-8.  % 

30867  Journal  d'un  voyage  4 Tambouclou  et  4 » 

Jconé  dans  l’Afrique  centrale. par  René 

CvfLué.  Paris,  i83o,  3 vol.  in-8. 


c.  RSsIom  ecrldetuAlcv,  y comprit  fet  oSlot  depuit  Je  rap 
BJaac  Jotqn’aa  cap  de  Roane-EapCraiicc. 


30868  Voyage  de  Llbyqau  royaume  de  ^néga,  le  •' 
long  du  Niger,  par  Claufte  Jannequin,  sieur  de 
Rochefort.  Paris,  i683,  pet.  ln-8.— Voir  30787t.  - 

ao80g  Nouvelle  relation  de  l’Afrique  occidentale , . 
parle  P.  Labat.  Paris,  1738,  5 vol.  ln-13.  flg. 

30870  Voyage  au  Sénégal , par  J.-B.-4  Durand , 
en  1788-85.  Paru,  1803, 09  1807,  ln-8.,  et  allas  * 
gr.  I11-8.,  on  3 vol.  ln-8.,  et  allas.  — Pour  Je 
Voyage  d'Adanson,  voy.  le  n*  0i83. 

30871  — en  1788-86,  d'après  les  mémoires  de  . 

Lajallle avec  des  notes  par  P.  Labtrihe. 

Paris,  1803,  in-8.  flg. 

30873  è>agmente'd'uo  voyage  dans  les  contrées 
occidentales  tje  ce  cootlnent  compris  entre,  le 

cap  Blanc. et  le  cap  des  Palmes,  par  8ylv.-* 

Hein.-Xav.  Golberry.  Por/s,i  80a,  a vol . Ui-g.  flg. 

30873  Voyage  dans  l’Intérieur  de  l'AIrique  aux 
sources  du  Sénégal  et  de  la  Gamble,  par  G.  - 
MoLLieir.  Paris,  183a,  9 vol.  ln-8. 

30878  Voyage  to  the  river  SIerra-Laonej.by  J. 
Mamiaws.  Idnofow,  1788  or  1791,  ln-8. 

30876  Two  voyages  to  Slem-Leboe,  duUng  tlie 
ypara  1791-93,  tn  a sériés  qf  letlers  by  Anna- 
Maria  Falconbridge.  London,.s^g^,  ln-13. 

30878  Travels  through  lhe  Hmanee,  etc.,  10  the 
sources  of  lhe  Rokelle  and  Niger,  by  eapL  Al. 
Gordon  Lainc.  London,  1815,  ln-8.  — Traduit 
eu  français  par  H.  de  Larenaudlère.  Paris. 
1830,  ln-8. 

30877  Reiallon  du  voyage  du  Cap- Vert,  par  le  P. 
Aux».  Paris,  1O37,  ln-8. 

30878  Notes  on  Africa;  belween  Cep-Verd  and 

the  river  Coigo..._ , by  G.  -A.  RouaTsos. 

London,  1819,  ln-8. 

30879  Dnaupnoii  du  riche  royaume  d'or  de 
Gunea.  Amitrdam,  1603,  In-fbl. 

30879*  Relation  de  là  Nigriilc,  par  J.- B.  Gabt. 
Paris,  1889,  ln-13. 

30880  Reladon  des  cOles  d’Afrique , appelées- 
Guinée;  par  Vlllanll.  Paris,  1O99,  in-13. 

30881  Voyage  de  Guinée,  par  GnIII.  Bosman  (trad. 
du  hollandais).  Vireeht,  1703,  ln-13,  flg. 

30883  Relation  du  voyage  du  royaume  d’Issygny, 
cote  d'Or,  pays  de  Guinée,  etc.,  par  Godef. 
loyer.  Porfs,  1718,  ln-13. — Voir  le  n°  30083. 

30883  Nouvelle  relation  de  quelques  endroits  de 
la  Guinée,  par  G.  Snelgrave,  trad.  de  l'anglais 
par  de  CoulangeB.  Amsterdam,  1736, 10-13. 

30888  Voyage  de  Guinée,  par  GulII.  Smith;  trad. 
de  l'anglais.  Paris,  1761,  3 vol.  ln-13. 

30886  Voyage  4 la  cote  de  Gninée,  par  P.  La- 
banhe.  Paris,  i8o3,  ln-8. 

30886  — à la  cote  occidentale  d’Afrique,  pendant 
les  années  1786  et  1787,  par  L.  de  Grandpré. 
Paris,  1801,  3 vol.  ln-8.  Bg. 


, HISTOIRE. 

706^1  V<^ge  fUns  le  pays  d'AKbantle,  par 
bowDioi,  traU.*  de  ranglais.  Pwrit^  1619  « 
ào868  A voyage  to  Africa  (Ashantee),  by  Will. 
ilcTros.  i8si,  I0-8.  — Trad.  en  franc. 

* par  Cn.  Tborel  de  La  Trouplinière.  Porta,  tSaS, 
ln-8. 

ao88g  Journal  of  a rostdpnce  In  Ashantee,  by  Jos. 

Depuis.  L^8do«,'  iSJft,  ln-4. 

20890  Vofage  au  pays'de  Dahoinf ,yiar  Dob.  Norris; 
on  y a ajouté  dt*»  ob$er>a(lont  sur  la  traite  des 
nègres,  par  Watjstrofu,  irad.  de  l'anglais.  Porta, 

(1794);  lf>>ê. 

QO801  A voyage  to  Afrlra,  wllh  some  account  of 
tbe  (iahonieblan  people,  by  J.  Leod.  Lo$uiony 
l8so,"fn*i9.  , 

‘ioBga  Kflatione  aci  reame  dl  Congo,  da  Fil. 

0 PioArETTA.  /tomti,  i5gi,  in-4. 

308g3  IlelaUon  curieuse  d'un  « oyage  de  Congo,  fait 
ès  anm^es  1 606  et  1667,  par  les  PP.  Michel-Ange 
de  Catllne  et*  Deuls  Carll.  Lyofi,  1O80,  In-is. 

* ( Dans  i*édltio6  du  texte  Uaticn,  impr.  k Venise, 
.eiKibgg,  In-i9,  le  P.  Ulcbel-Aiige  est  nommé 
dtJiuallini.)  • 1 

Héiatlooe  del  vlagglo  nd  regno  di  Congo, 
fallodâl  P.  Muolla  da  Sorrento.  SapoU^  i6gs, 

*pet.  In^. 

306gil  Hblallon  de  l'Ethiopie  ocridentale,  trad.  de 
fliallen  par  le  P.  |.Aa*T.  Porta,  1733,  S vol. 

* in>i3.  — Voir  le  0*  aSAsi. 

3o8o5  Relaaionl  del  vlaggio  e mlssione  dl  Congo, 

dal  P.  Ant.  Zcccbblli.  Venezia^  i7is,  ln>A. 

30lgC  Narrative  Of  an  expédition  lo  explore  tlie 
rrier  Zaïre,  under  Üie  dlrectton  of  J.>K.  T cckey. 

/.ondoN,  1818,  ln-6. 

to8g7  Voyage  au  Congo  et  dans  l’intérieur  de 
' l’Afriqup  é(|ulhbxiaie,  par  M.  Docvillc.  Porta, 

1 838,3  ^oL  ln-8.,  et  allas  io^ft.  — Voir  igg^t* 


f.  n^loD  «Mtnla  «l  récioo  «rtoRltJa,  où  «oot  ronpcia  I* 
• cop  4«  Boaao-MpérsDct  «t  ta  ÇafrorU. 


30007  Two  travcUInsouih  Africa,  bjri.  Campieu- 
Lamdon^  i8i6>38,  S voL  ln-6. 

30008  Journal  of  a vkilt  to  souüi  Africa,  by  G.4. 
lanoBE.  Umdûn,  1818,  lodl. 

3ngog  TraveU  in  tbe  inlerior  of  soutbem  Africa, 
by  VVIIL'J.  Bl’icbeu..  totidofi,i83a,3voi.  in-g. 

30010  Travels  in  soutbem  Africa,  by  G.  Tbohpsos. 
London^  1837,  tn-3. 

3001 1 Researebes  In  soulh  Africa Inclodhig 

iournals  of  tbe  aulhoris  travels  In  tbe  Inlerior, 
>y  thé  rev.  John  Philip,  londcn^  1838,  3 vol. 
iu-8. 

30013  Narrative  of  a résidence  in  sooth  Afrka, 
by  Th.  Priogb,  a new  edit  London,  i833,  io-8. 
3O0IS  Teii  years  in  soulh  Africa,  by  J.*W.>D. 

Uoodie.  /.ondon,  i835,  s vol.  gr.  ini^. 

3O0IÙ  Wanderlug  and  advenlures  In  lhe  Interior 
of  soutbem  Africa,  by  Andr.  SteedenaD.  tond., 
1885,  3 vol.  gr.  1d-8. 

30015  TraveU  and  researebes  In  Cafraria,  by 
Stephen  Kay.  Londûm^  i833,  peu  Iih8. 

30916  Narrative  of  a Joumey  lo  the  Zooiu  coun- 
try,  In  loutb  Africa,  by  Allen  F.  Gardlner.  Lond. , 
i836,  gr.  ln-8.  flg. 

3O0t7  Travels  and  advenlures  In  easiem  Africa, 
descriptive  of  lhe  Zoolut,  by  Nalbaolel  Isaacs. 
London,  18S6, 3 voU  1d-6.  Ûg. 

30018  An  expédition  of  discoveries  Inio  tbe  lote> 
rlor  of  Africa,  ihrough  tbe  hiiherto  undeaeribed 
couDlries  of  tbe  great  Namaquas,  Boachmans 
and  Hill  Dama  ras,  couducted  by  James-Edw. 
Alexander.  London,  i838,  3 vtd.  to-8. 

30010  Tbe  wlld  sports  of  soutbem  Africa,  beiug 
the  narrative  of  an  expédition  frmn  the  cape  of 
Good  Ho)>e  ihrough  the  territoriés  of  tbe  cblef 
Moselekalsc,  lo  lhe  iroplc  of  Capricom,  by  capu 
WHI.  Comwallls  Harris.  London,  i830,  ln-8. 
30030  Relation  du  naufrage  du  navire  fraoçab 
CtUde,  sur  la  c6ie  de  Cafrerle,  enavri  Ii830..., 
par  Ët.  Bonlface...  Au  copd*  Bontu^Espérrntet, 
Bridekirr,  1839,  lo-8* 


30898  Journal  historique  du  voyage  fait  au  cap  de 
BonoC'Espérance,  par  de  La  Caille.  Parit,  1 768, 
ln-13. 

30800  Description  du  cap  de  Bonne-Espérance, 
par  Hop.  Amsterdam,  1778,  ln-8. 

3ogoo  Voyage  dans  l’Inlérieur  de  l’Afrique,  par 
Fr.  Le  VAiLLAirr.  Paris,  i7go,in-d*  et  ln-8. 

30001  Second  voyage  du  oiAme,  dans  l'Intérieur 
de  l'Afrique.  Paris,  1705,  In-A.  et  in-8. 

30003  Journal  d’un  voyage  dans  l'intérieur  de 
l'Afrique,  fait  en  1700-gi,  par  Jacq.  Van 
Réenen..,, publié  par  le  capitaine  Riou,  traduit 
du  hnllaiidaU  ( par  Jan&en).  Paris,  1798,  ln-8. 

30908  Account  of  travels  into  the  Inlerior  of 
Africa,  by  J.  Bamiow.  London,  1801,3  vol.  iiH4. 

30004  An  accoum  of  the  cape  of  Good  Hope,  by 
Rob.  Rebcivau  London,  i8o4,  in-4. 

30004*  Relation  d'un  voyage  d'exploration  au 
oord-esl  du  cap  de  Bunne-Espvrance,  entrepris 
en  1686  par  M.  T.  Arboustel  et  F.  Daumas 
Paris,  1843,  lo-8.  ûg. 

30005  Travels  amongst  tbe  Hottentots  and  Caffra- 
ria,  by  WilU  Patebson.  London,  1730,  in-4. 

30006  Relson  im  sûdliclien  Africa,  von  H.  Lich- 
tenstein. Berlin,  1811-13,  3 vol.  In>8.  Og. — 
Translated  hy  Anna  Plumier,  l/indon,  1813, 
Jn-4. 


g.  Ile*  d'Afriqu*. 


30031  Travels  by  Fr.  Mooie.— Voy.  le  n*  30787*. 

30033  Voyages  dans  les  quatre  principales  Iles 
des  mers  d’Afrique,  par  Bory  de  Sainl-VlncenU 
Paris,  1804,  8 voL  ln-8.,  et  allas  in-4. 

30033*  A description  of  tbe  Azores,  or  western 
islands,  by  Boid.  London,  i835,  io-8. 

30038  Histoire  de  la  première  découverte  des  Ca- 
naries, par  J.  de  BcTHcncouRT.  Paris,  1 880,  Iu-8. 

30034  Physicalische  Bcschroibung  der  canarischen 
loselen , von  Leop.  von  Bnca. — Voiries  n**  4845 
et  38440. 

30035  Relation  historique  de  la  découverte  de  Ille 
de  Madère,  traduite  au  portugais  (de  Fr.  Acleo- 
fbrado).  Paris,  1671,  pet.  lo-i3. 

30036  Excursions  In  Madeira  and  Porto  Sancto, 
by  T.-Ed.  Bownica.  London,  1835,  In-4. 

20037  Voyage  4 l’Ile-de-France,  etc.  (par  Ber- 
nardin de  St -Pierre).  Paris,  1774,  3 vol.  ln-8. 

3og38  Œuvres  complètes  de  Poivre,  intendant  de 
rUe-de-Fraoce  et  de  Bourbon.  Paris,  1797,  in-8. 

20939  George  Morlimcr's  obscnalioiis  and  re- 
niarks  niade  during  a voyage  to  the  islands  of 
Teneriffa,  Amsterdam  and  some  oiber  islands 
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of  SoutlnSea,  inade  tn  thc  ycar  1789^  by  Cox. 
l/mdon,  1791,  gr.  Jn-a.  U«  71  pp. 

ao9)o  Voyage  pluoresque  k rilr^c>France,  au 
cap  de  Bonnc-Espérancc  et  k l*lle  île  ïéniriffo, 
par  J.  MitBEBT.  Paris.  181a,  3 vol.  ln-8.,  et 
allas  iiHA. 

*x>gSi  Voyage  aux  colonies  orientales,  ou  lettres 
t'crllcs  îles  Iles  de  France  cl  de  Bourbon,  pondant 
les  années  i8t7>t8-i9^JO,  par  A.  Ultllard. /'orti, 
iSaa,  aussi  1839,  ln^< 

30983  Belailou  du  premier  voyage  de  la  compa- 
gnie des  Indes-OrieiiUles  en  111e  de  Madagas- 
car, par  V.  Souche  de  Ilennerorl.  Paris^  }6C8« 
iD-ia.  * ' 

30988  Les  voyages  aux  Iles  Dauphine  ou  Mada- 
gascar, et  Bourbon  ou  Mascaroiiiie,  ès  aupées 
1669-73...,  par  D.-B.  Dubois. /'arts,  1G78,  In-is. 

30988  Voyage  de  Madagascar,  par  M.  de  V.... 
(publ.  par  Carpeau  de  Saussay).  Paris^  lyaa, 
a vol.  In-i3. 

SO9S5  Madagascar,  by  Bob.  DRi:aY./.oiidoR,i730, 
ln*8. 

30986  A narrative  of  lhe  loss  of  tho  Wlnierton 
Eaat  Indlaman,  wrecked  011  the  coasl  of  Mada- 
gaKar,  In  179t...,  to  whlch  ls$id)}oiiK‘dashori 
account  of  Üie  naiives  of  M«idagascar.  Sdiub.y 
1830,  in-8.  lig. 

30986*  V oyage  à Madagascar  et  aux  Iles  Comores, 
de  i8iS  k i88.'>,  par  M.  le  général  de  I..acoail»é. 
/'orfa,  1880,  3 voL  ln-8.,  et  atlas. 


S.  Les  deux  Amériques. 


A.  Rferoêil*  d»  r^liiioof  ft  reltUon*  «jui  ^oibrt»* 

•«ni  dan*  an  même  HlA«ralr«  plu>i»on  parliv*  de»  deui 
Amérique». 


30987  Colccclon  de  viages  y dcscubrimienlos  que 
hlrleron  por  mar  los  KspaiVoles  dos<lc  fines  tlcl 
siglo  XV,  por  M.  Fer.  do  Navabrete.  Hadrid^ 
1835, 5 vol.  In-â.  — Voir  le  11*  19798. 

30988  Voyages,  relations  et  mémoires  originaux 
pour  servir  k l'bistolre  de  la  découverte  de 
TAmérique,  publiés  par  H.  Tr.RNvrx-tkiiiPANs. 
Paris,  i836-Ài,  etc.,  30  vol.  li>-8. 

30989  De  insuUs  Inveiitis  eplsiola  Chr.  Colcmbi. 
(Aoimr,  1 /I93),  in-û.— VoiraiisM  au  mot  LcrreR*. 

309^0  Lellcra  rarlsslma  d!  Crisioforo  (Colombo, 
riprodotta  ed  iliii.stniia  dal  cav.  abbate  Morclll. 
flassano,  1810,  ln-8.  de  83  pp. 

30981  Cotlicc  diptoniaiico  (Uilonibo-Amerlcano 
Grnota,  1838,  gr,  ln-4.  (Article  CouuBtis.) 

309&3  Délia  palria  di  Crlstoforo  ColomlH),  disser- 
tazioiic  pubblicata  da  Glan-Fr.  Caleani  NAPioxr. 
Firenze^  1808,  In  8.  — Autre  dissertation  sur 
Colomb,  par  Jos.  VernaMa.  Pisa,  i8o8,  ln-8. 

90963*  Di<sertazionc  epistoiare.  hibliograflca  dl 
Fr.  Cancellieri  sopra  Cristoforo  Colombo./to/Na, 
1R09,  in-8. 

30963  Vliadl  Crisioforo  Colombo, da  Bossi..l/t7ano, 
1818,  iu-8.  — Trad.  de  TiUl.  en  français  par 
C.-M.  Urano.  Paris,  1836,  ln-8.  fig. 

90966  A bisiory  of  thc  Itfe  and  voyage  of  Christ. 
Coinmbiis,  by  Wa.shington  Irvixq.  London^  1 8uS, 
6 vol.  ln-8. 

90966  Del  primo  scoprliore  del  continente  del 
nuovo  monde ragionamcnto  dl  Galcaiii 
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Napiosc.  Firenre,  1800,  lo^.— Voyez  les 
n**  38668  et  siilv. 

30968*  Hlstoria  del  descnbrinilento  de  la  America 
scplenir.,  por  Crisi.  Colomb,  por  .Man.  de  la 
Vbca.  .tfexice,  1836,  tn-6. 

30966  Vlta  c letterc  d’Amerlco  VespiccL  Firense, 
1768,  iii-6. 

3096?  Vlaggl  d*  Americo  Vxspucci,  coo  la  vlta,  etc. 
Firenzey  1817,  ln-8. 

30968  Memoirs  of  Seb.  Cabot,  /xtttdon,  1881, 
ln-8.  — Voir  le  n*  19798. 

30069  Fr.  Dbake,  expediUo  In  Indlas  occidentales. 
Leyda,  i588,  I11-6. 

30o6o*  lion.  l*mu>Pom  nova  navlgatlo  In  Iiidiam 
nccidriiialcui.  1631,  In-fol. 

30930  Voyages  dv  Fr.  CoaiUi.  aux  Indes  occiden- 
tales, trad.  de  l'r^agnol.  Awtsterdam^  i?33, 

8 vol.  in-13. 

30931  I/s  voyages  de  Llonuel  WAmx,  conteuant 
une  description  de  Usthnie  de  l’Amérique  et 
de  toute  la  Nouvelle-Espagne,  trad.  de  l’anglols. 
Paris,  17Ô6,  ln-13,  fig. 

30Q3a  Exlracts  from  a journal  wrllten  on  the 
coast  of  Chtle,  Poru,  and  Mexico,  by  B.  Hall. 
F.dinb.y  i833,  3 vol.  ln-8.  — Voir  le  n"  31086. 
30038  \\  aiiücrings  in  soutb  .\merlca,  the  norlh 
wesl  of  ilie  United  States,  etc.,  hy  Ch.  \Vatcbto.x. 
London,  i835,  ln-6. 

30936  Transadantic  sketches  comprislng  visits  tn 
ibe  mosl  iiiteresüng  sceiies  in  nortli  and  .south 
America  and  lhe  west  ludles,  by  capL  J.-E. 
Alexander.  Philadeiphia^  i833,  s vol.  ln-8. 


S.  Voyt^«»  du»  l««  m«r«  solaire»,  rompr<>naiit  l*»expedlU<Mi» 
eourprite»  pour  (rouver  on  p«iMi||i!i  aord*oue»(  A II  p*rU« 
•eptcntrlooale  de  l'OceiD  PieiSque. 


30955  Voyage  de  la  mer  Atlantique  à TOcéan  Pa- 
cifique  par  le  nord-ouest  de  la  mer  Glaciale,  en 
1 588,  par  !..  Ferrer  M aldoxado.  Plaisance,  1 81 3, 
ln-6.  — Voir  les  n“  30081,  30986  et  30996*. 

30936  Norlh-west  Fox,  or  Fox  from  the  nnrth- 
wesl  passage...,  by  Luke  Foxb.  London,  i6S5, 
in-6. 

30987  Voyage  of  Th.  Javes.  Ijfndon,  i6.t3,  in-6. 

30938  Voyage  of  II.  Ellis.  Ijmdon,  1768,  in-8. — 
Voir  le  n*  19803. 

30939  Sam.  Hearxe's  joumey  from  Prlnce-of- 
Walcs-fort  lu  Hudson’s  tiay,  lo  thc  iiorthcrn 
Océan.  ij>ndon,  «795,  in-6. 

30960  Voyage  lowartlsIhenorih-pole,by  J.Pnipps. 
Lnndnn,  1776,  in-6.  fig. — V’otr  le  n"  30087. 

30961  Voyages  ofMcARES  from  China  tothenorlh- 
vrest  coast  of  America.  London,  1790,  ln-6. 

30963  A voyage  tn  lhe  Paclfic-Ocean,by  Broogbtox. 
/3)ndon.  1806,  in-6. 

30968  Otto  von  Kotzebue  Enideckting-Beise  in  der 
SOdsee  iind  nach  der  Behringsstrasse,  zur  er- 
forschung  einer  nOrdIiche  Üurchfahrt.  tf'cmar, 
1831.  3 vol.  in-6. 

30966  Voyages  (two)  of  discovery...  in  search  of 
a nurth-west passage,  by  J.  Iloss.  London^  1819. 
ln-6. 

30965  Voyages  for  the  discovery  of  a north-wesi 
passage  from  thc  Atlantic  to  the  Pacific,  by  capl. 
Pabry.  //ondon,  1831-38,0  vol.  ln-6. 

30066  Narra'ive  of  a journey  lo  thc  shoresof  lhe 
polarsca...,byJ.  Fraxxlix. London,  1838,  in-6. 
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îoo#7  Narrante  "f  a aecond  expediüon  to  iho 
Tores  of  lhe  polar  «a,  by  J.  Fiuwun.  r^nd., 

îoJm®À  brief  narrante  of  an  nnsurpessful 

uTreach  Kepulse  Bay...,l>yG.-l'.  Lyon.  T^nd., 

2oô«0*Narraiivc  of  lhe  etpedlllon  of  ‘•■e  ailinfral 
\on  Wraogrll  lo  lhe  polar  sca,  lii  lhe  yoar» 
idîO^S,  cdllcd  by  major  Edw.  .Sabine,  r.ond., 

■jo9*o°A  J^nnd'ôf’a  toyage  of  J{J® 

.trUe  rilont,  In  shlp  llerla  and  Ori^r,  In  Uio 
yoarsUilKiO,  by  Alex.  Usber.  iMidom,  x 8ai, 

ao9^^ The  pritalc  Journal  of  capL  G.-F. 
dirlng  nie  recenl  voyage  of 
«pu  Parry.  London,  i»x*.  .'Jlan,! 

aoPTi  Narrante  of  a voyage  lo  lhe  I arii*® 
Beering  » slralt,  lo  cooperaie  wllU  ^ 

pedlllons...,  by  nmenrv.  London,  3 

20»y»  Narrallve  of  a second  voyage  In.searcli 

nonh-wcsi  passage...,  by  J.  Hosa.londo«,  1 »33, 
gr.  4|»pcmHx,  iWO,  In-à.  ,iiiimi 

ao?7l  Narrative  of  Uic  artic 
Tss-3S,  bycapl.  narji.  Ijindon,  '***'  '“"/‘jhe 
20975  Narrallve  of  a jouroey  to  lhe 
Tllc  océan,  In  .255-55.  ”"<*«  •''e  wn.^»'  «> 
capU  Back,  by  lUcb.  Klng.  tond.,  .856,  In-»-  “8 

S’  Aniirlque  seplenlrlonale. 

, Bflstloni  qol,  dsm  on  meme  lllnerolre,  'jJ”***"* 
ptuiieun  portle*  do  l’Aiucnquo  loploninotiolo. 

20.176  A chronol.  lilslory  of  voyages  In  lhe  ar  UÇ 
réglons...,  by  John  BAaaow.Jj.ndon,  „ 

2OO-0*  A chronologlcal  h.slorv  of  norih  caste 
vovages  of  rtlscovery,  and  of 
nailgallonsoflbe  Russlans.byJ.Burncj.to»» 

20977'H*slo*rlcal  accounl  of  discovery  and 

h.  norlh  America,  by  H.  McaaAt.  lj.ndon,  .899, 
al  vol,  I 

209-»  llistorlcal  view  of  lhe  progrew  and 
Try  on  lhe  more  norlhern  coasl  nf  ” ! 

bv  P.-F.  Tyller;  wilh  descripllve  skclch.2i  of  na 
lûral  hislory,  by  J.  Wilson.  Mw-York,  1»»^’ 

20079  Voyagie  ofle  Schipvaert  van  by 

e?®  fÆ-cr.  .601,  ln-fol.(Arllcle  L.sscaoT^ 
20980  Belallon  d un  voyage  dans  la  mer  ^3; 

aux  cdles  d’Islande,  du  Groenland,  eic.,  pa 
de  Kerguelen  Trcmarcc.  Paris,  .771,  ln-6- 

d.  Poi«i»loii5  CroenUnd,  Itlaadr,  etc. 

20j8i  An  account  of  Ihcarllc  réglons  wilh  * 
iory  anddescrlpl.  of  lhe  norlhern  wliale  fishei  y . 
bv  \V.  ScoaESBY.  F-dinh.,  1820,  2 vol.  in^ 

20982  Journal  of  a voyage  K.  norlhcri.  whalc  ns- 
hery  . by  W.  Scobesby.  F.dlnb.,  .823,  l»-*-  ..|,j 

20983  Voyage  en  Islande  el  en  Groenland,  pooi'c 
par  M.  UAI9ABD.  Paris,  i84o,  0 vol.  gr.  In-B., 

20^HÎünV.  nlaml  and  adjacent  scas,  and  lhe  nonli- 
a.  vl  passage  lo  lhe  PacUlc-Ocean  dlusiraied  n 
a vwyagc  lo  Davi»*»itrail  duriiig  lhe  simiiucr 


by  Bern.0'Reily.toiid«ii,i$i8  lo>A.fig., 
or  Philadelphia^ 

a<H)S3  A Journal  of  a voyage  to  Grecolaod,  hy  G.- 
NV.  MAKar.  London,  jgao,  liHk.,  ou  IM. 
aooHô  Descripiiou  du  Groenland,  par  Areal,  Aacli- 
iiind  (en  danois). <'opfnAa^H«,ie32,lo-8., carte. 
— Voir  le  II*  27724. 

aov87  Lotircs  sur  l'Islande,  par  de  Troll,  trad.  du 
ituéüuls  par  Uudblom.  Paris,  1781,  lih«.  Ûg. 
aog88  Voy  .vcE  en  Islande,  Irad,  du  danois  par  Gau- 
thier de  la  Peyronie.  Paris^  180a,  5 vol.  ln-8., 
et  allas  ln>4. 

uoyKo  Journal  ofa  tourinlcebnd,ln  tlie  year  1809, 
by  NVIll.  Jakson  Ilooker.  >'nriN0ur4,  i8ti,lD-8. 

— Second  «Ht.  London,  i8i3,  a vok  I0-8. 
acHHioTravelsln  thclslaml  of  leeland,  by  Stewart 
M.vc.keshic.  London,  1812,  lu-4. 
aooo  » Icclaiid,  or  lhe  Journal  of  a résidence  in  ibat 
bhlajiü  duiing  theyears  i8i4  and  i8i5,  by  Ebe- 
nezer lieiuJcrson.  Edi$tburgh,  1819,  9 voL  la-8. 
aoooQ  Lettres  sur  l'Islande,  par  X.  Marmler. — 
N olr  le  n*  9770O. 

aooüS  Histoire  du  pays  nommé  Spitsberghe. 
■^Mstrrdam,  iftiS,  ln-4.  — Voir  le  n*  sooSe. 

A vovage  to  Spltzbergrn , by  J.  Lalog» 
‘blrd  lîilltinii.  Rdinburgh,  ^890,  In-'i2. 

20005  V oyago  île  P.  Kalm  au  nord  de  l’Amérique 
(en  suédois),  stoekholm,  1753-81, 8 voL  In-*. 

Uoskriftiingom  nya  sweringa:  c*e$t-è-dirr, 
Ocscrlption  de  la  nouvelle  Suède , nouveau 
|*ay».Has  dans  r.Nmériqiie  scpleiitriooale  ; par 
Israël  Aerclius  {en  suédob).  Stockholm,  J75g, 
tii-4. — Voir  le  n*  28579. 


e.  Détroit  el  baie  d'Hudion  ; ItoaTdle.Brrtegne  » Canada; 
Louiklaue;  Floride;  Etal*. toi*. 


20996  A true  reporte  of  the  laste  voyage  Into  lhe 
vvv'st  and  norih-west  réglons,  etc.,  1577,  ai- 
chleveti  by  capi.  Krübisheb.  London,  1577,  ln-8. 

(aussi  au  mot  UtsT.) 

20997  Descrlpiio  ac  delineatio  detectionis  frcli... 
recens  Investigatl  ab  H.  Hiosoio,  etc.  Amstel.n 
1012,  ln-4,  — ; Voir  le  n»  21146. 

20998  Account  of  .six  ycars  résidence  in  Hudson's 
nay,  by  Jos.  Rohson.  London,  1782,  ln-8. 

20999  iNarratlveof  a voyage  to  liudson's  bay,  con- 
uming  süme  accounl  of  tho  noriD-easi  coasl  of 

«a,  T Chappoll.  London,  1817,  ln-8. 

21000  N oyage  of  .shlp  Uosamond  lo  Newfoundland 
and  lhe  Southern  coast  of  Ubratlor,  by  Eclw. 
Chappell.  ^ndon,  1818,  in-8. 

pittoresque  du  fleuve  nud.son 
d après  les  dessins  pris  sur  les  lieux  par  ï.' 

in-lôr^‘  ‘"-A*  » «I 

2iorr2  Relation  du  voyage  des  François  fait  au  cap 
îinv  m ^ I Amérique,  sous  la  conduite  de 
i ^'*''**’  »654,  ln-8. 

baron  de  L.ihonlan 
uans  I Amérique  septentrionale.  La  Haye,  1708, 
devlliî\®\^  'ül.Jn-i2,  fig.  — Suite  (par  Gueu- 
hi.ia.-L*io.ii  rélmpr. 

210CU  G.t  vBTitBioHi’s  jourüii  of  lransactlon8,cic. , 
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on  ibe  coast  of  Labrador.  S9%eark^  179^1  S vol. 
ln-4. 

01006  Travela  througb  the  Intprior  parts  of  norih 
America,  by  Jonal.Caner.  London^  1761,  in-8. 
f]g.  ~.-Trad.  en  franc.  Parité  1784,  ln-8. 

91007  Voyaga  ofan  Indian  Intcrprcter  in  thenorth 
Aineiica,  by  Ix>ko.  London^  I70N 

oiooê  A tour  of  amcrlcan  lakcs  and  among  tlic 
Indlaiis  of  tbe  iiorth>west  irrriloryt  in  18S0: 
dlsclosing  the  character  and  projets  of  the 
Indian  race,  by  G.  Colioa.  London^  1866,  a vol. 
ifv*ia. 

9 1008*  Mémoires  de  John  Tanner,  ou  tren(caon<<cH 
dans  les  déserts  de  l’Amérique  du  nord,  traduits 
sur  rédülon  originale  publiée  a .Yeir-KorJl  (en 
i8ap,  par  Kdiv.  James);  par  Km.  de  Blosseville. 
Parité  1885,  a vol.  In>8.  Le  texte  anglais  a 
été  réimpr.  à Londres^  en  18S0,  in-8. 

91009  Reisc  von  hcrx.  BmsuAno  von  Sachsen 
Weimar  dureb  A'ord-America.  léWmar,  1898, 
S vol.  in-8. 

91009*  Reise  von  Maximiuas  an  WIed  in  das  ln> 
iierc  Nord'America.  CoMcn/z,  1888,  in-4.,  cl 
alli4. 

91010  Voyages  dans  les  contrées  désertes  de  KAmé- 
rique  du  nord,  entrepris  pour  la  fondation  <lu 
comptoir  d’Astoria  sur  la  côte  nord-ouest,  par 
Wa^ington  Irving  ; trad.  de  l'anglais,  par  P.-N. 
Groltcr.  Porfs,  Dufart^  1889,  9 vol.  in-8. 

91011  Travelsin  New-England  and  Nev-Vork,  by 
Tlmot.  Dwicrr.  Anc-l/mien,  18*21,  4 vol.  In-H. 

9IOI9  A Journal  of  travels  inlu  lb«  Arkansa  ter- 
rilory',  by  Tb.  Ncttau..  Philadelph,^  1891, In-8. 

91018  Urief  récit  de  la  navigation  lallc  ès  isles  de 
Canada,  etc.  (par  J.  CAtTiEi).  PariSy  i545,  pet. 
Id-8. 

91014V oyages  de  Sam.  de  Cbamplain  4 la  Nouvelle- 
France.  Parts,  1689,  ln-4. 

91015  Le  voyage  du  |iays  des  Hurona«  par  Sagabt 
Théodat.  Parft,  16S9,  In-8. 

91016  Relation  du  voyage  de  Breligny,  par  P. 
Boyer.  Pori'r,  i654«  pet.  in-8. 

«1017  Nouvelle  relation  de  la  Gaspcsic,  et  d'autres 
peuples  de  l'Amérique  H'plentr.  dite  le  Canada, 
par  le  P.  Cbrestlen  L«  Clercq.  Paria,  lOpi , In-19. 

91018  Aventures  de  Le  Beau,  ou  voyage  parmi 
les  sauvages  de  l'Amérique  septentr.  Amsterd.^ 
1788,  9 vol.  in*i9,  6g.  (Roffianrsque.) 

9101g  'Travels  through  the  States  of  Norlh-Ame- 
rica,  by  Is.  Weld.  London%  1799,  ln-4. 

91090  Travels  through  tbe  Canada,  by  Hiator. 
LondoHy  1807,  ift-4.  flg. 

91091  Travels  through  lower  Canatla  and  Üie States 
of  norlli  America  In  tbe  years  1806-8,  by  Lam- 
bert. Londony  tSio,  8 vol.  In-8.  — Seconde  édit, 
augmentée.  Londres^  1818,  2 vol.  In-8. 

91093  FIve  ycar’s  résidence  In  the  Canadas,  by 
F.dw.-A.  Talbot.  London^  i834«  3 voL  In-8.  * 

91091  Narrative  of  an  cxpcditlon  to  the  source  of 
S.Peter's  river,  etc.,cofnplled  by  W.-ILKeatisc. 
Lonàttn^  1896,  9 vol.  In-8. 

91094  Voyagea  from  Montreal  (o  the  Froxen  and 
Paclflc-Occan , by  AJex.  Mackcxsic.  /.ondon, 
1801,  ln-4. 

91025  Dernières  découvertes  dans  l’Amérique aep- 

tenlr.  de  .M.  (Cavalier}  de  La  Sale  (ou  I.a  Salle), 
mises  au  jour  par  le  cbev.  Tonli.  Porfi,  1697, 
ln-12.  « 

91026  Journal  bUloriquedu  dernier  voy  age  de  U. 


de  La  Salle  dans  le  golfe  du  Mexique,  pour 
trouver  i'cmbouchurc  et  le  cours  de  la  rivière 
de  Missbsipi,  avec  l’hist.  tragique  de  sa  mon  en 
16^7,  etc,,  par  Jonlel,  rédigé  et  mis  en  ordre 
p.irdo  Michel.  Pari.*,  1718,  in-i2. 

9iO'.»7  Voyage  ou  découverte  de  la  I/misianc,  par 
L.  llcimepin.  .Ima/rrda»>,  1704,  in-i2.  (Cette 
relation  et  deux  autres  du  même  mi.<>sionnaire 
.sont  indiquées  4 l'article  IliixxEPix.) 

91038  Voyage  de  la  Louisiane,  par  le  P.  Laval 
/’/iris,  179H,  iii-4. 

21099  Nouveau  voyage  dans  l'Amérique  septen- 
Irionalo,  par  Bossu.  Amsierdntn  {Paris)  ^ i777i 
in*8.  lig. 

3I08o  Voyage  4 la  Louisiane  et  sur  lecotUliK>ntde 
l'Aiiiérique  (par  naudry  <les-I>o2ièrc$).  Parité 
180**,  iii-8.  — Second  voyage  du  même  4 la 
Ixtuisiane.  Par/5,  1H08,  9 vol.  in-8. 

9103i  Voyage  dans  les  deux  Louisiancs  et  chez  les 
nations  sauvages  du  .Mlssoury,  par  Perrin  du 
L.ac.  /.yo«,  180V,  in-S.  fig. 

21032  Travois  of  raplains  Lewis  and  Clarke, 
ilirougli  tlic  Missoury  and  Columby,  to  the  Pa- 
cUiC  Océan,  by  Cass.  I.ondon^  1808,  in-8.  ~ 
Autre  relation,  1818,  in-4. 

21033  \iews  of  Loiiisiana  : togetiicr  with  a Journal 
of  a voyage  up  the  .Missouri  river,  in  j8ii,  liy 
ll.-M.  Hrackenridge.  Pittsburfjh,  1811,  in-8. 

21034  Travelsin  the  central  portion  of  ilie  Missis- 
sippi vally....,  by  H. -IL  bcbooicralL  yeir-York , 
189"),  in-8. 

2103 J .Narrative  of  an  expédition  through  the 
l’pper  Mississippi  to  I(ascatakc,elc.,  on  lhe  di- 
rection of  H.-IL  ScboolcrafL  .Ycir-rprk,  i884, 
in-8. 

21086  Narrative  Journal  of  travels  through  tbe 
north  western  régions  of  tbe  Unltc^States...  to 
the  sources  of  tlie  Mississippi  river,  by  H.- 
B.  ScuooLCBvrr.  Albattÿ.,  1821,  in-8. 

21087  La  découverte  des  sources  du  Mlssissipi  ei 
de  la  rivière  saiiglanle,elc.,  par  J.-C.  Beliram. 
y'ouvetlr-OrUans^  1824,  ln-8. 

2 1038  Voyage  dans  t’intéricur  de  la  I»ulsiane,  de  la 
Floride  ocrideiilatc,  et  dans  les  lies  de  la  Mar- 
Uuique  et  de  Saint-Domingue,  par  C-C.  Bobin. 
Paris,  1807,3  vol.  In-8.  fig.  — Voirie  11*21080. 

21089  Lev.  Apolloxii  navigatio  Galloniin  lu  ter- 
ram  Floridam.  Anluerpùr^  i508,  ln-8. 

21040  Histoire  mémorable  du  dernier  voyage  aux 
Indes,  lieu  appelé  Floride,  fait  par  le  rapltatne 
Jean  Bibaut.  Lyon,  1560,  in-8. 

21041  L'iiisloirc  notable  de  la  Floride,  par  René 
LvrDOnxrcae.  Paru,  i586,  ln-8. 

21042  A briefc  and  irue  report  of  ibe  iiew  found- 
land  of  V Irginia,  liy  Th.  lUaioT.  Load,  ,i588.  in-4. 

21043  Travels  through  north  andsouth  Carolina, 
Georgia,  by  Wlll.  Bartrvu.  Philadelphia, 
1791.  ln-8. 

91044  J.-F.-D.  Smylh's  tour  In  ihc  LnUcd-vStates 
of.Vtncrira.  London,  1784,  9 voL  in-8»  — trad. 
en  français  (par  Barenliii  de  Montchal).  Paris^ 
1791,  2 part,  ln-8, 

21045  VoYA^r  de  .Ncw'port  4 Phlladcipldc.  .Vc*r/H>r/, 
1781, ln-4. 

2 to46  Voyage  dans  l'Am*  rique  scplenirionalo,  par 
de  Chasteilux.  Pans,  1786,2  lom.cu  1 voUln-8. 

21047  Voyage  dans  ia  llantc-Pcnsylvanie,  etc., par 
de  Crevccoeur.  Paria,  1801,  8 vol.  ln-8. 

21048  Nouveau  voyage  dans  les  Êtab-Unls  Je 
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l’Amérique  seplenlrlonale,  pwBrteiot-dc-War- 
tHIil  Parité  i70iq  S 

n\nhn  Voyage dan9  les Étaw-ünU d'Amérique,  p**" 
de  la  Hochcfoncaull-LlancolirL  Pnris^  1*709» 

8 vol.  ln-8.  — Voycï  le  n"285i6. 

310Ô0  Tlie  journal  of  Andrrw  Elllcolt.....  tiurltiR 

îteyc"rs  i796-.»oc.,  for<U..or,nininKtl.c 
dary  bclnecn  the  linlted-Siales  and  ihe  -T 

si.nis  of  his  calhüllc  majesty  in  America  ; 
annendlJ.  PhiUuMph.,  i»o3,in-a.,  a.ec  c-artc  . 
oioVi  Travcls  In  America,  in  i»o6,  for  llie  pu  r |JOm 
* eàplorins  the  riiers  Allegliany,  Ohio,  a.-.l 
^sstsdppi,  by  Th.  Ashe.  I.oniion,  1808,  S a ol. 

ln-13,  or  Aw-l orfc.  i8n,ln-8. 

3.053  Voyage  dansr\nu'rlq,ie^plenlr,onalo.  pit'- 

V.  CoLiüT.  /’nriJ,  i8-i1,  3 vol. 

3.054  Voyages  1,  l'ouest  des  monts  Alh-g««ani  j 
dans  les  états  de  l'Ohio,  du  Kentucky 
Tennessee, eto,  par  F. -A.  .Michaus.Pori*,  1 ««  >> 

OU  1808,  ln-«.  , . . ^ e K .,ir- 

31055  Travels  ihrough  the  Linited-Suies  of  A m 
rira  11,  the  years  1R06-11,  and  travels  Itiroiign 
various  parts  of  Urlialn,  Ireland  and  G®"”'';!' 
ht  J.  Mellsh.  PhUrtdelphia  and  London, 
bU.(La  v*éi\\i.rhilad€lph.,  i8i5,avol. 

•ijoM  Travels  ihrougli  iheaorthern  paris  ot  »'  _ 
llnited-Sialcs,  In  üic  years  1807-»..  by  How. 

,VuK.  Kendall.  Seu-York,  1809.3  vol.  m-»- 
21057  Voyage,  aux  Élals-L’nis  U’AménqueA  P- 
Miss  Wrlghl»  irad.  de  l'anglais  par  J.-T.  1 ar» 

PuriJ,  1833,  » vol.  in-8. 

31058  Account  of  an  expédition  from  PnishurM' 

10  lhe  Rockv  niounlaiiis,  coiupiled  from  u 
notes  of  major  I.ung,  by  Edvv  . J vur-s.  Lonaort , 

1833.  3 vol.  ln-8. 

31050  Advenlures  on  lhe  Columbia  river  : 'f* 
ding  the  narrative  of  a résidence  of  six  y 
on  lhe  western  slde  of  the  Rocky  mouitt  • * 
etc.,  by  Ross  Coi.  tond.,  i83i,  3 

31080  Travels  in  norlh  America,  by  Bas.  haï.  . 

«dfnfi.,  i83o,  3 vol.ln-8.  uartl- 

31081  Voyage  aux  Ktats-Unis...,  par  Miss 
iieaii , trad.  de  l'anglais,  par  Beiij.  de  I.ar<icn 
Paris,  1839,  a vol.  ln-8. 


U K. 

la  partie  la  plus  intéressante  du  Mexiqoe,  ur 
t:.  Nebei.  Paris,  Moench,  i836,  In-fol.  fig. 
1070  Oiario  y derrotero  de  lo  camlnado  visto.... 


f.  Me*iqo*,  OHfonile,  NouTe»u-M#\i^ap. 

3 1083  Carias  de  Hcman  Coaxra.— Voir  le  n" 

31063*  Nouvelle  relaiinn,  contenant  les  voya»^ 
de  Th.  Gver.  dans  la  Nouvelle -Espagne. 

1890,  3 vol.  ln-13.— Voir  le  n-  31088. 

31085  Le  Mexique  en  183S,  ou  relation  o 
ïovage  dans  la  Nouvelle-Espagne,  par  BouR""!’ 
trad.  de  l'anglais  par  M***.  Parfa,  i8a4  . a '<>'• 
in-8.,  et  allas  ln-4.  . 

31064  Mexico  In  1837,  b,  H.-G.  AVa«d.  to»“<”*' 

1839,  3 vol.  ln-8.  flg.  «„,lro 

31065  Jounul  of  a résidence  and  tour  In  Moxico, 
by  G.-F.  I.von.  tendon,  1838,  s vol.  ln-8- 

31066  Aufenliialt  iind  Relsen  von  Jos.  Burkart  1 

Mexico,  i8a5-34.  Stuttgart,  i835,  a vol.  m-»- 
flg.  color.  * , |p 

31087  Mon  voyage  au  Mexique,  ou  le  colon  o 
Guaiacalco,  par  P.  Charpenne.  Parts,  i>sso, 
a vol.  ln-8. 

31068  Voyage  dans  la  province  d’A  iicalon,  p 
Fr^.  de  Waloccb.  1 8.58,  in-fol. 

31069  Voyage  plllore«|uii  et  arehéologhinc  ua 


vvrriiories  01  iXortti-AmerIca , cic.,  by  Mongo- 
iliery  Pikc.  tond.,  i8tl,  ln-4.  flg.  —Traduit  en 
irançais,  par  Urclon,  1811,  a vol.  I0-8. 


vu  las  pruvincias  internas  de  la  Nueva  Espaiîâ" 
|,or  O,  lU\r.n\.  nuathrmaia,  1730,  in-fol7  ’ 
11071  Voyage  en  Californie,  par  Chappc-d'.Autr- 
rocliP,  puW.  par  Cassliii  flis.  Paris,  1773,111-4. 
1107a  IVe»-.Mcilco , oiherwise  ilie  volage  of  Am 
ol  hsi-Eio,  In  Uie  year  i583.  tond.  (1587),  in  8 
ii>73  Lxidanalury  Iravcis  Ihrougli  ilie  western 

Urritorles  of  .North-America , cic.,  by  Hongo- 

..  ..  ..  . . 

I0-8. 

g.  Ilri  AdUUm — Voir  le  n.  osf- 

21074  Voyage  aux  lies  de  l'Amérique,  par  Uaai 
/‘ans,  n'ij,  8 vol.  In-ia. 

21075  SuHienirs  de  treille  années  de  voyages  à 
oaliU-Doniingue,  dans  plusieurs  colonies  étran- 
gère», et  au  coiillnenl  de  l’Amérique,  par  A. 
de  Laujoii.  parts,  i835,  3 vol.  in-8. 

21070  A oyage  aux  Aniülra  et  â rAmêrique  niérl- 
oionale,  coniiiieiicé  en  1793,  cl  flnl  en  1803,  iiar 
J. -II.  Leblond.  Paris,  1R13,  a vol.  ln-8. 

21077  A oyage  4 Sainl-Iluuiluguc,  en  1788-90,  par 
vA  liiipITen.  Paris,  an  v,  a loi.  io-8. 

A ojages  aux  Iles  Triiildad,  de  Tabago,  de 
ta  Mji  guerite,  et  dans  diierses  parUes  de  la 
1 enezuela,  dans  l'Amérique  méridionale,  par 
l’aris,  i8i3,3vol.in-8. 
i9  Souienlrs  des  .Ânilltos;  vovages  aux  Etals- 
f^ralbe';  description  de 
a Frlnldad,  la  Grenade,  etc.,  par  M***  ( Mont- 
Paris,  ,818,  2 vol.  I11-8  ^ 

aVew-York  à la  .Nouvclle-Orléai», 
ne  1 ürencquc  au  Mi&sissipl,  par  les  petites 
t les  grandes  Antilles...,  par  l’auteur  du  Son- 
^"■«2  i«»8,a  vol.  li>-8. 

31^1  Relation  de  nie  de  Tabago,  par  de  Roclic 
b»rt.  Pans,  iGfW,  ln-12. 

31082  Voyage  à la  Martinique  (par  Tblbault  de 
Chanvalonj.  Paris,  17M,  in-â. 

3IO-S3  A picturesque  tour  In  ibe  tsland  of  Jamalca 
*>y  J.  HAEEWILL.  Zetflld.,  1825,  ln~à. 

s**  Amérique  méridionale. 

^8cUU«iu  qiU,  ^Ot  un  pmhrauem  pla«l««r« 

pirti«»  de  1 Amérique  meridiunale 

31W4  Relation  des  voyages  de  J.  de  Stadt.  prin- 
c pdlcineni  dans  l'Amérique  méridionale  f en 
aheinandL  ülarbourq,  1557,  iii-4.  ' 

2io8;i  Rdacion  del  viagc  a la  America  méridional 

mv^voL  té!'"  • 

*'ho4'e?in-fol'  Bonplanil. 

’"LrmJ?p.''rx  Mî  'le  I»  terre 

21088  Jonrney  froni  Buenos-Ayres , throuata  lhe 
prov  nc«  ofCordova,  eic.,  lo  Polosi,  thence  bv 

• Æ'chm  and"r‘^"î"^îJ'’  *"•*  Santiago 

8.»  ’ ■’y  “P*-  Andr^. 

teiit,  1837, 3 vol.  pei.  |n-8.-Volr  le  n‘  20053. 
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9 1080  South  AmoHca  and  tfa«  Pacific,  cotnpriAing 
a journcy  across  (lie  Pam|)a5  and  (he  Andes, 
frou)  Buenos-Ayres  to  Valparaiso,  Uiiia  and 
Panama,  by  Campbell  ScarleU.  /.om/on,  i838, 
3 %ol.  ln>B.  fig. 

3 logo  Voyage  a Buenos-Ayres  et  à Pono-Alègre, 
par  la  Banda>Oriental , les  missions  d’Uruguay 
et  la  province  de  Rio>Graode-do-Snl  (de  i85o  «1 
i83A),  par  Arsène  Isabelle. .!«  //acre,  i835,  gr. 
In-ê.,  flg.  et  carte. 

31091  Tbrec  years  in  tbe  Pacific,  containing  no 
licesof Brazil,  Cliill,  BoUva,  Perii,clc.,ln  i83i* 
8â,  by  an  olDccr  in  (hc  Unilcd--Stalc&’  navy. 
Lond.y  1833,  3 vol.  ln-8. 

I.  Br^ll;  Cuyaoe. 

31093  Copie  de  quelques  lettres  sur  la  navigation 
du  chev.iJe  Villegaignon  es  terres  d’Amérique... 
PaHSy  i558,  ln-8.  (Voir  rarllcle  Villccagivon.) 

31095  liistoire  d’iin  voyage  fait  en  la  terre  tlu 
Brésil , par  J.  de  Lerv.  1078,  ln-8. 

3109^  Ycra  lii-toria  cujusdam  navigationis  quam 
Huld.  SciiMiDKi.  coufecit.  Sorimb.y  i509« 

31093  Voyage  curieux  au  Brésil,  par  J.  Menlu»n‘ 
(en  néerlandais).  Amiterd.y  1683,  In  fol.  üg. 

31096  Narrative  of  voyage  (o  Drasll,  by  Th.  Llnd- 
ley.  lA)nd. , iSoft,  In^.  — Trad.  en  français  par 
Fr.  Soûlés.  PariSy  1806,  ln-8. 

31O07  Travels  In  lhe  Inlorior  of  Brasil,  etc.,  by 
John  Mawe.  Lond.y  1813,  in>4. 

31098  H.  Koster's  travels  in  Brasil.  Lond.^  181O, 
ln-4.  fig. 

31099  Beisc  von  MAimiLirv  von  Wied-Neuwled 
nach  Brasiien.  Francf.y  1819-31 , 3 vo!.  in-A.  et 
atlas. 

31100  Notes  on  Rio  de  Janeiro  and  lhe  southeni 
*i>arls  of  Brazil,  by  J.  LeccocKc.  London  y 1830, 
in-A. 

31101  Reise  In  Brasliien  geniarht  nnd  bcsrhricdicn 
von  J. -B.  Spix  nnd  C.-Fr.-Phil.  von  Martius. 
Munifhy  1833,  S vol,  in-A.  et  allas  In-fol. 

31101*  Reise  In  Innern  von  Brasillcn,  von  J. -H. 
Pont.  tf'icHy  1833,  3 vol.  gr.  In«-A. 

31 103  Journal  of  a voyage  to  BraHl,  etc.,  by  Maria 
Graham.  f^nd.y  iS3â,  In-A. 

31103  Journal  of  a résidence  In  Chili,  etc.,  by 
Maria  ORAirvu.  I^nd.y  183A,  In-A. 

31104  Travels  In  soiith  America,  contaiuing  un 
aecoiint  of  the  presei.t  staie  of  Brazil , by  Alex. 
Caldeleugli.  t/>nd.y  i8'i5,  2 vol.  ln-8. 

31105  Narrative  of  a visil  tn  Brazil,  Chili,  and  lhe 
Sandwich  Islamls,  by  G.-F.  Matuisos.  Londony 
1833,  ln-8. 

31106  Voyage  piUnres(|ue  dans  le  Brésil,  par 
Maur.  Rur.KMKis.  Parity  i833,  In-fol. 

31107  Voyage  ptltoresque  an  Brésil,  par  J. -B. 
Dvbret.  PwiSy  i83g,  in-fol. 

31 108  Voyage  dans  les  provinces  de  Rio  de  Janeiro 
et  de  .Minas  Geraes,  etc.,  par  Aug.  de  Saint- 
HaAiRZ.  Paris,  i83o,  4 vol.  io*8. 

31109  The  discüverie  of  the  empire  of  Guiarva,hy 
VVallhcr  Ralegii.  Lond.y  i;>g6,  in-4. 

31110  Voyage  de  la  France  équino.xlale,  on  l'I’c 
de  Cayenne,  entrepris  en  i053,  avec  un  diction- 
naire de  la  langue  du  même  pays,  par  Ant.  Blet. 
Parity  1664,  in-4. 

31111  Journal  d’un  déporté  non  Jugé  (Barbé  de 
Marbols}.  Parity  i834,  3 vol.  ln-8. 


31113  Description  of  Surinam,  by  J. -G.  Stedmam. 
lAfnd.y  1796,3  vol.  in-4. 

31113  Beschreibung  der  Relsen  von  D.-A.  von 
Sack  nach  Surinam.  Beriiny  1831,  3 part.  in-4. 
21113*  Voyage  4 Surinam,  par  P.- J.  Benoit. 

Bruxeilety  j83o,  gr.  in-fol. 

3tii4  A voyage  to  the  Demerary river, inGulana, 
by  H.  BoUnghroke.  Lond.,  1808,  in-4. 

31114*  Rcisen  von  R. -11.  Schomburgk  In  Gniana 
und  am  Orinoko,  waehrenü  derjalire  1835-39. 
Leipziÿy  i84i,  in-8. 


k.  Colombie,  Féroo,  CbUi,  Rio  d«  !■  Pltli,  Partfosy,  etc. 

31115  Voyage  dans  la  république  de  Colombie, 
par  G.  Mollirn.  Parity  iSsâ,  3 vol.  ln-8. 

s 1116  Journal  of  a résidence  and  travels  in  Co- 
lumbia, by  Ch.  Stuart  Cochrane.  Londony  i8i5, 
3 vol.  in-8. 

31117  Relation  d’un  voyage  dans  l'.Amériquc  mé- 
ridionale, par  de  La  Condavine.  Parity  1745, 
ln-8. 

31118  Journal  du  voyage  fait  à l’éqnateur  par  le 
même.  PnriSy  1751,  ln-4. 

31119  Nouveau  voyage  fait  au  Pérou,  par  Courte 
de  la  Rlanchardlère,  avec  une  description  des 
anciennes  mines  d'Espagne,  traduit  de  l’espa- 
gnol d’Alonzo Carillo Lasso.  Parity  i75i,in-i3. 

21130  Voyage  au  Pérou,  par  les  PP.  M.  .Sobreviela 
cl  N.  Gcrbal  y Barcdlo,  publié  par  J.  Sklnner, 
et  trad.de  l'anglais  par  Henry.  Paris,  1809, 
3 vol.  ln-8.,  et  allas  ln-4.  (Vojez  l’art  Présent 
State  of  Péril.) 

31131  Voyage  dans  l’Amériquo  méridionale,  par 
Buenos-Ayres  et  Potosi  jusqu’à  Lima,  avec  un 
appendice,  par  Ant.-Zach.  Helms,  traduit  de 
l’anglais.  Parity  iSrJ.ln-H. 

21133  A hlstorlcal  and  descriptive  narrative  of 
tvv'cniy  years  résidence  in  SÔiMli-ABierfca,  by 
\V.  Stevenson.  Londony  i835, 3 vol.  in-8. 

31123  Voyage  dans  l’intérieur  de  l'Ainérlqiie  mé- 
ridionale, par  Junicn  Melict,  a*  édition.  Parity 
1824,  ln-8. 

21124  Voyage  to  south  America,  by  H.-M.  Brac- 
kenrldgc.  Bùiiimorey  1819  (réimpr.  à Lond.y 
1820',  a vol.  ln-8. 

31135  Narrative  ofa  jouriiey  across  (heCordlIiera 
of  the  Andes,  and  of  a résidence  In  Lima  and 
other  parts  of  Peru,  by  Rob.  Proctor.  LondoHy 
1835,  ln-8. 

21136  Journal  of  a passage  froro  the  Pacific  (o 

(he  Atlantic  Crossing  the  Andes  In  lhe  northem 
provinces  of  Peru , etc. , by  H.  Lister  Maw. 
Londony  1819,  gr.  in-8.  ^ 

21137  Travels  in  varions  parts  of  Peru,  includiiig 
a year’s  resldmce  In  PolosI,  by  Edni.  Temple. 
London,  i83o,  3 vol.  ln-8.,  or  Philadelphiay 
1833,  2 vol.  in-8. 

31128  Narrative  of  a Journey  front  Lima  (0  Para, 
across  the  Andes  and  tbe  Amazon,  hyW.  Smylh 
and  T.  Lowe.  London,  i836,  gr.  in-8.  fig. 

31138*  Peru  as  U U : a résidence  in  Lima  and 
other  parts  of  lhe  penivlan  republie,  by  Arch. 
Snilth.  London,  1839,  3 vol.  in-i3. 

31139  Travefs  intü  Cliile  over  (hc  Andes,  by  P. 
ScfiMiDTirETER.  London,  1834,  in-4. 

3nSoTravelsin  Cbile  and  Plala,  by  J.  Miers. 
Londony  1826,  9 vol.  io-8. 
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311$1  Bcisc  ton  Edr.  Pocpping  in  Cbill,  elc. , 
i837*3s.  Liipiiÿy  l8S3,  9 vol.  iu-H. , et  atlas 
lo-fol.  , 

aiiSa  Belaclon  de lo acacsddo  **n  Ijsdosjornaclas 
que  iiizo  NcSw  Cabeça  de  Vaca  a Us  Incllu.s. 
Vaüadolidy  iô55,  lo*^. 

siiSS  Vovage  dans  l’Amérique  méridionalo  , par 
D.  Félix  U'Aum.  Pmity  iSoo,  4 vol.  iu— 8.  , 
atlas  in-6. 

31  iS4  Vovage  dans  l'Amérique  » 

par  Alcide  D.  d’OuBicM.  Paris^  iS34»  etc.  <»  »r. 
ln-4. 

/.  riUfuni*,  ll*i  MilonlBf*».  délroü  de  Meaenm,  et  •“‘*‘ 

31135  Nairaiive  of  a lovage  lo  Paiagonla 

Terra delFuego^Uiroiigh thestraluoi  MatfcnJ*»U 
In  1H30-97,  byJoli.  Macdonald.  London^  |t*33, 
in-13. 

311.%  Histoire  d'un  >c»yagc  aux  Iles  Maloiiin^f'^ 
par  D.  Pcrueiy  (édlilon  refondue  et  auginon*^*' 
par  Dellsir  «le  Sales).  Paris  ^ 17“0^  ^ 'ol.  * 
fig.  (lAHlIliondc  Rirlin,  1769,  « '«!•  I>«’ï- 
tig. , est  iniUuléc  : Joutnal  historique  « 

voyaife  fait  aux  iêlesMalouines^tic.) 

3iiS7  0larium  Uiiiurls  facll  a (juil.  Scuoi.tk>io* 
Amstelodami ^ i6i0i  ln>4.  . 

31138  Belacion  dcl  viage  que  hisicroo  los  cap.  oe 
^ODAL,  etc.  Madrid^  iO*ii,  ln-4. 

tii50  Vlage  al  esirecho  de  Magallancs,  por  ^ 
MiEXTO.  Madrid^  17O8,  in-4.  — Voirie 

31140  Beliuom  del  ultimo  vlage  al  cstreclio  <»c 

5l;mallancs.  Madridy  1788  (cl  appcodlce, 

In-ft. 

3ii4o*  Beucion  del  vlage  hedio  para  rccoiu^v 
l'eslrecbode  Juan  de  Fuca.  Madrid,  i8oo, 
et  atlas  in-fol.  , 

siiAo^  A voyage  lowards  the  south  Pôle,  «y  **• 
Wkodelu  /.ondott,  i837t  in*8. 

T.  Voyages  dans  la  mer  du  Sud,  coinprciianl  la 
Polynésie  australe,  etc. 

(Cou*  série  peoi  êtr*  placé*  ImfflédMtcaseot  «près  l'AsI**) 


3 1 1 4i  Histoire  des  navigalious  aux  Terres  aiislralcs 
(par  Ch.  de  Brosses).  Paris,  1756,  9 vol.  !n-ti- 

31143  Terra  australls  coguita,  or  voyage  to  tj»® 
auslralis,  or  soullieru  heiuispliere,  during 
XVI,  XYII,  XVJil  centuries,  witli  a préfacé  by 
the  editor  (Callauder).  Edinburqh,  17OO,  3 vol. 
ln-8. 

31103  Hisloricai  coUcct.  of  voyages  In  llie 

PacIQc  Océan,  by  Alex.  DauimpLR.  Jjondofs^ 
1770,  3 vol.  ln-4. 

31144  i.  Birsbv's  bisto'yof  the  dificoverles  m inc 
Soulh-Sea.  tond.,  i8Ô4-i7«3  vol.  ln-4.— Voye* 
les  IP»  19840  et  suiv.,  90939,  ‘-10997  et  383*.iA. 

31145  Découvertes  dc«  Français  en  1708-89,  uan» 
le  sud-est  de  la  >ouvelle*(julnéc;  i>ar  M.  (de 
Fleurieu).  Paris,  1 790,  ln-4. 

31 1 40  Terra  auslralis  iiirogiiiia,  oranew  soullicriic 
discoveric.,.,  by  Ferd.  de  Qtia.  iAïudon,  tûi7^ 
ln-4. 

31147  Belaüon  du  voyage  do  la  mer  du  Sud  on'* 
côtes  du  CIdly  et  dû  Pérou,  par  ïréiler.  Ports, 


1710,  in-«.  og.,ou  .<iw/ovt,i7i7,  a voLüi-ii. 
— La  inérae,  avec  une  réponse  à la  préface  du 
Journal  des  obaenaUonsdu  P.  FeulUée.  Pmis 
173î»,  in-4.  fig. 

2 1 1 q»  ^'oyagc  (0  ibc  South-Sca,  by  J.  BuUtdcy  and 
J.  Cummins.  London,  1743,  ln-8. 

Q 11  fil)  Voyage  to  New^îuioea,  by  Tli.  Foiuust 
Lom/an,  1779  jn-4. 

a 1 1 5o  Nouveau  voyage  à la  mer  du  Sud,  commeocé 
î^us  Mariun,  achevé  sous  Duciesmeur,  avec  un 
oxlralt  de  celui  de  De  SurviUe.Pan>,  1783,  ln-8, 
(Il  y a des  exemplaires  avec  un  nouveau  titre 
I>or(am  : RrUtion , et  sous  la  date  de  l’naTiii, 

<jn  y a ajouté  une  Introduction  et  l'extrait  de 

lïwh(»n  d’Alvarès  de  Mendona,  .etc.,  par 

•-'iiûi  Uelatlon  de  deux  voyages  dans  les  mers 
auhiraJes  et  des  Indes,  |>ar  de  KEacax». 
Parts,  178a,  ln-8. 

•U  152  Voyage  4 la  NourcUe-GuIoéc,  par  Sosrasr. 
/'rtria.  i779jn-4. 

2ii:>3  An  am»um  of  lhe  Pelcw  Islands,  by  G. 

Kb4tb.  London,  1788,  I11-4. 

Jii.ifi  A supplément  to  the  account  of  the  Pclevr 
...  By  Uockin.  London,  ifto4,  ln-4. 

iii^  Vo)age  tu  botany-Bay,  by  Puitxip.  Umd., 
*7tvy,in-4. 

^ "‘"■■‘all.eof  lhe  rxpedllloii  lo  Boiaoy-«â,. 

•ji  i?  Ijmion,  1789,  ln-«. 

h;.’i * '“>“**  .New  Soulh-Wal», 

anL'iiV .'"7" 

i>?v-É  ,'®*^‘'^caJ  journal  of  the  transactions  at 
91 1 * By  IlrsTca.  London,  1798,  lu  4. 

/«ï  »he  Soutb-Sea,  by  Wlil,  Buch. 

i7fl,t,  in,^. 

* Journal  of  a cmlse  made  lo  the  PacUIr- 
wcaii,  in  the  IJnlted-.Siaics  frégate  Essex,  in 
»®**-*4,  by  capL  David  Porter;  se- 
iid  edit,  to  which  is  now  added  lhe  tranaar- 
elc.Aff»-ier*.  i8aa,a  vol. 

211O1  ^ij^ETr's  voyage  lo  tbeSoulb-AüaaUc.  etc. 

fig.  ^ 

ai  i^J  Misslonary  voyage  to  ibe  Southern  Pacific 

t^an  ( by  J.  WiLso«f.  io-4. 

hv  r - of  ® voyoge  to  New  South- Wales, 

" V”-  iSoâ,  ln-4. 

XI104  >oyage  üe  découverios  dans  les Tmraauv. 

w.  ■•<<"«*  P"  M-r. 

ai  bÎv«  ‘"'a'  ™I.  ln-4..  el  * allas. 

/'or/a 

tans,  181 5,  in«4.,  et  allas, 

auslralta,  by  Funnnis. 

'•  »“«»— Voyc,  les 

n 30733  cl  suivants.) 

’“''®*'  'oNewSoulb-Walcs 

’‘®|?  ®'  Souih-Wales,  liidiidliii: 
^iMy-Bay,  PorWackwn , Sldney,  cic.7bv  U 
UarriiiRion.  io.d.n,  i8,o,  gr.  ln-8.  ^ 

Î.mÎi.''"*''  .'‘■““kï’s  accouni  of  a loyage  (o  sia- 
W.,1.  a colony  al  Porl-Pblllpp.  Loidw, 

"'land.*?n^h®®“"‘  •*“  naiirea  of  Ibe  Tonga  Is- 

Occan ; empiw fro.i, 

B,  B *01.  in-s..-  or  lA>md. , iSSi,  4 vot  Ua-aa. 
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31175  MlMtonary  narrative  of  a tour  ihrougli  Ha- 
waï, or  Owbycc...,  byW.  Elus.  London^  18^7, 
in-8. 

31175  Two  voyages  lo  New  Soulh-Wales  and  Vau 
DieniaQ's  land,  by  Th.  l\dd.  London^  183-j,  yr. 
In-8. 

31175  Joumals  of  two  expéditions  Info  ihc  intr- 
riorof  New  Soulh-Wales,  lu  liic  years  1817-18, 
by  John  Oxlet.  London^  1830,  tn-/l.  iig. 

31176  Narrative  of  a survey  of  llie  inlerlroplral 
and  western  coasts  of  Ausiralla,  by  Hi>.  Parker 
Kixg.  London^  1837,  3 vol.  ia-8. 

31 177  Voyage  a la  terre  de  Van  Diemen par 

G.-W.  kvans,  traduit  de  l'anglais.  Pan'/,  1833, 
In-8.  flg. 

31178  Nairative  of  a voyage  in  New  Zcland,  In  tlie 
years  181 5 and  iHi5,ln  company  wUh  Sam. Mars- 
dm,  l)v  J.  Liddiard  Mcholas.  London^  1817, 
3 vol.  in-8. 

31179  Journal  of  a ton  month's  résidence  in  New- 
Zealand,  by  R.-A.  Croise.  London^  i833,a‘>cdlt., 
1835,  in-8. 

31180  A voyage  lowards  the  South  Pôle...,  by  J. 
Weddell.  London^  1835,  in-8. 

31181  Private  journal  of  a voyage  to  the  Pacl  De 
Océan,  and  at  the  Sandwich  islands,  lu  1833-35, 
by  C.-S.  Stewart.  yetc-York  (aussi  London)^ 
1838,  ln-13.— .V  visU  to  the  soulb  seas,  by  the 
same. — Voir  le  n*  3oo55. 

31183  Two  years  In  New  Soulh-Wales,  In  letten 
comprlsing  sketches  of  the  State  of  society  In 
thaï  coiony,  etc.,  by  P.  Cunningham.  London^ 
1837,  3 vol.  in-8. — Voir  le  n*  38538  et  sulv. 

31183  Voyage  to  the  Sandwich  islands,  with  an 
Introduction  by  Maria  Gbahaii.  Urndon^  1837, 
in-5. 

31i8ü  a narrative  of  four  voyages  to  the  Soulh- 
Sea,  etc.,  by  capt.  BenJ.  Morrcll,  jr.  Seu>~York^ 
1833,  in-8. 

31185  Au  account  of  ihcNew-Zeaiand...,  by  Will. 
Yalcs. — Voir  le  n*  38535. 

31 186  Narrative  of  the  voyages  of  capt.  lord  Byron 
lo  the  Sandwich  Islands.  London^  1837,  in-d. 

31187  Narrative  and  successfui  resuit  of  a voyage 
in  iheSouth-Seas;  performed  by  orderof  Kovcrii- 
mcul  of  Brilish  India,  lo  ascertain  the  aciual 
faie  of  La  Perouseexpcdiilon,  by  capt.  P.  Dlllon. 
London^  1839,  3 vol.  In-8.  — Voir  le  n'‘  19863. 

31188  Voyage  aux  Iles  de  la  mer  du  Sud  en  1817 
et  1838,  cl  relation  de  la  découverte  du  sort  de 
La  Pérouse,  par  Peter  Dillon.  Pm-fs,  1 85o,  a vol. 
in-8.  flg. 

31189  Relation  d*un  voyage  à la  c6te  occidentale 
de  la  Nouvelle-Guinée^  par  J.  Modéra  (en  néer- 
landais.) Harlem^  i85o,  In-8. 

3 1 1 90  Observations  on  the  colonies  of  New  Soiitb- 
M'alcs  and  Van  DIemairs  land,  by  John  Hen- 
derson.  CatcultOy  i853,  ln-8. 

31101  Two  expéditions  Into  tho  Inlcrlor  of  Sou- 
thern Auatralia,  by  capt.  Ch.  Slurt.  Londofty 
i855,  3 vol.  in-8.  6g. 

81 193  Narrativeofavoyagetolhe  Southern  Atlantic 
O^an,  In  i838-5o,  iinder  the  command  of  the 
taie  capt.  Henry  Forsier;  from  ibe  Journal  of 
W.-II.'B.  Webster.  London  y i854,  3 v<^.  in-8. 

otiçS  Excursions  In  New  Soiillt-Wales,  western 
Ausiralia,  and  Van  Dieman^s  land,  by  lient. 
Breton,  londofty  18SS,  in-8.  Og. 

3 1 igA  An  blsloiical  and  siatlstlcal  account  of  New 


Souili-Walcs  bot  as  a penal  seulement  and  as  a 
brlli>h  colonv,by  JohuDuninore  Lang.  London, 
1834,  in-8. 

3)19.5  Vkw  of  the  origlu  and  migration  of  tlic 
polincsian  nation...,  by  the  same.  i834,  in-8. 

31196  Voyages  aux  lies  du  grand  Océan,  contenant 
des  documents  nouveaux  sur  la  géographie  phy- 
sk)uu  et  politique,  la  langue,  ta  littérature,  etc., 
dcleurshabitants,  par  J. -A.  Moereniiout.  PariSy 
1837,  3 vol.  tii-8.  fig. 

Qii97lhrccexpcditiunsintoihc  hitcrior  ofcaslcrn 
Ausiralla,  witli  descriptions  of  the  recently  ex- 
plorod  regionof  Ausiralla  Félix  ; and  of  tlic  pré- 
sent coiony  of  New  South-Walcs,  by  major  T.- 

I. .  Mitcmf.ll,  3*^  edlu  London,  1839,3  vol.  111-8., 
avec  5i  pl. 

3 1198  Recoiinoitering  voyages,  Iravels  and  adven- 
lures  in  the  new  colonies  of  soulh  Australia,  by 
W.-H.  Leigh.  LondûHy  1839,  gr.  iu-8.  Hg. 

3iigg  New  Zeciand,  being  a narrative  of  traveU 
and  adveniurcs,  duriag  a rcsidence  in  lliat 
coimlry,  beiween  ihc  years  i83i  and  i837,  by 

J. -S.  Polack.  Londony  1839,3  vol.  ln-8.  fig.  — 
Mannersand  ciisionisoftlie  New  Zcelanders,  by 
the  same.  iSâo,  3 vol.  pet.  in-8.,  avec  cartes 
cl  flg. 

3.  CbroDologic. 

A.  Systèmes  et  Traités  de  Chronologie  générale. 


31300  Rcsebii  thésaurus  temporum,  gr.  et  lau 
Amstel.y  1658,  In-fol. 

31301  Velusliora  lalinortim  scrlplorum  chronica, 
collegii  D.-Th.  Ro.scalucs.  Venet.y  1787,  3 toI. 
in-5. 

31903  ScvLicEiti  opus  de  cmcndallone  temporum. 
CenevfFy  1639,  in-fol. 

31303  Tractatiis  de  varlis  annorum  formis,  in  quo 
Jos.  Scaligeri,  etc.,  orrorcs  redarguunlur,  aucl. 
Th.  Lydiat.  Lond.y  i6o5,  ln-8. 

31304  Th.  Lydlal,  emendatio  temporum,  compen- 
dio  facta.  I^nd.,  1609,  ln-8. 

31305  Ejusdem  caiioiies  chronologie!.  Oxonii, 
1673,  ln-8. 

31306  Petavi!  dnetrina  temporum.  Antuerpia^ 

1703. 3 vol.  in-fol. 

31307  è^usdem  raliunarium  temporum.  LHgdttni- 
Batav.y  1734,  3 tom.  en  a vol.  ln-8. 

31308  H.  Wi:<u:inETTi  opus  de  aimo  pHmilivo. 
Àuç.~yindfLy  1631,  In-foi. 

31300  Ricciou  chronologia  reformata.  Bononiity 

1069. 3 tom.  en  1 vol.  iti-fui, 

21310  Ph.  LAEB.i:i  chronologia  icclinicact  histo- 
rka.  Pnris.y  1670,5  vol.  In-fol. 

31311  Kelw.  SiMSOR,  ctironicon.  Lugd.-Batavor.y 
1753,  In-foi. 

31311*  Chronologia  hislorica,  scrilta  In  liiigua 
lurca.  Fettfziay  1697,  )u-4.  (Article  IUdjy- 
Kbaua.) 

31313  Ludw.  Ideicr,  Ilandbuch  der  mathematis- 
chen  und  techniseben  chronologie.  Ber  f/n,  1 835- 
36,  3 vol.  ln-8. 

31318  Ludw.  Ideler,  I^ehrbucb  der  Chronologie. 
Ibid,  y i83i,  in-8. 

31314  L'antiquité  des  temps,  rétablie  et  défendue 
contre  les  Juifs  (par  P.  Pexron).  PariAy  1687, 
in-4.,ou  1688,  Id-13. 
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aiaiS  Défense  du  texte  bébreu  et  de  U >ulgaie, 
contre  le  P.  Pezroo,  par  Mich.  Le  Quieii.  Pori>, 
)Ago,tn«J9.*~  Autre  défense,  par  J.  MartUnay. 
Par{$^  I08g,  fr>>i9. 

91310  Défeqse  de  rAntlqiiUé  des  temps,  ob  Tüii 
soutient  ta  tradition  des  PP.  et  des  ^Usos,  con- 
tre celle  du  Taliuml , par  le  P.  Pexron.  PariSy 
i6gi,  iu-0. 

31917  Continuation  de  la  défense  du  texte  hébreu, 
etc.,  contre  Is.  Vosslus  et  le  P.  Perron , par  J. 
Martianay.  Pariée  i6g3,  In-ti.  — liciatiou  de  la 
dispute  de  Pauteur  de  l'Antiquité  des  tem|is 
rétablie  contre  le  défenseur  du  texte  hébreu  et 
de  la  rulitate,  par  le  m^e.  1707,  I'his. 

31310  The  chronology  of  ancienl  kln^doma,  by 
V Nkwtoji.  Lond.,  17Û8,  In-é. — Voirie  n* 33550. 

31919  Défense  de  la  clironulogie  contre  le  système 
cbronologiqur  de  Newton,  par  FrércL  P«ns, 
1750,  in-Â. 

91330  Obras  chronologiras  de  D.  Gaspar  Ibanex, 
etc.,  marques  de  .MoxociAa.  Pa/CMCi’d,  1744, 
in-fo). 

31331  A new  analysis  ofehronoiogy,  by  W.  Ualev 
Loh4.  , 1 030,  4 toL  iii-0. 

31333  Kesseoy’»  sysieoi  of  astrononiicai  chrono- 
logy.  Lond.,  1783,  in-4* 

S1S33  Jo.-Gror.  Fraukii  novnm  syslema  rhroin»- 
logie  fimdamentalls,  qua  oinnes  anul  a<l  solls 
et  luuz  cursum  arturaie  drM'rIbi  et  noii  lunia 
designari  possiml,  etc.  r;o/rini;rp,  1776,  hi-fnl. 

31333*  Hier,  a Ueniiclis  cbronologia  et  ciilica 
bht.sacr»  vi  profanar.  Aoaur,  1700, 0 loU  ln-4. 
(D'après  Ebrrt,  n*io440 

B.  Sysièmesct  Traités  de  Chronologie  particuliers 
à certains  peuples  cl  4 certaines  i(MM|u«s. — 
Histoire  du  (.laiendrier. 


31334  Chronologie  de  Phistoirc  sainte,  par  Des 
ViüWLFS.  Berlin^  J 738.  3 vol.  ln-4. 

31335  Chronologicat  antlquities,  hy  J.  Jacksok. 
Lond.y  1753,  S vol.  in-4. 

31335*  J.  Hayeri  iractalus  de  temporibns  et  fesils 
dlebus  Hfbrsoruiu.  Amstelod,^  >734,  in-4. 

31330  J.  Marshaxi  chroniciis  canon  vgyptiacus, 
hcbraleus,  etc.  Aowdinf,  1O73,  In-fol.  — Voyei 
Pouvrage  de  Perironius  ci-après,  n*  33747. 

31937  Epoch»  celrbriorcs  Catalorum,  Syro^r»- 
coruin,  etc., ex  tradltlone  tUG-llEici.  Londim\ 
i65o,  ln-4« 

31330  Kpbemrrldes  Pcrsanini  p^r  totum  nnnum, 
Jnxta  epoebas  celebriores  Orlcntis,  latine  versjp, 
ciim  comment,  a Mathla-Fred.  Berkio.  .ttigusfir~ 
yfndft.y  i6gfl,  in-fol. 

91339  Principes  de  rhrnnoiogie  pour  les  temps 
antérieurs  aux  Olympiades,  par  J.  Pororiu. 
Saint-Pétfnb.^  1810,  In-4. 

31330  Dynasties  du  second  livre  rie  Mancthon, 
par  le  niême.  Fiorencr,  i8o3,  ln-0. 

31331  Dodwelli  de  veteribus  Grxcorum  Romano- 
rumqne  cyclls  dissertaiio.  r>.rom7,  1701,  In-4. 

31333  L.  Du  Four  do  LosoiEStR,  disserlailo  de 
variis  epochls  vrlontm  Orieiiialiuoi.  Upsia^ 
1750,  In-4. 

31333  Kd.  ConsiM  disscrtaiioncs  IV  agonlsiic«T. 
Flortnliet^  1747,  in-4. 


91334  VEumFlaccIfastoruio  aiinl  romani  rellquke. 
RonuCy  1779,  In-fol. 

3J3S6  Jac.  \an  Vaassen,  aulmadversionum  hisio- 
rleo-crUicarum  ad  faslos  Komanorum  sacrot 
fragmenta,  cum  rcsiduis  quibusdam  ad  Ipsum 
tibruin  supplemenlis  et  aualecUs,  etc.,  edente 
Chr.  Saxiü.  Tn^.~<id~Rhen.^  170Û«  iu-4. 

(TabHla  capilolina.  Voyez  le  a.)tt9lS.J 

31337  Ant.-Fr.Goaii  tliesaurus  \eter.  diptycbonim 
coDstilarium.  Florentitty  1759,  3 vol.  in-ful. 

31338  Fr.  Blancbinl  de  caiendario  ctcyclo  Osarb, 
ac  de  pasciiali  canooe  S.  Hlppolyli.  Aom<r,  270S, 
in-fol. 

3133g  .Egid.  Bcucherius,  commentarü  in  Victorlni 
AquUani  canoneni  paKhalem.  Antuerpia^  i633 
(cl  sous  le  litre  de  De  do<trina  temporum. 
1664},  in-fol. 

31340  OBSEavATio?TES  In  Prosperi  Aquitanl  chro- 
nicon,  etc..  In  velcrum  PP.  et  pontificum  epls- 
(olas  pascbales,  etc.  Amaielod.y  1733,  5 vol.  in-4. 

31341  Jo.Uarduinus,  de  suprciuo  Cbrisli  pascbale. 
Parii.y  169S,  in-4. 

31343  Mahi  Lupi  de  notls  chronolog.  annl  morlis, 
et  de  nativliaïc  Jesu-Chiisti.  Borna*,  1744,  in-4. 

31343  D.  Magx.i?«,  problcnia  de  aiino  nativitatls 
Cbri>li.  ltoM(Ty  1773,  iu  8. 

21944  Histoire  du  calendrier  romain,  par  Fr. 
Blondel.  Paris,  1683,  in-4.,  ou  La  Haye^  i084, 
in-13. 

31345  PauHna,  de  recta  paschs  cciebraüone,  et 
de  die  passiouU,  aucL  Paclo.  ForoxempronHy 
i5i3,  iu-fol. 

31340  Manricii  Davidis  animadversiones  lu  ebro- 
nologicas  ob&ervatioues  P.  Possini  ad  Pach\- 
merem.  DitiouCy  1O79,  lu-A.  (An.  PAcarxuLEs.) 

21347  Hcnr.  Sanclemestuis,  de  vulgariscræ  emen- 
dallonc.  Bamir,  1790,  in-fol. 

31948  Jo.-Alb.  Fabricil  inenologiuui,  sive  iibcllus 
de  mensibua.  llamb.y  1713,  ln-8. 

31349  Dissertations  sur  divers  points  de  critique, 
de  chronologie  et  d'antiquités,  par  le  P.  Souciei. 
Pons,  1715, 173O  et  178Ü,  S part.cn  3 vol.  ln-4. 

31950  Hesronitæ  kaiendarium,  juxta  nicenum 
coDCilium  gregorianamque  caicndatioaem , 
arabice.  BoMir,  1G37,  in-4. 


C.  Chronologie  historique,  ou  l'Histoire  réduite 
en  tables. 

(Voir  Ir»  n.  losoy-issm.) 

31951  CoRoxoïAMjie  ct  Komoialre  des  SS.  pontifes, 
auciens  Pères,  empereurs,  etc.  Pajis.  1622' 
In-fol.  * 

21253  Abrégé  de  l'alliance  chronologique  de 
nUstoirc  sacrée  et  profane,  par  le  P.  Pbil. 
Labbe.  Paris,  i65i,  2 vol.  ln-4.  (Le  3«  volume, 
intitulé  Eloges  histor.  des  rois  de  France  y est 
terminé  par  le  Meslange  curieux  de  plusieurs 
pièces  rares  et  anciennes.) 

21253  J.-Dom.  Müsastu  tabulæ  clironologicœ. 
Bomtey  1750,  in-4. 

21254  L'Adt  de  vérllicr  les  dates  avant  l’èrc  chré- 
tienne. Par/x,  1820,  in-fol. 

91255  L'Art  de  vérincr  les  dau*s,  depuis  J.-C. 
PariSy  1783,  3 vn).  In-fol. 

91256  L’Art  de  vérifier  les  dates,  depuis  l’année 
1770  jusqu’à  nos  jours.  Paris,  1891,  Iu-fol. 


V-.’  - — _ --  , .. 


HISTOIRE  UNIVERSELLE. 


319^7  TablfUes  cbronologiques,  par  Lcngut  du 
Frcsnoy.  Prtrti,  1778,  9 voL  ln-8. 

91958  Tabletles  chrouologiques  de  l’hlsdoire  unU 
vcrsellet  par  Jean  Picot  ; ouvrage  rëdigé  d’après 
celui  de  Leiiglel  du  Fresnoy.  Genève^  1808, 3 vol. 
Iu'8. 

91959  Chronologlcal  tables,  by  J.  Blaib.  London^ 
18'iO,  In-fol. 

91960  Fastes  universels. par  Boiurr  de  F^oiig- 

champs.  PariSy  i89i,  gr.  Iii-fol.  obi. 

912O1  Clave  historial,  por  Fr.  Ftoaex.  Madridy 
1817,  pet.  la-H. 


II.  HISTOIRE  UNIVERSELLE, 
ANCIENNE  ET  MODERNE. 


(Four  l'HUlotre  itnlvcrMlle  ■nci«one,  Toyrt  let  n.  tS676  et 
mIt.;  cl  pour  rUUtoirc  uoiTcrMllo  modcnic,  les  o.  SSOit 
cl  MiJv.) 


1.  Aucicanes  chroniques  générales. 


(EUet  MDt  nng^A  dtni  l'ordre  ehronoloffique  de  Tèpoque 
à laquelle  cUc*  t'afrèlcaL) 


91909  La  crooica  de  aancto  Isidobo.  AtatUy  ihiis 
\n~h» 

91963  Fl.'Luc.  Dextui  cbronicoo.  Lugd.y  1697, 
in-fol. 

91963*  Fulgestii  liber  abaque  llteiis  de  xlaübus 
mundi  alque  horninU.  PictatUy  1696,  In-S. 

91960  VicTOais  Tunnunensis  cbrouicoo;  cbronicon 
Joan.  BIclariensis , iegatlo  Luitprandl , etc. 
Ingolttadiiy  1600,  in^.  (Au  mot  Victob.) 

91965  Fucolpbi,  episc.  Icxovlensls,  chronicoruin 
llbri  duo.  Coloniay  i53o,  in>fol. 

91966  Cbronicon  Huui  aisni  contracd.edente  Æmyl. 
Ussermann.  Sancti-BluUy  17qch99,9  vol.  ItvA., 
sous  le  titre  de  Ctrmaniœ  sacra  prodromus. 

91967  Kinrcati  annales,  arab.  et  lat.  Oxonii,  i658, 

9 vol.  ln-6. — Voir  les  97990  cl  98007. 

91968  Hoco  floriacensla,  cbronicon.  Monasterit\ 

1638,  in  h. 

91969  GoDFBim  viterbiensls  Pantheon,  sire  uni- 
versilalis  llbri  XX.  Basileay  1S59,  in>fol. 

91970  Chronoiogla  serieni  temporum  et  historlaro 
remm  in  orbe  gcstaruni  conlinens,  ab  cjus  orl» 
glne  usque  ad  ann.  Christ!  1900,  auctorc  ano* 
iiyiDO,  sed  cœnobll  S.  Mariant  apud  Altissldo- 
rum  monaebo;  studio  Nie.  Camuzxi.  Trecis, 
i6o8,  lD>3. 

91971  Albert!  staüensis  cbronicon  a conditoorbe 
usque  ad  amium  Christ!  1950  dcductuni,  cl 
nunc  primum  cvulgatum  (a  Rein.  Reineccio). 
Uelmsl.y  1587  (au.^sl  iritfcmè.,  1O08,  in-A.  ) — 
Continuatio  annalium  Albert!  stad.,  ab  anno 
1903  ad  ann.  i393,  ex  membranls  edidil  notis- 
que  iUuslravit  And.  Hojer.  UafnieCy  1790,  ln-3. 

31979*  Vinccntli  bellovaccDsisspeculum  blstorialc. 

91973  BBETiABiini  historlaie  (Ludolphl  Sagaxis). 
Pictavii,  IÛ79,  ln-3.  ' 

2 1973*  AlbericI  monacbl  T rlutn  Fontlum  cbronicon 
(ab  orbecondilo  ad  ann.  i93i).e  raanuscripiis 
nunc  primum  cdlium  a G.*GulI.  Lelbiiitin. 
LipsiiTy  1698,  iD*3>  (Formant  aussi  le  9*  lol. 


kUi 

des  Àccfssionet  historica  de  l’éditeur.  — Voyc* 
I.EIBS1TZ,  et  le  n*  9O377.) 

91973  Herm.  Gioas  (scu  Gygas),  flores  temporuro, 
sive  cbronicon  universale.  lugduni-Batatorvmy 
1733,  ln-3. 

91975  Antonini,  cpiscopi  florentioi,  cbronicon. 
Murtmbergay  i383,  3 vol.  In-fol. 

9197C  Epiiboma,  qiiod  placnit  Rtoincrniil  novi» 
cioruiii  intiiulari.  i375,  9 vol.  ln>fol. 

91977  La  Meb  des  histoires.  PariSy  f'erardy  9 vol. 
jn«fol.  gotb. 

91378  Cliroiiica  qu*diriturFASCict'Lc&  temporum. 
l'ohnitTy  1373,  ln*rol. 

91970  Mabtisi  chronica  summorum  ponlificum, 
etc.  nur/nt,  i3T7,  ln-3.(Etft  l’art. Ligsahixe.) 

91379*  Opéra  inilliilata  {.aquiia,  per  Leonardo 
Abl-tixo.  ycapoliy  i3q9,  in4ol. 

91980  Litre  nommé  les  merveilles  du  monde, 
(/.yon,  137O),  lu^fol. 

91980*  I.e  MiBotn  hlstorial.  /.yoii,  1&79,  ln>foi. 

■ji9Bi  The  PoLYCBO.NYCON.  fmpr.  byCaatoHy  i38'i, 
liwfol. 

91989  Cbboxicarix  liber.  .Yurcm^.,  1393,  in4oi. 

91983  Jo.-Phii.  Benr.oiiEssis  supplemenlum  ebro* 
nicarttm.  PenetiiSy  i383,  in-foi. 

91983  Chronica  Bossia>a.  Mediolaniy  i309,  In-fol. 

91985  CouPEXDit'M  bistoriale.  Parfs.,  i5oo,  In-foi. 

91980  Cbbonica  chronicarum,  abrégée  et  mise  en 
flgun^.  1591,  In-fol.  — Voir  aussi  Reustke  des 
ans  passés. 

91987  Cbronicon  abbails  urspergensis  (Conrad!  a 
Llcbtcnaii  aul  Rtircardi  Ribcraccnsis)  a Nino 
rege  assyrlor.  niagno  usque  ad  Carolum  V : 
acceduiil  Rheginouis  et  Lambert!  ScbalTnab. 
aniiaies.  Arçfntor.y  1609,  in-foi.  (5*  édition.  La 
I**  a paru  3 Augsboiiig,  en  i5i5,  io-fol.) 

2.  Ouvrages  sur  THistoire  universelle,  écrits 
depuis  le  commencement  du  i6‘  siècle. 

91988  Memorabiliumomnis  Glatis  et  omnium  gen« 
lluiD  cbronicl  comnientarii,  a Joan.  Naiclebo 
digesti  in  ann.  m.  d.  Tubtngœy  i5t0,  9 vol.  In-fol. 

91988*  La  iholsoii  d'or,  par  Guill.  Pbilasthe.  — 
Voyes  le  n*  81819*. 

31‘j89  Mc.  MABBSCALa  deOorationes  amiqulta* 
tum  ab  origine  mundl.  Bostochiiy  i599,  in-fol. 

9i990Brief  recueil  de  toutes  chroniques,  tiepuis  le 
commencement  du  monde,  par  Acbyle  Gassab. 
AncerSy  i533,  ln-8. 

91991  Chronicorura  multiplicis  hisloriæ  uiriusqnc 
Tcsiainenii , CbrisL  Massæo  camcracentane  au- 
Ibore,  Mb.  XX.  Aitiwrp.y  i.53o,  in-ful. 

91999  Joan.  Cabionis  cbronicon.  157O , 

9 vol.  in-8.  — Voir  le  n*  9085o. 

91993  Le  proinptuaire  de  tout  ce  qui  est  advenu 
plus  digne  de  mémoire,  depub  la  création  du 
monde,  par  J.  d'OtveoTs.  PariSy  1579,  in-i0. 

21993  Discours  suri'bisiuire  univers.,  par  Bosmbt. 

91993  Introduction  3 rbistoire  de  l’univers,  par 
PcFFESDOBrr.  PariSy  1753,  8 vol.  ln-3. 

91*196  Le  Gbasd  théâtre  historique,  Leydty  1703, 
5 lom.  en  3 vol.  In-fol. 

91997  Le  monde  dans  une  noix,  par  Math.  Cbamer. 
A’urexiÿ.,  1799,  in-3. 

91998  Histoire  universelle,  par  Cauibt.  Stratb.y 
1730,  17  vol.  in-3. 


HISTOIRE. 


ai990  An  unlTerul  IIutoit.  London^ 

67  vol.  Id-8. 

91300  Histoiri:  unlver»ellef  traduite  de  l'anglaU. 
Amstndam^  1770,  ftO  vol.  In-ft. 

91301  lilstulre  unlvcreelle,  sarnfe  et  profane  0^^ 
quVn  lOoo),  par  Ilardion  (et  Linguet).  Parl$^ 
i73ft<6g,  90  vol.  ln-19. 

91509  1.09  traits  de  rhisloire  universelle,  grav^ 
par  \j.  Maibb.  Pari$^  17O0,  0 vol.  ln*3. 

9i3o3  Abrég<i  de  i'hlstoire  universelle,  en  (Igurcs, 
grav.  par  DtrLOS.  ror/i,  1783,  5 part.  ln-8. 

9180A  Histoire  des  dilTérenls  peuples  du  monde, 
contenaiu  les  cérémonies  religieuses  et  chlles, 
etc.,  par  Contant  d*Orvllle.  P«rf«,  1770-79, 
6 vol.  ln-8. 

9i3o3  Eléments  d'histoire  générale,  ancienne  et 
moderne,  par  Millot.  Porta,  1779,  g vol.  In*i9. 

91306  Histoibe  universelle  de  tous  tes  peuples  du 
monde,  ou  histoire  des  hommes  (par  Dclhlede 
Sales).  Porfi,  1770,33 vol. in>8.,  etS  atlas ln-3. 

91307  Précla  de  l'histoire  universelle,  ancienne  et 
moderne,  par  L.-P.  Asqlctil.  Parti,  1801,  ou 
1807, 19  vol.  ln-19,  ou  1818, 8 vol.  ln-8. 

91308  L'espiit  de  l'histoire,  fUir  Ant.  Fkbea^o. 
Por/i,  1809  (6«  édition,  1896),  8 vol.  In^. 

BiSog  Histoire  universelle,  ouvrage  posthume  de 
J.  Mnxra,  trad.  de  l'allemand,  par  J.-G.  Hess, 
{^méoe,  i8i4'i7(9*  édition,  1896),  8 voL  lu-8. 

91510  Histoire  universelle,  contenant  le  synchro- 
nisme des  hbtoircs  de  tous  les  peuples  e.onleD)- 
poraius,  taut  anciens  nue  modernes,  et  la  suc- 
cession chronologique  nesempires,  par  M.  l'abbé 
Henri  Diilun.  Por/s,  1818-99,  ln-8.  Tom.  1 8 \. 

9i3u  Histoire  universelle,  par  Cés.  Cantu,  trad. 
sous  les  yeui  de  l’auteur,  par  Eugène  Arouv. 
Parité  F.  Didot^  i883,  ln-8.  ( Il  y aura  18  vol.) 

oiSiiaCours  d'études  historiques  (Prolégomènes 
historiques  et  histoire  ancienne  ),  par  P.-G.-F. 
Daunou  (publié  par  MM.  Taillandier,  Guérard, 
Nalalls  de  Wailly,  etc).  Paris^  1889-88,  ln-8. 
Tom.  1 A VII.  (Il  y aura  90  vol  au  moins.) 

aiSiih  L'univers  pittoresque,  ci-dessus,  ig039« 

91319  Lectures  on  ibe  pbilosophy  of  ibe  modem 
bistory...,  by  G.  Miller,  thtèim,  1816-98,  8 vol. 
ln-8.~Voir  les  n**  ig3oi  et  sidv. 

9iSi3  The  bistory  philosophlcally  lllustralcd  by 
G.  Milles.  tofidON,  i839,  8 vol.  ln-8, 

91818  Eléments  of  general  lilslory  ancient  and 
moderne,  by  Alex.  Tttlcji,  wiih  contiiiuaUou 
by  Ed.  Mares.  Londom^  3 vol.  in^ 

91315  Weltgeschicbte  In  lusammenlirugendcr 
Ertibluug,  von  F.-C.  ScaLOSssa.  Fruncfwrt^ 
1813-81,  ln-8..  1001. 1 à IV,  en  10  vol. 

91316  K.  F.  Becker,  Wcltgeschichte,  6*  Auflage, 
neu  bearbeltel  von  J.-W.  LObH,  mit  deii 
Fortselzungeii  von  J.-G.  Woltmann  und  C.-A. 
Mensel.  Btrliny  i89S  (aussi  i889),  18  vol.  ln-8. 

91317  Allgomelne  Geschlchte  vom  Anfang  der 
hlstor.  keootnlss  bis  auf  unsere  Zclnten;  von 
Ch.  de  Hottcck,  8«  Aufl.  Pregèury,  i838,  g part. 
in-8.  — Trad.  en  français  par  Sim.  Gunser. 
CarsfruAe,  et  Porfi,  1833,  in-8. 

91818  Histoire  pragmatique  des  hommes,  depuis 
les  temps  les  plus  reculés  Jusqu'à  l'époque  ac- 
tuelle, esiraUc  des  anciens  auteurs  et  des  meil- 
leurs historiens  de  l'Allemagne,  par  K.-M. 
Koumas  (en  grec  moderne).  Ffemic,  1880-89, 
J 9 roi.  lo*8. 


9i3ig  Ulstorische  werke,  von  A.-U.-L.  Ukebbi. 
Gôtting.y  i89i,  etc.,  i5  vol.  ln-8. 

tVojn  exuaiu  btotoriqitM,  n.  SUK»  «t  Mi*.) 

ü.  Traités  particuliers  relatifs  à l'Histoire 
universelle;  Mœurs  et  lisages. 

91890  Essai  sur  la  différence  du  nombre  des 
hommes,  dans  les  temps  anciens  et  modernes, 
par  K.  Wallace,  trad.  de  l'angl.  par  de  JoiicuurL 
Londres  (Paris),  1788,  pet.  ln-8.;  ou  sous  le 
titre  de  Dissertation  historique  et  pofiri^MC  sur 
la  population  des  anciens  tempSy  comparée  atec 
celle  du  nôtre.,.:  p/us,  examen  critique  du  iffs- 
cours  de  Hume  sur  le  m^me  sujets  par  ira//ar<, 
tra*L  dePangt.parB.  (Sidoui).  Paris,  1769,10-8. 
-iiS9i  Les  ruines,  ou  niédilalions  sur  les  révolu- 
tions des  empires,  parC.-F.  de  Volkty.  PariSy 
an  vn,  ln-8.  ng. 

91S99  Essai  hblorique  sur  les  révolutions  an- 
ciennes et  modernes,  par  M.  de  CHATcaofiiUA.M). 
Londresy  i7Q7,  a part.  ln-8. 

91393  Th^rlc  des  révolutions  rapprochée  des 

firlnclpaux  événeoionls  qui  en  ont  été  l'origine, 
e déuluppeiucnl  ou  la  suite,  par  l’auteur  de 
l’esprit  de  l'histoire  (Ant.  Ferrand).  Parts,  1817, 
8 vol.  in-8. 

91398  Essai  historique  et  philosophique  sur  le.s 
noms  d’hommes,  de  peuples  et  de  lieux,  consi- 
dérés principalement  dans  leurs  rapports  avec 
la  clvilisaiion,  par  Eusébe  Salverte.  PariSy  i8o8, 
9 vol.  in-8. 

91395  Dictionnaire  universel  des  mœurs,  lois, 
usages  et  coutumes.....  des  peuples  des  quatre 
parties  dn  monde.  Parisy  1779,  8 vol.^in-8. 
91396  L'esprit  des  usages  des  dlOérenls  peuples, 
par  Demeunier.  Parts,  1776,  8 vol.  ln-8. 

91397  Uug.  Gaoni  parallelon  renim  publlcar. 
liber  terllus  de  morlbus  Ingcnloque  populorum 
Aiheniensium,  Romanonim  et  Batavor.//artoN., 
1801*3,  8 vol.  in-8. 

81398  Discours  des  pays  selon  leur  situation  (traiL 
du  latin,  de  J.  Boem).  Lgon^J*  de  Tournes , 
1339,  ln-16. 

91 39g  El  libro  de  las  cosiumbres  de  lodas  las 
génies  del  mundo,  traduzido  y compllado  por 
Fr.  Tamaba.  AnverSy  i556,  pet.  ln-8. 
fliSSo  Des  habits,  mœurs,  cérémonies  anciennes 
et  modernes,  pardeGLES.  LtVpe,  lüoi,  ln-8. 
9i33i  La  Foaér  nuptiale.  PariSy  lOoo,  ln-19. — 
Tableau  du  mariage.  — Voir  le  n*  180^. 

91339  (Cérémonies  nuplhilesde  toutes  les  nations, 
par  Gava.  PariSy  1680,  ln-i9. 

( Voyei , ri-de«*ti* , Rm-upII*  de  Cotlumee , D.  MOI  et  nü*.« 

cl  Ci-C|ifCC,  U»  O.  ÏXS74  «t  Mil*.} 

III.  HISTOIRE  DES  RELIGIONS  ET 
DES  SUPERSTITIONS. 

1.  Histoire  générale  des  Religions. 

(Voir  les  n.  atsss  et  ■■!*.) 

91333  Origine  de  tous  les  cultes,  ou  religion  unH 
vcrselle,  par  Düpuis.  Parti,  i7g5,  S vol.  ln-8.,  et 
allas.  — Nouv.  éüU.,  PariSy  1899 , 7 vol.  ln-8., 
et  allas. 
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HISTOIRE  DES  RELIGIONS. 


Abr^é  Ü€  Toriglne  cultes,  par  Dupuis. 
ParU^  170S,  ln-8. 

' ai535  Analyse  raisonnée  de  l'origine  de  tous  les 
cultes  par  Dupuis  ((>ar  M.  Deslutt  de  Tracy). 
Paris^  lAoft,  in-6. 

aiS36  Dictionnaire  historique  des  cultes  religieux 
établis  dans  le  monde,  par  de  I.a  Croix,  /’aris, 
177^«  3 vol.  pci.  in-3.  — Edition  aiigmciitér. 
yeiMaittes,  i8ao,  A vol.  ln>8.  — Suppléai,  par 
Chaud,  i$3i,  in-8,  de  00  pp. 

91337  Les  rcllgloiia  du  monde,  par  Alex.  Doss 

trad.  de  l’anglais,  par  Th.  i.a  Grue.  Amsieninm^ 
lOdO,  gr.  iiM.,  ou  1OOO1  Ûg.  — Voir 

le  11'*  99^75. 

91338  Histoire  critique  des  dogmes  et  des  cultes 
bons  et  mauvais  qui  ont  été  dans  l'église,  depuis 
Adam  Jusqu’à  J.  C.,  nti  l'on  traite  de  toutes  les 
IdoUtrics  de  l’ancien  paganisme,  expUqu6'S  par 
rapport  à celles  des  Juifs  ; par  Jurleu , avec  un 
siippiémcni.  Amtterd.^  l'uà. — Siipplémenl,  ou 
dissertation  de  Cuper  sur  quchiucs  passage»  <lu 
livre  de  Jurleu»  1705, 

9i3So  Parallèle  des rcJigion»(par  Fr. <Flcr.  Brunei, 
lazariste).  Parfz,  1709, 3 loni.  en  3 vol.  In-/|. 

aiSànCode  sacré,  ou  exposé  comparatif  de  tonies 
les  religions  de  la  terre...,  extrait  des  livres  ori- 
gnaux qui  servent  de  bases  aux  différentes 
croyances:  par  Anol  de  Mézières.  Paris  et  fVr- 
Mailles^  i838,  In-fol.;  publ.  en  dix  livrais., dont 
la  dernière  est  bh. 

ai3ài  CéaésiONics  et  coutumes  religieuses  de  tous 
lespeuptesdu  mondc..4miterd. , 1 793-83, 8 tom. 
en  g vol.  lo-fol. 

31389  Superstitions  anciennes  et  modernes,  etc. 
Amsterd,^  1733-30,  a vol.  in-fnl. 

91368  Co.xroEMiTésdes  cérémonies  modernes  avec 
les  anciennes  (par  P.  Mussard.  Getiàve)^  16O7, 
ln-8.— Voir  le  n*  923i8. 

91368  CotvroRifrré  des  coutumes  des  Indiens  orien- 
taux avec  celles  des  Juifs,  etc.,  par  De  La  C. 
(Crequlnlère).  Bruxeltes^  >708,  In-i9. 

91383  Conformité  des  cérémonies  des  Chinois 
avec  ridolàtrie  grecque  et  romaine  (par  le^i*. 
Alexandre).  Cologne.  1700,  ln-19. 

91380  Des  cultes  qui  ont  précédé  et  amené  l'ido- 
lâtrie ou  l'adoration  des  flgures  humaines,  des 
cultes  des  fétiches,  dea  astres,  des  héros  ou  des 
morts,  par  J.-A.  Oulaure.  Parts,  i8o5,  in-8. 

ti387  Van  Dale,  dlsseriationrs  de  origine  et  pro- 
gressu  Idololalrix  et  superslUloniim:  devera  et 
faha  propbetia,  etc.  Amsielod,^  lOgO,  ln-8. 

91388  Origine,  progrès  et  décadence  de  lldolâtrle 
(par  de  Héhégaii).  Paris»  1787,  ln-19.  — Voir 
le  n*  99337. 

A.  Histoire  de  l’Église  chrétienne. 

•.  iBtrodoction,  eontcoaot  rhlitoir»  d«  rAociut-TriUnwnl. 

( Pour  niiiiolro  d«i  JoiO.  toyn  lot  0.  Oiu  K «nlv.,  et  euul 
ttlS  et  MllT.;  tS7XI-AS,  «9070-76.) 

31569  Anonyull  scriptoris  (JulH  Pollccis)  hlsto- 
rla  sacra,  gr.  et  lat.  Bononite^  t779i  In-iol. 

ai36o*  Sulp.  Sevrri  hlslorla  sacra. 

9i35o  Aug.Tornielli  annales  sacrl  et  profani  Vrt. 
Testamentl.  yinfuerp.,  1O90, 9 vol.  in-fol.  (Pour 
rédition  de  1750,  voyez  l’article  Baeoxicb.) 


khi 

9iS5o*  Jae.  ftallanl  aiinalea  eccleslastlel  Veleris 
Testamentl.  LHtetitT'Parisior.^  1O61, 0 tom.  cii 
3 vol.ln-fol. — Idemopus,  io  cpltomen  redactum. 
Lutetia^  1033,  In-fol. 

9i35i  Jar.CsAcaii  annales  Vel.  et  Nov.  Testamentl. 
Ccncro',  1799,  lii-fol. 

91859  Jo.-Fr.  Bnddri  hlstorla  eccics.  Vet.  Tcsla- 
mcnlJ,  obscrvationlbus  llluslrata.  ItaUt'Magd.y 
1790-99,  9 vol.  ln-6. 

91333  Histoire  de  l’Ancien  cl  du  Nouveau-Testa- 
ment et  des  Juifs,  par  D.  (^Imet.  Paris^  17S71 
6 vol.  ln-6.  ou  7 vol.  In-i9. 

91336  Htstuirc  du  peuple  de  Dieu,  par  le  P.  Ben- 
anrLR.  Paris^  1798,  18  vol.  ln-8- 

Origine*:  ÉlabliMêement  $t  yÊrrmier»  tiéeUâ  de  PÉgliee. 

91358*  Laur.  Selvagil  antlquUatum  christianaruni 
InsUluilones.  Painvii^  1776,  5 vol.  In-d.;  scu 
rercef/is,  1778-79,  0 vol.  lu  8. 

91358^  Jos.  üixcHAiii  origines  vive  antlquliaies 
ecclesiasiicx.  ilaUe^  1796,  11  tom.  en  6 vol. 
1n-6. 

9i334<:  MAMAaiii  origines  et  aniiquil.  chrlsUame. 
Aomrr,  1769,  19  tom.  iii-6- 

91356*1  The  hlslory  of  llie  first  planting  of  lhe 
Christian  religion, lakeii  frum  lhe  actsof  Apostics, 
by  Geor.  Benson.  tond.,  1750,  3 tom.  en  1 vol. 
ln-6. 

9U56*  Histoire  de  rétablissement  du  christia- 
nisme, par  Billet.  Besançon^  17O6,  pet.  in-6., 
ou  Parité  1616,  in<>8. 

91336^  F.i'srbii  Paniphili,  Socratls,  Sozomeal, etc., 
l|lstoria  cccleslastica,  gr. 

91353  Meephori  Calusti  hlstorla  eccleslaatlca, 
gr.  et  lat  PartsiiSy  i63o,  9 voU  lii-fol. 

91350  Mémoires  pour  servir  â l'hislofre  ecclésias- 
tique des  9lx  premiers  siècles,  par  Le  Nain  de 
Tillcmomt.  Paris,  i0q3,  lO  vol.  ln-6. 

91357  Jo.-Alb.  Fiaaicii  salutarls  lux  EvangellL^. 
Voir  le  n*  3150g. 

91358  J.  Clerici  hlstorla  eccleslastlca  duorum 
primoruiii  sæculoruoi.  dou/e/od.,  1710,  ln-6. 

31330  J.-L.  HosiiEiM,  de  rebus  Chrisüaiioruni 
ante  Conslanlinum  Mag.  conimentarli. //efaut, 
1733,  in-6. 

91360  Die  Christin  Im  held.  Hanse  vor  den  Zeltcu 
ConslantinaderGross;  von  F.  Mûnier.XapeiiA., 
1898,  iii-8. 

91361  Tbe  history  of  rhrisliaDlly,  from  the  blrüi 
of  Christ  Io  the  abolition  of  paganlsm  In  the 
roman  empire, by  the  rev.  II.-L.  Mllman.  Land., 
1860, 3 vol.  ln-8.;  ou  Pan'«,BaNdn',9  vol.ln  8. 

91309  Jésus-f^hrisl  cl  sa  doctrine.  Histoire  de  la 
naisMucc  du  l’Église,  de  sou  organisation  et  de 
ses  progrès  pendant  le  premier  siècle , par  J. 
Salvador.  Parité  i83g,  9 vol.  ln-8.  — • Voir  les 
n**  997  et  suiv. 

b.  fliitolrv  gl>Qérale  d«  râatlie,  pur  d»«  «crlvuliM  cithoUiia«i- 

91363  Cæs.  Baroxii,  etc.  annales  ecclesiasiici , 
cuni  crltlca  Ant  Pagi.  Rotiut^  1388-1798,  3i  vol. 
in-fol. 

91366  Ls.  CasaubonI  de  rébus  sacris  et  ecclesla«i. 
exerciiaiiones  XVI  ad  Card.  Barouil  prolegi»* 
mena  In  annales,  tond.,  1O16,  In-fol. — Héimpr. 
â Francf.^  i0i5,  et  à t;rnévr,  i03S  et  i003,  ln-8. 


Ûigitized.by  Cic  lOgli' 
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2)305  Ad.  Trlbb^hovit  rxercitalkiaec  ad  RaroiiH 
annaJes,  ubi  desUt  U.Casaubonua.  Uptiœ^  1706, 
in-A. 

2)300  HlMoria  ponliOral  y caiollca....,  {>or  Goni. 
de  lliescu,  Leys  de  Bavia,  etc.  Madrid^  105a* 
78,  0 vol.  Irvfol. 

2)367  AtKXAXDai  liUlorla  eccleslaaüca. 

$iU^  )Ogo«  3 vol.  In  foU 

2)308  Histoire  eccléalasüquet  par  Cl.  Flbi  ar,  coït- 
thiiM^e  par  le  P.  Fabrr.Parij,  lOg),  37  >ol.  In-â. 

2i30o  Discours  sur  Tblsloire  ecclésiastique  « par.. 
Fleury  (édition  donnée  par  Goujel).  Pam, 
1703, ln-12. 

2)370  Critique  de  rHlstolre  ecclésiastique  de  Cl. 
Fleury,  par  J.  Marcbetü.  Bttançon^  lOag,  2 vol. 
io-ia.  (Article  CI.  FteraT.) 

2)37)  Iltsiolre  de  rF.gUse,  par  Fr.  Hmoléon  de 
Cliolsy.  PariSy  1703  ou  17A0,  tt  vol.  ln-0. 

21872  Histoire  de  rÊKlIse,  en  abrégé,  par  L.-E1. 
Dupin.  Pari$^  17)6,  A *ol.  in*i2. 

21S73  Abrégé  de  rhistoiru  ecriéslasüque  (par 
Bonat . Haclnc).  Cologne  (PaWi),  1 7O2-O7,  i3  vol. 
in-A.  ~Le  même,  avec  la  coatiiiuatioii,  par 
Ronde).  Paris,  1752<02,  lâ  vol.  iii-i2. 

2137A  Abrégé  cbronul.  de  rhistoire  ecclésiastique 
(par  Macqucr),édU. augmentée  (parDlnuuart). 
Paris,  17O8,  3 vol.  peL  ln-8. 

9)875  Hbiuire  do  TÊgliso,  parBi:aADLT'BimcAST)a. 
Paris,  1778,  9A  vol.  In-ia. 

2137O  1^  siècles  chrélicni,  ou  histoire  du  chris- 
tianisme dans  son  étabUssomcnlel  ses  progrès, 
par  l'abbé  (Ducreux).  Paria,  1775-87,  )0  vol. 
in-19. 

21377  Istorta  ecclcslasiica,  descritta  da  Fr.-Glus. 
Agost.  Oasi.  Borna,  1755,21  vol.  in-A.~CoiUl- 
nuacione,  dal  secolo  VII*  dolla  chiesa  al  secolo 
XIV*,  da  Pb.'Angel.  Dcccbeltl.  Rowui,  1770^8, 
17  vol.  ln-A.~Islorla  degli  ultimi  quatlro  secoU 
délia  clilcsa.  Borna,  1788*97,  la  vol.  In-A.  Le 
même  ouvrage  exLsio  ansel  in-12. 

2)378  Histoire  générale  do  l’EgUsc  chrétienne, 
trad.  de  l'anglais  de  Pastorinl  (Ch.Walmesley), 
par  un  bénédictin  (D.  Vllson).  Pomcn,  1777,  ou 
SainPMalo,  )7go,  3 vol.  ln-12. 

21379  Casp.  Saccarelll  historla  eedes.,  per  annos 
digesta.  Aom<r,  1771-91,  si  vol.  In-A. 

2)38o  Geschichte  der  Religion  Jcsii  chrlstl,  von  F. 
Leop.  von  Stouimg,  forgesclxl  von  Frled.  von 
Kerz.  Hambourg,  1807-88,  3o  vol.  ln-8.,  et  un 
Index  en  2 part 

2)382  Anecdotes  ecclésiastiques  (par  Jaubert  et 
Dinouarl).  Parts,  1772,2  vol.  ln-8. 

e.  Hiuoire  de  k eertalne*  époques. 

21383  Le' livre  des  persécutions  des  chrétien*, 
trad.  de  lat.  de  Boniface  SiMOMerrA,  par  Oci. 
de  Saint-Gelals.  Paris,  l'erard  (sans  date),  In-A. 

2)386  Historla  ccclosiastica  de  niicstro  tiempo.... 
por  Al.  FraxAXDKZ.  SeviUa,  lOii,  In-fol. — Voir 
le  n*  2)63)*. 

2t385  Mciiioln^i  cbroiiologiqties  et  dogmatiques 
pour  servir  à rhistoire  ecclésiastique,  dciüoo  6 
1716  (par  d'Avrigny),  1789,  A 'ol.  iii-ia,  ou 
^(mes,  1781,  a vol.  ln-8. 

2)388  Mémoires  pour  servir  6 l'histoire  ecclésias- 
tique pendant  le  18*  siècle  (par  M.  Picot). 
Paris,  i8o6,  a vol. ln-8.,  ou  2* édit,  augmentée. 
Paris,  )8i5-i6,  A vol.  in-8.  ♦ 


d.  HUioire  irèfi«nl«  de  rÉfUte,  per  de*  ècrintnf 
proteeUDU. 


2)388  Ecclcslasiica  historla...  per  allquol  studio* 
foset  piusvirosiu  urbe  Magdeburglca.  Dasilea, 
i55g-7A,  In-fol.,  ccnturl»  1 — xin.  (Article  Cs»- 
TcaiATOREs  magdeburgici.) 

2)  38g  Gui!,  Kyseiisgreln  centenarU  i et  11,  adversus 
centuriatnres  magdeb.  Ingoldst.  et  JfonacAiï, 
iTtOO-é»,  in-fol.  (Article  CevrcRiAToacs.) 

2i3oo  Histoire  de  l'Eglise,  depuis  J.-C.,  par 
Basxage.  Rotterdam,  lôgg,  a vol,  In-fol. — Voir 


le  n*  22391. 

21391  Histoire  de  l'Eglise  et  de  l’Empire,  par  J. 
U Sueur,  continuée  (jusqu’à  la  fin  du  12*  siècle), 
par  B.  Plctel.  Amsterdam,  178042, 11  lom.  c» 
7 vol.  In-A. 

9)399  Alositeuii  insiilutlones  blstorl*  ccclcsla5t. 
nelmstadii, 

2i3g3  Mosliemil  syllogc  disscrtalionuoi  ad  hlsto- 
riam  ecclesiasticam  spcctantlum.  Altonavttr, 
1763,2  vol.  in-8. 

2139A  Histoire  ecclésiastique  de  Mosirtm,  trad.  en 
franrois  sur  la  version  anglolse.  Yrerdon,  1770» 
6 vol.  iu-8. 

2i3g5  PauU-Ern.  3ablonski  InslUulloncs  hlslorlaî 
christianx,a  sacciilo  I usqueadXVIIÎ;  hislorlaui 
s»curiXVlIIconscrlpsilEbcrh.-H.-Dan.  Stoseb. 
Franco f,~ad-yiadr. , 1708*87,  3 vol.  ln-8. 

9i3g6  Hcrin.  Veiicma,  Instlluliones  histor.  cccle- 
siastics  V.  et  X.  Testamcutl.  Lugd.-Batav., 
1777-M»  7 vol.  In-A.  ^ „ 

2i3g7  Glirislilche  Klrcliengeschlchle,  von  J.-M. 
ScimOcKii.  Leipzig,  1768-1802,  35  vol.  ln-8. — 
Klrchengcschichlc  soit  der  Reformaüon.  fAid., 
180A-11,  10  vol.  in-8. 

21S98  Allgcmeinc  Geschlchle  der  chrlstl.  Kirche, 
von  H.-Ph.-Cr.  Henkr,  forges,  von  J.  Scv. 
Vater,  A*  Aufl.  Bi'unsir.,  1800-20,  8 vol.  in-8. 

9)399  lllslorv*  of  Üie  churcli  of  Christ,  by  Jos. 
Mtiner,  wlih  additions  by  Isaac  Milmir.  tond., 
1819,  5 vo».  in-8.  — Continuation  by  U.  Sleb- 
btiig.  London,  i8.3g,  3 vol.  in*8. 

2)Aoo  Histoire  universelle  de  l'Eglise  chrétienne, 
par  Jacq.  Mattea.  Strasbourg,  iSiy-35,  A 'oI. 
in-8. 

21A01  L’esprit  de  l'Eglise,  ou  considérations  phi- 

V losopbiques  et  politiques  sur  l’hlslolre  des  con- 
ciles cl  des  papes,  depuis  les  apôtres  jusqu'à 
nos  jours,  par  de  Potier.  Pflrij,  182),  8 vol. 
ln-8.  h’  compris  le  n*  9)088  d-après).  — Aussi 
refondu  sous  ce  litre  : Histoire  phitoso^ique 
du  christfantsmr  et  des  Églises  chrétienne». 
Paris.  18S6.  8 vol.  iu-8. 


e.  Hêluip**  d'Hlitotrc  eccIètlAtÜqo*. 

21A02  PhU.  Labbe,  novabibtiotheca  manuscripto- 
rum.  Voy.  le  n*  23025  ; on  pourrait  aussi  placer 
ici  les  n**  825-28. 

21602*  P. -Fr.  Chiflkli  disscrtatloncs  iros.  I,  de 
uno  Dionyslo.  II,dè  loroel  tempore  convcrslonls 
Conslantini  Magni.  111,  de  S.  Martini  luronem4s 
tcmponim  rallone.  Paris.,  167O,  ln-8. 

2iAo3  Ejusdem  opuscula  quatuor  :de  S.  Diony<>ii 
State  loiaqoe  rhronologla.;  de  una  sancia  Syra, 
origo  prima  comitum  Valenüneosium  ex  Picta- 
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vleoslbitst  GauOHdi  U«  vili  et  gestis  S.  Beroardi 
abb.  Paris.  ^ I079i  ln-8.  ^ 

ai^oft  H.  Wmit  miaccllaneorum  sacror.  Ub.  IV. 

Amsieiod.^  10O5,  a vol.  ln-4. 
ai  Ao5BLANCflnii  demonstrailooes  hisior.  eccleslas- 
ücc.  175a,  3 vol. 

aiftod  De  rebus  ad  historlam  et  antlqiillales  er- 
ctesbe  pertlnentlbus  F.-Ant.  Zaecarle  disserla- 
tlonea.  Fulginio’^  1781.  a vol.  lU’A. 

91&07  Reoiarks  on  occlesiasUcal  hislory,  by  J. 

Joanif.  London^  1751-75,  5 vol»,}o-3. 
ai3o8  Denkwflrdlgkelnien  ans  der  chiistllchen 
Archcoiogie  ; mit  best^rndiger  Riicsichl  auf  <li« 
gegeifwcrtigen  Beniürrnlsse  der  chrlstllcht'ii 
Kirchr,  Ton  D.-Jnh.-Chr.-\V.  Augusll.  Leipzit/y 
i8i7'3i,  la  vol.  in-8.  (Savoir  : 3 tuI.; 

Heiligen  UandlLyi  vol.  ; (lotttsdiensÜL  Pertonrn 
nndOsrter^  1 vol.;  GettesdienstU.  Sachen,  1 vol.) 

/.  HUloir*  eccIMuUqn*  de  dtlfereDU  pty«. 

J?«r«pe  en  général. 

A 

aiAog  Burope  spéculum  : or  a view  or  snrvey  nf 
ibe  State  ol  religion  in  Uie  western  piVt  of  ihr 
World,  by  Edw  Sandys.  London,  16S7,  ln-4.  — 
Trad.  en  français  sous  le  litre  de  Relation  de 
Pestas  de  U religion,  avec  des  additions  nota- 
bles. (AMSfrrd<iiw,L.  £2zen>),  lOAi,  pet.  In  la. 

A cette  iraducUnn  est  ordinairement  réunie  la 
54fjire  tJufragraphie,  ou  description  des  Meut 
où  réside  liSgUse  chrétienne  par  tout  t'univers, 
par  P.  Geslio.  Amsterdam.,  L,  Rlietiery  i34i. 


Fmneg  et  Betÿtgme. 

iiâio  SAmuaTHAitOBiM  fratnim  Gallia  christlan.i. 

Ptnrfi.,  1715,  i3  Tol.  in-foi. 
aihli  Car.  I«  Colnte  annales  ecclesiastid  Franco- 
mm  (ab  ano.  Ghristi  a5.3  ad  ano.  83S).  Paris., 
iM5-^,  8 vol.  In-fol.  ~ Voir  le  a*a833o. 
aiAia  Histoire  de  l'Église  gallicane,  par  J.  de 
Loiigoktal.  Paris,  1730, 18  vol.  in-3. 

91818  Recueil  historique,  chronologique  et  topo- 
graphique des  arcbevéchés,  éréchés,  abbayes  et 
prieurés  de  France,  etc.,  par  D.  Beaunler.  Paris, 
1793.  (Nouveau  litre  : État  des  arcketéchez, 
éâichet,aHayeset prteitrez  de  France.,,  3*  édit. 
Paris,  Boudet,  173S},  a vol.  lu-3.  On  y Joint  : 
Table  générale  de  Pétat  des  ar^tevéchés,  évêchés, 
etc.,  Paris,  1733,  m-8. 

ai3i3  Le  clergé  de  France,  ou  tableau  des  archi*- 
véques,  évalues,  abbés,  abbesses,  et  chefs  des 
chapitres  prlncipaui  du  royaume , par  l'abbé 
Hugues  Du  Temps.  Paris,  1773-75,  3 vol.  ln-8. 
(Abrégé  des  quatre  premiers  vol.  de  la  Gallia 
christiana.) 

ai3i5  Collection  ecclésiastique  (par  l'abbé  Bar- 
ruel).  Paris,  i70i*03,  i3  vol.  ln-8. 

91 31 5*  Mémoires  historiques  sur  les  aflaires  ecclé- 
siastiques de  la  France,  pendant  les  premières 
années  du  iq*  siècle  (par  le  comte  JaulTrct). 
paris,  I81P-93,  3 vol.  in-8. 

2^10  Hlstoria  ccclesis  parlsiensls,  aiictore  Gcr. 
dubois  (édita  curls  PP.  Barth.  de  La  Ripe  et 
Pet.-Nlc.  Des  U oie  t s).  Porfa.,  lôgoet  1710,9  vol. 
lo-fol. 


3i3i8*  Histoire  du  syndicat  d'Edmond  Rkher,  par 
luI-méme.  Avignon  {Paris),  1753,  pet  In-B. 

91317  DsscaimoN  de  l'église  métropolitaine  de 
Paris  ( par  Charpentier).  Paris,  17O7,  In-fol. 

91318  DeKriplion  hbtoiique  de  la  basilique  mé- 

troi>olltaiDe  de  Paris,  j^r  M.  Gilbert  Paris, 
1891,  in-8.  fig.  * 

9i3io  Histoire  de  la  Sainte-Chapelle  de  Paris, 
liai  S.-Jér.  HoaàRD.  Paris,  1790,  ln-3*  Ûg. 

91320  Hlstoria  remenais  ecclesi»,  auctore  Flo- 
DOASDO.  Duaei,  1O17,  ln-8. — Voir  aussi  au  mot 
Maslot,  et  au  n*  93S08. 

91390*  Camusal,  ProropttMrium. — Voir  93399. 

91391  Description  historique  de  l'église  métropo- 
litaine de  Notre-Dame  de  Reims,  rédigée  et 
mise  en  ordre  par  K.-F.-X.  Povilloo-Plérarti. 
Reims,  i8a3,  in-8.  fig. 

91399  Description  de  Tégllse  cathédrale d'Amlen*, 
par  Maurice  Rivoire.  Amiens,  i8o3,  in-8. 

91393  Description  historique  de  la  cathédrale 
d'Amiens,  par  M.  Gilbert.  Amiene^^  i8S3,  ln-8. 

9i3a3  Description  historique  de  l'éÿlse  de  l'an- 
cienne abhaye  de  Saiut-Riquler  en  Ponlhleii, 
par  A.-P.-M.  Gilbert  Amiens,  i838,  ln-8.  fig. 

91393  Histoire  ecclésiastique  de  la  ville  d’Abbc- 
vUIc  et  de  rarchidiacoiié  de  Ponthleu,  par  le 
P.  Jos.  de  Jésus  Maria  (Samson).  Paris,  i33G, 
ln-3. 

9i3v0  Annales  de  l'église  cathédrale  de  Noynn. 
.^dis  dite  de  Vermand,  par  Jacq.  Le  Vasseur. 
Tnri>,  1833,  3 vol.  ln-3. 

91337  Histoire  de  l'égNse  de  Meaux,  parD.  Tous- 
saint Du  Plessis.  Paris,  1731,  3 vot  ln-8. 

91338  Parthenle,  ou  hbtoire  de  PéglIsedeCbar- 
iree...  par  S.  fUciLLAim.  Paris,  1609,  pet  ln-8. 

31399  Histoire  de  l'auguste  et  vénérable  égibe  de 
Chartres...,  par  Sablon.  é^Anrfrca,  1871  (aussi 
1883,  1897,  1707,  etc.),  ln-13. 

91330  Art  DeuomT»,  Neustria  pla.  Kotkomaai, 

1603,  in-fol.  ^ 

91331  Histoire  ecdésiastlqoe  de  la  provlodi  ds 
Normandie  (par  Ch.  Tmgam).  cae»,  17S9-81, 
3 vol.  in-3. 

91339  Histoire  des  archevêques  de  Rouen,  par  «n 
bénédictin  (D.  Fr.  Pommeraye).  Rouen,  1887, 
in-fol. 

91333  Hbtoire  de  l'église  cathédrale  de  Rouen, 
métropoliiatne  dé  toute  la  Normandie  (par  le 
même).  Rouen,  1888,  In-A. 

91383  Description  historique  de  l'église  métropo- 
litaine de  Rouen,  par  M.  Gilbert,  3*  édit  Rouen, 
in-8.  fig. 

31335  Tomlieaux  de  la  cathédrale  de  Rouen,  par 
Ach.  Deville.  Rouen,  i833,  ln-8.  fig. 

91335*  Histoire  de  l'abbaye  de  Saint-Ouen  de. 
Ptouen,  de  Saintc-C^thcrlnc  et  de  Saiiit-Amand, 
par  un  bénédictin  (Fr.  Pommeraye).  Rouen, 
1069,  in-fol.  fig. 

91336  Chronique  des  abbés  de  Saint-Ouen  de 
Rouen,  publiée  d'après  un  manuscrit  du  i3* 
siècle,  par  Francisque  Michel.  Rouen,  i83o,pet 
ln-3.,  avec  une  gravure. 

91337  Inscription  historique  de  l'égilse  de  Salnl- 
Onen,  par  M.  Gilbert.  Rouen,  1B99,  gr.  ln-8.  Ag. 

91338  Essai  historique  et  descriptif  sur  l'église  et 
Pabbaye  de  Saint-Georges  de  BorhervÜle,  près 
Rouen,  par  Ach.  Deville.  Aomch,  1&97,  gr. 
ln-4.  Ûg. 
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m 

sUfto.  Essai  sur  1rs  énervés  de  Jumlèses^  etc., 
publ.  par  B.>H.  Lasglois.  Koven^  iSM,  ln-8.  fig. 

siftAi  i-lssai  historique  et  descriptif  sur  l'abbaye 
de Salm-Vandrilic.— Voy.  len-siysa. 

Histoire  des  évéques  de  Coulances,  depuis 
la  fondatioade  l’évéché  Jusqu'il  nos  Jours,  par 
M.  Lccanu.  Coutances^  iMç»  In-S.— Voir  k.s 
n**  s43M-“^4. 

QiAiis*  Histoire  de  la  fondation  de  l’église  et  de 
i'abbayo  du  mont  Saint-Michel,  |>ar  Fr.  Pu- 
Asoest.  Coutancest  itJoft,  in-iiï.  — Voir  les 
D*»  24387-88. 

91443  luUoduction  4 l'hlslolre  ecclésiastique  de 
Bretagne,  par  l'abbé  Gilles  Dcric.  Paris  et 
Saint-Malo^  17T7-8®»  6 »<>•• 

91444  L’Église  de  Bretagne,  depuis  ses  commen- 
cements Jusqu’à  nos  jours  « publ.  d’après  les 
matériaux  deDom.-Hyac.  Morice  de  Beaubois, 
par  M.  l'abbé  Tirsvanx.  Paris^  i83o^ 

91445  Anllquitcx  historiques  de  l’église  royale  de 
Saint-Aiguan  d'Orléans  ( par  Hubert).  Orléans^ 
i65t,in-4. 

91448  Les  lies  des  éréques  du  Mans  par  D.-J. 
Bosdosnct.  Paris^  i85i,  iii-4. 

91447  Description  historique  cl  monumentaie  de 
l’église  niétro|>oiitainc  de  Bourges,  par  l'abbé 
J.-L.  Romelot.  Bourges^  i894«  lu-8.  fig. 

91448  Jac.  Severtil  chronol.  historia  archian- 
llstilum  lugduneiists  arcblepisc.  (de  Matisco- 
ncDsibus  episcopis).  Lugduni  ^ i8u8,  in-fol. 
(90  fr.  CroxcL) 

9i440  Histoire  ecclésiastique  de  Lyon,  par  le  P. 
de  Saint-Aubin  (publ.  par  le  P.  Mencstrkr). 
tyON,  1(186,  in-fol. 

914.50  Histoire  ecclésiastique  du  diocèse  de  Lyon, 
(»ar  J. -Mar.  de  La  .Mure.  Lyon,  1671,  in-4. — 
Voir  le  n*  9481 1. 

9i45i  Histoire  de  l’église  de  Lyon,  par  Et.-Jos. 
Poullln  de  Lumlna.  Lÿon  et  /’una,  1770,  ln-4. 

91451*  liCS  antiquités  et  la  fondation  de  la  mé> 
tropoie  des  Gaules  ou  de  l'église  de  Lyon  et  de 
ses  chapelles,  par  de  QiniCABNON.  Lyon,  1873, 
pet.  ln-19. 

9i45i^  La  foodallou  et  les  antiquités  de  la  basi- 
lique de  Saint-Paul  de  Lyon,  par  de  Quixcaexos. 
(Lyon),  pet.  in-19. 

9i45ie  Histoire  et  description  de  l'église  de  Brou, 
élevée  à Bourg  entre  les  années  i5i  1 à i538;  par 
le  P.  Rousselet,  5*  édit.,  avec  un  supplément, 
etc.,  augmentée  de  pièces  historiques  par  M. 
Puvls.  Bourg,  i84o,  In-n.  — Voir  1 article 
De  S*tx. 

5i459  Chronologie  des  évéques  de  Clermoot,  et 
des  principaus  .événements  de  l'hisl.  ecclét. 
d’Auvergne  (par  B.  Goood).  Clermont,  i833, 
^ Voir  le  n*  94849. 

91453  Autun  chréUen...,  par  Cl.  Saulnier. 

1688,  in-4. 

81454  Histoire  de  l’égîlse  d’ Autun...  (par  l’abbé 
Gagnard).  1774»  ln-8. 

91455  Histoire  sacrée  d’Aquitaine...,  par  le  P.  J. 
Bajole.  C-akort,  i844»  In-4. 

□ 1458  L’église  mélropollUlne  et  primatiale  de  S.- 
André  de  Bordeaux , avec  l’histoire  de  ses  ar- 
chevêques, par  Hier.  Lope*.  Bourdeaux,  1888, 
ln-4. 

91457  Chroniques  ecclés.  du  diocèse  d’Auch,  par 
D.  Loulv-Clem.  de  Brugelles.  Toulouse,  174O, 
ln-4. 


91458  Hlstt^re  de  l'église  d'Apt,  par  l'abbé  Bosc. 
vtpf,  18‘io,  in-8. 

9I4.VQ  Antiquité  de  l’église  de  Marseille  et  la  suc-' 
cession  de  ses  évéques,  par  l'évéque  de  Mar- 
seille (H.-Fr. -Xav.  de  Beizunce,  de  Castel- 
Moron,  aidé  dù  P.  I.e  Maire,  Jésuite).  MarseilUy 
1747*52,  S vol.  ln-4* 

91480  Annales  de  la  & église  d’AIx,  avec  des  <Us- 
sertalions  historiques,  où  tl  est  prouvé  que  S. 
Maximin  et  S*«  Marie-Madeleine  sont  venus  en 
Provence...,  par  J.-SchoIssuPiUon.Iymi,  s868, 
in-4. 

9i48o*  Histoire  de  l’égUse  d’Avignon,  par  Fr. 
XootiCB.  Avignon,  16O0,  ln-4. 

9i46o4  Essai  bistor.  sur  les  évéques  du  diocèse 
d'Orange.  Orange,  1887,  in-8. 

91481  Histoire  de  la  saincte  église  devienne...,  de- 
puis l'an  89  de  J.-C.,  par  Drouet  de  Maupertuy. 
Lyon,  1708,  in-4. 

91461*  Autre  (par  C.  Charvet,  revue  et  publiée 
par  Bourdot  de  Rlcbcbourg.)  Lyon,  1761,  in-4. 
(Supplément,  17O9,  en  3i  pp.) 

91489  Aiuiqniiés  de  l'église  dé  Valence...  par  J.  de 
(^lellaii.  Palenre,  1794, in-4. 

9i46S  Histoire  des  évesques  de  l’églisode  Meta, 
{>ar  le  P.  Meurisse.  Metz,  i634,  in-CoU  — Voir  le 
n"  94871*. 

91484  Histoire  de  l'église  et  des  évéques-prloces 
de  Strasbourg,  par  l’abbé  Graiidldîer.  5rras6., 
t777*7^«  in-4«,  tom.  1 et  IL  (Il  devait  y avoir 
environ  8 vol.) 

91404*  Histoire  ecclésiastique  des  i^ys-Bas,  par 
Gui|l.  Gazet  Arras,  i8i4»  in-4. 

91404k  Recherches  sur  l'église  roétropoliUlne  de 
Cambriiy,  par  M.  A.  Leglay.  c'am^roy  et  P«r/i, 
1895,  ln-4.  (ig. 

91405  Jo.-(^r.  üierxseos,  Antuerpla  Christo  nas- 
cens  et  crescens,  seu  acta  episcopor.  antucr- 
picnsiumproduciausqueadann.i695.><«MMi7>., 
1747-63,  — usque  ad  seculura  WIII,  secundis 
curls.  Antuerpia,  1773,  7 voL  in-8. 

91400  Barih.  Fisen,iiistoriarumecclesi»  leodiensis 
l>arles  IL  Leodii,  1O96,  In-fol. 

91407  Batavia  sacra,  sive  res  geste  apostollcoruni 
viroruro,  qui  fldetn  Baiavlx  intuleruot  Bruxel., 
1714*  seu  1755,  9 part,  en  1 vol.  In-fol.  fig. 

91408  Hisloria  episcopatuum  fœdcraü  Belgll  ut 
pote  metropoliiaiii  ulirajcclini,  nec  non  sulTra- 
ganeorum  harlemeos.,  per  H.  F.  V.  H.  (Uug.- 
Fr.  Van  Heussen).  Antuerpiee,  1719,  seu  1755, 

9 vol.  in-fol.  fig. 

91409  C-P.  Hoynck  van  Papendrecht,  historia 
eccles.  ultrajeciin»  a lempore  mutaue  religioiit» 
In-fmd.  Bel^.  Mechlinee,  1795,  io-fol. 

tiatU. 

91470  Ferd.  Ughelu  Italla  sacra.  Venetiit,  1717, 

10  vol.  in-fol. 

91&70*  Historia  ecclesiastlca  di  Placenta,  da  P.- 
Mar.  Campi.  Piaeenza,  i85i-T9,  3 voL  In-fol. 

91471  Balth.OltroccbiiecclesiKiDediolanfiisIs  his- 

toria ligiisllca,  In  romanam,  gotbicam,  longobar- 
dicam  tribus  llbris  dlslributa.  Mediolant,  1795, 
9 vol.  in-4.  ^ 

91479  Jos.-AnL  Saxii  archlepiscoporum  medioU- 
nensium  séries  hislor.-chrono).,  opus  postbn- 
mumt  acredlt  auctoris  viia  a BaiUi.  Oltrocchlo. 
Mediolani,  1755,  3 vol.  ln-4.  fig. 
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Hlstorla  eedtfUsÜca  dl  Mantova,  dal  P. 
Ippol.  Donesmondl. 

aift73  Notule  Uloriche  dcHc  chleae  d!  Verona, 
acrilte  daG.-BalL  Blancolinl.  Fercma, 

3 pan.  In*à.  _ 

qi/)7A  Del  vcacovi  e governatoii  di  Verona,  da  G.* 
BalL  Blancolinl.  Ffrp«a,i757,  liHi.  flg. 

Hlstorla  ecrlesIasUca  délia  clui,  tcrritorlo 
e dlocesp  dl  Vlcenra,  raecoKa  dal  P.  ».  Barba- 
rano  de*  Mlronl.Ficeiiro,  1049>59,  S part.  In-û. 
aift73  Kcclcsl»  Tcnetc  anUq.  inonutnentU  Dlustr. 

a Fl.  Corncllo.  »ne/fU,  1730,  iS  voL  Id-3. 
ai476  Daii.  Faelati  Illyrlcum  sacrum.  ŸenetiU^ 
1751,  8 vol.  In-fol. 

11377  Mcmorlo  uiorico-crltlche  dclla  chicsa  e de 
veacovl  dl  Oslmo,  raccolte  da  Pompeo  Compa- 
gnon!, opéra  po.sliima  conllnuata  da  FU.  Vec- 
chlctll.  Romay  1781,  3 roi.  ln-3. 
a 1 378  NoiUlc  Istor.  delle  chlese  fiorcnllnc,  da  Glus. 

Richa.  FirenUy  1733,  10  vol.  ln-3. 
a 1 370  Sanct»  ccclcsle  florentin*  monumcnU,  a Jo. 
LiMio  composita  et  dlgesta.  FlorentitCy  1738, 
3 lom.  en  3 vol.  In4bl. 

ai 380  Mcmorle  IslorIchc  drU*  ambroslani  ba.*u- 
lica  di  S.  Lorcvo  dl  Flrenxc,  opéra  postuma  dcl 
canonlco  Pler.-Mc.  Clanfognl.  Firtnzty  1803, 
In^. — Conünuazionc...,  raccoUa  da  D.  Moreni. 
FirfMzey  181O-17,  a vol.  ln-3. 
a 1 38 1 A.-F.  Mallh»!  ecclesi*  plaan*  hl5loria.lMf<e, 
1768, 1 vol.  Id-3. 

a 1 38a  Sériés  crltlco-chronologlca  cplscoporumcre- 
moncnslum,  aucloreH.  SandeDienllo.Creino«<r, 
1813,  gr.  ln-3. 

a 1383  Michael,  sanctuarluni  capuanum.  .Ve<vpo//, 
i836,  ln-3. 

3 1383  Annales  ecclesiæsicul»,  a Thoma  de  Angelo. 

MesMurr,  17S0,  pet-  In-fol. 
a 1385  Rocchi  PiiRBi  Sicilla  sacra.  Panormiy  1783, 
a vol.  In-fol. 

31388  Aot.-Fel.  Matthæl  Sardinla  sacra,  seu  hls- 
toiia  de  espiseopissardis.  Romo',  1788, In-fol. 


E0pa$m»  H Pwrtmgûl. 


31687  Espafla  sagrada,porel  P.H.  Flobez.  .Vodrfd, 
1753-1830,  35  vol.  ln-3. 

ai388  De  antlqultate  ecclesix  bispanæ,  prxscrtlm 
occldcnUlls,dl$sertationes,  In  duostomos  dislri- 
buts,  opéra  et  studio  Cajet.  Cennl.  Romay  1761, 
a vol.  ln-3. 

ai388*  Teatro  hlstorlco  de  las  Iglesias  del  reyno 
de  Aragon,  por  Fr.  Lamberto  de  Zaragoza,  y 
Ramon  de  Huesca-  Pamplonoy  17801807,0  vol. 
pet.  ln-3.  {Ce  sont  les  3 premiers  vol.  qui  sont 
de  Lamberto  ; le  0'  a été  Iropr.  à S(tragosse.) 
ai38o  Teatro  ecclesiasllco  de  las  Iglesias  de  los 
reynos  de  Caslllla,  por  G.  Gonç.  Davila.  Madridy 
1635*1700,  3 vol.  pet.  In-fol. 
ai3oo  Blaill  Oaiizii  sumnl  lempli  toletanldescrip- 
llo.  Toletiy  i53o,  ln-8. 

a 1391  Memorias  para  hlslor.  ecclesiasUcadeBrag.i, 
primai  dl  Espanhas,  por  Jeroo.  contador  de  Ar- 
gole.  Uibotty  1733-33,  5 vol.  gr.  ln-3. 
ai3oa  Thomas  ab  Incarnatlone,  hlstorla  ecdesl* 
lusiun*  per  slngula  sxcula  usque  ad  XIV. 
CoUimbriay  1750-6S,  3 vol.  ln-4. 


Jlitmaçuâ. 

ai3o3  Slgism.  Galles  annales  eedeslastici  Germa- 
nie (usque  ad  aun.ii5a).Fi*miur,  i758-80td  vol. 
iu-fol. 

ai3o3  Statvta  ecclcslecolonlensU.  Coloniay  1378, 
iii-fol. 

ai3o5  M.  Ilansizil  Germanie  sacre  tomi  I et  II 
(de  metropoil  lauriacensi , de  eptscopatu  pata- 
viensi  ac  de  archleplscopatu  salisburg.).  Au- 
gusta-Findelicorumy  1737-39,3  vol.  In-fol.— 
tomus  III,  de  eplsco)>atu  raUsbon.  prodronius. 
yiennay  1753.  lo-fol.  ^ Voir  l'art  ScuanüAT  et 
le  n*  30378. 

ai3oG  Car.  Mcichnlheck,  hlstorla  frislngcnsls. 
Augusta  et  Graciiy  1733*39,  a vo).  in-fol.  flg. 

a 1^07  Jo.  Rescliii  annales  ecclcsle  sablonensis 
nulle  brlxinensis  atque  contcmilnanim.  Aug.- 
yindel.y  17O0  07, 3 tom.  en  a vol.  In-fol.  flg. 

31398  — nionumenta  vetcHs  eccles.  brlxinensis, 
cum  supplerae.nlo,  etc.  Brtxinay  1785*70,  In-fol. 

31698*  Mat.  Raderi  Bavaria  saiicla.  A/onady  i8i5, 
3 vol.  In-fui. 

31699  Kjusdem  Bavaria  pla.  Honaciy  i6a8,  In-fol. 

3»399*T!iurlngia  sacra.  — Voirie  n*afl083. 

31699**  Adami  bremensis  hlstorla  eccU'slastlca 
fab  anno  788  ad  1073);  ejusdem  libellus  de  ^lu 
Danice,  nunc  prlm.  edituscura  Krpoldi  IJnden- 
brueb.  Lugd.-Batavor.y  i5g5,  ln-3.  (Réimpii;  par 
les  soins  de  Jo.-J.  Mader,  à Helmst,  1O70, 
in-3.  (La  1^  édit  de  celte  histoire  eccl^as.  de 
Ilanibourg  et  de  Brème,  etc.,  a été  Imprlm.  3 
Copenhûguey  en  1879,  in-3.) 

JmçUam  y dt»m  ti  /rUitcU. 

(Pour  nüâtolre  d«  rÈfllM  uifUeaiM>,  drpol*  ta  réfarmatSeo. 

Toir  les  O.  tSATl  al  solTaoU.) 

aiSoo  Bkdx  historié  eccleslastlce  gémis  Anglonim 
lib.  \»C4tH(âbrigiay  1733,  In-fol. 

2i5oi  Jac.  Lsserll  britannlcarum  ccciesiarum  anii- 
quitates.  Londiniy  1O87,  In-fol. 

21503  Mat  Parkcri  hlstorla  aiitiquitalumeccletle 
britannlcc,  reccuaenU;  Sam.  Droite.  iAmdiniy 
1739,  in-ful. 

3i5o3*  The  anllqultics  of  tbe  saxon  church,  by  J. 
Liiigard.  MKcasiUy  1810,  in-8. 

ai5o8  H.  WaASToni  Anglia  sacra.  Londim\  1891, 
3 vol.  in-fol. 

3i5o3  Fides  régla  britannica,  slve  annales  ccclesie 
brilanolce...  perqulnque  prima secula,  auctorc 
Mich.  Alfordo, alias Grlfljih. Lcodiï,  i088,3vol. 
In-fol. 

3i5o5  Church  hlstory  of  Ëngland,  front  i5oo  lo 
1688,  by  Ch.  Dodd.  BrussflUy  1737,  3 vol.  In-fol. 
— Voir  le  n*  33671. 

3i5o0  Fr.  Goowis.de  presullbus  Angile  commen- 
lartus.  CoMtubrtgiay  1768,  in-fol. 

31507  Heformalio  Angile,  ex  dccretls  Reglnoldl 
Pou.  Romay  i583,in-3. 

31508  De  Peasbcctioxp.  angllcona  epblola  (a  Rob. 
Parson).  Aomre,  i563,  in-8. 

31509  Remontrance  a Élisabeth  d'Angleterre  tou- 
chant le  rétablissement  de  raiiclenue  catholique 
religion...,  par Ilier.OsoRics.  Lgoity  1887,  ln-8. 

31510  An  cccies.  hlstory  of  Greai-Biitaln,  chiefly 
of  Engiand...,  wUh  a brief  accounl  of  the  affalrs 


HISTOIllE. 
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«rrrllKlon  in  Ireland.  London,  itoR-iA,  n (ol. 
in-fol. 

aiSli  Illstorlcal  mcAioIraoniic  rngllsb,  irish,  and 
M-oUish  cathollcs...,  by  Cb.  Bctliu.  London, 
i8aS,  b Tol.  ln-8. 

ai5i»  Hlalorta  angllcana  fcclcaiaailca , auclorc 
Nie.  IlaapsmBio.  Dumei,  i6m,  In-fol. 
aiSiï  Churcb-blslory  «f  Brlialn,  by  Tb.  Fmjj;a. 
Ijind.,  i#t>S,  In-fol. 

îiSjH  Bog.  Dodswonb  olGiill.  I1c<:D*i.f.  monaill- 
con  anglicanum.  Ixind.,  |S53,  S *oL  in-fol. 
aiSiS  J.  STEVF.n's  hislory  of  Ibe  anrlent  abbolt, 
monaslcrles,  bospitaia,  elc.  Lond.,  lyaa,  In-fol. 
aiSiO  TAMiaa'a  nolllla  monasilca,  wllb  additions 
by  Nasiuiib.  Cambridgt.  1787,  In-foL— Voir  ks 
ii“a7io»  «laulï. 

Ï1517  Briilsb  monaebUm,  by  Th.  Dudlcr  ros- 
aaooar-  Lond.,  1817,  In^. 
atSi8  Monaslicon  eboraconscj  and  lhe  «eleslav 
tlcal  bistory  of  Yorkshlre.. .,  by  J.  Bihtoh.  J'orfc, 
J758,  In-fol.  llR.  , , , 

a 1519  Th.  Dempsteo,  bisloria  cccItalasUca  grnlis 
Scotorum.  Bononiœ,  lOay,  in-b.  — Voir  37398. 
a 1519*  Dr  regno  Hlbernlse,  sanctorum  lnsula,com- 
monUrius,  auctore  P.  Loinuaoo.  Ijnanll,  i63a, 

aiSao^'oeor.  Cosjeos,  de  diipllcl  slalu  rcllglonU 
apud  Scotos.  flouiir,  iCa8,  In-b. 
atSai  lllslori»  calhollr*  lllbornla  coinwndluni, 
a Pli.  OsnAETAso  Bcarro  hiberno.  l lijatponr, 
iBai,  m-4.  (Article  O'ScEtEïAa.) 
aiSaa  Fr.  Pobteei  compendium  annalium  ecclc- 
slaslicornm  regnl  Hihemiat.  Romtr,  1890,  In-b. 
aiSaa*  An  eccicsiastical  bistory  of  Ireland,  from 
the  lirai  introdurlinn  of  chrislianlly  among  the 
Irish  10  lhe  bcglonlng  of  ihe  thirtccnih  cenlury, 
by  John  lainlgan.  nubtin,  i8aa,  b aol.  ln-8. 
aiSaS  Jus  primatiale  Arniaranum,  In  regnum  lli- 
bernite  assertom  per  H.  M.  T.  H.  P.  (Hua. 
Armachaniim  MACUanoa,  lllbemi»  prlmaliim.) 

(llnUInO,  t7’*.  

aiSab  Analeeta  sacra  de  rebus  calhollcis  In  Hllter- 
nia,  pro  llde  cl  religione  gcsiis,  colicclorc  T.-N. 
PHasBEEPHO.  Colonfm,  1617-19,  u aol.  ln-8. 
aiSaS  Hislory  of  lhe  sutferlngs  of  the  church  of 
Scolland,  from  lhe  reslorallon  to  the  rcaolu- 
ilnn,  by  Roh.Wodrow.  Ed/nb„  lyai-aa.  a »ol. 
In-fol.  (A  reporter  dans  |•bislotrc  des  béréaies.) 
ai5a6  Vlndlciarliim  cathollcorum  Hibemia!,  ati- 
thotï  Phllopatro  Ises.eo  { Callagham  ).  Paris., 

ProtesU  y supUra  de  tos  catoHcos  de  lr> 
landa  y de  la  Gran  Brclaîla,  por  Nich.  Facacii. 
SniUa,  1659,  In-b.  , , 

a 1 537  HisTotar.  monastique  de  I Irlande  ( par  G. -A. 

Alemand).  Paris,  >690,  In-ia. 

31537*  The  bistory  and  antiqultles  of  the  colle- 
giale and  cathédral  church  of  S.  Patrick , near 
Dublin,  from  the  foundatlon  In  1190  10  lhe  year 
1819,  by  WHI.  Monck  .Mason.  Dublin,  i8ao, 
lip-b.  flg. 

' Peaemirt,  Su/dé  « lilandt. 

ai5a8  Er.  Pobtoppibas,  annales  ccclesi*  daniex 
diplomallcl  (danice).  Copfnh.,  17bi-5a,  b aol. 
In-b.  — Voir  le  n"  3769b. 

3i5j8*  Fr.  Monter,  Klrchengeschlclitc  Ton  Dane- 


mark und  Nonregen.  Leipzig,  iSab-Sb,  S toL 

3i5ng  Cl.  Ornhjalnig  tiislori«  Sueotium  Gotho- 
runique  rccl<»la«ttcx  llbrl  IV,  ab  origine  chris« 
tiaiiæ  roliglnnls,  in  bis  orls,  umiuc  ad  Ûneui 
va^cuU  XIP.  Siockholm.y  i08g, 

91580  Jo.  Baazi  iiiventariuiu  Suco-Gothorum,  con* 
titien^  inlcgram  hisioriam  cccleAlæ  suecic«, 
libris  Vlfl  deseriptam.  Uncopiif,,  idftQ, 

91531  01.  bUtoria  iuelropoUla»«  ecclesic 

upsaliensia.  Aonnr,  i5fiOy  Ui**foi. 

91539  FInnii  Johannael  hisloria  ccclesiastlca  Islan- 
dlæ.  Oafwœy  1779-78,  A vol.  In-A.  — Voir  Tari, 
Saga  h le  n*  9771  A. 

91533  Alb.  Wljuk.  Kojalowics  miscellanca  rerutn 
ad  slatum  ecclesix  in  mag.  Lituani»  ducaiu 
pcrUnciuiuni.  riYntr,  i05o,  in-A. — Voir9i538. 

Èsli»t  vrintote  êt  Éÿlite  arm^imtu  ( êoit  «rtk»d»xet 
êckUmati^ue.) 

9i5SA  Leon.  AUalU  de  ecclesis  occldenUlis  et 
orietUali»  perpétua  consensione  librl  très,  cum 
disserlationibus  varüs.  Co/oni/r,  1OA8,  In-A.— 
Voyri  le  n*  1173. 

91535  Hlstoria  polcmica  de  GraMorum  schlsmalr, 
fx  ccdeslaslicls  monumciuisconcinnala,  studio 
leaur.  Cozza.  Fomœ^  1719-90,  A vol.  in-rol. 

91538  Micli.Li:  Qiir;^,  Oriens  chrislianus.  Paris., 
17A0,  3 vol.  in-fol. 

91 537  Christ.  Asgeu  de  statu  hodiemoruiu  Gr«- 

coriim  euchiridion.  i6ig,  in-A. 

91538  The  rites  and  ceremonies  of  ibe  greek 
church  in  Hussla,  by  J.  Glen  kisc.  Lond.,  1779, 
in-A. 

9153g  Phiuppi  r.)*prll  dtronicon  ecclcslc  graec». 
hyanfq.,  167g,  In-A. 

91.5AO  Histoire  de  l'église  grecque  et  de  l'églLsc 
arménienne,  par  Ulcaut,  trad.  de  l'anglais,  par 
de  Rosemond.  Amsierd.,  i6ga  et  1710,  In  i9. 

9i5Ai  Jos.  Morisanl  de  protopapis  et  deùlereis 
Græcuruni,  cl  catholids  eorum  eeelesUs,  dia- 
Iriba.  Seapoli,  1768,  in-A. 

9i5A9  Gri^iorii  Cypii  vlta,  elc.  Feue/., 1753,  In-A. 

9i5AS  Fiam.  Corneui  Creta  sacra.  Fenetiis,  1755, 
9 vol.  In-A. 

9i5AA  Description  du  mont  Atlioscldcscs  monas- 
lAre.s,  par  J.  Coh?ièrb,  en  grec  vulgaire.  Ven*sf, 
17A5,  In  8. 

91545  Ectychii  ecdesiæ  alexandrins  origiiies. 
Lond.,  18A9,  in-A. 

915A0  Histoire  de  Tégllse  d’Alexandrie,  ou  des 
Jacobites  copines,  par  le  P.  Vanslcb.  Paris, 
1677,  In-i9. 

9i5A7  Remaudotii  historla  patrlarrharum  alexan- 
drinorum,  Jacnliitariim.  Pnrh.,  1713,  In-A. 

9i5A8  Vliæ  pairiarcliarum  alexandrinorum  V. 
Specimina  I et  H,  arabice  edidit,  latine  vertit, 
notasque  adjccil  Jo.-Frid.  Rcbkopf. — Aniraad- 
lersloneshislor.-critica»  ad  vitas  patriarcharum 
alcxamir.  saeculi  prtmi  et  secuiidi  specimen 
leriium,  défendent  J. -Fr.  Rchkopf  et  Jo.-Jac. 
El>erl.  Lipsia,  i758-5g,  3 part,  eu  1 vol.  pet. 
In-A. 

9i5Ag  Siria  sacra,  descritlione  délie  due  chie  se 
palriarrail  d*  Aniiocbla  e Gerusaleninic,  con  duo, 
(rattali...  de'  primaU  di  Cartagine  e d' Etiopia, 
dair  abh.  Bla^o  Terzi  di  Lauria.  Borna,  i6o5, 
pet.  in-fol. 
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91550  Tracutus  hislorlco-crUicus  de  pairlarclil» 
AntlocheDis,  auciorc  Peu  Boschio.  yen^’t. , 1 7^8, 

ai55t  Hlalolrc  dea  patriarches  de  Jérusalem  (en 
Rfcc),  par  Dositb^  Bucharest^  1715,  in-fol. 

?i55a  Faust.  Nairoists,  de  origine,  nomîncac  rcli- 
gione  Maronitarum.  Romtr^  it>79«  iu-S. 

91553  De  catholicis,  seu  palrlarchis  Chaldcoruiu 
et  Ncstorianorum  coinmentarlus , autore  Jos.- 
Aloys.  Assemano.  Aoimr,  1775,  Ui-üi. 

3i55A  CIcid.  Galani  historia  armena,  eecles.  et 
politica.  Romœ  t 1690,  In-fol.  (Voir  le  n*  i8‘>o 
et  Tarticle  Galajii.) 

ui555  Compendio  storico  dl  memorle  cronolog. 
conccrnenll  la  religlonee  la  morale  délia  nazionc 
anaeiia  suddlla  dcir  Imperlo  otlomano,  dal 
marchese  Glov.de  Serpos.  Fenezfn,  1786, 3 vol. 
pet.  1d-8. 

indei,  rtc.— Vgir  le«  d.  tiSTS  et  miv. 

at558  Histoire  orientale  de  Tégllsc  catholique, 
par  De  Gotea.  AnterSy  i5og,  In-S.  (Art.GuuvsA.) 

91557  Histoire  dn  christianisme  des  Indes,  par 
Mat.  Vcjrssière  La  Croze.  La  Itaye^  172&,  pt-t. 
io-8. 

91558  Jo.  Facundi  Raulin  historia  ecdcslc  mala- 
barietp,  cuin  dlampcritana  syuudo  apud  lodos 
Neslor{anos,animadversionibu$  illusirata;  acceJ. 
Iliurgia  Malabari»,  etc.  Bomety  1745,  In-fl.  (Art. 
Gootea.) 

91 559  India  oiicnlalis  cbrlsllana,  auctorc  P.  Pau- 
uso  a S.  Bartholomsu.  Romtty  i794t  In-ft. 

91560  Indian  church  hlstory,  or  an  accouniof  the 
flrst  plantlng  of  the  gospel  in  Syria , Meaopota- 
mia  and  Iodia...,collecled  by  Th.Yeatcs.t<md., 
s8i8,  ln-8. 

91501  The  hlstory  of  christlauity  in  India by 

J.  Hougb.  tond. y i83g,  3 vol.  in-8. 

91509  Histoire  ecrtésiast.  des  lies  et  royaumes  du 
Japon,  recueillie  par  le  P.  Fr.  Solier.  PariSy 
1697-99,  9 vol.  in-/l. 

91SOI  Histoire  de  l'église  du  Japon,  par  Tabbé 
T^*.  Paris,  1689,  ou  sous  le  nom  de  P.Crasset, 
1715,9  vol.  in-4. 

91563  Histoire  de  l'établissement,  des  progrès  et 
de  la  décadence  du  christianisme  dans  le  Japon, 
par  Charlevoix.  Rouen,  1715,  3 vol.  in-i9. 

91565  Müsheimil  historia  Tartarorum  ecclcsiastlra. 
Heimstadiiy  1761,  li>-3. 

Àfriqué  et  Amérique. 

(Voir  l«4  n.  tists  Cl  «niT.) 

91566  Steph.-Ant.  Morcelu  Africa  chrlstlana. 
Brixiity  1817*18,  S vol.  in-3. 

91566*  Frid.  Munter,  primordia  eedesis  afriranæ . 
HafnitTy  1829,  in-3. 

91567  Histoire  du  christianisme  d'F.thiople  et 
d'Arménie,  par  La  Croze.  La  Haye,  1739,  pet. 
ln-8. 

91568  Tcatro  ccrlesiasiico  de  la  primlliva  iglesra 
de  las  Indias  occideiiiates,  por  Gil  Gonr.DAvn.A. 
Jtfadridy  1639*55,  9 vol.  In-ful. 

91568*  C.  Mnrelll  fasii  novl  orbls.et  ordinalio- 
ntim  apostûlicaruDi  ad  Indias  perlinenUum  bre- 
viaiiuDi.  yenet.y  1776,  ln-4. 


f . MisUofu  «n  dlfrér«niM  p«rUci  da  mondo. 


2i569  Jo.'Alb.  FABRtcn  saiuUris  lux  Evangelil. 
//amh.,  1731,  iii-3. 

9i56g*  Lettres  édillantcs,  écrites  des  uiUsions 
étrangères.  Paris,  1780,  26  vol.  In-i9. 

91570  Choix  des  Lettres  édifiantes,  écrites  des 
missions  étiangères,  avec  des  additions  et  des 
notes.  Paris,  1808-9,  ^ 'oL 

91571  Nouvelles  lettres  édinanlcs  des  missions  de 
la  Chine  et  des  Indes  occidentales.  Paris,  i8i8* 
93,  8 vol.  in-19. 

91579  Annales  de  la  Congrégadou  de  la  mission , 
ou  recueil  de  lettres  édifiantes  écrites  par  les 
prêtres  de  cette  congrégation , envoyés  daits 
les  missions  étrangères.  Paris,  18S8-39,  ln-8. 
Toni.  I à IV. 

91579*  Historia  de  las  mlssiones  que  han  hecbo 

lo«  rellglosos  de  la  Comp.  de  Ji-sus por  L. 

de  Glzmax.  Alcaîa,  1601,  9 vol.  in-fol. 

91573  Rclaçam  aimual  das  cotisas  que  fizerain  ns 
padres  da  Comp.  de  J.  nas  partes  da  India 

oriental por  lo  P.  Fern.  Gciirreiro.  Lisb., 

1607-9,  *4  'oL 

9i5~3  Histoire  des  choses  les  plus  mémorable'^ 
advenues  tant  ez  Indes  orientales  que  autres 
pays  en  rélablisscmcnt  et  progrès  de  la  fuy 
chrétienne,  par  le  P.  Pierre  Du  Jarric.  Bout  - 
deaux,  1608-13,  S vol.  in-3. 

9 1 575  Oriente  conquisia  a Jesu  Christo  pelo  padnn 
da  Comp.  de  Jesu  da  provincia  «le  Goa  •,  por  Fr. 
de  SouSA.  Lishoa,  1710,  9 vol.  in-fo^ 

91575*  Itinerario  de  las  missloucs  orientales,  (>or 
Seb.  Harrique.  i639i  ln-3. 

91576  Rclacion  de  la  eiUrada  de  algiinos  padres 
de  la  C&paiUa  de  Jésus  en  la  China  , por  D.  <l  ' 
PA.RTOJA.  5eei7fa,i6o5,  ln-8. — Voir  les  ii'**  2 2 903 
et  suivants. 

91577  De  chrlstlana  expcüilione  apud  SInas,  sus- 
cepta  ab  Societate  Jesu,  ex  P.  Matih.  Riccii 
commentarlls,  librl  V...,auctore  P.  N.Trigautio, 
Lugduni,  1616,  pet.  ln-3.  — Voir  le  n*  91908. 

9 1 578  Tratado  de  las  relaclones  verdaderas  de  Ins 
reynos  de  la  China,  Coclilncblna , etc. , por  P. 
OrdoHes  de  Cevallns.  Jaen,  1698,  ln-3. 

91579  Irroccxtia  victrix,  sivc  sentcntla  comlllo- 
rum  Imperli  slnlcl  pro  chrlstlana  religione  lata 
juridicc  per  an.  1669.  fn^>u«imcAei«,i67i,iii-rol. 

91.580  Hclatinii  des  progrès  de  la  foy  au  royaunn* 
de  la  ('.ochlnchine,  par  Alex,  de  Rhodes.  Paris, 
1659,  ln-8. 

9i58i  Cartas  que  os  padres  da  Conipanhia  de 
Jésus,  que  andân  nos  reynos  de  Japâo  escreve- 
râo...  Coimbra,  1670,  hi-3. 

91589  IjOttrcs  nouvelles  du  Japon,  louchant  l'ad- 
vanccment  de  ta  chrestienté  en  ces  pays-(à,  «le 
l'an  1579  jusqu’en  i58i.  Paris,  7%.  Brumen, 
i583,  pet.  in-8. 

91583  AdverUssemens  des  royaumes  de  la  (^hiiie 
et  du  Giapon,  extraits  des  lettres  des  pères  «te 
la  C.  do  Jésus,  escritesen  i586,  Irad.  de  l'italien 
en  français,  l.yon,  Jean  Perac,  iSHg,  in-8. 

91583  De  mlsslone  l«?gatoriim  Japonensiiim  ad  i<v- 
inanam  curiam...  «llalogiis,  in  lat.  versus  ah  Kd. 
Sarde,  tn  Maeaensi  portu,  1590,  ln-3.  — Voir 
le  n*  91902. 
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h.  HUtoire  d#i  de»  Cardinant  et  de»  CoarUee». 

(Voir  le  B.  SIW7*.] 


&5o 

siSBi*  Leltres  de  H.  de  SaInt-ilarUn,  dt«que  de 
CaradK,  elcalre  apostolique  du  Su-Tchoein...: 
précédées  d’uDC  notice  bloRrapli.  et  suivies  de 
notes,  par  M.  Labouderle.  Parité  i8aa,  ln-8. 

ai3*5  Labor  cvanitelica de  la  Cotnpallla  de 

Jesus. en  las  Islas  Flllpinss,  por  el  P.  Fr. 

Cous,  y el  P.  MraiLU).  Madrid,  i*«S,  et  Jfwii'l, 
174»,  s vol.  In-fol. 

st5M  Ilistorla  de  la  provincla  del  santo  roaarlo 
de  Flllpinas,  Japon,  rtc.,  por  D.  Ancsare. 
Zaragota,  189S,  4 vol.  In-fol. 
ai587  Chronicas  de  la  apostolica  provincla  de  S. 
Gregorlo  de  rcllgiosos  descalios  de  S.  Francisco 
en  las  Islas  Phlllpinas,  Cbina,  Japon,  etc..  Ma- 
nda, por  J.-Fr.  Sas  A.stosio.  Manlla,  i7S*-44, 
3 vol.  In-fol. 

ai588  Comprndlo  hislor.  de  la  apostol.  provincla 
de  San  Gregorlo  de  Phlllpinas,  por  Dom. 
Uabtisez.  Madridf  1750,  In-fol. 
ai588*  Mission  blstoiial  de  Marruecoa...,  por  Fr. 

de  Sas  Joas.  See/Ua,  1708,  In-fol. 
ai  589  Belalion  de  ce  qnl  s’est  passé  en  la  Noovelle- 
Franee  dans  les  missions  des  PP.  Jésuites,  depuis 
103a  Jusqu’4  167a.  Peu  ln-8.  — Voir  l'arUde 
Le  Jeose. 

aiSqo  Hlstorla  eecles.  de  nueslros  lirmpos...,  por 
Alonso  FnisAsnei. — Voir  le  n*  ai384. 
ai3«o*  Memorial  hccho  por  el  P.  Al.  dcBesAviDes. 
Madrid,  16S0,  InA. 

aiSgo**  Hlstorla  de  los  trlumphos  de  nuestra 

Santa  Fee en  las  mlssiones  de  la  provincla 

de  Nueva  Fspafla , por  Andres  Perça  de  Ruas. 
Madrid,  i645,  In-fol. 

aiSgt  Relation  des  missions  de  la  Comp.  de  Jésus 
dans  l'Amérique  méridionale,  par  le  P.  P. 
PeLtmiAT.  pàrit,  I6ü5,  ln-8. 
aiSÿa  C.hronica  de  la  orden  de  S.  Francisco  de  la 
provincla  de  S.  Pedro  y S.  Pablo  de  Meeboaran, 
en  la  Nueva  KspaBa,  por  Fr.  Bernardo  de  La  Rca. 
Mtxica,  i64S,  InA. 

aiSpJ  Cronica  de  la  orden  de  S.  Augustin,  en  las 
rovlnrlas  de  la  Nueva  F.spaBa , drsde  i333 
asu  i3ga,  por  Juan  de  Giijalva  (ou  GrifalvaJ. 
Mtxico,  I8a4,  In-fol.  (50  fr.  Cliaumetle.) 
ai5o3*  Chronica  moraliiada  del  orden  de  S.  Au- 
gustin en  Peni,  por  Ant.  de  la  Causscba. 
Haretltma,  iS38,  In-foL 

ai3«4  Cronica  de  la  provincla  de  los  dose  apos- 
lolos  del  Perd  de  la  orden  de  S.  Francisco,  por 
fray  Diego  da  CoanovA  Salinas.  Lima  , i83i , 
InHol. 

aiS#!  Tesoros  verdaderos  de  las  Yndlas,  en  la 
hlstorla  de  la  gran  provincla  del  Perii,  de  el 
orden  de  prediralores,  pur  J.  Hausvnra.  Aoma, 
1881,  3 vol  In-fol. 

ai5p8  nisiolre  de  la  mission  des  PP.  Capucins  4 
l’Ue  de  Maragnan  et  terres  circonvolsines , par 
le  P.  CuAODK  d'Abbeville.  Paria,  i6i4,  loA.  — 
Suite  par  le  P.  Ives  d'F.vreus,  i6i5,  lu-8. 
ai5u7  El  apostol  Mariano,  vida  del  P.  Juan  deSaU 
vatlerra,  por  el  P.  lUIg.  Vriecas.  Mexito,  1754, 
InA. 

ai5«8  Helaeion  hislor.  do  la  vida  y aposiolicas 
lareas  del  P.  Fr.  Junipero  Serra,  y da  las  mls- 
slones  que  fundo  en  t'mllfumia  scplentr. , por 
Fr.  Pauou.  Mfxica,  1787,  In-A, 


( r<iur  l'histairp  d«i  rardloam  qui  •«  «ont  rendo»  c»10bm 
<laoi  de»  iBÉBiil^rcs  pohIiqa«‘» , comme  <r4ubo(io  , dn 
Perron.  Xinieiie»,  etc.,  royet  Tblclolre  de»  par*  ùt  ils  ont 
YMU  ; «t  pour  celle  de»  cardloaui  qui  i«  muI  iUa»tr««  dan» 
la»  leUrc»,  voyei  la  BiograpbJe  llttmira.) 


9t5Q9  Amastasii  vlue  romanorum  ponüflrum. 
Aosup,  17187  4 vol.  in4ol. 

9i(Voo  J.  Clampini  examen  Ubri  ponUflcalls  Aoas- 
lasll.  lOSS,  ln-4. 

91601  Uber  pontiflcaliAf  scu  tie  gealis  romanor. 
ponUficiim,  euiD  codd.  mss.  vatlcants^  alllsquc 
ronlatus^  varr.  leciL  et  iioüs  locupletatus  a Jo. 
Vignoli.  Romety  I794'5a7  S vol.  ia-4. 

9i60’i  Cbronica  sumiiiorum  pomlflcum  (per  Mar- 
tlnum  Polon.}y  cuin  pra^faiione  J.  Phll.  de 
IsiGiuviKB.  ift7â,  — Voyex  91979. 

91605  Platdiæ  Uber  de  vlu  ChrIsÜ  ac  pontiGcuoi. 
yfnetiiiy  1479,  lii4ol. 

9160.4  Le  vite  de'ponUflci  ed  ImperaüorI  romani, 
da  Fr.  Pktrarca.  Florentiity  1478,  In-fol. 

•ii6(^  Alph.  CiACcoNii  vitæ  el  res  geslæ  pontifie iiin 
romanorum  et  cardiiialium.  Bom^y  1677, 4 vol. 
In-fol. 

91606  Vitaepootlficuni  romanorum  cl  cardinalium, 
a M.  Guarnaccio.  Roinrr,  1761,  9 «ol.  lo-fol. 

91607  Vitæ  sunmioruni  poiuiûctim  et  cardinalium 
ad  CiACCOXQ  exempl.  continuais;  aucL  Tob. 
Pidc  Ciuque  et  Itapb.  Fabiino.  Romœy  1787, 
in-fol.  Voir  le  n*  91SO6. 

91608  Histoire  pontificale,  par  J.-D.  deOLcn,  avec 
1(«  pourtraiciz  des  pa(>es  taillez  par  J.  de  Glen. 
iMgey  1600,  in-4. 

9i6ooPb.  Bonaxxi  hlsiorla  summorum  pontlflcum. 
Roma-y  169g,  9 vol.  in-foL 

91610  Kjusdom  numisinala  summorum  pouUÛ- 
cum.  Romœy  1716,  iu>fol. 

91611  Storia  crilico-cronologlca  de’  romani  pon- 
lifici  fiiio  a Clemcnle  XIII,  e de'  generall  e pro- 
linciali  concltj,  scrUia  da  Glus.  Ab.  Pialti,  cou 
indice  generale.  XapoUy  1765-68,  i3  tom.  en 
19  vol.  in-4. 

91619  Histoire  abrégée  des  papes  (par  Allelz). 
PariSy  1776,  9 vol.  In-19. 

91O1S  Brciiariumhistorico-chronologko-criticum, 
lllustiiora  roman,  pontillcum  gest.i , concillt^ 
rum  general,  acta,  etc.,  complectcns,  collecta  et 
ordinata  studio  et  opéra  Fr.  Pagi,  édita  cuin 
continuatione  Ant.  Pagi  usque  ad  ann.  i534. 
Anluerpiœy  1717-97, 4 vol.  ln-4.  — La  conti- 
nuation, par  Ant.  Pagi  neveu,  a été  imprimée  4 
Venise,  en  1748,  ln-4. 

2161S*  Histoire  des  papes,  par  le  comte  A.  de 
Bcaufort,  précédée  d'une  >ntro<luctlon  par  M. 
Laurentle.  PariSy  i84i,  h vol.  ln-6. 


9i0i4  IaCS  lies  des  évêques  et  papes  de  Rome,  par 
J.  B.tLECS,  trad.  du  lalio.  Cenètey  i56i,  ln-8. 
— Voir  le  n*  9111. 

91615  HisTOinc  des  |>apos  (par  Bruys).  La  lïayry 
1739,  5 vol.  tn-4. 

91616  The  lii.vtory  of  tbc  popos,  from  ibe  foumU- 
lion  of  lhe  soe  of  Rome  lo  the  présent  lime,  by 
Arch.  Bower.  Londony  1740, 7 vol.  ln-4. 


UIST0IK12  DES  UEUGIO.NS.  /^5i 


9itti7  Des  crimes  des  pspes,  depuis  St.  Pierre 
Jusqu’âPIeVIypar  L.{^Tlcomterfe.  Pam,  1793, 
lr>^.  fig.  ^ 

*ji6iS  Antiquiorcs  pondOcum  ronianor.  denarü 
l•lim  in  lucem  edlll  iioUsque  illustrail  a J.  VI- 
gnollo;  itcruni  prodeuiii  aucli  a Dciicd.  Flora- 
«and.  Bomtr,  i7Sd«  in-4. 

*{i6iB*  Antiqui  rouianor.  |>oml0cum  denarü  a 
Uenedlcto  XI  ad  Paulum  III,  uiia  cum  nuiuls 
S.  P.  Q.  R.  Domine  aignatis,  auclore  B.  Flora- 
xanli.  Bomtr^  i73S,  iiH/i.  flg. 

21  Al  9 De  iiuimno  argeiiteo  BenedIcÜ  III,  disscr- 
laüo,  ad  poiilificani  hisloriam  llluslraodam , et 
Joanns  papissap  fabulaiii  refeilendami  accedunt 
iiumml  rooiaiior.  pouUflcum,  et  appendix  vete- 
runi  luonuniciUorum , auctore  Jus.  Garampl. 
HomiT^  17^0,  tn-4. 

aiOao  Rod.  Venuti  numlsmaia  roman,  pontlllcum 
prssianUora  a Martine  V ad  Benedicluin  XIV. 
/toOTir,  i7â0,  in-i.  Qg. — Voir  le  n*  91610. 

'.21G91  Geor.-Jos.-Eggs.  Pontiâclum  doctum,  seii 
lita*  et  rcs  gcsla  ponUlicum  romanor.  CoitmiVr, 
1718,  in-fol. 

•41699  EJusd.  Purpura  docla,  seiivluecl  resgesia> 
S.  R.  E.  cardiitaliuoi  ; cuni  novo  suppleniento 
cocc  cardliialium.  MonaehU  et  Au^stir-yin- 
deiieorum^  1718-99,  8 vol.  In-fol. 

91093  Muoumi'nu  dominatlonis  pontlflcis,  slve 
codex  caroilauus  juxla  autogr.  vlndobon.  Epis- 
lobe  Leonis  111.  Carolo  Augusto,  diplomatn 
Liidnvlci,  etc.,  cl  codex  Roilulphinus,  edetitc 
(biPt.  Gkssi.  fiom/Ty  1760-61, 9 vol.  Iiv8. 

9 1098  Origine  de  la  grandeur  de  la  cour  de  Rome, 
par  de  Vertot.  Iji  //oyc,  1787,  In-19. 

9 1O95  Essai  hisiorlqiie  sur  la  puissance  temporelle 
des  papes  (par  Dannou),  3*  édition.  Paris, 
1811, 9 vol.  In-ft. — 8*  édition,  1818, 9 vol.  in-A. 
— Voirie  n*  3997. 

9 1696  Népotisme  de  Rnine,  ou  relation  des  raisons 
qui  portent  Iea*pape9  à agrandir  leurs  neveux. 
{Uoltande,  Etsevier)^  166^1,  9 tom.  en  1 vol. 
pel.  In-19. 

91697  Histoire  du  poDtlÛcat  de  saint  Grégolre-le- 
Grand,  par  le  P.  Malmhoiirg.  Parts,  i686,  ln-8. 

91698  Histoire  de  saint  Grégolre-lc-Grand,  tir^ 
principalement  de  ses  ouvrages,  par  Denys  de 
^mc-Marlhc.  Bonen^  i697«  ln-8. 

9169g  Histoire  du  pontiUcal  de  saint  Léon-lc- 
Grand,  par  le  P.  Maimbourg.  Paris^  1687,  io-8. 

91030  Histoire  de  Grégoire  VII  et  de  son  siècle, 
par  J.  Voigt,  trad.  de  l’alleai.,  augmentée  d’une 
introduction , de  notes , etc. , par  M.  l’abbé 
Jager.  Partie  1887,  9 vol.  in-8.,  ou  a*  édition, 
1889,  4 vol.  ln-8. 

91031  Fr.  Hurler,  Gcschlchtc  PIpsi  Innocent  III 
und  sdner  Zeitgenosseo.  /Irm b.,  1 838-89, 8 vol. 
lo^S.  —Trad.  par  MM.  de  Saliil-Ghéron  et  J.-R. 
Halbcr.  Paris,  1839,  S vol.  ln-8.  — 'Autre  tra- 
duction. par  MM.  Jag^T  et  Th.  Vlal.  Paris, 
1880,  9 vol.  Jii-8. 

9i63i*  Tableau  des  Institutions  et  des  mreurs  de 
i’EglKe  au  moyen-âge,  iiarticullérement  au  i3*^ 
siècle,  sous  le  règne  d'innocent  III,  par  Fréd. 
Hurler,  trad.  de  ralleinaiid  par  J.  üobiMi.PiD^'j, 
1883,  S vol.  ln-8. 

9 16S9  Raiüsii  vit*  pafiaruro  avenlonenslum.  Parts. . 
1693,  s vol.  tn-8. 

91633  RIsloire  des  souverains  pontifes  qui  ont 


siégé  dans  Avignon  (par  l’abbé  Tessier), 
ffHon,  177a,  ln-8. 

91638  Histoire  des  démélés  du  pape  Boniface  VIII 
et  do  Phlllppc-lc  Bel,  par  BalIleL  Paris,  1718, 
In-19. 

91638*  Theod.  Ntm,  hlstorlar,  quares  suo  tem- 
pore  durante  schlxm.ite  inter  Urbaiium  VI  et 
Ctemcntem  gesljs  ex|H>miniiir,  llh.  IV.  Basitea 
1566,  In-fol. 

ii635  Leon.  Allatil  confulatlo  faluilie  de  JoMna 
papissa,  in  monumentisgrarcls,  Bartoldus  Mhu- 
sius  recensait  et  aiixit.  Cotonio'-Agrippina’ 
1685.  ln-8, 

Si036  De  Joanna  papissa,  auctore  D.  Blondello. 
Amiletodami,  16Û7,  ln-8. 

«Hi37  Sani.  MaresH  Joanna  papissa  restiluia. 
Gromntjtr,  i658,  ln-8. 

91638  Histoire  de  la  papesse  Jeanne,  tirée  des 
dissertations  latines  de  Spantielm  (par  J.  Ix>n- 
fanl).  Ui  Haye,  1786,  9 vol.  In-19. 

91639  Vlta  Mcolai  V.  P.  M.  ad  fldem  veterum 
moniiineiilorum  a Doniinico  Georgio  1 accedit 
rjusdem  dIsquLvitIo  fie  Mcolai  erga  tUtem  et 
lilieraiDS  viros  patrocinlo.  Povnr,  1789,  fn-8. 

91680  Pauli  11.  Pont.  Max.  vlta,  ex  codice  angel. 
blblloüiecf  desumpta,  auctore  Mc.  Canenslo, 
cum  vindiciis  ipslus  pontlflcls  ab  Ang.-Har.' 
Qiilrino.  Motfur,  1780,  ln-8. 

91O81  L.  Raiike,  die  Rùmischen  Pâpste,  ihre 
Klrclie  un<l  Ihre  Staal.  Berlin,  1837, 8 vol.  ln-8. 
— Histoire  de  ta  papauté  pendant  les  i6«  et 
i7«  siècles,  par  Rauke,  trad.  de  rallemand  par 
J.-B.  Hall>er.  publiée  et  précédée  d’une  Intro- 
duction par  M.  Alex,  de  Salnl-Chéron.  Pm/a, 
18S9,  8 vol.  ln-8. 

21689  Spedmen  htstori»  arcaiix,  sire  aiiecdoia* 
de  vlta  Alexandrl  VI;  ex  diarlo  J.  BoacBARDi. 
Ilanûv,,  1696,  In  8. 

91688  la  vie  du  pape  Alexandre  VI,  etc.,  traduite 
de  l’anglalx  d’Alex.  Gordon.  Amsterdam,  1789, 
9 vol.  iu-19. 

91688  Vio  de  César  Borgla,  doc  de  Valentînols. 
décrite  par  Thomas!,  trad.  de  ntalien.  Monte- 
Chiaro(Hotlande),  1671,  pel.  ln-12. 

91685  Mémoires  pour  vrvfr  8 l’hlsiolre  de  César 
Borgla.  Amsterdam  {Paris),  1789,  9 vol.  In-i9. 

91686  la  Vis  du  pape  Jules  H,  i6i5,  ln-8. 

91687  De  vlta  laonis  X llb.  IV,  etc,,  a P.  Jovio. 
FiorentiiT,  i588,  In-fol. 

91688  FiBRom  vlta  Leonis  X.  Pisis,  1797,  fn-8. 

21689  The  Ilfcand  pontificale  ofLeo  X,  by  Rokob. 

Ijyndon,  i8o5,  8 vol.  in-8. 

9i65o  Hadrianus  VI,  slve  analecta  liht.  de  Ha- 
driano  VI,edid.  Casp.  Rurtnannus.  Tra/~ad-fih. , 

1 797,  ln-8. — Voir  le  «•  soi  38. 

9i63i  Petr.  PuUldoii,  de  vlta,  geslls  et  moribus 
Marceltl  IL  Bamtr,  1788,  ln-8. 

9t65s  Storia  dl  Paolo  IV,  scrltta  da  Carlo  Bro- 
malo  (D.  BartoL  Carara,  C.  R.}.  Barensui, 
1788-53,  9 voL  ln-8. 

91653  Vlta  dl  Sixio  V,  scrltta  da  Grrgori.v  Letl. 
Amstelodami,  1791,  3 vol.  In-ts,  flg.  — La  tra- 
duction française  a été  imprimée  plusieurs  fois 
en  9 vol.  In-19. 

91658  Storia  délia  vlta  e geste  dl  SIsto  quinto,  da 
Casim.  Teropesli.  Borna,  1758,9  vol.  In-A. 

91655  Annal!  dlGregoHoXIV,pont.  mass.,scri(ü 
<U1  P.  Glampierro  MalTeLedatl  In  lucedaCar. 
Cocquelincs.  Borna,  1789,9  vol.  ln-8. 
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3 1056  SupplicaUon  el  requête  ê Tempercur  et  aux 
princes  chrétiens  sur  !a  cause  d’assembler  un 
concile  général  contre  Paul  V,  par  N.  de 
SAIS.  Le^e.  i6i3,  In^ia. 

91057  Vie  de  Mad.  Olimpt*  Maldarhini,  qui  a gnu- 
venié  i’flglise  durant  le  pontificat  d'innocent  X, 
depuis  lOM  jusqu’en  i655,  par  Gualdi,  trad. 
(H)  franç.  i’omopoli  {HoU.)^  iG6<j,  pet.  in>i9. 

Si0r>8  La  relation  de  la  cour  de  Hume,  en  lOCi. 
teyde  (EizeNfr)^  iGOS,  pel.  in-ia. 

3i65q  l.e  syndicat  du  pape  Alexandre  VII,  trad. 
deriiallen.  Elzevier)^  lOOp,  pet.  In-i9. 

giOOo  Les  Riséks  de  Pasquin,  ou  Tbistolre  de  ce 
qui  s'est  passé  à Home  entre  le  pape  et  la 
France.  Colàçnf  {Hollande)^  1O7A.  in«i9. 

916O1  Fasti  dei  santo  padre  Pio  VI,  raccoltl  da 
G.<^. Tavanti.  flaUa{Firemit)^i9oi^3  vnl.in-A. 

9i00a  Mémoires  historiques  sur  Pie  VI  el  son 
pontificat  (par  J. -Fr.  fiourgoing).  Paris,  am  th, 
a xol.  ln-8. 

ai663  Histoire  du  pape  Pie  VIT,  par  le  cheralier 
Artaud.  Paris,  i837,  a vol.  in-8. 

9iM3*  Histoire  du  pape  Léon  XII,  par  k mémo. 
Parité  i8A3,  a vol.  in-A. 

du  pape  Sixte  VIH,  par  le  même.  Porta, 
iBA3, ln-8. 

iittA  Frcd.  Mayeri  tractattu  de  oscitio  pedum 
pontlAcIs  romani.  Liptiir^  171a,  In-â. 

ai6ê5  Flores  historiæ  sacri  coKegii  cardiiialiiim 
ab  anno  1049.  aiictore  Ludovico  Donio  d’AtU- 
chy.  Lutetitr~Pansi(trum^  lôfio,  5 vol.  in-fol. 

aififiO  Memoirie  storlche  de’  cardinali  délia  S. 
roroana  Chiesa,  da  Laur.  Cardella.  Aoma,  179a, 
et  segg.,  8 vol.  in-4. 

aiÔ67  II  cardinalismo  di  sancta  (ibiesa.  (/7o//.), 
i0fi&«3  voL  pet.  In-ta. 

ai668  L’origine  des  cardinaux  du  saint  Siège,  et 
particuliérement  les  françois,  avec  deux  traités 
des  iégatsa  /a/sre,  etc.  (parGuill.  du  Peyrat). 
CotogM  (HoUamU)^  1670,  pet.  in-ia. 

a 1 OO9  Histoire  des  cardinaux  françois  de  naissance, 
enrichie  de  leurs  armes  et  de  leurs  portraits, 
par  Fr.  Duclicsnc.  Paria,  iGôo,^  (om.en  1 vol. 
lu-fol. 

31670  Nouvelle  histoire  dos  cardinaux  français, 
par  l’abbé  Jean  Roy.  Partie  1785-88,  10  vol. 
in>8.,  et  aussi  de  format  in-4.  (non  terminé). 

ai67i  La  vie  du  cardinal  Commendon,  par  A.-M. 
(kaiianl,  trad.  du  latin  par  Fléchkr.  Pana, 
1671,  in-A,ou  3 vol.  ln-13. 

31673  La  vie  du  cardinal  Bellarmin,  par  Nie.  FrUon. 
Por/a,  1709,  in  4. 

31673  ikip.  Cardin.  Gonzage  commentariorum 
rerum  suarum  Itbri  très:  access.  liber  quartus 
parallpomenon,  auctore  Jo.  Marolto:  quos  Al. 
Valent.  Goozaga  prlmum  odidU.  ffomip,  1791, 
ln-4.  fig. 

31674  Histoire  des  conclaves,  depuis  Clément  V 

jusqu'à  présent,  rofo^ne,  1694,011  1703,  3 vol. 
ln-13,  fig.  ( 1**  édit.,  Paris^  1889,  in-A,  est 

attribuée  à Vanel  : ceik*  de  1G94  passe  pour 
avoir  été  augmentée  par  le  baron  de  Huyssen. 
l'édition  de  1703  est  la  plus  ample.)— Voir  le 
n*  35595. 

I.  Hiatolra  Am  InqalttUoot. 

31675  Kymerici  dirccturium  inquisltorum , cum 
comment.  Fr.  Pegnie.  Aoaur,  i587,  seu  Pana/., 
1667,  in-fed. 


31676  L.  a Pabamo  de  origine  et  progreaau  ollcb 
S.  Inqutsitioois.  Matriti^  1598,  in-fol. 

31677  Phil.  a Livbohcu,  histurla  InquiaiÜonis. 
Amitfiodami\  1693,  in-fol. 

31678  HfSToiRK  (]•-  rinquisition  et  son  origine  (par 
J.  Marsoller).  Cologne^  iGpS,  ln-13. 

31679  Mémoires  historiques  pour  servir  à l'his- 
toire des  inquisitions  (par  I..-L1.  Du  Pin). 
Valognf^  1716»  3 vol.  ln-13.  fig. 

316H0  Histoire  des  inquisitions  (tirée  de  Dupin, 
de  Marsoller,  de  Dellon,  avec  un  discours  sur 
quelques  auteurs  qui  ont  traité  de  l'InquisUion, 
par  Goujot).  t'ofp^Ka  (Paria),  1759,3  voi.  in  ri. 

3i68t  Thehlslory  of  ihe  Inquisition.  Lond.^  1810, 
ln-4. 

31G83  Regin. -(fOns.  Montam  S.  Inqulsilionls  liis- 
|ianlr.¥  artes  aliquol  deteciae.  IleidHbergœ^  1 56  7, 
in-8. 

31G8S  Histoire  critique  de  l'inquisition  d’Rspagne, 
depuis  son  étahlissoment  jusqu'au  règne  de  Fer- 
dinand VII,  par  Jean  Ant.  Llorenie,  traduite 
de  l’espagnol  sur  le  manuscrit  de  l’auteur,  par 
Alexis Pellier.  Paria,  1817-18  (ou  3*  édit.  1830), 
4 vol.  ln-8. — lü  même,  abr^ée  par  Léonard 
Gallois.  Pori’a,  1833,  ln-18. 

31684  PaocénraBüe  l'Inquisition  de  Portugal  con- 
tre les  francs-maçoos  dans  la  vallée  de  Jo&aphat. 
38oS(iir),  ln-13. 

31685  S'arrativa  da  persequtçaô  de  HippnlytoJo- 
seph  da  Costa  Pereira  Furtado  de  Mendoça 
(prezo  pela  inquUIçaôen  1744).  Londrea,  1811, 
3 voi.  in-8. 


A.  Hlitotrc  dei  Côaeil«^  * 

(Vo^et  ci-devant  Concilet,  n.  76(Mioi.  Otto  aéria  pevrmil 
flr«  placad  avaal  la  ptacédaaia.) 

31680  Dictionnaire  portatif  des  conciles  (par  At- 
IeU).Poria,i  758,  pet,  ln-8. — Édilionaugiueniée. 
Braanfon,  1833,  iii-8. 

31686*  Le  prompluaire  des  conciles,  par  Jf.  I..C 
Haibe.  Paria,  i545,  iii-4. 

316B7  Histoire  descoiicUos,  par  HerroanL  Ame», 
1780,  4 10I.  in-13. 

3iG88  (kmsidéralions  sur  l'histoire  des  principaux 
conciles  depuis  les  apOtres  jusqu'au  grand 
schisme  d’Occideni,  par  de  Potier.  HruxHlfs^ 
i8i6  (aussi  1835), ou  PariSy  1818,3  vol.  In-S. 

31689  Histoire  du  concile  de  Plse,  par  LenfanL 
Amâterdam^  17^4,  3 vol.  ln-4.  lig. 

31689*  CoxsiLicu  buch  gcschelien  zu  Coastanec. 
Augib.^  i483,  In-fol.  — Voirie  n*  783. 

31690  Histoire  du  concile  de  Constance,  par  Len- 
fant  Amsterdam^  1737,  s vol.  in-4.  fig. 

31691  — de  la  guerre  des  Hiiosttes  el  du  concile 
de  Bâle , par  le  même.  Amsterdam^  17S1, 3 vol. 
ln-4. 

31693  Siippltmienl  à rhlslolrc  de  la  guerre  des 
llussltes,  de  Lenfaiil,  auquel  nn  a joint  l’examen 
de  la  nouvelle  hypothèse  de  Mnshcini  toucliant 
ê*  les  Nazaréens,  etc.,  par  Isaac  de  Beausobro 
( publ.  parC-L.  de  Beausobre).  Lauzanjie,  1745, 
)n-4. 

31693  Syiv.  Sgiiropull,  conciUI  florentlnl  exaclis- 
slma  narratio,  gr.  et  laL,  ex  versione  et  cum 
noiis  Rob.  r.reyghlon.  Hag.-Comit.^  1660,  lu-fol. 

31694  Leon.  Allatiiexercitailones  in  Rob.  Creygb- 
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toni  appar.  ver^ioarm  rt  nou^i  ad  hisloriani 
conctlli  OoreiUini.  /lQMfr,iM5(aus»ii07A).in^. 

ai6o^  Histoire  du  concile  de  Trente,  parFra  Paolo 
Sarpi,  irad.  deniallcii.  lAind,^  i7Sd,  a>oI.ln4ol. 

aiOpô  Iktorla  delcouclllo  di  Treulo,  prrilP.  Sfurza 
Pallavicuo.  Aom<i,i65A,  avoL  In-fol. 

Q1697  l^es  N0VVEL1.RS  lumières  politiques  pour  le 
gouvernement  de  rÉglIse,  ou  l’évangile  nouveau 
du  card.  Palavicin.  (Elsftier)^  1676,  |xt.  in-ia. 

üiOgSJud.  Le  Plat,  monumcnlorum  ad  bistoriain 
coocHii  iridentini  Mlustrandaoi  coJlectio.  Lotanù\ 
1781,7  vol.  in-d. 

aiôQo  Histoire  de  la  réception  du  concile  de  Trente 
dans  les  étals  catholiques  ( par  l’abbé  Migoul). 
Awuterdam  (Pari4)y  1756,  3 vol.  iii-ia. 

31700  lettres  et  mémoires  de  Fr.  de  Vargas,  de 
P.  de  Malvcnda,  et  de  quelques  évéques  d’Es- 
pagne touchant  le  concile  de  Trente,  trad.  de 
l’Espagnol,  par  Mich.  Le  Vassor.  Amsierdatn^ 
lOpg,  ln*8. 

31701  Critique  de  l’iiistoire  du  concile  de  Trente 
de  Fra  Paulo  Sarpi,  des  lettres  et  mémoires  de 
Vargas  (par  Fraiu  du  Tremblay).  Aouen,  1719, 
ln-4. 

31703  Instructions,  lettres  et  actes  des  rois  de 
France  et  de  leurs  ambassadeurs,  concernant 
le  concile  de  Trente,  pris  sur  les  originaux,  par 
P.  Diipuy.  Pans,  i05&,  In-A. 

31703*  Martini  Cbenmtül  examen  cotidlü  triden- 
tini.  6'ejveiwp,i(l67,  seii  Francof.^  1707,  In-fol. 

31703!*  Dfsci'RBL'scunsolatorius  super  coacülo  tri- 
üeiitino...  156H,  pot-  in^.  (Pièce  macaronique.) 

L HMoir»  du  Cierge  «t  de*  Odre*  rellKieat  de  l'an  et  de  Peatre 
■exe,  «Tec  l'bAtolre  pertlcuHere  de  leur*  toadaieur*  et 
rAfonuteurs. 

CéméraUUi. 

3170S  Cleri  totius  romanae  ecclesix  subJecU a 

Jod.  Auvaxo  expressi.  Francofurli^  1585,  iih/|. 

3170A  Audr.  Du  Saussay,  Panoplia  episcopali>, 
derlcaUs  et  sacenlulalls.  Paria., 

S vol.  lit-roi. 

31705  CoUectio  scriptorum  rerum  hlstorlco-mo- 
nastico-ecclesiasUcarum  varionim  religiosorum 
ordinum,  cura  Mlcb.  Kuen.  Vlmœ^  1755^, 
0 vol.  in4ol. 

31705*  NebridII  a Hundelhclm  anüquarlum  mo- 
naslkum.  yienmr-Auitriet^  i65o,  ln*rol. 

31706  Abrégé  des  vies  des  principaux  fondateurs 
des  religions  de  l'Église,  représentes  dans  le 
chœur  de  l'abbaye  de  S.  Lambert  de  Liessies  en 
Haynaut,  par  le  P.  Est.  Binet.  Anvers^  166A, 
In-A.,  Ilg.  ae  Corn.  Galle.  — Autre  édit.  Porfi, 
i636,pet.  in-8. 

31707  Sommaire  des  vies  des  fondateurs  (et  des 
fondatrices),  etc.,  des  ordres  religieux,  par  le 
P.  Becrier.  Pana,  iô3V8o«  ln-4« 

31708  Briefve  histoire  de  l’inslitutioii  des  ordres 
religieux  avec  les  fig.  de  leurs  habits,  grav.  par 
OdoartFiALrm.  Por/a,i658(aussl  i08o),3  lom. 
en  1 vol.  ln*A. 

31709  CooaTi  et  solide  histoire  de  la  fondation  des 
ordres  religieux.  Amsterdam^  1688,10*8.  Rg. 

31710  Cooate  description  des  ordres  des  femmes 
et  Allés  religieuses.  Amiierdam  (vers  1693,  et 
aussi  ) 1700,  |>et.  io-8. 

31711  HtsTonc  des  ordres  religieux.  Amttrdam^ 
1O95, 3 vol.  in*8. 


31713  Histoire  de  tuus  les  ordres  militaires. 
Amsterdam^  1690.  x vol.  Ui-8. 

3171S  Histoire  de  rétablissement  des  ordres  reli- 
gieux et  des  congrégations  régutlères  et  sécu- 
lières, par  llermant.  Aowan,  1710,  A vol.  in-13. 

3171 A Ph.  Boxarxi  ordinum  religiosor.  catalogus. 
Aoffup,  1706, 3 vol.  in-A. 

31715  Histoire  des  ordres  monastiques,  religieux 
et  militaires  (par  le  P.  Hclyol).  Parité  i7iA, 

8 vol.  In-A. 

31716  Histoire  du  clergé  séculier  et  régulier. 
Aptsfndam^  1716,  A vol.  in-8. 

31717  Hi<toirb  des  ordres  militaires.  Amsterdam^ 
ITJI,  A vol.  in-8. 

31718  Kecueil  de  tous  les  costumes  religieux  et  mi- 
litaires, par  J.-Cb.  Bai.  Porta,  1778, 6 vol.  In-fol. 

31719  Arbildi'Rokx,  etc.  Renrésenlallon  de  tous 
les  ordres  religieux,  etc.  (en  allemand,  |>ar  J. 
Schwan).  Manheim^  1779*^>  3 vol.  in-6. 

31730  OnDrfvr.s  religiosas  y mlliiares  representadas 
en  estampas.  In-fol. 

31731  Mascarades  monastiques  et  religieuses,  par 
G.-C  Rabelli  (J. -Ch.  Bar).  Paris,  1793,  ln-6. 

31733  Collection  de  costumes  de  tous  les  ordres 
monastiques  supprimés  A différentenics époques 
dans  ta  cl-devanl  B^'lgique.  Bruxfllfs^  Ph.-J. 
MaiUard  et  Jkntr,  in-A.,  contenant  108  grav.  en- 
luminées, avec  des  notices  historiques  {Biblioth. 
HuUhem.^  n*35i65). 

31733  Histoire  des  tromperies  des  prêtres  et  des 
moines,  par  Gabr.  d'EiiaiAxe.  Hotierdam^  1693, 
in-8. 

3173A  Paelatoeio  delle  monache.  i65o,  ln-i3. 

31735  11  Plttanisuo  modemo,  con  il  novissimo 
parlalorlo  delle  monache.  Londra^  1669,  In-i3. 

31736  Le  MonvB  sécularisé.  Ville  franche^  s.  d.  « 
In-13. 

31737  I.<es  moines  empruntés,  parP.  Joseph(le  P. 
Jos.  de  Hailse).  Cologne^  P*  .Vorfeaw,  1696, 

3 vol.  in-13.  I^e  même  ouvrage  sous  ce  titre  : 
Us  Motnes  tratesiisy  avec  une  nouvcllo  préface. 
Cologns^  1698, 3 vol.  1n-i3. 

Prtmitrê  ErmiUâi  BrmiU»  de  ferdr*  4e  5.  Auguetiny  eU. 

(Voir  le*  O.  ttist  et  *ai«. 

31738  Acta  sincera  S.  Paitll  thebcl  priml  eremllæ, 
gr.ctiat.,  cura  Math. Tuhrmano.iVtfOifadff,i70Os 
In-A.  fig. 

31739  Deous  soli  tudinis  slve  vHact  obitus  dlvi  Pauli 
Üiebœl  ereniitarum  principis,  auctoro  D.  Uiero- 
nymo,  illustr.  a M.  Furhmann.  TretHne^  1763, 
iu-8.  fig. 

31730  Mart  Borkovich,  rcüquiœ  annalium  Eremi 
caenoblUcorum  S.  Pauli  priml  eremlUe.  Piefwœ, 
1663,  In-fol. 

31731  Sccoii  Agostiniani  orvero  sloria  generale 
deir  ordine  di  sant  AgosUno,  vescovod’  Ippona; 
diviso  in  XIII  secoli  ; da  Luigi  Torelli.  Bologna^ 
1659-86,  8 vol.  in-fol.  (ano.  SjA-i576.) 

31733  Historié  generalis  et  sprcialis  de  ordine  ca- 
DoiiicorumreguIariumS.  Augusliul  prodromus, 
auclore  Jo.-Aiil.-Zunggo.  Ratishonœ^  17A3-A5, 
3 vol.  In-fol. 

31733  Provlncla  bdgka  ord.  FF.  eremitarum  S. 
Augusiini,  ollm  dicta  colonlensb  et  laferloris 
Germanie,  auctore  Nie.  de  Tombeur.  Unonif 
(1737),  io- fol.  fig. 
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■ii73A  Virorum  ev  ordiiic  eremil.  l>.  Au- 

gtiMiiii  ruiu  sinstilorum  e\pre.«AisaU  vi> 

vtim  iconibus;  aucCort:  p.Corn.  Curlio.  iiifttrr;;., 
i630,  in>4.t  Hg.  grav.  |Mr  Corn.  Galle,  d'après 
Jacq.  Franquarl.)  — Voye*  le  d"  3i5^. 

31785  Vie  de  S.  Antoine,  — Voir  le  n*  33105* 

Oràrr  <U  S.  Benoit. 

31736  Coronlcagrncral  de  la  onîen  de  San  Beniio, 
por  Aiit.  de  Yf-pfe#.  PampL  et  ra//<id.,  i6oo-3i, 
7 %ol.  Iii-fol. 

31787  J.  Mimixoïa,  annales  ordinis  8.  Benedirii. 
Paris. ^ 1703-89.  6 vol.  In-fol. 

2i738Abrégèdçrhist«!rederordrede8.  Benoist.. 
Jusqu'à  la  fln  du  0*  siècle  ( par  liOuU  Bultoan). 
Pnri$^  lôftô,  a vol.  In-^. 

31780  J.  Muiixos  ol  !..  Dacherii  acta  sanctonini 
orUinls  S.  Benedicti.  Paris..,  16O8,  9 vol.  in*(o!. 

31780  \ie  de  8,  B«Mwdt,  |tar  S.  Grègolre>U'- 
Grand,  aicc  une  evpllcatiun  des  endroits  les 
plus  Importants,  et  un  abrè^<^  de  l'histoire  «Je 
son  ordre,  par  le  V.  Meg<;.  /'orij,  1690,  etau.ssi 
1787,10-8. 

31781  Vila  et  miracuta  sanciiss.  palris  Benedicti. 
|n-fol.,  88  pl.  de  Seb.  l.r  CLenc. 

3178a  S.  BcDedictus  llluslralus,slve  dlsqiiisitlones 
iDonaaiio,  llbrk  XII,  quibusS.BenedIctl  régula, 
et  antiquilaies  rcliglosor.  niiinm  diUicidantur, 
auriore  Bened.  Ilaertcno.  .tatuerp..  i568,  in-fol. 

31788  Kdm.  Mart(U)c  commentarius  hi  regulani  S. 
Benedicti.  Paris..,  1690,  ou  1695,  ln*4. 

31784  Commentaire  Hti«-r.  histor.  et  moral  sur  la 
rè|^  de  S.  Benoît,  par  D.  Aug.  (;almeL  Paris^ 
1788,  3 vol.  ln-4. 

3 1 785  Vie  de  8.  Maur,  avec  Pliistolre  des  anliqui 
de  ce  monastère,  de  ses  privilèges,  etc.,  par  le 
P.  Ignace  de  Jésus-Maria.  Pari^,  i64o,  ln-4. 

3178O  Apologie  de  la  mission  de  S.  Maur,a|K>sire 
des  D«înè(Iirttns  en  Franco,  avec  une  addition 
touchant  S.  PiacUlc,  prein.  martyr  de  l’ordre  de 
8.  Benoist,  par  Ü.  Hulnart.  Paris,  1703,  In-R. 

31787  MovASTfelfS  de  l’ordre  de  S.  Benoist.  3 vol. 
In-fol.— Voir  le*  n**  81608-18. 

31788  Histoire  de  l'abbaye  de  S.-(.iermaln-de»-Pf«Sâ, 
par  Ü.  BoriLLABT.  Paris^  i734,ln-fol. 

21789  Histoire  de  l'abbaye  de  S.-DeiiJs, par  Fr.uBic?i, 
Paris,  1706,  In-fol. 

31750  Polyptychuro  Irmionis  abbaüs,  sivc  liber 
ccnsnalh  anliquus  monasieril  S.  Germani  Pr.i- 
tensls.  PolypUque  de  l’ahliè  Irmion,  ou  élat 
des  terres,  des  revenus  et  des  serfs  de  l’abbaye 
de  Saint-Germain-des-Pros,  sous  le  règne  de 
C.liarlcmagne,  publié  d’après  manuscrit  de  I» 
Bibliothèque  royale,  par  M.  BtnJ.  Guérard. 
Paris,  1836,  gr.  ln-8. 

31751  Mart.  Marrier  et  And.  QuerceUnl  blblloih. 
cluniacensis.  Paris.,  161A,  in-fol. 

‘11783  Kssal  historique  sur  l’abbaye  de  Cluny, 
suivi  de  pièces  JusUncniives  et  «i«  divers  frag- 
ments de  la  correspondance  de  Pierre  le  Véné- 
rable avec  Salnt-Uomard,  par  .8L  P.  Lorain. 
Pijan,  188g,  ln-8.  lig. 

317.58  Monasleiii  regalls  S.  Martini  de  Canipis 
paris.,  ortilnls  rliiniaccnsis,  hivtoria,  libris  ses 
parllta,a  Marc  Marrier.  Paris.,  1Ô86,  in-4.  (On 
y trouve  une  notice  sur  i*«>stel,  et  son  portrait.) 

31788  LI-Huim  en  Sang-Ters,  ou  «lisrour&deran- 
liquite,  privilt^es  cl  prérogatives  dn  mQuaslèrr> 


de  U-Huiis,  situé  près  Hoy,  eu  Picart 
Séb.  Kottu.vnn.  Paris,  1637,  ln-8. 

31788*  lAsal  historique  et  «lescriplif  sur  P 
de  Foiiteiielle,  de  Saint-Vanùrille,  el< 
tl.-nyac.  Lvvglois.  Aorten,  1827, 10-8. 

3i755(iode3  irailUioiium  corb«‘Jensium,  noi 
cjs  et  histor.  ac  tabiilis  geograph.  et  gene; 
Iratus  a J.-Frid.  Falke.  Lipsùr,  1753,  In- 

317.56  HiSTOBiA  Mrdiani,  In  monte  Vosago 
ierii  (aiicturc  Huoib.  Belbomme).  .irçrs 
1738>  n»-4. 

3178^  l^eimis,  Cardin,  cpisc.  ostiensis,  cl 
nHmasierii  C^sinensls,  cum  notls  Ang.  d< 
Paris.,  1668,  in-fol. 

31788  Krasmi  Gattolæ  hi.siorla  abbatlæ  Ca 
sis,s.-eculorum  scrie  distrilmta.Fcnct.,  1* 
8 tum.  en  3 vol.  In-fol. 

31789  8ioria  délia  badia  di  S.  Silvestro  di 
tota,  iilustrala  cou  note  di  Girol.  Tira 
Modrua,  1783-88,  3 voL  lu-fol.  fig. 

31789*  Idea  sacræ  Congregatlonls  HeUctc 
dictina*,  anno  1703  expressa  pro  monast 
Gain.  Typis  rjusd.  monasferii,  1703,  in- 

31760  Moriosteriolngta , in  qtia  tnslgnium 
monasleriorum  ordiiiis  S.  Benedicti  In  ( 
nia,  origines,  fundatores,  etc.,  xri  inci» 
siibjlciimtur;  auclore  Otr.  Stengelio.  .4m 
Pindrlic.,  1619-88, 3 tom.  en  1 voU  In-I 

31761  Joan.  l'BrTmJii  annales  mouasterii 
glensi»,  ad  aiin.  i5i8.  Ttfpis  m^maiferfi’S 
16^*0, 3 vol.  tn-foi.  ( IVut  SC  placer  vers  • 

31763  Jo.-Fr.  Schannat,  historla  fuldeiisls. 
cof.~nd  H<rn.,  1719,  In-fol. 

317C8  Kjusileni  corpus  tradilkiiiuui  fuUlei 
accetlU  pairimoulum  S.  Bonifacil,  she  61 
vêtus.  I.ipsitr,  1728,  In-fol. 

31768  Ooor.  ab  Hckart,  aoimadversloncs 
et  cril.  in  J. -F.  Schannaii  di<ecu»ln,  et  bi: 
fulficnsem.  fCirceb.,  1737,  In-fol. 

31768  Jo.-Gcor.  l'^lor,  analecla  fuldaisia.  A 
1737,  in-fol. 

31766  CUronlcon  Benedicto-Buranuni,  op 
tliuniiim  Car.  Meiclu-ibeck,  curante  Al) 
denfeld.  Sumptu  monasierii  Benedictih’i 
1781-33,  3 vol.  in-fol. 

31767  (Jirontcon  novbs.  anüqui  monas 
S.  Petruni  Salisburgi  ord.  S.  Benedicti 
ctmobllamn»  dicti  monasterii.AwjrKS/<r^ 
1775,  in-fol.  fig. 

317Q8  Codex  diplomaticus  aldiatiæ  IjS 
inensi»,  ex  evo  maxime  carulingico,  d 
tumqiie  desidoratus,  edidil,  recensuit... 
mia  cb'Clor.  l'heodoro-Palatiua.  Manfu» 
70,  8 vol.  in-8. 

31^9  M.  GrjiiiCRTi  liUtoria  Nigræ  Silvz. 
S.  Hciiedicti.  1788-88,  8 vol 

31770  .AposluiaiusBcoedictlnoruin  iuAn^ 
Às«'eptatio  histor.  de  anilquitale  orUi 
gregatlonlsque  monachorum  nlgrorum 
dicU  in  r«^no  Angllje,  auctore  U.-P.  Ch 
nero.  />u«iri,  iGuO,  In-fol. 

31771  Congregalionis  anglican»  ordlnis 
rli»  Benedicti  (ropha>a...,perKdvard.8( 
nemis,  1625, 8 vol.  hi-4. 

t amalduirt  et  Ckarlrrux. 

31773  AugiKtini  flur.  historiaruni  ran 
sium  lib.  III.  Floremi.,  1875,  in-A.  — I 
lertor.  1879,  ln-1. 
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inSTOlKE  DES  nELIGIONS. 


a 1773  J.-Bcrii.  MtTTARCui  aiiualeft  cainalduknseti. 

yenet.^  i"55,  y >ol.  lii-fol, 
ui77ftViu  S.  Patriarcliæ  Roinualtll  Camaldu)on< 
siuiH  fuiidatoris,  per  Petr.  Dautlen.  IIopuf^  i66ô^ 
in>8. — Voir  ks  n*^aoi00  et  3iGao. 
ai  775  Histoire  de  l'ordre  des  Chartreux,  par  Jacq. 

Corbin.  Paris,  1659,  iu-A. 
ai776  Annales  ordinls  carlusiensis  (auclorc  Inno- 
cent Le  Ma.Hson).C'orr«ritr,  Fremon,  1687,  lu-fol. 
lom.  — Voir  l’article  If<?iocEST.) 

a 1777  Sloria  crltico-crotiploitica  c diplomatica  dcl 
pairiarca  S.  Brunone  e del  suo  ordinc  cartn- 
siano,  compilata  dal  P.  Beru.  Trooiby.  yapoli, 
1773-79,  10  \o\.  in-fol. 

ai77éVie  de  S.  Bruno,  fondateur  des  Chartreux, 
par  le  P.  de  Tracy.  Paris,  1785,  In-ia. 

Ofértt  éê  Céteaux,  et  ée  Clervaux.—La  Truppe- 

ai77o  P.^hrys.  ilanthalcr,  fasti  roonasierii  cani- 
pitiileiisis,  ah  anno  laoi  ad  aiiuum  lôoo,  cuin 
propyleo  cl  tabulls  æoeis.  Linciiy  17At-3A,5  vol. 
In-fol. — Voyez  le  n*  a05ii. 
a 1 780  Vie  de  nionsdgacur  S.  Bernard.  Paris,  ln-&. 
goih. 

31781  Sancii  Bernardl  >it«  mcdulla,  LUI  Iconibua 
lllustraia,  laborc  et  ex|>ciisls  abballæ  B.-M.  de 
Baud«'too.  Antuerpia-,  iG33,  in-ù.  Üg.  grav.  par 
Jar.  NeefTs,  d'après  IMi.  Fruytiers.  — Aussi  In 
civitate  (iandavi,  i055,  In-A-,  avec  50  pi. 

317H3  Vie  de  S.  Bernard,  par  le  P.  Lamy.  Paris, 
1OO8,  ln-0>,et  1O8O,  ln-8. 

31783  Vie  de  S.  Bernard,  par  Dourgoin  de  Ville- 
fort.  paris,  170O,  in-4. 

3178O  Gustolphi  mnnachi  vita  S.  Bernard!,  ahba- 
lis  claravaU,  notis  illustra  ta  et  adaucla  a Tbcopb. 
Heiinb.  Sorimb.,  17O3-O6,  3 vol.  in-0. 

31780*  Histoire  littéraire  de  S.  Bernard.  — Voycx 
le  II*  30573. 

31785  Ang.  Ma  Drique,aQDalct  cislcrclcnscs.£.ti^d., 
16Ô3-A0,  0 vol.  in-fol. 

317K6  F.ssal  de  nUstolre  de  l’ordre  de  Citeaux, 

tirée  des  Annales  de  l’ordre par  D.-P.  Le 

Nain.  Paris,  1696-97,  g voL  in-i3* 

31787  Cisterduin  bis  tertium,  scu  elogialis  historia 
ordinls  cislerciensis,  auctore  Auguslo  Sarlorio. 
Pragtr,  1700,  3 vol.  in-fol. 

31788  Fasciculus  sanctoruni  ordinls  dsterclensi*>, 
auctore  Chrysost  Heuriquez.  BruxelUs,  i633, 
In-fol. 

31789  Histoire  de  l’abbé  Joachim,  de  l’ordre  de 
r.Uoaux,  avec  l'analyse  de  ses  ouvrages  (par  D. 
Gervaise).  Portz,  1745,  3 vol.  In-i3. 

31790  Joan.de  Lancy,  historia  fusiilacensis  cœ- 
nobil,  ordinls  cislerciensis.  BonthFonte,  1670 
(sive  LândiM/,1671),  In-A. 

31791  Bern.  Linck,  annales  austrio-clara-vallenscs 
ordinls  clsterdeusis.  yienmr,  1733-35,  3 vol. 
in-fol. 

31793  Histoire  de  Pabbaye  de  Pontigny,  ordre  de 
Liteaux,  département  de  TYonue,  suivie  de 
.quelques  notices  sur  les  communes  des  environs, 
etc.,  par  M.  V.-B.  Henri.  Auxerre  et  Avalon, 
i83g,  in-8. 

31793  Histoire  de  Pabbaye  de  la  Trappe  et  des 
autres  monastères  de  la  même  observance. 
Paris,  i83A,  ln-8. 

31793*  Description  du  plan  de  l’abbaye  de  la 


^55 

Trappe,  par  frère  Paeôme.  Paris,  1708, gr.  In-A. 
flgures. 

3170A  Les  VéatTABLsa  motifs  de  la  conversion  de 
l'abbé  de  la  Trappe  (par  D.  de  Larroque). 
Cologne,  i685,  ln-13. 

31795  Vie  de  don  Armand  Jean  I^c  BoutbilUcr  de 
Hancé,  abbé  de  La  Trappe,  par  Harsollcr.Par/z, 
1708,  In-A.,  ou  J7'>8,  3 vol.  In-i9. 

31796  Vita  di  U.Armando  Giovanni  Le  BouthilIkT 
cil  Hancé,  abate  rcgolarc  e riforniatore  del  1110- 
naslerio  ddla  Trappa;  corretta,  anipliaia  e ri- 
doua  in  uilglior  forma,  da  F.  Malacliia  d'/n- 
gnimbert.  Roma,  1735,  In-A. 

31797  Hciatlon  de  la  vie  et  de  la  mort  de  quclqurs 
religieux  de  l’abbaye  de  La  Trappe  (par 
Bouihillier  de  Rancé).  Paris,  1696-1715,0  vol. 
in-13,  ou  1755, 5 vol.  ln-13. 

31797*  Vie  du  R.  P.  D.  Antoine  (A.-A.  Saulnler 
de  Beaiiregard),  abbé  de  la  Trappe  de  Biclleray. 
Paris,  18&0,  in-8. 


Ordre  de  Prémeutré,  ete. 


31798  Vita  S.  Norberli,  Iconlbus  expressa  per  Th. 
Gallsum  ; clogii.s  lllustrabal  C.  VanUer  Sterre. 
Antuerp.  (circa  i63o),  |>el.  lii-A. 

31799  ' de  S.  .Norbert,  fondateur  de  Prémon- 
Iré.  Luxnnb.,  1704,  In-A. 

31800  Fr.-Joan.  Le  Paige,  bibllolheca  præmons- 
tratensis  ordinls.  Paris.,  i633,  in-fol. 

31801  S.  ordinis  prsmonstraiensis  annales,  pars 
prima  monasierologiam  hisloriam  coniplcctens, 
auclorc  C.-U  Hugo.  Nanceii,  178A-86,  3 vol. 
hi-fol.  (La  3«  partie  n’a  pas  été  rMIgéc.) 

31 803  Recueil  chronol.  des  choses  les  plus  rem.ir- 
quables  de  l’ahbaye  de  Salnl-André-aux-Bois, 
ordre  de  Prémontré,  avre  la  suite  des  seigneurs 
de  Rcaurain,  tombés  en  la  maison  de  Croy,  par 
Cl.  Sallé.  Saint-Omer,  i65i,  in-A. 

3i8o3  Uironicum  ecclesic  Beats  Maris  Virginia 
Bons-Spei,  per  Ëngelb.  Mâche.  Bomr^Spei, 
170A,  in-A. 

siBoA  Veiera  Humiliatorum  monumenta,  annota- 
lioidbiis  et  dissertât,  lllusirata,  auctore  Hieron. 
TIraboscio.  .Vediolani,  1766-68,  S voL  in-A. 

Ordre  de  5. 

3i8o5  Historia  general  de  Santo  Domingo  y de  sri 
orden  de  predicadores.  Madrid,  i58A*9A,  3 vol. 
In-fol. — 3*  édiu  Falladol.,  i6i3-3i,5  vol.  In-foL 

3180O  Annales  ordinls  prsdicaiorum , auctore 
Th.  M.  Mamachio,  etc.  Romo’,  n.'id,  io-rot. 
(Tome  I*',  contenant  la  vie  de  S.  Dominique.) 

31807  liiAtoire  des  hommes  illustres  de  l'ordre  de 
S.  Dominique,  par  le  P.  Touron.  Paris,  17A3, 
6 vol.  in-A. — Voir  les  iv>*  3i6iA-i5. 

31807*  De  vlris  illusliibus  ordinls  prsdicatorum, 
auclorc  Leandro  Alackto.  pononfo*,  1517,  in-fol. 

31808  La  légende  de  8.  Dominique,  par  J.  Maetui. 
lo-A. 

31808*  Vie  de  S.  Dominique  de  Gusraan,  fondateur 
de  l’ordre  des  Frères  prêcheurs,  par  le  P.  Tou- 
ron. Paris,  17S9,  In-A. 

31809  Vie  de  S.  Dominique,  par  le  P.  H.-D.  La- 
conlairc.  Paris,  18A0,  ln-8. 

31810  Vie  de  S.  Dominique  et  des  autres  saints 
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r;vnonii>éâ  de  l’ordre  des  Frères  prêcheurs , par 
Jean  rtc  Iterliac.  Parify  i0ù7i  ^ ii>>A. 

2181 1 Vie  de  S.  Thoo)as-d’Aquin,par)e  P.  Tourou. 
Parité  17Ù0,  ln-4. 

aiSta  Vie  de  ü.  narlbéiemy  des  Martyrs  (par  Th. 
sieur  Du  Fossé,  Is.-!..  Le  Maistre  de  Sacy). 
Paris,  16A8,  — \ou\elie  édition,  j66i, 

lij-a.  portr. 

21813  La  vie  du  grand  apdtrc  de  la  C'hlnc  J.-R. 
de  Moralès,  de  l’ordre  de  S.  Dominique.  Paris, 
1701,  et  aussi  Cohmf,  1702,  I11-12. 

atSiA  BuÜarium  ord.  FF.  Pratilcatorum,  opéra 
F.-Th.  Ripoll.  Ronur,  1729-ao,  8 vol.  iii>roL 

21815  P. -Th.  de  Brneo,  hibcrnla  dominicana. 
Coton.-'Âgripp.,  176*1,  lu-è. 

Ordrt  des  Fr^rrt  MimfmrM  rf  ohlret  ordrrs  mu»  la  réÿle  ér 
S.  Franfui». 

(Voir  lr«  n.  SIClG-19.) 

21816  L«  Waddiïici  annales  Mluorum.  Btma, 
I73i,  17  vol.  ln-f«l. 

'.M817  Doiii.  de  Clbcrnatis  orbis  scrapbicus. 
Bomir,  tf)H2,  etc.,  3 vol.  ln>fol. 

21817*  Fr.  (juiizagæ  hisloria  scraphir»  rdigionls 
fianciscana*.  Bomtr,  1887,  a vol.  io*fol. 

21818  Fiuiitc  del  Urrestre  paradiso,  da  G.-M. 
Cataliso.  Fiorenza,  i6ô2,  ln-4. 

21819  Abrégé  hlilorique  de  la  vie  des  saints  et 
saintes,  bien  heure ii\  ei  bien  heureuses,  et  autres 
pieux  et  cé'èhres  personnages  des  trois  ordres 
de  S.  François,  par  le  P.  Fulgcnce  Fcrol.  Paris, 
1779,  3 vol.  iu  12. 

21819*  ViiadlS.  Francisco,  per  mcsacrc  Bonavein 
lura.  Milano,  /«ro/,  1(177,  in-fol.  (Trad.  du  lat) 

2(820  Li  Fiorktti  di  S.  Francesco.  Hcenza,  iâ70, 
ln-4> 

21 821  t'iicrt.  deCASAU  arbur  vitfcrucifixx  Jesu. 
yemetiit,  tAS5,  In-foI. 

21822  Liber conformltaluin.  MedioL,  i5io, in-fol. 

2182S  Traité  des  conformités  du  disciple  avec  son 

maître.  Liège,  i658,  A part  en  3 vol.  in~h. 

21828  ALCORAms  Francisranoruoj.  l'rancofurti , 
1562,  in-8. 

21826*  H.  Sedulii  apologcticus  adversus  Aicora- 
oum  Franciscanornni;  ejusdrm  hisloria  sera- 
pblca  vitÆ  S.  Francisci  illusinuiuque  virorum 
et  fœndnar.  qui  ex  tribus  ordinibus  relati  sunt 
inter  sanctos.  Aniuerp.,  iCi3,  2 vol.  In-fol. 

21825  Hibtoria  quoinodo  bealns  Franciscuspetivil 

iiuiulgeniiam 1670,  In-fol. 

21823*  Nuovi  Aoretti  del  seraAco  S.  Francesco, 
etc.,  da  Ouav.  GiOATHim.  Venetia,  i6oi,in-i6. 

21826  Spéculum  status  porfeetionis,  cum  régula 
Minoruni  Fralrum,  continens  bistoriam  viiæ  S. 
Francisci  et  soclonim  rjus,  ut  et  ordinis  usque 
ad  annuni  inipressionis.  Impreuum  Métis  per 
Jaspnrem  Uorhfrder,nnno  tjoç,  ln-8.  golb, 

21827  Vila  magnl  S.  Francisci,  distlnrla  miraculis, 
descripta  siinulacrls,  ab  And.  Vaccaiio.  Romæ, 
1603.  in-fol.  fig. 

21828  Natiiræ  prodigium,  gratis  portcnlum,  hoc 
est  serapilici  patrls Francisci  vils  acta  ad  Christl 
vham  et  rooriem  r'*gulata  coaptata,  auclore 
Pclro  de  Alva  c .Vstorga.  Matriti,  i65i , in-fol. 

21H20  Vie  de  S.  Françol»,  instituteur  de  l’ordre  des 
Frères  mineurs,  par  Candide  Chalippe.  Paris, 
17^8,  ln-6.,  ou  1736,  9 vol.  ln-12.  Ir/>nai», 
1826,  3 vol.  tn-12. 


218S0  Les  aventures  de  la  Madona  et  de  François 
d’AssIs*',  par  Re:coilt.  Amsterd.,  1701,  10-12. 

*ji83o*  Dissertation  sur  nnscripùun  du  grand 
couvent  des  Cordeliers  de  Reims,  par  le  sieur 
de  S.  Sauveur  (J. -B.  l'hicrs).  1670  00  1673, 
in-j2,  et  avec  l'article  ci-dessous. 

21831  l.a  Glerrr  séraphique.  La  Hage , 1760, 
iij-12. 

21832  Annaiium  scu  sacrar.  bistoriarum  ordinis 
minor.  S.  Krauciscf  qui  Cafiucini  nuncupantur 
tomi  duo,  auctore  Zacli.  Dovero.  Lugd..  i632- 
39,  2 vnl.jn-fol.  — ContinuaUo  a Marcellino  de 
PIsa.  Lugd.,  1676,  in-fol. 

21833  Flores  seraphicl  sive  icônes,  vitx  et  gesta 
virorum  Ülnstrium  ord.  fratr.  min.  8.  Francisci 
Capucinoruui,  compendiose  descripta,  auclore 
Car.  de  Arembcrg.  MedioL,  1668,  in>fol.  fig. 

21836  Terlii  ordinis  S.  Francisci  assislatls  aunaies 
perpelui,  autore  P.  Juan.  Maria.  Paris.,  1686, 
iii-foi. 

*ii835  Disposicoens  e oKmortas  historlcas  sobre  a 
observancia  regiilar,  e ütteraria  da  congregaçao 
da  ordcni  (erceira  de  S.  F rancisro  destes  rclnos. 
Lithoa,  1790-96,  2 vol.  in-fol. 

2(836  Dullarium  franciscanmn , cura  Jo.-Ilyar. 
Sabaraix  : acced.  supplemcntum  a Flaïu.-Ant. 
de  Imitera.  Borna,  1759-80,  5 vol.  in-fol. 

2)837  Builarinm  ordinis  Fratrum  MInorum  S. -P. 
Francisci  Capucinorum  varils  nolis  et  sebolits 
clucnbratum  a Mich.  a Tugio  In  Helvelia. 
Borna,  1760-52,  7 vol.  In-rol. 

91838  Historla  gener.  fralrum  .discalceatonim  or- 
dinis D.-V.  de  Monte  Carmelo,  congr.  S.  KIi.x, 
in  priinuro  incepta  a P.  Isidoro  a Sancto  Joseph, 
et  a P.  Petro  a S.  Andrea  curata  et  aucta. 
Borna,  1668-71,  2 vol.  in-fol. 

218.39  S|>eculum  carmelitanum,  sive  historla  EUani 
ord.  FF.  bcalx  Virg.-Mar.  de  Honte  Carmelo, 
per  Danielrni  a Vlrÿne  Maria.  Antuerp,,  1C80, 
6 vol.  in-fol.  Ag. 

21860  HeaxARi  a S.  Barba  Carroelus  triumphans. 
Locanii,  168S,  in-8. 

2x861  I-a  Vie  de  Jean  de  La  Croix,  par  le  P.  Do- 
stthée  de  S.  Alexis.  Pons,  1727  (aussi  1770), 
2 vol.  ln-6-  — Autre,  par  le  P.  Collet.  Paris, 
1769, in-12. 


SiérvnŸWùté» , cele»tim»,  Mmtkmrim»,  etc. 

21862  J.-D.  Sajanelli  mouumcnia  bislor.  ordinis 
S.  Hieronynii  congr.  B.  Pétri  de  Plsis,  edltlo 
secunda  auclior.  Penet.,  1758-62,  3 vol.  in-fol. 

21863  Bullarlum  ord.  S.  Hleronym(...,cura  Jo.-O. 
Gobati.  Patavii,  1775,  9 vol.  in-fol. 

21866  Descripcioii  brève  del  moiiaslerlo  de  S.  Lu- 
renzo  del  Escorial,  porFr.de  los  Sartos.  .Vadhd, 
1657,  in-fol. 

21865  Slni.  Nakielski  Mieebovia,  seu  proraplua- 
lium  aniiquiiatum  mouasterü  miecbovieosls. 
Cracoria,  i636,  in-fol. 

21866  Histoire  du  monastère  et  du  couvent  des 
CélesUns  de  Paris,  par  L.  Beurier.  Paris,  i636, 

1 in-6. 

2(867  La  vita  del  heato  Giovanni  ColombinI  da 
Sina,  fnndalore  dell’ordiiie  de  poveri  giesuaii. 
composta  per  Feo  Bcicari.  — Voir  l’art.  Bro-ARt 

21868  Les  vies  de  S.  Jean  de  Matlia  et  de  S.  Félix 
de  Vaiois,  fondateurs  de  l’ordre  de  la  Sainte 


HISTOIRE  DES  RELIGIONS.  Ao? 


THnUé,  rédemption  des  captifs,  irad.  de  l’cs- 
pagitol,  par  J.*W.  Ahes.  Avignon^  i69A,  in  ri. 

aiBAg  Vies  des  mêmes,  par  Jean  Dilland.  Paris^ 
i6o&,  ifl-8. 

31850  Pbcpnlx  rediviros,  seu  historia  corporis  S. 
iobannis  de  Mailia...,  auciorc  F.  Luca  a Puri- 
ficaiioiie.  Vieuntr,  1737,  in-4. 

3i8?t  Annales  ordluis  sanciissim»  Trinltaüs  pro 
rodcmplionc  captiforuiii,  auctore  Botiav.  Baro. 
Aem/r,  i684,  iiwfot. 

3i85i*  FiorUni  a 5.  Josepho  dironicon  discal* 
ceati  urdlni-s  SS.  Trioluils  de  rcdempüouc  cap* 
Uiorum.  !*rag<t^  1740,  3 vol.  in-fol. 

31 83a  Histoire  de  l'ordre  de  Xotre-Dame  de  la 
Merci.  Amiens.^  1085,  in-fol. 

ai833  Viia  dl  S.  Pkiro  Nolasco,  fuiidatore  dcl 
ordine  délia  Madonna  de  la  nierce  redemptionc 
dc'schlavi,  |>er  11  P.  Fr.  Olihano.  Aonn,  1008, 
In-ft. 

ai83A  Abrégé  de  la  vie  de  S.  Raymond  Nonnal,  de 
edle  de  Pierre  \olasciue , de  Sic  Marie  du  Se- 
cours, et  de  Sie  Natalie,  par  le  P.  Fr.  Dalhla. 
7Y>/oie,a030,  in-ia.  (Imprimé  d'abord  séparé* 
ment,  à Paris,  en  iCag  et  i03i,  in-ia.) 

31855  VUa  S.  Franclscl  de  Paula  minlniorom  or* 
dinis  liisUtaloris,  srripta  ab  anonymo  cosvo, 
cum  notis  Ju.*Mar.  Perrlmexai  de  Paula.  Homœ^ 
1707,  a vol.  In*a. 

3i8'»0  La  vie  de  S.  François  de  Paule,  par  le  P. 
(ilr)'.  Parti,  168a,  In*i9. 

31857  Les  figures  et  Pabrégé  de  la  vie,  de  b mort 
et  des  miracles  de  .S.  François  de  Paule,  par 
Kr.-Ant.  Dondé.  pariée  1871,  in-fol.  flg. 

31838  Diarinm  patrum,  fratrum  et  sororuin  ordl- 
nU  Miniiiiorum  provlnclip  Francia!  qui  rellgiose 
obferunl  ab  anno  i3ooad  aiiiium  1700,  aucture 
lien.  Thuillier.  Parti.,  170g,  a vol.  io>5. 

CkawtimtM  réfutien. 

3185g  Figures  des  différents  habits  des  chanoines 
réguliers,  en  ce  siècle,  avec  uu  discours  sur  les 
habits  anciens  et  modernes  des  chanoines,  par 
le  P.  G.  du  Molinet  Parii,  i6O0,  ln*0. 

31800  Vingt*quaire  réflexions  sur  les  anliquilé.s 
des  chanoines,  par  le  même.  Paris,  1673,  ln-0. 

31801  Vie  du  R.  P.  Charles  Faure,  abbé  de  Stc- 
Geneviève  de  Paris  (par  le  P.  Lallemaiit,  publ. 
par  le  P.  Charlonnel).  Paris,  i6g8,  in-4. 

31803  Abrégé  delà  fondation  de  l’abbaye  de  SL* 
Victor-les-Paris;  successions  des  abb^,  privi* 
léges  et  singularités  d’icelle,  par  le  P.  J.  de 
Thoiose.  Paris,  lOdO,  in-fol. 

31803  Historia  clericorum  regularium  a Congrc- 
gatione  condita,  autore  Jos.  Silos  Bituntino. 
Homtr,  1050-55,  et  PanorMi,  1O6O,  S vol.  lu-fol. 

31804  Vie  de  Pierre  Fouiier  de  Malalncourt,  ré- 
formaieurdes  chanoines  réguliers  de  Lgrralne, 
et  Instituteur  de  la  Congrégaüoudc  Notre-Dame, 
par  le  P.  Jean  BedW.  Paris,  lOOO,  In-i3. 

31805  Conduite  de  la  Providence  dans  l’établisse- 
ment de  la  Congrégat.  de  Notre-Dame,  Instituée 
par  le  P.  Fourier  (par  Jos.-Gasp.  Bernard). 
Tout,  1733,  a vol.  peu  lo-ft.  Og. 

r <f«  rOraMrt.—  TKéathu;  foruMlM,  Ht- 

31800  AnL  Gallonii  vlu  beat!  P,  PhlUppl  Nerll  in 
annos  digesta.  Homtr,  I0oo  (aussi  i8i8),  in-â. 


fig. — iraü.  en  franç.  par  de  RosscL  BarU^  lôoo, 
pet.  in*8. 

31807  Viia  di  S.  Fillppo  üa  Neri,  scritta  dal.  P, 
Piet.-Glac.  Baccl,  con  la  notUia  di  alcunl  cooi- 
pagnt  del  medesimo  sanlo  aggiunta  dal  P. 
Giac.  Ricci.  Roma,  10&3,  io*û.  — For/i,  107Ü, 
ln*5. 

31808  Memorie  hislorlchc  délia  (^ongrcgaüonc 
dell'  Oratorio...,  raccolte  da  Giov.  51arciano. 
Aapo/i,  i6g3,  a vol.  In-fol.  (Selon  le  Catalogue 
deCarampi,  io0Oâ,  cet  ouvrage  aurait  5 vol.; 
le  dernier  sous  la  date  de  i7ga.) 

3 1 80g  (^hronicon  Congrcgalioiils  Oratoril  D.-J.  ,per 
prov  inclam  archl-eplscop.  mechiinensis  diffusa:*, 
ab  ann.  1O3O,  ad  ann.  173g  (auctore  P.  Swcrüo). 
InsuUs  flandr.,  l'iio,  in-5. 

3186g*  Vie  du  cardinal  de  Berulle. — Voy.  aSOgâ. 

31870  Vies  de  S.  Gaétan  de  Thicnne,  instituteur 
des  Théalins,  du  bien  heureux  Jean  Marinun , 
de  saint  André  .\vcllin,  etc.,  par  le  P.  de  Tracy. 
Parts,  1747,  ln-13. 

31871  Memorie  deU'  origine,  foiidaxloue,  ed  no* 
mini  Hlustrl  Bamabiti,  da  Fr.-L.  Barelli.  Ao- 
logna,  1703-7,  3 vol.  iii-foi. 

31873  Arch.  Gianli  annales  fratrum  Senorum 
B.-M.  Virglnis,  cutn  additionibus  AI.-M.  Garbii. 
Lucœ,  i7ig-33,  3 vol.  iii-foi. 

31873  Vie  de  saint  Jean  de  Dieu,  Instituteur  et 
patriarche  de  l'ordre  des  religieux  de  la  Charité 
(par  J.  Girard  de  Viilethierry).  Paris,  lOgi  , 
in-8. 

Ordrt  ét$  JémUet. 

3187A  lMAf.0  primi  sjeculi  Soc.  Jesu.  Antuerpitr, 
1040,  in-fol. 

31875  Nic.OausDiM,  etc.,  historia  Socleiatls  Jean. 
iOso-1730,  7 vol.  in-fol. — Voir  losii**3i033-33. 

31876  Uloria  délia  Compagnia  dlGlesü,  da  D. 
Bactoli.  Roma,  1OO0-73,  S vol.  in-fol. 

31877  Histoire  impartiale  des  Jésuites  (par  Lin- 
guet). 1768,  a vol.  in-13. 

31878  Annu»  lilter»  Socictalls  Jesu  ad  patres  et 
fratres  eJu5demSocie(aUs,abann.i58i  usque  ad 
ann.  i634.  Roma,  etc.,  33  vol.  ln-8.  (Ces  letlns 
ont  été  Interrompues  pendant  les  années  161 5 
à i64g  Inclusivement.  collection  en  est  fort 
rare.  Catal.  deCreveuna,  édit,  de  178g,  0*7873). 

3187g  Annales  de  la  Société  des  soi-disant  Jésuib  s 
(par  l’abbé  Gazaignes,  dit  Philibert).  (Paris), 
1704-71,  5 vol.  ln-4. 

ai88o  Recueil  de  pièces  louchant  l'histoire  de  la 
Compagnie  de  Jésus,  par  Jos.  Jouvency,  snp- 

ftrlmécs  par  arrêt  du  Parlement.  IJége,  171C, 
n-13,  avec  l’estampe  de  la  pyramide. — Voir  le 
n*  33036. 

31881  Sur  la  destruction  des  jésuites  en  France 
( par  D’Alembert).  17O7,  in-i3. 

31883  Provlncissiciii»  Soc.  Jesu  orttiselres  geslÆ 
ab  ann.  i546  ad  ann.  1673,  auctorc  Emiiian. 
Aguiiera.  Panormi,  1787-40,  a vol.  in-fot. 
3i883  Historia  provlnciæ  Soc.  Jesu  Germanie  su- 
peiioris  abann.  i54i,  ad  ann.  i03o,  auctoribus 
Ign.  Agricoia  et  Fr.-Xav.  Kropf.  Aug.’Pindtl. 
et  Monarhii,  1737-46,  4 tom.  eu  3 vol.  In-foi. 
31884  Jo.  Schmidt,  historia  Soc.  Jesu  provincl.'c 
Bobemi»  ab  ann.  i555  ad  ann.  i653.  I*ragtt, 
i747~5g,  4 part  en  5 vol.  tii-fol. 

31885  Historia  nilssiools  angltcana*  Soc.  Jesu,  ab 
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]5fto  ail  1619.  colleciore  H.  Moro.  Auâomari^ 
ifiOo  In-fol.  (Article  MoBt  s.) 

ni886  .Maili.  Takncr,  SocieUs  Jesu  milUan$  In 
Europa«  Asia,  etc.  PraatTy  1O75.  tn>fol. 

*41887  tjusdem  Societas  josu  aposlolorum  Imita- 
trlx.  Prag(Ty  1694*  in-fol. 

‘41888  Chronica  tia  companhia  de  Jesu  do  estado 
do  Brasll,  pelo  P.  Sim.  de  Yamx)?icellob.  Liibooy 
1663,  in-fol. 

Q1889  flisioria  provinds  paraqnaric  Soc.  Jcs:i, 
auliiom  Nie.  det  Techo.  i079i  In-fui. 

318110  Histloria  de  la  CompaAia  de  Je5u  on  la  pro- 
1 incia  dcl  Paraguay,  por  cl  P.  Pedro.  Loiako. 
Madridy  i75A-:>6,  a vol.  pel.  io-fol. — Voir  les 
n“*  38704  cl  28705. 

21891  Nlr«  Galeotti  iniaRiues  pr^posttorum  gc- 
neralium  Soc.  Jesu.  BoauPy  1751,  in-fol. 

21892  Vida  del  P.  Ignacio  do  Ixiyola,  y de  !o$ 
padres  Diego  Laynca,  y Francisco  de  Borja,  pur 
P.  RjBAbF.xryiu.  Madridy  1594,  In-fol. 

21893  De  \ita  et  inoribus  Ignaiii  I^yols,  auclorc 
J. -P.  Mafleio.  Roma-y  Zanettiy  ir>85,  in-4.  (sou* 
vent  rélmpr.  L’é<nt.  de  Padoue,  Comino,  1727, 
ln-8.,  cuntlont  un  traité  De  ignatii  gloria,  par 
J.-R.  Volpl.) — Trad.cn  frauç.  par  Midi.  d’Esnc. 
Douatty  Bofiard,  1594,  In  8. 

21894  ViTA  B. -P.  ignatii  Loyoiæ.  Romœy  1609, 
!n-4. 

21B95  Vie  de  saint  Ignace  de  I^oyola,  par  le  P. 
Pierre  Morii’.  PariSy  1622,  ln-12. 

21896  llonor  de  S.  Ignacio  do.  1x>yo!a...  por  J.- 
Kus.  NiencMBKRG.  .Vo/fr«'d,i  045-47,  4 rot.  in  fol. 

21897  Le  cinqulesme  ange  de  l’apocalypse  Ignace 
de  Loyola,  par  le  P.  Jacq.  Coret.  A'nmur,  1679, 
ln-4. 

21898  Vie  de  saint  Ignace,  par  le  P.  Boubours. 
PariSy  1679,  in-4.  et  iii-ra. 

21899  Tableaux  des  personnages  signalés  de  ta 
Compagnie  de  Jé.sus,  exposés  en  la  solennité  de 
la  canonisation  des  PP.  Ignace  et  saint  François- 
Xavier,  par  P.  d'Oulireman.  />ow4iy,  s623,  ln-8. 
— Aussi  Lyotiy  1O27,  in«8. 

21900  Rcaieil  d’aucuns  hommes  Illustres,  et  mar- 
tyrs de  la  Compagnie  de  Jésus,  4 l’occasion  de 
leurs  portraits  exposés  4 Douay...  lyouoÿy  1O22, 
in-8. 

21901  Varones  lluslres  en  santidad  y Ictras  de  la 
OimpaAia  de  Jésus,  por  Al.  de  Andrada.  Madridy 
1666-67,  3 'ul.  in-fol.  (Article  NieniiiBEno.) 

21902  Phil.  Alrgambe,  mortes  iltustrcs  et  gesta 
eorum  de  Soc.  Jesu,  qui  pro  Ode  confecii  sunl 
continuat.T  usque  ad  ann.  iG55,  a Jo.  Nadasio. 
ROituTy  1657,  hi-fol. — Voir  les  ii**  22304  eisuiv. 

21902*  Fasciculu-i  e Japonicis  flurihus.  Boinrr, 
1046,  in-4.  (Article  Cardim.) 

21903  Vita  S.  Franclscl  Xaverii,  per  llorat.  Tur- 
selllmim.  AntuerpieVy  1596,  lu-8. — Traduite  en 
françois  par  un  ^re  de  la  Compagnie  de  Jésus. 
Douaify  1G08,  pet.  in-8. 

21904  Vie  de  saint  François  Xavier,  par  le  P. 
Boubours.  Parti,  1682,  in-4.,  ou  2 vol.  bi-12. 

21905  La  vie  du  père  François  de  Dorja,  qui  fut 
duc  de  Gamiia,  par  le  P.  Pierre  de  Ribadixbyra, 
tourné  en  noslrc  langue  vulgaire  par  le  seignenr 
de  Bétencoui  t (Mlch.  d’F.snc).  Douay^  159O, 
pet-  in-8. — Kt  sous  le  litre  de  Vie  du  P.  Fran- 
çois de  Borgia, ..  troisième  général  de  la  ComjM- 
gnif  de  Jésus.  Douay,  i6o3,  pet  ln-8. 


2igoü  Vie  de  saint  François  de  Borgia,  par  le  P. 
Verjus,  PariSy  1672,  in-4. 

21907  Vie  du  P.  81. -Jacq.  Laynez,  lequel  a été  un 
des  premiers  compagnons  du  P.  maistre  Ignace 
de  Loyola,  traduite  de  l’espagnol  du  P.  Pierre 
de  Ril^deneyra,  par  Michel  d'Esne,  seigneur  de 
Bélcncourl,  Douat/y  1597.  pel.  in-8. 

21908  Vie  du  P.  Mathieu  Ricci  de  la  Compagnie 
de  Jésus,  par  le  P.  d’Orléans.  Paris  y 1O93, 
iu-12.  —Voir  le  n**  21577. 

21909  RcLATiosepullura*  magtio  Oricnlis  a{>ostolo 
S.  Francisco  Xaverio  ereclæ  In  iiisula  Sanslaoo, 
auuo  1700  (scrlpta  per  Gasp.  Castner),  in-4. 

21910  La  vie  de  saint  Louis  de  Gonzague,  et  celle 
do  Stanislas  Koslka,  par  le  P.  d'Orléans.  Paris. 
1727,  ln-12. 

21911  Vie  de  saint  Louis  de  (Jonzaguc,  par  Galpin. 
PariSy  1788,  in-12,  porlr. 

31912  Paorf.s  du  P.  Henri  Garnct,  provincial  des 
Jésuites  en  Angleterre,  exécuté  4 mort,  en  1G06, 
in-6. 

2191S  Histoire  notable  d’un  jésuite  nommé  P. 
Henry.  1689,  ln-12. 

31914  De  vlia  et  morte  P.  Ignatii  Azevedü  et  so- 
dorum  ejus  libri  IV,  auclore  P.  Possino.  flomtr, 
1677  (aussi  1679),  in-4. 

21915  Vie  du  vénérable  P.  Ignace  Azevedo,  et 
l’histoire  de  son  mari \Te, etc.,  parle  P.  de  Beau- 
vais. PariSy  1744,  Id^i2. 

21916  Le  parfait  missionnaire,  ou  la  vie  du  P. 
Julien  Mauuoir,  de  la  Ompagnie  de  Jésus,  par 
le  P.  Boschet.  Paris,  1697,  in-i2. 

21917  La  vie  du  P.  Coton,  par  le  P.  d’Orléan'-. 
PariSy  1688,  in-4. 

21918  Vie  du  bienheureux  saint  François  Regis. 
par  le  P.  Daubeiiton.  Paris,  1716,  in-4.,  et  Lyon  y 
1717,  ln-12. — Autre,  i>ar  le  P.  de  La  NcuviHe. 
Paris,  1737,  in-12. 

21919  I.udlli  CoBXBui  europel  monarchia  SoU|  - 
sorum.  yenrtiiSy  i045,  ln-12. 

21920  Le  Cabixct  Jésuitique.  ColognCy  1678,  pet. 
in-12. 

a 1921  I.C  0>riTRB  assassin,  ou  réponse  4 l'apologie 
des  jésuites,  par  D.  H.  1612,  in-8. 

21922  Discours  iiionslraut  que  les  jésuites  sont 
meurtriers  de  nos  rois  et  de  Guillaume  de 
Nassau,  prince  d’Orange  ; que  ce  sont  eux  qt:l 
divisent  les  princes  de  l'empire,  esmeuveta 
troubles,  etc.  (sans  nom  devHle)y  iGSg,  In-ia. 

Doctrine  ehrSlieniu;  Comçrryaiion  des  mUsions.  etc. 

21923  Vie  du  vénérable  César  de  Bus,  fondateur 
de  la  Congrégation  de  la  doctrine  chrétienne , 
par  P.  Dumas.  PariSy  1703,  in-û. 

21924  I..a  vie  de  saint  Vincent  de  Paule,  instidi- 
icur  de  la  Congrégatiuu  de  la  mission,  par  L. 
Abeily.  PariSy  i664,  in-4. — 2*  édit,  166?,  In  8. 
— 8*  édit,  16C8,  ln-4.  — Nouv.  édit.  Paris  y 
1823  (aussi  18S1),  S vol.  in-12. 

21925  ViB  de  saint  Vincent  de  Paule  (par  Collet). 
AToncy,  1748,  2 vol.  in-4. 

21926  Vie  de  saint  Vinceul  de  Paule,  par  l’abbé 
Begat  pariSy  1787,  2 vol.  In-iQ. 

21927  Vie  de  M.  de  La  Salle,  prêtre,  inslltiiteur 
des  frères  des  écoles  chrétiennes,  par  M.  ( l’abbé 
Blin).  Roueny  1733,  a vol.  ln-4.  — Autre,  par 
i'abbé  de  MonUs.  Paria,  1785,  in-i2. 


nTSTOIRE  DES  REMGIONS. 


ato^SL'arlisan  cbréUeii,  ou  U vk  du  bon  Henri, 
iiisütuleur  des  frères  cordonniers  et  tailleurs, 
t par  J.-Aiit-P.  Vachet.  Pnrfi,  16*30,  In-ia. 
31939  Vie  de  M.  de  Renli,  par  le  P.  de  St. -Jure. 
Porfs,  iG3o,  (Uéimpr.  plusieurs  fuis  de 
format  ln*i9),  et  aussi  sous  re  titre  : Le  Chrt^ 
tien  réel ^ contenant  \*laviedumnrq.  deReniy: 
a*  la  vie  de  la  mère  Elisabeth  de  l’enfant  Jésus. 
ColoRne,  1701  et  170a,  a paru  liM3. 
aigSo  héros  des  Alpes,  ou  la  vie  du  grand 
Saint-Bernard  de  Menthon,  fondateur  deshApi- 
tanx  de  Montjoux  et  Comiomnejoux,  par  F. 
ikmard.  Aoste^  tG83,  in-ta. 

BUtoin  det  Ordre»  reii fieux  et  de»  t'omfrefationM  de  femme», 
arec  eelta  de  Umr»  fendateur»  et  fondatricee. 

319S1  Vie  d’EIisabcIte  de  France,  smur  de  saint 
Louis,  fondatrice  du  monastère  de  Longrharop, 
par  Sèb.  Houillard.  Paris^  1619,  peu  in-8.>— 
Autre,  parle  P.  Mc.  Caussin.  /'«ris,i0ft7,  in-8., 
aussi  lOgA,  In-ia. — Autre,  par  Tabbé  Couturier. 
Pam,  177a,  in-ia. 

aïoSu  Bastou  de  deffonce  et  rairouër  des  profev 
seurs  de  la  vie  régulière  de  l’ahhaye  de  Fonte- 
vrault  (ou  chronique  de  l'ordre  de  Fontevrault, 
laviede  Roi>ertd'ArbrissRl,son  oraison  funèbre, 
etc.),  par  Yves  Maftlstri  de  Laval,  frère  mineur. 
Angers^  .4n/.  Emault^  i586,  In-è. 
a 1933  Histoire  de  l'ordre  de  Fontevrault,  par  Ho- 
norât Mquet.  Parify  lOèa,  in*è. 

‘jio3è  l.a  vie  de  Roliert  d'Arbrissel,  fondateur  de 
l'ordre  de  Fontevrault,  en  iat.  et  en  franç.,  par 
Séb.  Canot.  La  Flèche^  iG33,  pet.  in-G.~-Voir 
le  n"  aaoH3. 

31935  Vie  du  même,  avec  les  preuves,  {lar  Dallha- 
zar  Pavillon.  .Çai/mur,  1667,  in*3. 

3ig36  Ülsscrtalion  apoloRétlqur  [>our  le  bienheu- 
reux Robi'rt  d'ArbrlMd,  sur  ce  qu'en  a dit  Rav  te 
dans  son  dictionnaire  ( par  te  P.  Sorls). 
(.■(«ufcrd/im),  1703,  pet.  iii-8. 

31937  Tableau  sacré  de  la  vie  de  la  bienheiircU'>o 
Jeanne  de  Valois,  fondatrice  des  .Aiuionciades, 
par  le  P.  Louis  Dony  d'Atticlij.  PariSy  i63.'i, 
ln-13,  avec  la  règle  de  l’ordre. 

21038  Vie  de  Jeanne  de  Valois,  par  le  P.  Paulin 
Dugast.  Bourgesy  16O6,  in-4. — Autre,  |>ar  le  P. 
!..  de  Bony.  PariSy  i085,  ln-8. — Autre,  p.vr  k 
P.  de  MarêulL  PariSy  17/ki,  I0-13. — Histoire  de 
Jeanne  de  Valois...  par  Pierquin  de  Gemblmu. 
Parify  i8Ao,  in-A,  avec  3 {lortr. , et  is  fac-similé. 
— Voir  le  n*  22173. 

3193g  Vie  de  Marie  de  I.uoiagne,  V'^de  M.  Polla- 
llon,  institutrice  des  filles  de  la  Providence,  par 
l’abbé  ('«ollln.  Parify  nAè,  in-ia,  twrtr. 
aigèo  Abrégé  de  l'histoire  de  Port-Royal,  par  J. 

Racine.  — Voyez  les  œuvres  de  Racine. 

310/il  Mémoires  pour  servir  i Thisiolre  de  Port- 
Royal,  par  Mc.  Fontaine.  Cologne  {Vtreckl)y 
17S6,  3 vol.  in-13. 

319Â3  Âfémoires  touchant  l'abbé  de  St-Cyran, 
par  Ci.  IjanceloU  Cologne  {ütreelu)y  1788,  a vol. 
ini3. 

31943  Mémoires  sur  Port-Royal,  par  P. -Th.  du 
Fossé.  Vtreckty  1739,  in-ia. 

3 1 044  Supplément  aux  trois  ouvrages  précédent.". 
Virechty  1740,  in-13. 

31945  Mémoires  pour  servir  4 l'histoire  de  Port- 
Royal  et  à la  vie  de  la  mère  Mario-Angélique  do 
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Sie  Magdeleine  Arnaud  (|>ar  difiércates  reli- 
gieuses de  Port-Royal).  tVrecA/,  1742,  3 vol. 
ln-13. 

31946  Histoire  de  Port-Royal  (par  Jétt>snio  Bo- 
soigne).  Cohgney  1753 , 6 vol.  iu-ia.  — Autre, 
par  D.  Clémenccu  Atnfterdam  {Paris)y  1755, 
10  vol.  in-13. 

31947  Mémoires  historiques  et  ciironologlquesdo 
l’abbayo  de  Port -Royal  des  Clunqis,  depuis 
1304  jusqu'en  1638;  (depuis  1O68  Jusqu'à  la 
mort  des  dernières  religieuses,  par  Pabbé  Pierre 
Guilbert).  L’trechty  1755-58,  g vol.  in-i3.  (L'ou- 
vrage «levait  être  divisé  en  3 part.  La  i'*  est  en 

3 vol. , sous  la  date  de  1 755  ; la  3*  n'a  pas  paru  ; 
la  3*  occupe  7 vol.) 

3io47*  Porl-Boyal,  par  M.  Sainte-Beuve.  PariSy 
i84o  et  ann.  suiv.,  ln-8.,  tooi.  I et  H.  (Il  y aura 

4 vol.) 

31948  Nirrologe  de  Port-Royal  des  Champs  (puM. 
par  D.  Ulvel  et  le  P.  Desmarcs,  avec  un  supplé  - 
ment, par  l.e  Fèvre  de  Saint- Marc).  Amsierd. 
(Aokcn),  1733-85,  3 vol.  in-4. 

21949  Vies  intéressantes  et  édifiantes  de  plusidurs 
rellgiriises  de  Porl-Boyal  (publiées  par  l'abbé 
Leclerc).  Vtrecht  y n-^o-Sa,  4 vol.  iii-19.  — 

Vies des  amis  de  Port-Royal  (par  Cl.  de  I.a 

Croix).  Vtrechty  I75i,  in-i9. 

S1950  Histoire  de  la  vie  des  domcsliques  de  Port- 
Royal.  Amfterd.y  1750,  S vol.  In-13. 

31951  Vie  de  la  mère  Agnès  Dauvaine,  l’une  des 
premières  fondatrices  de  l'Annonciadc  céleste 
de  Paris  (parleP.  de  La  Barre).  Porfs,  1675,  in-4. 

31953  Vie  de  la  mère  Alix  1.^  Clerc,  fondatrice  de 
l'ordre  de  la  Congrégation  do  Noire- Dame. 
Nancgy  i646,  in-4>,  ou  1666,  ln-8. 

31953  La  via  de  la  mère  Jeanne  de  rtlstonnac, 
veuve  de  Gaston  de  Mont-Ferrand,  marquis  de 
laindiras , première  religieuse  cl  fondatrice  de 
l’ordre  de  Nostre-Dame,  par  le  P.  François  de 
Toulouse.  Totilousey  1671,  In-4. 

31954  Histoire  de  l’ordre  des  religieuses  filles  de 
Notre-Dame,  par  J.  Bouzonk.  PoUierSy  1697, 
9 vol.  in-4. 

31955  L'imitation  de  Jésus-Christ,  ou  la  vie  du  vé- 
Dérablt’  P.  Antoine  Yvan,  instlluleur  do  l'ordre 
des  religieuses  de  N.-D.  de  la  Miséricorde,  par 
Gilles  Gomion.  Paris,  1O63,  ln-4.  — Vie  du 
même,  par  l’abbé  de  Montls.  Porfs,  1787,  in-ia. 

3igS6  Vie  de  Magdeleine  de  la  Trinité,  foiidalri*  e 
des  reilgienses  de  la  Miséricorde,  par  le  P. 
Etienne  Grozet.  £{/on,  1696,  ln-8. 

31957  Vie  de  la  mère  Pouconas,  institutrice  de  la 
Congrégation  des  Bénédictines  réformées  en 
Dauphiné.  Ayon,  1670,  ln-8. 

31957*  Vie  do  Louisc-iilanche-Thérèse  de  Ballon, 

fondatrice  des  Bénédictines  réformées par 

J.  Grossi.  .Annecy y i6g5,  ln-8. 

31958  Vie  de  la  mère  Galiolte  de  Ste-Anne  de  ta 
maison  de  Vaiflac,  réformatrice  des  religieuses 
de  l'ordre  de  St.  Jean  de  Jérusalem,  en  Franc*', 
par  le  P.  Thomas-d’Aquin  de  SL  Joseph.  PariSy 
1633,  in-8. 

3iQ5g  Vie  de  la  mère  Jeanne-Françoise  Fremiot 
(H**  de  Chantal  ) , fondatrice  de  l’ordre  de  la 
Visitation  de  Ste-Marla,  par  H.  de  Maupas  du 
Tour.  Pariit  i646«  In-é.,  ou  iA53,  ln-8. 

31959*  Vk  de  la  bienheureuse  mère  de  Chanul, 
par  Maraoller.  PariSy  1779,  3 vol.  ln-19.  — 
Voir  le  n*  18819. 


HISTOIRE. 


A6o 

oio6o  Vks  de  huit  veuves  religieuses  de  l'ordre 
de  la  VWtaÜon  de  Ste  Marie,  par  Fr.  Madel  de 
Cbang>.  Anntcy^  in>A. 

S1961  Vie  delà  vénérable  mère  Marguerite  Marie, 
rdlgicusc  de  la  VUiiatlon , nommée  dans  le 
momie  Marie  Alacoque,  par  J.-Jos.  LangueU 
ParU^  1739,  ln*A. 

uigds  Vie  de  ta  durhesse  de  Moitimorency,  supé- 
rieure delaVisUalloii  de  Salnle*Marie  de  Moulin 
(par  Ch.  Cotolandl).  /’ori'a,  i06A,gr.  In-S.  porir. 
— Autre,  par  Fabbé  Garreau.  ClennoNt'FerraiK/, 
i7dg,avol.  in-ia. 

aipOS  Les  chroniques  de  Tordre  des  Ursullnes 
(par  la  oîère  Marie  de  Pommereuse).  rcrfj, 
9 vol.  In-d. 

sigdü  Vie  du  P.  RomUion,de  TOraloire,  fondateur 
des  Ursuiines  en  France,  par  Cl.  Bourguignon. 
MarsrilU^  tOdq,  In-li. 

si0d5  La  vie  de  la  mère  Marie  de  llncarnation, 
première  supérieure  des  Orsullnes  de  Québec, 
par  (.1.  Martin.  Pana,  1677,  In-é- 

'il q60  I.a  vie  de  la  mère  Anne  de  Jésus,  institutrice 
des  (^rniéiilea  aui  Pays-Bas,  jiar  Ange  Man- 
liqne,  Irad.  de  l’espagnol  par  le  P.  B.  D.  8.  T. 
Bruxelles^  i63o«  iu~4*  ~ ^ français 

par  René  Gautier.  Parts,  i63S  et  aussi  x036, 
ln-«.  — -Voye*  le  n*  M097. 

«1907  Vie  de  la  mère  Barbe  Avrillot,  dite  Marie 
de  Tlnramatiod , religieuse  carmélite  réformée 
(M*  Acarle),  par  le  P.  Duval.  P«rfs,  lési,  In-A. 
(plusieurs  fols  réimprimée).  — Autre,  par  le  P. 
Iburire  Marin.  Parts,  i6é3,  in-ê.  — Autre,  par 
ftlihé  de  Montls.  P/iris,  1778,  ln-i9.  — par 
Tabbé  Boucher.  Paris,  1800,  ln-8. 

3iq68  La  vie  de  Françoise  de  S.  Joseph,  carmélite 
décliaiiiksée,  tirée  des  actes  de  sa  vie,  par  Miciieb 
Ange  de  St.  François.  Lyon,  1675,  ou  1O88,  ou 
J7«i,  In-â. 

aigfl9La  vie  de  Mad.  de  Mlramlon,  fondatrice  des 
filles  de  Sie  Geneviève  (par  Tabbé  de  Cholsy). 
Paris,  170e,  In-A.  portr.,  et  ausal  de  format 
io-ia. 

«1970  La  vie  de  Marguerite  d’Arbouse,  abbesse  et 
réfonsatricc  de  Tahbaye  du  Val-de-Grâce,  par 
Cl.  Fleury.  Paris,  iM5,  In-S.  portr. 

«1070*  Vie  de  Ch.  Déoiia,  bistltuteur  des  soeurs 
de  Saint-Charles.  Lyon,  1899,  ln-8. 

91971  Linnocence  opprimée  par  la  calomnie,  ou 
histoire  de  la  Ongrégatlon  ries  Filles  de  Ten- 
fance  (par  Amable  de  ToureUj.  Toulouse,  1O88, 
in-19. 

«197«  Histoire  de  la  Omgrégation  des  Hiles  de 
Teiifance  de  S.  J.-C.,  établie  à Toulouse,  en 
1M9,  et  supprimée  en  t088  (par  Reboiilei). 
Amsterd.,  1784,  9 vol.  In-19.~  Autre,  contenue 
dans  un  mémoire  au  Parlement  de  Toulouse*, 
par  Gulll.  de  JulUard , contre  l'ouvrage  précé- 
dent. Toulouse,  1735,  ln-i9.  ((kmdamné  au  feu.) 
Réponse  de  Rcboulel.  Amsterd.,  i757«  In-19. 

«197S  J.-L.  MoshHm,deBeghardls  et  Begulnab;is 
commenurius,  fragmcnlum  ex  Ipso  ms.  anctoris 
Itbro  edldll,  dnpHrl  appendice,  etc.,  locuple- 
tavlt  G.-Uenr.  MarUni.  1790»  in-®. 

91074  VUa  8.  Reggse,  diielssa  Brabnnll»  Andc- 
tennenslum , Begginaruni  cl  Beggardorum  fuo- 
dalrlcls  : velus,  liaclenus  non  édita,  et  com- 
roeniario  Ulustraia  t accedft  historia  Beggiua- 
sloruro  Belgll,  auclore  Jos.  Geldolpbo  a Riciel 
ab  Oorbcck.  Lac^ôiff,  i83i,  pet.  Iiv4.  portr. 


91975  Christ.  Besoldi  virginum  sacrar.  nionu- 
menia  In  ducalu  wirlemberglco.  Tubinçœ , 
1036,  in-4. 

9197O  kjusdem  documenta  rediviva  ntonaslerio- 
rum  in  ducalu  wlrtcmbergico  sitorum.  Tubing,, 
j036,  ln-4. 


M.  HUloIre  dci  Ordre*  de  Cher  intUUiè»  pour  U drfeuM 
d«  t'Eftiw. 


91977  nhtoria  chronol.  delToriidnc  degTordiiii 
militari,  etc.,  da  B.  GiisnMAsi.  Penezia,  1O99, 
9 vol.  In-fol. 

91978  Das  Hitterwesen  uml  d.  Templer,  Johan- 
nller,  Marianer  oder  deulsche  Ordens-Ritter 
insbes.  Stuug.,  1899-94,  3 vol.  in-8. 

91979  G.  CAOunstsi  slabllimenta  niilitum  Uieroso- 
lymitanorum.  Vlmte,  149O,  In-foI.  — Voir  aussi 
au  mot  STABIU1IE.VTA. 

91980  Slatuia  hospitaiis  Hlcrusalcm,  a Vkltho»io. 
AojNte,  s588,  in-fol. 

91981  Uloria  délia  S.  militla  dl  San  Giovanni 
Gerosolimilano,  da  Jac.  Bosto.  Roma,  1594- 
1609,  3 vol.  in-fol. 

9iq89  illslorla  delta  s.  rellglone  miilt.  di  $.  Gio- 
vanni Gerosolimitauo  (1571-163O)  del  conim. 
F.  Ban.  dal  Pouo.  rcrenn,  1703,  9 vol.  in-4. 

91q83  lilstoirc  des  chevaliers  de  Malte,  par  de 
Vbrtot.  Paris,  179O,  4 vol.  io-4. 

91984  Codlcc  diplom.  del  S.  ordine  GerosoHmi- 
tano,  pubbl.  da  Scb.PAvu.  Lueca,  1733,  9 vot. 
in-fol. 

91985  Codlcc  del  sacro  mllitare  ordine  Gerosoli- 
iiiilano.  iialta,  1789,  In-fol. 

9198O  Lemartvrologe  de  Tordre  des  chevaliers  de 
S.  Jean  de  Hierusalem,  dit  de  Malthe,  contenant 
leurs  éloges,  armes,  blasons...  avec  U suite  dcü 
grands-maîtres,  etc.,  parMalh.de  Goussancouri. 
Paris,  1643,  a vol.  lo-foL,  avec  flg.  grav.  |>ar 
Mich.  Van  Lochom. 

91987  Memorle  de' Gran-Maeslri  del  mllltarord. 
Gerosolimilano,  da  P.  PAoaAiDi.  Parma,  1780, 
3 voi.  in-4. 

91988  Monuments  des  gran<ls-maltres  de  l'ordre 
de  S.  Jean  de  Jérusalem,  accompagnés  de  notes, 
par  le  comte  ViLLattEivE-Bargcmonl.  rari'i,i899, 
9 vol.  gr.  ln-8. 

91989  Histoire  de  Pierre  d’ Aubussoii,  grand-mattre 
de  Rhodes,  par  le  P.  Bouhours.  Paris,  1676, 
ln-4.,  ou  1677,  ou  La  Haye,  1739,  in-19. 

91990  Gulll.  CAOCitsisiobsIdionisRhodlae  et  urhis 
descriptio.  t'/Mrr,i496,  in-fol.  — Voir  91979. 

91990*  La  grande  opugnalion  de  la  cité  de  Rode;<, 
par  Jacques,  bâtard  de  Boubsom.  Paris,  i5«7, 
in-fol. 

91990b  La  conquista  y cruenta  batalla  de  Rhodas, 
sacada  de  la  leiigua  latina  en  casteliano,  pur 
Christ,  de  Abco^  Secilla,  1S96,  in-fb). 

91991  Tralcié  de  la  guerre  de  Malte  et  de  TIasue 
d’Icclic  faulsemét  Imputée  aux  François;  par 
Nie.  Durant,  sieur  de  ViLLaoACROü.  Paris,  i553, 
in-4. 

91999  Historia  da  milltar  ordem  de  Malla  e dc»s 
senhores  graô-priorcs  délia  em  Portugal,  por 


( Pour  k»  •mm  Ordre»  de  Cbenlerie,  tojci  le»  u.  tiiti, 
*1117,  siRU  et  »uiT.) 


HISTOIRE  DES  RELIGIONS. 


Josè-Aoul.  de  Flguciredo.  Lisboü^  1800,  S vol. 
iD-foI. 

2}ggS  Ks5ai  sur  Itilstoire  de  l’ordre  teulonique 
( par  le  baron  de  Wal).  ParUtilteiiMy  178/1-90, 
8 vol.  10-12. 

2199^  Bechcrches  sur  raacienne  constitution  du 
l'ordre  teutoolqueetsurscs  u&zges.  Mergentheim^ 
1807, ln-8. 

2i^r>  Histoire  de  l'ordre  des  Templiers,  par  P. 
Dupuy.  BruxelleSy  1731,  \n~h. 

3igoO  — de  la  condamnation  des  Templiers,  par 
lem<ime  et  par  Guriler.  Bruxelles^  i7i3i  ^ ^ol. 
in  12. 

21997  Histoire  critique  et  apoloeétlquedc  l'ordre 
des  Templiers  (par  le  P.  Mansuel  Le  Jeune, 
publié  par  le  P.  Joly).  Porta,  1789,  ou  i8o5, 
s vol.  Iii-â. 

21097*  SI»*  1^  accusations  intentées  aux 

. Templiers,  et  sur  le  secret  de  cet  ordre,  avec 
une  dissertation  sur  l'origine  de  la  franc-maçon- 
nerie, trad.  de  l'allcniànd  de  NIcolaT,  par  II. 
Renrnur.  Amsterdam^  178S,  ln-12. 

21998  Monuments  liistoriqucs  relatifs  à la  condam- 
nation des  cbevallersdu  Temple,  et  à l’aliolitioii 
de  leur  ordre,  par  F.-J.-M.  Raynouard.  pana, 
i8i3. in-8. 

21999  Siatiitenbnch  d.  ordens  d.  Tempelberren, 
a.  e allen  franz.  Handsrhr.  hcrausgeg.  und  er- 
Uut.  von  Fr.  Mfmter.  Berlin^  I703i  in-8. 

21999*  Procès  des  Templiers,  publié  |iar  M.  Mi- 
chelet. Paris^  impr.  roy.,  i8fti,  In-ft.  tom.  1". 

22000  Mysierlum  Hapbomctis  rcvela(um,scu  fralt  es 
mlllttae  Templi,  qua  Gnosiici  et  quidem  Ophiani, 
apostasie?,  idololudlæet  impuritatlsconvlcii  per 
ipsa  eoruiu  moiiumenta  (à  Jos.  von  Hammn  . 
P/ndofrontp,  1818,  in-fol.  bg.  (Extrait  des  mines 
d’Orlenl.) 

22001  F.-M.  von  Ncll  : Baphomet,  Aktcnstûrkezii 
dem  durch  des  H,  von  llammer  Mysterium  Ba- 
phometis  revelatura  wieder  angeregten  Processe 
gegen  d.  TenifK'Iherren,  zur  Ebrenrettung  e. 
cbristl.  ordens.  /r/e»,  1820,  Id-8. 

22002  Règles  et  statuts  secrets  des  Templiers, 
précédés  de  l'bistolre  de  rétablissement,  de  ta 
destruction  et  de  ta  continuation  moderne  de 
l’ordre  du  Temple,  publiés  sur  des  manuscrits 
Inédits,  par  Cb.  Maillard  de  Chanibure.  Pr/Vn 
et  Parts^  i8i0,  In-8. 

22003  Memorias  e uolirias  liistorlcas  üa  ordem 
mllllar  dos  Templarlos  na  Palesilna,  para  his- 
torla  üa  admiravcl  ordem  de  nosso  senhor  Jesu 
Chrtsio  eiu  Portugal,  por  Alexandr.  Ferreira. 
Lisboa^  1733,  1 tom.  en  2 vol.  peu  In-fol. 
(i»*  partie  de  l'ouvrage.) 

2200/t  Diserlaclones  histor.  dol  orden  y caballerln 
de  los  Templarlos,  por  P.-Ro<l.  Catnpomancs. 
JUadrid,  1747»  in-^. 

22005  Raym.  DuellH  bisloria  ordinis  equllnm  Ten- 
tunlcoruni  hospiialis  S.  M.  V.  Hlerosolyrallaiii. 
k'ienfifFy  1727,  in-fol.  flg. 

2200O  Ani.  Mongilori  monnmenta  hisiorica  sacræ 
domus  Mansioiiis  SS.Trlnltatls  rollitarls  ordinis 
Teutonicorum  urbls  Panonni.  Panormiy  1721, 
In-fol. 

22007  Istorla  de*  cavallerl  Gaiidentl,  da  Dom.  M. 
Federicl.  Vinegia^  1787,  2 vol.  In-Â. 

22008  Montesa  lllustrada,  por  Hipp.  Sampcr. 
yalendOy  1GO9,  2 vol.  in  ful. 

22008*  Chronica  de  las  très  ordiucs  y cavallcrlas 


de  SancUago,  Calatrava  y Alcaniara,  por  Fr.  de 
Radbs  y Andrada...  ToUdOy  1372,  In-fol. 

Ua^^ofrtpaet. 

généraux. 

({*oor  lê«  Vies  des  Patritirbes,  rt»s  Prophètes,  et  celles  d» 
J.*C  et  de  la  Vterfe  Marie,  Toyoi  les  o.  SM  et  suivants.) 


2200Q  J. de  VoRAcme,  legenda,  alias  historia  longo- 
bardlca.  In-fo).  goth. 

22010  La  légende  dorée  (par  VoRAornB).  Ayo», 
1378,  In-fol. 

22011  Légende  des  saints  nouveaulx.  Lyon,  1377, 
in-fol. 

22012  Bon.  MoxBRrrii  sanctuariuoi,  slvevUassanc- 
torum.  2 vol.  In-fol. 

22013  P.  de  Natalibdb  catalogua  sanctorum. 
Venetiity  i393,  In-ful. 

2201 3 Hie  bebl  sich  an  der  Helligen  Lebb».  Augtp. , 
i37i-7Rt2  vol.  In-fol. 

22oi5  Laur.  Suri!  vitæ  sanctorum.  é’o/a»/<r,  1617, 
3 vol.  in-fol.  (Article  Lipoma.xus.) 

2201O  Flos  sanctorum,  0 libro  de  las  vidas  de  los 
sanlos,  por  P.  RIBADE.NCYBA.  Madridy  idgp-iGoi, 
2 vol.  iD-foi. 

22017  Acta  sanctorum,  collcgU  J.  Bollandos,  etc. 
Antufrpiœy  1633-1793,  33  vol.  In-fol. 

22018  Les  fleurs  des  vies  des  saints...  édition  aug- 
nieiuée  des  vies  des  fondateurs  et  fonüatrici:^ 
des  ordres  religieux,  etc.,  par  le  P.  Amabic 
Bonnefons.  Paris,  1680  (aussi  1721),  3 vol.  ln-8. 

22019  Les  vies  des  saiuls,  avec  l'bistolre  des  fétus 
mobiles,  par  Adr.  Baillet.  Parity  1701,  17  vol. 
In-8.,  ou  3 vol.  iii-foL,  ou  10  vol.  in-3. 

22020  Vies  des  saints  dont  on  fait  l'office  dans  le 
cours  de  l’année,  et  de  plusieurs  autres  saints, 
par  le  P.  Giry,  minime,  3*  édiu,  revue,  corrigée 
et  augmentée  par  un  religieux  du  même  ordre. 
Parity  1719,  3 voi.  iii-fo). 

22021  Vies  des  saints.  Urées  des  auteurs  originaux 
(par  Laur.  Biondel).  Porfa,  1722,  In-fol. 

22022  Les  vies  des  saints  pour  tous  les  jours  de 
l'année,  avec  des  réflexions  par  le  P.  Croizet. 
Lyon  y 1723,  a vol.  in-fol. 

22023  Abrégé  de  la  vie  des  saints,  par  Étienne. 
Pnr/a,  1757,  3 vol.  in-ia. 

22023  Dictionnaire  historique  des  saints  person- 
nages (par  de  La  Croix).  PariSy  177J,  2 vol.  pci. 
ln-8.  , 

22023  Vies  des  pères,  des  martyrs  et  autres  prin- 
cipaux saints,  trad.  de  l’angl.  d’Alban  Berun, 
par  Godescarü. 

22U26  Vies  des  saints.  Paria,  1823-26,  2 vol.  in-3. 

22097  Vies  de  plusieurs  saints  illustres  de  dlver*. 
siècles,  choisies  et  traduites  des  écrivains  ori- 
ginaux, par  R.  Arnauld  d'AndlÜy.  PnriSy  166.3, 
in-fol.,  ou  i665,  2 vol.  ln-8. 

22027*  ^1^9  saintes  femmes,  des  martyres  cl 
des  vierges,  pour  tous  les  jours  de  l'ânoéc. 
Partty  1822,  3 vol.  in-8.  fig. 

fie*  de»  9tartgr».—CalenàrUn  de»  Sminte.^SS.  Jmek9réte*. 

22028  Acta  primor.  martyrnni,  a D.  Th.  Rcirart. 
Amstelod.y  1713,  In-fol. 
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aôa  HISTOIRE. 

a*J09g  Acia  SS.  mariyrum , a SL -Et.  Amduro. 

Romtr^  nft»,  a tO*.  Ill-CoL  Magtoçraplm 

a<io3o  UsiAKOi  martyroingiuai.  ediüo  excusa  opéra 


e(  studio  Joan.  Solerii.  Antuerp.^  lyii,  in-fol. 

aaoSi  Martyrolof^um  Adonis,  curante  D.  Georgio. 
/tOMrr,  17A5,  a lom.  en  i vol.  in*fol. 

O'iOSa  Mawtvsolooww  rotnantim  GregorU  XIII. 

a*)03S  MAanaoLOOE  unitcrsel,  irad.  en  françola^ 
Pmrity  170g,  io-A. 

09034  Vetustius  occldenialls  ecclesla*  martyrolo- 
Kiimi,  notis  et  exerdiailontbiis  cxpllcatum  a 
Fr.  Maria  Florenlinio.  Lmot,  16O8,  In-fol. 

aooS5  Trattato  degll  instrumeoti  di  marürlo, 
opéra  d*  Anl.  Gallokm).  Roma^  i5gi,  io-4. 

oooSO  Théâtre  des  martyrs,  grav.  par  J.  Lutecti. 

Uyâfy 

09037  Ico^rs  sanctorum  et  martyrum  Cbrlsti. 
Frtmcofttrtiy  ln-8. 

00033  B.  Riccii  irlumphus  Jesu-Cbrlsti.  Antturp.% 
i4o3,  in-S. 

ooo3g  Hortls  christianorum.  Paris.^  i043,  o vol. 
Id-o4. 

OioAo  L'iNvocATiofi  ef  rimitalioo  des  saints.  Paris, 
i6&7,  4 vol.  ln-18. 

ooo4i  Calendrier  des  Mtlnls,  ou  figures  des  vies 
des  salnU,  par  Séb.  Le  Clebc  Amtterd. , lySo, 
0 vol.  in-4. 

ooofio  Maftyrologinm  gaUkanuni,  studio  Andr. 
de  SauAay.  Paris,,  i038,  0 vol.  iD-fol. 

00043  Mariyroingitim  hispaiiicum,  opéra  et  studio 
Joan.  Tainay  Salazar.  I.u/jduni^  i05i-3g,  0 \ol. 

90044  Jos.-Sim.  Assevvm  kalendaria  eccieslie  uni- 
vers». nom»,  1735, 0 vol.  in-4. — Voir  le  n*ft74. 

00045  Alex.-Sym.  Mazochi  cominentarius  in  vêtus 
niarmoreuin  S.  neapolltan»  ecclesi»  kalenda- 
rium.  Seapûlfy  1744-53,3  vol.  in-4. 

00040  II  veiustocalcndaiio  napoliiano,  novafnente 
seoverto,  e con  varie  note  illustrato  da  Lod. 
Saebatiki  d*  Anfora.  yapoliy  1744-08,  19  vol. 
In-4. 

00047  Kalendarlum  eeclesl»  ronstantlnopolltan», 
cdidit  Moaertu.  noM»,  178S,  9 vol.  In-4. 

01048  LIbv  vitas  patrum  S.  Hiesostui  contlnens. 
rlm<t  (1474},  In-foL  goth. 

oaoAg  Palladii  liistorla  lausiaca  SS.  palnim  qui 
vltam  degebant  In  solitudlnc,  gr.,  cum  notis 
lat.  Jo.  Meursil,  Lugd.-Bat.y  161O,  In-4. 

ouoSo  Vite  dl  SS.  padrl.  ferror/»,  i4t4,  In-4. 

9005i  Vit»  Patrum,  slve  lilstorl»  eremetic»  llb.X, 
cum  notis  et  onoroastlro;  opéra  et  studio  Hier. 
Roswcydi«  editio  secunda.  Antuerpiay  ^608, 
in-fol. 

90o5o  Vit»  eremicolarum,  a J.  et  Rapb.  Sapeleb. 
i5g4,  5 part.  io-4. 

00053  Sylva  anachoretlca  Ægyptl  et  Palestin» 
flgurls  expressa,  ab  Abr.  BtouiAaBT.  Antiéerp., 
i6tg,  In-4. — Voir  les  u**  91798  et  sulv. 

09054  lllustrium  anachorelanun  elogia,  a Jac. 
Cataccio.  Penet.y  j6e5,  in-4* 

09055  Les  vies  des  SS,  pères  des  déserts,  etc., 
écrites  par  des  pères  de  l’Eglise,  trad.  par  Ar- 
nauld  d’AndlIly.  Parfs,  ifiOa  ou  n33,  3 vol. 
ln-8. 

99036  Vies  des  pères  des  déserts.  Amtrrdnmy 
1714, 4 vol.  pet  ig-8. 

99057  Vies  des  pèrc.v  des  déserts  d'Orlent,  par 
Ange  Miais.  Atigfn^y  1781*  g vol.  ln-19. 


90058  Les  confesseurs  de  la  foi  dans  l’Eglise  galli- 
cane, 4 la  fin  du  18*  siècle;  ouvrage  rédigé  par 
M.  l’abbé  Carron.  Parfz,  tSoo,  4 vol.  ln-8. 

Ofto5g  Les  martyrs  de  la  fol  pendant  la  révolution 
français,  ou  martyrologe  des  pontifes,  prêtres, 
religieux,  religieuses,  laïques,  qui  périrent  tlors 
pour  la  foi,  par  Aimé  Guillon.  PariSy  1800-91, 
4 vol.  in-8. 

90060  Vies  des  saints  du  diocèse  de  Paris , avec 
des  notes,  par  l'abbé  Hunkler.  Paris  y i833, 
9 vol.  in-8. 

99060*  Les  trois  fleurs  de  lys  spirituelles  de  la 
ville  de  Pérnnne,  ou  la  vie  de  M.  Thuet,  de 
M.  Oubrel , et  de  Reynart  ; par  Catherluc 
l.ev(*squc.  Parfs,  i685,  ln>4. 

00061  iNormandic  ebrétienne,  ou  l’blstolrc 
des  archev  éques  de  Roucu  qui  sont  au  catalogue 
des  saints.....  avec  un  discours  du  privilège  de 
saint  Romain  (par  Farln).  Aoncm,  i65g,  In-4. 

00060  La  vie  des  saints  do  la  Bretagne  armorique, 
par  Fr.-Alberl  I»cnv!«D.  RenneSy  1680,  in-4. 

00063  — Autre,  par  D.  Lobixeal.  ReuneSy  1705, 
in-fol. 

00064  La  sainctelé  chrestlenne, contenant  les  vies... 
de  plusieurs  saints  dont  les  reliques  sont  au 
diocèse  de  Troyes,  avec  rbUtoIrc  ecclésiasl., 
par  .N.  Desgiebbois.  Troyesy  16S7,  in-4. 

90065  Mc.  de  Guerroy,  ephemerfs  sanctorum 
ecclesi»  Trecensis.  /4wp.-7Veror„  1648,  In-io. 

0006C  La  vie  des  saincis  et  sainctcs  d’Auvergne 
et  du  Velay,  par  J.  Branche.  Au  l*wy,  leo*!, 
in-io. 

00066*  Six  mois  des  vies  des  saints  du  diocèse  de 
Limoges,  par  Labiche  de  ReigneforL  LimogtSy 
1808,  3 vol.  in-10. 

00067  Histoire  de  plusieurs  saints  des  maisons  dos 
comtes  de  Tonnerre  et  de  Clermom  (rédigée  sur 
les  mémoires  de  Fr.  de  Clennont-Tonuerre, 
évéque  de  Noyon,  par  le  Pr.  Cousin).  Parti, 
i6g8,  In-10. 

00067*  Histoire  des  saints  d’Alsace,  par  t’abbé 
Hunkler.  Strasb.y  1837,  in-8. 

00068  Acta  sanctorum  Belgil,  collegit , etc.  Sieph. 
Ghesquierut.  Bruxellity  i783-g6,  6 vol.  in-4. 

0006g  Histoire  des  saints  de  la  province  de  Lille, 
Douay,  Orchles,  avec  la  naissance,  progrès, 
lustre  de  la  religion  catlmllque  en  ces  chasiel- 
Icnies  (par  Martin  L’Hermlte).  Onvay,  Bardouy 
1638,  in-4. 

00070  Vite  dd  santl  e beatl  fiorentinl,  scritte  da 
Glus.  M.  Drocchi.  fïmize,  1740-59-61,  3 vol. 
in-4.  fig. 

00071  Octavll  Caieiani  vil»  sanctorum  siculorum. 
Panormiy  1657,  0 vol.  In-fol. 

00070  Agioiogio  lusitano  dos  santos,  e var6es  Illus- 
tres em  virtude  do  relno  de  Portugal,  e suas 
conquistas,  por  Jorge  Cardoso.  Lisbouy  i65o, 
1657,  lOOa  et  1744  , in-fol.,  lom.  I à IV.  ( Le 
4*  vol.  est  d'Ant.  Caetano  de  Sousa;  U ronllcut 
les  mois  de  juillet  et  août.  La  suite  n’a  (vas  paru.) 

00073  Nova  h'genda  AngUæ.  Lond.y  i5i6,  in-fol. 

00074  Th.  Mcssingbam,  florlleglum  Insul»  sanr- 
toriim;  scu  vil»  et  acta  sanctorum  Klbcrni». 
Paris. y 1604,  In-fül. 

00075  Joh.  CoLGAN,  acta  sanctorum  veterfs  et  ma- 
joris  Scoli».  Lovamiiy  i645,  In-fol. 
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J9076  VlUe  antique  «anctorum  qui  babitaveruiit 
in  Scotia...  quas  «didU  J.  Piskertoti.  Lomiinit 
178g,  ln*6. 

3^077  Job.  CoLGiL*i,  Triadls  tbauniaturgs,  she 
(livoruin  Palricll,  Columbe  et  Briglde  acta. 
Lovaniit  in-^ol. 

3-i077*  Patr.  Flcmitici  collectanea  sacra,  seii  S. 
(^umbanl  nec  non  alioriim  aliquot  anüquor. 
sanctorum  acta  et  opuscula.  Loutniiy  1O67, 
in  fol. 

33078  J.  VastoTli  >itis  aquitonia , sive  vite  saiic- 
lorum  regnl  sueo-gotliici , emendavit  ac  notis 
iliustravU  Er.  Bcnzelius  filius.  Vptaliay  1708, 
ilhil. 

33070  Passio,  sive  hlstoria  XI  millium  virginuni. 
(circa  lâgo),  tn-A. 

33080  Episiola  ad  virginesChristi  unlversas  super 
historla  nndccim  oiUliuui  >irginum. (circa  i5oo), 
in-A. 

33081  l4i  légende  des  oiue  mille  vierges...  par  P. 
Srvipi.  /'aria  (vers  iSso),  ln-8. 

33083  Vila  et  martyrium  sanciae  Ursule  et  soda- 
ru  in  11,000  vlrglnum,  aulh.  Ilerm.  Crombach. 
CoHmiœy  i5A7>iO’fol. 

üogioçraphe»  ipMamx,  p«  f'ié»  perStialIrrrt  4e*  mimt*,  de* 
tainte*  et  de*  pvrtonmage*  iUuMtnh  p&e  Intr  pieté,  1$  tout 
rampe  telon  torde*  oipha^ti^  d$*  momt. 


(tno  fnruio  parue  do*  rie«  de«  foadilean  et  rèrormstenr* 
iTn^rv  reli^rsE,  •in»i  qn«  crite»  de*  MioU  qui  ap^rlira- 
iipiit  à ce»  onlrvt,  »oot  porieet  duu  l*hjMelrc  d» 

kun  r«i|>e<-lUe».) 

33083  Vie  de  Jeanne  Absolue,  dite  de  S.  Sauveur, 
religieuse  de  Fonlevrault,  par  J.  Auvray.Pon'z, 
lO&o.  1055,  1O70,  et  /.f/on,  lO.'iG,  in-A. 

3308A  De  la  sainte  lilérarcbte  de  l'Eglise,  et  la 
vie  de  S.  .Mdcrald,  arebid.  de  Troye...  par  Est. 
UineL  Parày  i033,  in-13. 

33085  Vlla  S.  Aldrrald...,  autore  aoonyroo,  cura, 
Rem.  Breycr.  Trerii,  173A,  in-A. 

33080  La  vie  de  saint  Adjutuur  <m  Adjulor,  natif 
de  la  ville  de  Vcriion,  par  J.  Theroude.  J*arû, 
16S8,  ln-8. 

33087  Vie  de  saint  Adrien,  patron  de  Grand-Mont 
et  de  sainte  Natalie  sa  coiiqiagnc,  par  le  P. 
Martin  Le  Brun.  Bruuelles,  lOSi, ln-8.— Autre, 
imprim.  à Ath,  en  1637,  iu-8. 

33088  Vlla  llierooymi  Æuilliani,  fundatorfs  Con- 
gregalionis  Sonmiacliv,  per  Aug.  Turturam. 
Mfedi’olaniy  1630,  pet.  ln-8. 

3308g  Vie  de  la  mère  Agnès  de  Jésus,  religieuse 
de  Tordre  de  saint  Dominique,  au  monastère  de 
Laiigcac,  avec  l'abrégé  de  la  vie  de  Franç.  des 
Séraphins,  prieur  du  monastère  de  St.-Tbomas- 
ü'Aquin,  à Paris  ( par  Maric-.Magd.  de  Mauroy, 
ou,  selon  d’antres,  par  Ch.  de  Salnt-Viuceni}. 
Ah  Puÿy  de  La  Oardfy  i005,  iii-A. 

33ogo  La  vie  de  sainte  Agnès,  religieuse  deSalnl- 
Dumlnique,  par  te  P.  Jos.  Houx.  Paria,  1738, 
in  i3. — Avec  des  notes  et  une  préface  par  M. 
Henieii.  Porii,  1808,  In-13. 

330gi  Vita  S.  Alberti,  eplsc.  leodicnsls,  et  mar- 
lyris,  et  uss.  cbronicis  .Cgldll  leodknsis  prl- 
mum  depriimpta,  et  auciarlo  illustrata,  cura  et 
studio  Aiib.  Miræl.  AntHerpier,  i0l3,  in-fol.— 
Trad-  du  lal.  par  Christ.  Beys.  t///e,  i0i3,  pet. 
in-6. 


3‘iogi*  Vita  Marguerite  coniiüssc  Albonensis. 
t^ra/fanopo//,  i6A3,  in-4.  (Article  Bokssios.) 

33093  La  vie  admirable  de  sainte  Aldegoode,  pa- 
tronne de  Maubeuge,  par  André  Triquet. — 
0*  édit.  7>»<rfiav,  i055  (ou  7*  édit.,  i665),  ln-4. 

33ogS  Vie  admirable  de  la  princesse  sainte  Alde- 
goiidc , fondatrice  des  cbaoolnesses  de  Mati- 
. bouge,  par  le  P.  Est.  Binet.^orM,  lOaO,  In-i3. 

$3ogA  Vil  de  monsieur  saint  Alexis.  Bouen  (com- 
mencement du  lO*  siècle),  In-A.  (D'autres  lé- 
gendes sont  décrites  8 la  suite  de  ccl  article.) 

330g5  Vie  de  saint  Aoiable,  prêtre  et  curé  de  la 
ville  de  Riom,  traduite  d’un  ancien  manuscrit 
latin,  par  Tabbé  Faydll.  Paris,  1703,  In-I3 
(doit  être  sans  cartons)  ; y joindre  l'Offlee  de 
saint  Amablc,  cl  l'histoire  de  sa  vie,  avec  deux 
dissertations  par  M.  C.  P.  C.  (Chevalier).  Lyoriy 

1701,  in-13.  — Défense  de  M.  Savaron par 

Guill.  Majour.  ClmnoHty  1703,  peu  in-8.  — 
Requête  de  J.  Berthon  ( Faydll  ]r  au  sénéchal 
d'Auvergne.  in-A.  — Apologie  des  chanoines  d<‘ 
la  cathédrale  et  des  citoyens  de  Clermont  contre 
les  nouveaux  égarements  de  Tabbé  Faydit,  par 
Guill.  Majour.  Ctermont,  171S,  ln-8. 

33og6  I.a  vida  del  bleiiavanturado  sant  Amaro,  y 
de  los  peligros  que  passo  basla  que  elego  al  pa- 
rsyso  tcrrenal.  impre*sa  en  BurÿOdjn  casa  dr 
Juan  de  Junla  a vcÿMte  dias  del  me  de  febreso 
â mil  quinienios  ÿ ut  aAoi,  pet.  in-4.  gotb.  do 
10  IT. 

33097  Vie  de  Françoise  d’Aroboisc  (duchesse  de 
Bretagne),  fondatrice  des  anciennes  Carmélites, 
p.ir  le  P.  Léon.  Paris,  186g,  In-i3.  — Autre, 
|iar  Tabbé  Barrln.  Bennesy  170A,  ott  171A,  in-8. 

33og8Lavlcdesalnt  Ambroise,  par  God.  Hcrmaïu. 
Paru,  1678,  1d-A. 

33ogg  Passio  gloriosi  martyrls  bcall  Andreae  de 
Spoirto.  Tholoscp,  i5$3,ln-A. 

33 100  Vie  de  saint  Andry,  In-A.  gotb. 

33101  I.EGBVDA  de  S.  Anna,  etc.  ColotUœy  i5io, 
ln-8. 

33103  La  vida  de  santa  Anna,  por  J.  de  Rosues. 
Buryos,  i567,  In-A. 

3310A  Fratris  Kdineri  (wu  Eadmeri  et  Edtneri) 
anglidevita  D.  Anscliiii  archicpisc.  canliiarien- 
sis  libri  duo,  iiuuquamantebac  édita.  .-iNfiMrTf., 
i53i.  In-13.  ' 

33105  Sicconls  PoLeirrosi  vita  S.  Antonil  de  Pa- 
dua.  iA76,Iii-A- 

33105*  ViK  de  saint  Antoine.  Lyon,  1 555,  In-A. 

3310O  Le  triomphe  de  Taniour  divin  dans  la  vie 
de  la  bonne  Armrlle  Nicolas,  pauvre  villageoise 
(par  Je.iimc  de  la  Nativité,  ursuline  de  Vannes, 
ou  plutAt  dom  Olivier  Kchallard,  bénédictin). 
Pannes,  1673,  ou  1676,  et  aussi  \antes,  i083, 
In-13.  — Sous  le  titre  de  V Ecole  du  pur  amour 
de  Meu...  nouv.  édit,  (publiée  par  R Poirel). 
Cologne  {tlolL),  170A,  in-ia,  ou  1707,  pet.  ln-8. 

3SI07  Vio  de  saint  Arnuull  de  MeU  et  de  sainte 
Scaiibcrgc  son  é|K)usc,  0(1  l'on  volt  ta  fondation 
de  Salnt-Remy-dies-Landes,  diocèse  de  Chartres, 
par  le  P.  M.  C.  (Jean-Marie  de  Ceniot).  Péris, 
1O7G,  pet.  in-13. 

33108  loi  vie  de  Mlnt  Alhanase,  par  God.  Hermant. 
Paria,  1679^3  vol.  In-A. 

33109  Vie  de  saint  Augustin,  par  Ant.  Godeou. 
Pttris,  1053,  ou  1677,  in-A. 

mio  I.a  vie  de  saint  Aulaias  Sabran,  exlralcte 
|tar  U. -J.  lUpHACL.  Parij^^crs  i5io),  in-è. 


HISTOIRE. 


1 1 La  Tie«l  vertus  de  saint  ÉLiéar  de  Sabran. 
et  de  la  comtesse  Dauphine,  vlemes  et  mariée, 
•parle  P.  Est  Binet,  ft'édit.  P«r^'i6aSb  lo-ia. 

19  Vie  de  sainte  Aure,  ahbesse,  cilel  fonda* 
lions  des  églises  de  Saint  Martial , Saint-Éloy, 
Saint-Paul  et  autres  auiiqultés  daParts,  par  J. 
Quetif.  Pétriiy  i6a5, 1n-i9. 

9311S  La  vie  paffaitc  et  immaculée  de  salnrle 
Ausireberte,  princesse  du  sang  de  la  première 
race  des  roys  de  France,  abbei^dePoullly,  par 
le  P.  Sim.  Martin.  Partie  i635,  pet  in-8. 

q91i4  Vie  de  la  même,  tirée  de  l'ancien  manuscrit 
de  l'abbaye  de  Monstreuil,  par  le  P.  Du  Tertre. 
Par/s,  1669,  pet  in-ia. 

q3ii5  Triomphe  des  >crtus  de  sainte  Aye,  com- 
tesse du  Halnaut,  etc.,  par  Jaq.  Goret  Mons^ 
167A,  In  é. 

a«i  lO  Les  vérités  de  saint  Avertin...  par  Dasocca- 
■oiB.  Troues,  1644,  ii»-i9. 

49117  L'amazone  chrétienne,  ou  les  aventures  de 
de  Saim-Balrnon  ( par  J. -Marie  de  Vemon). 
PariSy  1678,  ln-19. 

99118  l4i  vie  de  saint  Basile-le-Grand,  parGod. 
Hcrmant  Par/s,  i878«  in-8. 

99110  Vie  de  sainte  Bathilde,  reine  de  France, 
fondatrice  de  l'abbaye  de  Chelles,  par  le  P.  Est. 
Binet  P«rii,  1694,  in-i9. 

99190  Histoire  de  saint  Benexet,  entrepreneur  du 

• pont  d^vigfion,  contenant  celle  de  l'ordre  des 
religieux  pontifes,  par  Magne  Agricoi  ( P.  Jos. 
de  Heltze).  .éix(i708),  In*i9. 

ggi9i  Vie  de  J. -M.  Boudon,  par  P.  Collet  Puni, 
1753,  9 voL  in*i9. 

99199  Vie  de  M.  Bourdoise,  premier  prêtre  de  la 
communauté  de  Saint-Nlcola»-du-Ghardonnel 
(par  Pbillb.  Descourveaux).  Parfa,  17U,  ln-8* 

99193  Légende  de  saint  Braxdox,  en  allemand. 
{Augihowg^  vers  i48o),  iii  fol. 

99194  Vita  dl  sancia  Brigida,  da  Giac.  Ccrtam. 
yenetia^  1677,  ln-4. 

99195  La  vl0*8dmlrable  de  saîflle  Brigide,  vierge 
laumaturge,  par  Noél  de  llerande.  Toumag^ 
i6ô9,  pet  iii-8. — Voir  le  n*  i5i3. 

99196  UMolrc  de  la  vie  de  saint  Calmine,  duc 
d'Aquitaine,  fondateur  des  monastères  de  Saint- 
Tbéophrède...  enrichie  de  deux  vies  anciennes 
du  même  salut,  et  de  quelques  autres  pièces, 
par  le  P.  Thomas-d’.\quln.  Tv/ie,  J.  Dalvÿy  i646, 
lD-19. 

99197  La  vie,  martyre,  translation  et  miracles  des 
SS.  Can,  Ganliaii  et  Cantianne,  leur  sœur,  qui 
resposcnl  è Notre-Dame  d'Kstatnpes,  tirez  des 
archives  de  la  dite  église,  par  H. -B.  T.  Puriz, 
1610,  pet  ln*8. 

39198  Éloge  des  trois  martyrs,  saint  Can,  saint 
Canden  et  sainte  Cancienne,  par  Séb.  Bredet, 
revu  et  augmenté  par  M.  Chauvin,  avec  un 
poème  sur  la  vie  de  saint  François  de  Sales. 
Pat  fs,  1670,  in-8. 

39190  Div«  Catberioae  senends,  simul  et  Phi!. 
Beroaldi  bonon.  vita  per  Joan.  Pisou.  Bononiœ, 
i5o5,  in-4. 

99130  U viu  dl  Catberina,  da  P.  Aacrmo.  Penez., 
1640, in-8. 

99131  LecEtiDA  dl  beata  Catherlna  da  Siena. 
Firenze,  1677,  in-4.  — Voir  au  mol  Vida. 

99139  D.  Calherinx  senensis,  virg.  vila  ac  mira* 
cuia  soU^iiora  formls  vueisexpressa.  intufrp.. 


J.  CaUœus  (clrca  1690),  in-8.  99  pi.,  un  titre 
et  un  portrait. 

99'i83  Vis  de  sainte  Katharlne  de  SIeosr. 
Paris,  in-4.  golh.  — Voir  le  ii«  i38oi. 

99134  Vie  de  Ste  ('.jtheiine  de  Sienne  et  des  ■1' 
racli'H  faits  4 son  intercession  et  requeste,  avec 
ptusieurs  approbations  de  N.  S.  qui  souvent 
s'ap(>arut  4 elle,  lui  parlant  famllièrenest. 
Tt  oyrs,  tii/fard,  i6oq,  I11-8. 

99135  Vie  et  merveilles  de  Ste  Catherine  de  Sieime 
(par  le  P.  J.  de  Hechac).  Paris,  1647,  l»*H. 

33iSti  Vie  de  Ste  Catherine  de  Sienne,  par  de 
Priezar.  Paris,  i66j,  iii-8. 

39187  I*a  ' ie  de  la  B.  CATneaise  de  Bologne,  Irai 
en  françois.  Paris,  i5o7»  lu-*®- 

39137*  Vie  de  Sic  Catherine  de  Cènes. —Voyei 
le  n"  i5o6. 

99158  La  vie  de  Ste  Catherine  de  S.  Aoiaslli), 
religieuse  hospitalière  de  Kebec,  dans  la  Nou- 
velb-Franre,  par  le  P.  Paul  Raguenau.  Péris, 
1671,  In-8. 

99189  Vie  de  de  Chantal,  par  MarsoUer.— 
Voir  le  n"  9io5o. 

39i4o  Vie  de  S.  Charles  Borromi^,  par  le  P. 
Touron.  Paris,  1761,  in-4.,  ou  3 vcd.  Id*19. 

99i4o*  Vie  de  S.  Charles  Borroiuée,  irad.  dellial. 
de  J. -P.  Glus<iaoo,  par  Edm.  CloysaulL.tfvgMs, 
l8*.'4,  9 vol.  in-8. 

99i4i  Vie  de  M.  de  CbasleuU,  par  Miicanv. 
Paris^  1666,  In*l9. 

99i4u  Vie  et  légende  de  monseigneur  S.  Cristofle. 
(ffouen),  in-4.  golh. 

99143  l.a  vie  de  Christophe  d'Aolbier  de  Sisgan, 
évê(|ue  de  Reihleem,  instituteur  de  ia  Coivré- 
gaiion  du  S.  Sacrement,  par  Nie.  Bordy. 

1703,  ln-19. 

99144  Me  de  Ste  Claire,  première  abbeaacdoeoo' 
vent  de  S.  Damien,  par  le  P.  Prudent  deFau- 
cogney.  Paris,  1789,  In-I9. 

99145  Vie  de  M.  Saint-Claude , arebevesque  vie 
Besançon.  Lgon,de  Poissy,  i580t  l»*A. 

99146  Vie  de  Ste  ClotUde,  reine  de  France,  par 
Jacq.  Desmay.  Rouen,  i6i3,  in-i9. 

99147  La  vie  de  S.  Ctoud,  preslrc,  petll-fils  de 
Clovis,  par  P.  P.  (Pierre  Périer).  Paris,  1606. 

ill-19. 

99148  Vila  délia  i>eaia  Colomba  da  Rielodril^^ 
ordlne  di  S.  Doiiienego , sepolta  a Perugla  (d> 
Sebasliano  Perugino).  /n  Boiogna,  iâ9i,in*-l' 

991 49  Viu  del  beaio  Giovanni  Colombinl,  de. 
Voirrarllcle  Belcari,cI  les  u**  i66i7et9tM7- 

S9i5o  De  oiiraculis  S.Goluthi  et  reliqiiüs  actorum 
S.  Panesnii  martyr.  Ihebalca  fragmenta  dim: 
opéra  et  studio  .A.-A.  Georcii.  Bowue,  I704i 
ln-4.  (Article  Georgics.) 

99i5i  Vie  de  M**  de  Combé,  Institatrice  de  b 

maison  du  Bon  Pasteur par  Boileau. 

Paria,  1700,  ln-19.  * 

99 1 59  lu  vie  de  S.  Cyprien,  par  Fr. -Arm.  G«rr*bc* 

Paria,  1717,  in-4.  ./T' 

391 53  La  Croriode  saint  Dénia,  pasteur  wFrticc* 
(vers  i5oo),  in-4. 

99154  La  vie  de  S.  Denys  Paréopaglte , apôtrede 
la  France,  par  le  P.  Est.  Binet.  Pturis.^  i69l  d 
aussi  1699,  in-8. 

92155  Joan.  Launoii  varia  de  duobus  Dloaysifv 
opuacula,  cum  pr»ffxa  Jac.  SiriiiondI,  ejasdefli 
arguinentl , dissertatioue  et  auciorls  disqubi* 
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liODe  de  ▼eteribus  Parislorum  basillcW.  PtirU.y 
iGCo,  ln-8. 

Q2I56  S.  DcnU  l’aréopagUc,  évêque  de  Paris,  par 
Gabr.  de  Gaumont.  Pariât  1G73  (et  avec  plu- 
sieurs additions,  167/j),  in-S.  — Vie  et  martyre 
de  S.  Denis  l’aréopagUe,  par  le  même.  Paris^ 
167g,  Id-8. 

aai57  Hisiorla  de  S.  Domnigosparilciilar  do  Reino 
e conqiil-sta  de  Portugal,  por  L.  de  Socsa,  y !.. 
de  S.  (^tharina.  y I.isb.^  1023-1733, 

4 vol.  In-fol.  (S.  Dominique,  voir  le  »•  2180H.) 

22158  f.PGKSDV  S.  Dyrapiie.  Àntuerp.^  lûgO,  ln*ft. 

2915g  Histoire  de  la  vie  et  des  mirarles  de  S.  Ed- 
mond, roy  d Eslaitgle,  par  Cascsave,  Tolose^ 
1644,  in-8. 

99160  Histoire  de  sainte  Elisabeth  de  Hongrie, 
duchesse  de  Thuring  (1207-3 1),  par  le  comte  de 
Montalcmbcrt.  Parity  i836,  trds  gr.  ln-8.  Og. 

siaiOi  I.c  triomphe  de  la  Croix  en  la  personne  de 
la  mère  Elisabeth  de  la  Croix  de  J.,  fondatrice 
de  la  Congrégation  des  Religieuses  de  N.  O.  du 
Refuge,  par  H.  M.  Boudoo.  BntxeUeSy  1686, 
in-19. 

9216a  Histoire  de  la  vie,  vertus  et  mort  de  S.  Eloy, 
êvéque  de  Noyon,  par  S.  Oueii,  trad.  par  L.  de 
Montigny.  P«r>>,  1626,  ln-8. 

92163  La  vie  et  les  sermons  de  S.  Eloy,  trad.  du 
lat.  par  Ch.  Levesque.  Porù,  i6g3,  ht-S. 

22164  Vies  d’EUcar,  capucin,  fondateur  du  coufcnt 
des  Capucins  de  Vire,  et  de  la  mère  Elisabeth 
(le  Sainte-Anne,  sa  femme,  rrligleus»*  de  l'ordre 
de  CIteaux,  par  Jos.  Le  Chevalier.  Caen,  iCg6, 
ln-8. 

22165  ViK  de  S.  f'slleiino.  (Rouen).  In-4.  goth. 

92166  Vie  de  Si.  Estlenne,  fondateur  de  l’ordre  de 

Grandmont,  par  Henry  de  La  Marche  de  Parnac. 
PariSy  1704,  in-iQ. 

22167  Vie  de  S.  Eusiache.  Paris  (vers  i.ViO),  ln-8. 

92168  Vie  de  S.  Enstache,  trad.  de  i'ilalien  de 
Maocini,  par  le  sieur  de  Saint-Michel.  Pam, 

1647,  Jn-8. 

99i6gKiRCRERi  hlstoria  eustachio-marlana.Aom^, 
i665,  in-4. 

22170  I.a  vie  de  S.  Exopere,  autrement  S.  Spire, 
et  comme  son  corps  et  celuy  de  S.  Loup  furent 
portez  cl  sauvez  à Corheil  lorsque  les  Danois 
ravagèrent  la  Ncustrie,  etc.,  le  tout  reciieilly 
par  J.  B.  Le  Masson.  PariSy  1614,  pet.  ln-8. 

92170*  Vies  de  S.  Fabien  et  S.  Sébastien,  (sans 
date)y  in-4- 

22171  Vie  de  sainte  Fare,  fondatrice  de  Faremous- 
tier  en  Brie,  avec  les  vies  et  mort  nierveilieiixes 
de  quelques  rellRieuses  qui  ont  vécu  sous  la 
conduite  de  Fr.  Aug.  de  Carcat.  Paris^  162g, 
ln-8. 

22172  La  Vit  et  légende  de  saincte  Fcbronle, 
(Albyy  vers  i53o),  In-4. 

22173  Vie  de  la  vénérable  Victoire  de  Fornarl, 
institutrice  des  Annonriades  célesu-s,  trad.  de 
ntalicii  de  Spinola,  par  P.  Breton.  Paria,  1662, 
ln-4. 

22174  La  vie  de  la  même,  avec  l'ahrégé  delà  vie 
de  Mar. -Magdeleine  Loinelllnl  Centurion , et 
d'Etienne  Centurion,  ouvrage  posth.  de  Collet, 
revu  par  l’abhé  de  Monils.  Paria,  1769,00  1771, 
in-12. 

22 175  La  Vie  de  saint  Françoys.  Paria, 5ym.  f'oarrc, 
ln-4.  — Voyez  les  n“»  21820  et  sulv. 
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22176  Vie  de  S.  François  de  Sales,  par  Marsolier- 
Parity  1774,  9 vol.  In-12. 

29177  Vit  de  M**  sainte  Geneviève.  (Pan's) 
ln-4.  gotli.  **  * 

22178  Illsluire  de  Stc  Geneviève,  patronc  de  Paris, 
avec  un  brief  recueil  des  choses  antiques  de  là 
nialson,  par  Pierre  Le  Juge.  Paris  y BonAms, 
1.186  (aussi  1*188),  |>ci.  ln-8.  — Uéliiiprimée  en 
iû3i,  iii-8. 

29179  La  vie  de  sainte  Goncvlcvc,  écrite  en  latin 
dix-huit  ans  après  sa  mort,  et  trad.  par  le  P 
Pierre  Ullemant  (édit,  pnhiléc  avec  des  remar- 
ques par  le  P.  du  Molinel).  PariSy  i683,  in-19. 

221H0  Hisioirc  de  ce  qui  est  arrivé  au  tombeau  de 
saillie  Geneviève, depuissa  mon  ju.sifu’à  présent, 
avec  sa  vie,  trad.  de  l’orlginai  latin  (par  le  P.’ 
l.alleiiiant),  suivie  du  texte  latin  (le  tout  publié 
par  le  P.  CbarjHmtler).  PariSy  1697,  ln-8. 

22181  The  llfe  anddealh  of  Edmond  Gemmes 
.41  S{.-Omery  bu  Ch.  Roscardy  i6i4,  tiet.  ln-4. 

22182  La  vie  de  S.  Geraud,  comte  d’AnrlIlac,  par 
S.  0<hm,  trad.  en  françois  par  M.  (Compaiug). 
Auriitacy  1715,  In-i2. 

22183  Vie  de  monseigneur  saint  Germain.  Paris, 
i5og,  iii-4. 

22164  L’image  de  la  noblesse  ngnrée  sur  la  vie  de 
sainte  Gertrude  et  de  ses  parents,  par  Gulll.  de 
Rebrevieltee.  Porf#,  1619, 111-8. 

22185  l.ev}eet  lee  révélations  de  sainte  Gertrude 
abbesse  de  Tordre  de  saint  Benoist,  trad.  du 
latin  pardom  Joseph  Mege,  avec  l’oflice  par^ 
ticuller  de  la  même  sainte.  PariSy  1671,  In-S. 
de  près  de  1000  pp. 

22186  Wamalbebti  Icgcnda  et  mIraculaS.  Goaris, 
}foguHti(Ty  i48g,  ln-4. 

22187  Vie  de  S.  Grégoire  de  .''laxianie,  par  J.-B 
Bauduer.  lyony  1827,  in-8. 

22188  Vie  de  S.  Grégoirc-U-Grand,  par  God.  Hcr- 
manl.  Paris,  1674,  ln-4. 

29188*  Vie  de  Âl»»Guyon.  — Voy.  len*  1684. 

2218g  LEGENDE  sanclorum  Henrici  imperalorls  et 
Kunegundls  imperairlds.  RriucrUiSy  1484,  ln-4. 

22190  La  vie  et  légende  de  l'empereur  Henri  et 
de  son  épouse  sainte  Cunégonde  (en  allemand), 
par  Nonoslus CoBTER.  (Bamberg),  i5ii,  ln-4. 

22191  ViTA,  (ransilo  et  miracoli  dcl  beat.  Hicro- 
nymo.  yenrtia,  1478,  ln-4. 

22191*  Laldiviüs  de  vha  S.  Hleronlmi.  ln-4. 

92192  La  vie  de  S,  Hierosme,  par  L.  LAS.scie. 
Paris,  i53o,  ln-4. 

22 1 g3  l.a  vie  de  $.  Jérôme,  par  D.  Jean  Marlianay. 
Paris,  1706,  in-4.  ^ 

29104  Ij  vida  de  S-  Geronimo,  por  Jos.  de 
SicuExu.  Madrid,  i5g5,  in-4.  — Segunda  y 
lercera  parte  de  la  blslorla  de  la  orden  de  saii 
Geronimo.  Madrid,  lOoo  et  i0o5,  2 vol.  pet. 
}n-fol. 

29105  I,.a  Vie  de  monseigneur  sainct  Hubert  d’Ar- 
delne.  Paris  (vers  i52o),  ln-8. 

22196  Hlstoria  S.  Huberti,  prlndpls  AqultanI, 

conscripta  a Joaniie  Ruherto.  Luxemb.,  1621  ' 
ln-4.  ' 

22197  Abrégé  de  la  vie  et  mlrades  de  S.  Hubert 

par  un  religieux  de  l*ahbayc  dudit  saint.  U^ge 
1697,  ln-8.  . * 

a»#g7*  Histoire  de  la  vie  de  saliit  Hubert....,  par 

'CélesÜn,  abbé  de  Saint-Hubert.  Paris  et  Liège 
1737,  in-8.,  avec  un  supplément.  * 
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93198  Vi(a  sancU  Huberti  (aurtorr  P.  Willemacrs). 
HruxeUfTy  17S0, 

33190  Vie  (le  salnl  lliiRiies,  évêque  de  Crenobtoi 
par  Alb.  Du  Boys.  Paris^  1737,  tii-8. 

33300  Vie  de  sailli  Irén^,  par  Fr.'Arm.  Gerraise. 
P<in\,  1717,  lii*8. 

33301  Vie  de  sainl  Jacques.  Rouen,  xoth. 
33303  Vie  de  S.  Jebaii-Baplblc.  Rnumt  in-â. 

32303  Paltadii  üialonus  de  \Ua  S.  Jobaiiiiis  (^iiry> 

aostomi  : aeceduiil  opusciila  alla,  Rr.  et  lat., 
edenic  Emer.  BiRolio.  Paris,,  iü8o,  seu  (lUulo 
renovalo)  1787,  in-4. 

333oA  La  «ie  de  saint  Jean-ChrysoslOme , par 
Nénart  (ou  G.  Ilermant).  Paris,  16O4,  iii-4. 
233oâ  Vita  dl  S.  fîiovanni  <la  ('.apistrano.  Como, 
1A79,  (\u  mot  Teopilo.} 

33S05*  VfTAdI  san  Gio\aimi  Gualberlo  institiitore 
deli'  ordioe  di  Valembrosa.  ienetia,  i5io,  iit-A- 
33*100  Berit.  JcsTiMS!*!  >i(a  B.  LaurenlH  Jusll- 
niani.  Rama,  iA75,  in*3. 

>3’i07  Van  kayser  karolo,  ut  der  hytligen  Lèvent 
und  l.ydent.  Lubfk,  1A9.L  In-â.  — Voir 
33307*  Tliomæ  a kempls  «Ita,  auctorc  Jo.-Ant. 
Zunggo.  t'enetiis, 

33*108  S.  kiliaiil  gesla;  scribebat  Nie.  Sennuts. 
iS'irceb.,  1598,  ln-4. 

33*108*  Baggoagllo  délia  %ila  dol  servo  di  Dio  Hr*- 
iiedetto  GIM.  Labre  serillo  dal  stio  inedeslnn> 
^ confeatore  (D.  Glus.  Loreio  Marconi  \ Rotn/i, 
178S,  gr.  in*8. 

’3330t)  Vie  de  S.  I.amhert,  (?\équc  de  Tongrcs  ol 
patron  de  Litige»  par  l’abbé  de  Tello.  l.i^O^  * 

lft23,  lll>8. 

33*110  Vie  et  légende  de  M.  S.  Laurens.  (Bouen), 
in-ft. 

33311  Histoire  de  la  vie  admirable  d'Esth^^r  Lt’g' 
gués,  jeune  Blleite  catholique,  née  de  père  et 
de  mère  calvinistes,  à Saint-Malo,  décédée  à 
neuf  ans  et  neuf  mois  : i l'occasion  de  laquelle 
est  descooverte  l’énorme  Imposture  des  Hugue- 
nots.qui  faussementinserrciitdans  leurs  caliiers 

de  l’an  1630,  pour  le  dcsenierrement  de  son 
corps,  ces  mots  : « On  déterre  nos  morts  » , par 
Jacq.  DoreineL  SainP.Valo,  1633,  iii-8. 

33313  Vie  d'Alph.-Mar.  de  Liguori,  par  Jeancarc. 
Paris,  i8*i8,  lu-8. 

«33iS  Vie  de  Louise  de  Marillac,  veuve  de  .M« 
gras,  fondatrice  des  sœurs  de  la  Charité,  par 
Gobbil'on,  et  augnieulée  par  le  P.  Collet.  Paris-, 
1769, ln-13. 

3331A  Le  parfait  rcclésiastiqiie,  ou  riilstoire  de  la 

vie  et  de  la  mort  de  François  Le  PIcart 

doyen  de  Salnl-GeriDain-TAuxerrols,  |>ar  le  P* 
Ullarioii  de  Cosle.  Paris,  i638,  lu-8.  (Article 
Le  PlCAJIT.) 

33315  Vie  des  bienheureux  frères  saint  Lugle  et 
saiot  Luglien.  1718.  in-i3. 

33316  La  Vie  cl  légende  deM"*saiucieLulhganle. 
Impf*.  en  Binrh,  i3A5,  in-â. 

33317  l.a  vie  de  sainte  Lydwlne,  par  J. 

Douay,  iGoo.  iii-i3.  — Autre,  par  le  P.  Tblcr- 
saut.  Paris,  1637,  tn-i3. 

33318  ilislnlre  de  la  vie  et  de  la  mort  de  sainte 
MarP'-MagUelaine,  par  Cl.  Cortex.  Aix,  i035, 
peL  iiw3. 

13319  llisloire^le  la  vie  et  de  ia  mort  de  salnt(> 
Marie  Magd.-binc , avec  les  miracles,  de.,  P**r 
Vincent  Reboui.  Aùc,  1671  (aussi  Marseiîi^ ^ 
» 1676),  In-u,  ^ 


333‘iO  HUioire  de  salole  Magdclalne , oh  est  éta- 
blie la  4érUé  qu’elle  est  venue  et  décédée  en 
Prov  ence,  que  son  corps  et  sa  précieuse  relique 
reposent  k Si-Maxlnln,  par  le  P.-D.  Colutnbl 
Aix,  i685,  ou  3*  édllUW,  Waneille,  1688,  to-il. 

3*1331  Vie  dewadnnie  salnctc  Marguerite.  Paris, 
Sym.  Foifre,  in-8. 

3333*3  I^sb*  de  saint  Martial,  ou  défense  de  Papes- 
lolat  de  S.  Martial  cl  autres,  contre  lesciidqaes 
üc  ce  temps,  par  le  P.  Bonaventure  de  Saini- 
Aiuablc,  Ctermont,  1676-88-85,  S vol 
( Le  3*  vol.  contient  une  histoire  du  Umousla, 
depuis  saint  Martial  Jusqu’en  1683.) 

33335  Sulplüi  Sr.Tiaivita  S.  MarlinL 

33*J3A  Vie  de  salut  Martin,  avec  ridstoire  de  la 
iondaiion  de  son  église  (par  Nicolas  Gembe^. 
7'owra,  1G99,  ln-3. 

3*3335  La  taluieié  de  l’éial  monastique,  oh  Poo 
fait  l'histoire  de  l'abbaye  do  Marmouller  cl  de 
l’église  de  SalDl-Marilii  üc  Tours,  pour  servir 
fie  réponse  h ia  Vie  de  .saint  Martin  de  l'abbé 
Gerv  aise,  par  I).  ?..  B.  (Est.  Badler,  bénédictin). 
l'ours,  170Ü,  ln-13. 

3*2330  Vie  eldégcmie  de  monseigneur  S.  Mathias. 
Rouen,  ln-8.goth. 

3*2*337  Mrisart  Lehen  (ancienne  production  xylo- 
graphique),  in-8. 

33*338  Vie  cl  légende  de  M.  satni  Mellon.  Rakm. 
In-.y.  goih. 

33339  Vie  de  saint  Nicolas.  Itouen,  In-h.  goth. 

32330  La  vie  de  saint  Nicolas,  évêque  de  Uyrt, 
pairrm  de  Lorraine.  Toul,  RoUn,  ln-8.— .Vaacy, 
*7oft  cl  1737,  In-ia. 

333Si  I.a  vie  et  le  martyre  de  sainct  NlcaUe,  pre- 
mier archevêque  de  Rouen,  saint  Quirin,  saint 
Srtivicullc  et  saincle Pience,  dame  de  la  Rocli''- 
Guyon,  par  Ch.  Da«annc.  Rouen,  i6îi3,  in-i3. 

3*233a  Vie  de  sainte  Ode,  grande  aïeule  de  Pepm- 
le-Brcf,  par  le  P.  Foulloii.  Aiom,  lOii,  ln-8.,oo 
Liéye,  iG38,  pet.  In-i3. 

*23333  Vie  et  miracle  de  sainte  Opftorluiie,  pnn- 
cesse  de  France,  écrit  par  S.  Adelin,  éiég'ie 
(8*  siècle) , et  publié  iraprès  un  ancien  carui- 
laire,  avec  la  traducllou  françoise,  par  Gosset. 
Paris,  i65ft.  3 part,  en  i vol.  In-8.  dg. 

*2*2*233  Dl  Orlando  saïUo  vtia  e morte...  cmuéil 
caialogo  de’  sanii,  da  GiuL-A^orn.  GtAïu'o. 
llbri  Otto.  Trtvigi,  1397,  in>i3. 

•23335  Les  saintes  montagnes  d’Orval  et  de  Clair- 
vaux,  ou  vie  ev-mplaire  du  P.  B.  do  Monteail- 
lard,  abbé  d'Orval  , par  F. -And.  Valîadirr- 
t.uxemb.,  1639,  lii-ft.  porlr. 

33336  I.a  Vie  et  les  miracles  de  8.  Oueu.  Rouen, 
In-h.  goth. 

*23237  Vita  S.Pairlrll  (auctorc  Jocelloo).  ÀaXuerp., 
l5iâ,  in-8. 

23358  n.STVMHüRS-n  >lu  S.  PalficH.  Antueryta, 
i5R7,  ln-8. 

33*230  Discursus  pauegyi  lri  de  nominlbtis,  tribu- 

laiionibus  et  miraculls  S.  Patrtcü auctorc 

G.Tiivreo.  Ruaei,  1O17,  In-8. 

^3/lo  Villa  y purgalorio  di  S.  Patiido,  por  J- 
Perer  de  Müntvlvan,  l/nd/irf,  1627,  ln-8. 

392.10  Ihsioirr  dr  la  vie  et  du  purgatoire  de  saint 
I alrice^,  primat  d’Ilybcmie , mise  en  france» 
par  le  P.  hr.  Bouillon.  Paris,  iOG5,  pet.  In-iJ- 
l*hll.  OttiuvA!.,  patriüaii.  .letas.  Muriù- 
lOto,  ili-A. 
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aïiSAQ  11  Mose  dcll'  IbcrnU  : vlia  di  S.  PaiHzio, 
da  G.  Cuita:^!.  Bohffna^  1086,  iii*A. 

2‘it’A3  Le  Pi'HGAToiRE  salnl  Patrice.  Paris^  {ii-8. 
güih. — Voir  aussi  à l’article  Voyage  du  puys. 

aQ'iâA  Opusculum  de  purgatorio  S.  PairllM,  scrip- 
luiii  per  Uomin.  Bbollaigua».  Lovanii  (1735), 
iii-ia. 

Vie  de  S.  Paul,  floucn^  iM.  golh. 

VUa  ül  S.  PaolOf  apostnlo  dclle  Gcnti. 
Bomûy  1730,  A lom.  cil  a vol.  Iii>i9. 

Vie  de  saint  Paulin,  év^ue  de  Noie,  avec 
l’analyse  de  ses  ouvrages,  par  Fr.-Arm.Gervalse. 
Paris^  »7'i3,  ln-4.  — Autre,  par  D.  Duplessis. 
Paris^  1743, 

•>aai9  Margaritas  preclosa^e  la  Iglesia,  la  Virgen 
y Martir;  la  llamada  Pelagio  Monge,  la  Heyna 
de  Escocia , por  Juan  de  Soto.  Ualcala^  it>i7, 
in-A. 

üJ-iAO  La  Vie  de  M.  S.  Pierre.  Aoue/i,  In-A.  goili. 

3U‘i5o  Viia  dl  S.  Pielro,  da  Luigi  Cuccagni.  Roma^ 
1780,  3 vol.  ln-8. 

U'iaSi  Vie  de  Pierre  rHcrmHe,  auteur  de  la  pre- 
mière croisade...  père  et  fondateur  de  l'ahhayc 
de  Nouf-Mouticr,  et  de  la  maison  des  Heruiitcs, 
par  le  P.  Pierre  d’OuIlreman.  ValencienntSy 
i632,  pet.  ln-8.,  ou  Par/a,  lO^r»,  In-iü. 

2235Q  Vida  y excellentes  virtudes  y mllagros  del 
S.  Fray  Pedro  de!  Alcantara,  por  Fr.  Juau  de! 
Santa  Maria.  Madrid  y i6ip,  in-8.  — Por^Juan 
de  S.  Bernardo.  En  SapoleSy  1O67,  in-ft. 

•'2353  Vie  de  S.  Pierre  d'AIcaulara,  trad.  de  l’ital. 
Ltfotiy  1670,  in-13. 

333j/!i  Abrège^  de  la  vie  de  S.  Pierre  d'Alcanlara , 
traü.  de  lilaiicn  i»ar  frère  Augustin,  récolleu 
AnfierSy  1O78,  ln-i3.  — La  vie  du  même,  par  le 
P.  Franc,  Courlol.  Pariiy  1670,  in-i3. 

33355  Tvos  vies  de  S.  Prudence,  évOque  de  Troyes, 
et  de  sainte  Maure,  vierge,  où  l'on  trouve  des 
êclaircii.semenLs  sur  <{uelquc5  faits  de  l’Iiîstoire 
du  IX«  siècle  (par  Reruy  Breyer). Troues,  1735, 

33356  Histoire  de  saint  Quentin,  patron  du  Ver- 
mandols,  par  Cl.  de  I..a  Fons.  Saint'OucntiUy 
1639,  ln-8. 

23357  vie  et  le  martyre  du  docteur  illuminé  le 
bienheureux  Raymond  Luile,  par  Atii.  Perro- 
quet. Vendthney  1667,  ln-8.— Histoire  du  niêtuc, 
par  J.  Marie  de  Vernon.  PariSy  16C8,  In-I3. 

23358  la  vie  de  saint  Reinv,archc\é4{ue  de  Reyms, 
trad.  et  rccueülle  de  plusieurs  excellents  au- 
Iheurs,  par  Pierre  Rivarel.  Bwcelonty  lOog, 
pet.  lu-8. 

S3359  Les  heureux  commencements  9e  la  France 
chresUeniie,  sous  l'aposlre  de  nos  rois  S.  Reœy, 
par  René  de  Ccriziers.  ReimSy  i633,  in-A.,  ou 
i65?,  ln-8. 

333C0  Histoire  do  la  vie  de  S.  Rcmy,  par  Jean 
d Origny.  i hàtonSy  171A,  in-i3. 

33261  Joannis  van  WACTiTExnoxcK  vita,passio  et 
oiiracula  8.  RiiitioUli.  ifer/ifiinr,  i638,  in-A. 

33362  S.  Rumoidi  acta,  ülurgla  antiqua  et  patria. 
Lotanii,  1663,  ift-A.  (Article  Wachtemwnck.) 

23363  J.-B.Sollerliis,aclaS.  RumuaUli....4fduer;’., 
1718,  In-fol.  fig.  ' 

3236A  La  \ ie,  légende,  miracles  cl  oraisons  de 
monseigneur  saint  Roch.  (vers  i5oo},  in-A.^ 

3226.5  ViR  de  saint  Romain.  In-A.  gotli. 

22266  Viu  S.  Roniani,  cpisco|>l  rotnmagensis,  c 
vetere  martyrologio  nuiic  piiroum  édita,  cura 
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N.  Rigalill.  Luteiiœ^  1600,  pet.  ln-8.  — Apo- 
lugia  pro  S.  llomano,  per  Adr.  Boliontium, 
contra  N.  Rtgaliium,  iGop,  peL  iii-8.  — Plai- 
doyers et  réponses  concernant  le  privilège  de 
(a  licrlc  de  saint  Roiualii.  PanSy  1611,  in-8. 

223C7  La  vie  et  les  miracles  de  saint  Romain. 
VïOueHy  i652,  hi-H. 

33367*  Histoire  du  privilège  de  saint  Romain,  en 
vertu  duquel  le  chapiirc  de  la  cathédrale  de 
Rouen  délivrait  un  meurtrier  tous  les  ans,  par 
A.  Floquet.  /tonrn,  1833,  3 vol.  ln-8.  fig. 

23368  VicdeRuûn,  prêtre  d’Aqullée,  par  Fr.-Arm. 
Gervaisc.  Pariiy  173A»  3 vol.  In-i3.  • ' 

333ÔgVlc  du  bienheureux  Alexandre  Sanli,  apostre 
de  la  Corse,  ouvrage  posthume  du  cprd.  GerdÜ 
(ptih).  par  Leop.  ^atl).  Romty  180^  in-A. 

23370  Jo.-Fr.  Pici  Aliranüulæ  «ila  Ilkir.  Savona- 
rola*,  edeiite  Jac.  Quetif.  Paria.y  167A1  » vol. 
in-13. 

33371  S.  ScavAai  legcnda.  Coloniœy  1A73,  in-A. 

33373  1/liomniG  de  Dieu  en  la  personne  de  J.-Jos. 
Seuriu,  de  la  C.  de  J.,  par  H. -Mar.  Boudon. 

' VariSy  1689,  in-8. 

22973*  J. -M.  TïBEBm  passio  8.  pucri  Symonis, 
1A75,  in-A. 

33378  Vie  de  Théodore  de  Celle,  restaurateur  de 
l’ordre  de  Saiule-Oolx,  vutgairci#C(itappclëdes 
Croisière,  parle  P.  Verdun.  PérigMeujCy  i632, 
in-A. 

3237A  Vida,  virtudes,  y niilagros,  de  la  bienav. 
virgen  Teresa  de  Jésus,  por  Fr.  Diego  de  Ycpes. 
Lisboûy  P.  Craabfecky  lOiO,  in  A. 

33975  ViTA  S.  Thereslœ  a Jesu,  labulis  ænois  ex- 
pressa.  AHtuerp\(fy  16S0,  in-A. 

3337O  La  vie  de  .sainte  Thérèse,  écrite  par  elle- 
même,  Ifadulledc  l’espagnol  parChanut.  PariSy 
iÔ9i,ln-8.  ' 

33377  Vie  de  sainte  Thérèse  (par  de  Vlllcfore). 
PariSy  1713,  In-A.,  ou  17A8,  s vol.  in-i3. 

33378  Vie  de  sainte  Thérèse,  par  J. -A. -D.  Doucher. 
PariSy  1810,  9 vol.  ln-8. 

33379ViTX  ctproces.susS.  Tliom*(Becket),  P^rriz., 
1A95,  In-A.  ( Plusieurs  autres  légendes  de  Tho- 
mas Beckci  sont  Indiquées  A rarticlc  Vita.) 

33380  Epistola;ct  viia  D.  Tiiouf  (Becket)  mariyrls 
et  arciilepisc.  BruxelUSy  1683,  2 vol.  in-A. 

33381  Vie  de  saint  Thomas  (Beckot),  .irchcvéque 
de  Canlorbéry,  par  Ch.  du  Caxda.  Saint-Omtry 
161.5,  In-A. 

33383  l..a  vie  de  saint  Thomas  de  Beaulieu  (Jos.- 
béb.  de  Camlvoust  de  Pont-(!i)âteau).  Paris  y 
i67A,  in-A. 

9338.1  Vila  D.  Thoma*  Aquinatls,  Othon.  V»nÜ 
ingenio  et  manu  deüneata.  Anlufrpùry  i6io, 
pet.  In-fol.,  3o  pl.,  le  froutlsp.  et  un  portr.  de 
Venins, — Voir  le  n»  31811. 

2338A  La  vie  et  les  nilracicsde  saint  Ursmer  et  de 
sept  autres  saints,  avec  la  chronique  cie  Lobbes, 
rerucillte  par  Gilles  Waiiide  de  Bavai.  MonSy 
1638,  in-A.  — Sainte  Ursule,  voir  1rs  n“  32079 
et  sulv. 

33385  Ilisioire  notable  de  la  conversion  des  An- 
glais, de  saints  du  pays,  <les  monastères,  etc., 
rai)p«riêe  dans  la  vie  miraculeuse  de  sainte 
Vanbourg,  avec  des  annotations  pbr  Jean  Lcs- 
pnigiml.  1613,  in-8. 

3338:»*  Histoire  <le  la  vie  et  des  mlraclc.s  de  sainte 
Vauhourg,  vierge  ctahU^^,  par  J!  Lcspaignol. 
(A/i'w;x),  i6i3,  pet.  lu-8. 


m Hisi 

92980  IsiMBi  de  Isolants  gesu  B.  Veronicæ  Vir- 
ginia. Mediolani^  i5i8,  in-8. 

99987  Kstofia  de  muy  nobre  VesPASuno  empera- 
dor  de  Borna.  iJtboa^  1496,  iu-8. 

39988  Histoire  de  saintViiiceni, comte  de  Maynaut, 
par  Le  Fort,  dit  Forlius.  Mona^  i654,  in-^. 
3-2980  Portrait  de  l’estât  de  mariage  et  de  conti- 
nence fait  sur  la  vie  de  saiuie  Wautrude  et  de 
salut  VinceiUfSon  époux, comte  de  Haynaut,  avec 
des  fcmarques  par  le  P.  J.  de  Simon.  ArraSy 
1620,  in-8. 

9998g*  Vie  de  saint  Vincent  de  Pauie.  — Voyez 
les  91994-9O. 

99990  Ctem.  Maize,  de  vita  S.  Zenobil  eplscopi 
florentlui.  Firenzty  1487,  in-A. 

HiUùire  dft  mart\iri  lir  la  foi  dam  diff^rtntat  pwtiea  de 
l'Eurapt  et  sw  Japon,  ditraml  te  16*  et  te  n*  tiiete. 

(Voir  le*  d.  tS05S-98J 

992Q1  Am.  Havexsii  historica  relatio  duodcclm 
martynim  carttisianoriim  In  Ruræmuntüe  dii- 
calu,  anno  1579.  {CoIohûf},  i(>o8,  in-8. 

93299  ('/ommentariolus  de  viue  raiione  et  martyrio 
oclodecim  cartusianorum...  edltus  a Cüaxc.eo. 
Gandari'y  itoB,  tn-8. 

99998  UiHtori.-c  martyrum  gorcomlensium,  majorl 
numéro  FratrumMinorum,qui  pro  lidecaiKolira 
a pcrdiiellibus  interreeti  sum  an.  1579,  lib.  IV, 
auct.  Gult.  Esiio.  liunci.  Hait.  B^Uerus,  1O08, 
In-8.  — Sous  le  titre  de  Vera  et  breus  enarra- 
tio...  Lovanii,  1618,  In-8. 

99994  Hl.siolre  xérltable  des  martyrs  de  Gorciim , 
trad.  du  latin  de  G.  Estins,  par  M*  M.  D.  L.  Ü. 
t*ouaÿy  Beiler,  iûo6,  In-8.,  ou  Douaijy  Harc 
tryon,  1818,  In-8.  — La  même,  ensemble  le 
martyre  de  Corn.  Musiiis,  théologien  et  poète. 
Cnmbray,  J.  de  La  TTi'erére,  1618,  pet.  In-i9. 

99995  Vora>  ad  vivum  elTigles  BB.  martyrum  gor- 
romiensium  (aiirlorc  Fr. -Juan.  Bonero  mino- 
rlta).  SyivtP-DuriSy  1698,  pet.  in-8.  fig. 

9929O  Dclinralio  historica  Fratrum  Minorum  pro- 
vincite  Gcrinaniae  inrericris  a Geusis  in  odium 
(idei  crudelitrr  occisoriim,  eshihiia  per  F.-Joa.- 
Bœnerum,  iat.  et  llandrice.  AntuerpitTy  ex  of~ 
firfna  plaHlinfanCy  ift8.5,  in-4.,  ctins  9oflg. 
9929O*  Lire  and  death  of  Kdmuiid  Geninges  pricsl. 
—Voir  ie  n*  99181. 

939g7  Jo.  M01.AS1  idca  togata*  conslantiæ,  slve  Fr. 

Taillerl  interilus.  Paris. y 1698,  ln-8. 

39998  Pii  Anllstltls  icon,  sire  de  Alla  et  morte 
Franclscl  Kirorani,  auctore  Joaii.  Ltxchæo. 

îfarlordy  1669,  In-13. 

33999  Innor<‘iitia  et  cunstantia  victrU...  aiitliore 
Maur.  Chaucæo.  (Colonttr),  1O08,  in-8.  (Article 
Havexsus.) 

93SIK)  IMustria  ecclesiæ  cathoilcæ  trophæa,  ex  re- 
cenlibus  anglirorum  martyrum,  Scotiex  prodt- 
lionts,  gallicoruinque  furor.  rebus  gestis,  i58S 
(sine  lùfo)y  in-ia. 

39.V>i  lIiSTORiA  del  glorioso  martirlo  di  sedici  sa- 
cerdoii  inartlrizati  in  Inghiltcrra.  J/ocera/a, 
1583.  ln-8. 

99803  Historïa  de  los  sanctos  marlircs  de  Carluxa, 
qup  padesrieroti  eu  Londres,  por  Christ.  Ta- 
nABiz.  Secitla,  i584,  ln-8.  (en  vt-rs). 

99.V>*t*  llisloria  de  la  perseciicion  de  Inglaterra... 
por  Diego  YePks.  Vattridy  i509,  in-4. 


oinK. 

99303  Relation  ofsixteen  martyrs  glortûed  In  En- 
gland  in  twelve  monelhes.  iloiray,  iGoi,  pet. 
in-8. 

92804  Certamen  triplex  a tribus  Soc.  Jc$u  ex  pro- 
vtneia  anglicana,pro  avita  fide...  contra ecclesia* 
hostes susccptiim,  etc.  Antuerpitty  i64S,  in-8. 

99805  Cerlamen  seraphicum  prorinclæ  AiigUæ..., 
opéra  F.  Angcli.  Duaciy  1649 1 in-4.  (Au  mot 

A2«r.Ei.rs.  ) 

92806  Brlatio  fidi'lis  agonis,  quem  pro  religioiie 
calholica  gloriosc  sublerunl  aliquul  e sncirtatc 
Jesu  sacerdotes  in  uliima  AngU«  persecuiiunc. 
Pragity  iC83,  iti-4. 

99808  Récit  véritable  de  la  mort  glorieuse  de  xxvi 
ciirestiens,  mis  en  croix,' par  commandemem 
du  roi  du  Japon,  lo  5 février  1897,  envoyé  par 
te  P.  L<iuis  Fmis...  et  mis  eu  franvols  par  le  P. 
Jean  de  Bordes.  Tb/oze,  H.  Colomiez  (1600), 
pet.  in-i9. 

22809  Ea  vie  et  mort  de  vingt-irois  martyrs  de 
l'ordre  de  Saint-François,  et  de  trois  jésuites, 
tous  crucKirz  et  trans|)crcez  de  lance  an  Japon. 
Douayy  1628,  iii-8. 

92810  Histoire  des  martyrs  du  Japon,  depnU  l’an 
i6i9  Jusqu'en  1690,  traduite  du  latin  de  Nie. 
Trigmit,  par  P.  Morin.  Paris,  1694,  in-4.  üg. 
(Le  texte  latin,  imprimé  4 Munich,  en  1628, 
in-4.,  est  orné  de  pi.  de  Sadcler). 

99311  F.l  luariirio  en  el  reyno  de  Japon  de  los 
PP.  Hart.  Gulierrez,  Fr.  de  Garçia,  etc,  (>or 
M.  Cliver.  Mattilay  i638,  In-4. 

99319  .Vnl.-Fr.  Caroim,  fasrlculus  e japonids  Oo- 
libus.— Voir  le  u"  9igo9*. 

993  iS  Histoire  de  la  vie  cl  de  la  mort  de  cinq  pères 
de  la  Compagnie  de  Jésus,  qui  ont  souflTcri  dans 
le  Japon,  avec  trois  séculiers,  par  le  P.  Alex, 
de  Rhodes.  Pouayy  i654,  in-8. 


•.  Histoire  des  anciens  Hle*  des  Chrétiens.  — Histoire  ries 
saints,  desrlmetif-res.  d<-s  de*  reliques, deo  roirecle*. 

<]«  i'iastiiutiou  el  de  U célébration  de  U Mte-Mea. 


99814  Tniirê  des  anciennes  cérémonies.  ^>ueci7/i', 
1678,10-8. 

93814*  De  ’ costumi  de  * primiüvi  rrisliani  lib.  III, 
composii  da  T.-.M.  Maniacbi.  Roma,  1753,3  vol. 

llt-8. 

338 15  J.-B.  Casalil  de  sacris  cliristianorum  rltlbus. 
nomtTy  1647,  In-fol.  — Voir  les  n*»»  604  el  suiv. 

32S16  De  sacris  et  religiosls  peregrtiiationibus 
libri  IV  ; de  catliolicæ  ecclesijp  proccAvionibus, 
6VU  supplicationibus  libri  II,  (|utbus  adjuncti  de 
voluniarla  flagellorum  cruce,  scti  de  disciplina- 
ruintibr!  III,  auctore  Jac. Grelsero.  Ingolsiadiiy 
160Ô,  in-4.  ûg. 

39817  Les  cimetières  sacrés,  par  II.  de  Spondo. 
RourdeauXy  mUangts,  i5g7(aussl  i5g8et  159g), 
Cl  PariSy  1600,  pet.  ln-8.  — Apamiarmn  epts- 
copi  cœmetcria  sacra,  ex  gallicis  laiiiia  ab  auc- 
tore facta  elaucta.  Paris.y  i638,in-4. 

398 18  Borna sotterranea,  0{)cra  d’Aiit.  Dosio.  BoMia, 
1683,  in-fol. 

99819  P.  Aringri  Borna  sublcrranea.  i65i, 

9 vol.  in-fol. 

39.890 Osservazioni  di  M.-Anl.  Buldctti  sopraici- 
mlterj  de’  marliri.  Boom.  1790.  in-fol. 

99391  .SriLTVRE  c (uUure  sagre  estratte  de  I cinii- 
terjdi  Borna.  RtmOy  1787,  8 vol.  In-fol. 
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tnSia  Jo.  Ciampini,  sacri»  aNliûrUs  a Constan- 
(iiin  Magno  construci  Is.  — Voyex  3qA68. 

Q'ÀiiS  Dictionnaire  rriltque  de»  relique»  cl  de» 

iiiiages  nitraculcus4*» par  Collin  de  IMaiicy. 

Paris,  S vol.  ln-8. 

’jaSai  Diftoonw)  lotoriin  aile  imafiliit  sacre  e prn> 
fane,  dove  »i  scuoprono  varj  abusl  loro,  di  Alf. 
l*aleoUl.  BolotfHa,  i58i,  iiM. 

aa3-i5  J.-B.  SCBIOPPALALBA  « de  »acri$  labulis^  etc. 
apud  antique»  clirlstlano».  yrnfdis,  1767,  iii-4. 

3a.VjôSlniibildcr  und  Kim&t\orslellunKendorall*'ii 
Clirislen,  von  F.  Münier.  Attonn,  i8a5,  a vol. 
In«8. 

9a3s7  Stepli.  Rorgia,  vailrana  confesdb  B.  Pcirl 
Hlusirata.  Romte^  1776,11^4. 

aa3a8 — de  rnice  falicana,  acced,  rllus  salutatlonls 
cruel»  In  ecdevla  antiuclieua  Syrorum  servalus. 
Romtr,  1 779,  ln-4. 

333‘io  EJnsdein  decruccvelileranaconunenlartus. 
ftonur,  17H0,  in-â. 

3-i33o[..iB»:n  de  Iriuinreguni  transiallone.  Mogunt., 
1477,  ln-f«l, 

S‘i33t  P.*M.  PaciaudI  de  euKu  S.  JoHannlv 
Baptlslx  anliquilates  cbrlsliau«.  Romtr,  1700, 
ilH4. 

3*j333  Traité  du  chef  de  saint  Jcan-Bapli»te,  par 
Ch.  du  Frvsne,  sieur  Du  Caiige.  Paris,  i665, 
in-^. 

ao333  DI»»ertaÜot|  sur  le  lieu  0(1  repose  k corp< 
de  S.  nriniii-le-Confc»seur,  3»  é»équed’Amk*ns, 
par  J.  B.  Thier».  Li^gr,  1890,  in-n.  — Disser- 
tation contre  la  précédente,  par  de  l.arsloc<|. 
Amirns , 1711,  lu-ia.  — L'ombre  de  hL  Thiers, 
mi  répoiiM*  a la  dissertation  de  M.  de  I/csIocq 
(par  le  P.  l.’Kstoile).  i.iéije,  171Q,  In-ia.  — Jus- 
tiiicaiioii  de  la  translation  de  saint  FIrmIn,  par 
de  Lcstocq.  .Imtcni,  1714.  In>ia. 

*i*J3S4  l'ractaluH  niiracull  Bileiaid  super  cniqiore 
Christi  a Jud^  runlixo  annn  1390,  ex  arclil- 
vi»  fahriev  IL  Jodonla  in  Cra>ia  desumpiiis. 
l.uiftife,iùoH,  pet.  ln-8.—  Histoire  miiaculeuM 
de  IMinstle  gardée  en  IVglIse  tle  S. -Jean-en- 
Grè»e.  Paris,  i(k>4,  in-iu. — .Votre  histoire  de 
PhosUt  miraculeuse,  par  Fr.  Léon.  Paris,  i664, 
in-19. — Remarque»  nlstor.  sur  le  même  sojci, 
par  le  P.'lbéoduricde  Saiut-René.  Paris,  1737, 
9 Viii.  in-13. 

99333  Ia-  sacritfee  de  la  croix,  représenté  pat 
l'hoslle  miraculeuse  de  Paris,  par  Milun.  Paiis, 
1833,  in-6.  fig. 

99336  Sau>e-garde  du  ciel  pour  la  ville  de  Dijon, 
ou  remarques  iil.»iorii|nes  sur  la  sainte  et  mira- 
culeuse hostie,  par  Phiilb.  boiucâ.  Pijon,  1843, 
in-8. 

99337  Histoire  du  miracle  de  J.-C.  en  la  saint** 
hostie,  fait  à l..aon  en  }380,  par  J.  Bouuxsc. 
Paris,  1573,  pri.  I11-8. 

9933s  Histoire  du  Sainl-Sacremeiti  de  iiiirack,  rr- 
posant  à Bruxelles  en  Pégllso  de  Salnle-Goduh*, 
par  Lsi.Ydeii».  Itruxfilfs,  R.  Prlpiiu,  180b, pei. 
In-S.  Og.~Réimpr.A0rN.rc/fei,  en  i844, 1870, 
etc.,  in-S.  et  In-i9. 

99339  Histoire  du  Salnt-Sarremcnt  de  miracle, 
avec  la  suite,  par  P.  de  Cafmeyer.  fruxelUs, 
1 790-33, 9 part,  en  1 vol.  In-fol.  Ag. La  même. 
ArN^c//ejt  (1 733),  in-S.  flg. 

9938oHi»loire  des  hosüc»  miraculeuses  qui  se  con- 
servent à Bruxelk»  depuisPan  1370  (|>arkP 
H.  GriflTct).  BruxtUes,  1770,  iu-n,  fig. 
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99341  L'Iilsiotre  sacrée  du  saint  suaire  de  J.-C, 
recherché  de  diver»aui|or8,  par  Mc.  Du  Moiai:, 
et  mis  en  rime.  T»ri$s,  1899,  ImS. 

99341*  HIerolhonie  de  J.-C. , ou  discours  des  salnis 
suaires,  exir.  et  Irad.  du  lal.  de  Jacq.  Chifflei, 
par  A.  I).  C.  P.  Paris,  i83i,ii>-8. 

99349  Huiolre  du  .saint  suaire  qui  se  garde  à Tu- 
rin, par  le  P.  Fr.  Vlclon.  Paris,  i634,  in-6. 

99343  Histoire  du  saint  suaire  de  Cotiipiègnc,  par 
D.-J.  Laiigelle.  Paris,  i884,  in-i9,fig. 

99344  Histoire  du  saint  suaire d^L S.  J.-C,  garde 
dan»  l'église  des  Augustin»  de  Carca.»soi)ne,  par 
le  P.  Bouge».  Toulouse,  1793,  in-i9. 

99343  Dissertation  sur  la  sainte  tunique  de  N.-S. 
J.-C.,  qui  est  conservée  dansie  prieuré  d'.Vrgen- 
tcull,  par  Gabr.  de  Gaumont.  Paris,  1887, 
In-i9. 

99348  Histoire  de  la  rot>e  sans  couture  de  N.-S. 
J.-C.,  qui  est  révérée  dan»  l'église  dès  Béiiédic- 
lin»  d'.Vrgctilcoii,  avec  un  abrégé  de  riiisloirc 
déco  monastère  ( par  D.-4iabr.  Gerhernn).  Paria, 
1877,  ln-19.  — 9*  édition,  revue  cl  augmentée. 
ibidem,  188O,  in-i9. — 3*  édition.  Pe/tura/a,  1703, 
ln-19. — Autre  édiüuti.  Paris,  1711  et  178K,  pet. 
lo-i9. 

99347  Le  Misiéac  comment  la  sainte  larme  fut 
apportée  4 Vendo.vine.  Touri,  iu-8. 

9934H  Histoire  de  la  sainte  larme  que  N.^.  pleura 
sur  le  (.azarr,  comme  et  parqui  elle  fut  apportée 
au  monastère  de  la  Sainte-Trinité  de  Vendosme. 
Vmriosme  (sans  date),  pet.  in-ê.  — Autre  édit. 
Pendosme,  1739,  pet.  In-i9. 

99349  Dlv»«‘rialion  sur  la  sainte  larme  deVendnsmr, 
par  J. -R.  Thiers.  Porft,  S899,  ln-i9.  — l.eUre 
d'iin  hénédlciin  (J.  .MaMllon)  au  sujet  de  ladl»- 
serlalioa  précédente.  Poréft.  1700,  pet.  in-8. — f 
Hé|)onseb  la  lettre  du  P.  Mabilton,  par  J. -B. 
Thiers.  CoUx/ne  {Paris),  1700,  in-19.  (La  dl»- 
scrtalion  et  la  réponse  ont  été  réimpr.  i Paris, 
suu»  la  date  tï*Amsterdam,  i73o-3i,en  aparr.^ 
ln-19,  et  il  y a de»  excmpl.  de  ceUc  réimpr.  en 
Gr.  Pap.) 

99330  Recueil  de  nièce»  concernant  la  relique  du 
saint  Nombril,  <m  l’église  de  N.-D.  en  Vaux  de 
Chaaloiis-sur-.Mamc  {('haalons,  1707).  ln-8.  — 
Mémoires  pour  soutenir  la  relique  de  N.-D.  de 
Chaatons,  envoyés  par  un  parolsalen  de  cetu 
église  4 M...  (mim  dale),  ln-8. 

99350*  Sanluarto  mariaiio,  et  historia  das  linage* 
milagrosa.sde  nossa  senliora,  por  Fr.  Agostfno 
de  Santa  Maria.  IJsboa,  1707-98,  10  vol.  In.^. 

99331  Les  miracles  de  Nosire-Dame,  compilés  de 
dlversaiiieursparJ.  {..ecuxTC.  /loue}i(>ersi3oo), 
ln-4.  goih. 

99359  Les  MiaAci.rj(  de  Nostre-Dame.  lifon,  i594, 
ln-4.  — l.a;  n*398  peut  être  reporté  Ici. 

99333  Les  miracle»  de  la  \ lergc  Marie  de  Loretlf, 
par  Hor.  Turselin,  trad.  |Mir  Mc.  Promootorlo. 
Paris,  1857,  ln-8. 

99354  Histoire  de  la  chapelle  de  N.-D.  do  Loretie, 
par  Nie.  Bralion.  Paris,  i883,  ln-8. 

n333Scellad'alcuiriiulracolieKraxlc  delU  S.  Nun- 
xiata  dl  rirenie,descrlt.  dal  P.  I.orrvivi.  Fireate, 
i8lfi  ln-4.  —Voyez  le  n*93888. 

99355*  Les  MiasCLES  de  N.-D.  de  Liesse...  Paris 
(vers  i38o),  in-8. 

99358  Histoire  et  miracle»  de  N.-D.  de  Liesse,  par 

~ k P.  J.-D.  de  Marhaiilt.  Paris,  1817,  et  aussi 
itrfwM,  1899,  in  19. 


4yo  HISTOIKK. 

îjSSt  ImacM  de  N.-U.  de  Ucsse,  ou  sou  histoire  loriaiii  espouenics,  lomplccuiis  : collegil,  re- 
aulhcnliquc,  par  lo  P.  Bené  do  Cériilcrs.  Kcims,  roiisuiL....  Joh.  Vogl.  Uamburgi,  nufl,  1 tum. 


l63‘i,  Wl-10. 

aa358  HisloIrcdeN'.-D.de  I.lesw,  par  l<*  P.Brrnartl. 
Paris^  1057,  In-ia.  — Aulrc  par  VUIcUe.  tncn, 
170H  (au!>su76g)«  in-8.  fig.  — Voyeïlcn"i4iol, 
ftlàTarliclc  Vru  trésor. 

3*i3r>o  llislolrp  des  mlrado»  arrivés  par  Pinterces- 
sion  de  la  Sainle-Vierge  au  lieu  dil  Moiualgu, 
près  la  ville  de  Sichen  au  duclié  de  Brabant, 
tirée  des  acte»  el  informations  sur  ce  priais 
par  Phll.  Niimau.  Bruxelles^  Pelpius^  1O06-7 
( aussi  161 3),  lD-8. 

33360  Miracuta  qu*  ad  Invocattonein  B.  ViiTîinis 
Mariæ  apud  Tuiigros,  Cambrones  et  Servii>s  in 
Ifannonla,  et  I>uiiiinaui  Gaudiorum  (v  nlgo  N.'D. 
de  Liesse),  iu  Picardla  effulsere  al)  anuo  1081 
ad  ann.  Uk>5.  Ow/tri,  Bosettnitu,  1G06,  in-3. 

03361  Histoire  du  Monl-Valéri*  ii,  près  Paris,  irai- 
(ani  de  Toriginc,  des  nioiifs  cl  de  l’auteur  de  ta 
dévotion  au  mystère  de  la  Croix  établi  .sur  celte 
montagne  (par  J.  Le  Hoyer).  Pana,  j038,  pci. 
In-i3.  , 

3i36î  Traité  des  merveilles  opérées  dans  la  cli.i* 
polie  de  N.-D.  du  Calvaire  de  Bclli-\rani  (en 
Béarn),  par  P.  tie  Marca.  tteih-  tram  (ou  Ban  r- 
lone),  i6ù8,  pci.  Iéi-«. 

33S6S  Brlefvc  histoire  de  la  sacrée  manne  et  de  la 
sainte  chandelle  d'Arras,  avec  les  miracles  des 
Ardans,  le  cantique  et  la  vie  de  saint  VaasI,  par 
GulU.  Gaioi.  4rrrtji,  auiil.  La  Bivièrr^  I0i3  , pet. 
in-8.,  Impr.  d’abord  3 /lrr<w,  chez  Baudugn^ 
i5q8,  in-8.  — Héinipr.  à Aruu  eu  1679,  eu  1O8J 
et  en  1710,  in>i3. 

33365*  Pour  le  purgatoire  de  saint  Patrice.  — 
Voyet  le  11“  333  ft3. 

3356/1  Discours  sur  lev  prodiges  du  saint  cierge  de 
Téglise  cathédrale  d’Arras,  par  le  P.  Mc.  pATot . 
.Irrtfi,  1606,  in-8. 

33365  Histoire  de  riüviltuüon  tic  la  Félc-Dlcu, 
avec  la  vie  des  bienheureuses  Julienne  et  Lve,  de 
Liège , par  le  P,  Berlholet.  /.«Vi/c,  1746  (aussi 
1781),  in-a.  Og. 

33366  Esprit  du  cérémonial  d'Aix,  en  la  célébra- 
tion de  la  Eéle-Dleu,  par  P.  Juskth  ( de  Haiue). 
Afx^  1738,  ln-13. 

33S67  Explication  des  cérémonies  de  la  Fétc- 
Dioii  d'Aix  eu  Provence  (par  G. -S.  Grégoire 
d’Aix).  Àfx,  David,  irn^  in-i3,  fig. 

33558  Mémoires  pour  servir  à l'histoire  de  la 
Félc  des  Fous,  par  De  1 illiot.  Imummm,  17A>  « 


ft.  Histoire  générah*  cl  particulière  des  Hérésivs 
ül  des  Schismes. 

a.  HiUoir*  ftvtwrti^. 

33369  Dictionnaire  chronologique,  hisloriquo  cl 
critique  sur  l’origine  de  ridolâlrie,  des  sectes, 
des  Samariiains,  drs  Juifs,  des  hérésies,  des 
schismes  et  de  tous  les  principaux  héréibiues, 
par  Rarlh.  Pliicliinut.  Paris,  1786,  in-A. 

93370  Dictionnaire  des  hérésies,  par  Pll'ocet. 
Paris,  1763,  3 vol.  pet.  Itt*8. 

39371  Bibliotheca  hislorla*  luereslologlc»,  selcc- 
liores  rt  rarissimar  obvias  doclissimor.  virortim 
disserlaliones,  hTrelicorum,  hxresluinque  hiv- 


en  1 voi.  m-o. 

39373  ÜèUivrcs  de  P.-L.  51almbourg.  Paris,  1C79 
cl  années  diverses,  13  vol.  tn-A.,  savoir  : histoire 
de  l’Arianisme,  3 vol.  — des  Icouoclastcs,  1 vol. 

— du  schisme  des  Grecs,  1 vol. — des  Croisade^ 

2 vol.  — de  la  décadence  de  TKinplrc,  1 vol, — 
du  grand  schisme  d’Occldciil,  1 vol.  — du  Lu- 
tliéranisme , i vol,  — du  Calvinisme,  1 'ol. 
(Voir  dans  les  œuvres  de  Ba>lc  la  critique  de 
celte  histoire.)  — de  la  Ligue,  i vol.  — Traité 
des  prérogatives  de  TflgUse  de  Home.  1 vol.  (Ou 
ajoute  5 CCS  13  vol.  les  ii““  21637  et  21639,  — La 
même  collection  est  imprimée  de  format  In-13, 
en  36  vol.) 

32375  Histoires  des  sectes  religieuses,  qui,  depuis 
le  romtiienceiiienl  du  siècle  dernier  JuMtii'à 
l'époqueacluelle.soul  nées,  se  sont  mod)6ées,K 
sont  éteintes  tians  les  quatre  parties  du  monde, 
par  Grégoire.  Paru,  1810,  3 vol.  ln-8. — Nom.  * 
édition,  Paris,  1828-39,  5 vol.  in-8. 


ft.  aniérleure*  k criirs  di>«  ftremiert  Vaadoi». 

33376  Th.  IlitgU  de  h.Tresiarchls  ævl  apostolorou) 
et  aposluiiro  proximl  dtsserfaiio.  Lipsitr,  1690 
(aussi  1705).  — Appendix  ad  dis-scrtallooeia  de 
hæreslarchis.,...  1696,111-6. 

33375  Histoire  rriliquc  du  Gnosticisme,  par  Jacq. 
Matler.  P/tris,  1828,  S vol.  ln-8.  — Nouvct'e 
édition.  1863,  3 vol.  iii-H.  lig. 

33576  Histoire,  des  inmivemenis  ai  rivés  dans 
l'Église,  au  sujet  d'OrIgène  et  de  sa  docüin*^, 
par  le  P.  L.  Dourln.  Paris,  1700,  In-13. 

32577  Pétri  sicull  hisioriade  >ianieha?oruin  hères;. 
Ingulst.,  lôofi,  ln-4.  ( Article  PcTmcs.) 

2257A  l.aiir.  Alticolii  dis.serlaiio  (listorlco^rit.  dr 
antiquis  novijwpie  Alanichirls.  Borna-,  1763, 
in-üu,  seu  I j>NN/c,  1/65,  gr.  ln-8. 

33379  Histoire  de  Manicliée  et  du  Manichélsm<‘, 
par  ls.de  Hcvlsobre.  Aotstrrd.,  1736«  3 voi.Ui-A* 

33880  Alhauase-lc-Grand  cl  l’Église  de  son  temps 
en  lutte  avec  l’Arianisme,  par  J. -Ad.  Mœi  r. 
trad.  de  rallemaiid,  avec  une  notice  historique’ 
sur  l’Arianisme,  par  J.  Cohen.  Paris,  i8St. 
3 vol.  in-8.  ( Fourrait  au.ssl  être  placé  à côté  du 
n“  21359.) 

32381  Chr.  Sandii  nucléus  historla*  ccclesiasücx, 
cxbibiius  in  histoiia  .\rianorum,  cui  prxüxuv 
esltraclatnsde  vcierlbiisscrlptoribusecrlesia'i , 
cum  appendice  addendorum,  confirmaDiloruuj, 
etc.  1676-78,  In-A. 

■’2383  H.  Norls  hlsioria  pelagiana , etc.  PafavH, 
1673,  in-fol.  — Edilio  nov  a locuplelata  quinqu« 
disserlationibus  liisinr.  Lotanii,  1702,  in-fel. 

•«383  Histoire  du  Pélaginnisnie  (par  Patoullki). 
Avignon,  1763  (ou  1767,  avec  uue  épllrc  déil’- 
catoire  signée),  3 vol,  in-12. 

3'i386  Histoire  du  Nestorianisme,  par  le  P.  l- 
Doucin.  Paris,  1698,  io-6. 

23385  Histoire  de  Photius,  patriarche  schbnia- 
üque  de  Consiaiiiinuple , par  Ch.  Faucii»^''- 
Paris,  1772,  ln-12. 

33586  Histoire  des  Klagellans,  par  J.DoÜcau,  trml- 
<lu  latin  (par  l abbé  Grand).  Amsferd.,  1701  ou 
1733,  In  12.  (1^  texte  latin  a été  imprime  a 
Paris,  en  1700,  in-i3.) 
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9u367  Critique  de  Tbisiolrc  des  Flagcllans,  par 
Thlcps.  Paris^  l7oS.  ln-12. 

%‘i388  ï^'llre  (du  P.  Du  Cerrenu)  à M sur  le 

livre  iulilulé  tlistoria  rlagetlantium  {i”,oo)^ 
in  112  de  ^3  pp. 

a*i389  Fr.  de  Roye,  de  viia,  hæresi  et  pœnilcntia 
bere ngari.  Andfgavi\  Atril^  lO.'tô,  \n~à‘ 

02390  J().->Chrisl.  WoIOi  hisloria  Bognmilonmi, 
ex  panoplia  dogiiiaiica  Kuihymil  Zigabeni  {juri* 
que  codiccgræco  non  edilo.  Fitemb.^  1712*  in-4. 

e,  Reronnitiou , à p«rUr  de»  pr«mifr«  Vtudoii  ; Wiclef,  Jein 
ÙuM.  LuUier,  Càlviii,  «te. 


29392  Histoire  de  la  religion  des  églises  réformé-  s, 
depuis  J. jusqu'à  présent,  édition  augmcniéc 
des  sept  premii-rs  siècles  de  i Fglisc,  par  Jac. 
Basnagi*.  Itouerdam^  1795,  2 vol.  In<3. 

92392  Histoire  des  Albigeois  décrite  par  Pierre 
de  Vallée  Sernay.  PariSy  15O9,  ln*8.  (Article 
pKTiits  niotiachus.) 

22393  Sommaire  de  riiistolre  de  la  guerre  faictc 
contre  les  Albigeois,  par  J.  Du  Tillbt.  Pam, 
1^90,  ln>8. 

29393  Histoire  des  Albigeois,  par  Jean  Crassamok. 
(O'cnèrr),  2595,  in-8. 

22395  Histoire  des  Vaudois,  par  J.>P.  Penius. 
éJewêce,  2 568,  ln-8. 

22396  Histoire  des  chresUens  albigeois...,  par  le 
même,  (ienèoey  1618,  iiv8. 

22397  Histoire  ecclésIasL  des  églises  réformées, 
recueillies  en  quelqties  vallées  de  Piedinonl,  au- 
trefois appoliées  Églises  vaudnises,  commciiçaiit 
dès  iiOo  et  Qnissatil  en  2633,  par  P.  Gilles, 
Genève^  i033,  pet.  In-A. 

223q8  Histoire  générale  des  églises  évangéliques 
des  vallées  de  Piémont  ou  vaudolses,  par  J. 
Legrk.  leydCy  1669,  in-fol. 

22398*  Hislory  of  lhe  cvangellcal  churches  of  ihy 
valleys  of  Piémont...,  by  Sam.  Morland..LoNd., 
2 658,  in-fol. 

22399  ilistoirc  des  Albigeois  et  des  Vaudois  ou 
HarbiUs,  par  le  P.  J.  Benoist.  Paris,  1O91,  2 vol. 
in-i2i 

22300  Histoire  des  Vaudois  liabitanl  les  vallé-rs 
occidentales  du  Piémont,  avec  leur  catéchisme 
publié  en  1100,  et  la  traduction  en  regard  (par 
Jac.  Brez).  JjûUMnne  et  paris,  2796,  2 vol. 
ln-8.  — Voir  le  n*  25931. 

22301  HisTOtRf  mémorable  de  la  persécution  du 
peuple  de  Mérlndol  et  Cabrières.  i555,  in-8. 

32301*  Histoire  de  l’exécution  de  Cabrières  et  de 
Mértndol,  cl  d'autres  lieux  de  Provence,  parti- 
culièrement déduite  dans  le  plaidoyer  qu'en  fil 

Pan  i55i Jacq.  Aubery  (publié  |>ar  L. 

Aubery,  sieur  de  Mauricr).  Par/s,  i635,  ln-3. 

92309  Histoire  des  persécutions  et  guerres  faites 
depuis  1 555  jusqu'en  i56i , contre  les  Vaudois. 
i5C2,  pet.  in-8. 

92303  nisiory  of  the  Waldenscs,  wUh  an  Intro- 
ductory  sketch  of  (he  history  of  the  Christian 
churches  lu  lhe  soulh  of  France  and  norlh  of 
Ilaly,  by  Adam  Blair.  Edinb.y  i833,  2 vol.  ln-8. 

29303  W.-S.  Gilly's  narrative  of  an  excursion  lo 
the  mountains  of  Pledmont,  and  researches 
among  the  Vaudois,  or  Waldenses,  protestant 
inhabltanls  of  (hc  cottlan  Aips;  third  édition. 
LoHdoH^  183G,  ln-8. 


223o5  VVahicsian  researclu-s,  during  a second  visil 
tu  lhe  Vaudois  of  Picdmonl,  by  the  same.Aend. , 

1831,  In-A.  ûg. 

923o0  Hecceil  de  plusieurs  personnes  qui  ont  en- 
duré la  morl  pour  le  nom  du  Seigneur,  depuis 
J.  \\  icIcIT.  6'cncre,  i556,  in-12. 

( 1 n.  sttfis  el  nifl6  pravrat  èUv  pUcé«  ici.) 

22-107  Histoire  de.s  vrais  lémuins  de  la  vérité  de 
l'Évangile,  qui  de  leur  sang  Font  signé,  depuis 
Jean  lluss  jusqu’au  temps  présiMit,  comprise  eu 
Mil  l^res.  Apud  JtMH.  Crfspinumy  1570,  In-ful. 
(Bcrit  d'abord  en  latin,  et  impr.  à Genève, 
i50o,  I11-3. 

99308  Histoire  des  martyrs  persécutez  et  mis  à 
mort  pour  la  vérité  de  i’ÉvangUe,  depuis  le 
temps  des  Apôtres  juMiu’à  présent  (1610),  com- 
prise en  XII  livres,  trad.  du  lat.  (par  J.  Crispin, 
et  cnutlmié  par  S.  Goulard).  GmèMy  1O19, 
9 vol.  iii-fol. 

92309  Historié  Ilussitariim  librl  XII,  per  Jo. 
Cochlæum  operose  collecll  : quibus  adJuncU 
sunl  : duodeseptoiusacranicntlsclcærciDOidis 
ccciesif  tractiitus  duonim  Boliemoriim , Jo. 
Rükyslanie , et  Jo.  Przibram  ; cum  pbilippica 
septima  Jo.  Cochiri  de.  publira  Caroli  V ordi- 
iiaüonc,  qUiT  vuigu  iiilcriui  dicllur,  etc.  Apud 
S.  yietorem  projte  Moyuniitimy  e-i  offlc.  Fr. 
Bthtmy  1539,  In-foi. 

92310  Historm  mirabilis  quatuor  hercsiarcharum 
apud  Beiieiiscs  combusionmi  amio  1509,  ln-3. 

29311  J.  Slkidari  de  statu  rcllgioniset  reipublica*, 
Carolo  V essare,  commciitarius  Argfntorati 
i55S,  in-fot. 

92312  Vit.-Lud.  a Seckendorf,  commentarius 
hlslor.  et  apologeticiis  de  Lutheranlsmo  sive 
de  refonnatione  reilglonis  duclu  Mart  Lutlieri 
rcrcpla  et  stabllita.  Liptiity  1693,  In-fol. 

293i3  Dan.  Gerdes,  Introductio  In  lUslorlam 
evangelilsec.  XVlpasslm  per  Eurupam  reoovati 
doctrina>que  reformate.  Groningie  et  ffrenur, 
1733-52,  3 vol.  lu-3. 

99313  — srrinium  aniiquarium,  sive  miscclianra 
groningana  nova  ad  hlstoriam  refomiationis 
.spoclaiitia.  GroningiPy  1751-62, 8 paru  in-3. 

923i.’>  — specimen  Iialis  refttrmatae,  cum  syJlabo 
reforinaluruu!  italur.  Lugd.-Ba(av.y  1765,  ln-3- 

29316  Histoire  de  la  réfonnalion,  ou  origine  et 
progrès  du  Luiiiéranisme  dans  l'empire  et  les 
étals  de  la  Confession  d'Augsbourg,  depuis  1817 
jusqu’en  i53o,  par  Is.  de  Ocausobre  (publ.  par 
Bajun  de  MoiiceU).  B^rlifty  1785,  3 vol.  in-8. 

99316*  Histoire  de  la  réformation  du  16*  siècle, 
par  J. -H.  Merle  d’Aublgné,  3*  édlUoo.  Pari#, 

1832,  2 vol.  in-ë. 

22317  Lecatio  in  convenu!  norembergensl  anno 

1599  inchoato ,clc.  A'orimft.,  1523,  in-3-  — 

Voyez  le  mot  Quci. 

22318  Histoire  de  la  victoire  obtenue  contre  les 
Luthériens  de  Daulsays,  par  Volctre.  PariSy 
i520,  in-fol. 

223 1 9 Brefue  compilation  des  prédiuincs  victoires 
données  à Frédéric  comte  palatin , etc. , contre 
les  séditions  faites  en  Allemaigne,  en  i525,  par 
le  conseil  de  Luther.  Tûulousfy  1 539,  ln-3- 

29320  Histoire  de  la  confession  d'Augxbourg,  con- 
tenante les  prlnclpaiiis  traitiez  et  ordonnances, 
etc.,  rccuciilie  par  le  D.  David  Chylreus,  etnon- 
vellemeiil  mise  en  françolx  par  Luc  Le  Cop. 
iNoeri,  .érn.  coniiUTy  i589,  gr.  in-3. 
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Jo.  Cothlxi  commcniariaüe  acli»  e(  KiipUs 
Marilni  Ludieri,  cum  cükto  Wormacicnsi. 
apud  S.  ytetorem  prope  !Hoguntiam^  ex  offlrina 
Fr.  lirkem^  In-fol.  — Hùimpr.  k Paris, 

apud  Sic,  Cheeneau^  i50Sf  in-S.,  édit  augmcu' 
tre  d'un  traité  de  Uoniface  Breton^  contre  les 
protestants.  (Pour  Ica  autres  ouvrages  de  D>- 
rhiée,  consultes  Dav.  C^Iénient,  tom.  VU.) 

Mémoires  de  Luther  écrits  par  lul-métnc , 
traduits  et  mis  en  ortlrc  par  M.  MicbelH,  pré- 
cédés d*un  es<al  sur  l'histoire  de  la  religion,  et 
aiiWls  des  biographies  de  WictrfT,  Jean  Huss, 
Erasme,  Mclanchton,  Hiitien,  et  autres  prédé- 
cesaeurs  et  contemporains  do  Luther.  Parh^ 
iSSS*3â,  S vo).  in-S. 

sa&'iS  Histoire  de  !a  vie,  des  écrits  et  des  doctrines 
d-  Martin  I^thcr,  par  J.-M.-V.  Audin.  Paris^ 
iftSo,  2 vol.  in-8, — Voir  les  n**  3oii6  cl  Soi  17, 
aussi  S0891-2S. 

4qAv>6  Essai  sur  IVsprlt  et  l'Innuencc  de  la  réfor* 
mation  de  Luther,  par  Ch.  Mllers.  Pan'a,  180/I, 
{S«  édlu,  i8oS),  in-8. — Autre  édit.,  i82i,in-io. 
22&a3  De  rinfluencc  de  la  rérormalion  de  I^uhcr, 
sur  la  croyance  religieuse,  la  politique  et  les 
progrès  des  liimlè.es,  par  M.  Bobelot.  Lyon, 
Susand^  1892,  in-8. 

99A'iO  Histoire  des  variations  des  églisM  prolev 
tantes,  par  Bossuet,  avec  la  défense  et  1rs  aver- 
tissements aux  protestants,  etc.  Pnrfj,  1G88, 
9 vol.  In-ft.,  cl  Pons,  1770,  5 vol.  ln-19. 

99897  Hiarotxr.  des  vies  et  faits  des  quatre  excel- 
lents personnages,  premiers  rc&laiii  atours  de 
l’Evanaib'.  Orlrans^  i5G8,  In-8. 

99497*  Histoire  des  vies,  niviirs,  etc.,  des  trois 
principaux  héréti<iucs  <le  notre  temps,  üouay, 

lOid,  in-19. 

99898  Histoire  delà  vie,  des  ouvrages  et  des  doc- 
(rinesde  Calvin, par  Audin.  Porfr,i88i  (9*  édit., 
1883),  9 vol.  In-8.,  porir.  et  facrsiniile. — Voir 
les  n**  So38i-83. 

99890  Flores  cahinisticl... per  Jul.Baircrn  coliccti. 
.Veopoff,  i585,  ln-8. 

99830  Vie  d*Liric  Zwingle,  réformateur  de  la 
Suisse,  par  J.-G.  Hess.  Paris  et  réméré,  1810, 
ln-8. 

99881  Tralclé nouveau  delà  desecralionetexécu- 
iloti  actuelle  de  Jehan  Casicllan,  hérétique  ( |iar 
Nie.  Volktr).  i584,  ln-8. 

99839  Hlstorla  vera  de  morte  sanctl  viri  Jean. 

Dlazli,  per  Cl.  ScRsacLaiM.  1OA8,  In-19. 

99833  Fr.  Niubi  de  Faulni  Faveittinl  et  Dom.  Ba^^- 
sauonsis  morte  hisloria.  flatennrr^  i35o,  ln-8. 
99838  Discours  en  forme  de  dialogue,  ou  histoire 
tragique,  en  laquelle  est  nayveraciit  dépeinte  et 
UcKrite  la  source,  origine,  cause  et  progrès  des 
troubles....  nieuz  par  Luther.  Calvin  et  leurs 
eonjurt's  et  partisans,  contrerEglIsecatholique, 
traduit  du  latin  de  (tulli.  Undan,  par  B.  Be- 
noist. PariSyChnmUère^i^dô  (aussi  1570}, ln-8. 
99835  TfiésTRE  des  cruautés  des  hérétiques. 
AnverSy  i588,  ln-8. 

99838  Jar.  VrnnnDEx,  efngies  pr»stantium  aliquol 
UieologoriiDi.  Uayit-('omitum^  t8o9,  In-fol. 

99837  A hlsiory  of  tlie  Htiguenols,  by  W.-S. 
Browning,  a new  édition,  ronilnued  lo  ihe  pri- 
rent lime.  l.OHdon,  i88o,  gr.  in-8.  A 9 col. 

99838  Histoire  ccrtésiasliquc  des  églises  réformées 
au  royaume  de  France  (i>ar  Théod.  de  Bete  . 
ÂnverSy  i38o,  3 vol.  hi-8. 


99830  Histoire  du  Protcslantisine  en  France,  de- 
puis son  origine  Jumiii'A  nos  Jours,  par  M.  Bois^ 
84‘lcl  de  SaucUère.8  Uls.  Monipeltier  et  Paris  ^ 
1837-39.  8 vol.  in-8. 

99880  Tous  les  syuodcs  nationaux  des  églises  ré- 
formées de  France,  aux(}ui-ls  on  a joint  les  man- 
dements royaux  et  plusieurs  lettres  politiques, 
par  Aymon,  La  //m/e,  1710,  9 vol.  in-a. 

2988i  Lettres  du  chevalier  de  Vtixecvinxox  sur 
les  remoni  rances  8 la  leyne  mère  touchant  la 
religion.  Parité  ir>ûi,  in-8.  (Pour  six  opuscules 
qui  se  rapportent  8 ces  lettres,  voir  i'article 
VlLLECAir.SOS.) 

99889  lliSTotRK  (Ics  persécutlons  et  martyrs  de 
i'Eglisi'  de  Paris.  Lyon,  i563,  in-8. 

99889*  1)MU)CL'S  quo  niiilia  exponuntur  qux  lu- 
iheranis  galtlcis  acciderunt.  i573,  in-8. 

99883  Discours  sur  le  saccagemenl  des  églises  ca- 
iholiqui^  par  les  hérétiques,  en  i5(>9...  {>ar  Fr. 
Cl.  de  Sai.xctes.  Paris,  ir>67,  ln-8. 

99883*  Libre  dUcourssur  l’état  présent  des  églises 
réformées  en  France  (pard'AiBicxÉ),  1619,  ln-8. 

99888  Histoire  de  l'édit  de  Nantes,  et  de  sa  révo- 
cation en  iG85  ( par  Benoist).  Pef/’r,  1693,  5 vol. 
ln-8. 

21885  Apologie  de  Louis  XIV  et  de  son  conseil  sur 
la  réviKatioii  de  l'édit,  de  Nantes,  avec  une  dis- 
scrtalUm hislnriquesiir  la  Saint-Barthélemy  (par 
l’ahlMl  Novl  de  (^veyrac).  Paris^  1758,  ln-8. — 
L’esprit  de  J.-C.  sur  la  tolérance,  réponse  .8 
romrage  précédent  (par  F.-G.  de  la  firotic). 
1759.  ln-8. 

99886  Éclaircissements  historiques  sur  les  causes 
de  la  révocation  de  l'édit  de  Nantes,  et  sur  l'état 
(le*  protestants  en  France,  depuis  le  commen- 
cement du  règne  de  Louis  XIV  (par  de  Bu!- 
hière).  Paris,  1788,  9 vol.  io-8.  (et  dans  les 
œuvres  de  Bulhière,  n*  19188. 

99887  f^oisAOK  des  protestants.  Cologne  y 1688, 
In-19.  — Voir  le  n"  93889. 

29888  Appri.LO  a Philippe  doroiientc  ad  Philippum 
vlgilantem.  .Srwof,  1O79,  in-i9. 

99889  Pl-vixtes  des  protestants,  cruellement  oi>- 
primés  dans  le  royaume  de  France,  (vers  1700), 
in-8. 

99850  Histoire  du  fanatisme  de  notre  temps  (Irou- 
l)>sdes  Céveniies),  par  Bruoys.  rtrerht,  ou  Im 
Uaye  (/»oris),  1737  ou  1755,  3 vol.  In-i9. 

99851  Histoire  des  Camlsards,  où  l’on  voit  par 
quclirs  fausses  maximes  de  politique  et  de  rt‘ll- 
glon  la  France  a risqué  sa  ruine  sous  le  règne 
de  Louis  XIV.  I^ndres,  1789  ou  1788,  9 vol. 
pet.  ln-8. 

99859  Histoire  des  troubles  des  Cévennes,  ou  de  la 
guerre  des  Camlsards  (par Court  père,  publU-e 
par  Court  de  Gcbciin).ri7/c/râMc8c,  1760,3  vol. 
in-19  (réinipr.  en  1819). 

99853  Relation  de  la  mort  de  l'abbé  Langiade'dti 
Chay)a,ctde  plusieurs  autres  personnes  qui  ont 
été  ma-sacrées  par  les  fanatiques  des  Cév  ennes , 
par  Bescossicr.  Toulouse  y 1703,  ln-i9  (deux 
éditions  sous  la  même  date). 

99858  fanatisme  renouvelé,  ou  histoire  des  sa- 
crilèges... et  autres  attentats  que  les  CalvinLsli'S 
révoltés  ont  commis  dans  les  Cévennes  (par 
J. -U.  l/ouvrolpuil).  Avignon  y 1709-6,  8 part. 

in-19. 

•’‘»85r»  TnÉATRP  sacré  des  Cévennes  (par  Max. 
Misson).  Londres,  1707,  |>et.  in-8. 
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aoâiA  Histoire  de  la  glorieuse  rentrée  des  Vaudols 
dans  leurs  valées,  par  H.  Aknacd.  1710, 

asA57  Histoire  du  fanatisme  dans  la  rcllKion  pro* 
testante,  contenant  l'histoire  des  Anabatlstcs,  du 
Davldlsme  et  des  Tremblciirs,  par  le  P.  Catrou. 
/'ari#,  1706,  In-à.,  ou  1733,  S vol.  In-ia.  (l/hls- 
toire  des  Anabatisirs  avait  d'abord  paru  séparr- 
ment.) — Voir  le  n* 

M138  Histoire  des  éKliscs  du  désert  cher  les  pro- 
testants de  France,  depuis  la  Hn  du  régne  de 
Louis  XIV,  Jus4|u'A  la  révolution  franraise,  par 
Ch.  Coijuerel.  Paria,  i84i,  a vol.  ln-8. 

aadSS*  Annales  anahaptlsilri,  hoc  est  bLstorla  uni- 
vers. Anahapiistarum , adornaia  a Joh.-H**nr. 
Oüio.  Biuileir,  167a,  In-A. 

aaâ^o  Histoire  des  Anabatistes,  leur  doctrine, 
etc.  (par  le  P.  Catrou).  Paria,  169&,  ou/fmaterd., 
1700,  In-ia. 

aadSg*  Spcculoii  anabapticl  furoris.  Lufjduni- 
Balavûr.^  i5o8,  in-8. 

aaû6oHistbire  du  Socinianisme  (par  leP.  U-Anas- 
lase  Guichard).  Paris^  i^aS,  in-A. 

aaA6i  Fr.-Sam.  Bock,  historia  Antilrinitarioriim, 
maxime  Sochdanisml  clSoctidauurum,  quonnn 
auctores,  promotores,  c^lus,  tempia...  recen- 
sentur.  Regiomomi eK  Upiia:^  i77â-8A,  a tom. 
en  3 vol.  in-8. 

aaAda  Vite  ihcologorum  altdorOnorum  a condtta 
acadeinia  omnium,  unacum  scriptorum  rcccnsii, 
auct.  Gust.-Gcor.  Ze.'lner.  Smtmbfrgay  i7ua, 
tn-A.i  avec  3a  portr. 

aaA03  Gusl.-Geor.Zeltner,  historia  arcana  crypte- 
socinismi  allorlinæ  academlæ  qnondam  Inlesü: 
accod.  Valent.  Smalrll  dlarluiit  vita*,  et  Mari. 
Ruarii  epi:»tolaniiii  ceiilurlæ  <Iuo.  /.i/iaiVr,  17^9, 
in-4. 

aaAOâ  Jo.-Amos.  Comenil  historia  Fralrum  Bolic- 
morum,  cum  eccioiæ  bohem.  ad  amdlcam  |>a- 
rienesi  : acceüit  ejusdem  aucturls  exerritalorium 
universale,  cuiu  praefaUone  J. -Fr.  Buddel  de 
instauranda  disciplina cccicsiaslica.  //alir,  170U, 
in-4. 

aa463  Histoire  du  Wicicnanisme  ou  de  la  doctrine 
de  U'Idef,  Jean  Hus  cl  Jérôme  de  l’rague,  avec 
celle  des  guerres  de  Bohême  qui  en  ont  été  les 
suites,  l.yon^  i68u,  9 tom.cn  1 vol.  In<-i9.~ 
Voir  les  n°«  39406  et  sulv. 

39466  Ziska,  le  redoutable  aveugle,  capitaine  des 
Bohémiens  évangéliques,  avec  riiisiolre  des 
guerres  et  troubles  pour  la  religion,  dans  le 
royaume  de  Bohême,  ensuite  du  supplice  de 
J.  Huas  et  de  Jérôme  de  Prague,  par  J. -B.  de 
Rocoles.  Legde^  i683,  pet.  ln-19.  — Voyez  le 
n«  99519. 

99467  Histoire  abrégée  de  la  réformation  des 
Pays-Bas,  par  G.  Brandi,  trad.  du  lioilaodois. 
La  Hayf^  1736,  3 vol.  Iii-i9. 

99468  La  Vie  et  doctrine  de  David  George  (ou 
Jehan  de  BrneU),  holiandols,  et  rhef  des  héré- 
tiques ( trad.  du  lal.  de  Cœlius  Secundus  Curio). 
i56o,  in  4. 

99469  Historia  vite  Jarobi  Arminü,auctorcCasp. 
Braniio  : accedunt  H.  Grotli  et  D.  Baiidll  in 
Arminll  obltum  epicedia.  Amstelodami.  1794, 
in-8. 

99470  OtI.-Frid.  Sebuizi  viia  Dav.  Cliylrsi,  ad 
instar  annal,  iuther.  //amé.,  1790-98,  4 loin, 
pet.  in-8. 


0.  EfUie  BDKlicajie  et  mi  différente*  lectei. 


99471  Nie.  .SASDBai  de  origine  et  progressa  schis- 
nialis  angllcani  librl  très.  IngoUt.^  i588,  in-8. 

92679  Historia  ecclesiaslica  del  cisnio  del  reino 
d' Inglaterra , por  P.  Ribadcneyba.  VaUncia , 
i588,  in-8. 

99473  Scismo  d*  Inglilllera,  con  allre  opcrellc  dt  v. 
Beru.  Davanzati.  Pircnze,  16S8,  ln-4-,  ov'vero 
Padora,  l'oMino,  1797,  ovvero  1754,  tn-8. 

99474  Histoire  de  la  réformatlon  de  rÉglised'An-  % 
glcicrre,  trad.  de  ranglols  de  Burtvet.  Londres^  ^ 
1683-85,  9 vol.  in-4. 

99473  Acts  and  munumeuls  of  matters  happening 

in  the  church especially  in  England  and 

Scotland,  by  J.  Fox.  /.ond.,  i684,  3 vol  In-fol. 

99476  Ststpr’s  ecclesiaslical  memorials,  relating 
chiefly  10  religion,  tond.,  1791,  S vol.  In-fol. 

99477  Strvpe's  annals  of  ihc  réformatlon.  Lond.^ 
1795,  4 vol.  tn-fol. 

39478  STarpc's  memorials  of  Th.  Cranmer.  Lond., 
1694,  In-fol. — OJtfordy  1819,  9 vol.  1d-6. 

92479  STRtPE’s  hfe  and  acts  of  Matthew  Parker. 
tond. y 1711,  In-fol. 

99480  Strypb's  histor)'  of  the  life  and  the  acts  of 
Edm.  Grindal.  Lond.y  1710,  In-fol. 

99481  Strtpb's  llfe  and  acts  of  John  Whitgifl. 
Lond.y  1718,  InHTul. — Voir  l’arllclc  Stetpe. 

99489  The  history  of  the  reformalion  of  Ihc 
Church  of  England,  by  Henry  Soanics.  London, 
1896-98,  4 vol.  fn-8. 

99483  EcctestasUcal  blography,  or  llves  of  cmitieiit 
nic-ii  connected  with  the  history  of  religion  lu 
England,  from  the  commencement  of  the  refor- 
malion to  llie  révolution  ; seleclcd  and  ülus- 
trated  wiih  notes  by  Christopher  Wordswortli. 
Lond.y  1810,  or  1818,  0 vol.  to-8. 

99484  The  history  of  the  Puritains, or Protestanis 
non  conformlsts,  by  Dan.  Ncal.  Lond.y  17S9-SH, 

4 vol.  iii-8.,  or  Lond.y  1734,  9 vol.  in-4.— -New 
édition,  revised,  corrected  and  cnlarged  by 
JoshuaToulmIn.  Bathy  1793-97  (ou  1699),  5 vol. 
in-8. 

99483  The  history  and  antlquitlcs  of  disscntlng 
churches  and  meetings  hoiiscs  in  Londoiii  in-  • 
cluding  the  llves  of  ihcir  minislrt»  and  présent 
State  of  chrislianily  in  Brilain,  by  \\  aller  Wil- 
son. Lond.y  1808-14,  4 vol.  ln-8. 

99486  The  history  of  the  eiablishment  of  the  re- 
forroation  of  religion  in  Scotland,  by  Gilb. 
Stuart.  Lond.y  1780,  In-4. — Edinb.y  1806,  ln-8. 

99486*  Geor.  Cook's  history  of  the  reformadoM 
in  Scotland.  Edinhurgh.  i8ii  (or  1819),  3 vol. 
in-8.  — history  of  the  Church  of  Scotland,  from 
the  reformalion  lo  the  révolution.  Edinburghy 
i8i5,  3 vol.  ln-8. 

99487  ArcJilb.  Hamilton,  de  confusione  seclæ  cal- 
vlnistæ  apud  Scotos.  Paris. y 1377,  in-8. 

92488  A portraiture  of  M<-thodism,  beingan  Im- 
partial view  of  the  rise,  progress,  doctrlms 
and  manners  of  the  wesleyan  methodists,  by* 

J.  Nightiogalc.  Lond.y  1807,  in-8. — Voir3o^i. 

9948g  Magnatia  Cbrisll  americana,  or  the  ccclc- 
siaslical  history  of  New  England,  by  Cotlon 
Matucr.  Lond.y  1709,  in-fol. 
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Hidoirr  Sorietn  Mcrrbr*  conunet  »»u«  le»  iteoi»  d« 
Krrrr«  de  lu  Kote-CroU,  Uiuminé»,  Francs- Ma^on^  Krem 
MunTM,  Quaker»,  etc. 

‘iiAoO  Tractalus  apologciirus  iritegriutcrD  Soci«> 
taUs  de  Kosea-Cruce  défendons,  autli.  R.  (Flud) 
de  Flictigis.  Lugd.-Ikttav.^  >617,  in-8. 

'j'jàQi  Avertissement  pieux  cl  très  utile  dcsFrèrrs 
de  la  Rüsc-Croix,  savoir  s'il  y en  a,  quels  ils 
sont,  etc.,  trad.  du  lat.  de  U.  ^cubous.  Paris ^ 
i6iï3,  pci.  Ui-8. 

*i9â9‘J  F.xamen  sur  la  cahale  des  Frères  de  la  CroU- 
Rosée  ; ensemble  histoire  des  mœurs,  coutumes, 
prodiges  et  parlicularitea  d'iceux.  Paris^  i6j3, 
pet.  ln-8. 

*j*iAQ3  Instruction  sur  la  vérité  de  nUstoirc  des 
Frères  de  la  Rose-Croix,  par  G.  Naudé- 
i6u3<  ln-8. 

Kssal  sur  la  secte  dos  illuminés  ( par  le  mar- 
quis de  Luchet).  /'arts,  178g,  1790,  et  aussi 
I79*i,  ln-8. 

‘iaàgj  Encyclopédie  maçonQlquc,  contenant  les 
faits  liisiôr.  sur  la  Maçonnerie  et  sur  les  sociétés 
qui  oui  avec  elle  des  rapports  etc.  ( par  Clietuin- 
Dupontes).  Parité  i8ig-*23,  H vol.  in-19. 

’i3à9C  Précis  histor.  de  l’ordre  de  la  Franc-Maçon- 
nerie, depuis  son  iiUroduclluti  en  France,  par 
J.-C.-B.  (Rpsudiel^  Paris,  i8a9,  ‘i  'ol.  In*8. 

2S&97  Acta  latomorum,  ou  chronologie  de  riiis- 
tolrc  de  la  Franche-Maçoimerle  française  et 
étrangère avec  la  bibliographie  des  princi- 

paux ouvrages  publiés  sur  Thistolrc  de  l’ordre, 
depuis  1723  ( iwr  C.-A.  Thosy ).  Paris,  i8i5, 
2 vol.  in-8.  lig. 

^12498  Annales  originis  niagnî  OalUaniin  O.,  ou 
histoire  de  la  foiidailon  du  G.-O.  de  France, 
par  C.-A.  Thory.  Paris,  1812,  ln-8.  fig. 

-22^99  La  Francho-Maçonnerlo  rendue  à sa  véri- 
table origine,  ou  l'antiquité  de  la  Franche- 
Maçonnertc,  prouvée  parrcxplication  des  mys- 
tères ancicuset  luodcrncs,  par  M.  Alex.  I.enuir. 
Paris,  i8i3,  in-A.  Hg. 

22500  F.ssai  sur  la  Franche-Maçonnciic,  on  du  l>ut 
essentiel  et  fondamental  de  la  Franche-Maçon- 
iicrle,ctc.,  parM.Beyerlé.  Latomopolis{\ancy], 
178a,  2 vol.  in-8. 

*J25oi  Kspritdu  dogme  de  la  Franche-Maçonnerie; 
rccheiclics  sur  son  origine  et  celle  do  ses  diffé- 
rents rites,  compris  celui  du  carhonarlsme,  ]>ar 
F.*.  M.‘.  R.*.  (Regheilini)  de  Scliio.  Bruxelles, 
1825,  in-8. 

•22502  Ij  Maçonnerie  considérée  comme  le  résultat 
des  religions  égyptienne,  juive  et  chrétienne, 
par  le  m&iie.  Paris,  Dondey-Oupré,  i833,  3 vti!. 
in-8.,  avec  10  pl.  (Voir  Quérard,  art.  Regheilini). 

*J25o3  \a‘.  parfait  Maçon,  ou  les  véritables  secrets 
des  quatre  grades  de  la  Franche-Maçonnerie. 
1760,  ln-12. 

\ 225oA  l‘C  plus  secret  mystère  des  hauts  grades  de 
la  Maçonnerie  dévoilé,  ou  le  parfait  Rose-Croix, 
trad.  de  l'anglais.  Jérusalem  (OrUans),  1768, 
ln-12. 

\ 225o5  L'Obobe  des  Francs-Maçons  trahi , et  le 
secret  des  oiopscs  révélé  (par  l'abbé  Larudan). 
Amsterd.,  1771,  in-12. 

2')5o0  Les  Francs-Maçonsécrasés,  ou  l’origine  ib  s 
Francs-Maçons  (par  le  même).  Amsterd.,  i7/r>, 
in-12. 


22J07  La  Franc-Maçonne,  ou  révélation  des  mys- 
tères des  Francs-Maçons,  par  Bruxelles, 
17AA,  in-12.  Rare. 

225o8  Recueil  précieux  de  la  Maçonnerie  adonbt- 
ramitc  ( par  Guillemain  de  .Saint-Victor).  Phi- 
ladelphie {Paris),  1780,  3 pari,  en  1 vol.  in-i8. 
figures. 

22009  Die  drey  5llesten  Kunsiurkunden  (1er  Frei- 
iiiaurer-Bruderschaft , in  cluent  Lehrfragcstück 
urvergeistigel,  von  K.  C.-F.  krausc.  Drrsden, 
1820-21,  2 vol.  iii-8.  fig. 

22Ô10  Les  Jésuites  cha&.scs  de  la  Maçonnerie  : la 
Maçonnerie  écossai  se  comparée  avec  les  (rois  pro- 
fessions et  le  secret  desTeinpliers  du  lA* siècle: 
méineté  des  <]uairc  vœux  de  la  compagnie  de 
saint  Ignace,  cl  les  quatre  grades  do  la  Maçon- 
nerie de  saint  Jean  comparer,  parM.  V.  Buniie- 
vilJc.  (>.  de  Lvndres.  1788,  2 part  ln-8. 

225i]  Miroir  de  la  verilé,  dédiéà  tous  les  Maçons, 
par  M.  Abraham.  Paris,  1800-8,  3 vol.  ii>-8. 

22J12  Illustrations  of  Masonry,  byU  ill.  Prcslon. 
tond.,  1798  and  1812,  in-8. 

2‘j5i3  The  consüluiion  of  Frce  Ma-sonry,  or  .Ahi- 
man  Rezon...  containing  the  (fuintessencc  uf 
ail  thaï  bas  l>een  publl^hed  in  the  subjet  of  llic 
free  masonry,  by  Laur.  Dermott.  Lond.,  181.', 
in-8.  (Olte  8<^  édition  a été  donnée  par  Th. 
Harper.) 

22âiâ  The  Irue  Masonic  chart,  or  hiernglyphic. 
inoiiitor,  coniaining  ail  the  emblcMiis  explaiiied, 
by  Jer.-L.  Ooss.  yetchaven,  1820,  in-12,  avec 
pl. 

22515  The  hlsiory  of  Free  Masonry with  an 

account  of  üie  grand-loge  of  Scolland,  front 

Edinhurgh,  180A,  ln-8. — Voy,  le  n*2i68à. 

22516  Preuves  de  coiisplralions  contre  toutes  les 
religions  et  tous  les  gonverncmenls  de  l’Kurope, 
ourdies  dans  les  assemblées  secrètes  des  Illu- 
minés, des  Franas-Maçons,  etc.,  recueillies  des 
bons  auteurs,  par  John  Robinson,  trad.  de  l'an- 
glais. lA>ndres,  1798-<KI»  â 'ol.  ik’L  Iu-8. 

225)7  l'iiinueiice  atlrüiuée  aux  phi!usopb(■^^, 
aux  Francs-Maçons  et  aux  Illuminés  sur  la  révo- 
lution de  France,  par  J. -J.  Moitnier.  Tubingrn, 
l8oi,  ln-8.  — Paris,  i822,  ln-8. 

225)8  Des  Jacobins,  depuis  1789  jusqu'à  ce  jour, 
ou  des  sociétés  secrètes  on  Allemagne  et  vn 
d'antres  contrées,  etc.  (par  Lombard,  de  Lan- 
grcs).  Paris,  1819,  ln-8. — La  vérité  sur  Us 
sociétés  secrètes  en  Allemagne,  à roccasion  do 
l’ouvrage  précédent,  par  un  ancien  llluraiiié. 
Paris,  1819,  lu-8. 

225)8*  Histoire  du  Jacobinisme,  par  Barruel. — 
Voir  le  n«  23970. 

225)9  exposition  de  l'origine,  de  la  doc- 

trine et  des  cunslilulions  des  Frèrcs-l’nl»  do 
Bohême  et  de  Moravie.  )758,  in-8. — Voir  21 A6A. 

22520  Histoire  abrégée  de  la  naissance  et  des  pro- 
grès du  Kmiakcrisme  (parPh.  Naudé).  Cologtie, 
>692  (ou  sous  le  titre  de  Religion  des  Kouakrrs 
en  Angleterre.  Paris,  )099,  pet.  In-12. 

22521  Gerardi  Croesil  hlsloria  quakeriana  sivede 
vulgo  diclis  Quakeris,  ab  ortu  Hloruin  uscjiie  ad 
recens  nalum  schisnia  libri  111.  Amstelodami, 
1O9O,  ln-8. 

■12522  A brief  account  of  the  riscand  progress  nf 
the  people  called  Quakers,  by  W.  Penn,  5 th. 
edit.  tond.,  17^8,  in-12.  — Traduit  en  français 
sous  le  litre  d't’x/»<w/fto«4tMrci«ffe  de  Vorigine, 
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etc.  t.ond,^  in-ê.  ~ Sous  celui  d'Utsiolre 
akr^ÿée  de  l‘origine^  etc.,  |tar  K.4\  HHdel. 
Londres^  ngo,  peL  In-ia. 

39539*  Histoire  des  Trembleurs.  {sans  tieu  d’fm- 
pression,)  17SS«  in>i3. 

*ti535  A history  of  lhe  people  called  Quakers,  froni 
tlieir  flrst  riselo  llie  présent  ilnic,  by  J.  («otigli. 
Dublin^  1700,  /t  vol.  ln-8. 

*i359A  a portraiture  of  Quakerisin,  hy  Tb. 
Clarkson.  'Veie-l'orJlf,*i8o<i,  3 vol.  In-s: 

a.  Histoire  des  religions,  seconde  partie  : 
Histoire  des  religions  payennes  (le  Ruly- 
tbéisiue  et  le  l’antiiéisine)  considérées 
sous  le  rap))ort  mvlhologique. 

A.  Mythologues  anciens. 


33595  lliSTORi.c  poeticae  ftcrlplorcs  antiqul,  gr.  et 
laL  Parisiis^  td75,  IchS. 

C3530  Oplsci'la  mylhologica , etc.,  gr.  et  lal. 
Asnstr(odami\  i088,  iu-8. 

33597  pAL.evHATi  de  incredibtilbus  liber,  gr.  cl 
iat.  4msirlodami\  lOAg,  tn-i’3. 

335q8  Af>oLLOi>oni  athciiiensls  bibllolheca,  gr. 
et  laL 

3359g  PoKPiiyniLS,  de  antro  nympharum.  Ti'aj.- 
ad-^nhen.^  i7®-5,  In-û. 

33530  PiiiLosTfiATi  lieroica,  gr.  Parisiis^  i8oG, 
In-H. 

39531  Astomki  liberalis  (ransforuiallonum  coii- 
geriev.  Amsirlodami\  i67ti,  In>i3. 

33539  MvTurMinvi'iii  lalinl,Tli..Munckeru5eineii(l., 
etc.  .ivfjrr/üdnmi,  i68i,  iii*8. 

99533  Al'ctores  mythographi  latini,  curante  van’ 
Slavercn.  l.ugd.'Bniut.y  I7â3,  ln*1. 

33533  ScaiPTonrs  rrrum  myiliicarum  librl  tro, 
edldlt  ac  scliolUs  llUistravit  G.  «II.  Bobt. 
tWfiJ,  iSSft,  3 vol.  in-ft. 

93535  C.  J.  IIygini  fnhulr.  ilamhurgi^  107/!,  iii*8. 

33530  Fab.  Fi'u;e.vTii  pUncKidis  mytboiugla. 
àlediùtaniy  lOgH,  In-fol. 


H.  Dirtlonnaires,  traités  généraux,  et  traité* 
'spéciaux  sur  la  Mythologie  du  Pagauisme  ancic:*, 
comprenant  parliciiliércmont  ce  qu'elle  a tic 
cüiumun  3 plusieurs  peuples  de  l'Anllquilé. 

33537  Dictionnaire  de  la  fable,  par  Cliompré, 
augmenté  par  A.-L.  .Mllfln.  i’aris(iOoi),  3 pan. 
pet  in-8. 

33588  J.  Bell's  new  panthéon.  London,  17110 « 
a vol.  In-A« 

93539  Mt-Gt  Hertnanit's  Handbucb  der  Mylholo* 
gie,  Dcbsl  e.  Vorr.  von  Ch. «G.  Heync's.  Ber/., 
1787-05.  3 vol.  ln-8. 

335Âo Dictionnaire  de  la  fable,  par  Fr.  Non..  Paris^ 
3 vol.  ln-8. 

* 33531  WOrterbuch  der  altclass.  Mythologie  und 
Relig.,  von  J. -G.  Gruber.  ff  Wmar,  1810, 3 vol. 
Iiv-e.  JT' 

-'356s  Dizionario  d’ ognl  mitoiogia  e anUcMlà'  lii- 

\ coeniDdato  da  Gir.  Poxzoli coniinuatn 

da  Fel.  Romani  ed  Ant.  Petraccbl.  .Uilana, 
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i8og-i3,  5 vol.  ln-8. — Supplemento,  1835-97, 
9 vol.  ln-8.  lig. 

99533  BloRraphic  universelle,  partie  mytholo- 
gique, ou  hi<tiülro,  par  ordre  alphabétique,  des 
personnages  des  temps  héroïques,  et  des  div  i- 
nités  grecques.  Italiques, égyptiennes,  hindoue», 
japonaises,  Scandinaves,  celles,  mctlcalnes,ete.. 
par  M.  Parizot.  Par/z,  i633,  3 vol.  ln-8.  (ou 
tom.  LUI  5 LV). 

335A4Boccvciigeiiealogia  Deorum.  t'enetiis^  1673, 
ln-f«l. 

335^5  .Naialls  Coxitis  niythologla.  slve  explica- 
iiomim  fabolarum  librl  X.  Pmeliis,  i58i,  ln-/i. 

•j3.536P.-Fr.  PoMr’.Y,pantheum  mylhicum.  r/(rq/., 
1701,  In-i9. 

33537  l.a  mythologie  et  les  fables  expliquées  pa;' 
riilstolrc,  par  Ant.  Basier.  /’nriz,  1736,  3 vol. 
in-3.  ou  8 vol.  Iii-13. 

33.538  l.'origine  des  dieux  du  Paganisme,  et  le  sens 
des  fables  découvert  par  une  explication  d*lli^ 
slode,  parlJergltT.  /»or/z,  1707,3  voLIn-ia. — 
Voir  les  n**  8i83  cl  8873. 

33539  J-  Bryant's  new  svstcm  of  ancient  niyÜK»- 
logy.  London,  1773,  3 vol.  ln-3. 

33550  S.  Masciuve's  dlsst^rtaMons  on  the  grsclaii 
mythology.  I.ondon^  171^'J,  in-8. 

33551  Nouveau  système  sur  la  mythologie,  par 
Olrardet.  pfjon,  1783,  ln-3. 

33553  Essai  sur  les  fables  cl  sur  leur  histoire,  par 
Bailly.  P4D-IZ,  1798,  9 tom.  en  1 vol.  ln-8. 

33553  Lettres  à Èmilie  sur  la  mythologie,  par 
Dkxoistier.  Par/z,  1809,  0 part,  en  3 vol.  in-8. 

33553  I..a  mythologie  comparée  avec  l'histoire,  par 
l'abbé  de  Tressât).  Par/z,  1803,  3 vol.  ln-13. 

33555  Icleen  zû  einerallgemelnen  Mythologie  der 
allen  Wcit,  von  J. -J.  Wagner.  1808, 

ln-8. 

33550  Cnif-rstidiODgen  Qber  den  Mylhos  der  be- 
rrihmlrni  VOlkerderalten  Welt,vorzflqilcIi  der 
Griechen,  vouJ.-L.  Hug,  3*  Aiifl.  Freiburg  uiiü 
AonzMn:,  1813,  ln-3.  flg. 

33557  The  origln  of  pagan  Idolalry^  asccrtalned 
from  hlsioricâl  lesilmony  and  cfrctimslanllal 
évidence,  by  George  Stanley  F.sse*.  Londim, 
181O,  3 vol.  ln-3.  flg. 

33558  Sy  mbolik  und  HyUiologieder  allenVOlker..., 
von  Fred.  r.Reuzeii  und  Fr.-Jos.  Monc.  P«rmzL, 
1819  {3*  édit.,  18SO),  0 vol.  in-8. 

3355g  Anii-Symbolik,  von  J. -II.  Voss.  Sfmttgart, 
1833-9O,  9 vol.  ln-8. 

33500  Sy  mbolik  und  Mythologie,  oder  die  natur- 
religlon  des  Alterlh.,  von  F.-C.  Baur.  StuUg,^ 
1833,  9 tom.  en  3 vol.  ln-8. 

'J35Ô1  Phaiilasieen  des  Alterthums,  oder  Sammlurg 
der  mythologischen  Sagen  der  llellenen,  ROiix  r 
Ægyptier,  und  ait.  oriental.  Vôlker,vou  J.-Aïui.- 
I...  Richler.  Leipzig,  1817-90,  5 vol.  ln-8.  flg. 

39503  Jdeen  zur  Kunstiiiylhulugle.  I"  (lursus  ; 
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'j;uj65  L.  SuibSf  plciura  loquens.  Amsielodami^ 

’iitjOtt  Galerie  mythologique,  recueil  de  nionu- 
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00375  J. -B.  Casaiii  liber  de  profaniset  sacrisvetr- 
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1713,  in-8. 

00576  Jo.  Sartorü  de  hypocrisi  gentiliuin  circa 
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Uartin.  Paritj  1739,  ln-4. 
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oo58o  J. -Ch.  Stbochtmeteri  lheologia  niythira. 
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gr.  in-8.,  fig.  color. 
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00588  Neptune,  recherches  sur  ce  dieu,  etc.,  parle 
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ses  rites,  par  J. -Fr.  Gaii.  Paris,  1801,  in-8. 
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330i6Oraculi,  AiiKurl,Aruspid,ec.,  délia  reiigione 
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33633  Pli  TAACHi  iilierdc  IsideetOslrldc.  Cantabr.y 
17ÛA,  li>-8. 

3303A  Du  Culte  des  dieux  fétiches  ( par  le  présiü. 
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irad.  de  Gangl.  de  H.  Umn.  /'nriz,  16O7,  In-i2. 

22663  \jf  théâtre  de  llilolâtrle,  ou  la  porto  ouverte 
pour  parvenir  â la  connaissance  du  Paganisme 

carhé,  on  U vraye  représentation  de  la  vie. 

de  la  religion  et  du  service  divin  dos  Bramines... 
trad.  de  l'anglois  d'Abr.  Roger,  par  La  Grue. 
Amsierd.,  1670,  in-ft.  fig. 

22Ô6&  .Mythcngeschichle  der  Asialiscben  Welt, 
von  Jos.  GOrres.  Hn'delb.^  1810,  ln-8.,  lum.  1 
et  II. — Voir  le  n*  220o5*. 

9 >66â*  Tlic  VisnvL  l^urâna,  a systciii  of  liindn 
Myihnlogy.  I.ond.y  i8ào,  In-h. 

22665  Mythologie  des  Indoux,  travaillée  par  ma' 
dame  1.1  chanoiiiossc  de  Polior.  sur  des  manus- 
crits aulhenttqurs  apportés  de  l’Indc  par  le  colo- 
nel dePolier.  BudoUtadi^tl  Paris^  1809,2  vol. 
ln-8. 

22665  Ed.  Moor's  hiiidu  Paotheon.  Lond.^  1810, 
l»-A.  fig. 

22667  System  der  indi.scben  Mythe,  odor  Kronns 
und  Ulo  Geschichte  der  Goilmenschcn  in- der 


Période  des  V'orrÛckens  der  Nachtgleichcn;  voit 
J. -A.  kanne’s;  nebsl  einer  Lbersecht  des  my- 
tbol.  System,  von  A.  Wagner.  lAipz.^  i8i3,  ln-8. 

72608  Be»earrhe.s  inio  the  nature  and  alliniiy  of 
ancicut  and  liindu  inytbology,by  Vans  Kl-vxeov. 
Lond.^  i83i,  in-5. 

22069  Dr.  J. -G.  Rliode,  Gober  rcligiOsc  Rlldung, 
Mythologie  und  Philusopbie  dos  Hludus,  mil 
Rn<'ks.auf  ihre  âUestcGeschicblc.  Leipz.y  1827, 
2 vol.  ln-8. 

22070  Mythology  of  the  Hindus,  by  C.  Coleman. 
/.ond.,  i832,  in-4. 

22071  PREU  Sioiit,  or  iho  hislory  of  Hinduo  drity 
SreoKrishu,translatod  Into  Hindnvee,  by  Shrcc 
Luiloo  l.al  Kub.  i'akuiia^  1810,  Iihü. 

2267J  ('.omparison  of  tbc  bindu  and  theban  Her- 
cules, illu^tratcd  by  an  ancicni  hindn  inlagliu, 
by  lient. -col.  James  Tod.  /.ond.,  i83i,  in-û. 

22673  Panthéon  chinois,  parHiCEit.  Pnrâ,  1802, 
iii-â. 

2267A  Ant.  de  Coucto,  de  gcntlUs  AngoU»  lidei 
mysleriis  liber.  Aom<r,  1661,  in-4. 


IV.  riISTOIRE  ANCIENNE. 

1.  Origines  des  Nations. 

‘22676  Annu  viicrbicosis  anUquiiatum  libri.  Aontr, 
lAgS,  In-fol, 

22677  PoftTEi-,  deorlglnlbuR,  seu  de  varia,  et  poils- 
ülmum  urbi  latluo  incognita,  historla.  Bnsiletr^ 
i55S,  in-8. 

22O78  Abr,  Miui's,  do  origine  animalium  et  migra- 
llone  poputoruiii.  r.Vnrrrt*,  1667,  ln-12. 

22679  Chr.-Phit.de  VValdenfcIs,  select»  amiqui- 
taiK  iibri  XII,  de  gestis  primævlstt  originibns 
genihim.  .\orimb.,  1677,  In-A. 

22O80  Phll.  Munrkeri  de  inierealatione  vaiiarntn 
geiitium  cl  pr»serlim  Roniauoruin  llhri  I\. 
Lugd.~Batsv.^  1680,  in-8. 

9.2681  Cl  MBCRLVND.  origines  genlimnaotiquissim». 
l.nnd.^  172A,  ln-8. 

22682  Lettres  sur  l'origine  dos  sciences  et  sur  ceNc 
des  peuples  de  l’Asie , par  Bailly.  PariSy  1777, 
ln-8. 

22683  Lettres  sur  rAtlanlide  de  Platon,  par  lo 
mémo.  Pai  is^  1779,  ln-8. 

2268A  Essai  historique  et  critique  sur  les  .Atlan- 
tiques, dans  lequel  on  se  propose  de  faire  voir 
la  conformité  qu’il  y a entre  Thisioirc  de  ce 
peuple  et  celle  de.s  Hébreux,  par  Fréd.-Ch. 
Üaer.  Paris^  1762,  ln-8.  lig. 

22685  ilîslnire  du  monde  primlüf,  par  Dcllslc  de 
Sales.  Paris^  179A,  7 vol.  ln-8.  et  atlas  in-4. 

22686  Origins,  or  romarks  on  the  origln  of  seve- 
ral  empires,  States  and  ciliés,  by  VV’.  Dbhhkhvd. 
Lo$td.y  1828,  â vol.  ln-8. 

a.  Histoire  génfrale  et  particulière  de 
plusieurs  Peuples  anciens. 

22687  Horacloæ  Ponli  Memnonis  historiarum  e.\- 
cerpta.  Lipsiir,  1816,  in-8. 

‘*2688  Ji'smi  abbreviatoris  Trogi  Pompeli  his- 
torié. 

29O89  P'  Obosii  hisioriaruni  Ub.VII. 


HISTOIRK 

33090  Relo.  REi?«ECai  historia  Julia.  Uelmstadiit^ 

0 vol,  in  fol. 

32O91  Jolu  Sicidaiii  de  quatuor  sumwis  imperiis 
llbri  1res.  Lugd.-Balav.y  iû*»â,  pel.  in-ia. 

33693  Anlhiua  hhtoria  en  ipsis  velcrum  scrip- 
(urum  graecorum  narralionibus  contexta,  gr., 
cdidit  biciinuB^K.  Lipsiœ^  1811,  A vol.  in-8. 

33695  Anti(|ua  liistoria  ex  Ipsis  vetcrum  scriptor. 
iatinor.  narratioiiibus  contexta,  ab  EfCHHORK.* 

1811,  3 vol.  ln-8. 

32695  llistof)  of  thc  World,  by  Wall.  Ralegh. 
Lohd.^  1736,  3 vol.  in-fol. 

3*j6g5  La  sturia  universale,  provata  eo' I monu- 
menti,  da  Fr.  Bunciiinl  Aoma,  1697,  ln-5. 

33696  Le  grand  tableau  de  ruiiivers,  par  J.  B*s- 
NAoc.  Amst.^  1715,  lii-fol. 

92C97  Histoire  anciciino,  par  Rollix.  rarû,  17A0, 

6 vol.  in>A. 

33697*  Abr<‘gé  de  l’histoire  ancienne  de  Rollln, 
par  Jacq.  Corem.  Koyou.  Pan's^  l8oA,’i8i3,oti 
1836,  5 vol.  ln-8. 

32698  Histoire  des  empires  et  des  républiques, 
depuis  le  déluge  jus4)u'a  Jésus-Christ,  par 
Cuyon.  Paris,  1736-Ai,  12  vol.  io-i3. 

33699  Kssai  sur  l'histoire  chronologi<|ue  de  plius 
de  80  peuples,  par  de  L*  Borde.  Paris^  1788,. 

3 vol.  hi-A. 

23700  Leçons  il’histolre,  ou  lettres  d’un  père  à son 

fils  (par  M.  Gérard).  Par{s^  1787-1812,  11  vol. 
ln-12.  (Non  icnnlnéO  " 

33700»  Cours  élémeiiuircd’hlsiûlre  ancienne,  par 
i\o  G(  (rpARDiÊRE.  iPindsor,  1798,  2 vol.  in-8. 

22700**  Histoire  universelle  (ancienne),  par  L.-PJi. 
de  SéoL'it.  Paris  J 183g,  12  vol.  in-8.  fig. 

23701  Ktudes  de  I hisioire  ancienne  et  de  celle  de 
la  Grèce,  par  P.-C. Lévesque. /’ariJ,  1811,  5 vol. 
iii-8. 

3270a  Weltgesrldclite,  von  Fr.Æollfr.  Kichhorn. 
(iiHling.y  1815-17,  5 lom.  en  Ti  vol.  in-8. 

27703  L'iilversai-hUtorischc  L’eberslchl  der  Ges- 
chichte  der  allen  Well  und  Ihrer  ciiUur,  von 
Fr.-Cli.  Schlosscr.  Francf.y  1826-53,  3 vol.  en 
9 paru  in-8. 


3.  Mélanges  historiques  : Civilisation, 
Gouvernement,  etc. 


32704  Histoire  véritable  des  temps  fabuleux,  par 
Guériiwlu-Roriier.  Paris,  1776-79,  4 vol.  In-H. 
I<e  <|iialrlème  vol.  est  de  l'ahhé  (vhappelle.  [On 
ajoute  à cet  ouvrage  ; //éredo/e  historien  du 
peuple  hébreu  sans  le  savoir,  ou  lettre  en  répume 
à la  critique,  etc.  (par  l’abbé  Ronnaud),  La 
Haye,  1786,  In-8.] — Béimpr.  à Besançon,  1824, 
5 vol.  in-8.;  aussi  iS38,  3 vol.  In-8. 

3270.)  Réfl(‘\ions  sur  l’origine,  i'histolre,  etc.  des 
anciens  peuples,  par  Esiiennc  Foirmoxt.  Paris, 
1747s  2 vol.  in-4. 

33706  Orienlallsdic  .\llerUiutiiskimde  (Alterthü- 
mer  der  iiierkwurdlgsten  Asialjsh. -Afrikanls- 
cben  Wolker  der  allen  Welt),  von  J.-G. -L. 
Kosegarten.  Presden,  1828,  a vol.  |n-8. 

32707  Wolfg.  I.arli  opéra  bistorico-polllica.  J«- 
tuerpiæ,  1698,  .T  loin,  en  □ vol.  in-fol.  (Réunion 
sous  un  titre  collectif  de  trois  vol.  publiés  chez 
Wecbol,  de  lôoo  ù iGo5,  savoir  : i.  Reipubliar 


A^aE^^E.  47t) 

romasut  commentmii;  2.  Da  pautwps  oUiquot 
fnigrationîbus;  S.  Rerum  frœcar,  libH  !!.) 

22708  Gull.  Bellesdeni  de  statu  prlscl  orbis  libri 
III.  Paritiis,  i6i5,  in-8. 

23709  L'antiquité  dévoilée  par  ses  usages,  par 
Boolangbr.  Amrférd.,  i766,ln-A.,ou  8 vol.in-13. 

22710  Œuvres  philosophique  de  Pauw,  conte- 
nant les  recherches  sur  les  EgypUeos,  sur  les 
Grecs,  etc,  Paris,  1794,  7 vol.  in-8. 

22711  Observations  and  Inquirtes  relatlng  to  va- 
rious  paris  of  ancient  bislory,  by  J.  Bryaxt. 
Cambridge,  1767,10-4. 

32712  Parerga  hlsturica.  (1782),  in-4. 

22713  Hcclierches  nouvelles  .sur  l’histoire  ancienne, 
par  C.  de  Volney.  Paria,  i8i4,  3 >ol.  in-8. 

32714  Manuel  de  l'hlstulre  ancienne,  par  Heeren, 
irad.  par  A.*L,  Thurot.  Paris,  1827,  ln-8. 

23715  Voyages  de  Pylhagore  en  Egypte,  dans  la 
Chaldée,  etc.  ( par  Sylvain  MAJtticiiAL  ).  Paris, 
I799v  6 vol.  in-8. 

22716  Origine  des  luis,  des  sciences  et  des  arts 
(par  GiMitET).  Paris,  1738,  3 vol.  In-4- fig. 

32717  Essai  sur  l’histoire  de  l’esprit  humain  dans 
rantiqiiilé,  par  M.  Rio,  2*  édition.  Paris,  i83o. 
2 vol.  in-8. 

22718  De  la  politique  et  du  commerce  des  peuples 
de  l'anliquité,  par  Hfjaes.  Paris,  i83o,  6 vol. 
ln-8. 

22719  Dissertation  sur  la  question,  quels  étaient 
les  droits  des  métropoles  sur  leurs  colonies,  ]iar 
Bougainville.  Paris,  1745,  in-12. 

22720  De  l'état  et  du  sort  des  colonies  des  anciens 
peuples  (par  de  SapTE-CAolx).  Philadelphie 
{Paris),  1779,  lü-8.— Voy.  le  n*  22868. 


4.  Histoire  des  Juifs. 


32721  Flavli  JosEPifi  antiquitalcs  judafes,  et  de 
liello  Judalco  liher,  græce. 

22722  JossiFKos,  histnrta  jtidaica,  hebr.  .Vantiur, 
m-4.  (\rlicle  Joskphis  (>orionides.) 

22733  Heopsippi  de  bello  judalco,  etc.  Mb.  V, 
Coloni<t,  i5.''»9,  ln-8. 

33734  HecAT.Ei  .AbderUæ  eclogv,  gr.  et  lat.  AUontr^ 
1730,  hi  8. 

22725  judaica,  seu  veierum  scrlplorum  profa- 
i>(»riim  de  rébus  jutlaicis  fraginenla,  collegil 
F.-C.  Meier,  ience,  i83a,  in-8. 

22726  Chrovicox  Hcbræorum,  hebr.  et  lat./éauf., 
169g,  In-4. 

33727  Salonionis,  filii  Virgæ,  liistoria  judaica,  de 
heliraK)  In  lat.  versa  a Geor.  Gentio.  Amstelod., 
i05i,  in-4. 

33728  Origines  hebrra*,  by  Th.  Lewis.  London, 
1724*25,  4 vol.  ln-8. 

22739  Histoire  du  monde,  sacrée  et  profane,  par 
^iii.Shickford,  trad.de  l'angloK  Lcydc,  1738, 
3 vol.  ln-12. 

32730  Histoire  des  Juifs,  par  Prideaux,  trad.  de 
l'angt.  Amsterd.,  1738,  6 vol.  ln-12. 

22731  Intrndurlion  4 l’histoire  des  Juifs,  jus<|u'b 
1.1  An  du  gouvernement  de  Moyse,  par  R.  Cley- 
ton.  Leyde,  1752,  ln-4. 

23733  The  connexion  of  sacred  and  profane  bis- 
tory,  frum  the  dt  aih  uf  Joshua  unlli  the  décline 
of  the  kingdoms  of  Israël  and  Judah,  by  Mich. 
Rissell.  Lond.,  1827-33,3  vol.  in-8. 


6Bo  lUSTOIRE. 


39783  Hifttoire  des  Juifs,  Basisacb.  !a  Hay<^ 
171O,  i5  vol.  ln-13. 

33784  Di&serlaiions  critiques,  pour  servir  d’éclair- 
cisseiiients  à i’hlslnire  des  Juifs,  avant  et  après 
Jésus-Cbrisl,  par  L.-M.  Boissy.  Paris^  1788 
(nouv.  titre,  I7®7)»  ^ vol.  In-i*. 

33785  Abrégé  chronologique  de  l'histoire  des 
Juifs  (par  Charbiiy).  Paris^  1759,  pet.  ln-8. 

3378Ô  Ocschlfhte  der  Israèiiten,  soit  der  Zdt  dor 
Maccabicr  bi:>  auf  unserc  Tagc,  aus  den  Quellni 
bearbeitel,  von  I,-M.  JosL  Bcr/iii,  1830-39, 
0 vol.  in-8. 

33787  Mœurs  dos  Israélites,  par  Flelry. 

1881,  lQ-19. 

39737*  Moiiarchia  hebrea,  por  D.  Bacaixai  y 
Saiia,  marques  de  San  Phetippe.  Haya^  1737, 
3 vol.  in-4. 

39788  Hadr.  Brlaxoi  Palœstina,  Traj.-Batavor.^ 
171/1,  3 vol  pet.  In-â. 

937S9  Dissertation  sur  l’étendue  de  l’ancienne 
Jérusaleiti  et  de  son  temple,  par  d'ARviixi:. 
Pm’fs,  1747,  in*^. 

33789*  Histoire  de  Jérusalem,  tableau  religieux  et 
philosophique,  par  M.  PouJoulaU  Porii,  i84i, 
3 Tol.  in-& 

33740  Destboctios  de  Jérusalem.  i4gi,  in-4. — 
Voir  l’article  Vrspasuno. 

33741  1^  (^hqcista  de  Jherusalem.  (fin  du  t5« 
si^lc),  in-4* 

9374a  Rudolphi  Langhf.x  hi^toria  de  urbls  llie- 
rosolymœ  evcidio  icmplique  ejiis  profanationc. 
(clrca  1480),  in-4.->-Voir  le  n*  38037. 

93743  Les  Juifs  d'Ocrldcot,  ou  recherches  sur 
l’état  civil,  le  commercé  et  la  Illiéralure  des 
Juifsett  France,  on  Kspagne  et  en  Italie,  pendant 
la  durée  du  moyen>Age , 4)ar  Arthur  Ueugiiot. 
PariSy  1834,  in-8.  (Cet  article  pourrait  être 
placé  après  le  no  93o38.) 

5.  Histoire  des  Phéniciens,  des  Babylo- 
niens, des  Égyptiens,  des  Perses  et  de 
quelques  autres  peuples  anciens. 

3374s*  Anclent  fragments  of  the  pbæniclan,  chal- 
dean,  eg>ptlan,  and  other  wrltors,  with  an 
inlroduclory  dissertation,  by  Is.  Presion  Cort. 
LûHdoHy  1839,  in-8. 

33744  Sa?«cro!uato’s  phœnictan  history.  London, 
1790.  ln-8. — Voir  les  n“*  99791  et  39810. 

99745  H.  Arent.  Hamaerr,  mlscellanea  phœnicla. 
Luyd.^Balrtvor.,  1898,  In-4. — Voir  39930-57. 

33746  Berosi  Cbaldæorum  bislurUe  qiiæ  super- 
sunt.  Upt{(r,  i8u5,  in-8. 

33747  Jac.  Perizonii  origines  babylonicæ  et  ægyp- 
liacar.  Traj.-<td-Bhen.,  1736,  a vol.  ln-8. 

33748  J. -Fr.  Schrœeri  imperium  Babylonis  et 
Nini  ex  inonumentis  anllquorum  excerptum. 
Prancof.,  1736,  !n-8. 

3374g  Two  incmoirs  on  tbe  ruins  of  Babylon, 
by  Ciaudius-James  Ricb.  In-8. — Voy.  30490. 
93750  Obsenations  connected  with  astronomy 
and  anclent  history  sacred  and  profane  on  tbe 
ruins  of  Babvionc,  as  recently  visited  and  des- 
crlbed  by  Cl.-J.  RIch,  by  Th.  Maurice.  Lond., 
181O,  ln-4-  fig. 

33751  /Egypllaca,  edidit  F.-A.  Strotb.  Coltur, 
1783,  3 part.  ln-8. 


93733  L’Égypte  ancienne,  ou  mémoires  sur  les 
objets  les  pins  importants  de  l’Iilstolred’Égyplc, 
par  d'Origiiy.  Paris,  176a,  9 lol.  In-i9. 

39753  Chronologie  des  rois  du  grand  empire  des 
Egyptiens,  par  le  même.  1765,  3 \ol.  in-i  j. 

927:>4  L’Égypte  .sons  les  Piiaraons,  ou  recherches 
sur  la  géographie , la  religion,  la  langue,  les 

- écrilure.s  et  l'histoire  <|e  1 Égypte  a\ant  l’inva- 

* sion  de  Cambyse,  par  Champolliox  le  Jeune. 
Paris,  181 4,  3 vol.  gr.  ln-8. 

29753  Annales  îles  Lagides , ou  chronologie  dos 
rois  grecs  d’Égypte,  successeurs  d’Alexandre- 
le-Granil,  par  M,  CuAHPOLUON-KIgeac.  Paris, 
181g,  3 lol.  in-8. 

93736  IxcERTi  aucloris  liber  de  expugnationc 
Uemphidis  cl  Alexandrie,  arab.  Lugd.-Batao., 
1825,  in-4. 

937.»7  Hecherrhes  pour  senlr  à rhisinlrc  de 
l'I^ypte,  pendant  la  domination  des  Grecs  et 
des  Romains,  tirées  des  inscriptions  grec<|ues 

, cl  latines  relativp.s  4 la  chronologie,  4 l'état  des 
arts,  aux  usages  chiles  et  religieux  de  ce  pays, 
par  Anl.-Jean  Letronne.  Paris,  1823,  ln-6.  ug.~ 
Voyez  le  n*  99698. 

93758  De  l'Égypte  sous  la  domination  des 
. , Romains,  par  L.  Reynier.  Paris,  1807,  ln-8. 

99739  Histoire  de  l’Égypte  sous  le  gou\erneinent 
des  Romains,  par  M.  Lepre>t»l  d’iray.  Paris, 

* 181O.  9 vol.  ii»-8. 

93760  Recherches  pliilosophiques  sur  les  Égyp- 
tiens cl  les  Chinois  (par  de  Pauw).  Berlin, 
1773,  a Toi.  In-i9. — Voir  le  n"  99710. 

93761  Histoire  du  commerce  et  de  la  navigation 
des  Égyptiens  «ni.s  le  règne  des  Ptolémées, 
par  H.-P.  Amelihon.  Paris,  1766,  liw3. 

39769  Idées  sur  les  relations  politiques  et  com- 
merciales dc.s  anciens  peuples  de  l’Afrique,  irad. 
de  l’allemand  de  Hcercn.  Paris,  an  viii  (1801), 

9 vol.  ln-8. — Voir  le  n*  93718,  où  se  retrouve 
le  prt-sonl  ouvrage. 

39763  Vila  di  Cleopaira  regina  d’ Rgltto,  da  Glul. 
I.UNDI.  Parigi,  1788,  ln-13.  (Cet  ouvrage  peut 
aussi  se  placer  parmi  les  romans.) 

(Voyei  Iliftoire  4l*É|Opt«,  b.  sssso  «t  »oIt.) 

93764  Hl.<uory  of  ihc  pariheniau  empire,  by  Th. 
Lewis.  London,  1798,  ln-8. 

99763  Hlsior.-krit.  Versiich  ueber  d.  Arsacidcti- 
und  Sassanldcu  DynasUa;  von  K. -Fr.  Rlchlcr. 
Lips.,  1804,  ln-8. 

99766  Barn.  Bbissosius,  de  regio  Persarum  prln- 
cipalu  libri  III.  Argentorali,  1710,  ln-8. 

29767  C.-F.-C.  IIoECX,  vetciis  Mcdlœ  et  Persi» 
monumcnia.  (iottinga.  1818,  iii-4. 

39768  P.PcTiT,disseriatlo  de  Amazonibus. 

1687,  pet.  In-8. 

99769  Histoire  des  Amazones  anciennes  cl  mo- 
dernes, par  l'abbé  Guyoïi.  Paris,  1740,  3 lom. 
en  I vol.  iiM3, 11g., ou  Amsterd.,  1748,  Id-i9. 

33770  Chr.  Hendrcich,  Carthago  sive  (^arthagi- 
nen.slum  re.spubllca.  tYaneof.,  i6ô4,  ln-8. 

33771  Recherches  sur  remplacement  de  Carthage, 
suivies  de  renseignements  sur  plusieurs  Inscrip- 
tions puniques  Inédites,  avec  le  plan  lopogra- 
plilquc  des  ruines  de  la  ville,  par  C.-C.  Falbo. 
Paris,  i833,  ln-8.,  et  allas  de  6 pl.  In-fol. 

93773  Histoire  de  2^nobio,  impératrice-reioe  de 
Palmyre,  par  Euvoy  deHauteville  (le  P.  Jouve). 
La  Haye,  1758,  |>et.  in-8. 
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1377$  Dicmcrelensls  fphcmeiido!»  belll  tfbjaiii 
ilb.  VI  etDtrftts  phr^Ril  hlstoHa  irojana. 
23774  Gukl.  COLCUM  r.  hl^turla  trojaua.  Colonitr^ 
1477.  In-4. 

22779'  Ù Bkccri  Ik'IIuu!  et  eiddiiim  irojanum. 
BercUni\  1690,  ln-6. 

22776  Description  ofilie  plain  of  Troy,  by  LeciiE’ 
VALIRR.  London^  1791  « in-4- — Volr4e  n*  2orK)i. 

22777  Obscnaiioiis  of  J.  Kry*%t  upon  lhe  dc&- 
crtplion  of  the  piain  of  Troy  by  Lcchevalier. 
London^.n^a^  ln-4. 

22778  DisserUUo»  011  the  war  of  Troy\  by  J. 
Biiyart.  tÀ>ndoHy  1796,  ln-4. 

22779  V Indication  of  Uonier,  etc.,  by  Moritt. 
London^  1798,  ln-6. 

22780  BnTA?TT‘s  sonie  observations  upon  the  vin> 
dicilion  of  Hoiiut.  London^  1799,  in-4. 

. 22781  Uohtt's  additlonal  ri'marks  ou  the  topogr. 

* of  Troy.  London^  1799,  lii-4. 

32782  llomatks  and  observations  on  the  plain  of 
Troy,  In  1789,  by  \V.  Franklin  (and  llopc). 
London.,  1800,  in>4. 

22788  Tbe  iiisiory  of  Ilium,  or  Troy  ( by  Ciukd- 
Lca).  London.,  1802, 

22788  Tlie  topography  of  Troy  lllustr.,  by  W. 
GcLt.  /..ONdon,  1804,  io*fol. 

22780  IX-couverles  dans  la  Troade.  Dissertations 
sur  les  moiiunients  de  la  plaine  de  Troie  et  la 
position  de  celle  ville,  etc.,  extraites  des  nié- 
moires  de  A.-F.  Mauduit,  architecte.  Parii^ 
i84o,  flg. 

6.  Histoire  générale  et  particulière 
de  la  Grèce. 

A.  Auteurs  anciens. 

22786  Pal'SVmas,  Grarciæ  descripiio. 

22787  Ex  Ctesu,  Agaiarchide,  Meiiinonc,  etc., 
excerptae  bistoriæ,  graecc,  etc.  Excudebat  U. 
StfphaniUy  1557,  ln-8. 

33788  Selccta  princip.  bistoricorum  grtMoruni, 
edenle. D.  ^VTrTt^sACU.  .laiAf.,  1794,  iu*8. 

22789  Historicori  « grxc.  fragmenta,  edldlt  Fr. 
Crt'uzer.  IleidclberpiCy  180C,  In-8. 

22790  Pherccvdis  bistoriarum  fragmenta,  gr. 
6rrrr,  1798,  ln-8. 

22791  Herodoti  bistoriarum  lib.  IX,  græce. 
2379-1  Pet.  U'ESSELtxGii  disscrlaüo  lierodolea. 

TraJ.-ad'RheH.y  1738,  ln-8. 

22793  Iteclierrbes  et  disverlatlons  sur  Hérodote, 
par  le  prés.  Bouhicr.  VijOHy  1746,  ln-4. — Voyci 
le  ir  19878. 

22794  Supplément  à ITIérodoto  de  M.  Larcher, 
ou  chronologie  dllérodotc  conforme  à son 
texte,  par  Vohiey.  PartSy  1808,  2 vol.  in-8. 

32795  A. -G.  BoRHETt,  a,ipara(us  ad  Herodotum 
intcliigendum.  Lemgovitty  I7g3,  5 vol.  in-8. 

22796  Fred.  Creuzcr,  commentatlones  berodole». 
Lipsitty  1S19,  In  8. 

22797  Thccydidfs,  de  bello  pcloponnesiaco.grsce. 
33798  F.-L.  Abrksch,  dllnridationes  thucydldex. 

Trajertfy  1753,  2 vol.  in-8. 

22799  Fr.  GOLLER.de  situ  et  origine  Syramsaruni  ad 
expileandam  Thucydidis  potissimum  historiam; 
accedunt  Phllisli  e'tTimxt  rerum  sictilar.  frag- 
menta. Upsiœy  1817,  in-8.,  avec  une  pl. 
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22800  Xexopbortis  op6r2,  graxe. 

22801  XrvoPHORTis  oinlssa,  tic.  FenetHSy  i5oS, 
in-fol. 

22802  F.Jusdciu  bistoria  grxca.  1778,  ln-8. 

22803  l-^usdein  de  Cyri  insiliulioiie  lib.  VIH, 

22H04  EjUMtem  de  Cyri  cxpodillone  lib.  VII. 

22805  Jo.-Fr.  Fisciiuti  comment,  in  Xenophoniis 

Cyropxdiam.  Liptiity  i8o3,  in-8. 

2280O  Bexxel's  lliiislralious  of  lhe  expédition  of 
(Avrils,  ami  lhe  rctreat  of  the  10000  greeks. 
Londouy  1816,  in>4.,  et  allas. 

-22807  Lmücon  xenoplioiUeum,  a Sturzio.  LipsitTy 
1800,  4 vol.  ln-8. 

22808  H.  Donvviuxi  annales  iliucydldel  et  xeno- 
pliontei.  Oxonii,  1702,  in-4. 

-.22809  Tbeopompi  cliii  fragmeula , gr«ecc.  Lupd.- 
Hatav..  1829,  ln-8. 

22810  Diodori  sicuM  bibliothccas  bislorlcx  lib., 
grxre. 

22811  llERACLims  ponlicl  fragmenta,  gr^cc./Jala*- 
.Çoxonuw,  1804,  in-A. 

22812  Kphori  cumxi  fragmenta,  gr.  et  lat.,  eolie- 
gil  alque  illustravit  Meier  .Marx.  CaroUriüuty 
i8i5«  in-8. 

22813  Acatiiarchidis  et  Memnonis  hisloriarum 

qux  supersunl  oinnia.  1396,  ln-16. 

22813*  Phylarciii  hisloriarum  fragmenta. 

18SO, ln-8. 

22K13**  Herodis  atiici  qux  stipersunl. — Voir  b’ 
11*  12110,  et  pas  12210. 

228i4G.GniiBTi  Plcthonisdells  qux  |>ost  pngiiam 
mantlnensem  gesta  sunt,  Ilb.  II,  gr.  LiptitTy 
1770,  ln-8. 

22813  AaiiAiira,  de  ascensu  Alexandri  libri  VII, 
græce. 

22816  Q.Ccsnus  RulTus,  de  rebus  gesils  Alexandri 
Magni  tibrl. 

32817  Iiinerarlum  Alexandri.  Item  JulU  Valerii  d>- 
rebus  rjnsdem  .4lcxandrl  libri  très  { edente 
Augelo  Malo.  Medtolaniy  1817,  ln-8.  (Article 
Alexander  Magnus.) — Voir  le  n»  32861. 

23818  Examen  critUpie  des  anciens  historiens 
d'Alexandre-lc-firaiid,  par  de  SAiim- Croix. 
PariSy  i8o3,  iii-4. 

B.  Auteurs  modernes. 

22819  J.  Palmerii  Græclæ  antique  üescripUo. 
Lugd.‘Batavor. y 1678,  ln-4. 

22820  Hellas  Oder  geograph.-antiq  Darsiellung 
des  ait.  Griechenl.  und  setnen  Coloiiieti , von 
F.-C.-H.  Kriise.  Uipz.y  i825,  4 tom.  en  3 vol. 
in-8.,  et  allas  In-fol.— Voir  les  n***  19382  etsuiv. 

92821  tbbonis  Emmii  velus  Gracia  illustrala. 
Lugd.-Ratavor.y  1626,  3 vol.  in-8. 

22822  J.  Laiirenbergli  Græcia  anüqua,  edldlt  Sam. 
Puiïendoriï.  Amst.y  i66i,  ln-8.  Üg. 

(Potier,  arrb«olaf(ia  m-seca,  vojez  le  b.  mss.) 

3282S  Lamb.  Bos  amiquilatum  grec,  descripiio. 
Li psitt  y 1767,  ln-8. 

22824  Athenian  letters.  Lond.y  1781,  ln-4. 

2282.)  Voyage  du  jeune  Anacharsis  en  Grèce,  par 
J. -J.  Barthélémy.  PariSy  1799,  7 vol  ln-8.,  et 
allas  ln-4. 

22826  Ian>ii.  Adami  Arcadicorum  voluinen  pri- 
mum.  Hom(ty  1716,  iii-4> 

22827  lettres  4 Bailly  sur  rbistoire  primUlTe  de 
la  Grèce,  par  Rabaiil  de  Saint-Etienne.  Pariz, 
1787, iu-8. 
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aaSaS  Uiscuirc  Ui'ft  prcakrs  icnips  de  U Grèce, 
par  KL  Clamer;  a*  édition.  i8m,  8 vol.  tn-8. 
auSag  H.  Fynes  Cluito:«,  fasü  bellenicL  Oxford, 
i8a^*84,  4 vol.  ln-8. 

aaHSo  The  RrecUn  history  lo  ihe  deaüi  of  Alexan- 
der, by  Guldsuiilh.  London  ^ i8o3,  or  iBO'.i, 
a vol.  lu  8. 

aa88i  Histoire  générale  et  particulière  de  la 
Grèce,  par  Couslii-Oesprcaux.  Rouen,  1780*87, 
lO  vol.  In-ia. 

aaS8a  Istoria  (loliiica  e lettcraiia  délia  Greda,  da 
Cari.  Dciilua.  Fnier.,  1784,  4 vol.  Iih8. 
aa888  Histoiy  of  the  ancieni  Greecc,  by  Gilue-s. 

London,  1786,  a vol.  in-4. 
aaS34  Tbc  history  of  the  world,  from  tbe  Urne  of 
Alexander  10  (bat  of  Augustus,  by  Gillies. 
London , 1807,  a vol.  in-4. 
aaSS5  History  of  Grcecc,  by  W.  MirroRD.  Lond., 
i8'i9,  8 vol.  ln-8. 

aa886  Histoire  synoptique  de  la  Grèce,  en  grec 
moderne,  par  Basile  Euloum.  tienne,  1807, 
in>8. 

39887  Observations  sur  l*hlstolre  de  la  Grèce,  par 
Mal)ly.  Paria,  176O,  In-ia. 
aa888  Bediorches  philosophiques  sur  les  Grecs, 
par  de  Pauw.  Bertin,  1788,  a vol.  pet.  in-8. 
aaSSg  Geschichten  hellenlscher  Stïminr  und 
Stldte,Ton  Karl.O(fr.MûLLER.Prra/au,  i8ao*a4, 
8 vol.  tn*8. 

aa34o  Djrstellungen  der  griechLschen  Staatver- 
fassungen , von  F.-W.  Tittmann.  Leipz. , i8aa, 
ln-8. 

aa8Ai  Hellenlscltc  AlterUiumskonde  aus  dem 
Geslchispunkte  des  Staats,von  W.Wachsmuth. 
Hatle,  i8u7-8o,  4 part,  en  a vol.  ln-8. 
aa84n  Des  anciens  gouvernements  fédératifs  et  de 
la  législation  de  Crète,  par  de  Saimb-Croix. 
Parii,  I7W,  ln-8. 

aa843  Fêtes  et  couriisaocs  de  la  Grèce  ( par  J.-U. 
Chaiissard).  Patis,  1808  (ou  4*  édition,  i8ai), 

4 vol.  ln-8.  lig.— Voyex  le  n*  39147. 

33844  N.  Cragii  de  republica  Ucardemonlorum 
Itbrl  IV,  et  Heracllds  de  polltlis  libellus,  gr.  et 
iat.  Lugd.~Bataxir,y  1670,  pet.  ln-8. 
aa843  Lacédémone  ancienne  et  nouvelle,  par  de 
La  Guillctlère  (Guillet).  Parit,  1O78,  in-ia. 
33840  SparU , elti  Verstich  zur  Aufklœrung  der 
Geschlchle  und  Verfassung  dieses  Staals,  von 
J.-Kp.-F.  Mauso.  Uipzig,  1600-O,  8 loin,  en 

5 vol.  in-8. 

aa847  Edm.  Diciu?(sori  Delphi  phœnlcizanles. 
Oxonfi,  i053,  In-ê. 

33848  Topography  lllusirallve  of  tbe  baille  of 
Piatca,  by  J.  Sp^cer  Stanbopb.  London,  1817, 
ln-8.,  et  atlas. 

33849  Olympia,  or  topography  illusiratlvo  of  the 
plaln  of  Olympia,  aixl  Uic  rulns  of  tbe  elty  of 
Elis,  by  J.  Spencer  Stanuopi.  London,  1834, 
In-fol. 

33850  Topograpbical  sketetaes  of  Megalopolis, 
Tanagra,  Aalls  and  Eretrla,  by  tbc  samc. 
Leedt,  i83i,  fb-fol. 

33851  Tbe  topography  of  Albeos,  by  \V.  Uardii 
htAJU..  London,  i83i,  10*8. 

33853  Ed.  CoasiNt  fastl  attlci.  Florentitt,  1744, 
4 vol.  lu-4. 

33858  Atene  attira,  deKrltta  da  Fr.  Fanklli. 
Venez.,  1707,  in-è. 

33854  Relation  de  l'étal  présent  de  la  viHc 


d’Athènes,  avec  uu  abrégé  de  son  histoire  et 
de  ses  antiquités  ( par  Spon).  Lgon,  lOyéJo-iS. 

33855  Athènes  andenne  et  nouvelle,  par  de  La 
Gutlletière  (Guillet).  Paris,  1O7S,  In-io. 

33856  Achaicoruni  librl  très;  composuit  Car.- 
Frid.  Merlekcr.  üarmstadU,  i880,tn-8.  de  xti 
et  485  pp.  8 tbi.— Voir  le  n*  29141. 

33850*  Gtrschiclite  Macédoniens  und  der  Reicbe, 
weiclic  von  niacedonischenEOuigesbeherrsebt, 
von  Flathe.  Uipzig,  1883-84*  3 vol.  ln-8. 

33857  Histoire  de  Pyrrhus,  roi  d’Epire  (parJ.-B. 
Jourdan).  Amstei^am,  1749,  3 vol.  In-i3. 

33858  Histoire  de  Philippe,  roi  de  Macédoine,  par 
Cl.-M<ith.  Olivier.  Parü,  1740,3  vol.  In-13. 

33859  Life  of  Philip  king  oLMacedon,  by  Lelard. 
London,  1758,  io-4.,  ou  180O,  3 vol.  ln-8. 

338O1  Liber  Atexandri  Magni  de  prclUs.  In-foL — 
Voir  le  n*  33817. 

33803  Istoria  d' Alexandre  Magno.  Treviw,  i47è, 
in-4. — Voir  le  n*  17055  dans  les  romans,  et 
aussi  les  n**  13484, 12873,  i4059. 

33SO8  Htstoria  Alexandri  Magni,  slve  prodromus 
quatuor  monarchiaruin  In  iucein  emissus  a 
Christ. Matihia.-4mif.,  £/;rpfr.,i045,peUin-i3. 

33864  Ecole  des  princes,  ou  .4lexaudre-le-Graod 
co.  ibté  de  gloire  cl  de  malheurs.  Amslerdam, 
Blsei'ier,  1671,  pet  in-13. 

33805  Parallèle  de  l'expédition  d'Alexandre  dans 
les  Indes,  avec  celle  de  Talimas-kouil-Kban , 
par  do  Bougainville.  1753,  tn-8. 

33800  Liid.  de  IHnher  respublica  Tenedioruni. 
Itafniœ,  1735,  |»el.  ln-8. 

33807  Lrsbiaroriim  liber;  coiuposuU  S.- Luc. 
Plebii.  Berolini,  1836,  ln-8. 

33808  Histoire  critique  de  l'établissement  des 
colonies  grecques,  par  M.  Raoul-  RocaerTE. 
Paris,  i8i5,  4 'ol.  ln-8.— Voy.  les  n**  337i9-3a 

33869  H.  Rclnganum  : die  alte  Megaris,  e.  Bellrag 
x.  Altcrthumskuude  Griccbcnl.  Berlin,  i835, 
ln-8.,  avec  3 cartes. 

33870  krela von  C.-F.-C.  Hüeck.  Gôtt.,  1835, 

3 vol.  ln-8.— Voir  les  n**  33843  et  3794a 

33871  C.-Oifr.  51üiler  : .£gioeilcorum  liber. 
Berolini,  1817,  ln-8. 

33871*  Essai  sur  l'état  de  la  civillsalloo  des 
Phéteiens.  Corfou,  1811,  In-4. 

33873  Res  Cyrencnslum;  Dovls  ciirls  illustravlt 
J. -P.  Turicb.  Uafnix,  1838,  ln-8. 

7.  Histoire  d'Italie  avant  les  Romains. 

33878  1/  lulla  avantl  il  dominio  de'  Romani,  dl 
G.  Micau.  Firenie,  tSio,  4 vol  ln-8.,  et  allas 
In-fol. 

33874  Storia  dc^li  aiiilchi  popoll  Italianl , dl  G. 
Micau.  Firenze,  1833,  8 vol.  ln-8.,  et  allas 
in-fol. — Voir  les  n«*  35383  et  sulv. 

33875  Die  Etrusker,  vIer  Bûcher,  von  k.  Otfried 

Müllcr.  Breslau,  1838,  3 tom.  en  1 vol.  I0-8. 
— Voir  les  35490  et  3549t,  qui  pourraient 

être  placés  Ici. 

8.  Histoire  générale  et  particulière  du 
Peuple  Romain  et  de  ses  Kinpereurs. 

A.  Auteurs  anciens. 

33870  Varii  historic  romanaeScRtPTORK8.&mMfe/'. 
//.  Stephanus,  i508,  4 vol.  ln-8. 
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32877  PoLYBU,  Dlodorl  Sicull,  Nie.  Daoiasccoi, 
eic.,  cxcerpta,  gr.  et  lau  ParUtis,  1684,  ln*4. 

33878  DtortTSii  halicariiass.  anli(|uiuilum  rom.v 
narum  llb.  X,  gra»:e. 

33879  Ejusdem  arch*ologi*  romanæ  s}iiopsl>. 
Upsiaty  1786,  iii>8. 

33880  Titi  Uvii  histoiiæ. 

33881  Réflexions  de  Macuutel  sur  la  décade  de 
TUe-Uie,  irad.  en  françols.  Parii.  1783,  3 xol. 
ln-8. 

33883  L.-Ann.  Flordb,  epltomc  hisloriz  romanap. 

3388S  P.  Vclleius  PATEiictiLts,  hisforia  romana. 

33884  H.  Doowcui  annales  vellélani,  quiiiUlianei, 
etc.  Oxoniiy  i8q8,  Iu>8. 

33885  EiiTaoncs,  htsiorla  romana. 

33888  SexiusRoFm,  deblstoria  rutnana.Peuin>4. 

33887  Sext-Aor.  VicToa,  de  vlris  llluslribus 
Roms. 

33888  PoLTBics,  bistoriaruin  Hbri , græce. 

33889  Apfianiis  alex.,  roinanx  historié,  gr«cc. 

33890  C.  Salldstots. 

33891  Discours  bistoriquea  et  politiques  sur 
Sallcste,  par  Gordon,  irad.  de  Tangiois  (par 
Daude).  1759,  3 xoU  iOMa. 

33893  C.-Jul.  Cæsas. 

33893  J.*B.  Brasebius,  de  vero  Rubicoiic  queiu 
Caesar  contra  romanuui  interdictum  trajecit. 
Romtty  1733,  lu-4. 

338q4  c.  Tacitcs,  annales,  hisiorlarum  übii,  etc. 

33895  Discours  historiques,  critiques  et  politiques 
sur  Tsars,  irad.  de  Tangl.  de  Gordon.  Amst.y 
1751,  3 vol.  in-13. 

338^  Tacitos,  de  sUu,  moribus  et  populls 
Gerinanl.'p. 

33897  C.  SuEToxios,  do  XII  Ca»anim  vitls. 

33898  Dav.  Rl'hsxbxu  sebolia  in  Suctonli  vitas 

CjBMrum.  Lugd,-Batotor.y  1838,  iii-8.  ^ 

33899  Hio.  Cassius,  bistorlarum  rotiianarum  llbrl. 

33900  Dloiils  Niccl  rerum  romanarum  epltome  a 
J.  XiPHiufio. 

32901  IISSOOIASCS. 

33903  ZO&MOS,  bistoria  nova,  gr.  et  laL  Oxon>/, 
1679,  in-8. 

3390S  Ammusds  Marcelllnus. 

33904  Histosia  auguste  scriptores. 

33905  Tdeodoecs  Uei^chiia,  bistoria  romana. 

33908  Warnefr.  Paclus  diaconus , historts  mis- 

cellx.  Basihœy  i58g,  ln-8. 

33907  Fl.'Luc.  Dsitks,  cbronicon  omniinodx 
historlae.  LugduHi,  1O37,  in-fol. 

33908  loAUi  ebronkoo  et  fasti  consulares,  ah 
anoo  ChrUti  38i  a<i  490.—  Marcelllnl,  comith 
illyrlcanl,  cbronicon,  ab  aiino  398  ad  ann.  584. 
Pmis.y  1O19,  3 part.  lo>8. 

B.  Auteurs  tuodemes. 

33909  Steph.  VInandi  Plgbli  annales  Romanorum, 
qui  commentarll  vicem  suppléât,  lo  omnea  ve- 
leres  blslorlc  romanx  scriptores,  lo  tribus  lo- 
rois  distiocll,  e quibus  duo  posteriores  posthumi, 
Dunc  prlmum  lo  luceni  cxeunL..  opéra  et  studio 
And.  Sebotti.  Antuerpitty  i0i5,  S voL  In-fol.  fig. 

33910  Car.  Sifiomcs,  fasU  consulares  et  irlumphi. 
(Xxùnii^  1803,  io*i3. 

33911  P.  Rilahdcs,  fasU  consulares. 

1718,  ln>8. 

33913  Tbeod.  Jan*Ofiil  ab  Atmeloveen  fasionim 
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romanorum  consularfâm  llbrl  duo.  Amtteiod.y 
1740,  ln-8.— Voyei  les  n«*3i3S4-88. 

33918  Nuovl  frammeiiti  dei  fasti  consolari  capl- 
tolioi. — Voyex  le  n*  3944a 

33914  Joan.  Glanoorp,  onomaslicon  bistori» 
roman*.  Francof.y  1589,  In-fol. 

33915  Histoire  des  révolutions  de  la  république 
romaine,  par  de  Vsbtot.  PariSy  1753.  8 vol. 

in*i3. 

33916  Histoire  des  révoluUoosdc Pemplre  romain, 
par  S.-N.*H.  Linguet,  Paris^  1766, 3 vol.  ln-13. 
( Suite  de  l'article  précédent.) 

33917  Histoire  romaine,  par  Catioi'  et  Rouillé. 
Parity  1735-48,  31  vol.  in-4. 

33918  Histoire  romaine,  trad.  de  l'angiaisdeLaur. 
Kchaed,  avec  la  coniinuallon.  p4trit,  1738. 

10  vol.  ln-13. 

33919  Histoire  romaine,  par  Rolloi  et  Crevler. 
Paris^  1753,  8 vol.  ln-4. 

33930  Histoire  romaine,  par  C.-J.  Royou.  /’orfs, 
1809,  aussi  1834,  4 vol.  lu-8. 

33931  Annales  romaines,  ou  abrégé  chronolo- 
gique de  i'bistoire  romaiue  (par  Macquer). 
PariSy  1756,  in-8. 

33933  Anecdotes  de  l'empire  romain.  Paris 
1778,  lu-8. 

3393S  Hooke's  roman  blstory'.  London  y 1766, 

11  vol.  ln-8. 

33934  Discours  et  réflexions  critiques  sur  l'bis> 
lolre  et  le  gouvemenieul  de  l'aucienne  Rome 
trad.  de  l'angl.  (de  Nalbaniel  Hooke,  par  sou 
fils).  Paris.,  1784,  3 vol.  In-i4. 

33935  Goldsmitb’s  roman  hUtory.  London,  1770 
or  i8o5,  3 vol.  in-8. 

33930  Fcrgi  soN's  progress  and  fall  of  the  roman 
republie.  London,  1788,  8 vol.  in-4. 

33937  Histoire  critique  de  la  république  romaine, 
par  P.-Ch.  Uvesque.  PariSy  1807,  S vol.  in-8. 

33938  ROmische  (icschiclite,  von  a-G.  Nidumi. 
Borlin,  1838-83,  3 vol.  in-8. 

>3938*  Histoire  romaine,  républicaine,  par  U 
Michelet  ; 8*  édition.  i843, 3 vol.  in-8. 

33939  Analyse  de  l’hlsloire  romaine,  par  E.-G. 
Arbanèrc.  Paris,  i84o,  4 vol.  ln-8. 

339S0  Histoire  romaine  représentée  par  ligures, 
par  Mirys.  Paris,  1799,  In-4. 

31981  Tableaux  de  l'histoire  romaine,  par  Miuor. 
Paris,  1796,  in-4. 

339S3  Réflexions  sur  le  génie  du  peuple  romain, 
l>ar  Saixt-Evrcmord.  Dijon,  1795,  in-8. 

33988  Considérations  sur  les  causesde  la  grandeur 
et  de  la  décadence  des  Romains,  par  Mottes- 
QiiEü.  Dijon,  1795,  3 voL  in-8. 

33984  ObservaUons  sur  les  Romains,  par  Mably. 
Paris,  3 vol.  io-13. 

33985  Olsscrlation  sur  rincerülude  des  cinq  pre- 
miers siècles  de  l'histoire  romaine,  par  L.  de 
Beauforu  LaUage,  1750,  9 lom.  en  1 voL  io-8. 

33986  G.  neLLESDEsi  de  tribus  lumlnlbus  Roma- 
norero  llb.  XVI.  ParisUs,  i684«.in-rol. 

339S7  G.  Bellexoexi  Ckeronls  ôonsul , senalor 
senatusque  romatius.  ParisiiSy  s6ts,  lu-8.~ 
Voyex  le  o"  8o434*S6. 

33988  La  république  romaine,  ou  plan  général  de 
l'ancien  gouvernement  de  Rome,  par  de  Beau- 
fOTL  La  ilagty  1 766, 3 voL  ln.4.,  ou  Paris,  1 767, 
6voUn-i3. 

32p4o  Du  gouvememeni  de  1a  république  romaine, 
par  A.-Ad.  Texier.  Hamhawg,  1796,  ou  BMf 
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1797,  5 vol.  pci.  livS.  — Voir  les  59195  ei 
suivants. 

aagfti  Bccherchcs  historiques  sur  le  {fouveme- 
ment  politique,  civil  et  militaire  des  Romains, 
par  Dclamarche.  1&06,  ln*8.— Voir  les 

n**  29183  et  suit. 

22962  Libro  chiamato  la  prima  guerra  punica, 
composlo  da  Leonardo  Aacrmo.  (clrca  1472)» 
in-â. 

22945  I.a  mort  de  Lucrèce  et  de  Virginia....  extr. 
des  histoires  romaines,  par  de  Ls  Bartc.  Paris, 
1367,  in-8. 

22944  Lucius  Coriicllus  Sylla,  gennant  <ler  Glûc- 
kliche,  ais  Ordner  des  rOinischen  Frcyslaates, 
von  k.-S.  Zacliarir.  lleidtlb.,  i8S4. 2 vol.  In-8. 

22943  Voyage  de  Rolyciète,  ou  lettres  romaines, 
par  M.  dcTIK-U,  3eédlt.  Paris,  1828,2  vol.  in-8. 

22946  Histoire  des  deux  triuimirals  {par  de  Citry* 
de  I.a  Guette},  augmentée  de  la  vie  d’Aiiguslt*, 
par  Larrey.  Amsterd,,  1715,  ou  1720,  4 tom.  en 
2 vol.  ln-12. 

22947  Histoire  de  la  révolution  qui  renversa  la 
république  roniaiuc  et  qui  amena  rétablisse* 
ment  de  l’cmpii'e,  i>ar  M.  ^ougarède,  baron  de 
Fayel.  paris,  1820,  2 vol.  In-8.  — Histoire  du 
siècle  d’Auguste  et  de  rétablisscnieiu  de  l’em- 
pire romain,  par  le  même.  Paris,  i84o,  in-8. 

22o'i8  Const.-Fei.  Diravtim  de  coiijuralione  L. 
(^ilIlnK  liber,  de  exUio  Ciccronis  liber,  etc. 
Ham(r,  i5i8,  in-4. 

22949  Li<ca^,  Sueloinc  et  Saiuste.  Paris,  t frard, 
In-fol, 

22g3oS:orla  délia  vtia  di  C.-G.  Cesare,  traita  degli 
atitori  originali , da  G.-M.  Sccondo.  y apoii^ 
177O,  3 vol.  lu-8. 

22931  J. -B.  Funteii  de  prisra  Cieslorum  gente 
libri  duo,  etc.  Bononitr,  i582,  in-fol. 

22052  Rome  au  siècle  d'Auguste,  ou  voyage  d’un 
(iau)ols,  par  L.-Cli.  Dezobry.  Paris,  i855, 
4 vol.  in-8. 

22955  Hisloria  augusta  imper,  romanor.  ex  J. -P. 
LoncBii  et  J. -J.  Uormani  tctrastlcbls.  Apuiel., 
1707,  in-fül. 

22954  Histoire  des  empereurs,  par  le  Nain  de 
Tillchott.  Paris,  1700,  6 vol.  !n-4. 

22033  Histoire  des  empereurs  romains,  par 
Crevter.  Paris,  i“3o,  6 vol.  ln-4. 

22986  Nouvel  abrégé  chronologique  de  rhUioire 
des  empereurs.  Paris,  1754  ou  1769,  2 vol. 
pet.  in-8. 

22957  Histoire  des  empereurs  romains,  depuis 
Auguste  Jusqu’à  Conslance-t^lilore,  par  Jacq.- 
Cor.  Royou.  Paris,  1808,  4 vol.  In-8. 

22958  Metnuirs  of  tbe  court  of  Augustu»,  by 
Ri.ackwcll.  l.<mdon,  1760,  3 vol.  lu-4- 

22959  Vies  des  empereurs  TIte-Antonin  et  Marc^ 
Aurèle,  parGaullerdcSiliorl.  Paris,  1769,10-12. 

22960  Marc-Aurêle,  ou  histoire  philosophique  de 
l’empereur  Marc-Anlonin  (par  M.  Ripault). 
Paris,  Aliais,  1820,  4 vol.  In-8.  (On  y ajoute 
trois  cartes  dressées  pour  celte  histoire.  L’ou- 
vrage peut  au!»si  se  placer  après  le  n*  3690.) 

22961  Les  impératrices  romaines,  par  Serviez. 
Paris,  1744,  3 vol.  in-i2. 

22962  Héliogabale,  ou  esquisse  morale  de  la  dis- 
solution romaine  sons  les  cm|>ercurs(parChaus- 
sard).  l^arfs,  1802,  ln-8. 

22963  Des  changements  opérés  dans  toute*  les 
parties  do  radministration  de  l'empire  romain 


sous  les  règnes  de  Dioelélien,  Constantin  et  de 
leurs  successeurs  jusqu’à  Julien,  par  J.  Naudet. 
Paris,  1817,  2 vol.  ln-8. 

( Voyct  cf-tpre«  tek  n.  «stAO  et  idIt.) 


IV.  APPENDICK  A L’HISTOIRE 
ANCIENNE. 

1.  Histoire  Byzantine  ou  du  Bas-Empire. 

(Poflr  ilüstoire  inoiteme  de  r.omtantinople,  Tojet  Empire 
olloranu,  a.  nnttN  et  (qit.) 

22964  JoANNis  anliocheni,  cognumento  Malais, 
iiisloria  chroulca.  Oxonii,  1691,  in-8. 

22963  Byzantis.k  blslorlæ  scriptores.  Parisiis , 
iC48,  etc.,  in-fol.  et  ln-8.  (Oti  trtnive  daas  notre 
tome  I*',  article  Byzantisa,  la  notice  des  au- 
teurs compris  dans  celte  cotlecilon.) 

22966  Histoire  de  Constantinople,  traduite  par 
CocsiN.  Paris,  1672-74,  8 vol.  iu-4. 

22967  pACHrMKRii  epilome , gr.  cl  lat.  Oxomii, 
i6C6,  iu-8. 

22968  Geor.  PHR4XTz.cchrouIcon,  grttcc.  neaiut, 
1796,  in-fol. 

22969  Notitiv  dignilatiini  imperii  romani,  ex  re- 
ceiisione  Pb.  Labbe,  cum  pluribus  allis  opus- 
culis. iudicibus  ac  noüs.  Crtn'*.,  i65i,pet.  In- 1.2. 

22970  Fr.  Borglae  Keri  imperalores  Orkuiüs. 
Tymarùr,  1744,  in-fol.  fig. 

22971  Histoire  d«‘s  révolutions  de  l’empire  de 
CoiislanUuopIc  Jusqu’en  i43u,  |>ar  de  Burigny.. 
Paris,  1730,  3 vol.  iu-j2. 

22972  Histoire  du  Bas-Empire,  par  Le  Beau  et 
AmeilhoD.  l’arts,  1787,  29  vol.  in-12. 

22973  Gibbon's  Uistory  uf  ihe  décliné  and  fall  of 
the  roman  empire.  London,  1777,6  vol.  iu-A. 
(Commence  au  siècle  des  Antonln.) 

22974  Histoire  du  Bas-Empire,  abrégée  par  Jacq.- 
Cor.  Royou.  Paris,  i8o5,  4 'ol.  ln-8. 

22973  HKloire  de  la  dmle  de  l’empire  romain  et 
du  déclin  de  la  civilisation,  de  l’an  23o  à Pau 
1000,  par  J.-<I.  SimondcLde  SismondL  Paris, 
i835,  U vol.  ln-8. 

2297O  ilistoirc  de  ConstaiUin-le*Grand,  par  Ber- 
nard deVarenne.  Paris,  1728,  ln-4. 

22077  I.eben  Constanllus  des  Grosseu,  von  J.-Kp.- 
F.  Mansü.  Brrslau,  1817,  in-8. 

22978  Histoire  des  révolutions  arrivées  dans  le 
gouvernement,  les  lois  et  l'esprit  humain  aprè.s 
la  conversion  Oc  (Unislantin,  Jusqu'à  la  chute  de 

^ remplrc  d'OccIdonl  (par  Cli.-Ant.  Pllall).  La 
Haye,  17H3,  lu-8. 

22979  Vie  de  Peinpcrcur  Julien,  par  La  Blellerie, 
Paris,  1746  ou  1775,  In-ia. 

22980  Histoire  de  l’empereur  Julien,  par  Jondot. 
Paris,  1817,  2 vol.  in-8. 

22981  Dissertation  sur  les  tremblements  de  terre, 
etc.,  qui  firent  échouer  le  projet  de  rebâtir  le 
temple  de  Jérusalem , par  Warburlon,  trad.  de 
l'anglais  (par  Mazeas).  Paris,  1734,2  vol.  in-i2« 

22982  llisidre  de  l'empereur  Jovieii,  et  traduction 
de  (|uelque.s ouvrages  de  Julien,  par  La  Bletterie, 
Paris,  1748,2  vol.  ln-12,  ou  1776,  1 vol. 

22q83  Marceluni  chronicon , a Theodoslo  a<4 
Lconem.  Paris.,  1619,  ln-8. 
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39963*  Histoire  de  Théodose-le^Greod , par 
FLicBita.  Paria,  1O79,  In-A.  ou  ii>*i3. 

33966  P.*  Fr.  Mullbr,  commenlalio  histor.  de 
genio,  etc.  iheodoalani.  HaunuTy  1 797,  ln*8. 

33966  La  tie  de  Cassiodorc,  chancelier  de  Théo- 
dose-le-(>rand  (par  J.-D.  de  Sainie-Mar(lir). 
Por/a,  aussi  .^naferrf.,  1696,  hi-i3. 

33986  Histoire  de  l'iropératrlce  Irène,  sultie  de 
celle  des  empereurs  Léon  IV  et  (Constantin  \ I, 
par  l'abbé  Mignot.  Paris,  1763,  in-i3. 

33967  Fred.  Wilken,  reruui  ab  Alexio  J,  Joannc 
Manuele  et  Alexio  Comnonis  Homanorum  by- 
zanL  Iropcraloribus  gcsiarum  ilbri  IV.  iteideW., 
i6ii,  in-6.  flg. 

33966  Histoire  de  l'empire  de  Constantinople  sous 
tes  empereurs  franç.,  par  G.  de  ViLLC-UAROotis. 
Paris,  1657,  in-foL 

33969  P.  Kamrisii  liistoria  de  beilo  consiantlno- 
politano.  Venrt.,  i636,  In  fol. 

33900  P.  D'OiTHrmsNt  Constantinopolls  belgira, 
accessit  de  etcldio  Graecorum  liber.  Tomaci, 
1663,  lf>-6. 

33991  Histoire  de  Jean  de  Drienne,  roi  de  Jéni- 
satem  et  empereur  de  ConstantlnoplCf  par  Jos.- 
Fr.  LaÛteaii,  Paris,  1737,  in-13. 

3399s  l>e  capta  a Meheniet  11  Constantinopoli 
Lbosardi  Chicnsis  et  Godefr.  Langl  oarratlones. 
Lutet.-Parisior.y  1836,  ln-6. 

33993*  (.ascaris,  ou  la  Grèce  au  iS**  siècle...,  par 
JU.  Vlllemaln.  Paris ^ 1635,  ln-6.,  ou  iSsC, 
3 Tol.  In*i8. 

33993  Nicrr«  Acominail  narratlo  de  slaluls  ami- 
quis  quas  Fraiiri  post  captarn  Constaniinopolln 
destruYerniit.  Lipsùr,  16J0,  In  6. 

33996  Mart.  Carsii  Turco-Gr»cia,  etc.  Basiletr, 
i5o6,  3 tum.  en  1 \ol.  ii>-fol. 

33995  Ot  rar.ssR  du  (Cange,  Illyricum  \etiis  et  aov. 
Poson.,  176O,  In-fol. 

33996  M.'.Aug.  Palj»i.oci  InThcodorum  fratrem 
despoiam  Peloponnesi  orailo,  gr.  et  lac.  Parts., 
1667*  iu-fol. 

33997  Cieschichte  des  Kaiserthums  \onTrapezuni. 
etc.,  von  J. -P.  FALLMeRAiEii.  tfunicA,i6  J7,ii)>6. 

•2.  Histoire  des  migrations  des  Scythes , 
des  Goths,  des  Visigoths,  des  Huns, 
des  Vandales , etc.  (leurs  invasions  en 
Kuropc  pendant  les  premiers  siècles  de 
l’ère  chrétienne). 

(Foar  rbittolre  d^membrcmcal*  d»  l'empire  d'OccIdent, 
vo)T.  I«*  n.  nuiv  et  «uiv.,  ftuto-ts, 

33996  Histoire  ancienne  des  peuples  de  l’Europe, 
par  le  comte  de  Buat  ( pnbl.  par  l’abbé  Arnaud 
eiSuard).  Paris,  1773,  13  loi.  In-io. 

33999  History  oraiicienl  Europe,  by  VV III.  Rdssell. 
London,  i8i5,  3 vol.  hh6. 

33000  Recherches  sur  l’origine  et  les  divers  éta- 
blbsements  des  Scythes  et  des  Goths,  servant 
d’introduction  k l'histoire  ancienne  et  moderne 
de  rEuro(>e;  trad.  de  l'aiigtals  do  J.  Pisurtor 
(par  Miel).  Paris,  i6o6«  in-6. 

36001  Histoire  générale  des  Goths,  trad.  du  latin 
de  JoBNASDfcs  (par  J.  Drouet  de  Maupcrluy  ). 
Paris,  ou  .imstfrd.,  i0o3  (i703),  in-13. 


33003  Hug.  Gbotii  bistoria  (îoihorum , Vanda- 
lorum,  etc.  Amstriodami,  i655,  ln-6.~Voyez 
rarilcle  Paoli’S  diaconus. 

33003  PacTOfut  orbis  gotblcus.  iG86-6g,  6 tom. 
en  1 vol.  In-fol. 

•,i3oo6  Ejtisdem  Mars  gothicus.  i6gi,  in<>fol. 

33oo.'>  Isioria  dc’(^tt  amirhi,  con  varie  dlgros- 
sioni  anliche  e slngoiarl,  dl  Didinio  Ropallgcro 
Uvlano.  f'erona,  1O7O,  In-fol.  — Voir  les 
n**  3335g  et  suivants. 

33006  Attila  flagellum  Del. — Voyez  les  n**  i6053, 
1707O  et  17077. 

33007  J.-<Iol.  SnuTTERts,  memorix  populonini 
ohm  ad  Danubium,  Pontum-Euxlnum  , etc.  In* 
coleiuium.  Petrop.,  1771,  6 vol.  ln-6. 

( Hutoir»  dM  H«di,  «t«.,  Mr  4*  Goi«ae«,  Toyvt  l«  ■.  tmrJ. 

— G.  Pray,  aiuwl**  vaterat  Huniwrtini , voyei  la  b.  MStf.  ~ 

Voir  auitiloii.  SSMV) 

33008  Mc.  Marescalci  Thuril  annallum  Herulo- 
rum  ac  Vandalorum  librl  VU.  Rostochii,  i53i, 
in-fol. — Voir  le  n*  33oS6. 

33oog  Histoire  des  Vandales,  depuis  leur  pre- 
mière apparition  sur  la  scène  hlslorlquejusqu'à 
ta  destrurtion  de  leur  empire  en  AMque:  ac- 
compagnée de  recherches  sur  le  commerce  que 
les  étals  barbaresques  firent  avec  l’étranger 
dans  les  six  nremiers  siècles  de  l'èrc  chrétienne, 
par  Louis  Harcui,  3*  édition.  Paris,  18S6,  ln*8. 


V.  HISTOIRE  MODERNE. 


(Son»  aatia  dlvUlon  , inlilul^r  : Uiitoibb  bobcrsb  , nou» 
•vooi  comprit  nifttolrr  anrlrnoe  da  platlrurt  peuplai.  Ici» 
f|ua  lat  Gauloii,  la»  Cmnains,  an  cala,  noo»  nuu» 
aomtna»  confurmd  au  lyitama  adopta  par  preiqat  tout  la» 
bibllofrapbat.) 

Généralités. 


35010  Tableau  de  rhlslolrc  moderne,  depuis  ia 
chute  de  l’empire  d’Occideol,  par  Héliégan. 
Paris,  1766,  3 vol.  liW3. 

35011  Essai  sur  l'idstolre  générale  et  sur  les 
mœurs  et  l’esprit  des  nations,  depuis  Charle- 
magne Jusqii’k  nos  jours,  par  Voltaire.  8 vol. 
in-8.,  ou  In-13. 

33011*  Histoire  moderne  des  Chinois,  etc.  — 
Voyez  le  n*  37978. 

• Europe. 

A.  Itinéraires  généraux. 

33013  Totale  et  vraye  description  de  tous  les  pas- 
salges...  par  lesquels  on  peut  passer  des  Gaules 
en  Ytalle,  etc.  Paris,  i5i3,  ln-6. 

3301 3 Le  Cresiir  de  Paris  6 Lyon,  de  Lyon  k Ve- 
nise, etc.  Paris  (vers  i59o),  ln-8. 

3S016  Descriptior  de  la  carte  gallicane,  et  autres 
parties  de  l’Europe.  Lyon,  i533,  ln-6. 

33oiS  Guide  des  voyageurs  en  Europe,  par 
Reichard,  6«  édition.  irriMor,  1818,  3 vol. 
In-13,  avec  un  allas. 

35oi6  Itinéraire  descriptif,  ou  description  routière 
géographique,  historique  et  pittoresque  de  la 
France  et  de  ITlalie,  par  Vaysse  de  Viiliers. 
Paris,  i8i3-3g,  30  voL  in-8.  avec  cartes.  (U 
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CaudreU  encore  au  moim  io  vol.  pour  terminer 
rouvroge;  volrQuérard,  X,  p.  88.) 

B.  Histoire  générale  de  l’Europe  depuis  U chute 
de  l'empire  d'Occidenty  pendant  ie  moyeo-Age 
et  après. 

33017  f.tats  formés  en  Europe  ap^  la  chute  de 
l'empire  romain  en  Occident,  par  d'Anvitu:. 

Pnrfj,  1771,  in-V 

38018  Kaprit  de  l'histoire  générale  de  l’Europe, 
depuis  Pan  878  Jusqu’è  la  paix  de  Westpfaalle. 
Londret,  1783,  et  aussi  178&,  gr.  io>8. 

33oiq  Tableau  des  révolutions  de  l'Europe,  depuis 
le  bouleversement  de  l'empire  romain  en  Occi- 
dent Jusqu'à  nos  Jours,  par  K.OCH.  Pans,  i833, 
S vol  io^. 

aSoaoCours  d'histoire  des  étals  européens,  depuis 
le  bouiev  crsemenl  de  l'empire  romain  d'Oorident 
Jusqu'en  1780,  par  Scmocll.  Pons,  i83o-3/l, 
36  vol.  iD-ê. 

33031  Hlatoirc  de  l'Europe,  depuis  les  dernières 
années  du  5*  siècle  Jusque  vers  le  milieu  du  18*, 
par  le  comte  de  Lacépèoe.  Por/s,  i8a6,  18  vol. 
io-8. 

sSosaHIstory  of  modem  Europe,  byW.  Risseu.. 
London,  1887,  3 vol.  io-8. 

3Soa3  Faits  mémorables  advenus  depuis  Phara- 
iDond,  tant  en  France,  Espagne, etc.  Lyon,  i537, 
In*i0. 

33033  Anecdotes  des  républiques,  auxquelles  on  a 
Joint  la  Hongrie  et  la  Bohême  (par  La  Croix). 
Paris,  1771,3  vol.  pet.ln-8. 

C.  Recueil  de  pièces  pour  servir  3 l’histoire  ccclt^ 
siasllque  et  civile  du  moyen-3ge  et  des  temps 
modernes. 


33035  Ph.  Lasse,  nova  blbllolheca  manuscr.  llbro- 
nim.  Paris.,  1657,  s vol.  ln4ol.  (Recueil  de 
pièces,  comme  les  n^  SsSetsuiv.,  qui  pourraient 
être  placés  ici.) 

33035*  Rcgesla  cbronolog!c<v>dlplomatlca,  a P. 
Oeosgibh  publicala.  Francofurti,  1 730-33,  3 vol. 
lo4ol. 

33o30  Allgemeine  Saramiung  hlstorUcher  Memoirs 
vom  zwoeiften  Jahrbundert  an,  bis  anf  die 
nuesien  Zeltt-n.  iena,  1790*1806,  33  voL  ln-8. 
(Article  ScoiLLEB.) 


D.  Histoire  du  moyen-tge  jusqu'au  milieu  du 
i5«  siècle,  y compris  les  Croisades. 

33037  Essai  critique  sur  l'élsblissement  et  la  trans- 
lation de  l’empire  d’Oeddent  en  Allemagne,  et 
les  causes  singulières  pour  lesquelles  les  Frau- 
éois  l'ont  perdu,  par  l'abbéGuyon.  Paris,  2753, 
in-8. 

33038  Histoire  universelle  et  dlpioiiiatlque,  conle- 
oant  les  événemenis  les  plus  remarquables  de- 
puis le  partage  de  l'empire  Jusqu'au  sacre  de 
l.ouls  Capet,  en  987,  par  Jac«|.  Wcgelln.  Berlin, 
1778*60.  S tom.  en  8 vol.  iii-S. 

33039  Oirectortum  historleum  roedli  poti«dmnni 
»vL  post  ülarq.  Freherum  et  lleralas  J.-O.  Koe- 


leri  curas  recognovit,  cmend. , auilt  G.*Cp. 
Hamberger.  1773,  lo-3. 

38030  Ant.  Pllgram,  calcodaiium  chronologlcum, 
roedli  polissimuro  ipvl  monumentls  accommoda- 
tuin.  t'indobona,  1781,  in*3.  — Voir  le  0*38883. 

38081  Ant.  rid.  von  Erath,  caicndarium  romano- 
germanlcum  medü  rvl  (ann.  75i-i583).  i>iUen’ 
burgi,  1761,  iti-fûl. 

38081*  R.-T.  Ilampson,  nieilll  evi  calendarlum, 
or  dates,  charters  and  custon»  of  lhe  raiddie 
âges,  l^ndon,  i833,  3 vol.  tn-8. 

3S083  Slgebertl  Gemblacensis  ennoblie  Cbroni- 
con,  ab  anno  881  ad  an.  1 1 18,  cum  insertioolbus 
ex  hlstoria  Golfrldl  et  addltionlbus  Robertl  ai>- 
bails  MoniJs.  centum  et  très  sequentes  aouos 
compleclenllims:  promovente  paire  D.-C.lSino. 
Paris.,  II.  Stephanus,  i5i3,  in-3. 

3So33AnnalesdumoyeQ-3ge(par  J.'M.'F.Fluinrni). 
Dijon,  1835,  8 vol.  ln-8.  ~ l/>uls4fr-Preux  et 
son  siècle,  par  ie  même.  Dijon,  i88S|3Vol.  ln-8. 

‘iSoS3  View  of  lhe  State  of  Europe  durlng  the 
miüüleages,  hy  Henry  Hallam.  Ijntdon,  1S18, 
3 part.  in-3. 

38oS5  iiaiidhurl)  der  Gesrhichte  des  Hlttelallers, 
von  F.  Rcbui.  Marburg,  1830-88, 3 vol.  io-8. 

38o86lslorladeirEuropa,dair  anno8ooslnal9i8, 
da  P.-Fr.  (|iAiist'u.ABi.  Vtnezia,  i588,  In-è. 

m3o37  LinrsAKDi  opéra  qux  exianl:  chrouicoo  et 
adversarla.  Aninerpite,  i630,  In-fol. 

38088  Invasion  des  Sarrasins  en  France,  et  de 
France  en  Savoye,  en  Piémont  et  dans  la  Suisse, 
pendani  les  8*,  9*  et  10*  siècles  de  notre  ère, 
d'après  les  écrivaios  chrétiens  et  mahoroéians, 
par  J0S.-T0USS.  Ileloiud.  Paris,  1888,  1d-8. 

33089  Thtod.  de  Niem,  hlstorinr,  qua  res  suo  tem* 
|K>re  gesix  exponuntur,  llbri  IV.  BasiUa,  i566, 
in-fol. 

•’3o3g*  Légende  des  Flamands.  — Voirie  n* 38990. 

•»3o3o  C.  PASTsrvoiciiS,  de  origine  renim  MbeUus. 
ymniis,  1 537,  in-8. 

38030*  TnirnEMif  opéra  hisiorica.  Franeofurti, 
1801,  In-fol. 

38031  .ÈsrÆ  Silvil  hlstoria  rerumubiquegesiarum. 
Venetiis,  1377,  In-fol. — Voir  le  n*  18781*. 

380)3  Commcniarios  de  los  h échos  espafioles, 
francesos,  y venecianos  en  llalia...,  1381-1559, 
t>or  Ant.  dr  lIcanESA.  Jfadrid,  1833,  In-fol. 

38038  Jac.  B<l^0Aluut  gesla  Del  per  Fraocos. 
Ilanotitr,  1611,  3 vol.  In-fol.  , 

98033  RonrsTTS  monachns,  bistoria  de  Itinere 
contra  Turchos.  etc.  (rlrca  1373),  In-3. 

38035  GriLiCLiii  lyrli  hlstoria  belll  sacrl.  Ba$iUtr, 
1563,  In-fol. 

38035*  Jaeobus  de  Vitriaco,  llbri  duo.lhiacf,  1597, 
pet.  ln-8. 

33o36  Bciicd.  Accolil  de  bello  a chrisUanls  contra 
Barltarosgesio,  pro  chrisll  sepulcro  et  Judca 
recit|>eramlls  llbri  llll,  Th.  Demsterus,  cum 
allls  scriptohbus  collalos  ; et  mendU  ezpurga- 
vit,  et  iiotis  illusiravil.  Florentia,  i6u3,  io-3. 
— Idem  opus,  cura  Henr.  HofTnider  edilum. 
Groningte,  1781,  ln-8. 

38037  Chroniques  étrangères  relatives  aux  expé* 
dltlons  françaises  pendani  le  18*  siècle,  publ. 
par  J.-A.  Buchon.  Paris,  Desres,  i83o,  gr.  ln-8. 

93038 1.a  Gkas  conquUu  de  ultra  roar.  Satamasua, 
i5o3,  in-fol. 

93039 PASSAc.rjv  d'outremer,  par  Séb.  Mameroi. 
rarts,  i5i8,  In-fol. 


lUSTOIRE 

odo5o  Histucib  voiider  Kreiudahrl  nadi  Uem  liel- 
ligen  Lande,  etc.  Aug$pwgs  i4Si,  In-fbl. 
aSo5i  R.  Remecai  cbronicon  hlerosolymitaDuni. 
lOHt* 

L’eaprit  des  croisades  (la  première  croisade, 
par  de  Mallly).  Parité  4 ^ol.  in-i'i. 
a5o5S  Histoire  des  croisades,  par  Jos.  Miciuru- 
6 >ol.  in^. — Bibliothèque  des  croisades,  4 vol. 
Iih8. 

oSoâA  F.  Wilken,  commeniatlo  de  bcilorum  cru 
clatoriiiii  ex  Abulfcdae  lilslurla.  lyplt, 

iit-4. 

u5o55  F.  Wilken  : Geschicbte  der  KreuzzAgf 
nacb  tnorgenl.  und  abendlândl.  Bcrichtcn. 
tMpiig^  1S07-18,  et  i8l7>33,  7 vol.  Iii>8. 
uSoâO  Gemalde  aus  dem  Zeitaller  der  kreuzzüge 
(von  K.*W'.  Frd.  von  Funck).  Leipzig^  i8'iO-tiA, 
À vol.  liHI.  • 

*i3o57  History  of  ihc  crusades,  by  Ch.  Mills. 

London^  iS'iOf  a vol.  ln-9. 

*iSo58  Kssaf  surllnflurnce  des  croisades,  par  A.- 
H.-L.  Heereu,  traduit  de  rallemand  par  Cli. 
Villers.  Paris^  1806,  In-S. 
a5o5g  De  rinfluence  des  croisades  sur  l’état  do 
Muples  en  Ivurope,  par  Maxime  de  Cbolseul- 
uaillorourL  Paria,  1810,  ln-8. 

*j3o0o  J.-H.  Ilegenbogen,  commentaüo  de  fructl> 
bus  quos  huiiianlias,  Jlbertas,  niercatura,  etc. 
per  cunclam  Euro|)am  perceperint  e bello  sacro. 
Amsteio<Uimt\  i8<^  in-8. 

*z3odi  Recherches  et  matériaux  poursenirà  une 
histoire  sur  la  domination  française  aux  xtip, 
xir«  et  xv«  siècles,  dans  les  provinces  démem- 
brées de  l'empire  grec,  A la  suite  de  la  quatrième 
croisade,  par  J.-A.*C.  Uuchon.  Pitria,  i8Ao>43. 
gr.in-8.  (ToR)*  l*'en*jpart.,et  lom.  Il,  a*  part.) 
—Voir  len« 

*jSo6a  Dissertacion  hlstoiica  sobre  la  parte  que 
Coviéron  lus  KspaAoles  en  las  guerras  de  Ultra- 
mar 6 de  las  cruxadas...,  |H>r  M.  Fer.  de  NxvAn- 
am.  Madrid^  1816,  In-^.  ( Pour  riiisiolre  des 
chevaliers  de  Saint-Jean  de  Jérusalem  et  les 
Templiers,  voir  les  n**  ai077  «t  sulv.) 


E.  Suite  de  l'Histoire  générale  de  l'En  rope,  depuis 
la  fin  du  i5*  sIMe  jusqu'à  nus  jours. 

*j3o63  Geschicbte  Europea's  selt  dom  ende  d«*s 
fiinfzehnlen  Jahrhunderts,  von  Fr.-L.-G.  von 
Kanmer.  Leipzig.  i8Su-38,  ln>8.,  tom.  I-VI. 

•2^o6h  Histoire  générale  de  l’Europe,  depuis  la 
naissance  de  Charles-Quint  Jusqu'en  1 809,  com- 
posée par  Rob.  Macqdc«£ao.  loutain^  17^5,  et 
Porfa,  18A1,  a vol.  In-A. 

*i$o8A*  La  complainte  de  la  paix,  par  Kkasiik.  (vers 
i5So),  in-8. 

uSoOS  Lud.  Cervaril  commenlarla  suonim  tempo- 
nim  (libr.XI  comprebensa,  abanno  lAgo  usque 
adann.  1^89).  Rhacusii^  1784,  a vol.  pet.  in-8. 

a3oM  P.  Jovii  historlarum  su!  temporis  libii. 
Ftereniite^  1880,  a vol.  In-fot. 

08067  J.-A.  TaoAfii  histor.  sui  temporis.  tond/m', 
173s,  7 vol.  In-fol.  — Voir  len*  08467. 

08068  CommenUrii  d'Ant.-Fr.  Cimi  corso , ne 
quall  si  deserive  la  guerra  ukima  dl  Francia,  la 
celebraüone  del  coocilio  trldenlloo,  il  soccorso 
d*  Orano,  l’ Iropresa  del  PIgnone,  e I*  Istoiia  del 
aasediodi  Malia.  Berne,  i867,ln-4. 
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03069  Hislorla  general  del  uiuudu  (i8j4'V6)«  por 
Ant.  de  Herrera.  Hadrid,  1601,  S vol.  in-fbt. 

030O9*  Histoire  des  Osmanlis  et  de  la  monarchie 
espagnole  pendant  les  16*  et  17*  siècles,  trad. 
de  l’allem.  de  Léopold  Rankc , et  accompagnée 
de  notes  par  M.-J.-B.  Halbcr.  Paris,  1889,  in-8. 

U3070  Histoire  universelle  de  Théod.  Agrippa 
d'AcBtuRÉ,  contenant  ce  qui  s'est  passé  de  1 880- 
1C01.  J/ai7/é,  lOiO-oo,  3 vol.  iu-(ol. 

'.'.3071  Histoire  du  seizième  siècle  ( par  David  Du- 
rand). Londres,  1708-49,  G vol.  in-8.  (Un  7*  vol. 
public  4 Londres,  en  i73o,  contient  la  vie  dt* 
De  Thuu  ; les  6 vol.  ont  été  réimpr.  4 La  Haye. 
i7S4«  en  4 vol.  In-io.) 

GeschIchte  der  drel  lelzten  Jahrhunderie . 
von  Fr.-Golt.  Eichhorii.  Uannoter,  1817-18. 
6 vol.  tii-8.  (3*  édit.,  continuée  jusqu'en  1816). 

‘j3o70*  Andr.  Mocexici  belluni  cameracense. 
f'enetiit,  1808,  in-8. 

j3o70<>  Histoire  de  la  ligue  faite  4 Cambray  contre 
la  république  de  Venise,  par  Dubos.  Paris, 
1700 et  1708,  ouLa//aye,  1710, ou  iT^OtS  vol. 
irv-13. 

(hmr  U KformtUoe  voy.  le*  a.  ttiti  et  tolv.) 

'i307S  Theatrum  europium,  oder  wahrhafiipe 
Besclireibung  aller  denkwûrd.  Geschichten,  su 
sicli  hin  und  wleder  In  der  W'cit , fiirnchemllch 
aber  In  Europa,  etc.,  von  1617 — 1718  zngetra- 
genhaben,  b^hrieben  durch  J.-Ph.  Abelinum, 
IL  Orxum,  J.-P.  A.,  J.-P.  Lolichlum,  J. -G. 
Scbledermn,  .Ml.  Me>er,  Wfg.-Jac.  Gelger. 
Franet.-am’-Meyn,y  i633-i738,  01  vol.  in-fol.  Ûg. 

03074  Meniorle  recondUe  dall’  ann  1601  al  i64o, 
da  VHt  StiL  Bonco,  etc.  1677,  8 vol.  in-4. 

03078  11  Mercurlo,  dl  VIlL  Siai.  Casele,  i64G, 
i5  lom.  en  ai  voL  ln-4. 

0307G  Mémoires  pour  servir  4 l'histoire  univer- 
selle de  l'Europe,  de  1600  4 1716,  par  le  P. 
d'AvrIgny.  Paris,  1787,  8 vol.  Io-i3,ou  îVisme.%, 
1783, 3 vol.  ln-8. 

03077  Recueil  des  gazettes  de  France,  depula  16S1- 
1791.  Paris,  163  vol.  in-8. — Table  de  i63i* 
1768  (par  Ed.-dac.  Genet).  Paris,  1766,  8 vol. 
ln-4. 

33078  Recl-eil  de  divers  pièces  curieuses  pour 
servira  l'bistolre.  Cologne,  iG64,  In-i9. 

13079  RECCEiLhisloriqne contenant  diverses  pièces 
curieuses  de  ce  temps.  Cologne,  1GO6,  ln-19. 

o3o8o  Histoire  des  guerres  et  des  négociations  qui 
précédèrent  et  suivirent  le  traité  de  Wcstphallc, 
parle  P. Bougeant.  Paris,  1737,  i7A3t  ou  1767* 

3 vol.  ln-4.  La  même,  174&,  0 vol.  lo-i3. 

■i3o8i  Mémoires  sur  l'origine  des  guerres  qui  tra- 
vaillent l'Europe  depuis  cinquante  ans,  par 
Lirage  de  Vauriennes.  Cologne,  3 vol. 

in-i3. — Voir  !e  n*  36448. 

33089  PAsqriR  ressuscité,  ou  dialogue  entre  Pas- 
quin  et  Marforlo.  yillefranche,  1670,  in-iu. 

93083  Entretiens  curieux  de  Pasgcir  et  Marforlo, 
sur  l'état  présent  de  la  chréüenlé.  iG84i  in-i3. 

i3o84  Entretien  de  Pbiiarèie  et  d'Eugène,  sur 
la  question  du  temps  agitée  4 Mrawèguc  (par 
G.4}.de  Leibnitz}.  Duisbottrg,  i677*li>-i9. 

3So85  Jo.-Vinc.  LucchesiRii  historlarum  sui  tem- 
poris ab  novlomagensi  pace  loml  1res.  Romte, 
1798-88,  3 vol.  ln-4. 

3S068*  Le  Vbai  imérél  des  princes  chrétiens.  La 
liage,  1689,  ln-i9. 

13080  .Memoirs  of  the  affalrs  uf  Europe  from  the 
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peace  of  Utrech(«  byi.  Ri'wcl.  iJtndûH^  iS9d- 

9 TOU  ïlhà. 

-2306*7  MétDOlres  pour  sentr  ft  l'bittoire  du  i8« 
siècle,  par  I^mbektï.  Lû  //«fre,  iTaft-Ao,  ift  vol. 
ilhft. 

93o88  Lettre»  et  mémoires  du  luron  de  Pocllniiz, 
contenant  le  caractère  de»  personnes  qui  com-> 
posent  les  principales  cour»  de  l'Europe,  3*édii. 
Amtterdam^  1737,  ou  5*  è<llt.,  Londres  (//ol/.), 
1747,  5 vol.  In-i9.— Voir  le  n*  9AC70. 

aSoSg  .Mémoires  pour  servir  k l’blstoire  de  l'Eu- 
rope, depuis  1740  Jusqu'en  1746  ( par  le  baron 
de  Spon).  JjRjrerdam,  1749*  4 vol.  ln-19. 

iSOQO  The  Akni'al  rcglsler,  or  a vleir  of  tbe  hiv 
tory,  polltirk  ami  llterature  of  Europe.  1756- 
i6i8.  London^  1769-1619.  09  voL  in-8..  y coin- 
prisa  vol.  d'index,  de  1756  4 1799.  (Les  années 
1764  et  176Ô  sont  réunies  en  un  seul  vol). — New 
annual  reglster.  1780-1849.  tmuL,  59  vol.  in-8. 

aSogt  Mémoires  d'un  voyageur  qui  se  repose,  par 
Diiteii».  Parfis  >to7«  3 vol.  in-6. 

98099  .Mémoires  pour  servir  4 l'htstolre  des  éré- 
neroents  de  la  fin  du  i8«  slèdc.  depuis  1760 
Jusqu'en  i8io.  par  l'abbé  Georgel.  Paris,  1818 
(9*  édit.  1890).  0 vol.  In-8. 

93093  HIstorical  memoirsof  N.-W.  Wraxall.  from 
1779  to  17&4.  and  posthumous  mémoire  froui 
1784  to  1790.  lumdon,  18S8.  7 vol.  in-8. 

9So^  Histoire  de  1a  politique  des  puissances  de 
TEurope . depuis  le  commencement  de  la  révtw 
luüon  française  Jusqu’au  congrès  de  Vienne, 
par  M.  le  comte  de  PaolKihagny.  Paris,  1817, 
4 roi.  in-8. 

93095  lllslory  of  Europe  from  the  commencement 
of  llie  french  revolution  in  1769  to  i8i5.  by 
Arrhlli.ild  Amson.  London,  i83S-4o,  10  vol.  in-8. 

98093*  I/Kurope  pendant  la  révolution  française, 
par  M.  (^pefigtie.  paris,  i843.  4 vol.  in-8. 

93090  Tableau  de  l'histoire  générale  de  l'Europe. 
1814  4 i83o  (par  le  vicomte  de  Camé-Marsin)- 
Paris,  1834.  S vol.  in  8. 

93oq7  Annuaire  historique  et  universel,  années 
I6t8  à 1836.  par  E.-L.  Lesld.  Paris,  1819-S7. 
19  vol.  in-8.  — Nouvelle  série,  par  M.  Liisse 
Tence.  puis  MM.  V.  Rosciiwald  et  H.  Desprez, 
années  1887  4 1 849.  Porfi.  1 838-43.  6 vol.  in-8. 

F.  Mélanges  historique.»;  Civilisation;  Politique; 

Commerce . etc. 

9S098  Discours  sur  l'histoire,  le  gouvernement . 
les  usages,  etc.,  de  plusieurs  peuples  de  l’Eu- 
rope. par  d'Albon.  Genève,  1789.  4 vol.  in-i9. 

98099  Clli).  Stcart's  view  of  society  In  Eurojia. 
London,  1789.  ln-4. 

98100  Histoire  des  progrès  de  la  civilisation  en 
Europe,  depuis  i'ère  chrétienne  Jusqu’au  11  g* 
siècle,  par  H.  Roux-Ferrand.  Paris,  i833-4i, 
6 vol.  in-8. 

93ioi  fyOurs  d’histoire  moderne . par  Fr.  Gcitor. 
Paris,  1898,  6 vol.  In-8.  (L'histoire  de  la  civi- 
lisation en  France,  4*  édil..  i843.  est  en  4 vol. 
in-8.) 

93109  Tableau  des  révolutionsHlu  système  poli- 
tique de  l'Europe,  depuis  la  fin  du  i5*  siècle, 
par  M.  J. -P. -F.  Anciclox.  Berlin,  1806,  4 vol. 
ln-8.,ou  noiiv.  édition  revue  et  corrigée.  Paris, 
1693,  4 vol.  In-8. 


93io3  Manuel  historique  du  système  politique  des 
^ états  de  l'Eurupe,  depuis  la  découverte  de  l*A- 
mérique.  par  IIeeses.  Paris,  iSai.  9 vol.  in-8. 

93io5  Mémoires  tirés  des  papiers  d’un  homme 
d'état  (le  prince  de  Hanienl>erg).  sur  les  causes 
qui  ont  déterminé  la  politique  secrète  des  ca- 
binets dans  les  guerres  de  la  révolution  (compi- 
lation réiiigée  par  Alph.  de  Deauchampet  Alex. 
Scbuivari.  pour  tes  5 pretn.  vol.,  et  ensuite  par 
le  comte  Armaml-Fr.d’AIIonville).  Paris,  i8St- 
37.  i3  vol.  in-8. 

93to6  Histoire  du  congrès  de  Vienne,  par  M.  de 
Flassan.  Paris,  1899.  9 vol.  io-8.  (On  pourrait 
faire  une  classe  particulière  de  l*hist(dre  diplo- 
matique de  l’Europe,  et  y rapporter  le.s  n**  9879 
et  suiv.,  94114  et  suiv.) 

93107  Storia  delle  reiazloni  vicendevoîi  delP  Eu- 
^ropa  et  <iell*  Asia,  dalla  decadenza  di  Roma  fino 

alla  dbiniztone  del  califlTato.dei conte  Gio-Bait. 
Baideth  Boni.  Firenze,  Paqanf.  1697^9  vol.  1n-4. 

93 108  Histoire  du  commerce  entre  le  Levant  et 
l'Euroiie,  depuis  les  croisadesjusqu'4  la  fonda- 
tion des  colonit^  d’Amérique,  par  G.-Bern. 
Depping.  Paris,  iR3o.  9 vol.  In-S. 

93109  Costumes,  nnpure  et  usages  de  tous  les 
peuples  (de  l’Europe),  arec  des  explications  par 
M.  Kyriès.  Paris.  1891.  gr.  fn-8..  gpart. — Poxir 
les  costumes,  voy.  les  n**  9601  et  suiv. 


1.  Histoire  de  France. 


A. Géographie  ancienne  et  moderne;  Topographie; 
Statistique. 


93110  Hadr.  Valesii  notiiia  Galliaruin.  Parisiis, 
1675,  in-fol. 

93i  1 1 Notice  sur  l'ancienne  Gaule,  par  U'Anville. 
Paris,  17G0,  in-4. 

93119  Eclaircissements  géographiques  sur  l'an- 
cienne Gaule  (par  d'AsviLLE).  Paris,  1741. 
ln-19. 

93113  Mémoires  de  d’AsviixE  sur  les  cartes  de 
l'ancienne  Gaule  qu'il  a dressées.  Paris,  1779. 
ln-4. 

9311 4 Géographie  ancienne  historique  et  comparée 
des  Gaules,  par  M.  WAUjiESAEa.  Paris,  i83g, 
3 vol.  ln-8. , et  atlas  in-4. 

99115  Disscrialion  dans  laquelle  on  recherche 
depuis  quel  temps  le  nom  de  France  a été  en 
usage  pour  désigner  une  portion  des  Gaules, 
etc.,  par  Paris,  1740,  iii-i9. 

93ii0  Mémoires  géogr.  sur  quelques antiquitésde 
la  Gaule,  par  Fr.  Pasuraol.  Paris,  17O5,  in-19, 
cartes.  (Réimpr.  in-8.) 

93ji7  Dissertation  sur  l'ancienne  Jonction  de  l’Au- 
gleterre  4 la  France,  par  Desmarest.  Amiens, 
1753.  ln-19. 

9S118  J.-J.  CifirncTii  Porlus  Icclus  Jul.  Cxsaris 
demunslratus.  Antuerpùr,  1G97.  in-4. 

93119  Gull.  SouxERi  Purtus  Iccius  lllustratus.  etc. 
OJconii,  1094,  iu-8. 

93190  J.  Grasoisrii  de  loco  ubi  victus  Attila  fuit 
olim  (iissorlatio.  Lugduni,  iô4i.  in-8. 

93191  Mémoires  sur  les  limites  de  l'empire  de 
Charlemagne.  parD.  Ph.-L.  Lieble.  rorfs.  1764. 
ln-19. 
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03199  Johan.  IJmiuel  noliü»  regni  Francir. 
Argentoratiy  i655,  o vol.  |)«t.  ln-4. 

o3io3  L'empire  fraoçoU,  ou  Phistoire  îles  coti- 
qucates  éet  royaumes  et  provinces  dont  II  est 

com^msé par  Laurens  Turquoys.  thHéanf, 

t05i,  lt><foL 

o3ioA  Dictionnaire  universel  de  U France  ancienne 
et  moderne  (par  CI.'Marin  SaugraiOf  avec  um* 
lolruduction  par  Paldn^  Cl.  du  Moulinet  des 
Thuilleries).  Pari»^  I7‘i0i  3 vol.  In^fol. 

33195  Dictionnaire  g<V>Krapliique  des  Gaules  et 
de  la  France,  (lar  Expiluy.  1763*70,0  vol. 
in*fol. 

33ioO  Dictiosnaibe  universel  géographique,  sta- 
tistique, etc.,  de  la  France  ( par  L.  Priidhouinic 
et  autres).  Paris^  160^,  5 vol.  in-3.,  avec  une 
carte. 

93107  Dictionnaire  des  postes  aux  lettres  du 
royaume  de  France,  publié  )var  l'administration 
générale  des  postes.  Parii,  1637,  3 vol.  pci. 
In-fol. 

93108  Dictionnaire  complet  de  tous  les  lieux  de  la 
France  et  de  ses  colonies,  par  M.  Barbichon. 
P«p/r,  iA3i,  0 vol.  ln-8. 

o3io8*  Dictionnaire  général  des  communes  de 
France,  3*  édition.  Paria,  iftftS,  ln-8. 

93198**  Atlas  de  la  France.  ~ Voyelles  a**  196:18 
et  suivants. 

93199  1^  caialoffiie  des  villes  et  cités  assises  ès 
trois  Gaules,  par  Gil.  Coaaozrr.  PariSy  i5âo, 
pet.  ln-8. 

93199*  guide  des  chemins  de  France.  Paria, 
1553.  aussi  1553.  ln-8.  (Voir  l’article  Voyages.) 

93i3o  Los  antiquités,  rnndatlons  et  singularités 
des  plus  célébré»  sUles  de  France , par  Fr. 
Dbsri’Ps.  Consiancty  1608.  in-ti.  — Sous  le  titre 
de  Description...  Bouen,  1611,  pci.  in-8. — Voir 
le  n*  93015. 

93i8i  Les  antiquités  et  rcrherches  des  villes,  ch.1- 
teaux  et  places  plus  remarquables  de  toute  la 
France...  (abrégé  de  Fr.  lhilrrores(),par  André 
Duchesne,  édit.  Pana,  1639,  in-8.  — fldliion 
revue  et  augmentée  par  Fr.  Dnchesue  fils.  Pana, 
1657  (aussi  i658),  in*K.,  et  2668,  3 vol.  In-13. 

33i39  Topographie  fraiiçoise,  dessinée  par  Cl. 
ChasUllon,  et  mise  au  Jour  par  J.  Boissr.Ai'. 
Paris.  i65i,  in-fol. 

u3i3S  Zratxai  topographla  Galtiv.  Prancofurti. 
1655,  i3  tom.  In^ol.  6g. 

93135  Délices  de  la  France,  teyde,  1798,  3 vol. 
in-19. 

93 1 35  Description  de  la  France,  par  de  Loactruar. 
Paris.  1719,  In-fol. 

9S1S8  État  de  la  France,  extrait  des  mémoires 
dressés  par  les  Intendants,  par  Boutalnvililrrs. 
Londres.  1797-98,  S vol.  in-fol.  — Le  même, 
3«  édit,  corrigée.  Londres,  \^5a.  8 vol.  I11-19. 

93 1 87  Nouvelle  description  de  la  France,  précédée 
d'une  Introduction,  par  Piganlot  de  la  Force. 
Paris,  1739,  l5  vol.  in-i9,  6g. 

93188  Description  des  principaux  lieux  de  la  France 
(partie  méridionale,  y compris  le  Lyonnais, 
l'Auvergne,  te  Poitou  et  le  LimnoslÂ),  J.-A. 
Dulaure.  Paris.  1788-89  (ou  nouv.  titre,  on  11- 
1795),  6 voL  pet.  in-19,  avec  cartes. 

93189  Dcsaiii>no!i  de  la  France. Par^,  1781,19  vol. 
ir>-foL 

33  i5o  Voyage  dans  les  109  départenienls  de  la 
France,  par  Biion,  avec  la  description,  par  Jos. 
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La  Vallée  et  Breton.  P«n'.«,  1793-1803, 

i5  vol.  ln-8.  lig. 

93i5i  Nouveau  Vorace  pittoresque  de  ta  France. 
Paris.  1817,  3 vol.  gr.  in-8. 

33i59  France  pittores<|ue,  ou  description  pitto- 
resque, topographique  et  statistique  des  dépar-  • 
tcnienls  et  colonies  de  la  France,  par  A.  Hugo  ; 
é<Hlion  ornée  de  130  cartes  et  730  vignettes. 
ParM,  i835,  3 vol.  in-5. 

33i53  Guide  pittoresque  des  voyagetirsen  France, 
orné  de  90  cartes  routières,  de  70  portraits  et 
de  680  vignettes.  Paris,  i838.  6 vnl.  |n-8. 

33i55  France  scenery,  by  capl.  Battv.  London. 
1833,  gr.  ln-8, 

33 1 55  Les  rivières  de  la  France,  etc. , par  l*.  Coulon. 
Paris.  1655,  9 vol.  pet.  ln-8. 

•j3i50  The  rhers  of  France,  from  drawlngs  by  J.- 
M.-W.  Tibiveh.  London.  1835-37,  in-8. 

33157  Histoire  (le  la  navigation  Intérieure  de  la 
France,  parJos.-M.  Ditcxs.  Paris.  1899,9  vol. 
ln-5. 

33 158  Dirtioimaire  hydrographique  de  la  France, 
suivi  de  la  colleriioii  complète  des  tarifs  des 
droUsde  navigation,  parThéod.  Ravinct.  Pon>, 
1S35,  3 vol.  in-8.,  avec  une  carte. 

3Si59  ^'ties  des  côtes  de  la  France,  par  L.  Gar- 
neray,  décrites  par  K.  Joi;y.  Paria,  i8i5-39, 
in-fol. 

3Si5o  Nouvelles  vues  perspectives  des  ports  de 
France,  parOuane.  in-fol.  ohl. 

33i5i  Statistique  générale  et  particulière  de  la 
France,  par  une  Société  de  gens  de  lettres  (J. 
Peucliet,  Sonninl,  lierbln,  etc,).  Paris.  i8o3, 

7 vol.  in-8. , et  atlas  ln-5. 

33i5i*  Statistique  élémentaire  de  la  France,  par 
Jacq.  Peuchel.  Paria,  i805,  ln-8. 

fi3i53  Documents  statistiques  sur  la  France,  pu- 
bliés par  le  ministre  du  commerce. — Territoire,  , 
Population,  Commerce  extérieur  (par  M. Moreau 
de  Jonès).  Imprim.  royale.  1835-37,  3 vol.  Irèn 
gr.  I11-5. 

33i5S  Siaiisti(|ue  de  la  France,  publiée  par  le  mi- 
nistre de  l’agrirultun*  et  du  commerce.  — Agri- 
culture. ftnprim.  royale.  i85o,  9 vol.  en  5 tom. 
gr.  tn-5.  (Suite  de  l’ouvrage  cl-deuus;  Il  se  con- 
tinue.) 

B.  Histoire  celtique  et  gauloise. 

33i55  GALLrBantlquitalesqu»lam  seleclB(aSrlp. 
MalTciv).  t'eromr.  1735, ln-5.  — Voir  les n*«97.'i59 
et  97555. 

99155  Ri'cuell  d’antiquités  dans  les  Gaules,  par 
de  l.t  SACTAcèae.  Paris.  1770,  ln-5. 

93i56  Recueil  de  monuments  antiques,  la  plupart 
Inédits  cl  découverts  dans  l'ancienne  Gaule,  par 
G.-M.  GaiVADD  de  la  Vlocelle.Porfa,  1817,  9 vol. 
In-5.  6g. 

9S157  LesliliisiratlonsdesGaulos,parJ.  LbMaiic. 
Parti,  i33i,  ln-5.  — Voir  le  n*  35g55. 

93158  Des  Celtes,  antérieurement  aux  temps  his- 
toriques, par  Le  DcIstdeBoUdoux.  Paris.  1817, 
in-8. 

93i5g  Le  BJonl-Glonne,  ou  recherches  hlstoriqiiés 
sur  l’origine  des  Celtes,  Angevins,  A(iuitalns, 
Armoriquains,  et  sur  la  retraite  du  premier  soli- 
taire desTtaulcsau  Mont-fRoime,  etc.,  par  l’ahbé 
Claude  Robin.  Saumur  et  Paris.  1775,  9 vol. 
In-19. 
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o3t0o  Recueil  de  dlsserUtioiu(par  Le  Royer  d'Ar> 
teict  de  Lâ  SADTActoe).  Pèrii,  177O,  li>4.  fig. 

33101  Joan.  PtcAKDi  de  prisca  CeUopêdU  übrl  V. 
PaririU^  1550,  ia-h. 

30103  Histoire  de  l'étal  et  république  des  Druides 
Eubages^elc.,  par  P.-F.>NoélTAiLLKPir4>.  Paris^ 
1083,  Id-0. 

33103  Antiquités  de  U nation  et  de  la  langue  des 
Oltcs,  par  Punoü.  Parts,  170S,  In-13. 

33iOA  Histoire  de»  Celles,  par  PeixocnsB.  Ports, 
1770,  3 >ol.  lu^. 

*i3i05  Jo.  >Dan.  SchocpQlnl  >1ndlclæ  celücc. 
Argfntorati^  1730,  In-Ô. 

33100  L.  nieffèiibach,  Ceitlca.  Sprachllcbe  Docu- 
nieulezur  gescliichte  der  Kelteo.  StulL , 1 63g-0o, 
3 paru  ln*$.,  eu  3 lUralsoos  (La  i'«  paru  e&l 
déjà  sous  le  11*  iiipo. 

33160*  Memoirs  of  tbcCells  or  Gauls.. , by  Rmox. 
lioiidofi,  1837,  ln-8. 

38167  Recherches  sur  les  peuplesCamblovIcenses, 
de  la  carte  tbéodosieone  ; sur  l'ancienne  ville  de 
Neiis,  les  ruines  de  plusieurs  autres  villes  ro- 
* iiialnes  de  l'ancien  Berry,  et  les  monuments  cel- 

tiquesdu  département  de  l'Alller,  de  la  Creuse, 
etc.,  par  J.-W.  Baralllon.  Ports,  180O,  lii-ê.  — 
Œt  sous  le  dire  de  necherehei  sur  plusieurs 
monuments  celtiques  et  rowoins  du  centre  de  la 
« FTonre).  Parla,  180O,  ln-8. 

33i08  Recherches  sur  les  origines  celtiques,  prin- 
cipalement sur  cellesdu  Dngey,  considéré  comme 
berceau  du  delta  celtique,  par  P.-J. -Jacques 
Bacon-Tacon.  Paris^  an  vi-i  79S  ( nouveau  titre, 
1808),  3 vol.  lu-8.  porlr. 

uStOg  Recueil  de  ranliquc  précxcelience  de  Gaule 
et  des  Gauloys,  par  Guill.  Ls  Rocilak.  Ports, 
i55i,  ln-8. 

38170  if.  Zuerit  Boxhorsii  origlnom  gaillcarum 
liber.  Amstelod.^  i658,  ln-8. 

38171  Eclairdsscinents  sur  les  origines  celtiques 
et  gauloises  (par  J.  Mastih).  PariSy  1788,10-13. 

38173  Mémoire»  pour  servir  8 l'histoire  des 
Gaules  et  de  la  France,  par  Jos.-BalL  Glbert. 
PetriSy  1788,  ii>-i3. 

38173  Origines  gauloises,  celles  des  plus  anciens 
peuples  de  l’Curope , puisées  dans  leur  vraie 
source,  par  La  Tour-d'Au>crgDe-Corret.  Uam- 
bourg  et  Ports,  1801,  in-8. 

38178  KpUomc  de  t’antiqullé  des  Gaules  cl  de 
France,  par  Guill.  du  Bkixay,  avec  diverses 
pièces  du  même  auteur.  Pétris^  i560,  In-A. 

3817S  Rob.  CcBNALis gallica  hUtoria.  Paris.^  i887i 
In-foi. 

38170  De  Gallorum  imperto  et  philosoplda  Ub.V  II, 
Stepb.  Forcatulo  autbore.  Paris,^  i670* 
(Article  FoacADCL.) 

38177  Histoire  des  Gaules  et  conquêtes  des  Gau- 
kds...,  par  Ant  de  Lestam.  Bourdeaux^  1O18, 

ln-8.  ^ „ 

38178  Ant.  Gossellnf  hisiorla  velcruin  Gallorum. 
Codomi,  Poisson^  i030,  in-8. 

38i7gHistolre  des  Gaules,  par  D.4.Masti"«  Ptsris^ 
1753,3  vol.  ln-8. 

33180  Histoire  des  Gaulois,  par  J.  Picot  GenèWy 

OB 808,  3 vol.  in-8. 

3S181  Histoire  de  la  Gaule,  par  M.  Serpette  de 
Marlncourt  /*orts,  1833  (ou  nouv.  litre,  i835), 
3 vol.  ln-8. 

33183  Histoire  des  Gaulois,  par  Amédée  Tunni 
(3*  édition).  P/trt|h^838,  3 vot  ln-8. 


3318S  Précis  historique  sur  l’anciemie  Gaule,  ou 
recherches  sur  Tétai  des  Gaules  avant  J.  César, 
par  Tbéopb.  Berlier.  Bruxelles,  1833,  lu-8. 

33188  P.-Ægid.  Lacarry,  historia  Galllarum  suh 
przfectis  prstorio  Galiiarum  ; cpilome  hlsloriæ 
regiim  Francia*,  etc.  t'tarpmonrt,  1O7S,  fn-8. 

33i85  Histoire  de  la  Gaule,  sous  la  domination  des 
Rouiains,  par  Augustin  THicsav.  Paris,  1880-83, 
in-8.,  ton.  I et  11. 

33i80  Gallorum  insubrium  antique  sedes,  studio 
Bunav.  Osiiilioiuri.  3iediolaHi,Jo.-AnL  Castil- 
liona-us,  i58i,  ln-8. 

33187  Discours  lilslor.  touchant  Télat  génér.  des 
Gaules,  et  principalement  des  provinces  de 
Dauphiné  et  de  Provence,  tant  sous  les  Ro- 
mains qu'en  après  sous  les  François  et  Bour- 
guignons, par  Aymar  du  Perier.  Lyon,  B. 
Anceh'n,  1610,  in-8. 

3S188  Histoire  des  expéditions  depuis  le  déluge, 
ialtes  par  les  Gauloys......  par  Guill.  Postcl. 

Paris,  1553,  In-iO. 

331S9  P.-Ægld.  Lacarry,  historia  coloniarum  lunt 
a Gatlis  In  exlèras  naliones  missarum,  cum  exte- 
rarum  nationum  in  GalUas  deduciarum.  Clara- 
monti,  1677,  in-8. 

33 190  Observations  histor.surla  nation  gauloise... 
avec  Tétahlisscnient  des  Galates  en  Asie  (par 
Dordelu  du  Fays).  Paris,  178O,  In-i3. 

33 193  Dissertation  sur  les  camps  romains  du  dépar- 
tement de  la  Somme;  suivie  d'éclaircissements 
sur  la  situation  des  villes  gauloises  de  Saoiaro- 
l»rivc  et  Rraïuspance,  etc.,  par  le  comte  Alex.- 
Louis  d'AllonvllIe.  Clermont-Ferrand,  i838, 
in-8.,  avec  13  pl. 

33193  Considérations  sur  Tesprlt  militaire  des 
Gaulois,  par  Cl.-G.  Bourdon  de  SigraU.  Paris, 
1774,  ln-13. 

30198  — sur  Tespril  militaire  des  Francs  et  des 
Français,  par  le  même.  Paris,  17W,  ln-J3. 

C.  Origine  des  Français:  Etablissement  de  la 
Monarchie  dans  les  Gaules. 


33195  Encomiuin  Franciz,  M.  Irenara  authore. 
/Irpefiforali,  apud  Cratonem  ATyffusi,  158g,  pet. 
in-8. 

'0190  la  première  partie  do  iraicté  de  Toriglne, 
progrès  et  excellence  du  royaume  et  monarchie 
de  Franco,  par  Ch. du  Moün.  L}f<m,i50t,  iii-8., 
cl  aussi  Paris,  i50i,  in-8.;— puis  en  lat.,  Lyon, 
C4.  Senneton,  i568,  io-8.,  et  encore  depuis. 

3S197  Traicté  de  Testât  et  origine  des  ancien» 
François,  par  Nlc.Vigoler.  Troyes,  CL  Garnier, 
1583,  in-8. 

33198  Abrégé  fldelle  de  la  vraye  origine  et  généa- 
logie des  François,  auquel  est  traité  de  la  généa- 
logie et  hauts  faits  des  anciens  François^  en-> 
semble  de  leur  duc>t  roys  jusqu'à  Clovis... , par 
Cl.  Dupré.  Lyon,  Thib.  Aneelin,  lOoi,  pet.  Hi-8. 

38199  Dissertation  sur  Toriglne  des  François  ( par 
D.  Jot.  Vaincue).  Paris,  1733,  Ii>-13. 

i33oq  Les  inllquités  de  la  nation  et  de  la  inotiar- 
chie  françolse,  par  G.-Ch.  Le  Gendre.  Paris, 
1781,  ln-8. 

30301  Histoire  critique  de  Télablissement  de  la 
monarchie  françolae  dans  les  Gaules,  par  J. -fi. 
Dubos.  Paris,  1708,  S vol.  in-8.,  ou  1781,  a vol. 
lu-é.,et  8 vol.  ln-13. 
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33)03  Histoire  de  rétabltosement  des  Prançsts  dans 
I les  Gaules,  parle  président  Hénauit  TarVi,  1801 , 

I 3 Tot.  in^. 

33)oS  Etal  de  la  Gaule  au  5*  siècle  : ettraiis  des 
mémoires  (supposés)  d'Uiibald,  ou>rage  inédit 
et  contenant  des  détails  sur  rentrée  des  Francs 
dans  la  Gaule  (par  J. -F.  Foumel).  Paris., 
an  .T/F(iSo5),  3 vol.  in-i3. 

D.  Mœurs  et  Usages;  Antiquités  et  Monuments. 

q33o3  MciioiRes  de  l'Académie  celtique.  Paris, 
1807, 18  n*«en  5 vol.  in*8.  — Mémoires  de  la 
Société  des  antiquaires  de  France.  Paris,  181 
j8S4,  iovoi.ln-8. — tNouv.  série,  18SS-A&1  7 vol. 
I11-8. 

38308*  P.  IUmi  liber  de  morlbus  vctorum  Gallo* 
rum.  ParUiis,  i59g,seu  i503,im8. — Traité  dos 
façons  clcoutumes  desGauloys,  trad.  par  Midi, 
de  Castehiaii.  Paris,  i5bg,  seu  i58i , iiHt. 

38305  Moeurs  et  coutumes  des  François,  par  L.  Le 
Gendre.  Paris,  1788,  In-i3.  (8*  vol.  de  son 
Histoire  de  France.) 

38304  Dictionnaire  historique  des  mœurs  et  usages 
des  François  (par  La  Chenaye  Desbois}.  Paris, 
1787,  S vol.  peL  ln-8. 

33307  Usages  et  mœurs  des  François,  par  Poullin 
de  Lnmina.  Laon  et  Paris,  1769,  a part.  Imis. 

38308  Histoire  de  la  vie  privée  des  François,  par 
Le  Gasnd  d'Aussi.  Paris,  8 vol.  in-8. 

38300  Histoire  des  Français  de-  divers  états,  aux 
cinq  derniers  siècles,  par  Am.*Alexis  Montul. 
Paris,  1837-So,  8 vo!.ln-8. 

38300*  Tristan  le  voyageur,  ou  la  France  au  XIV* 
siècle,  par  de  Marchangy.  Paris,  i835,G  vol. In-8. 

33310  Quel  fut  l’état  des  personnes  en  France, 
sous  b première  et  ta  deuxième  race  de  nos 
rois  î par  De  Gourd.  Paris,  17O9,  in-ia.— Edit, 
revue  et  corrigée,  i’orts,  1780,  in-8.  (On  n*a  pas 
réimpr.  dans  cette  édition  le  discours  sur  celte 
question  : Estait  nicessairt  de  muUipUer  tes 
académies  ? qui  est  joint  à la  première.) 

333 1 1 De  l'état  civil  des  personnes  et  de  la  condi- 
tion des  terres  dans  Icü  Gaules,  dès  les  temps 
celtiques,  jusqu'à  la  rédaction  des  coutumes 
(par  Perredol).  En  Suisse,  178G,  u vol.  in-4. 
(ou  Lûndres,  1700,  en  S vol.  In-13,  sous  le 
titre  d'i/isioire  des  conditions  et  de  Pélat  des 
personnes  en  France,  etc.) 

33313  Recherches  sur  les  prérogatives  des  daines 
ches  les  Gaulois,  sur  les  cours  d'amour,  etc., 
par  le  président  Rolland.  Paris,  I787,ln*i3. 

33313  La  Gaule  poétique,  ou  l’histoire  de  France 
considérée  dans  ses  rapports  avec  la  poésie, 
l'éloquence  et  les  beaux-arts,  par  de  Marchangy, 
3*  édit.  Paris,  1838, 0 vol.  ln-8.  ( Peut  se  placer 
après  le  n*  33373.) 

a3ai8  Mémoire  pour  servir  à l'histoire  de  la 
société  polie  en  France,  par  P.-I^  Rœderer. 
* Paris,  1835,  ln-8. 

f 33315  Histoire  des  modes  françaises,  en  ce  qui 

concerne  la  tête,  avec  des  recherches  sur  l'usage 
des  cheveux  artificiels  cbex  les  anciens  (par 
Molé).  Amsterd.  et  Paris,  177S,  in-i3. 

3S314  Essai  histor.  sur  les  modes  et  la  toilette  de 
France,  par  le  chevuller  de  C...  ( Villiert).  Paris, 
1838,  3 vol.  ln-18,  üg. 

-j3317  Lc's  monuments  de  la  monarchie  françoisr. 
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par  D.  Bem.  de  MwTFiocon.  Paris,  1 739, 5 vol. 
in-fol. 

3S3i8Taésoa  des  antiquités  de  la  couronne  de 
France.  La  Haye,  1785,  3 tom.  en  1 vol.  In-fbl. 
38319  Antiquités  nationales,  par  L.-A.  lliLus. 
Paris,  1790,  5 vol.  ln-8. 

3S330 Musée  des  monuments  français,  par  Alex. 

I.BXOIR.  Paris,  1800,  8 vol.  in-8.~Volr9G8o. 
38331  Histoire  des  arts  en  France,  prouvée  par  les 
monuments,  par  Alex.  Le.xoia.  Paris,  1810, 
ln-8.  et  aüas  in-fol. 

3S333  Atlas  des  monuments  des  arts  de  la  France, 
depuis  lesGauiols  Jusqu'à  François!**,  par  Alex. 
Le.xois.  Paris,  1838,  in-fol.— Voir  le  n*9i84. 
38333*  Bulletin  monumental,  publié  par  M.  de 
Cai'uost.  Caen,  i838'83,  8 vol.  ln-8.  fig.  —Voir 
le  n*  39388. 

3S33S  Monuments  français  Inédits,  pour  servir  à 
l'histoire  des  arts,  des  costumes,  etc. , par  N.»\. 
VViLLEifPf.  Paris,  i8oft-33, 3 vol.  in-fol. 

38338  Monuments  de  la  France,  par  Alex,  de 
Labordf..  paris,  i8iG-36,  3 vol.  In-fol. 

38335  An  historical  survey  of  the  eccleslastkal 
antiquitics  of  France;  by  Rev.  WiiirrincTOs. 
Lond.,  1800,  ln-8. 

3S330  Jo.-Jac..  Chinictii  Anastasis  Cbilderlci  Ulus- 
iralus.  Antuerpia,  i455,  ln-8. 

(Voy«t  iM  B.  SSSOMO,  tStMet  raixtaU.) 

E.  Histoire  générale  sous  les  trois  races  des  rois 
de  France. 


38337  Chroriqurs  de  France  (dites  de  S.  Denis). 
Paris,  1876 , 8 vol.  In-fol.  — Voir  le  n*  38880. 

33337*  CnaoNiQtncs  abrégées  des  rois  de  France. 
Paris,  1890,  in-8. 

3S338  Annales  des  Gaules,  par  Nie.  Gtu.es.  Paris, 
1530,  in-fol. 

33339  P.  Æmilii  de  rébus  geslis  Francorum  llb.  X. 
Paris.,  1539,  in-fol. 

38380  R.  Gacoi),  compendium  super  Francorum 
grsiis.  Paris.,  i5oo,  In-fol. 

33331  La  GéxéAuocic  des  rois  de  France.  Paris, 
1530,  in-fol. 

38383  Rosier  hlstorlal  de  France.  Paris,  i533, 
in-ful. 

33333  Anciennes  et  modernes  généalogies  des  rois 
de  France  (par  J.  Bouchet).  Paris,  i534,  in-i6. 
— Voir  le  n"  38000. 

33338  Kpitomr  gesiorum  Lviti  regum  Frande. 
Lyon,  i584,  in-8. 

3333.5  CuRONiQce  dos  roys  de  France  (trad.  du 
latin  de  J.  Du  Tlllct).  Paris,  i589,  in-8. 

38330  Chronique  abrégée  des  rois  de  France. 
Lyon,  i55j,  ln-8. — Voir  aussi  au  mot  Kpitomc. 

33337  Histoire  abrégée  de  tous  les  roys  de  France, 

d'Angleterre  et  d'Escosse par  David 

CBAUBRr.  Paris,  1579,  In-8. 

33387*  Biographie  et  prosopographic  des  roys  de 
France  (en  vers  français).  Paris,  i383,  ln-8. 

33338  Histoire  générale  des  roys  de  France,  par 
Bemartl  de  Girard,  sieur  du  Haltiau  (jusqu'à 
la  fin  du  règne  de  Charles  VU).  Paris,  P. 
i/HuHUer,  i5t4  (aussi  1877),  Ih-fol.  — 1-a 
même,  continuée  aes  cscripts  de  plusieurs  au- 
theurs...  jusqu'à  présent.  Paris,  i4i5,  et  aussi 
1G37, 3 vol.  In-fol.  (Avant  de  publier  cette  his- 
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tolre«  du  Halllan  avait  donné  t Promfssf  et  des- 
seing  de  Vhistoire  de  France^  Paris,  i57i,  ln-8. 

uSaSo  De  l‘estat  et  succès  dos  afTaires  de  France, 
ensrinblo  iiitr  soniniaire  Idstoire  des  seif^iiours, 
comtes  et  ducs  d'Anjou  , par  Hern.  do  Girard, 
sieur  du  lialllaii.  Paris,  /.7/ui/^iVr,  i57?,  In*â., 
ou  1 580,  in-8. — L’histoire  sommaire  des  comios 
d'Anjou  avait  déjà  été  Imprimée  à Paris,  1570, 
In-ia.  — Voir  le  n* 

•jZ’Àfto  De  Fi’siat  et  succès  dos  affaires  de  Franco, 
contenant  sommairommt  Diisloire  des  rois  de 
France  (jusqu’à  l^uis  X!  ) et  1^  choses  les  plus 
remarquables  par  oint  Jnslitué«t  pour  l’éiablis- 
soment  et  grandeur  do  tour  royaume  et  autho- 
rlté,  ï>ar  Te  même.  Pnn'j,  L’iluillier^  tâoâ; 
MareOrry^  iCoy;  liohinot,  i5i3,  pet.  In-8. 

‘i39Ai  «randos  annales  et  histoires  générales 
de  France,  par  Fr.  nEiJ.EFOREST.  Paris,  iâ79« 
vol.  in-fol. 

vSsfta  Inventaire  général  de  Tbistoirc  de  France 
(jus(|u'en  liaa),  par  J.  de  Serres.  Paris,  Sau- 
grain,  1097,  i tome  en  a vol.  In-i6.  — Contl- 
mié  jusqu’en  160O,  par  J.  de  Montlyard.  Paris, 
1606,  et  aussi  1608  et  lôié,  à vol.  ln-8.  — Con- 
tinué de  nouveau  par  différentes  personnes,  et 

Jmprimé  & Paris,  en  1618,  en  1817,  en  i63i  cl 
i6à8,  in-fol.  — à Grnèoe,  i632,  9 vol.  ln-8., 
et  aussi  h I.yan,  i653,  3 vol.  in-8. 

•îSaftS  Lacarry,  epilome  bist.  regum  Francia?  a 
Pharamunijo  nsque  ad  ann.  i639,  ex  Dion.  Pc- 
Uvio  cxcerpta.  Ctaromonii,  1679,  In-à. 

9S9ûâ  Histoire  générale  de  France,  depuis  Phara- 
mond  jusqu'en  i0^3;  l'état  de  rf^glise  et  de 
roHipire,  et  les  mémoires  des  Gaules  depuis  le 
déluge  ju8(|u'à  rétablissement  de  la  monarchie 
Françoise,  par  Scip.  Dupleiv,  A*  éililion.  Paris, 
i634-à3,  C toni.  en  5 vol.  In-Fol.  {il  y a des 
exemplaires,  avec  le  dernier  vol.  sous  la  date 
de  1O37.) 

■'Saftâ  Histoire  de  France,  par  Mexcrat.  Paris, 
1 643-51,  S vol.  In-fol. 

93946  Abrégé  chronologique  do  l’hlstolrc  de 
France,  par  le  même.  Amsterdam,  1675,  7 vol. 
pet.  ln-8. 

93947  Histoire  de  l'origiuc  et  des  progrès  de  la 
monarchie  Françoise,  suivant  l’ordre  des  temps, 
par  Guill.  Marcel.  Paris,  j686,  4 vol.  ln-19. 

'i3'i48  Xouveile  histoire  de  France,. jusqu'à  la 
mort  de  Louis  XIII,  avec  les  mœurs  et  con- 
tiiines  de  la  nation,  par  L.  Le  Gendre.  Paris, 
1718,8  vol.  In-fol. , ou  1 7 1 0 cl  1 730  (ou  Amsterd. , 
1734),  « vol.  In-t9. 

9394g  Abrégé  de  l’histoire  de  France  (Jusqu'à 
Charles  •i).  par  Bossuet  Paris,  1747,  ln-4. 
ou  4 vol.  ln-19. 

93950  Les  jeux  des  rois  de  France,  des  reines  re- 
nommées, de  la  géographie  et  des  fables,  par 
J.  D.  M.  (J.  De»  Marets}.  t*aris,  i664,  In-i9. 

93951  Histoire  de  France,  par  Gabr.  Dasiel.  Pori.v, 
1735,  17  vol.  lr>-4. 

93959  Gomparalson  des  deux  histoires  de  Mezeray 
et  du  P.  Daniel,  par  Dan.  Loubard.  Amsterd., 
1793,  ln-4. 

Ü958  Abrégé  chronolog.  de  l’histoire  de  Franco, 
par  Uéraclt.  Paris,  1768,  9 vol.  ln-4. 

93s54  Tableau  synoptique  de  l’histoire  de  France 
et  des  principaux  événements  arrivés  en  Ru- 
iv>pe  depuis  la  iiai&sance  de  Louis  XIV  Jns(|u’à 
la  restauration  de  la  monarchie  française,  pour 


senrir  de  suite  à l’abrégé  chronol.  de  Hénauit, 
par  M.  Bordes.  Paria,  i8ig-9i,  3 vol.  ln-8. 

93955  Histoire  de  France , par  Vellv  , Vlllaret  et 
Garnier.  Paris,  1770,  16  vol.  in-4.  ou  33  vol. 
In-!9.  — (^onitmialion,  96  vol.  in-i9. 

93956  Histoire  de  France,  avant  Clovis,  par  Lau- 
rcau.  Paris,  178g,  in-4.  ou  9 vol.  Ii»-i9. 

93957  CoLLECTio:i  ries  portraits  des  hommes  Illus- 
tres, et  quelques  plans  de  bataille,  relatifs  à 
rhlstolre  (le  France  de  Velly.  8 vol,  in-4. 

93958  Obsen  allons  sur  l'histoire  de  France  de 
Velly,  Viliaret  et  Garnier,  par  Gaillard.  Paris , 
1806,  4 vol.  ln-19. 

9395(J  Histoire  de  Franco,  grav.  par  David.  Paris, 
1787,  5 vol.  ln-4. 

93960  Figures  de  riiistoire  de  France,  grav.  p.ir 
Le  Bas,  avec  les  explications  par  J.-J.Gar.mer. 
Paris,  1785,  gr.  in-4. 

93961  Tablettes  hislor.  et  anecdotes  des  rois  de 

Fraocc,  depuis  Pliaramond  jusi^u'à  Louis  XV, 
par  D.  D.  B.  A.  (Dreux  du  Badior).  Londres  rl 
Paris,  176O,  3 vol.  in-12.  , 

■j396i*  Rlémenis  de  Phisloire  de  France,  par  l'ahbé 
Millol  (diverses  éditions}.  3 vol.  ln-19.  — Con- 
tinués jusqu’à  nos  jours  par  M.  Burel  de  Loiig- 
cbamps.  Paris,  1894,  5 vol.  in-i3. 

93969  Histoire  de  France,  par  A.nqcftil,  continuée 
par  M.  D...  Paris,  189O,  i3  vol.  ln-8. 

93969*  La  France  sous  ses  rois,  par  A.-H.  Damp- 
martin.  PariSy  iHio,  5 vol.  in-^. 

■>3963  Historia  general  de  Francia  t succession 
de  sus  mrmarras  desde  Faramundo  hasta  la 
niuerlc  de  Luis  XIY,  su  aulor  Fr.  de  Monte- 
mayor.  Madrid,  1 760,  4 vol.  ln-4. 

93964  Histoire  de  France  depuis  Dharamond  Jus- 
qu’à la  95*  année  du  règne  de  Louis  XVIII,  par 
J.-C,  Boyou.  Pai'is,  181g,  6 vol.  ln-8. 

23965  Glfford’s  historyof  France,  from  lhe  carliest 
limes  lo  llie  year  1794.  London,  1791-95, 
5 vot.  in-4. 

■•3966  HIstory  of  France,  A.  D.  486  to  1715,  by 
,Mcx.  Rvrkex.  iMnd.,  1801-90,  9 vol.  ln-8. 

939Ô7  Histoire  des  Français,  par  Sismonde  de 
SiSMoxm.  Paris,  i891-î843,  3i  vol.  ln-8. 

93968  Histoire  de  France,  par  M.  Micbelel.  Paris, 
i833  et  ann.  sulv.,  ln-8.,  lom.  1 — VI. 

‘•S'iGg  Histoire  de  France,  depuis  le.s  temps  les 
plus  reculés  jusqu’en  1789,  par  Henri  Martin. 
Paris,  Fume,  1 838-43,  ln-8.  fig.  toni.  I à XI. 

93970  Abrégé  chrouol.  des  grands  fiefs  de  la  cou- 
ronne de  Fraoce,  avec  la  chronol.  des  princes 
et  seigneurs  qui  tes  ont  possédés  (par  Brunet). 
Paris,  1759,  peu  in-8. 

93971  Obsenallons  sur  l’hisloire  de  France,  par 
l'abbé  de  Mahly,  édition  revue  par  M.  Guizot. 
Paris,  1893,  3 vol.  In  8. 

93979  Kssais  sur  l'hlst.  de  France,  par  F.  Gultol, 
pour  servir  de  complément  aux  observations 
sur  rhlstolre  de  France , par  Hably.  Paris , 
1898  (aussi  in-8. 

93973  Lettres  sur  riiistoirc  de  France,  par  Aug. 
Tuierrt.  Paris,  i836,  in-8. 

‘(3974  Dix  ans  d’études  liisturiques,  par  te  même. 

""Paris,  i834,  ln-8. 

93974*  Dictionnaire  encyclopédique  de  l'histoire 
de  France,  par  M.  I.e  Bas.  Paris,  i836  et  ann. 
suiv.  ln-8.,  lom.  1 à M|.  (Partie  de  l’riu'w9* 
pittoresque,  n“  i(jü39.) 
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03975  Anecdote»  françoises(parrabbéBer(oux). 
PmrU^  1737»  pcl*  io-«* 

93s7<}  L'honneur  français,  ou  histoire  des  rertus 
et  des  exploite  de  notre  nation,  par  de  Saq. 
PtariSy  i783>SA,  19  vol.  in-ia. 


F.  Collections  de  Chroniques  et  de  Mémoires 
historiques. 

23377  Annalium  et  historiap  Francori/m,  ab  anno 
ChristI  708  adann.990,  scriptores  coslanei  XII; 
piiniiim  in  lucem  eülli:  ex  biblioth.  P.  PIthvl. 
ParUiis^  Chapp*lety  i588,  seu  Franro/'.,  i5o4f 
2 tom.  en  1 >ol.  in-8. 

33978  Historlar  Francorum , ab  ann.  goo  ad  ann. 
1385,  scriptores  veteres  XI,  prtmuni  In  lueem 
cdili,cx  bibliotb.  P.  PUbœl.  l^ancofurti^  i5g0, 
in-fol. 

3337g  Andr.  DLCRB5^£,  hisloria;  Francorum  scrip> 
tores  coÆtanei.  Paris.y  iG36,  3 %oI.  in-foL 

23380  Hecueil  des  liUtoricns  des  Gaules  et  de  la 
France, par D.  Mart.  Bocqcct.  Paris, i7S8>i83o, 
30  vol  jll>foI. 

33381  Atmolnii  monaebi  de  gestis  Francorum  llbri 
quiiique;  ejusdem  llbri  duo  de  inveniione  cor- 
ports  S.  Vincenlii  : acced.  cbronicon  cassinense 
Lennls  Marsicani...,oinnia  studio  et  opéra  Jac. 
du  Broul.  Pmi$.^  i6o3,  in-fol. 

33383  Essais  historiques  sur  les  mœurs  des  Fran- 
çais t contenant  l'histoire  de  France  de  saint 
Grégoire  de  Tours,  etc.,  trad.1  par  BiUardon 
de  Sacvigxt.  Pans,  10  vol.  gr.  tn-8.  flg. 

33383  Histoire  de  roinpire  d’OccIdent  (Histoire  de 
France}*  de  la  traduction  de  L.  Cousis.  Psrrfs, 
1083,  3 vol.  in-13. 

3Ss8A  Collection  de  iiiémoires  relatifs  a l'histoire 
de  France  jus<|n'au  iS*  siècle,  avec  une  intro- 
duction , etc.,  par  M.  Guizot.  Parité  1833 -35, 
Si  vol.  ln-8. 

33385  Cotxecno.x  des  chroniques  nationales  fran- 
çaises. Parité  i8u4,  47  vol.  in-8. 

3S38O  CoLLKCTiON  universelle  de  mémoires  relatifs 
â l’histoire  de  France.  Parité  1785,  73  vol.  in-8. 

33387  CoLLBCTioN  complète  de  mémoires  relatifs 
a l'hiMoire  de  France,  députa  le  régne  de  Phi- 
lippe-Auguste Jusqu’au  commencement  du  17* 

siècle Pariât  1819-37,  53  tom.  en  53  vol. 

In-8.  — Suite,  jusqu'en  1768.  /6/d.,  1830-39, 
70  roi.  in-8.,  y compris  le  tome  XXI  Ûs. 

a3a88  Collection  de  rnéuieires  pour  servira  l'bist. 
de  France,  depuis  le  i3*  siècle  Jusqu'5  la  fin  du 
18*.  Par/i,  i835-3o,  Br<  >u-8. 
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23303  Recueil  de  divers  mémoires,  harangues, 
rcmonsiranccs  et  kllrcs  servant  à l'histoire  de 
nostre  temps  (iA53  a i8uo,  publié  par  Auger  de 
Moléon,  sieur  de  Granier).  Paris,  CAeta/fér, 
1633,  in-a. 

3S393*  Pièces  fugitives  pour  servir  a l'histoire  de 
France,  de  i540  4 i653  (publiées  par  de  Basebi, 
marquis  d’Anbais,  et  Ménard).  Paris,  1759, 

3 vol.  in-4.  (Article  MésASD.) 

33393  Curiosiiés  historiques,  ou  recueil  de  pièces 
utiles  a l'histoire  de  France,  qui  n’unt  Jamais 
psTM.  Amsterdam  et  Paris»  nâg,  3 vol.  pet.ln-i3. 

33394  Nouvelles  recherches  sur  la  France,  ou  re- 
cueil de  mémoires  historiques  Mir  quelques 
provinces,  villes  et  bourgs  du  royaume  (rccueil- 
lies  par  L.-Th.  Hérissant).  Paris»  176Û,  3 vol. 
in-13. 

33395  Galerie  philosophique  du  i6«  siècle,  par 
de  Mayer.  Londres  et  Paris»  1 783-90, 3 vol.  ln-8. 
(Extraits  des  mss.  de  Béthune.) 

33396  Notice  des  diplômes,  des  chartes  et  actes 
relatifs  4 l’histoire  de  France , depuis  l'an  s3 
jusqu'en  84i,  par  l'ablië  de  Foy.  Paris,  1765, 
in-fol.  loin.  I*'.  (Article  BaéQiiGNV.) 

33397  Tables  chronologiques  des  diplômes,  Char- 
tres, etc.,  concernant  I histoire  de  France,  par 
de  Bsf3)uiGNY.  Paris»  1769-83,  3 vol.  In-foL — 
Gonlinuation Jus<|u'eii  I3i3  par  M.  Pardessus.* 
/6/d,  1837,  in-fol. 

33398  Diplomata,  charlœ,  etc.,  ad  res  frandscas 
s)M3Ctamia,  collcc.  a de  BacquiGNY.  Paris.,  1791, 

3 vol.  in-fol. Nouv.  édit,  augmentée  par  61. 
Pardessus. Paris, impr.  roy.,  i843, In-fol., Ui*'. 

33399  Summa  bistoric  gallo-franciœ  cIvUis  et  sa- 
cra», édita  a Jo.-MIch.  Lorenz.  Aryenioraii» 
1790-93,  4 vol.  ln-8, 

s33oo  Cataiakoi  des  rolles  gascops,  etc.,  conser-  ^ 
vés  dans  la  tour  de  Londres. /xmdrez, 1 743 ,in-fol. 

33301  Collection  de  cariulaires  de  France,  tom.  I 
et  11.  Carlulaire  de  l’abbaye  de  Saint-Père  de 
Chartres,  publié  par  M.  Guérard.  Paris,  i84o, 

3 vol.  in-4.  (Les  Prolégomènes  ont  été  tirés  4 
part.) — Carlulaire  de  l'abbaye  de  Saiut-Bertln, 
publié  par  M.  Guérard,  Paris,  i84i,  in-4. 

^3303  Lettres  des  rois,  reines  et  autres  personna- 
ges des  cours  de  France  et  d’Angleterre,  depuis 
Ixmis  VII  jusqu'4  Henri  IV,  tirées  üesarcliives  de 
Ldhdres.  par  de  Bréquigny,  et  publiées  par  M. 
Cliampolliou-Figcac.  Paris,  1839,  in  4. 

q33o3  Voyage  Ülléraire  de  deux  rcli^eux  bénédic- 
tins. Paris,  1717,  3 vol.  In-4. 


H.  Mélanges  historiques. 


N 


G.  Collections  de  Dissertations  particulières.  — 
Recueils  de  Diplômes  et  Charles. 


3S389  Collection  des  meilleures  dissertations, 
rtc.,  relatives  4 l'histoire  de  France...,  publiée 
par  C.  Leber,  etc.  Paris»  i835-43,  30  vol.  in-8, 
33301  Archives  curieuses  de  l'histoire  de  France, 
depuis  Louis  \1,  oucolleciioii  de  pièces  rares..., 
publiées  par  M.  L.  CiuHea  et  F.  Daiijou.  Paris, 
i834  et  aimées  suiv.,  i'«  série,  i5  vol.  in-8.  — 
3*  série,  13  vol.  in-8. 

35391*  (UiLLEcnoN  de  iellres,  mémoires,  relations, 
chroniques,  etc.  i84o,  in-8. 


33304  Tropheum  Gallortim  qiiadruplicera  eorun- 
liem  complectens  historiani  In  quatuor  partitus 
libros.  Lugduni,  i5o7,  gr.  ln-4.  (Art.  CHAimei). 

3330.7  Dtscouas  des  choses  appartenant  à notre 
France.  Poitiers»  i557,  ln-4- 

333o0  Recueil  des  rots  do  France,  leur  couronne 
et  maison,  etc.,  par  J.  Du  Tillrt.  Paris»  1618. 
in-4. 

33307  Recherches  sur  la  France,  par  KsI.Pasqi  ibiC; 
Paris  et  Orléans,  1 6ô.'i,  In-fol. — Voir  le  n"  1 9061. 

33308  (Kuvres  de  Cl.  Faucoet.  — Vol  rie  11*19059. 

33309  Mélanges  historiques  et  recueil  de  diverses 

matières,  par  P.  de  Saint-Jclten.  Lyon»  i588, 
iii-8.  ^ 
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93310  Les  obserraiioiu  de  diverses  choses  reœar* 
quées  sur  l'esUi,  couroune  et  peuple  de  France, 
tant  ancien  que  moderne,  par  Itegnaull  d’Or- 
léans, sieur  de  SIncé.  rennes,  i3g7,  peL  ln-3. 

9S3i  1 Desseins  de  professions  nobles  et  publiques, 
coiilenaot  plusieurs  iraictea  divers  et  rares,  avec 
autres  l^aux  secrets  historiques,  par  Ant.  de 
Laval.  Parité  L*Angelitr^  i6o3,  ia-ft.  flg.  (A  )a 
fin  : Des  peintura  eontenahla  aux  bàsiliqurs 
et  pulaiê  du  roy.)  Il  y a une  deuxième  édition, 
revue  et  augmentée,  Fnrfa,  I**  VAngelier^  iftis 
(aussi  lOiS),  ln*3.  (Dans  ce  recueil  se  trouve 
l’histoire  de  la  maison  de  Bourbon,  par  Gilb- 
de  Marlllac.) 

98313  Pauli  Prrim  antiquaii*  supellecülls  por- 
liuncula.  Por/i.,  iCio,  1M< 

933i3  Les  curieuses  singularités  de  France,  par 
le  sieur  Di'  Fot;$TeAU.randossie,ift3i,  pet.  ln-3. 

933i3  Mélanges  historiques  publiés  par  N.  Ca- 
insAT.  TVoyea,  1619,  in-6. 

933i3*  Traites  concernant  riilstolre  de  France, 
par  P.  Dupuy  (publiés  par  Jacq.  Dupuy).  Par/a, 
i65/|,  In-à,  ou  Porfs,  i685,  et  aussi  1700,  ln>ia. 
— Kéimpr.  sous  le  titre  d'Histùire  de  la  con- 
damnât ton  des  Tempiiert.  — Voir  le  n*  3199O. 
(Pour  le  Mesiange  curieux  de  plusieurs  pièces 
rares  publiées  par  Pbil.  I^bbe,  voir  le  0*  3 ta  10.) 

'933i5  Joan.  Columbl  opuscula  varia,  Klllcet  : 
•^iisseriailo  de  Cartusiaiior.  InlUls;  vlrgo  Bo- 
migeria  ; de  rebus  gesüs  eplscoporum  ^slari- 
censlum,  Vlvarlensium,  Valemlnorum,  et  Dim- 
sium,  Vaslooensiuiu , etc.,  de  geôle  Simlanca, 
etc.  Lugduniy  i65S,  in-foL 

‘j33i0  Mémoires  historiques  et  critiques  sur  di- 
vers points  de  rhistoire  de  France,  et  plusieurs 
autres  sujets  curieux,  par  Fudes  Aleseray  (publ. 
par  Caiiiuval).  Amsterdamy  1789,  3 voL  pet. 
ln-3.,  aussi  1753,  3 lom.  en  1 vol.  jn*i3. 

33317  Dfssertations  historiques  et  critiques  sur 
divers  sqjeis  (il  y en  a une  sur  la  loi  sallque), 
l>ar  Pierre  Rival,  imsterdamy  1736,  S vol.  In-i3. 

23318  Recueil  de  divers  écrits,  pour  servir  d’é- 
clalrclaaemeRS  à rhistoire  de  France,  par  J. 
Leset  f.  Parts,  1788,  3 vol.  lo-io. 

‘33319  Dissertations  sur  l’hlslolrede  Paris,  suivies 
de  plusieurs  éclaircissements  sur  l'histoire  de 
France,  par  le  même.  Paris,  1789-43,  3 vol. 
ln-13. 

93330 Dissertation  servant  d’éclalrcisscmensk  plu- 
sieurs points  de  l'hisloire  des  enfants  de  Clovis, 
par  fiouye  de  Longuemarre.  Paris,  17&6,  ln-i3 
(avec  la  dissertation  de  Tabbé  Feiiel  sur  ia  con- 
quête de  ia  Bourgogne,  par  les  fils  de  Clovis  !•% 
etc.) 

93331  Dissertation  sur  1a  clironotogie  des  rois  mé- 
rovingiens, depuis  la  mort  de  Dagobert  1*'’, 
Jusqu°au  sacre  de  Pépin,  avec  des  réponses  aux 
rriliquessurd’aiitres  dlshertatlonsdu  même  au- 
teur, et  des  éclaircissements  sur  le  roy  des  Ri- 
bauds,  par  Couye  de  Longuemarre.  PaiVs,  17&8, 
in-13. 

98333  Dissertations  sur  Torlglne  des  Francs,  Té- 
ubilsscment  de  la  Etonarchic  française  dans  les 
Gaules,  avec  une  histoire  abrégée  de  nos  rois, 
en  vers  ( par  Ribaud  de  U Chapelle,  autrement 
de  Gannat,  et  aussi  de  Hodiefort)*  Paria,  1789, 
in-13  de  909  pp.,  plus  les  pages  193  à 197 
doubles.  (Les  pp.  191  à 900  ont  été  ajoutées 
après  coup.)  . 


93393  DisseTtatkms  sur  dilTérents  sujets  de  l’his- 
toire de  France,  par  Bi;u.et.  Besançon  y i73v« 
in-8. 

93394  DisseruUous  sur  la  mythologie  françoiseet 
sur  plusieurs  points  curieux  de  rhistoire  de 
France,  par  ie  même.  Paria,  1771,  ln-i9. 

93393  Rccui-il  de  pièces  intéressantes,  pour  servir 
à l’hisloire  de  France,  par  Longuerue.  Genève^ 
17O9,  in-19. 

93396  Mélanges  historiques  et  critiques,  conte- 
nant diverses  pièces  relatives  k l’histoire  d<* 
France  ( par  d’Amiens  de  GommJcourl).  i’aria, 
17C8,  9 vol.  In-19. 

93397  Recueil  de  dissertations  sur  divers  sujets 
de  riiislolre  de  France,  par  Sabbaüiier.  Châ- 
ionsy  1770,  in-19. 

93398  Dissertations  sur  quelques  points  curieux 
de  l’iiisiolre  de  France  et  de  l'hisloire  littéraire, 
par  P.  I...  (l.acrolx),  Jacob,  bibliophile.  Parfa, 
i838-4o,  10  pièces  iii-8. 

93399  Extraits  des  mémoires  relatifs  k l'histoire 
de  France,  depuis  l'année  1787  Jusqu’à  la  révo- 
lution. Tome  I*'  (histoire  ecclésiastique),  par 
M.  AIgnan.  Tome  II  (histoire  civile),  par  .M.  dr 
Morvins.  PariSy  1893,  9 vol.  in-8. 

J.  Ouvrages  qui  sc  rapportent  k certaines  époque^ 
de  l'histoire  générale  de  France. 

93330  Histoire  ecclésiastique  des  Francs,  par 
Grégoire  de  Tours,  en  latin  et  en  français,  irad. 
par  MM.  Guadcl  et  Taranne.  Parfa,  1836  - 39  , 
4 vol.  gr.  in-8.  (Article  GscGoaits.) 

93331  Ant.  Dadifii  Aitrserrs  ^de  Hauieserre)  nota* 
et  observaiioncs  in  X ilbros  hisluris  Fraucoruni 
B.GregorH  turonensis  cplsc.,elsnpplemenluni 
Kredegaril.  Totosæ^  PcArfwa,  1679,  ln-4. 

93339  Ha(lr.VAi.F.sti  gesla  Fraucorum  (ann.  954- 
7.'>9).  Paria.,  1646-.58,  3 vol.  in-fol. 

93333  lllsioriæ  franco-merovingic«  synopsis,  sett 
compendium  historia*  regiim  Francorum-Mero- 
vingorum,  cum  prolegomenls,  paraliponicnls, 
append.  cl  nolationibits;  opus  ah  Ant.  Silvio 
conscript.,  et  a Wlllomo,  abbato  Andernensl, 
cominuatum,  editum  a Raph.  de  Beauchamps. 
Puari,  i63S,  9 vol.  ln-4. 

93334  Récits  des  temps  méroringieDS,  par  Aug. 
Tuicriv.  Paria,  i83q,  3 vol.  in-8. 

93335  Die  karoMnger  und  die  Hiérarchie  Ihrer 
Zeil,  von  J.  Ktlendorf.  Faaeii,  i838-3o,  3 vol. 
in-8. 

23336  L’histoire  des  neuf  rois  Charles  de  France, 
par  Fr.  Belle-Foresl.  PariSy  i568  (aussi  1570, 
et  réinipr.  à Lyon,  i583),  in-foi. 

333S7  Histoire  de  France,  sous  les  règnes  de  Saint 
Ixnits,  Philippe  de  Valois,  le  roi  Jean, Charles  V 
cl  VI,  par  de  Cholsy.  Pana,  1750,  4 vol.  In-il. 

33338  Hisfoire  de  la  rivalité  de  la  France  et  de 
l’Angleterre,  par  Gaillam).  PariSy  1771, 11  vol. 
In-13. 

23338*  Rflaiions  des  ambassadeurs  vénitiens  sur 
les  afTaires  de  France  au  XIII*  siècle,  recueiilieH 
et  irad.  par  M.  Tomaseo.  PariSy  fiaprfM.  ray., 
1838,  3 vol.  ln-4. 

23339  Histoire  de  ia  rivalité  de  la  France  et  de 
l’Kspague,  par  Gaillard.  Paris,  1801  ou  1807 
(avec  line  notice  sur  Fauteur,  par  M.  Auger), 
8 vol.  in-19. 
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23SAO  Chronique  UÜne  de  Guillaume  de  Nangls« 
de  niS  k iSoo,  avec  les  continuations  de  ccUn 
chronique,  de  iSoo  3 i368;  nouvelle  édition, 
revue,  annotée  et  publ.  par  H.  Géraud.  Par/», 
i8W,  gr.  in-».,  tom.  I".— Voir  le  n* 

2S3AO Pn.ccLABA  Francorum  raclnora.(circa  i3qoJ, 
ln-8. 

233/11  Chronique  de  France, etc.,  par  I.  Fboosabt. 
Par/»,  4 vol.  lo4ol. — Voir  le  23373. 

233/12  Chronique  de  France,  etc.,  par  de  Mons- 
TMLET.  Par/»,  S vol.  lD>fol. 

K.  Histoire  particulière  de  la  France  sous  chaque 
règne. 

«.  deai  pnml^ret  Karr*. 

23383  De  la  salncteté  du  roy  Louys  dict  Clovis , 
avec  les  preuves  et  auctoritei,  et  un  abrégé  de 
sa  vie,  rempile  de  miracles,  par  J.  Savaron. 
Par/»,  Chevalier^  1820,  ou  3*  Villon,  revue  et 
augmentée,  Lyon,  Mie.  Juliirron,  1O2S,  ln-/l. 

23344  L'histoire  et  cronicque  de  Clotaire,  premier 
de  ce  nom  (par  J.  Bolchet).  Poftiet's^  t3i7, 
in>4. 

23345  Godefr.  Henschcnll  de  tribus  Dagobertls, 
Francorum  regibus,  dlatriba.  Antuerpict^  i655, 
ln-4. 

23346  Mémoires  sur  le  règne  des  trois  Dagobert, 
au  sujet  des  fondations  de  plusieurs  églises 
d’Alsace,  faites  par  S.  Dagobert,  cl  faussement 
attribuées  4 Dagobert  I*%  avec  une  dissertation 
critique  sur  Chartres.  5/rojè.,  1717,  lit-8. 

23347  Histoire  de  la  vie  de  S.  Slglsbtrl,  roy  de  Metx 
et  d’AuslrasIe  (trad.  du  lat.  de  Slgebcrl  de  Gem* 
blours),  comprenant  plusieurs  singularités  du 
duché  et  de  la  ville  de  Nancy,  par  Georges 
Aulbery.  .Vonry,  1616  (aussi  1617),  pet  ln*6. 

23348  Histoire  fidèle  de  Saint  Slgisbort,  12*  roy 
d’Atistrasie  et  3*  du  nom,  avec  un  abrégé  de  la 
vie  du  roi  Dagobert,  son  fils,  par  le  P. Vincent. 
.Vanry,  1702,  in*8. 

23340  Vie  tic  S.  Sigebert  troisième,  roi d'AustrasIe, 
par  le  P.  Nie.  Frison.  .Vancf/,  171O,  I1W12. 

23350  Fgibiubti  vita  et  gesta  Caroli  Magni.  Troj.‘ 
ad-AAm.,  1711,  tm>4. 

23351  Annales  Caroli  Magnl,  edente  Reincro  Rei- 

NRCCio.  i5o4,  in-4. 

23352  Gesta  KaroU  Magiii,  Francorum  regis. 
(circa  i5oS),  ln-4.  (Déjà  sous  le  n*  12872.) 

23353  EIn  schone  hystory  von  keiscr  Karlus  tun 
gênant  Lober  o<ler  Lotarlus.  5/ra»4ury,  i5i4, 
In-fol.  (Au  mol  Histort.) — Voir  le  n”  21207. 

23354  La  vlla  di  Carlo  Magno,lmperatore,da  Pelr. 
Cbaldivo.  lA>fuIra^  i58i,  ln-4. 

23355  Histoire  de  Charlemagne,  par  Gaillabd. 
Pari»,  17S2,  4 vol.  ln-12. 

23356  Histoire  de  Pemiiereur  Charlemagne,  Ira* 
ducilnn  libre  de  Talleniand  d'Hegewisch.  Par/», 
1805,  in>8. 

23357  Histoire  de  Charlemagne,  précédée  d'un 
pr^is  bistor.  sur  les  Gaules,  par  M.  P.  Granlé. 
Pan»,  1810,  in-8.  (Le  n*2335S  devrait  être  Ici.) 

b.  Troltl*««  Rsee.  depul»  Hugwi  C«|i«t  Jatqn'efi  isn. 

23358  Hugues  Capet  et  la  S*  race  jusqu'à  Philippe 
Auguste,  par  M.  Capefigue.  Par/»,  i83g,  4 vol. 
in^. 
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23358*  Recueil  de'^èces  hIslorIqoM  sur  la  reine 
Anne  ou  Agnès,  épouse  d'Henri  I,  roi  de  France, 
avec  une  notice  et  des  remarques  par  le  prince 
Alet.  I.AaASorr.  Par/»,  1828,  in-8. 

23350  Histoire  de  Siiger,  abbé  de  Saint-Denis, 
ndnistre  d'état,  par  D.  Gervalse.  /^orf»,  1721, 

3 vol.  ln-12. 

23360  Histoire  de  Philippe-Auguste  (par  Baudot 
de  Juilly).  Par/»,  1702,2  vol.  ln-12. 

-i3S6i  Anecdotes  de  la  cour  de  Philippe-Auguste, 
par  M"*  de  I.ussan.  Par/»,  1738, 6 vol.  ln-12. 

23362  Histoire  de  Philippe-Auguste,  par  M.  Cape- 
ligue.  Par/»,  18201  4 vol.  ln-8. 

23302*  Histoire  constlluiionnelic  et  administrative 
de  la  France,  depuis  la  mort  de  Philippe - 
Auguste,  par  le  même.  i833,  4 vol.  Id-8. 

23303  Histoire  de  Saint  Louis,  par  J.  de  Jomviu.E. 
Paris,  1608,  In-fol. 

23304  s.  Ludovici,  Franeorum  régis,  vita,  conser- 
vallo  et  miracula,  per  Fr.  rtaufrldum  de  Belle - 
Loco , confessorem , et  F.  Gullleimum , capella- 
num  ; Bonifacll  VIII  sernioiics  duo  In  canonisa- 
tlone,  etc.,  nmnia  nunc  primum  édita,  studio 
et  cura  Cl.  Menardl.  Leref.-Por/».,  1O17,  ln-4. 

(Se  trouve  ordinairement  avec  la  vie  de  S. Inouïs, 
par  Joinville,  édit,  donnée  par  le  même  Ménard, 
en  1O17.) 

23365  Iji  SAim  vie  et  les  hauts  faits  de  S.  LouK 
Par/»,  1666,  ln-8. 

23366  Histoire  de  S.  Louis,  par  Flllcau  de  Ta 
Chaise  (d'après  les  rnatérlaut  recueltlls  par  Le 
Nain  de  Tillemont).  Par/»,  1688, 2 vol.  I0-4. 

23366*  Histoire  de  Saint  Louis,  avec  un  abrégé 
de  rhlstoire  des  cruisades , par  de  Bur)'.  Par/», 
177.5, 2 vol.  ln-12. 

23367  Histoire  de  S.  Louis,  roi  de  France,  par 

M.  le  marquis  deVllIeneuve-Trans.  Pari»,  1839,  * 

S vol.  ln-8.--Etabllaseincnls  de  S.  Louis.  Voyez 
le  n*  2632. 

23368  Letleracritleasopra  un  manosertUo  in  eera 

(seu  diarlum  Itinerit  PhillpplIV,  reg.  Franc.,  e 
tabulls  fagineisceralis  autogr.  Joannis  deSancto 
Justo  Gtcerplum  ab  Ant  Coccblo  Muccllano). 
Pirenzf,  1746,  pet.  ln-4>  > 


e.  Première  bnnclifl  dc«  Vsleta,  tan>l4fls. 


(Voir  Im  a.  SSMt-M  enk  peuwai  AU»  placé»  M.) 


2336g  La  France  sous  les  cinq  premiers  Valois, 
par  P.-Cb.  Lévéqoe.  Paris,  1787, 4 vol.  in-ia. 

23370  llisiolre  de  France  sous  les  rois  de  la  race 
des  Valois,  denuls  l'acce&slon  de  Charles  V,  en 
i364i  Jusqu'à  la  mort  de  Charles  IX,  |>ar  WIN. 
Wraxall  (en  anglais),  3*  édit.  Z.aad.,i8i4,  a vol. 
in-8.  — Histoire  de  France,  depuis  l’accessiou 
de  Henry  III,  en  1574,  Ju«qu’à  la  mort  de 
Henri  IV;  précédée  de  considérations  sur  l'éiai 
civil,  militaire  et  politique  de  l'Europe,  depuis 
le  milieu  Jusqu'à  la  fin  du  i6*  siècle,  par  WHI. 
Wrasall(en  anglais),  nouv.  édition.  1814, 
6 vol.  ln-8. 

23371  Histoire  des  ducs  de  Bourgogne  de  la  mai- 
son de  Valois,  i304-i477i  par  M.  de  Babaivti:. 
Pari»,  1837,  12  vol.  in-8. 

23372  Mémoires  pour  servir  à l'hisioire  de  France 
et  de  Bourgogne,  contenant  un  Journal  de  Paris 
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SOUS  Charies  VI  e(  Chartes  VM , l'Iiistoire  üu 
uieiirlre  de  Jean,  duc  de  BourguRiic,  etc.  (re^ 
cuelins  par  l'abM  de  Salles,  et  publié  par  De 
La  Barre)*  Pariiy  172g,  in-ft. 

U3373  CHSo^fQi'c  du  religieux  de  Saiot-Dcnis  ( 1 SSo* 
lÂaa),  publ.  par  M.  BclIagucL  Pariiy  iSSg  el 
ann.  sulv.,  fn^.,  tom.  I — III. 

23374  Histoire  de  Jean  Bouclcaut,  maréchal  de 
France  sous  Charles  V et  Charles  VI,  mise  en 
lumière  par  Théod.  Godefroy,  foris,  lOao,  In-A. 

23375  .Mémoires  |K»ur  servir  3 Thisi.  de  Charies  il, 

roi  de  Navarre,  par  Sscoisse.  1 735-58, 

9 vo).  tn-4. 

23378  Rocuell  de  diverses  pièces  servant  t l'his- 
tolre  de  Charies  VI,  avec  un  discours  senant 
dlntniducüun,  par  Resse.  Fans,  1G80,  iu-4. 

33377  Histoire  de  Charles  VI,  eu  taUn,  par  un 
auteur  contemporain,  Irad.  par  J.  Le  laboureur, 
et  illustrée  de  plusieurs  commentaires.  ParUs 
i883,  3 tom.  en  1 vol.  iu-Tul. 

33378  Histoire  de  Charles  VI,  par  J.Juvénal  des 
Crsins,  augmeuléo  par  Dco.  GoomioT.  /Mris. 
i65S,  in-fül. 

3337g  Histoire  de  Charles  VI,  par  M"*  de  Lussan. 
Paris,  1753,  g vol.  In«i9. 

33380  Sermon  fait  devant  le  roi  Charles  VI* 

par  J.  Gnsox.  (vers  i5oo),  in-4.  (Déjà  sous  le 
n*  iA34«  mais  mal.) 

33380*  Bertrand  du  Gucscin.  In-fol.  golh. 

33381  HisToiae  de  Bertrand  du  Gtiesclin,  par 
P.-H.  seign.  D.-C.  (Hay  du  Cbasiclci}.  Pons, 
1Ô6O,  in-fol. 

3338a  — Autre,  par  Guyard  de  Bervllle.  PariSy 
1787.  9 voL  ln*ia. 

93383  Histoire  d’OIhlcr  de  CUsson,  connétable  de 
France,  par  Arm.-Dés.  La  FoiileiicUc  do  Vau- 
doré.  Paria^  1 835-90,  9 vol.  ln-8.,avcc  9 tabi. 

93384  Mémoires  de  P.  de  Fesim  (1407-97).  Paris  ^ 
1837.  in-8. 

9338.'^  Histoire  d'Artus  III,  duc  de  Bretagne  cl 
ruiim^iablc  de  France  (par  G.  GnuEL).  Paris^ 
1839,  iu-4- 

93380  History  of  the  batüe  of  Agiiicourt,  and  of 
tlic  expédition  of  Henry  the  fifih  liilo France..., 
by  M.  Harris  Nicolas.  London,  i83i,  io-8. 

93387  IIiSTOinc  du  siège  d’Orléans,  eu  1498. 
Orléans^  1 578,  ln-4. 

93888  IliSToiBE  admirabie  de  Jeanne  la  Pucelle. 
i.’>5o,  in-8. 

a338g  Historia  de  la  Pousclla  da  Francia.  Burg9s„ 
1557,  in-4. 

93390  Aureilae  urhis  memorabllis  ubsMIo,  et  Joaii- 
nv  virgliiis  Lolharlnglx  res  gesUe,  auctorl  Jo.- 
Lud.  Miooteilo.  PariV.,  i58o  et  i03i,  iit-8.— 
Le  même  ouvrage,  trad.  en  franç.,  par  du  Breton. 
Ports,  i63i.  In-8. 

333gi  La  Pucelle  d’Orléans  restituée,  parBEROiLDE 
de  Vervllle.  Iburs,  i5gg,  Iihi9. 

933ga  S1BT1.LA  franclea,  srti  de  admirahlll  Puella 
Joanna  dlssertaliones.  rrssr//fs,  1606,  in-4. 

2339S  Histoire  mémorable  de  la  vie  do  Jeaunc 
d'Arc  (par  J*  hUsso.**!}.  Parité  1813,  In-8. 

23344  Causa  Pueilv  aurellan.  adversarlia  orallo- 
iiibiis  discoptala,  auclore  Jacobo  Julio;  cuio 
ejusd.  Jolil  varlis  poemalibus.  Paris,^  1808-9, 
a tom.  en  1 vol.  pet.  In-8. 

aJSg.'i  Joan.  fIoni>AL  Joaniis  Darc,  vulgo  aure- 
llaiiensis  Puclbe  historia.  Pontf-Jfiosi , 1819, 
ln-4. 


23396  La  Parthénie  orléatiaise,ou  Tblsiolre  mémo- 
rable de  la  ville  d'Orléans  assiégée  par  les  An- 
glais, et  délivrée  par  une  vb'rge  envoyée  de 
Dieu,  par  Sympbor.  Guyon. Or/éaiu,  i654,  peL 
in-8. 

23397  Histoire  du  siège  d’Orléans  par  les  Anglais, 
enrichie  de  la  vie  de  J.  d'Orléans,  comte  de 
Duiiols,elc.  (parCÜeniicBarrolH).  Orléans^  1739, 
lu-12. 

23Sg8  Histoire  de  Jeanne  d’Arc,  par  Lekclet  du 
Fresnoy.  PariSy  1754,  3 vol.  ln-13. 

9339g  Jeanne  d'Arc,  recueil  hisldt'iquu  et  complet, 
par  M.  Cliatissard.  OrUans^  180O,  2 vol.  in-8. 

3S400  Histoire  de  Jeanne  d'Arc,  par  M.  Lebrun  des 
CUarmettes.  Paris,  1817,  4 vo|.  )n-8.  (îg. 

23401  Jeanne  d'Arc,  par  Berriat  de  Saint-Prix. 
Paris,  1817,  In-8. 

2340-J  Histoire  abrégée  de  ta  vie  et  des  exploits 
de  Jeanne  d’Arc,  par  M.  Jollois.  Paris^  }89i, 
In-foU 

23403  .Meuûibs  of  Jeanne  d'Arc (par  W.-U. 

Iretand).  London^  1824,  n vol.  pei.  in-8. 

234o3*  Procès  de  cmidainnalion  et  de  réhabili- 
tation de  Jeanne  d'Arc,  dite  la  Pucelle,  publiés 
pour  la  première  fois  d'après  les  manuscrits  de 
la  Bibliothèque  royale,  suivis  de  tous  les  docu- 
ments historiques  (jii'on  a pu  réunir,  et  accom- 
pagnés de  mîtes  et  d'éclalrcisscmeuts , par  J nies 
Quiclieral.  Par/s,  i84i,  gr.  in-8.  tome  1**. 

23404  Problème  historique  sur  le  mariage  de  la 
Pucelle  (par  Dan.  Polluclic).  Orléans^  Courei  de 
yiileneucf^  174q,  in*8.  (Rare.) 

93403  Recueil  de  plusieurs  inscriptions  pour  les 
statues  du  roi  Charles  Vil  et  de  la  Pucelle  d’Or- 
léans. Pam,  1O2K,  ln-4. 

93407  Les  clirouiqucs  de  Charles  VII,  par  Alaiu 
Chartier  (Gilles  Bouvier).  i398,  in-fol. 

23408  Histoire  de  Charles  VII  (par  plusieurs 
auteurs),  mise  en  lumière  par  Deii.  Godeerot. 
Parti,  itiôi,  tn-ful. 

234og  Histoire  de  Charles  VII , par  Baudot  de 
Juilly.  Parti,  1754,2  vol.  In-i9. 

3S410  Journal  de  la  paix  d’Arras,  entre  le  roy 
Charles  VII  et  Piillippc-lc-Bon,  duc  de  Bour- 
gogne, recueUl  par  D.-Aiit.  de  La  Taverne,  mis 
en  lumière  avec  des  remarques  par  Jean  Collart. 
Paris,  i83i,  ln-13. 

33410*  Chroniques  de  J.  Mouxbt.  Parls^  1828, 
5 vol.  ln-8. — Voir  le  n*  1328H. 

93411  Fr.  Belcahii  historia  gallica,  ab  anno  i4Ci, 
ad  annum  i58o.  Lugduni^  i895,  in-fol. 

i34i2  La  Chroxiqce  de  Loys  de  Valois.  In-fol. 
goth. 

33412*  Histoire  de  Louis  XI,  par  P.  Mathieu. 
Paris,  lOio,  in-fol. 

254i3  Histoire  de  I.ouis  XI,  par  Duclos.  Paris, 
1745-40,  4 vol.  iu-12,  ou  La  Haye,  1750,  3 vol. 

33414  Mémoires  de  Phil.  de  ComnixES. 

334 1 5 XBAicTédcla  paix  entre  le  roi  Louis XI  elle 
ducd’Aiilriclic,  fait  en  j482,  in-4. 

33416  Les  Remonstrances  falcies  au  feu  roy  I.oys 
unziesme,  contenant  les  privllciges  de  l'Église 
gallicane  (vers  i4go),  in-4. 

a34i7  Le  cabinet  du  roy  Louis  XI,  contenant  plu- 
sieurs fragments,  lettres,  missives,  secrètes  In- 
trigues du  règne  de  ce  monarque,  et  autres 
pl^es  curieuses  recueillies  de  diverses  archives 
( par  T.  L'HermUe  de  Soliers).  Paris,  i56i,  pet. 
ln-13. 
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33418  Histoire  (Te Charles  VIH,  recueillie  par  Dcji. 
Godefroy.  Paris^  i084,  in-fol. 

33419  Histoire  de  Charles  VIH,  par  M.  le  comte 
Philippe  de  Ségur.  PariSy  i&34,  3 vol.  iivR. 
(Suite  de  niistoire  de  France  du  coiule  Ix>ui»- 
Pbil.  >de  Ségur.) 

33430  L'Ordre  qui  a esté  gardé  4 Tours  (en  i483), 
IihIoI. 

33431  OiscEPTATio  oratoruni  duorum  regrnn  Ko- 
manl  scllicct  et  Franc!  super  raptu  ducissar  brl> 
lanolcÆ.  (circa  i493),  in-4. 

33433  Les  nouvelles  du  roy  depuis  son  parlement' 
de  son«ruyaumc  de  Naples,  et  autres  pièces  re- 
latives 4 l'espéditiou  dilalie,  nous  Charles  VIH, 
(Imprimées  de  149S  4 i4o^)t  lo*4.  (Article 
Cbableb  VIIL) 

à.  SecoDSe  braoebe  dei  Viloti,  IMM  à ISiD. 

(Oa  peoi  fenner  on  pirmpapb»  parUcoUer  ûtt  b.  tw» 
et  iulvaau.) 

33433  Chronique  de  Jean  U'Airros.  Paris,  i83â, 
4 vol.  In>8. 

33434  Histoire  singulière  du  roi  Louis  XII,  par 
CI.  Sryssel.  PariSy  iS48,  lu-S. 

3343.5  Histoire  de  Louis  XII  (par  J.  Tallhé).  Paria, 
1765,  3 vol.  in-i3. 

oS43A  Dïltres  de  Louis  XII  et  du  cardinal  d'Am- 
bolse  (publiées  par  J.  Godefroy).  BrtueUuy 
171a,  4 vol.  In-J3. 

33437  Louis  XII  et  François  I«',  ou  mémoires  pour 
servir  a une  nouvelle  histoire  de  leur  i^ne, 
suivis  d'appendices  comprenant  une  discussion 
entre  M.  le  comte  DaruetFau^ur,  conceroanlla 
réunion  de  la  Bretagne  4 la  France,  par  P.-L. 
Rodercr.  Paria,  iSaS,  3 vol.  In  8. 

33438  Le  Sacre  de  Loys  douziesme  fait  à Reims, 
en  1498.  In-4. 

3S439  Litres  nouvelles  de  Milan,  envoyées  au 
roy  par  M.  do  la  Triiiioulle,  touchant  la  prlseüe 
Ludovic.  (i3oo),  in-4. 

33430  La  Prise  du  royaume  de  Naples.  (i5oi), 
in>4. 

u343i  llisTORiA  del  combaUlmento  de'  trcdici  lia- 
liant  con  aUretlanli  Francesl.  .Vapo/i,  i3o3,ln-8. 

23433  Coram  Julio  secundo...  pro  rege  Ludovico 
XII,  apologix,  per  Guil.  Bricorret.  Lwjduniy 
I507,  m>4. 

33433  La  CoRQcesTE  de  Gennes.  1507,  in-4. 

23433*  Lettres  envoyées  4 Paris.  i507,  In-4. 

93434  L’ENTiéedu  roy  4 Milan.  £.yoa(i509), In-4. 

33435  Victoire  du  roy  Loysdouziesine  qu’il  a heue 
sur  les  Vénilirns  (i509),  In-4.  (avec  VArmée  du 
roy. ..  ei  l’ordre  du  camp  des  yénf tiens). 

23436  La  victoire  du  roi  (l.outs  XTI)  contrôles 
Vénitiens,  par  Cl.  Seyssbl.  Paria,  tâio,  iii'4. 

33437  Vie  du  cardinal  d'Amboise,  premier  ml- 
nUire  de  Louis  XII,  par  L.  Le  Gendre.  KoueHy 
1794,  ou  1736,  in-4.,  ou  3 vol.  in-is. 

23438  Histoire  de  radrainislrallon  du  cardinal 
d’Amholse,  par  MIch.  Baudler.  IhsrfSy  i6S3, 
pet.  In-4, 

33439  Lettres  de  la  commission  cl  sommaclou 
faune  aui  Vénklcos,  par  Monjoye. (Par/a,  1309), 
lu-4. 

33440  Le  triuDiphe  du  ireschrestlett  roy  de  France, 
l«oys  XII  (parSImpb.  Cuampier).  Lyotty  1509, 
in-4. 
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33441  La  Journée  de  la  baiaîllc  faictc  près  d.* 
Raveue,  en  i5i3,  in-8.  goth. 

33449  Guil.  PicLLii  luron,  de  Anglorum  ex  Gallils 
fuga  et  Hbpanorum  ex  Navarea  cxplilslone  opus. 
Parla., I 5i3, in-4. (en  vers;  déJ4  sous  leii^isgoô*}. 

33443  Traicte  de  la  |>alx  faiclc  le  roy  de 
France  Loys  XII  et  la  seigneurie  de  Venise. (vers 
l5i3).  ln-8. 

33444  L'Obseqce  du  roy  Loys  XII.  (vers  i5i4], 
pet.  in-8. 

33445  Histoire  de  France  (du  règne  de  François  P' 
4 celui  de  Louis  XJH),  par  P.  Mathieu  PariSy 
i63i,  3 vol.  fn-fol. 

33446  Histoire  de  la  réforme,  de  la  ligue  et  du 
règne  de  Henri  IV,  par  M.  Capefigue.  Pnris, 
1834-35,  8 vol.  in-8. 

38447  Histoire  de  François  ]**,  par  Gauxaio,  Parity 
17O9,  8 vol.  in-13. 

33448  L'Ordre  du  sacre  et  couronnement  dr 
François  !•%  le  35  janvier  i5i4,  in-8. 

33448*  Le  couronnement  du  roy  François  I»,  par 
Le  Moine.  Parity  i5so,  iii-4.  (Se  place  aussi 
dans  la  poésie.) 

33449  L’Ordre  qui  fut  tenu  à l’obsèqiie  et  funé- 
raille  de  Claude,  roy  ne  de  France  et  duchesse 
de  Brciaignc.(vcrs  i534),ln-8. — Voir  le  0*38736. 

33450  I.a  Dolobelsc  qnerlmonle  de  Blés  pour  la 
transportation  du  corps  de  la  reine  de  France, 
(vers  1534),  io-8. 

33451  Fr.  T.CGII  de  obsldioiic  urbis  papiensis  et 
captiviiate  Francise!  I.  PapicF,  i535,  in-8. — 
voir  le  n*  36o53. 

33453  Co.vcuisioN  faite  cotre  le  roy  de  France  et 
le  roy  d’Angleterre,  par  eux  prinse  de  sommer 
rempcrctir  de  rendre  les  enfans  de  France. 
fioueny  1537,  In-8.,  et  autres  pièces  analogues 
placées  4 l'article  Conclusion. 

33453  Lettres  iiouvRUes  envoyeez  a rein|>ereur 
par  le  roy  de  Hongrie  et  Boesnie,  pour  la  déli- 
vrance des  enfans  de  France,  (vers  }637),  li>-8. 

33454  1.1  DErriANCitE  faicte  4 IVinperedr  Chariev 
(Quint)  par  le  roy  de  France  cl  le  roy  d’Ai^ie- 
lerre,  avec  la  réponse.  Anverty  i5*i8,  in*4. 

33455  Dialoco  de  Mercurlo  y Caron,  (vers  iSsB). 
In-8. 

33456  Le  sacre  et  coroiinement  de  la  royne  (Léo- 
nore  d’Autriche),  par  Guilt.  Bochetel.  Parity 
i53o,  in-4. 

33456*  Orai»oa4  madame  Aliéner,  par  J.  Steatius. 
(i53o),  iii-4. 

33457  Double  d'une  lettre  escrlpie  a ung  seerr- 
taire  alemant  sur  les  querelles  et  diïïerens  en- 
tre Fempereur  et  le  roy.  Parity  i5S6,  Iu-8. 

23457*  Nouvelle  défense  pour  les  François  (par 
Bertrand  de  la  Luce).  Parity  i5S7,  in-8. 

33459  Ou  Glorieux  retour  de  Charl<^î<)uinl  de 
ProviMice,  etc.  Lyon,  1537,  ln-8.  — Voir  i3i3i. 

a346o  La  vie  du  chevalier  Bayard,  par  Slmph. 
Cbaupier.  /.yon,  1.535,  In-4. 

33461  Hlstoiie  du  chevalier  Bayard,  composée 
par  le  loyal  serviteur.  Parity  1537,  In-4.  gutli. 
— Voy.  tome  H,  p.  576. 

33463  Histoire  de  P.  Terrai!,  dit  le  chevalier 
Bayard,  par  Cuyard  de  ficrvltle.  Parity  1760, 
ln-i3. 

38463  Histoire  de  Bayart,  suivie  d'annotations  gé- 
néalogiques, etc.,  par  Alfred  de  Terreiasae, 
LyoHy  1833,  in-8. 

33464  Mémoires  de  Do  Bellav  S' de  I^angcy,  mis  en 
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Rouveau  style,  avec  les  uiémoIrM  de  Fleuranncs 
et  des  notes  par  Lanibcrl.  Paris,  lySJ,  7 vol. 
ln-19. 

3»Ui  Ijr  VOTACC  <lu  roy  (François  I"),  à sa  ville 
de  La  Rochelle.  Paris,  1 543,  ln-8. 

s3M5*  LaSclomachIc  et  fesllos  pour  la  naissance 
du  dnc  d'OrWans...,par  Rvcuais.  Jjien,  ii4«, 
pet.  In.8. 

S34M  Ia!  trépas,  obsèques,  etc.,  de  François  I", 
avec  den»  sermons,  par  Dt  Cntsici.  1547,  lu-4. 

•i34«7  Histoire  de  notre  temps,  par  Cl.  Fasai>I!I. 
Lyon,  i55tt  In-iO. 

a3468  Anecdotes  de  la  cour  de  François  I",  par 
M“«  de  Lussan.  LtmÀres  (Paris),  t^M,  S vol. 
llt-19. 

113461)  Des  Faicti  et  gestes  des  roys  de  France 
Henri  II  et  François  H.  tirUans,  i56i,  ln-16. 

113470  Mémoires  de  Gasp.  de  Sveii,  seigneur  de 
Tavannes  (i5So-i573).  (.lit  château  de  Lugny, 
16.53),  In-fol. 

43471  Histoire  de  la  vie  du  coimeslable  de  Lesdi- 
gulères,  depuis  sa  naissanee  Jusqu'4  sa  mort 
(1543-1640),  par  Louis  Vldel.  Paris,  Hoeolrt, 
1638,  In-fol.,  (Kirtr. 

(Méfnciir««  4«  fenntdvr,  voyn  k n.  SOMO.) 

léi  première  face  du  Janus  frauçoU,  par 
de  Chavigsv.  — Voir  len*  poift. 

•iââTQ  RitctEiL  des  choses  mémorables  advenues 
en  France...  de  i547  i i5q7.  ln-8. 

Le  Sacee  cl  couronneiucnl  du  roy  Henry, 
dcuxlesroe  de  ce  nom.  Paris,  Hob.  Estienne 
{iWU  Ii»-8. 

a3è7â  L'ordre  el  forme  qui  a esté  tenu  au  sacre 
el  couronucmcni  de  Caihcrlnedc  Médicis,  roync 
de  France,  faklà  Salncl-Denys,  en  France,  le 
10  juin  i:>49.  /»«•<#»  Jofq.  Ro/fet  dict  le  faut- 
cheur,  iti-4. 

a347i  Double  d’une  Iclire  de  Mc,  de  Nicolay, 
coMiciiatil  le  discours  de  la  guerre  falle  |>ar 
Henry  II  pour  le  recouvrement  du  pays  de  Bou- 
logne, 111  Lyon,  i55o,  ln-4. 

23475“  llcurlcl  II  eloglum,  l>.  Faschalio  autorc. 
lutetiœ,  i56o,  In-fol. 

23476  Mémoire  du  sieur  Fr.  de  Boyvln,  chcralicr, 
baron  de  Vlllars,  sur  les  guerres  dcsuiélées  tant 
en  Piedmout  qu’au  Montfcrnit  et  duché  de 
Milan,  depuis  i55o  jusqu’en  i55fl,  el  ce  qui 
fi'esl  passé  aux  anitées  suivantes jus<iu’cn  i56t. 
Paris,  1607,  In-ft.,  au«sl  Lyon,  1610,  ln-8.  — 
Le  ménuï,  sous  le  titre  d7/i*/o/re  géniale  des 
guerres  de  Piedmont,  continuée  jusqu’à  la  levée 
du  siège  de  Casai  (en  1620),  par  C.  M.  (Üaude 
Malingre).  Paris,  i63o,  2 vpl.  ln-8. 

23477  Coinmciitalres  des  dernières  guerres  (soiih 
Henri  II),  par  Fr.  de  Rabltiii,  Paris,  i574*ln-«. 

28/178  Histoire  de  France  (de  i55o  à 1877),  par 
L.  du  Voèsen  de  La  PopELisikai-  i58i , a vol, 

A m.4.1 

2347fl  Autre  (à  la  même  époque),  par  Mille»  Pl- 
gueire.  Paris,  i58a,  In-fol. 

28480  Oraison,  panégyrique  pour  CL  do  Lorraine, 
duc  de  Guise,  par  P.  Doal  /»<îrfi,i55o,pcL  ln-8. 

28481  Voyage  du  roy  au  Pays-Bas,  en  i554,  par 
n.  de  Sauüxac.  Paris,  i554,  ln-4. 

28481*  Bad.  Splfamc,  Dicaiaiichl*  Henrld  n pro- 
gynmasmaia.  — Voyci  le  n*  aftuS. 

28482  IIisToisE  de  l’estât  de  la  France  sous  le 
règne  de  François  II.  1576,  ln-8. 


28483  Histoire  de  François  II  (par  M**  Thyroux 
d'Arconville).  Paris,  178S,  2 vol.  in-8, 

23484  Mémoires  de  la  vie  de  Fr.  Scepeaux  de 
VleillcviUe,  par  Vlnc.  Carlolx  (publié  par  H. 
Griffe!).  Paris,  1757,  5 vol.  pet.  ln-8, 

p3483  Commentaires  de  Bl.  de  Moatlcc.  Paris, 
1760,  4 vol.  ln-12. 

28486  Mémoires  de  Mich.  de  Castrlsai  .ffriur/fri. 
1781,  3 vol.  In-fol. 

23487  Mémoire»  de  Henry  de  La  Tour  d’Auvergne, 
duc  de  Bouillon,  a son  tils  (publiés  par  Paul  Le 
Franc).  Paris,  VAngeUer,  1666,  ln-i2. 

23488  Histoire  de  Henry  de  Iji  Tour  d'Auvergne, 
duc  de  Bouillon,  où  l’on  trouve  ce  qui  s'est 
passé  de  plus  remarquable  depuis  le  règne  <k 
François  H jusqu’aux  premières  années  de  celui 
de  Louis  XIII,  par  Jac.  Marsoller.  Paris,  1719, 
Id-4.,  et  aussi  3 vol.  ln-12, 

2348g  .Mémoires  des  troubles  arrivés  en  France 
sous  Charles  IX,  Henri  III  el  Henri  IV,  par  üe 
ViLixGOMBLAiN.  Potis,  1667,  3 tom.  cn  2 voL 
ln-12.  — Voir  le  n"  236.'>3. 

2S4go  CoMMEifTAiBcs  dc  l’étal  de  la  religion  cl  ré- 
publique, sous  les  rolH  Henry  et  François  H,  etc. 
(par  P.  de  La  Place).  i565,  ln-8. 

23491  RecieiL  des  choses  mémorables  faites  et 
passées  pour  le  faicl  de  la  religion,  Strsubourg, 
i566,  3 vol.  ln-8. 

23492  .Mémoires  üe  Coxné.  Land. , 1 743, 6 vol.  ln-4. 

28493  Origines  des  troubles  de  ce  temps  (jusqu'en 

i56g),  par  R.  Lr.  Maistbp..  Santés,  i5g2,  ln-8. 

2S4g4  CoMMBSTARioBin  Ü6  sUtu  rellglonis  el  rei- 
publ.  In  regno  Galll»  parles  V.  1570-90,  5 vol. 
in-8. 

23495  Rcgukil  contenant  les  choses  plus  mémo- 
rables advenues  sous  la  ligue  (par  S.  Goulart). 
1590-99,  6 vol.  in-8.,  ou  sous  le  litre  suivaul: 

23496  Mémoircb  de  la  ligue.  Amsterdam,  1758, 
6 vol.  ln-4. 

23497  PRBMiCR  volimte , contenant  quarante  ta- 
bleaux. In-fol. — Voir  aussi  au  mot  Rbclbil  de 
XL  estampes. 

23498  Isioria  delle  guerre  clvlll  dl  Francia,  da 
Enr.-(^tcr.  Davila.  Parigi,  i644, 2 vol.  lu-fol. 

*23499  Mémoires  de  l’état  de  la  France  sous  Charles 
IX.  Meidelbourg,  1578,  3 vol.  ln-8. 

23500  Esprit  de  la  ligue,  par  ANQurra.  Paris, 
1771,  S vol.  I11-12. 

23501  Histoire  de  France  pendant  les  guerres  de 
religion,  par  M.  Ch.  Lacrctelle.  Paris,  i9i4 
(2*édlL  1822),  4 vol.  in-8. — Voiries  n-*  22441 
et  suivants. 

23502  Vratb  histoire  contenant  l’inique  jugement 
contre  Anne  du  Bourg,  tienève,  i56o,  ln-8.  (Cl 
autres  pièces.) 

23503  IIiSToiaE  du  tumulte  d'Amboise.  i56o, 
pet  in-8. 

23504  Epistre  envoyée  au  Ogre  de  la  France. 
(i56o),  iu-8. 

23505  Discocrs  au  > ray  de  ce  qui  est  advemt  4 
Vassl.  Paris,  i502,  ln-4. 

23506  Discours  entier  de  la  persécution  et  cruauté 
exercée  en  la  ville  dc  Vassy,  i503,  in-8.  (El 
une  autre  pièce  sur  le  même  sujet) 

23507  Discours  d<9  premiers  troubles  advenus  à 
Lyon,  en  i.'iOQ,  par  Gabr.  de  Sacorat.  Lyon, 
i5Ô9,  in-8. 

23508  Discours  sur  l’origine  du  difTéreml  entre  les 
François  et  les  Anglols;  aver  la  prise  du  Havré- 
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Je^race,  en  i563;  par  Nie.  Natey  de  La  Koii> 
laioe.  Paru,  In-S. 

aS509  Vie  de  FrançoU  de  Lorraine,  duc  de  Guise 
(par  Du  Truuaset  de  ValîDCOur).  rarû,  i08i, 
in-is. 

aS5io  SexTCXCE  redou(able  et  arrcis  rigoureux  du 
jugement  de  Dieu,  A rcncoutre  de  l'impiété  des 
tyrans.  iMA,  ln-«. 

iSjij  Faits  et  dits  de  plusieurs  grands  person* 
nages  françois.  i505,  in>8.  (Et  autres  pièces 
analogues  à celle-ci.) 

s35is  Commentaire  des  guerres  civiles  de  noslrc 
temps,  d'Honoré  iIn.NRV.  Avignon^  iMS,  In-A. 
(En  vers.) 

itiSiS  Recueil  et  discours  du  voyage  du  r<»l 
Charles  IX,...  par  Abel  Jocan.  Pnris^  i M6,  in-8. 

s35)è  AsaesTde  la  cour  du  |>arleiiient  contre  Gas- 
part  de  Coligny.  Parité  i ôOg.  lit-ft. 

935] 3 Histoire  de  nostre  temps,  contenant  un 
recueil  des  choses  mémorables  passées  en 
France,  depuis  Tédit  de  i568  jusqu'au  Jour 
présent  (août  i5to).  1570,  peL  ln-8. 

93516  La  vraie  et  entière  histoire  de  ces  derniers 
troubles  (i568  h i57o),  advenus  Uni  en  France 
qu’en  Flandre.  Cologne^  1671,  in-8.  — Voyez 
La  PopcusibsE. 

93517  a.  discourse  of  lhe  civile  warres  and  laie 
troubles  in  France,  drawn  Into  eogUshe,  by  G. 
Ferrox.  London  (i5to),  in-8. 

93518  Lettre  de  P.  CUARpnrriBii  h Fr.  Portes. 
15711,  ln-6. 

93510  Discooas  modernes  et  facétieux  des  faicts 
advcniLs  pendant  les  guerres  civiles  en  France 
(par  J.  Rcrger  de  Saint-Clément).  Lyon,  t&79, 
in*i0. 

9S5no  Déluge  des  huguenots...,  par  J.  CoFPiEid<; 
Velay.  Paria,  1579,  in  8. 

9>5ai  Généalogie  et  la  6n  des  huguenots,  par 
Gabr.  de  Saconay.  Lyon,  1579,  in-8. 

93599  Hgure  et  exposition  des  pouriralcU,  etc., 
par  Nie.  Favyeb.  />«»•/#,  1579,  In-8. 

93593  Recepte  médicale  fort  souveraine  de  l’huile 
espaguule,  par  J.  U'Omcoys.  Pnrû,  1579,  in-8. 

9859^  Discotins  du  massacre  fait  à Lyon,  en  1579. 
In-8, 

93595  Onnixe  dclla  processione  falla  per  la  nouva 
deila  destruttione  délia  setta  ugunotana.  Romn, 
1679,  in-A. 

93596  De  la  Reticiox  catholique  des  roys  de 
France.  Por/j,  1679,  ln-6. 

93597  Traduction  d'une  épllre  latine  d'un  excel- 
lent persoimagi;  de  ce  royaume  (Guy  du  Faur  de 
PiBiuc)....  sur  aucunes  choses  depidt  peu  de 
temps  advenues  eu  France.  Porfj,  1573,  in-A. 

98598  Lo  straiaKcmina  di  Carlo  IX  contra  gll 
ugonosU,  da  Cam.  Capilitpi.  1876,  in-8. 

93590  Dulogus  quo  niulta  exponuiilur  que  lu- 
theranls  et  buguenotis  gallis  acciderunt.  Ofa- 
çnta,  1573,  io-8. 

93530  Erti.  Vaiamitidi  de  furorlbus  gailicis  uar- 
ratio.  Edimb.^  >^3,  in-A. 

i353t  le  révellHiiatin  des  Francis  et  de  leurs 
votoins,  par  Bus.  Philadclphe.  £dfMè.,  157A, 
pet.  in-8.  . 

93539  Le  vray  resveil-matin  pour  la  deOensede 
la  ni^esté  de  ('.harles  IX,  par  Ant.  Sorbin,  lAyA* 
hi-8.  (Arlkle  Pkilamelphc.) 

93533  Ùtscotas  simples  cl  véritables  des  rages 
exercées  par  la  France.  Ré/e,  1675,  pet.  ln-8. 


fm 

9353A  Le  Tocsin  contre  les  massacreurs.  Rc/wm, 
1577,  ln-8. 

98535  l.es  llrrRCS  françolses,  ou  les  vêpres  d'- 
Sicile  et  les  malities  de  la  Saint-Barthélemy. 
Amsterdam  y 1600,  In-i9.  (Peut  se  placer  aprè^ 
le  n*  9385a) 

93530  (Ja>paris  CoIInii  Castnilouil,  raagni  condani 
Francis  amirallii,  vita.  u.  d.  Lxxv,ln-8.  (Article 
Vie  de  messirc  Ga.vpard  de  Coligny.) 

93537  La  Vie  de  Gaspard  de  Coligny,  amiral. 
Leydey  F.lseviery  i6A3,  pcL  in-t9. 

93537*  Défense  de  J.  de  Montlcc  |K)ur  maintenir 
le  duc  d'Anjou...  1575,  in-8. 

93  538  Mémoires  de  M.le  chancelier  de  L'Hospital. 
t'ologney  1679,  in-19. 

aSôSg  L’Ordhb  des  estais  tonus  A Bloys  en  dé- 
cembre 1570.  PoriSy  1577,  lii-A. 

935AO 1^  légende  de  Charles,  cardinal  de  Lorraine, 
par  Fr.  de  Liste.  HeioUy  i5t6,  ln-8. 

935^1  LéoesDB  de  D.  (daudede  Guise.  i58i,  in-8. 

935A9  Histoire  et  vrai  discours  des  guerres  civiles 
ès  pays  de  Polctoii,  Auiiilt,  etc.  (par  lierre 
Brissüii).  PariSy  Jacq.  Du  PuySy  1578,  ln-8. 

935A3  Discours  de  l’estât  des  alTaircs  de  Franee, 
depuis  l'édit  de  pacifleatiun.  Re/mz,  1877,  ln-8. 

935AA  i>a  vie  de  Louis  de  Bourbon,  premier  duc 
de  Monlpcnsler  (mort  en  i589),  par  Mc.  Cous- 
tureau,  seigneur  de  la  Jallle,  mis  au  jour  et 
augmenté  de  plusieurs  pièces  par  Jean  Du  IRm- 
cbel.  Rouen,  i6A9  (et  aussi  |6A5),  in-A. 

9S5AA*  Mémoires  sur  les  principales  circonstances 
de  la  vie  de  Roger  de  Sainl-Ury  de  Bcllegarde, 
maréchal  de  France,  et  princi|Mlenient  sur  IVn- 
ireprlse  qu’il  forma  pour  se  rendre  lndé|>endant 
de  l'autorité  royale  dans  le  marquisat  de  Sa- 
luées, par  Secousse.  Payfs  ( Avignon  )y  1764, 
in-19. 

935A5  Journal  de  Henri  III,  par  P.  do  L'EsToae. 
Parity  I7AA«  5 vol.  !ii-8. 

93540  ReciEiL  de  diverres  pièces  servant  A l'his- 
toire de  Henry  III.  Cohgn^y  16OS,  pci.  In-19. 

93547  Légcndr  de  maislre  Jean  Polsle.  Parify 
1570,  in-8. 

9S5A8  U FRANCE-Turqiile  et  Lunette  de  ehrisial 
de  roebe.  OrUanSy  1876,  ln-8. 

935Ag  Discours  merveilleux  de  la  vie,  actions  tl 
déporiemenis  de  Catherine  de  Médlcis.  i575, 
ln-8. 

93550  Lecdvda  sanctæ  Catharinæ  Medicec.  157.5, 
in-8. 

93551  Vita  di  Calerina  de’  Medlcl , saggio  storico 
di  Eugenio  Alscu.  firenzey  1888,  gr.  in-8. 
pap.  vélin. 

93559  Remontrances  aux  François,  par  Cléni. 
Marchant.  PariSy  1576,  ln-8. 

93559*  1^  Cabinkt  du  roi  de  France,  dans  lequel 
il  y a trois  perles  précieuses.  i589,  ln-8. 

93553  Le  grand  trésor  des  trésors  de  Franee,  par 
Frochertrac.  i58i,  8 tom.  en  1 vol.  ln-8. 

93554  Uisturia  de  los  successos  de  Francia,  i585- 
iSgA,  por  Ant.  de  IIcrrkra.  .Hadridy  i5g8,  In-A. 

93555  SiXTi  V pape  declaraUo  contra  Henricum 
Dorbonium...  fiom<Fy  i585,  In-8. 

93556  Moyen  d’abus,  entreprise  et  niilHté  de  la 
bulle  de  Sixte  V contre  Henry , roi  de  Navarre. 
EmbruHy  i586,  ln-8. 

93557  Anti-Gcisabt.  i586,  In-B. 

9.3558  Aviso  sopra  la  menllta  data  dal  re  di  Na- 
virra.  Mimaeoy  i580,  In-A. 
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0^559  AvuTissaieHT  des  catholiques  anglolt  aux 
françois.  Parité  i586,  Iiv4t.  (El  autres  pièces.) 

Reiuootrance  et  exhortation  caihollck  aux 
princes  chrestkns«  par  P.  Eaoifi>Bu.e  (en  fraiiç. 
et  en  anRiais).  Londres^  i580,  iiH). 

«3500*  Remontrance  aux  trois  estais  de  la  France, 
par  Fr.  L«  Baerox.  i5^«  ln*8. 

a850i  G.  Misirr,  morbl  GaUos  InfesUnils  curalio. 
tuyduNi,  1587, 

03569  Discocas  ample,  contenant  les  plus  rnénu»- 
rables  faits  advenus  en  1587.  Porfs,  i588,  lu-8. 

o356o*  HiSTotaa  contenant  les  plus  mémorables 
f^ls  advenus  eu  i587.  Ports,  i588,  in*8. 

93563  AanciJ»  de  la  sainte  union  des  catholiques. 
Ports,  i588,  in^fl. 

0856A  RBafo?rraâ!*iCESirèf  humbles  au  roy  Henri  Ml, 
par  un  sien  fldcl  officier.  i588,  iu*8. 

08565  HiSTOiax  tragique  et  mémorable  de  P.  de 
Gaverston...  i588,  in-8. 

93566  La  grande  Duaixaia  de  Jean  Valette,  duc 
d’Kspernon.  i589,  ln-8.  (^Kn  vers.) 

93567  Les  SoBcatLcaiES  de  Henri  de  Valois. 

Parii^  t58g.  in-8. 

03568  \Jt  Faux  visage  découvert  du  fin  renard  de 
la  France.  (Pons),  i58o,  ln-8. 

08569  Dtscot  as  sur  Ica  causes  et  raisons  qui  ont 
nicu  les  François  de  prendre  les  armes  contre 
Henry  de  Valois.  Pûrity  i58g,  ln>8. 

0S570  Dcvisd'un  catholique  et  d un  politique  pour 
l’union  des  catholiques,  par  Fr.  Jacq.  Le  Bossi . 
.Vailles,  1589,  iihfi. 

03571  TaAHisoN  descou«crte  de  Henri  de  Valois 
sur  la  venüUion  de  Bologne.  Pons,  1589,  in-8. 

03570  LesHeau«PHnoDiTKS.(iersi8o5),  pet.in-io. 

03573  Discocas  déplorable  du  meurtre  cl  as6a.<>- 

sinat  tic  H.  duc  de  Guysc.  Ports,  i58g,  io-8. 

0357^  Histoiee  au  \ral  du  meurtre  du  duc  de 
Guise.  i589,  ln-8. 

03575  Dtscotas  véritable  de  ce  qui  est  ad\eiiu  8 
Blois.  Parité  i5S9,  ln*8. 

03576  Discot-as  en  forme  d’uralson  funèbre,  sur 
le  massacre  des  Guysc.  Ports,  ln-8. 

03577  La  Docble  tragtkllv  du  D.  et  du  C.  de  Guise. 
Porls,  i589,  ln>8. 

93577*  CacAi  Tfis  plus  que  barbares  exercées  en- 
vers le  cardinal  de  Guyse.  1589,  in-8. 

93578  Ixi  MAaTYSB  des  deux  frères.  1589,  ln-8. 

03579  La  Via  et  Innocence  des  deux  frères.  Parii^ 
1589,  ln-8. 

03580  ^«rmon  funèbre  pour  l'anniversaire  de  H . et 
de  L.  de  Ixirraine,  par  La  Bosse.  1590,  ln-8. 

03581  La  nficoMpENsadu  tyran  de  la  France  envers 
les  Guyse.  i58g,  ln-8. 

o358o  Apologie  de  ia  révolte  des  François  contre 
Henri  III,  par  de  La  Vallée  du  Maine.  Pons, 
i589,  ln-8. 

o358o*  lai  vie  d’Antragues,  le  bon  fraoçoU,  par 
MIch.  du  Rrr.  Ports.  i5l^,  ln-8. 

03583  De  justa  llcnrici  111  abdicatione  (a  Joan. 
Boccucb).  Ports,  1589,  in-8. 

03584  I^  Via  et  faits  noublcsde  Henry  de  Valois. 
Partie  i58o,  in-8. 

03585  Histoirb  ailmlrahle  des  faits  et  gestes  de 
Henri  de  Valois.  Ports,  1589,  in-8. 

03586  Histoire  mémorable  récUanlla  vie  de  Henry 
(l«  Valois,  par  Rossant.  Pari$^  i58o,  ln-8.  (F.n 
vers.) 

03587  Les  MtKcms,  humeurs  et  compmrJemenls  de 
Henry  de  Valois.  ParU^  t58o, 


03588  PsopHÉTies  meneüleuses  advenues  à l'en- 
droit de  Henry  de  Valois...  Partie  IJ89,  ln-8. 

03589  Pbosa  cleri  parlsiensis  ad  dueem  de  Mena. 
Pari*.^  1589,  in-8. 

03590  La  Filmwote  pour  Henry  III.  ln-8.  (El 
pièces  analogues.) 

03591  l.e  .Mabtybe  de  frère  Jacques  Cléoteul. 
Ports,  i589,  in-8. 

03590  L’Amti-Mabtybb  Jacques  Clément.  1590, 
in-8. 

03593  Fatalité  de  Saint-Cloud.  1674,  in-8. 

03594  Le  TvBANiviaDE,  ou  mort  du  tyrau.  Paris^ 
i58q.  In  8.  (En  vers.) 

03595  Discoias  aux  François  sur  la  mort  de  Henri 
de  Valois.  Pan's^  1589,  in-8. 

oS5g6  Le  Tbstaiient  de  Henri  de  Valois.  i58g, 
in-8. 

e.  Branrlie  des  lourboo». 


Mtnri  /P, 


93597  Journal  de  Henri  IV,  par  P.  de  L'Kstoilc. 
Paris,  1741,  4 vol.  tn-8. 

03598  liistolro  de  Henri-te-Orand , par  Pebefixe. 

9359g  Histoire  de  Henri  JV,  par  de  Bury.  Paris^ 
1765.  9 vol.  hi-4.,  aussi  4 vol.  in-io,  portr. 

03600  De  l’amour  de  Henri  IV  pour  les  lettres 
(par  Brisarü).  Pori's,  Pierres,  1785,  in-18,  avec 
un  portrait  et  une  lettre. 

2S601  Correspondance  de  Henri-le-Grand  avec  J. 
Ronssal,  maire  de  l^ngres,  publiée  par  M.M. 
Guyot  de  Saint-Michel,  et  de  Vrrsellles  ; enrichie 
de  6 fac-similé  de  t’écrllure  de  Henri  IV,  et  de 
deux  portraits.  Paris,  1816,  in-8. 

03600  Correspondance  inédite  de  Henri  IV  avec 
Mauriee-le-Savaut,  landgrave  de  Hesse,  accom- 
pagnée (le notescl d'éclaircissements  histor. , par 
M.  de  RommcI.  Paris,  J.  Henouard,  i84o,  gr. 
In-B. 

o36oo*  Recueil  de  lettres  inisslvos  de  Henri  IV, 
publiées  par  M.  Berger  de  Xlvrey  (i56o-8A). 
1843,  in-4.,  lom.  1 et  II. 

o3Go3  Déclabatios  de  Sixte  V,  concernant  Henri 
de  Bourbon,  etc.  i38o,  ln-8. 

o36o4  La  Via,  meenrs  et  déporteroents  de  Henri 
Béarnais,  1589,  ln-8. 

93605  Advebtisspjtekt  et  premières  escrilures  du 
procès  pour  MM.  les  députés  des  provinces  du 
royaume  aux  prétendus  états...  1589,  in-8. 

03606  Dboit  de  M.  le  cardinal  de  Bourbon  à la 
counninc  de  France,  cl  autres  pièces  analogues. 
Paris,  i58o,  ln-8. 

03607  De  JisTAreipublics  christ  reges  implos, 
etc.  antorllale  lil>er.  i5go,  io-8. 

03608  Le  Fouar  des  hérétiques,  politique»  et 
iraislres  de  la  France.  Lyon,  i5qo,  in-S. 

o3G09  THÉBiAQtc  et  antidote  pour  chasser  le  venin 
des  hérétiques  navarrois.  1690,  in-8. 

o36io  Le  Masqur  de  la  ligue  et  de  l’Hcspagnol 
découvert.  Tours,  i5oo,  io-8. 

936 11  Clbri  (uronensis  hymni  duo  ad  Henricum 
IV.  Augusta^Turonum , 1590,  in-4. 

o36i9  Lcttse  d’un  gentilhomme  françois  à dame 
Jacquetlc  Clëmeiii.  1690,  ln-8. 

o36i3  Asti-Choppinos.  1599,  ln-8.  •—  Voyez  les 
n***  3o47  et  3o48. 

036 1 3*  Le  réveil-malin  cl  mol  du  guet  des  bons  ca- 


IliSIOlUE  MODKUNK. 


thoiU|ucs. . . mis  Cl)  lumière  par  J . de  L\  Motbe. 
nnuay^  ijfli  ln*8. 

930)4  Les  Raisoks  pour  lesquelles  fTcnrI  de  Bour- 
bon ne  peut  être  roi  de  Kraiicc.  Pari$y  i5oit 
ln-8. 

930  ir>  Fboi>iikt)R  (le  Daniel  iiiierprètéedu  règne  du 
roi  de  Navaire.  Toulousr^  lâyi,  iii>4. 

q36i6  l/liistorial  des  rnis  non  catiiülUjues,  par  de 
Vao-Doiik.  Lyon,  i3q9,  ln-«. 

93O17  Relalionc  deir  assedio  di  Pari;;i,  da  Fil. 
PicAFETTA.  floma,  1591,  tn-4. 

936)8  Coiii|>cndiü  y hreve  relacioii  de  la  liga  y 
confcdcracloiifraiiccse...,|K)rP.CoRNEjo.Wod/‘., 
159a,  in-4.  (Serait  mieux  après  93546.) 

93O19  L’ATEtcLEVEXT  des  pulUi((ucs  bèréllqucs, 
etc,  Parii^  )3q9,  ln-8. 

93690  Procès-)cil>auxdcs  éiats-géni^raiix  de  i5q3, 
n'cueiliis  et  publiés  par  .M.  Aug. Bernard.  Pom, 
impr.  roy. , i849,  ln-4. 

93690*  l^s  parahobs  de  facoiior  sur  Testai  du 
roy  de  Navarre.  /Vm’i,  in-8. 

93091  Satyre  méiiippéc  de  la  vertu  du  catholicon 
d'è^pagne.  Paris,  1593,  In-H. 

9S699  S'rmons  de  J.  BouuiEn.  1.594,  ln-8. 

93693  Cinq  sermons  de  Portuaire.  PariSy  1594, 
k>-8. 

93694  Dsalot.de  d’entre  le  mahcuslrect  le  manant. 
if»94,in-8. 

936*25  Le  Baxquet  et  après-dlsné  du  C.  (TArète. 
Paris,  1594,  ln-8. 

93096  Histoire  prodigieuse  d'un  parricide  entre- 
pris en  la  pi'rsoniie  du  roy,  par  P.  Barrière. 
lOçA,  in-8. 

93697  Trois  visions  de  Childeiic.  Ports,  1595, 
in<8. 

93698  Histoire  aliri^éc  des  singeries  de  la  ligue. 

in-8. 

93690  PaocèDi  RE  faite  contre  Jean  Cliastel.  PariSy 
1595,  in-8. 

93630  Apologie  pour  J. Cliastel,  par  de  F.deVÉROivE. 
i5o5,  in-8. 

93631  A meiliod  for  travelc  ahowed  by  taklng  lhe 
view  of  France,  as  il  sloodc  in  i5o8,  by  Rob. 
Dalijxgtox.  London  (sans  date),  ln-8. 

93639  Traité  de  Torigiiie  des  anciens  assassins 
porte-couleaux.parD.  Le  Bey  de  Batillt.  i603, 
lr>-8, 

03633  HectntiL  des  excellents  et  libres  discours  sur 
Toslal  présent  de  la  France.  i6o6,  ln-19. 

93634  1/AsTiueauAPRRomTE.  Paris,  i6o6,in-8. 

93633  Prophéties  d(*  Bombast  sur  la  mort  de  Heuri- 
le-Crand.  1610, 111-8. 

93030  Pyramides  du».  1610,  ln-4. 

*23637  Histoire  de  la  mort  de  Henrl-l(^^rand,  par 
P.  MATfiiEt.  Paris,  1619,  in-8. 

*93038  Le  convoy  du  c<eur  très  auguste  de  Henri-le- 
Grand,  roy  de  France,  depuis  Paris  jusqu'au 
collège  de  La  Flècbe.  lMFUche,Jarq.  ttezé,  lOio, 
|>el.  ln-8. 

9303g  E9equied'Ariigoquarto...,dcscritteüaGiuL 
GiBALDi.  Firenzfy  1610,  In-fol. 

93640  pRocts,  examen,  etc.,  de  Ravaillac.  Paris, 

in-8. 

9364)  La  mort  de  Henri-le-Grand,  découverte  à 
.Naples,  par  P.  Duardir.  P4irts,  1619,  li>-8. 

93049  La  Navarre  en  deuil,  par  de  L'Ostal. 
Bordeaux,  1610,  in-19. 

93643  I..a  niante  humaine  sur  le  trépas  de  llenrl- 
le-Crana,  par  L.  D’Orléans.  Lyon,  i6u,  In-i9. 


jot 

93644  L'Assassinat  du  roi,  ou  maxiiues  du  vieil  de 
la  montagne  valicanc.  i6i4,  it)-8. 

93644*  Le  Contre-Assassin.  i6t3.  in-8. 

93645  La  CsEuiSE  sanglaute  de  UenrMe-Crand. 
i6i5,  in<8. 

93646  Le  CocRiSB  breton,  discours  sur  la  mort  de 
Henri-le-Grand.  16*26,  ln-8. 

93047  Vie  de  Louis  de  Berlon  dtiCrlTon  des  Balbes, 
Mirnoiunié  le  braveCritlon;  suivie  dénotés  hUlo- 
ri(]ues  et  critiques  (par  le  marquis  de  Fortla 
d'iTban}.  Paris,  1895-96,  3 vol.  îii-8. 

93048  Mémoires  de  Marooerite  de  Valois,  reine 
de  Navarre.  La  Haye,  1715,  2 part.  ln-8. 

9364g  Histoire  de  la  reine  Marguerite  de  Valois, 
première  fenmie  de  Henry  IV , par  A.  Mongez. 
Paris,  1777,  ln-8. 

93ô.)0  Discours  de  ta  vie  et  faits  béroli|ues  de  M. 
de  La  \allL‘ttc(Uernard  de  Nogarel),  gouverneur 
et  licuicnant-général  en  Provence,  et  ce  qui 
s’est  passé  dans  ledit  pays...  (1577  4 iSga),  par 
de  Mauroy,  sieur  de  Verrière.  Afèfz,  l6a4,  peu 
ln-4.,  porlr. 

930.19  l.a  vie  de  Fr.,  seigneur  de  La  Noue,  par 
Moyse  Amyraulf.  Leyde,J.  F.lsecier,  1661,  io-4. 

93653  Mémoires  de  Pb.  llurault,  comte  de  Cbi- 
verny,  Paris,  i664,  9 vol.  In-i9.  ( Pourrait  être 
placé  après  le  n**  9348g.) 

93054  Mémoires  particuliers  pour  servir  à ThU- 
loire  de  France,  sous  les  règnes  de  Henri  111, 
Henri  IV  et  Louis  XUl  (contenant  les  mémoires 
du  <luc  d'AogouIéme,  du  duc  d’Estrikrs,  de  Déa- 
geanl  et  du  duc  d'Orléans).  Paris,  1750,  4 vol. 
in-19. 

93655  Mémoires  de  L.  de  Gonxague,  duc  de  Nevers 
(de  1574-1595,  reciieiUfs  par  Le  Roy  de  Gom- 
bervillc).  Paris,  i605,  9 vol.  In^ot.  fig.  »>. 

93656  Mémoires  de  Mai.  de  Bélbuoe,  due  de 

SfLLT.  , 

93657  Mémoires  de  Pbil.  de  MoaNAT,  seigneur  du 
Pl(*ssis.  La  Forest  et  Leyde,  iG94«  4 vol.  ln-4« 

93658  Histoire  de  la  vie  de  Phll.de  Moruay.LC|^, 
1647,  in-4. 

936.5g  Les  négoeiaiions  du  prés.  Jeannin.  Paris, 
i65g,  9 vol.  pet.  in-i9. 

93t)6o  Les  aventures^  du  Ivaron  de  Fmneste,  par 
Théud.-Agr.  d'AcBiGNÉ  (avec  les  notes  do  J.  Le 
Diichal}.  Cologne,  1799,  9 vol.  pet.  ln-8. 

9306)  Mémoires  de  1a  vie  de  Tliéod.-Agr.  d'Au- 
Bir.NÉ , écrits  par  lui-méme.  Amsierdam,  1781, 

9 tom.  en  1 vol.  in-ii. 

93609  Histoire  du  cardinal  du  Perron,  par  de  Bu- 
rigiiy.  Paris,  1768,  In-19. 

93G0S  Vie  du  cardinal  d'Ossat  (par  Tbyroux 
d’Arconvilie).  Paris,  1771,  2 vol.  in-8. 

93664  CiTBONOLOGiE  uovonaire  (par  Cayei).  Paria, 
)6o8,  3 vol.  in-8.  * 

93663  CHBONOLoora  soptenalre,  par  le  même.  Paris, 
160Q, In-B. 

93666  Le  Mercure  françols,  pour  suite  du  septé- 
naire. Paris,  1611,  99  voU  ln-8.  (Placé  au  mot 

('.HBONOLOOIE.) 

9S667  Rbcdejl  de  plusieurs  plèccf  servant  4 Tfais- 
toire  moderne.  Cologne,  i663,  In-i9. 

□3668  Mémoires  d'état,  servant  4 Tblstolre,  depuis 
1567  Jusqu’en  i6o4«  par  de  Yillbboy.  Paris  et 
/fifuferdom,  1795,  7 vol.  pet.  tn-i9. 

9366g  L'Iiitri^e  du  cabinet,  sous  Henri  IV  cl 
l.ouis  XIU , par  Anovctil.  Paris,  1780,  4 vol.. 
in-19. 


HJJjTOIliK. 


Umu  Xni.  lein  « ISM. 


VS670  Histoire  du  rt'gnc  de  Ivouis  Mil,  par  Mich«'l 
I>c  Vassor.  1700,  ig voL, ou  lotuiu. 

en  'ol.  In-ia. — Autre  ^dlu  Amsierd.  {i'aris)^ 
1757,  7 'ol.  ln-4. 

î3f)7i  Histoire  du  règne  de  Louis  Mil,  par  H. 
Griffol.  Paris^  3 \o\.  In-A.  (Partie  du 

n”  ïSuSï.) 

23d7‘Ji  Histoire  de  France  sous  Louis  XIII,  par 
M.  A.  Bazin.  Paris^  1837, â 'ol.  lu-8. — Histoire 
de  France  soas  le  nilnisièredu  cardinal  Mazariii, 
par  le  même.  PariSy  i8A’i,  a ^ol.  iu-8. 

3367-i*  lUrhelii  u,  Mazarin  et  la  fronde,  par  .\I. 
Capi'figue.  i833,  8 vol.  in-8. 

08078  AUmoires  pour  sersir  k Tbistolre  (25gO- 
i030),  lirez  du  cabinet  tle  inesslre  Mon  de 
Cliasielicr  Uarlol.  Fontenaÿ^  i6A3,  pet.  in-4. 

9M74  Hémolres  de  PoKTis,  sous  Henry  IV,  Louis 
Xlll  et  Louis  .\1V.  Amslfrdam,  1678,  a >ol. 
|H‘t.  In>i9. 

2S67J  Mémoires  d’éut  (par  le  duc  d’Eslrées), 
contenant  les  choses  les  plus  remarquables  ar- 
rivées sous  la  régence  de  la  reyne  Marie  de  Mé- 
dlcls  (1610-17, publ.  par  le P.PierreLeMojiic). 
PariSy  l>,  rÂierry  (ou  sous  le  tllrede  Mt^ohrs 
de  Im  régence  de  Mm'ie  de  Médicisy  Paris,  l'Ii. 
Jolly),  lOOO,  In-ta.  (lléltnpr.  dans  le  recueil, 
n*  aS65â. 

o36t6  Histoire  des  choses  les  plus  mémorables  qui 
se  sont  passées  en  France , depuis  la  mort 
d’Henri  IV  Jusqu’à  la  fin  de  1617,  par  P.-B. 
(Buitei),  sieur  de  Gaubertin.  Partie  1617,011 
Bourn^  1618,  |>et.  iu-io.  — Lgonyjouxtela  copie 
impT.à  Parité  1618,  In-ia. — Continuée  jusqu’en 
i6ao.  Roueny  i6oo,  pet.  ln-8.  — Suite  jusqu’en 
i64o.  tbid.^  16A7,  a vol-  pet.  ln-8. 

03677  Hlstoriarum  Gaüic,  ab  cxcessu  Henrlcl  IV 
(ad  ann.  lOag),  libri  XVIII,  auctore  Gabr.  Bar- 
iholoinzeo  Graïuotido.  ^MztWodAiRi',  Lud.  Klzr- 
viriui,  i653,  ln-8.  — D’après  l'édll  de  Toulouse, 
1643.  ti>4oi.  (Suite  de  l’Histoire  unherselle  de 
De  Tbou , mats,  sous  tous  les  rapports,  fort  In- 
lorieure  k son  modèle.) 

93678  VIede  Marie  de  Médicis  (par  madame  d'Ar- 
convHlo).  Parité  1774,  8 vol.  ln-8. 

98679  Mémoires  concemaot  les  affaires  de  France 
sous  la  régence  de  Marie  de  Médicis  (par  Plié- 
lippvaux  de  PoDtcbarirain)^  La  llaye^  1790, 
9 vol.  ln-19. 

a868o  Histoire  de  U mère  et  du  Als,  Marie  <le  Afé- 
dids  et  Louis  XIII,  par  Mézeray  (atlribuér  au 
cardinal  de  Blcheiteu).  Aauterdam^  1781,  ln-4., 
ou  % vol.  ln-19. 

a868i  Histoire  de  IVntréo  de  la  reine-mère  du  rot 
très  ebresUen  dans  la  Grande-Bretagne,  par 
Puget  de  La  Scbrb.  Londres^  168g,  In-fol. 

08689  M Gor.RBR  des  singes  et  des  marmouzcLs. 
i6i3,  |>eL  iii-8. 

98688  Voyage -do  M*  GctLLAmm  en  Paulre  moude, 
vem  HenH-le-Grand.  i6i«,  ln-8. 

98688*  Le  trésor  des  trésors  de  èYanec  volé  ^ la 
couronne...  découvert  parJ.dcBeAiroaT,  1618, 
pot.  lu-8. 

93684  La  ronjiiraüon  de  Coneino  Conclni,  iiiarq. 
d'Aiicre.  par  MIch.  TBÉvtMv.  Pnrfe,  1617  Ju-8. 

98688  G.-G.  H.  Tbeulugi  a<l  Ludovinint  Xill  ad- 


moniüo.  AHgMêtie^h‘ralu^^r.^  i6aô,  io-4.  (el  au- 
tres nièces  analogues). 

'.>8686  Hbtotre  de  la  vie  de  J.-L.  de  Nogaret  de 
La  Vallelte,  duc  d'Kpernon,  par  Gulll.  Girard. 
Parité  i6.>3,  in-fol.,  ou  1780,  et  Amsterdam^ 
1736, 4 vol.  ln-19. 

9.1687  Histoire  de  la  rébellion  evritée  en  Franco, 
de  1O90-98.  Par/z,  i099,6  vol.  ln-8. 

93088  Becleil  des  pièces  qui  ont  été  faites  pendant 
le  règne  du  connétable  de  Luyne.  1698,  ln-8- 

'J»368g  l.a  Fravce  mourante.  1899,  ln-8. 

‘13689*  Le  Mars  françois.  1687,  in-8.  ( Article 
ARMACANtS.) 

aSOgo  .Mémoires  de  Beauvals-Nangls,  ou  rblslolrc 
des  fatoris  françois,  depuis  Henri  II  Jus<|u’a 
I/Hils  Mil,  avec  des  remarques  sur  rHisioire 
de  Davila  et  sur  cette  de  Flandre  du  cardinal 
Bcniivoglio.  Poriz,  i063,  pet.  in-ia. 

93690*  Mémoires  de  Jacq.  Xompar  de  Gaumont, 
duc  de  l.a  Force,  el  do  ses  deux  fils,  publiés  ot 
mis  m ordre  par  le  marquis  de  La  Grange. 
Paris,  1843,  4 vol.  in-8. 

936gi  Mémoires  du  duc  de  Rouaîv.  i646,  pcl- 
In-i9. 

9369‘  Histoire  de  Henry,  due  de  Boban  (par  Ani. 
Fauvelut  du  Toc),  Paris,  i660,  in-ia.  (Arlicie 
Rohan.) 

93693  Vie  du  cardinal  de  Derulle,  fondateur  de  la 
Ouigrégaiioii  de  rOralohe  en  France  (par  de 
GaracrioU  ).  Parts,  1764,  In-ia.  v 

93G94  Histoire  de  P.  de  Berulte,  cardinal,  ministre 
d'état  sous  Ixruis  Xlll,  et  fondateur  de  la  Con- 
grégaiiondel’Oraluire,  par  Al.  Tabaraud.Pariz, 
1817,  9 vol.  iii-8. 

936oj  Mémoires  de  Fr.  Bassoupière.  é^Iafync, 
1665,9  tu),  pet.  In-ia. 

93696  Ambassades  du  même,  en  Suisse,  etc.  Po- 
logne, 1C68,  4 lora.  en  a vol.  pet.  in* ta. 

93697  Mkmoires  d’un  favori  du  duc  d'Orléans. 
leyde,  1668,  to-ta. — Voir  aussi  au  mot  ORLêANs. 

93698  Mémoires  de  Gaston,  duc  d'OaLÉAHS.  La 
Haye,  i68j,  pot.  in-ia. 

9S699  — de  Cl.  Bourdcllle,  cAimte  de  MoKnÉsot. 
t^yde,  i665, a vol.  pet.  lu-ia. 

*98700  Histoire  du  miiiisièro  du  cardinal  de  Riche- 
lieu (par  Ch.  Vialarl,  dit  SL-Paul  ).  Paris{il»i~ 
lande),  i65o,  avol.  |>el.in-i9.  (Article  Acbert.) 

98701  Histoire  du  cartiinal  de  Richelieu  ( par 
Aubery.  Cologne,  i065,  a vol.  io-ia. 

98709  .Aléiiioires  |M>ur  servir  i Thistoiredu  cardi- 
nal de  Richelieu,  par  Aubeby.  Coiogne,  1O66, 
3 vol.  pci.  ln-19. 

28703  Vieducardlnal  de  Richelieu  (par  J. Le  Clerc). 
Cologne,  i6g6,  a vol.  iii-i9.  — Edit,  augmentée 
de  pièces  curieuses.  Amsterdam  {Paris),  1753, 
5 vol.  ln-19. 

98706  Anecdotes  du  mluBtèfe  du  cardinal  de  Rt- 
chcliructdti  règne  de  Louis  XIII,  etc.,  tirées  cl 
traduMos  de  riialien  du  Mercurio  de  Sirl  (par 
Valdory).  Amsterdam,  1717,  a vol.  In-ia. 

‘93703  Histoire  du  nilnisière  du  cardinal  de  Riche- 
lieu, par  A.  Jay.  Paris,  i8i5,  a vol.  iu-8. 

98706  Le  politique  très  chrétien,  ou  discours  po- 
llliques  sur  les  actions  prlnclpalea  du  cardinal 
de  Rirhelieu.  Paris,  i645,  pet.  In-ia. 

98707  Parallèle  du  cardinal  de  Xinionès  et  du 
cardinal  de  Richelieu,  |>ar  l’abbé  Richard,  /tot- 
terdam,  1708,  in-19. 

“StoH  JmiiLVAL  du  cardinal  de  lUchcücti , durant 
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le  grand  orage  de  U cour,  en  i63<hSi  ; i6A8, 
pet.  in*i‘i- 

98709  Histoire  de  U vie  du  P.  Joseph  Le  Clerc  du 
Treaihlay,  caintctn^  par  i’abbé  Richard. 

170*1,  a vol.  in  ta. 

98710  Le  S'^riuble  |>ère  Jo.seph,  contenant  l’hls* 
toire  anicdote  du  card.  de  Richelieu  (|>ar  le 
lucmeRichani).  Sainl'Jtande Maurienne^  I70â« 
in-ia,  ou  1750,  *ivul.  in-ia. 

33711  Corn'spomiaiicc  do  Henri  d’Escoublcau  de 
Suurüi»,  archevêque  de  Bordeaux,  chef  dos 
conseils  du  roi  on  l'armée  navale...  accompagnée 
d'un  texte  historique,  de  noies  et  d’une  lolro- 
duciion  sur  l’état  de  la  marine  en  France  sous 
le  ininisiêre  de  Richelieu , par  Eugène  Suc. 
1889,  8 vol.  in-â. 

9871a  La  déuionoroanie  de  Loiidun,  qui  montre 
la  véritable  possession  des  religieuses,  etc.  La 
Flèchty  |G84,  pci.  tn>8. 

9S718  Vériiable  relation  des  justes  procédures 
observées  au  faici  de  la  pos-Hcssion  des  Ursu- 
Hnes  de  Loudun  et  au  procez  d’Urbain  Graodier, 
p.«r  le  P.  Tranquille.  La  Flèche^  168A,  pe(.ln*S. 

98718  La  Gloirc  tle  saint  Joseph  viclorleux  des 
principaux  démons  de  1a  possession  des  llrsn- 
iines  de  Loudun.  Au  i68d,  in-8. 

987ir>  Histoire  des  diables  de  Loudun,  ou  de  la 
possession  des  Ursullnes,  et  de  la  condamna- 
tion cl  du  supplice  d’Urbain  Grandier  (par 
Aubin).  Amsterdam,  ff  'olfganff,  1698,  pcL  ln>ia. 
— Réimpr.  sous  le  litre  de  CrueU  effets  de  la 
renffeance  du  cardinal  de  Riehelieu,  ou  Histoire 
des  diables....  Amsterdam,  Roger,  1716,  pci. 
in-ia  (édit,  augmentée  d’un  avertissement  et 
il'mie  page  HupplémeiUaire),  Aussi  sous  le  titre 
il'Hiitoired,'t:rbain(irandier^  Amsterdam, 173j, 
ln-19. 

9871O  Examen  historique  et  discussion  critique 
des  diables  de  Ixvudun,  de  la  possession  des 
UrsuIIncs,  et  de  la  condaomation  de  Grandier, 
par  de  l.,a  Meqardaye.  Liège  (Paris),  1 7â9,in-ia. 

93717  Rbl^tioii  véritable  des  hauts  faits  d’armes 
des  maréchaux  Cbasiillon  et  Brezé,  et  la  con- 
quelle  du  Brabant,  en  iéS3.  ]n-8. 

98718  Mémoires  de  L.  de  Nogaret,  cardinal  de 
Vallette,  général  des  armées  du  roi,  ann.  i683 
à 1687  (piibl,  parGobet).  PariSy  1779,  9 vol. 

ilH19. 

9S790  Histoire  de  la  vie  de  Henry,  dernier  duc  de 
Mominorency  (par  Sim.  Diteros).  Paris,  t08S, 
ln-8. — Sons  le  litre  de  J/émoirrf,  Paris,  1686, 
in-19. 

98791  Histoire  véritable  de  tout  ce  qui  s'est  fait  et 
passé  dans  la  ville  de  Toiilooze  en  la  mort  du 
maréchal  H.  de  Montmorency,  en  1889 , ensemble 
les  intern^atlons  qui  luy  ont  été  faictes  et  les 
responses  k icelles,  (vers  1889).  in-8. 

98799  PimcvuRiTEZ  remarquél'S  de  tont  ce  qui 
s’est  fait  à la  mort  de  MM.  de  Cinq^Mars  et 
De  Thon.  1889,  in-8. 

98798  Les  friumphes  de  Louis-le-Jusie,  ouvrage 
entrepris  et  hnl  par  J.  Valdob.  Paris,  lOAg, 
In-fol. 

38798  Mémoires  de  Michel  de  Marolles,  de  i6oo> 
1888,  avec  des  notes  ( par  Goujet).  Amsterdam, 
1788,  8 vol.  ln-19. 

98795  Vie  de  Gasslon,  maréchal  de  France,  depuis 
1G09  jusqu’en  1887,  par  l'abbé  de  Pure.  Paris, 
1 678, 8 vol.  iti’i V.  Amsterdam,  1 896 , 9 vo).  lu- 1 
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'j37'18  Histoire  du  maréchal  de  Guébriant,  arec 
rhistolre  généalogique  de  sa  maison,  par  Jean 
Le  Labotircur.  I*aris,  1O57,  in-fol. 

93797  Mémoires  |K»ur  servir  à riiistoirc  d’Anne 
d’Autriche,  par  M'“*  De  MomviLLe.  Amsterd., 
1730,  0 vul.  in-19. 

93798  Uccucll  de  pièces  intéressantes  pour  servir 
à rhisiolrc  dcsr^ncsile Lmils  \IIIel  Inouïs  XIV 
(conlcn.int  le  procès  de  Henri  de  Tallcyraïui, 
comte  di' GhaUis,  décapité  à Nantes,  en  18961 
lettre  tle  Marion  î)ek»rnHî  aux  auteurs  du  jour- 
nal de  l*aris;  publié  par  de  Laborde).  Londres 
(Paris),  1781,  in-19,  avec  6 porir. 

f^s  liikloriclles  de  Talleinaut  des  Uéaux, 
mémoires  pour  servir  à rhl>ilolre  du  XVII* si ède, 
publiées  sur  le  manuscrit  inédit  et  aulographi'. 
.vviH*  de»  éi-laircls»tuiients  et  tics  noie»,  par 
MM.  Monmeniué,  de  Châteaugiroii  et  Tasrhr- 
roaii.  Paris,  i833-3">,  6 vol.  ln-6.  — Réimpr. 
avec  des  augmentations  et  quelques  rctranclio- 
ments  dans  1rs  notes.  Paris,  1880,10  vol.  In-ri. 
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9S780  Histoire  de  Louis  XIV  (1O81-78),  par 
PelUsson  (publ.par  Le  Mascricr).  Paris,  1789, 

5 vol.  In-19. 

SS781  Lettres  historiques,  par  Pclllsson  (publiées 
par  l'abbé  d'OUvet).  Paris,  1799, 8 vol.  in-i9. 

98789  Mémoires  pour  servir  à l’hlst.  de  LoulsXl  V, 
^r  Doneau  de  Vt^  Paris,  1897, 10  vol.  In-fol. 

98733  Uisloire  mlllialre  du  régne  de  Lonls  XIV, 
par  de  Qoinct.  Paris,  1798,  7 tom.  en  8 vol. 
li>-8.  Ag.  . 

98788  — de  la  vie  et  du  règne  de  Lonis  XIV  (par 
de  La  Hode),  publiée  par  Bruzen  de  la  Martl- 
nière.  La  liage,  1788,  5 vol.  ln-8. 

98735  Histoire  do  rtgne  de  l.oals  XIV,  par  S. 
RebouieL  Asignon,  1788,  8 vol.  ln-8.,  00  9 vol. 
In-19. 

9S786  Le  siècle  de  LouisXIV  et  celai  de  Lonls  XV, 
par  Voltaire.  8 voL  in-8.  et  In-19. 

98787  Nouveau  siècle  de  Louis  XIV,  ou  poésies, 
anecdotes,  etc.  du  règne  et  de  la  vie  de  ce 
prince,  avec  des  notes  historiques  (par  Sau- 
treau  do  Marty).  Paris,  1798, 8 vol.  ln-8. 

98787*  Louis  XIV,  son  gouvernement  et  sa  poli- 
tique extérieure,  par  M.  Capeflgue. Paris,  i885, 

6 vol.  ln-8. 

98788  Histoire  de  Loula-)e-Grand  par  les  mé- 
dailles, etc.,  recuelUie  parCI.-Fr.  Mbusturr. 
Paris,  1698,  la-fol. 

9878g  Médailles  sur  les  priudpaux  événenunU 
du  règne  de  I^Mtls-io-Graod.  Porfs,  1709,  In-fol. 

9S780  Prophéties  du  comte  de  Bomeast  sur  la 
naissance  de  Louis -le -Grand,  par  Fr.  Alary. 
Paris,  1701,  in-19. 

98781  CoMCELLES  de  Louis  XJlI.  188S,  S tom.  eu 
1 vol.  ln-98.  (Serait  mieux  à côté  du  n*8g8a) 

9S789  Œuvres  de  Louis  XIV,  accompagnées  d'ex- 
plIcatlOBs  historiques, de  notes,  etc.,  parOrou- 
velle  et  Grimoard.  Paris,  1806, 0 vol.  ln-8. 

98788  Lettres  de  Louis  XIV  aux  princes  de  l’Eu- 
rope, a ses  généraux,  etc.,  recueillies  par  Rose, 
avec  des  remarques  par  Morelly.  Francf.,  1753, 
9 vol.  p«U  lu-19. 

93788  Louis  XIV  et  scs  principaux  ministre». 
Paris,  i8'j3,  ln-8. 
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aS745  I/Oi'te  XIV  et  ses  amours.  ParU^  i89/|«  tn-4. 

n37&6  Hfcucil  (!<*  lettres  (ann.  i67t*9/t),poiir  ser- 
vir U’éclaircbsemeiiu  a Thistotre  niHIiaire  du 
règne  de  Loul.1  XIV  (publié  par  le  P.  Griffet). 
La  Hat/e  {Paris)^  itOo^Üi,  S vol.  In-I9. 

35747  Mémoires  sur  U cour  de  Louis  XIV,  ou 
extraits  de  la  correspondance  de  la  princesse 
CbartnUc  F.lisabelh  de  Bavière,  trad.de  l’allem. 
(par  Srhouhart).  Paris^  iSas,  in-9.  — Autre 
traduction,  par  de  .Maimleux,  sous  le  titre  do 

Fratiments  de  Uttrts  orifffnales Paris,  1788, 

3 vol.  In-ia.  Héiinpr.  sous  celui  de  .UHMge» 
historiques^  Paris,  1807.  ln-8. 

35748  Documents  authentiques  et  détails  curieux 
sur  Ica  dépenses  de.  Louis  XIV,  en  bilirocnls  ( t 
chiieaux  ro)  aux.. , , le  tout  accuiupagné  de  notes, 
par  M.  G.  PeiciiOT.  Paris,  1837,  ln-8. 

3574g  Mémoires  de  Jacques  de  Chasteoet,sciRncur 
de  Puysègur{i03i-77),  publiés  par  Du  Chesn*-. 
Paris,  i0go,  3 vol  in-i3;ou^MrerdaM,  If  ’olf- 
çauq,  1690,  3 vol.  pet.  in-13. 

35700  Mémoires  du  marquis  de  Chouppes,  llculc- 
naiil-génèral  ( 1O35-80,  publiés  par  Du|>orl  du 
Tertre).  Paris^  1755,  a part,  In-i3. 

35751  Mémoires  du  maréch.  de  Graumiont(i05o- 
77),  donnés  an  public  par  le  duc  son  fils.  Poris^ 
171O  (et  ausst  Amâterd..,  1717)1 3 vol.  in-i3. 

35753  Mémoires  de  madame  de  La  Güctte,  cscriis 
par  ellt*-inéme.  ta  //aye,  1O81,  peu  Iu-i3.  (On 
croit  ces  mémoires  supposé*.) 

35755  Mémoires  d’Anne  de  Gonzagne,  prfncesse 
palatine  (1O38-55).  Londres  (Paris),  1786,  ln-8. 
(Attribué  Rinéralement  4 Scnac  de  Mellbaii?) 

35754  Mémoires,  fragninnts  lilstor.  et  corre^ton- 
(lance  de  madame  la  dud)es>e  d'Orléans,  prin- 
cesse palatine,  mère  du  régent  (mis  en  ordre 
par  M.  5lonm«  rqué,  avec  ime  notice  par  Pliil. 
Busonl).  Paris^  i85q,  ln-8. 

33755  Mémoires  de  Roger  de  Rabulln,  comte  de 
Bussy  ( 1634-08).  Paris^  t0g0i  9 vol.  iu-4.i  cl 
aussi  5 vol.  ln-13. — PariSy  1704*  3 vol.  in-13.— 
Edition  augmentée  (avec  les  œuvres  mêlées), 
Amsierd,^  nSi,  5 vol.  lo-i9.—  Refaits  sous  le 
litre  de  Mémoires  oecrets  du  eomte  de  Bu.«4ry- 
Babutin,..  de  1617  4 '1667.  Auuterdam  (tif/c), 
1768,  9 vol.  In-t9. 

35756  Mémoires  de  l'abbé  Am.  Amauid,  conto 
liant  quelques  anecdotes  de  la  cour  de  France, 
de  i634~i055.  Amsterdam  (Pmris)^  1756,  8 vol. 
peu  ln*8. 

35757  Alémnires  du  duc  de  Navalliei  et  de  I.a 
Valletle  (Phil.  de  Montault  de  Benac),  maréch. 
de  France  : i6S5-83.  Ptsris  (et  aussi  Amsterd.:^ 
1701 1 in-13. 

35758  Mémoires  de  François  de  Paulc  de  Cler- 
mont, marquis  de  Montglat,  contenant  rhisloire 
de  la  guerre  entre  la  France  et  la  maison  d’Au- 
triche, 1O55-1O60  (publiés  par  le  P.  Rongeani). 
Amsterd, {Rouen) ^ t?37:  au^  1738,  4 >oL  In-i3. 

35759  MémolrcsdeL.-H. -Aug.de  Loménio, comte 
de  liMBANB.  Amâterd.^  17191 5 vol.  peu  ln-8. 

35760  Mémoires  inédits  de  I..-II.  de  I^oménle, 
comtr  de  Bricnne,  publiés  sur  1rs  mss.  anto- 
grapho,  avec  un  rssal  sur  les  mœurs  et  sur  les 
usages  ilu  17*  siècle,  |uir  F.  Barrière.  Paris, 
1838,  3 vol.  ln-8. 

35761  Mémoires  de  M.  de  Bniirdeaiix,  intendant 
des  Onanccs  (i645-66),  par  M.  G.  D.  C.  (Galien 
de  Cotirlüz).  Amsterd,  ( Trévoux 1758,  4 vol. 


In-13.  (Les  exempl.  du  4*  vol.  aul  ne  sont  pas 
cartonnés,  ont  493  pp.  Ceux  qui  le  sont  n'en  ont 
que  475,  car  pour  faire  disparaître  les  passages 
censurés,  nn  a réimprimé  en  entier  les  feiiilies 
contenaiil  les  pages  366  à 475. 

33763  BonJ.  Prioü  ah  excessu  Ludoriel  XHI,  de 
rebus  gallicis  historiar.  Ilbrl  XII,  ad  ann.  1644. 
Caroiopoli^  i665,  ln-4. — Vltrajeeti^  P.  Klzevir.^ 
1669,  net.  in-13.  — cuni  noliset  indice  Chrb- 
toph.-Frid.  Franrkenstenii.  Liftsitr^  1686,  in-8. 

3576S  Hbtoria  del  card.  Gliilio  Mazarino,  descr. 
dal  conte  Gah-azzo  Guaido  Prioraio...  folonia^ 
1660,  5 vol.  pet.  in-13.  — Trad.  de  l'Italien  en 
françols.  Amsterd.^  1671,  3 vol.  pet.  In-13;  ou 
La  Ilaye^  1681,  S vol.  pet.  In-13. 

33764  Histoire  du  cardinal  Mazarin,  par  Aubery. 
Paris,  1688, 3 vol.  In-13.  Amslerd.^  1718,  S vol. 
in-13,  ou  1751,  4 vol.  in-13. 

35764*  Krlairrisscmcnt  de  quelques  di/TiculIés 
touchant  l’administration  du  cardinal  Mazarin, 
par  de  Silboü.  i63i,  in-i3. 

33765  Parallèle  du  cardinal  de  Richelieu  et  du 
card.  Mazarin,  par  Richard.  Paris,  1716,  ln-i3. 

33766  Lettres  dti  cardinal  Mazarin,  où  l'on  voit 
les  nt'goclatluns  pour  I.1  paix  de>  Pyrénées 
(publiées  par  d'AIainval).  Atnsterdam  (Por/z), 
1745,  3 vol.  In-13. 

93767  Lettres  du  cardinal  Mazarin  4 la  reine,  4 la 
princesse  palat!ne,etc.,  écrites  de  i65i-53;  avec 
des  notes  par  M.  Raveiicl.  Paris,  i836,  gr.  ln-8. 

33768  JtT.r.UEXT  de  tout  ce  qui  a été  Imprimé 
contre  le  cardinal  Mazarin  (par  .Nauüé).  ln-4. 

3376g  Reciieti  des  Mvmiuxa|)f.s.  Ii>-4. 

33770  Coxré.xFxcr.  de  doux  paysans  de  Salnl-Ouen 
et  de  Montmorency  sur  les  affaires  du  temps. 
{Paris),  1O49,  ln-4. 

35771  Mémoires  d’Omer  Talon.  La  Baye  {Paris), 
1733,  8 vol.  In-13.  . 

35773  .Mémoires  de  La  RocncroiXACLD. 

35775  — de  Goudy,  card.  de  Rr.Tz. 

33774  — de  Gui  Joly. 

33775  — de  la  duchesse  de  Nemours. 

33776  Recherches  hlstor.  sur  le  cardinal  de  Retz, 
par  Mussel-Pathay.  Paris,  1&07,  in-8. 

35777  r.a  vie  de  M**  ia  duchcMie  de  IxmguevUte 
(par  Vlllefore).  (Poriz),  17S8,  3 part.  In-^i»  cl 
Amsterd.,  1759,  3 part.  pet.  in-8. 

35778  Mémoires  de  Jacques  de  SauU,  comte  de 
Tavannes,  de  i64g-55.  Paris,  1&91,  In-13,  et 
Cologne,  lOgi,  pet.  In-13. 

35779  — H.-t;h.  de  La  Trémoullle,  Pr.  de 

Tareole,  avec  des  notes  ( publ.  par  le  P.  Griflet). 
Liège,  1767,  Iu-i3. 

35780  L'Esprit  de  la  fronde  (par  de  Mailly). 
Part#,  1773,  5 vol.  in-19. 

35781  (lisloircde  la  fronde,  par  le  comte  de  Salnt- 
Aulalre.  Paris,  1837,  5 vol.  ln-8. — Nouv. édit., 
i84îi  3 vol.  ln-8. — Voir  les  n®*  adOOget  35673. 

35783  Mémoires  de  M.  L.  (Lenot),  contenant  l'his- 
toire dos  guerres  civiles  des  années  1 649  et  sulv. 
1739, 3 vol.  in-13.  (Il  faut  les  avoir  sans  cartons.) 

33783  IlisToiiiR  <ie  la  guerre  de  Guicnne,  i65i-55 
(par  Baltazar).  Cohgn»,  i6g4i  pcL  In-13. 

33784  Mémolris  de  P.  de  La  Porte,  va)ct-de- 
ehanibre  de  ï j>ub  XIV.  Genért,  1755,  pet.  In-I3. 

33784*  Mémoires  du  dur  de  Guise. — Voyez  (dans 
riiist.de  Naples),  le  n*  3574?. 

33785  Divers  portraits.  i65o,  iit-4. 
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337M  PoctTRAiCTs  de  la  cour.  Colo^nfy  1667,  pet. 
I1H19. 

3S7S7  Mémoires  du  comte  de  Guiclie,  eoiicemant 
la  (guerre  faite  en  1667}  relation  de  la  prise  de 
We«el  et  du  pas^age  du  lUiln,  en  167U.  Lond.y 
1733.  In>i3.~ Sous  le  titre  du  Mimoiret...  con- 
tfmant  les  Prxtvinres-Vnies  des  Pays-Bas  (avec 
une  introduction  publ.  par  Prosp.  Marchand). 
tlreekly  i7iUi,  fl  >ol,  In-iy. 

33788  Vie  du  maréchal  de  Fabert^  par  le  P.  Jos. 

Barre.  PariSy  nSfl,  a vol.  in-ta. 

38780  AQaéoK  de  la  vie  du  maréchal  de  Turenne. 

Viliefranrhe^  pet.  In-ia. 

33790  Histoire  du  vicomte  de  Turenne,  par  Ravi> 
SAT.  l*ar(s^  1735, 3 vol.  in>4.«  aussi  A vol.  ln>ia. 
38791  Autre,  par  Raguenet.  PariSy  1781,  et  en 
diverses  années,  in<i3. 

3379a  Mémoires  de  1a  vie  de  Fréd.  Maurice  de  l.a 
Tour  d’Auvergne,  duc  de  Bouillon,  avec  quel- 
ques souvenirs  de  la  vie  du  vicomte  de  Turenne 
( le  tout  recueilli  par  Jacq.  baron  de  Saumièrt's}. 
Porfi,  1693,  lD-13.  — ou  Amsterdamy  1O93, 
pet.  ln-13. 

3S793  Histoire  de  Louis  de  Bourbon,  prince  de 
Ck>ndé,  par  P.  (Pierre  Coste).  Cologne,  chtzP.y 
1693,  iivifl,  ou  Cologne  {Rouen) y Riefu  VEn- 
elmmey  ou  P.  Marteau^  1698,  3 vol.  In-ifl.  — 
Édit,  augmentée.  Co/tf^ne,  lOqS,  In>i3;  aussi 
La  ilaye^  17£|8,  in*3. 

38793  Mémoires  du  même  prince  de  Condé,  par 
D^rmeaux.  Pmia,  1766,  & vol.  in-i3,  fig. 
3379')  Mémoires  pour  servir  à riitsioire  de  la  mai- 
son de  Condé  (contenant  la  vie  du  grand  (^dé, 
par  le  fou  prince  de  Condé,  et  la  correspon- 
dance de  l’atUeur  avec  les  souverains  cl  princes 
des  familles  royales  de  l'Europe,  publiée  par  de 
Sevrllnges).  PariSy  i8so,  3 vol.  ln-8.,  avec  Ao 
Uc-simlle. 

35796  Vie  de  J. -B.  Colbert,  ministre  d’étal  (par 
Sandras  de  Courtllz).  Cologne,  P.  U Crai  (Hol- 
lande), 1896,  pet.  in-i3.->-Voir  le  n**  38833. 

35797  Mémoires  de  Ch.  Perrault contenant 

beaucoup  de  partlcularilés  du  ministère  de  Col- 
bert. Avignon,  1759,  in-i3. 

33^98  IléMOinr.s  de  M.  U C.  D.  H.  ( le  comte  de 
nochefurt).  Cologne,  1088,  pet.  In-ia.  (Pour- 
rait être  placé  plus  haut.) 

38799  MéninlresacM^^vleMo^tTressien.  Awisterd,, 
1735,  8 vol.  ln-13. 

3800  Vie  du  duc  de  Moniausler,  écrite  sur  les 
. mémoires  de  la  duchesse  tTL’zès  sa  Aile  (par 
Petit).  Paris,  1739,  a tom.  1 vol.  In-ia. 

33801  McNotRcs  de  M.  L.  D.  M.  (la  duchrsse 
Maxarin).  Cologne,  1873,  in-i3. 

/ 38803  Mémoires  de  la  princesse  Marie  Mascisi 
, lionne.  Cologne,  1677,  In-ia. 

38803  Mémoires  et  réflexions  sur  les  principaux 
événemens  du  régne  de  Louis  XIV,  par  M.  L. 
M.  D.  L.  F.  (le  marquis  de  La  Fare).  .tnufcrd., 
1710,  pet.  ln-8.,  ou  Paris,  1788,  pet.  In-13. 
338oA  Mémoires  dcGourville,  de  16A3-98.  Paris, 
1738,  3 vol.  in-13,  ou  Amsterdam  (Paria),  1783, 
3 vol.  in-13. 

33805  Mémoires  pour  servir  8 l’histoire  du  maré- 
chal de  Luxembourg,  de  1638  8 269S,  contenant 
des  anecdotes  très  curieuses  cl  sa  détention  8 
la  Baitlille,  écrite  par  lui-méme.  Lallage(Paris), 
1750,  in-4.  Pour  les  campagnes  de  Luxem- 
bourg, voir  rariicle  Beairais. 
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33800  Relation  de  rexpédlüon  de  Carthagène, 
faite  par  les  François,  en  1897  (sous  la  conduite 
deJ.-Boni.  Des-Jeaiis,  sieur  de  PonlU).  .émsc. 
Héritiers  d’Ant,  Schelte,  1898,  In-18,  ou  sur 
l’imprimé  à Amsterdam,  1898,  pet.  In-ia. 

33807  .Mémoires  dti  maréchal  de  TourvÜlc,  vice- 
amiral  (par  Plantavii  de  la  Pause,  abbé  de 
Margon).  La  Haye  (Paris),  1758,  3 vol.  in-i3. 

33807*  Mémoires  pour  servir  8 i’bistoire  de  la  vie 
de  Nicolas  Catinat  ( par  lo  marcjuls  de  Créquy). 
Paris,  1775,  ln-13. 

33808  Mémoires  et  correspondance  du  maréchal 
de  (Utinat,  mis  en  ordre  et  publiés  d'après  les 
niamiscrils  autographes....  par  M.  Bernard  le 
Bouyer  de  Salm-Gervals.  Paria,  1819,  S vol. 
iii-8.  tig. 

33809  Mémuln*sde  Feuqnières.~Voy.  le  n*858H. 

33810  Mémoires  du  comte  de  Forbin,  chef  d'es- 
cadre (rédigés  par  Rclwuict).  Paris,  1780,  ou 
1780,  3 vol.  ln-13. 

33811  Vie  du  dauphin,  père  de  Louis  XV,  par 
l'abbé  Proyart.  Lyon,  1783,  3 vol.  Id-i3. 

388i3  I^etlres  inédites  de  Duché  de  VancI,  con- 
tenant la  relation  dn  voyage  de  Philippe  d’.Ànjoii, 
appelé  au  tr8ne  d’Espagne,  précédas  de  ce  qui 
s'est  passé  8 la  cour  de  Versailles,  par  Colin  et 
Reynaud.'  .Varaei7/c,  i83o,  ln-8.  — Voir  les 
n**  38090  et  3809t. 

388i8  Mémoires  et  lettres  du  maréchal  de  Tessé. 
Paris,  1 808,  3 vol.  Ui-8. 

28814  La  ViR  de  madame  la  duchesse  de  La  Val- 
lière.  Cologne,  1895,  tii-i3. 

338i5  Mémoires  pour  servir  8 l’histoire  de  M** 
de  UAinTRxotti  (par de  Bcaumeilc).  Awuterd., 
1735,  6 vol.  ln-13.  — Voir  le  n*  1888A. 

38818  Madame  de  Maintenon  pelute  par  clIc-méme, 
par  oiadanic  Suard  (née  Panckoucke).  Paris, 
i8io,  iu-ë. 

33817  Mémoires  pour  servir  8 l'histoire  de  Louis 
Xl\f  par  l'abbé  de  Cholsy.  Utrecht,  1737, 
3 tom.  en  1 voi.  in-13. 

33818  Abrégé  des  mémoires,  ou  Journal  du  mar- 
quis de  Dangcaii,  extrait  du  mauuscrit  original, 
avec  des  notes  ci  un  abrégé  de  rblstolre  de  la 
régence,  par  .M“*  de  Genlls.  Paris,  1817,  8 vol. 
in-8. 

33810  L.ssa)  sur  rétablissement  monarchique  de 
liouts  XIV...  précédé  de  nouveaux  mémoires  de 
Dangeau,  par  P.  Kd.  Lemontey.  Pari\,  1818, 
in-8. 

33830  Souvenirs  de  M*<  de  Catlus.  Paris,  1808, 
in-18. 

33831  Ni'ino:in;S  du  duc  de  SAixT-Smox.  Paris, 
1839-31,  31  vol.  in-8. 

33833  Galerie  de  l’ancienne  cour,  ou  mémoires 
et  anecdotes  pour  servir  8 l’histoire  des  règnes 
de  LouisXIV  et  Louis  XV.  Porfr,  1788,  ou  1788, 
8 vol.  ln-13. 

sSSflS  Louis  XIV,  sa  couretle  régent,  par  Asquetiu 
Paris,  1789,  8 vol.  In-i3. 

33838  Mémoires  secrets  des  règnes  de  LouisXIV 
et  de  I.ouls  XV,  par  Ouclos.  Paris,  1791,  ou 
1806,  3 vol.  in-8. 

33835  Mélanges  historiques,  satiriques  et  anecdo- 
tiques sur  les  règnesde  Louis  XIV  et  Louis  XV, 
par  Boisjourdain.  Paris,  1807,  3 vol.  iii-8. 

35836  Vie  du  maréchal  de  Villars,  écrite  par  lui- 
même,  et  publ.  par  Anquetil.  Paris,  1788  (nouv. 
litre,  1793),  8 vol.  In-i3. 
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93S97  Mémoires  de  du  Gcat^Tbociü.  Paris,  1760, 

93498  Mémoires  politiques  et  militaires,  pour 
ser^lrà  riilsloirede  l.ouls  XIV  et  de  I^iils  XV, 
composés  sur  les  pièces  rectieiüle.s  par  Adr.« 
Maiir.  duc  de  Noailtcs,  par  l'abbé  Millot.  Pons, 
177G,  6>ol.  in-19. 

9S899  hcciLiL  de  diiïérentcs  choses  (par  le  mar- 
<|uisde  l.assay),  9 vol.  Iii'fi. 

9S8S0  Mémoires  du  comte  de  Bonneval , avec  des 
notes parGuyot-Desherbiers.  Pans,  i8o0,9vol. 
In*6.  — Mémoiressitr  lecomie  de  Bomieval,  par 
le  prloce  de  Ligne,  suivis  de  lettres,  etc.  Paru, 
1817, in-A. 

9SA3i  Histoire  de  i'homme  au  masque  de  fer,  ac* 
coinpaRoée  dos  pièces  authentiques  cl  de  Tac- 
slmlie,  par  J.  Delorl.  Porii,  1895,  ln-8. 

PamphUU  êotiriqim  rtlatift  «m  régne  de  Unit  XIF. 

93839  Le  Cardinal  Maaarin  joué  par  uo  Flamand. 
Cologne^  1671, pet.  in>i9. 

93833  MéMOinrs  |>our  servir  à l'hlslolro  D.  M.  R. 
(J. -B.  Coiberl).  i6dS,  in-i9. — Voir  les  n**  i8903* 
et  93708. 

9383)  Prédictions  des  centuries  de  Nostradamus, 
qui  so  peuvent  appliquer  au  temps  présent,... 
par  le  chevalier  de  Jast.  1673,  in*t9. 

93835  Brryiariim  |M>lillcum  secundum  rubrlcas 
mazarinicas.  Coloniffy  168A,  pet.  in-19. 

93836  I.'Alcorar  de  I.ouls  XIV,  trad.  de  l'Ital. 
/?ome,  1693,  iiM9.  — Voir  aussi  l'art.  Triompus 
de  la  ligue. 

93837  Le  Noutrau  turrq  des  chrétiens.  Cologne^ 
i683,  In-19.  — Voy.  le  n*  i8)i3. 

93838  l..aCouRde  France  turbanisée.Coto(7iie,  1686, 

iu-19. 

9S83q  La  France  sans  bornes.  Cologne  ^ 168/I, 
In-19. 

9S880  Dialogüi;  de  Gènes  et  d’Alger.  Amsterdam.^ 
|685,  in-19. 

938)1  L'Oraclb  consulté  par  les  puissances  de  ta 
terre  sur  leur  destinée.  Rome  y 1688,  hi-i9. 

988)9 CoinrenTissEORsansdragoiis.  Round. ^ 1688, 
peL  in-19. 

938)3  PnéSAce  de  la  décadence  des  empires.  — 
Voir  le  M"  3o5S*. 

9S8))Le  Roy  prédestiné  part'esprUde  LouisXIV. 
Cologne.^  1688,  pet.  In-ia. 

938)5  Prévarications  du  Père  de  La  C (Chaise). 
{sans  date),  io-i9. 

' 938)6  Lrrrne  du  P.  La  Chaise  au  P.  Peters.  1688, 
in-19. 

938)7  Prince  assis  sur  une  chaise  dangereuse. 
Cologne,  16S9,  in-19. 

938)8  I.a  Confession  réciproque,  ou  dialogues  du 
temps,  entre  Ixiuis  XIV  et  le  P.  de  La  Chaise. 
Cologney  16g),  ln-i9. 

938)0  Histoire  du  P.  La  Chaise.  Cologne  ^ 1O9), 
In-19. 

93850  Les  SorriRS  de  la  France  esclave  qui  aspire 
après  sa  liberté.  168g,  in-). 

93851  Remarqces  curieuses  sur  plusieurs  songes 
de  quelques  personnes  de  qualité.  Amstndaui, 
1690,  In-19,  — Voir  le  n*  93535. 

93659  Les  Héros  de  la  ligue.  Pana,  1691,  in-). 

93853  The  royal  curkoid  or  grcal  bastard  ofl<ewls 
le  grand.  London,  1693,  In-).  (Sous  te  nom  de 
P.  Veruebius.) 


9385)  IjCS  Héros  de  la  France  sortant  de  la  barque 
) ('.aron,  etc.  Cologne,  1693,  ln-i9. 

93855  Racrr.it  de  pièces  pour  servir  d'ornement  ) 
l'histoire  île  Louis  XIV.  1693,  In-fol. 

93856  Esprit  du  cardinal  de  Mazarin  (dialogue 
entre  ce  cardinal  et  M*«  de  Maintenon).  Cologne^ 
1695,  In-19. 

93857  l^a  France  en  décadence.  Cologne^  1698, 
in-19. 

93858  Miroir  historique  de  la  ligue  <le  l'an 
1)6).  Cologne,  169),  in-19. 

9385g  LTjiprit  de  Uixenibourg.  Cologne,  i6g3, 
in-19. 

‘(3860  Lt'xcHBOcrRC  apparu  à Ix>iils  XIV.  Cologne, 
i6g5,  in-19. 

‘i386i  Pensées  morales  de  Louis  XIV.  Cologne, 
1695. in-19. 

*j3869  1.0  Marquis  de  Louvois  sur  ta  sellcUe. 
Cologne,  i6g5,  lti-19. 

93863  i.a  CiiASsa  an  loup  de  monseigneur  le  dau- 
phin. Cologne,  i6g5,  in-19. 

9SH6)  Le  Maiéchal  de  Boufllcrs  prisonnier  dans 
le  château  de  Naniiir.  Liège,  1696,  ln-19. 

93865  Nouveau  voyage  de  la  flotte  de  France  â la 
rade  des  enfers,  sous  la  conduite  de  l'amiral 
TourvUie.  Parts  {Hollande),  1696,  In-19. 

93806  I.es  liANENTATioNs  dcs  daiues  de  Sc-Cyr 
depuis  la  prise  de  Namur.  Cologne,  169O,  In-19. 

‘.(3867  l.a  France  ruinée  sous  le  règne  de  Louis  Xt  V. 
Cologne,  1696,  in-19. 

93808  Conseil  privé  de  I/iuls-le-Grand  assemblé 
pour  les  impôts,  ynsailles,  1696,  in-i9. 

?S869  l.a  pcsiv  du  genre  liumaln.  Cologne,  1696, 
In-19.  — Voyez  Julien  Dpnstat. 

93870  L'Art  d'assassiner  1rs  rois,  cnsdgné  par  les  « 
Jésuites.  Londres,  1696,  |>ct.  In-19. 

93871  Le  PuiTAce  du  lion  de  la  fable,  vérifié  par 
le  roi.  Cologne,  1700,  9 part.  ln-i9. 

93879  Motf.n  de  réiluire  la  France  à un  état  plus 
chrétien.  In-io. 

(3873  Portraits  de  la  cour  de  France.  Cologne, 
1709, in-19. 

9387)  CARAcriREsde  la  famille  royale.  VHlefrasuhe, 
1709,  pet.  In-19. 

9S875  Nocvbacx  caracièrcs  de  la  famille  royale. 
yfllefranrhe,  1703,  In-i9. 

*>3876  L'Oraison  funèbre  do  très  haute  princesse 
monarchie  universelle...  Cologne,  1706,  in-t9. 

93877  ALMANAcn  royal  commençant  avec  la  guerre 
de  1701.  Paris  {Hollande),  in-fol. 

‘(3877*  •‘Fsopi's  in  Eurofia  ()o  caricatures  par  Rom. 
de  Hooge,  avec  des  dialogues  satiriques , en 
hollandais).  La  Haye,  1701,  In-). 

*93878  L'Orcueil  de  .Neburadnetzar  abbatlu  de  la 
main  de  Dieu  (|>ar  J.-A.  I)ubourdleu)..4fl«</er(f., 
*707,  pci.  ln-8. 

93879  Lettre  de  l'abbé  Dlacbr  à M**  de  Mainte- 
nmi,  contre  le  P.  La  Cliaiie.  (1709),  ln-19. 

98880  ËNTRETtEN  eoirc  I/luîs  XIV  et  de  Main- 
tenon.  Harseille  {HoUatUle),  1710,  ln-19. 

*.>388i  Mémoires,  anecdotes  de  la  cour  et  du  clergé 
de  France,  par  J. -B.  Denis.  Londres,  1719,  ln-8. 

Unit  Xm  Umt  Xn.juagu’em  17SR. 

‘,(3889  Histoire  de  France  pendant  le  18*  siècle, 
par  M.  Lacretelle  le  Jeune,  S*  édition.  Paria, 
1819;  cl  A*  édition,  1819,  6 vol.  iii-8.  — Suite, 
1891-96,  8 vol.  in-8. 
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Pi^es  Inédites  sur  les  règnes  de  l^uis  XI  V\ 
Louis  XV  et  Louis  XVI  (puhl.  par  Soulavle). 
Parii^  1809^  9 vol.  In-8. 

nS884  Sacbb  de  Louis  XV.  >793,  gr.  in-fol. 

a5885  Mémoires  de  la  régence  <lii  duc  d Orléai»s 
durant  la  mlnorilé  de  lA>uis  XV  ( par  le  cli.  de 
Piossens).  la  Haye  (Kouen),  17110  011  1753  « 

3 vol.  ln-19.  — KüUion  aiignientée  (par  Leuglvt 
Du  l'resnoy),  1739,  5 vol.  net.  In-ia.  Üg. 

U3888  Vie  de  Phitlp|)c  d’Orléans  , régent  du 
royaume  (par  de  l.a  Motte  dit  de  La  Hode). 
Lum/res,  t730«  0 vol.  Iii-ia. 

•i3880*  Philippe  d’Orléans,  régent  de  France,  par 
M.  Capehgne.  a vol.  ln-8. 

33887  Mémoires  de  la  iiiiiiorllé  de  I.ouis  XV,  par 
J. -B.  Masdilon.  Paru,  1791,  in-8.  (AjMKryplie.) 

33888  Les  aventures  de  Poiii|M>niu8 , chevalier 
romain,  ou  histoire  de  notre  temps  tla  régence 
<lu  dur  d*Orléans,  par  Labadie,  ptibl.  par  Tabbé 
Prévost),  nouv.  édition,  augmentee  d'un  recui'll 
de  pièces  roncernant  la  mlnorilé  de  Inouïs  XV. 
Honte  {Hollande),,  1738,  a part,  cii  1 vol.  In-i'i. 
(la  !'•  édition  est  de  tyuÀ  \ dans  celle  de  1738 
se  trouve  une  clef,  sous  le  dire  de  Sotte , cl 
occupant  34  pp.  en  petits  caractères.) 

3388g  Histoire  de  la  r^ence  et  de  la  minorité  de 
Ixiuis  XV  jusqu'au  ministère  du  cardinal  Fleury, 
par  P.-Ed.  I.emonlcy.  Parité  i833,  3 vol.  In-H. 

338goVie  privée  du  card.  Dubois  (rédigée  d'après 
les  oiémoires  d’nn  écrivain  contemporain,  par 
Ant  Mongez).  Londres  et  Ports,  1789,10-8. 

33891  Mémoires  secrets  et  correspondance  Inédite 
du  canlinal  Dubois,  publiés  par  'Sevciingcs. 
PnriS,  i8i3,  3 vol.  in-8. 

33893  Hveiiftiicnl  des  (dus  rares,  ou  histoire  du 
sieur  alibé  comte  de  Blcqioy...  1719, 10-13. 

3389S  Mémoires  du  duc  d’ANTin.  Parity  i8S3, 
in-8. 

33893  La  conspiration  de  Cellamare,  épisode  de 
la  Bégeiice,  par  J.  Vatout.  PariSy  i833,  3 vol. 
in-8. 

33895  Vie  privée  de  Louis  XV  (par  Moufle  Dan- 
gerville).  Londres,  1781,3  vol.  ln-13. 

33896  Histoire  des  cnnqnéles  de  Louis  XV,  par 
P.  Dumortüus.  Paris,  1759,  in-ful. 

33896*  Médailles  du  règne  de  Ixiuis  XV  ( par  God* 
doiiesche  et  G.~H.  Fleurimont).  {sans  date),  gr. 
in-3.,  64  pl. 

33896^  Médailles  de  la  reine  de  France  ( Marie 
Lesezinska).  Paris,  5/moneau,  pet.  lu-4.  fig. 

33897  Almanach  historlal  pour  l'année  1787. 
{llotlasute),  1737,  in-4. 

33898  Histoire  du  card.  de  Pollgnac,  par  C.  Fau- 
cher. Paris,  1780,  a vol.  in-i3. 

33899  Mémoires  de  M*«deStaal.  /.ondrrs(PaWs}, 
1755,  4 TOl.  in-19,  ou  1767,  3 vol.  pet  in-i3. 
— Et  sous  le  litre  d'CEuvres.  Paris,  1831, 3 vol. 
In-8. 

38900  Mémoires  du  maréchal  de  Berwick,  écrits 
par  lul-méme  ( publiés  par  le  duc  de  FUi-Jamcs, 
son  pellt-flis,  et  revus  par  l'abbé  Hook).  Paris, 
1778,  3 vol.  hi-ia. 

33901  OoLLccTion  de  pièces  sur  retpédlllon  de 
Mioorque,  eu  1756.  Paris,  1798,  in-8. 

33903  Les  iNiQurnIs  découvertes,  ou  pièces  qui 
ont  paru  lors  du  procès  de  Damiens.  Londres, 
1760,  In-ia. 

38903  Vie  du  Dauphin,  père  do  I.ouls  XVI,  |Kir 
l’abbé  Proyart  Paris  ou  Lyon,  1781,  In-ia. 
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33904  Histoire  de  Maurice,  comte  de  Saxe,  par  le 
baron  d'Espagnac.  Paris,  1773,3  vol.  ln-4.  flg- 

33go5  Mémoires  de  M**  du  Haussel , femme  de 
chambre  de  M**  de  Pompadour,  avec  des  notes 
( par  Craufurd),  un  essai  sur  M**  de  Pompadour, 
une  Introduction,  etc.  ( par  M.  Barrière).  Paris, 
1834,  in-8. 

aSgoO  .Mémoires  de  Maurepas,  premier  ministre 
( rédigés  par  Sallé,  et  publiés  par  J.-L.  Sou- 
lavle).  Paris,  1793,  4 'ul.  ln-8. 

33907  Mémoires  du  duc  de  CuoiSEi'L-STAiNviu.k'. 
{Vhanleloup,  1778),  in-4. 

33qo8  Mémoires  du  tnaréclial  de  Blchclieu  (publiés 
par  Soulavie).  Paris,  1790,  9 vol.  ln-8.  — \lc 
privée  du  même  ( par  Faure).  Paris,  1 790, 3 v ol. 
in-8. 

33909  L'observateur  anglais,  ou  correspondance 
secrète  entre  raylord  Ail'  Eye  et  myiord  AU’  Kar 
( par  Pidanzat  de  Mairobcrl  et  autres).  Londres, 
1777-84,  10  vol.  ln-13.  (Les  4 prom.  vol.  ont  clé 
réltnpr.  sous  le  litre  iï Espion  anglais  que  por- 
tent les  6 autres.) 

33910  Paris,  Versailles  et  les  province.s  au  18*  siècle, 
par  un  ancien  officier  aux  gardes  françaises  (par 
Dugasl  deBois-Saint-Jusl).  /*arti, 1800,  ou  iHi  1, 
3 vol.  ln-8.,  ou  Lyon,  1817,  3 vol.  ln-8.  — 
5*  édition.  Angers  et  Paris,  1638, 3 vol.  lu-8. 

3S911  Le  despotisme  dévoilé,  ou  mémoires  de  II. 
Maaersde  Latude, 'détenu  pendant  35  ans  dans 
diverses  prisons  d'étal;  rédigés  sur  les  pièces 
originales  par  Thierr)-,  avocat.  Pstris,  1790, 
3 tom.  en  1 voL  pet.  iu-8.  portr.  — Paris, 

3 vol.  in-8. 

38913  Alcmolrcs  du  baron  de  Bescnval,  écrits  par 
iul-uiéme  ( publiés  par  de  Ségur  jeune  ).  Paris, 
i8o5,  4 vol.  tn-8. 

3391S  Mémoires,  ou  souvenirs  et  anecdotes,  par  le 
comte  de  Stous.d'édit.  Paris,  1837,  3 vol.  ln-8. 

33914  Mcniuires  nt’  M.  le  duc  de  Lauzuu  (Arm.- 
Loui.s  de  Goniatit-BIron).  Pnrfz,  BarroisTulné, 
i8’ii,  in-8., ou  1833,9vol.  In-i8. 

33915  Le  Sacsc  et  conroniieroeQt  de  Louis  XVI, 

1775,  gr.  ln-8. 

33916  Mémoires  historiques  du  règne  de  Louis  XVI, 
depuis  son  miriage  jusqu’à  sa  mort,  par  J.-L. 
Soulavie.  Paris,  1801, 6 vol.  io-8.  flg. 

33917  Histoire  du  règne  de  Louis  XVI,  pendant 
les  années  où  l'on  pouvait  prévenir  ou  diriger  la 
révolution  française,  par  Jos.  Droi.  Paris, 
1839-43,  3 vol.  in-8. 

f.  RAToInltoD  de  nia  «t  lull**  t Au««blA*  oooAUliUDtc  ; 
AkMaibif>e  l^irlvIatlTf  {In  du  r^n*  4*  l.oaU  lVI);ConTri»- 
tloB  nBtloa«l«>:  IHncloIre.  (Ce  Munaieire  iMumll  dire 
reporte  epree  le  0.  soaso.) 

33918  Mémoires  particuliers  pour  servir  à l'his- 
(oire  de  la  lin  du  règne  de  Louis  XVT,  par  Ber- 
trand de  Molleville.  Paris,  1816,  9 vol.  ln-8. 

33919  Dernières  années  du  r^ne  et  de  la  vie  «le 
Louis  XVI,  par  M.  Fr.  Hue.  Londres  cl  Paris, 
impr.  royale,  i8i4,  gr.  ln-8.  Ag. 

33930  Journal  de  ce  qui  s’est  passé  à la  tour  du 
Temple  pendant  la  captivité  de  Louis  XVI,  par 
Cléry  (rédigé  par  la  comtesse  de  Seboroberg). 
Londres,  1798,  li>-8.  flg. 

33991  Histoire  impartiale  du  procès  de  Louis  XVI, 
par  JautTret.  Paris,  1793,  8 vol.  ln-8. 

33^3  pour  et  le  contre  dans  le  procès  de 
Ixnds  XVI.  Paris,  1793,  7 vol.  ln-8. 


D^itizod  by  Cl  »«  »>^Ic 
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HISTOIRE. 


93rr>3  Mfmolrr*  de  rat)b4^  Edgeworlh  üc  Flrmom, 
«It-mler  confcMcnr  de  LouU  XV1«  rAruelllis  par 
C.  Siiryd  Edgeworlb,  et  iraduiu  de  l’angUis, 
3*  édition.  PitriSy  iSiO,  tn-fi. 

V39Ü5  LouIa  XVI  p«*inl  par  iui-mémr«  ou  corres- 
l>nndance  et  autres  écrits  de  ce  monarque  (ou- 
vrage eu  partie  supposé).  PaHi^  1817,  in-3. 

%3pa6  L<iui»  XVI  et  ses  >ertus  aux  prises  avec  la 
perversité  de  soit  siècle , par  l'abbé  Proyarl. 
/Viris,  iHoS,  3 >ui.  in>8.,  ou  1819,  5 vol.  lo>8. 

u3or(7  LonU  W 1 délrAné  avant  d'étre  roi,  ou  ta- 
bleau des  cause*  de  la  révolution  française,  par 
le  même.  Paria,  i8o5,  ou  1810,  liHl. 

Q3938  Mémoires  sur  la  vie  privée  de  Marie-An- 
lolnotte,  reine  de  France,  |tar  M**  tympan; 
mis  en  ordre  et  publiés  par  .M.Darrière.  Pana, 
IMS,  3 va).  liHê. 

aSqag  Mémolrea  concernant  Marie- Antoinette, 
reine  de  France,  et  sur  plusieurs  épot|ues  Im- 
poriantes  de  la  révolution  française , par  Jos. 
eber.  Londres,  i8o4ri>«  ^ 

u3p3o  3!émolres  historiques  sur  I.ouls  XVII , par 
M.  Kckard.  3*  édition.  Paris,  1819, 111-8. 

‘JS9S1  Collection  des  mémoires  relatifs  8 la  révo- 
lution française.  Paris,  iSso,  56  vol.  ln-8. 

'•1393s  Caiette  nationale,  ou  le  .Moniteur  universel. 
Paris,  1789-1843,113  vol.  )n-fol. — Voir  rartlclc 
JouRNAL'x,  8 la  Ûn  de  notre  h*  vol. 

'^983  Kéimpresidon  de  l'ancien  .Moniteur  dtmiils 
la  réunion  dos  Ftats-Oénérauv  Jusqu'au  <^n- 
solaL  Paris,  iMo-43,  39  vol.  gr.  lu-8. 

‘•<8934  Histoire  |tarlctneiitalre  <le  la  révolution 
françabe,  ou  Journal  des  assemblées  nationales 
depuis  1*^9  Jusqu'en  i8i5,  par  B.-J.-l).  Bûchez 
et  PM'm  Houx  (l.avergnr).  Paris,  1833-38, 40  vol. 
in-8. 

93935  Itéllcxions  sur  la  révolution  de  France,  par 
i;d.  Burke,  trad.  de  l’angl.  Ports,  1790-91,  ln-8. 

— Nou V elle  éiIlL , avec  des  notes,  par  J.-.V.  A***. 
Paris,  1819  (aussi  i8x3),  ln-8. 

93036  Ev<>als  historiques  sur  les  causes  et  les  effets 
de  la  révolution  française,  par  CL -Fr.  Beaulieu. 
Paris,  1801-3,  6 vol,  ln-8. 

93937  Essai  bislorique  et  critique  sur  la  révolution 
française,  ses  causes,  scs  résuligls,  avec  les  por- 
traits des  hommes  les  plus  célèbres,  par  M.  (P. 
Pagancl),  3*  édit.  Paris,  i8i5-i0,  S vol.  lo^. 

'(I,a  1^  eilltlon,  publiée  en  1810,  fut  saisie  par 
ù police  de  Bonaparte,  et  en  grande  partie  dé- 
truite. La  seconde  édliion  a paru  en  i8i5.) 

93938  Coiisidérailons  sur  les  principaux  événe- 
ments de  la  révolution  française,  par  M«*  de 
Staèl-IIoisicin.  Pon'z,  181S,  3 vol.  in-8. 

93939  Histoire  delà  révolution  de  1789,  etc.,  par 
deux  amis  do  la  liberté  (Kenerseau,  Claveiin, 
conthinéo  par  l.ouibard  de  l^ngres,  et  autres). 
Parti,  1790-1809, 00  vol.  ji>-8.,ou  ig  vol.  In-l8. 

93940  Alnianarh  historique  de  la  révolution  fran- 
çaise, par  J. -P.  Habalt.  Paris,  1799,  I0-18. 

93941  Précis  historique  de  la  révoUitloii,  par  M. 
I.Aairnn.LR  jeune.  Paris,  1801,  5 vol.  lu-18. — 
Refondu  dans  un  nouvel  ouvrage  en  8 vol.  I0-8. 

— Voir  le  n"  93889. 

93949  Histoire  de  la  révolution  de  France  (Ju.s- 
qu’en  1797),  i>ar  Bertrand  de  Mollevlllc.  Potij, 
i8oi-i8o3,  i4  vol.  ln-8.,  cl  eu  Gr.  Pan.  vélin. 
Les  4 derniers  vol.  sont  de  Ddlsle  de  Sale*. 

98943  Mémorial,  ou  Journal  historique  et  anectlo- 
iii|tie  de  la  révolution  française....  depuis  1786 


Jusqu'8  1.1  fin  de  Pan  viii , par  P.  Ch.  Lecomte. 
Paris,  1801-3,  S vol.  io-iS. 

93944  Histoire  de  France,  depuis  la  révolution 
de  1789,  par  Toulongeon.  Parfi,  1801-10,  4 vol. 
iii-4.  ou  7 vol.  in-8. 

98945  Tablealx  historiques  de  la  révolution. 
Paris,  1791,  3 vol.  in-fot. 

'JS946  Portraits  des  personnes  célèbres  de  la  ré- 
voliiilon,  avec  des  notes,  par  Qoénard.  Paris, 
1796,  4 vol.  tn-4. 

93947  Histoire  générale  des  erreurs,  des  fautes  et 
des  crimes  commis  pendant  la  révolution,  par 
Pnidhoinme.  Pari#,  1797,  0 vol.  ln-8. 

93948  Fastes  de  la  nation  française,  par  Ternisien 
d’IUcDRicoiiiT.  Paris,  1804,  9 vol.  ln-4.  — 
Voyez  les  n"*  8790  et  suivants. 

93q49  Esquisses  hlsloritpics  des  principaux  évé- 
nements de  la  révolution...,  par  Dulaure.  Paris, 
i89j,  0 vol.  in-8. 

93950  Histoire  de  la  révolution  française.  Jusqu'au 
18  brumaire,  19*  édition,  par  M.Thiers.  Paris, 
10  vol.  in-8. — Autre  éflllion,  4 vol.  gr.  ln-8. 

93g5i  Histoire  de  la  révolution  française,  depuis 
1789  Jusqu'en  i8i4,  par  F.-A.  Mignel.  Paris, 
i833,  9 vol.  ln-8. 

939.59  Histoire  de  France  depuis  la  fin  du  règne  de 
l>oui8  XVI  jusqu'il  i'aiinOe  1895,  par  l’abbé  de 
MoNTr.Aii.LARD.  Parti,  18S9,  g vol.  in-8. 

93953  Histoire  de  la  révolution  de  Franre  (Jus- 
qu’au i8  brumaire  an  viti  ),  par  M.  le  vicomte 
Félix  de  Conny.  Porfi,i838^9,  8 vol.  ln-8.,  ou 
i4  vol.  in-i6. 

939.53*  Mémoires  sur  la  révolution  de  France , et 
recherches  sur  les  causes  qui  ont  amené  la  ré- 
volution de  1789,  par  le  comte  Viennol  de  Vau- 
blanc.  Paris,  i8S3,  4 vol.  I11-8. 

93953b  Histoire  métallique  de  la  révolution  fran- 
çaise, par  A.-L.  Millln.  Paris,  1806,  ln-4. 

93954  Histoire  numismati(|ue  de  la  révolution 
française,  par  M.  H.  (Hennin).  P«rfi,i89Ô,  ln-4. 

93g55  Histoire  des  caricatures  de  la  révolution  des 
Français,  par  Boyer  de  Mmes.  1799, 9 part,  en 
1 vol.  ln-8. 

939.55*  Mémoires  d'un  témoin  de  la  révoluliou,par 
J.-Sylv.  Bailly.  i8o4,  3 vol.  in-S. 

93966  Mémoires  de  la  révolution  française  par 
de  Houlllé.  1797,  9 vol.  ln-8. 

93907*  Klémoires,  correspondances  et  manuscrits 
<lu  général  La  Fayette , publiés  par  sa  famille. 
Paris,  1837-38,  6 vol.  |n-8. 

93g58  Souvenirs  du  lieutenant -général  comte 
Malliieii  Dumas,  de  1770-1836,  publiés  par  son 
fils.  Paris,  i8Sg,  S vol.  ln-8. 

93969  l>es  actes  des  apôtres.  1789-91,  10  vol. 
iii-8.  fig. 

93960  I.a  légende  dorée,  ou  les  actes  des  martyrs. 
Paris,  1791,  1d-8. 

93961  Journal  de  Sulcau.  1791-99,  9 vol.  tn-8. 

93969  Journal  de  ta  cour  et  de  la  ville,  depuis 

1789  jusqu'au  10  août  1799.  i5vol.  ln-8. 

93g63  Révolution  de  France  et  de  Brabant , par 
Camille  Desmoulins.  Paris,  1789-1791,  io4  nu- 
méros en  8 vol.  ln-8. 

93g04  L’Ami  du  |>euplc,  par  Marat,  et  Journal  de 
la  republique  française,  par  le  même,  1789- 
1793,  10  vol.  in-8. 

93965  Journal  de  la  Montagne,  par  Ch.  Lavaux, 
etc.,  du  1**  Juin  1793  au  98  brumaire  an  111. 
4 loin,  en  7 vol.  to-4. 


HISTOIRE  MODERNE. 


3396G  Journal  de«  ücbals  el  de  U correfpoodanco 
jacobins,  depuis  le  mois  de  juin  i'79i  jus* 
qu’au  3S  frimaire  an  ti.  5 vol.  ln-4< 

(4  la  tn  d«  ootn*  a*  vol.  ae«a  doaooi»  Un  iiattfU  «ar  1m 

a.  siMe  à sswMt  cl^doMiu,  «t  «ir  d'antro*  jouraau  da  m*mi* 

Mémorial  révolutionnaire  de  ta  Contention, 
par  Vasselin.  1797,  4 vol.  In-i3. 

339G7  Histoire  de  la  conjuration  de  L.-Phltippr- 
Jos.  d’Orléans  (par  Montjoye).  Parfa,  179O, 
5 vol.  in-6. 

3S9O7*  Kxpucation  de  rénigme  du  roman  Inti- 
tulé : Histoire  de  la  coiijuratlonde  L.-Pbilip|H>> 
ios.  d'Orléans.  KérédiM/.,  3 part,  en  ^ vol.  ln-8. 

a3g08  Mémoires  de  M**  Holand.  3 vol.  in-8.  — 
Lettres  de  la  même.  3 vol.  lu-8. 

33989  Mémoires  de  (irégoire , précédés  d’une 
uolicc  par  M.  H.Carnot.  Por/a,  1837,  a vol.  ln-8. 

33969*  Mémoires  de  B.  Barère , pr^édés  d’une 
notice  bistor.  par  M.  H.  (^rnoL  Porfa,  183343, 
3 vol.  in-8. 

33970  Mémoires  pour  sen  lr  à Tbistolre  du  Jaco- 
binisme, par  Barruel.  Hambourg  (/..yen),  i8o3, 
3 vol.  Id-8.  (Cet  ouvrage  peut  aus.vl  se  placer 
après  le  11*  saSiB.) 

33971  Mémoires  du  comte  Jos.  de  Puisay,  qui 
pourront  servir  8 rhistoire  du  parti  royaliste 
français  durant  la  dernière  révolution.  LandrtSy 
iSo3. 6 vol.  ln-8. 

33973  Histoire  de  la  guerre  de  la  Vendée  et  des 
chouans,  jusqu’à  la  pacifleation  de  1800,  par 
Alpb.  Beaucliainp,  h*  édlu,  augmentée.  Parta, 
1030,  A vol.  ln-8.  fig. 

33973  Histoire  des  guerres  de  la  Vendée  et  des 
chouans  depuis  l’année  1793  jusqu’en  i8i5,  par 
M.  de  Bournis4>aux.  Paris,  1819,  3 vol.  in-8. 

38973*  Mémoires  pour  servir  à rhistoire  de  la 
guerre  de  la  Vendée,  par  M.  de**'  (Vauban) 
Purfa,  1806,  iii-8. 

3397A  Mémoires  de  M**  de  La  Kochejaqueieiii, 
écrits  par  elle-même,  rédigés  par  le  baron  de 
Baraiite,  A*  édition.  Paris  ^ *817  ^ ln-6.  — 
5*  édition,  PariSy  i8‘i3. 

3S97A*  Histoire  de  la  Vendée  militaire,  par  J. 
Crélineau-Joly.  Pons,  iBSp'Ai,  A vol.  ln-8. 

33975  Journal  d'un  dé|>orté  non  Jugé  (par  Barbé 
de  Marbois). — Voir  le  n*  s 1 1 1 1 . 

33979*  Mémoires  de  Jérdme  Gobler.  Paris,  183A, 
s vol.  io-8. 

g.  CoAMilât  et  Emplrr. 

33976  Histoire  de  France  sous  Napoléon,  repré- 
sentée en  Og.,  par  David.  Paris, i8i3,  A vol.  In-A. 

33977  Mémoires  pour  servir  à l'blsioirc  de  Franru 
sous  le  gouvernement  de  Napoléon  Ikmaparu*, 
par  J.-B.  Saignes.  Paris,  181A-38,  g vol.  ln-8. 
( Publiés  en  60  livraisons.) 

33978  Vie  de  Napok'oit , par  A.  - V.  Abhai;lt. 
Paris.,  1833-36,  3 vol.  in-fol. 

33979  Napoléon  et  scs  coiueinporains. par 

Lepelletler  de  Chambiiif..  Paris,  i83A,  In-A. 

33980  Histoire  de  Napoteou,  par  M.  de  .Nonvms. 
A vol.  ln-8. 

33981  Vie  politique  et  militaire  de  Napoléon,  par 
le  général  Joniinl.  1837,  A vol.  in-8.,  et  atlas. 

33981*  Précis  politiques  cl  militaires  de  la  cam- 
pagne de  i8i5,puur  servir  de  supplément  et 
de  rectification  (à  l'ouvrage  ci-dessus),  par  le 
général  J***.  i8A3  , ln-8.  •—  Voir  8754  el  suiv. 
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3Sg83  Histoire  de  France  sous  Napoléon,  depuis 
le  18  brumaire  jutupi'cn  1813,  par  M.  Bignon. 
Paris,  1837-38,  10  vol.  in-8. 

38983  Le  consulat  et  l’enipirc,  ou  histoire  de 
France  et  de  Napoléon,  1799  à i8i5,  par  le 
comte  Thihaudeau.  i8S.5  tou  1887),  lovoi.  in-8. 

33o8A  Mémorial  de  Sainic-Héléne,  par  le  comte  de 
Las  Cases.  Paris,  i835,  3 vol.  gr.  ln-8. 

38985  Mémoires  pour  servir  à l'histoire  de  France, 
sous  Napoléon...,  par  Casp.  Goi'rgaio.  Paris, 
1 833-35, 8 vol.  ln-8.—  3*  édll. , 1 83o,  9 vol.  ln-8. 

38986  Œuvres  de  .Napoléon  Bosapabte.  Paris, 
1831,  5 vol.  ln-8. 

33987  Correspondance  inédite,  ofiiciellc  et  conll- 
deiillellc  de  Napoléon  BofiAPARTS  avec  les  cours 
étrangères,  les  princes,  les  ministres,  les  géné- 
raux français,  etc.  Paris,  Patukoucke,  iSig-'io, 
7 vol.  ln-8. 

38988  Histoire  métallique  de  Napoléon  ( par 
Mn-ux).  Londrescl  Paris,  iSig  et  1831, In-A. 

38989  Sacse  de  Na{)oléon.  Porfi  ( i8iA)f  gr. 
In-fol, 

38990  Mémoires  pour  servir  à rhistoire  de  la  vie 
privée,  du  retour  el  du  régne  de  Napoléon,  i>u 
i8i3,  par  M.  Fleury  de  Chaboulon.  /.omf.,1830, 
3 vol.  in-8. 

38991  Recueil  de  pièces  onicielles  destinées  à dé- 
trom|>cr  les  Français  sur  les  évéïiemciiis  qui  sc* 
sont  passés  depuis  quelques  années,  par  Fréd. 
Scliocl).  Paris,  i8iA*i6,  g vol.  in-8.,  en  38  li- 
vraisons. 

33993  Mémoires  de  M.  de  Bourlcnne  (composés 
en  commençant  5 la  g*  feiilllcdu  vol.  par  M. 
de  Vilicmares,  d'après  des  notes  de  M.  de  Üou- 
ricune).  Paris,  1839-80,  lovol.  ln-8. — Bourienne 
et  ses  erreurs.  Paris,  i83o,  3 vol.  in-8. 

38995  .Mémoires  du  duc  de  Kovigo  (Anne^ean- 
Mar.-René  Savary).  Paris,  i838, 8 vol.  ln-8. 

38098*  Manuscrits  de  1813,  i8i3  et  i8iA«  par  le 
baron  Fain.  1838-37,  5 vol.  in-8.  (Le  nianuscril 
de  181A,  qui  ne  forme  qu’un  voL,  a paru  le  pre- 
mier t il  y en  a plusieurs  éditions.) 

’iSooA  Mémoires  aiiocdoUqiies  sur  rintérieur  du 
palais  de  Napoléon,  par  M.  de  Reausset.  paris, 
1839,  A vol.  in-8. 

38995  Mémoires  de  la  duchesse  d'Abrantès , ou 
souvenirs  histor.  sur  Napoléon , la  révolatlon, 
le  directoire,  etc.  i83i-35,  i8vol.  in-8. 

33996  Mémoires  et  souvenirs  du  comte  de  La  Vai- 
lette.  Paris,  i83i,  3 vol.  ln-8. 

38997  Napoléon  et  Marie-Louise,  souvenirs  histor. 
de  M.  Menneval.  Paris,  i8A3,  3 vol.  in-8. 


k.  RniAuration. 

18998  Histoire  do  France  depuis  la  restauration, 
par  M.  I.AcacTELLE  le  Jeune.  /*ari/,  1839,  A vol. 
ln-8. 

33999  Histoire  delà  rcslaurallon,  par  M.  Capefigue. 
Paris,  1831-33,  10  vol.  ln-8. 

3S999A  Mémoire  «ur  les  cent  jours,  en  forme  de 
lettres,  par  B<  i|j.  Ck)nslanl.  Paris,  i8ao,  3 part. 
in-8. 

33999b  Sacre  de  Charles  X dans  la  métropole  de 
Reims.  Paris,  Sazfrac,  i835-36,  gr.  In-foL 

i.  R^volalinn  de  IRSO  : touis-l'bilippe  l. 
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L.  Hisiolrc  royale  et  princi^rc;  contenant  les  ori- 
gines, les  gt^ncalogios,  litres,  prérogatives,  etc. 
(les  rois;  Tiiistoire  des  princes  issus  du  sang 
royal  et  celle  des  reines. 

'iàooo  La  source  et  origine  de  tous  les  nobles 
rois  de  France,  parPiEans  de  Lille,  (vers  i5ui), 

nftooi  AnUquUés  et  recherches  de  la  grandeur  et 
majesté  des  rois  de  France,  où  11  est  traité  de 
leurs  autorité,  foi,  vaillance,  prérogatives,  etc., 
par  A.  D.  C.  T.  (And.  Du  Chesne).  PariSy  lOog, 
pet.  lü'S.,  avec  un  frontispice  gravé,  où  est 
représenté  Henri  IV  au  milieu  de  sa  famille. 

•Ààoo2  De  l'excellence  des  rois  et  du  royaume  de 
France,  traitant  de  la  préséance  et  prérogatives 
des  rois  de  France  par  dessus  Us  autres,  par 
P.  H.  B.  P.  (Hlerouic  Bignon).  Porfr,  lOio, 
ln-8. 

•Àhooi  Traiclé  de  la  soiiveraiueié  du  roy....,  par 
J.  Savasox.  Porii,  i6i5,  peL  in-8.  (Et  autres 
pièces  analogues.) 

Traité  bhdor.  de  la  souveraineté  du  roi,  et 
des  droits  en  dépendant,  par  F.  D.  P.  L.  (Franç. 
de  Paule  l4i  Garde).  Parts,  i75â  (IVouv.  titre: 
Traité  kistoriquf  des  droits  du  souverain  en 
France.,  et  principalement  des  droits  utiles  et 
domaHiauxy  lyd?),  a vol.  iii-4. 

a4oo5  L'ancienne  France,  contenant  l'origine  de 
la  royauté,  celle  de  la  nation  etdesesdilTérenies 
dasscs,  par  Mc.  Vilon  de  SainUAllais.  FariSy 
lUS-dÀtavol.  in-8.  — Annuaire hbior.  de  l'an- 
cienne nohlesse  de  France,  par  le  même.  Parts, 
iS35  eti836,uvul.  in-6. 

ahooG  Insiguia  |>c€uiiaria  Francorum  regnl  nu- 
méro viginti....,  per  Joau.  FKaaiu>iiii.  Paris. y 
i5uo,  ii>-8. 

aftooy  Pan6g}’re  (sir)  orthodoxe,  mystérieux  et 
prophéiique  sur  l'antiquité,  dignité,  noblesse  et 
splendeur  des  fleurs-de-lys;  ensemble  des  pré- 
rogatives sur-célestes  des  rois  très  chrcstlens, 
par  le  P.  Baulin.  Parts,  lOaG,  in-8.,  frontisp. 
gravé, 

3ft007*  Traité  des  Ils,  symbole  divin  de  l’espérance 
par  Jacq.  Tristan.  Paris,  in-b.  (Contre 
le  De  iiuiV/RièMs  regum  Francorum  y de  J. -J. 
ChlflleL) 

q6oo8  Assertor  gallicus  contra  vindlclas  bispanicas 
Jo.-Jac.  Cbifllctii...  auctore  Marco-Ant.  Domi- 
nicy.  Paris.y  i6()0,  io-A.  (Les  Vindieiœ  hispan. 
de  Cliilllet,  et  les  appendices  qui  s'y  rapportent, 
ont  été  impr.  A Anvers  eu  1ÛA3,  in-A.,  et  parmi 
les  ceuvres  de  l'auteur  {Opéra  poUtico^islorica. 
Antuerplæ,  iG.'m),  in^ol.). 

aAoop  Le  vray  Cbildobrand,  ou  réponse  au  traité 
injurieux  de  Chifllel  contre  le  duc  Cliildebraud, 
frère  de  Charles  Martel,  cl  duquel  descend  la 
maison  du  roy  Hugues,  dit  Capel,  par  A.  0.  C. 
(Ch.  de  Conibault,  baron  d’Auteull).  PariSy  i65o, 
In-A. 

3A010  Le  faux  Childehrand  relégué  aux  fables,  par 
J. -J.  Chifllot.  {Brujcelles)y  lOâg,  in-A.  (En  lal. 
et  en  fratiç.) 

3àon  Genealugicap  franclcs  plenior  asserlio,  ad- 
versus  Jo.-J.  Chifflctiuni , a Dav.  Blondello. 
.Amstelodamiy  i65A,  3 vol.  In-fol. 

3A013  La  véritable  origine  de  ta  seconde  et  troi- 


sième lignée  de  la  maison  de  France,  par  du 
Bouchet.  Paris,  iGAG,  in-fol.  (Avec  des  pièces 
justi(icaiiv(«.) 

3Aoi3  Histoire  généalogique  de  la  maison  de 
France,  par  Scevole  cl  liOuis  de  Sainte- .Marllie, 
Paris,  ifiaS,  3 vol.  in-fol. — Trol'-lème  édition. 
Parisy  16A7,  a vol.  Iii-fol.  (Il  faut  réunir  les 
detjx  éditions,  parce  que  la  seconde,  qui  est 
augmentée  en  ce  qui  en  a paru,  u'a  pas  été 
arlip'ée.)  — Voir  le  a*  •j88'iO. 

3A01A  Des  antiquités  de  !a  maison  de  France  et 
des  Diaisons  mtTO^ingicimc  et  carlienne,  et  de 
la  divcrslié  des  opinions  sur  la  maison  d’Au- 
iricbc,  etc.,  par  Gilb.-Ch.  T<e  Gendre,  marquis 
de  Salnl-.Vnbin.  Paria,  1739,  lii-A. 

sAoi5  Uecuell  de  mémoires  ci  dissertations  qui 
i-Lablissent  que  la  maison  de  Bourlmn  doit  s'ap- 
peler la  maison  de  France  (par  de  Sallo,  Réal 
et  SozzI).  17GP-70,  iii-13,  (La  partie  datée  de 
1 770  n'e>t  pan  dans  tous  les  cxciiiplalros.) 

sAoiG  Histoire  de  la  maison  de  France  et  de  son 
origine  (par  le  barou  de  Batz).  Paris,  i8i5, 
in-8. 

3A017  Histoire  de  la  maison  de  Bourbon  (jusquVn 
]58o),  |»ar  Dcsormiudx.  PariSy  1773-88,  5 vol. 
in-A.  fig. 

QA018  Histoire  généalogique  et  chronologique  de 
U maison  royale  d(^  Bourbon,  par  N.-L.  Acbain- 
ire.  Pori'z,  i8s5-3G,  3 vol.  Iii-è. 

3A019  Le  sang  des  Ikiurboiis  : galerie  historique 
(les  rois  et  princes  de  celte  maison,  depuis 
Henri  IV  Jusqu'à  nos  jours,  par  J.-A.  Jacque- 
lin.  /*ari4, 1820,  3 vol.  In-A. — Voirie  o*  3379^* 

2A030  Histoire  de  la  vie  de  Louis  III,  duc  de  Bour- 
bon, par  Papire  Masson.  Porta,  iGi3,  in-8. 

3Ao31  Vie  de  Jean  , comte  d'Angolesme,  ayeul  de 
François  par  Jean  Du  Poit.  AngoUsme, 
i58g,  in-A. 

3A033  Icônes  et  cpiiapliia  quatuor  postremorum 
ducum  Burgundiscx  Valeslorumfamiüa. PanV., 
1087,  In-8.  (Article  Tabodrot.) — Histoire  des 
ducs  de  Bourgogne.  — Voyez  le  ii"  33371. 

3AO'j3  Mémoires  liisloriqucs,  critiques  et  anec- 
dotes des  reines  cl  régentes  de  France  (par 
Dreux  du  Radier).  Awuterdam,  1776,  6 vol. 
In-i3,  ou  Paris,  1808,  6 vol.  lu-8.— Voyez  les 
U”*  335A9-3S , 33GA8-A9, 33O78-80, 33737, 33^36, 
35939. 

M.  Cérémonial  français. 


(On  fi'â  pl»r>  ici  qoe  In  oarrsfn  g«oAniax;  let  rotations 
dn  uern  «l  «In  au(m  r^remonln  t>ubUqur»  »ont 
perlai  h 1*lii«loIir  du  règne  auquel  Hln  apparUtiMietit . 
rt  le»  r«ta(ion»  de  fètca  «lOQAèn  par  dM  vUiea  Mot  dan« 
l'hUloire  <lc  (-CI  ville*.) 

3A03A  Le  cérémonial  françois,  par  Théod.  Gode- 
froy,mis  en  lumière  par  Den.  Godefroy.  Paris, 
1OA9,  3 vol.  )n-ful. 

sAo25  Histoire  des  inaugurations  des  rois,  empe- 
reurs et  autres  souverains , avec  un  précis  de 
l'étal  des  sciences  et  des  arts  sous  chaque  règne, 
de)>uls  Pépin  jusqu'à  Louis  XVI,  par  .M***  (D.- 
Ch.-Josde  Bevy).  Paris,  1776,  ln-8,  fig. 

üA03G  Traité  historique  et  chrouologique  du  sacre 
et  couronnement  des  rois  et  reines  de  France... 
et  relation  du  sacre  de  Louis  XV,  par  Menin. 
Paris,  1733,  ln-13. 


IlISTOmK 

Le  sacre  royal,  ou  les  droits  de  la  nation 
françoise  recoiiiuis  et  conflrmés  par  celte  céré- 
monie. Amsierdam  (Paris)^  1776,  a vol.  Ir>-ia, 
(Ailribué  à Martin  Morizot,  auteur  de  Vtnnugn- 
ration  de  Pharamond,  177s,  in-ia,  dissertation 
curieuse  qui  a été  réimpr.  sous  ce  titre  : Pu 
$4ure  des  roi$  de  France^  ou  de  Vinauguration 
de  Pharamond^  Paris,  18^2,  in-8.,  avec  une 
préface  de  Dufey  (de  rYoïine). 

2éo28  Des  cérémonies  du  sacre,  ou  recherches 
liistoriqnes  et  crltiipies  sur  les  rmrurs,  les  cou- 
tumes, les  Institutions  et  le  droit  public  ries 
Français  dans  l'ancienne  monarchie,  par 
Leber.  Parfs^  i8a5,  ln-8.  fig.  (Les  planches 
sont  celles  de  l'ouvrage  porté  sous  le  n*  28915. 

2é02Q  Lettre  sur  la  sainte  ampoule,  et  sur  le  sacre 
de  nos  rois,  écrite  de  Laon,  en  1719,  par  N. -A. 
Pluche.  Pans,  1775,  pet.  ln-8.  de  5ft  pp. 

2A020*  A.  LAt  aesTii  de  mirahill  strumas  sanamli 
vi,  solisGallIc  regibus  dlvlnitus  concessa  liber. 
Ptfrfj.,  i0O9,  pet.  ln-8. — Voirie  0*27047. 

24o3o  Des  sépultures  nationales,  et  particuliére- 
ment de  celles  dos  rois  de  France,  |>ar  Legrand 
d'Aussy;  suivi  des  funérailles  des  rois,  reines, 
etc.,  par  de  Doqueforl.  Parité  1824,  in-8. 


N.  Mélanges  d'histoire  polltiqueet  civile  de  France. 
-»Volr  les  D**  2588  et  suivants,  28273,  et  aussi 
28804  et  suivants. 


O.  Êut  politique  ; Druil  public  ; Goov eraement  ; Lot 
Mlique,  etc. 


24081  Fr.  Hotomani  Franco-Gallia.  franeofurti\ 
1665,  ln-8. 

24082  Histoire  de  l'ancien  gou\crnement  de  la 
France,  par  le  C.  de  Boulaliullllers,  et  lettres 
hislor.  sur  les  parlements.  La  Uaye^  1727, 8 vol. 
peu  ln-8. — Voir  le  n*  24o56*. 

24083  Les  origines,  ou  rancico  gouvernement  de 
U France,  de  rAlleniagne  et  de  nulle  (par  le 
C.  de  Hnat).  La  Uaye^  1787,  4 vol.  ln-12. 

s4o84  Variations  de  la  monarchie  françoisc  dans 
son  gouvernement  politique,  civil  et  mültairc, 
par  Gautier  de  SiberU  Paris,  1765,  4 vol. 
ln-12. 

24o83  Traité  de  l'origine  du  gouvernement  des 
François,  par  Garnier.  Pan'z,  1765,  |>eUiu-i2. 

s4o86  Principes  de  morale,  de  politique  et  de 
droit  public,  puisés  dans  l'histoire  de  notre 
monarchie  (depuis  Clovis  juS4m'à  S.  Louis),  par 
Moreau.  Pans,  1778,10-8. — Discours  sur  l'his- 
toire de  France,  par  le  même.  Parie^  1777*89, 
ai  vol.  lii-8. — Es  position  de  notre  constitution, 
par  le  même.  1789, 2 vol.  ln-8. 

24087  La  monarchie  françoisc,  ou  de  scs  lois,  par 
P.  Cbabrit.  Bouillon^  1788,  2 vol.  ln-8. 

240S8  Thlorib  des  lois  pollti(]ues  des  Gaules  et 
de  la  France,  appuyée  sur  les  monuments  ori- 
ginaux : première  et  deuxième  époques  (par 
ll<>«dc  Lézardlére).  Porfz,  1791,8  vol.  ln-8. — 
Voyez  le  n*  a5o5, 

24089  Abrégé  dus  révolutions  do  l'ancien  gouver- 
nement français,  par  Jae.-GuÜ.  Thourcu  Pans, 
Pii6if,aii  vui,  in-i8;  et  Porû,  i8i 8 (aussi  1820), 
io-8. 

24040  Du  la  nMinarcliie  françaisu,  depuis  son  éla- 
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blissement  jusqu’4  nos  Jours,  par  le  comte  de 
Motulosier.  /*arii,  i8i4,  8 vol.  ln-8.  — Depuis 
le  retour  de  la  maison  de  Bourbon. 
1817-18,  2 vol.  ln-8.  En  1821,  nouv.  édition. 
/Aid.,  1821,  ln-8.  — Au  mars  182a.  /A/d., 
1822,  ln-8.  — Au  !•' janvier  i8a4.  /A/d.,  i8a4, 
hi-8. 

24041  Considérations  sur  le  gotivernement  ancien 
et  présent  de  la  Fiance,  pard'Argenson.  dmz/., 
17O4,  ln-8. 

24042  Du  gouvurnement,des  mœurs  et  des  condi- 
tions en  France,  avant  la  révolution,  par  Senac 
de  Meiliian.  //amA.,  1798,  in-8. 

24042*  Considérations  sur  la  France,  par  Jos.  de 
Maistre.  PariSy  1821,  ln-8. 

24o48  I.a  grande  monarchie  de  France  et  la  loy 
salique,  par  Cl.  de  Sctssfl.  Parie^  i54o,  ln-8. 

(Nout  pliçook  iri  r«  tnlts  i#Ioa  l’ouf*  r»fy;  malk  rcMurar 

Il  |4u*  tliforiqiMi  qaliikloriqoe,  U tarait  miaux  dtet  U 

IHilitIqnr.) 

24044  Les  raisons  de  la  monarchie,  par  G.  Postei.. 
Pon'i,  i55i,  pet.  iii-8. 

24045  Lp!  miroir  des  Franroys,  parNlc.de  Mov- 
TAND.  i582,  in-8. 

24046 1.a  Loy  salicque,  première  loy  des  Françoys. 
Parie  (vers  i520),  In-R. 

24047 La  loi  salique,  parGnIil.PosTri..  i55a,  In-i6. 

24048  De  rorlgine.  vcrité  et  usance  de  la  loy 
salique...,  par  J. -G.  (Jean  GmrARD).rowrz,  1890, 
In- 4. 

j4o4o Traité  de  la  loi  salique,  armes,  blazons  et 
devises  de*  Francs,  par  Cl.  Maurgre,  Paris  ^ 
1614,  In-ia. 

24050  Traité  de  la  majoriié  de  nos  rois  et  des 
régences  du  royaume,  avec  les  preuves;  ensem- 
ble un  Iraité  des  prééminences  du  parieiiteiil  dr 
Paris,  par  B.  du  I»uy5.  Por/s,  i655,  In  4.  — ou 
Amsterd.^  1792, 2 vol.  ln-8. 

24050*  Dictionnaire  féodal,  ou  recherches  et  anec- 
dotes sur  lus  dîmes  et  les  droits  féodaux,  les  jus- 
tices ecclésiastiques  et  seigneuriales,  les  fiefs  et 
les  bénéfices,  les  privilèges,  les  redevances  et 
les  homutages  ridicules,  etc.,  par  J. -A. •$.  Collin 
de  Plancy.  Par/#,  1829,  2 vol.  ln-8.— Voir  2797. 

24051  Essai  sur  les  apanages  (par  Louis-Fraiiç. 
du  Vaucel).  2 vol.  ln-4. 


b.  Euu  gcaénax  ; sorloiUK*  Pilri«  ; Ma#i*lr«tar*  1 
AdnfaUtratloD  manlclpale;  Oflleet. 


24052  Des  as.scmblées  nationales  en  France,  de- 
puis l’établisscmeut  de  la  Diooarchie  jusqu'en 
i8i4,  par  Hcuriuii  de  Panscy.  Pari#,  i8a*j, 
2 vol.  ln-8. 

24058  Histoire  des  êials-géiiéraux  et  des  iiislitu- 
lioiis  représoniallves  en  France,  jusqu'en  1789, 
par  A.-C.  Thibaudeau.  />ar/#,  i848,  a vol.  lt>-8. 

24oj4  Degli  stali  dl  Francia  e delta  loro  possauza, 
di  Mail.  Zamplni  da  tUcanali.  Parigi^Ducallo^ 
1578,  pet.  ln-8.  (avec  la  iraduct.  laL).  — Trad. 
eu  françois,  par  J.  D.  M.  Par/#,  Hulin  ïAiVrrir, 
1588,  pet.  ti>-8. 

24055  Les  estais,  esquels  est  discouru  du  prince, 
du  noble  et  du  tiers-estat,  confurmémeni  a 
noslrc  temps,  par  Dav.  Klvaull.  Lyon^  Benoist 
Higaud^  159G,  pet.  in-8. 

24056  Traité  des  parlements  ou  élat.s-gêiiératix, 

' par  P.  PicAOLT.  Cologne^  1670,  In-ia. 

24056*  Lettres  historiques  sur  les  parlemenU,  1rs 
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pairs  et  les  lois  fondamentales  du  royaume  ( par 
l.e  Paige).  At/uterdam^  173S,  a tom.  en  i vol. 

3^*>7  Histoire  de  ia  paiiie  de  France  et  du  parle- 
ment de  Paris,  })ar  De  U.,  avec  divers  traitas 
sur  les  iMkirios  d'Angleterre  et  les  grands  d'Ks- 
pagne  ( }>ar  Du  Boulay  ).  Londres  ( La  Haye), 
17V»,  i>et.  iii-8.,  ou  avec  un  nouv.  titre  portant  : 
l/isioirr  du  gourrrnement  de  tYanee^  de  Cori- 
gine  et  de  Vautorité  des  pairs  du  royaume,  par 
M,  Le  JMbûureWy  aeer  un  traité  des  pairies 
d'Angleterre,  etc.  la  Haye  et  Francfort,  1743. 
— Rtinipr.  sous  le  prcui.  litre,  U>nd.  (Trévoux), 
17SS,  3 \ol.  ilM3. 

■iào:>8  Des  états-généraux  et  autres  assemblées 
nationales  (collection  rccuciillo  et  publiée  par 
(^h.-Jo9.  de  Mayer).  La  Haye  et  Paris,  1788-^, 
18  vol.  ln-8.  et  un  vol.  de  pièces  JusUÛcathes. 

33o3g  Recueil  général  des  estais  tenus  en  France, 
sous  les  roisChartesVI,CbarlesVlll,('.liailesIX, 
Henri  111  et  Louis  XIII.  Paris,  Toussaints 
{>mnrt,  iC5i,  In-ft. — Voir  les  n*^23ft*.io,  uSâSç, 
et  33<Vuo. 

aâoOo Chronologie  des  eslats-généraux, où  le  tlers- 
«’Stat  est  compris,  depuis  Fan  Aaa  jusqu'en 
]0}5,  par  Savahox.  Paris,  P.  Chevalier,  i6i3, 
pet.  m-8. 

3ào6i  I^s  quatre  âges  de  la  pairie  de  France,  par 
L.-V.  Zecuganno(Goezniann;.  .tfae«rrK/ir,  1775, 
a vol.  ln-8. 

uâOG')  Origine  des  tJlgnl  tés  et  magistrats  de  France, 
I>ar  Cl.  Faurhet.  Paris,  1600,  ln-8. 

uâo63  Trois  livres  des  offices  de  France,  par  Est. 
Girard,  avec  des  addllloiis  qui  conrernent  l'his- 
lolro  de  l'origine  cl  progr^  des  ollices,  etc., 
|var  Jacq.  Joly.  Paris,  Est.  Richer,  iG38-âo  (ou 
Jean  Jost,  i6â7),3  vol.  In-fol. 

3âoG4  Traité  des  droits,  fonctions,  franchises, 
exemptions,  prérogatives  et  privilèges,  annexés 
en  France  â chaque  dignité,  à chaque  office  et 
a chaque  état,  par  Guyot.  Pari#  1786-88,3  vol. 
in-3. 

uâoOS  Fr.  de  Rotf.,  de  mlssls  doiuluicis,  necoon 
de  coruiii  officio.  Andegavi,  167a,  in-3. 

aâoOj*  Histoire  de  Fancicnne  cour  de  justice  de 
la  maison  de  nos  rois,  par  Clos.  Pari#,  1790, 
ln-3. — Voir  le  u«a5Q5. 

u3oG6 1.'estal  de  ia  France  ( par  D.  Bar,  D.  Jalabcri, 
et  1).  Pradier,  bénédictins  du  la  Congrégation  do 
S.  Maur).  Pari#,  i7&g,  6 voL  In-ia.  (Dernière 
édition  de  cet  ouvrage  utile.  Le  premier  Etat 
de  la  France  est  dû  a Pinson  de  La  Martinlère 
(ou  La  Marinière,  selon  Lancelot).  Il  a paru  à 
Paris,  en  1639,  In-ia , sous  le  titn?  iVEstat  des 
officiers  domestiques  et  commensaux  de  ta  mai- 
son du  roy,de  la  reine  régente,  etc.  Depuis  lors 
on  Ta  rélmpr.  d'abord  aniuiellemcnl , ensuite  U 
des  époques  indéterminées  et  avec  des  augmen- 
tations successives,  |>ar  les  soins  du  sieur  Du 
Verdier  (en  i6.j3),  de  N.  Besogne  (de  lüOi  à 
1678),  soit  en  un,  soit  eu  deux  vol.t  de  Louis 
Traboultict  (en  i6go  et  ann.  suiv.),  en  3 vol,; 
du  P.  Ange,  aiiguslln  (en  l'aa),  en  5 vol.;  du 
P.  Simplicicn,augusUn  (en  1737  cl  aussi  1736), 
en  0 vol.  hi-13. 

33067  Treize  livres  des  parletnciils  de  Franco, 
par  Bern.  do  La  Horhe-Flavin.  Bordeaux,  1617, 
iii-fol.  (aussi  (ienhe,  1631,  in-3*) 

a3ü68  De  l’origine  et  éiabllsseménl  du  parlement 


et  autres  juridictions  royales  eslans  dans  Pen- 
dos  du  Palais-Royal  de  Paris,  par  P.  de  Mirai  i.- 
MONT.  Paris,  161a,  pet.  in-8. 

33069  Les  éloges  des  premiers  présidents  du  par- 
loiiteul  de  Paris,  depuis  <|ii’ii  a été  rendu  sé<Jeii- 
laire,  ensemble  leur  généalogie,  etc.',  par  J. -B. 
de  1 Hcrmiie-Soulicrs  et  Fr.  Blanchard.  Paris, 
i633,  in-fol. 

33070  Les  présidents  au  mortier  du  parlement  de 
Paris,  leurs  emplois,  armes,  etc.,  ensemble  un 
catalogue  de  tous  les  conseillers...,  par  Fr. Blan- 
chard. Paris,  iC3",  lu-fol. 

33071  Dissertation  hisior.  et  crti.  sur  la  chambre 
des  comptes  en  général , et  sur  l’origine,  l'état 
et  les  fonctions  de  ses  différents  officiers  ( par 
J.-L.  Le  (Chanteur).  Paris,  1765,  ln-3. 

33073  Histoire  critique  du  pouvoir  municipal  en 
France,  par  Const.  I^bcr.  Paris,  i8ag,  ln-8. 

a3o~3  Histoire  du  droit  municipal  en  France,  par 
M.  Kaynouanl.  Paris,  1839,  a vol.  ln-6. 

3307.^  Le  grand  aulinunier  de  France,  par  Séb. 
Roultlard.  Paris,  1607,  ln-8. 

33076  Histoire  ecclésiastique  de  la  cour,  ou  les 
anll(|uilés  et  recherches  de  la  chapelle  et  ora- 
inlrc  du  roy  de  France,  |>ar  Gulll.  du  Peyrat. 
Paris,  i63r»,  in-fol. 

3Û077  Histoire  de  la  chapelle  des  rois  de  France , 
par  l'abbé  Archon.  Paris,  1703-11,  a vol.  ln-3. 

33078  Ix  grand  rhanitiellan  de  France avec 

plusieurs  antiquités  de  la  maison  et  couronne 
de  France,  par  P.  Bardin.  Paris,  i6a3,  In-fol. 

33079  Histoire  des  connétables,  chanceliers  et 
gardes  des  sceaux  , maréchaux,  amiraux,  etc., 
depuis  leur  origine,  par  J.  La*  Féron,  continuée 
par  Den.  Godefroy.  Paris,  i058,  In-fol. 

•2  3080  Histoire  des  chanceliers  et  gardes  des  sceaux 
de  Franco.denuUCIovisjusqu'à  Louis-lc-Grand, 
par  Fr.  Duchesne,  fils  d’André.  Paris,  1680, 
in-fol.,  avec  les  blasons.  (Lue  addition  relative 
au  chancelier  Boucherai  a été  placée  dans  plu- 
sieurs exemplaires.) 

33081  Histoire  chronologique  delà  grande  chan- 
cellerie de  France,  par  Abr. Tessereau.  Psuis, 
1706-10,  a vol.  in-fol. 

a3o8a  Histoire  des  inliiistres  d'estat  (Jusqul 
Gaucher  de  Ghastlllon),  sous  les  rois  de  France 
de  la  3*  lignée  (par  Oimbault,  baron  d’AuteuH). 
Paris,  i63a,  in-fol. 

33083  Particularités  cl  obsenraiions  sur  les  minis- 
tres des  finances  de  France , les  plus  célèbres , 
depuis  1660  jusqu'en  1793  (par  Ant.-J.-EL 
Auget,  baron  de  Montyon).  Londres,  Dulau , 
i8i3,  ln-8. — Rélmpr.  Paris,  Lenormant,  I8i3, 
in-8,,  avec  des  altérations  dans  Ir  texte,  et  sans 
épllr**  déilicatoire.) 

'■)3o83  Histoire  des  secrétaires  d’état,  contenant 
l'origine,  le  progrès  et  l’établissement  de  leurs 
charges,  avec  les  éloges,  armes,  etc.,  de  tous 
ceux  qui  les  ont  (Hisséiiécs  jiisi|u’â  priant,  par 
Fatirelet  du  Toc.  Paris,  1O78,  in-3. 

e.  Fo|HilâUau,  Niiicc,  MaHnr,  FiiunKc»,  Mbnnties,  M<*âsUIe«, 
laduiUie.  — Vutr  Ir*  n.  A0U9  cl  luir.,  et  ausit 
a »«W. 

,33oK6  Histoire  do  la  niiltce  françolsc , par  le  P. 
Dxxin..  Paris,  1731,  a vol.  ln-3. — Voir  8M7. 

33087  Histoire  dos  iitsiilulions  miliiaires  des  Fran- 
çais, depuis  la  fondation  de  la  monarchie  jvu- 
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qu'en  i8a0,  pv  Fr.  SIcard.  ParU^  Anselin^  i83i , 
ft  vol.  lii-8.  et  atlas.  5o  fr. 

94068  L’école  de  Mars,  ou  mémoires  InsiraelirH 
•ur  toutes  les  parties  qui  composent  le  eorps 
mHIlalrc  en  France,  avec  leurs  origines,  ma- 
nœuvres, etc.,  par  de  Guignard.  PariSy  1733, 
s vol.  in-ft.  fig. 

94080  Chronologie  historique  militaire,  contenant 
rhlstolre  de  la  création  de  toutes  les  charges, 
dignités  et  grades  militaires  supérieurs,  de 
tomes  les  personnes  qui  les  ont  poùédés,  depuis 

leur  création «parPiSASO.  Porl'a,  1760-78, 

8 vol.  ln-4. 

94000  Histoire  de  radminisiralion  de  la  guerre, 
par  Andouln.  Pari»^  1811,  4 vol.  in-8. 

94091  Abrégé  chronol.  et  histor.  de  rorlglne,  du 
progrès  et  de  l’état  de  ta  maison  du  roi,  et  de 
toutes  les  troupes  de  France,  par  Sim.  Lama- 
ral-le-Pippre  de  Nœufvillc.  LUge^  A'iait,  1784- 
1735,  3 vol.  in-4.  fig.  (Pare.) 

94009  Dictionnaire  historique  et  biographique  des 
généraux  français,  depuis  le  onxiéme  siècle  Jus- 
qu’en 1893,  par  (Julien)  de  Courcdles.  Pm'ia, 
i89I«93,  g vol.  in-8. 

94093  Des  anciennes  enseignes  et  estendards  de 
France,  de  la  chappe  de  saint  Martin,  du  dapi- 
fer  qui  la  portait,  de  rortûaromc,  de  la  ban- 
nière de  France  et  de  la  cornette  blanche,  par 
Aug.  Gallaml.  Parité  1687,  ln-4.  (Réinipr.  dans 
ie  9«  vol.  des  antiquités  de  Paris).  Le  même 
ouvrage,  suivi  d’une  dlsseriailon  sur  te  même 
sujet,  par  P***  (Poncelln).  Parigy  1789,  In-i9. 

94094  Commentaire  sur  les  enseignes  de  guerre 
des  principales  nations  du  monde,  et  princi- 
palement des  François,  par  Etienne-Claude  Bc- 
oetoii  (de  Morauge  de  Peyrius).  Pariiy  1749, 
ln-19. 

94095*  Dissertation  sur  les  tentes  ou  pavillons  de 
guerre , par  Benclon  (de  Moranges)  de  Perrin 
(ou  Peyrins).  Pariiy  1735,  in-i9. 

94096  Histoire  du  drapeau,  des  couleurs  et  des 
Insignes  de  la  monarchie  française,  précédée  de 
rhistoire  des  enseignes  militaires  ches  tes  an- 
ciens, par  M.  Rey.  Pariiy  Crapelety  1837,  2 vol. 
In-S.,  avec  94  planch. 

94097  Traité  de  l’épée  françolse,  par  J.  Savarox. 
PariSy  i6iO,  pet.  In-8. 

94098  Mémorables  Journées  des  François...,  par  le 
P.  Ant.  Girard.  Por/i,  i647,  ln-4.  fig. 

94009  Le  temple  de  1a  gloire,  ou  les  fastes  mili- 
taires de  U France,  depuis  le  règne  de  Louis 
XIV,  par  le  générai  A.  JtiBé.  Pons,  1819-90, 
3 vol.  In-fol.  — Voir  le  n*  93948. 

94100  Histoire  des  grands  capitaines  de  la  France, 
pendant  la  guerre  de  la  liberté  (de  1799-1809), 
par  A.*H.  Chftteauneuf,  etc.  i8ao,  2 vol.  ln-8. 

94101  Précis  historique  de  la  marine  française, 
depuis  l'origine  de  la  monarchie,  par  Poncet  de 
La  Grave.  Pnrfi,  1780,  9 vol.  in-i9. — Voyex  le 
n* 8443. 

34109  HUloirede  lamarlnefrançaise,  XVII*  siècle, 
par  M.  Eugène  Sue.  PariSy  1 835-37,  5vol.gr. 
1n-8.  fig. 

94109*  Biographie  maritime,  on  notices  sur  les 
marins  célèbres  français  et  étrangers,  par  M.  Hen- 
nequln.  Parti,  i885-37,  3 vol.  gr.  in-8.  portr. 

94joS  Figures  des  monnoyes  de  France,  par  J. 
Hacltin.  1619,  ln-4. 
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94104  Recherches  des  monnoyes  de  France,  par 
BocTcaoL'B.  PariSy  166O,  in-fol. 

94io4*  Traité  des  monnoyes  de  France,  par  Le 
Blakc.  Parti,  1690,  ln-4. 

94105  Dissertation  historique  sur  quelques  mon- 
noyes  de  Charlemagne,  etc.,  par  le  même.  Parti, 
1680,  ln-4. 

94105*  Catalogue  raisonné  des  monnaies  nationales 
de  France.  Essai  de  G.  Combrolse.  PariSy  i83g, 
in-4.  (Avec  un  suppléro.  publié  dans  la  même 
année.) 

94106  Description  des  monnaies  de  la  deuxième 
race  royale  de  France,  par  F.  Fougères  et  G. 
CoMBRoisE.  PariSy  1887,  ln-4.  — Deuxième 
partie,  série  capétienne.  (i84i),  in-4. 

94ioG*  .Numismatique  de  la  Gaule  narbonnaise, 
par  L.  de  La  Saussaye.  Blois  et  PariSy  1849, 
gr.  ln-4. 

94107  Traité  des  monnaies  des  barons,  prélats, 
etc.,  par  Tobiese.s  Ouby.  PariSy  1790,  9 vol. 
gr.  ln-4. 

94108  Recueil  général  des  pièces  obsidlonaies  et 
de  néceMlié,  par  le  même.  PariSy  i786,gr.  ln-4. 

94iogLe  nouvel  cry  des  monnoyes  f^ait  en  i53a, 
pet.  iii-8. 

94i09*LeCBYSdes  pièces  d'or  et  monnoles  falct  4 
Meli  l'an  1539.— Voir  ie  n*  94876*. 

94110  Les  PoBTBAiTS,  poids  et  prix  des  espèces 
d'or  et  d’argent.  i636,  iu-4. 

94110*  La  France  métallique,  contenant  les  actions 
célèbres  des  rois  et  reines  remarquées  en  leurs 
iiiédailles,  avec  les  explications,  par  Jacq.  de 
Ble.  PariSy  i636,  In-fol.  (peu  exact).  — Voir 
les  n**  93738-89,  93896,  93953-54  et  9S988. 

94111  Les  familles  de  la  France  illustrées  par  les 
médaillesanclenneset  modernes...,  par  Jacq.  de 
Rie.  PariSy  i634i  in-fol. 

94m*  Histoire  de  (’administraüon  en  France,  de 
l’agriculture,  des  arts  utiles,  du  commerce,  des 
manufactures  et  des  mines,  par  Cl.  Antbeime 
Cosiaz,  3*  édit  PariSy  1849, 3 vol.  in-8.->- Voir 
les  n*«  93i59  et  93i53,  qui  seraient  mieux  ici. 
(Pour  le*  ouTrufM  »ur  It  baUoco  du  eonusArccd«  It  Frurt 

f 0;.  k«  B.  4KU,  etc.] 

ainsi  Dluerlallon  sur  l'élal  du  commerce  en 
France,  sous  les  rois  de  la  première  et  de  la  ae- 
conde  race,  par  l’abW  Carller.  Àmitnt,  1753, 
In-ia. 

3ti  |3  Dlsserlatloiisurl'élaldu commerce  Intérieur 
et  extérieur  en  France,  depuis  la  première  croi- 
sade Jusqu’au  régne  de  Louis  XII,  par  Cllquot 
de  Blerracbe.  Paiit,  iqgo.  In-*. 

ali  iS*  Réglementa  sur  les  ans  et  métiers  de  Paris 
au  11*  aiécle,  ou  livre  des  métiers  d'Et.  Boileau. 
Paria,  1*37,  lu-1. 

alii3>>  Force  productive  et  commerciale  de  la 
France,  par  Ch.  Dons.  Paru,  1807,  a roi.  ln-1. 


tf.  HUtoIrr  diplomaUqiie. 


ail  11  Histoire  générale  et  raisonnée  de  la  diplo- 
matie française,  ou  de  la  politique  de  la  France, 
depuis  la  fondation  de  la  monarchie  Jusqu'l  là 
Bn  du  régne  de  Louis  XVI,  par  M.  de  Rails  de 
Flassan,  a*  édition.  Paris,  iBii,  7 vol.  ln-8. 
alnS  Lettres  et  mémoires  d'état  des  roys,  princes, 
ambassadeurs  et  autres  ministres  sous  les  régnes 
de  François  !•',  Henry  II  et  François  II,  recueillis 
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par  GuiU.  RIbler.  BloU^  J,  Hotoi^  iMO,  a vol. 
In-fol. 

ailnO  Les  ambassades  de  MM.  de  Noailles,  eu 
Angleterre  (depuis  i55a  Jusqu'en  i056),  rédi- 
gées par  l'abbé  de  Vertot.  Parts.,  17OS  , 5 vol. 
in-ta. 

94117  Négociations,  lettres  et  pièces  diverses  re- 
latives au  règne  de  François  II,  Urées  du  por- 
tefeuille de  Sébasl.  d'Aubcsploe , évêque  de 
Limoges,  par  Louis  Paris.  Paris,  i84i,  in-4. 

94117*  Recueil  des dépéches.rapports, instructions 
et  mémoires  des  ambassadeurs  de  France  en 
Angleterre  et  en  Ecosse  au  i6«  siècle  (i5d8-7'>), 
publié  sous  U direction  de  Gb.  Purton  Cooper 
(par  Teulet).  Paris,  i83A-4i,  7 ^ol.  in-8.  (Berlr. 
de  Salignac  de  La  Molhe  Fénelon,  etc.) 

( Lettrée  da  cirdlnel  d*Oiai,  Toret  )«  a.  IMll.) 

94118  liettres,  mémoires  et  uégociations  du  comte 
d'Lstrades,  depuis  1687  jusqu'en  1677  (édition 
donnée  par  Prosp.  Marchand).  Lond,  {La  Haye), 
1743,  g vol.  in-19. 

94118*  Supplément  aux  lettres,  etc.,  ci-dessus, 
servant  d'éclalrcl&scmenl  4 l'bistoire  de  la  ré- 
publique des  Provlnces-Unies,  pour  les  années 
1874-75,  Londres,  1763,  in-19. 

941  ig  N^tMliUons  du  comte  d'Avaux  en  Hollande 
(i07g-84).  Paris,  1759-53  , 6 vol.  I0-19.  (Publié 
par  l’abbé  MalleL) 

94190  Mémoires  de  J.-B.  Colbert,  marquis  de 
Torcy,  pour  servir  4 Tbistolrc  des  négociations, 
depuis  le  traité  de  Riswick  jusqu'à  la  paix 
d’Utrecht.  la  Haye  {Paris),  1758,  3 vol.  In-ia. 

94191  TaiiTÉ  de  la  politique  de  France,  par  P. -H. 
marquis  de  G.  Cologne,  1889,  ln-i3. 

94199  Négociations  relatives  4 la  succession  d’i^ 
pagne.  — Voir  le  n”  98ogo. 

O.  Histoire  particulière  des  aoclenDes  provinces 
et  des  villes  de  France. 

m.  Pari»  et  Réeldfiiee»  reyalei. 

94194  Antiquités,  chroniques  et  siogularllés  de 
Paris,  par  Gilles  Coebozet.  Paris,  i588, 10-8. 

94195  Le  théâtre  des  antiquités  de  Parts,  par  J. 
Dt'BXEUiL.  Paria,  i83g,  ln-4* 

94198  Nouvelles  annales  de  Paris,  Jusqu’au  règne 
de  Hugues  Capeit  on  y a Joint  le  poème  d’Ab- 
boii,  avec  des  notes  par  D.  Toussaint  Duplessis. 
Paris,  1753,  ln-4.  — Voyez  le  n»  19895. 

94197  Histoire  des  antiquités  de  Paris,  par  Sauval. 
Paris,  1794,  3 vol.  iii-fol. 

94198  Histoire  de  Paris,  par  D.  Félibikk.  Paris, 
1795,  5 vol.  lu-fol. 

9419g  Histoire  de  la  ville  et  du  diocèse  de  Paris, 
|var  Lebccf.  Porta,  1754,  i5vol.  Ln-12. 

i4i30  Essais  historiques  sur  Paris,  par  Germ.- 
Franç.  Poullain  de  Saint-Foix.  Paris,  1788, 
7 vol.  in-19. 

94i3i  EssaU»  historiques  sur  Paris,  pour  faire 
suite  à l'ouvrage  précédent,  par  Aug.  Poullain 
de  Saini-Foix.  Paris,  i8o5,  9 vol.  ln-8. 

94i3i  Dictionnaire  historique  de  la  ville  de  Paris, 
par  Hurtaul  cl  .Magny.  Paris,  1779»  à vol.  ln-8. 

94i  33  Description  de  Paris,  VcrsiJlIes,  Marly,  etc., 
par  Pigauiol  de  la  Force.  Paris,  1765,  10  vol. 
in-19. 

9Û134  Recherches  sur  Paris,  par  Jalllot.  Paris, 


1775,  5 vol  ln-8.,  avec  les  plans  et  la  table  des 
90  quartiers. 

34135  Description  historique  de  Parts,  avec  fig. 
grav.  par  Martinet.  Paris,  177g,  3 vol.  in-6.  ou 
in-4.  fig.  (Non  terminé.) 

34i38  Tableau  de  Paris  (par  L.-S.  Mercier).  Amst., 
1783-88,  13  vol.  in  8.  — Le  nouveau  Paris,  par 
le  même.  Paris  (1797),  6 part.  Id-8.  (On  a pu- 
blié 4 Yverdou,  en  1787,  Quaire’VimgMreize 
planches  gravées  à Peau-forte,  pour  servir  aux 
différentes  éditions  des  8 prem.  vol.  üu  Tableau 
de  Paris,  avec  un  cahier  d’explications.) 

34187  Description  de  Paris  et  de  ses  édiffccs,  par 
Labdob.  Paris,  1808,  3 vol.  in-8. 

34iS8  Tableau  historique  de  Paris  (par  M.  Bains 
de  Sactt-Victob’.  Pari#,  1809,  3 voJ.  gr.ln-4.fig. 

94i3o  Histoire  de  Paris,  par  J. -A.  Doucee.  Pari#, 
1838,  8 vol.  in-8.,  et  atlas. 

94140  Nouvelle  histoire  de  Paris  et  de  ses  envi> 
rons,  par  M.  J.  De  Gaulle,  avec  des  notes  et  une 
Introduction  par  M.Gh. Nodier.  Pori#,  i83g-4o, 
4 vol.  in-8.  fig. 

94i43  Paris  ancien  et  moderne,  ou  histoire  d** 
France  , divisée  en  douze  périodes  appliquées 
aux  douze  arroiidissciueots  de  Paris,  et  justifiée 

par  les  monumeuis  de  cette  ville  célèbre 

par  J.  de  Mariés.  Paris,  i838,  9 vol  ln-4.,  et 
allas  de  i4o  pl.  85  fr.  5o  c. 

94143  Pabis  sous  Philippc-le-Bei,  d’après  dca  do- 
cuments originaux,  et  notamment  d’après  un 
manuscrit  contenant  le  r6le  de  uillo  Imposée 
sur  les  habitants  de  Paris  en  isga,  publié  pour 
la  première  fois,  par  H.  Gérard.  Paris,  1887. 
ln-8.  — Voir  le  n"  941 13*. 

94144  Plan  de  Paris,  commeoeé  en  1734,  sous  les 
ordres  de  Turgot,  par  L.  Bbétez.  Paris,  1740, 
gr.  In-fol. 

94145  Plan  de  Paris  et  de  ses  environs,  levé  en 
1744,  par  G.  La  Grive.  Gr.  iu-fol. 

94148  Plan  de  Paris,  échelle  d’une  detnl-Iignc 
pour  toise,  par  Vemiquet.  Paris,  an  iv  (i?ÿ), 
79  feuilles. 

34147  Atlas  général  de  la  ville  de  Paris,  de  ses 
faubourgs  et  de  ses  moouDients,  par  Th.  Ja- 
coubet.  54  feuilles,  grand  colombier. 

34148  Souvenirs  du  vieux  Paris,  par  le  comte 
Tübpib  de  Crissé.  Paris,  1887,  in-fol.  — Autres, 
par  M.  Bâcler  Dalbe,  voir  le  n*  9471. 

94149  Histoire  de  l'emplacement  de  l'ancien  hôtel 
de  Soissous,  par  Ant.  Terrasson.  Paris,  1771, 
ln-4. 

94150  Mémoire  historique  et  critique  sur  la  topo- 
graphie de  Paris,  au  sqjet  de  l’emplacement  de 
l'ancien  hôtel  de  Soissons  (par  P.  Bouquet). 
Parts,  1771»  in-4.  — Réfutation  du  mémoire 
précédent,  par  Terrasson.  Paris,  1779,  I0-19 
de  119  pp. 

941 51  Tableaux  pittoresques  de  Paris  et  de  ses 
envfrous,  d'après  dos  dessins  de  Fréd.  Nash  ; le 
texte  par  J.  Scott.  Lond.,  1830-33,  9 vol.  ln-4. 

34153  Paris  and  ils  environs,  in  a sériés  ofpic- 
tiircsqiie  views,  from  drawiogs  laken  under  the 
direction  of  A.  Pdgib.  Ijond. , 1 890-3 1 , 9 vol.  ln-4. 

94i53  Pbibcipaci  monuments  et  vues  pittores- 
ques de  Paris,  Pari#,  18S0,  gr.  in-4. 

94153*  Les  Rrss  et  églises  de  Paris,  avec  la  dé- 
peoce  qui  s’y  fait  chacun  iour.  Paris  (vers  i590), 
in-4.  — Voyez  ics  9i4i6  et  suiv. 

34154  Essai  d’une  histoire  de  1a  paroisse  Saint- 
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Jacque»>la-Boucberie  (ptr  l’abbé  VilUIn).  Paris^ 
175a,  in-12. 

9âi55  [)e»cripUon  de  l’église  des  Invalides,  par 
j.-Fr.  Félibieo.  Pari$^  1703,  In-fol. 

3Ai5(i  DeKriplioo  des  Invalides,  par.l'abbé  PùiAt . 
PariSy  175®,  ln4ol. 

afti57  Description  des  catacombes  de  Paris,  par 
11.  HéiicarldcThury.  Paris,  i8t5,  in-8.  fig. 

3Ai58  Arcbllcctngrapble  des  (béaires  de  Paris, 
par  Alex.  Doxkiît.  Pons,  i83i<-2ft,  ln>8. 

oAiüp  L'InqulsUlon  françoise,  ou  histoire  de  la 
Bastille,  par  de  Hcinevilix.  .Imsrerdain,  172A, 
5 vol.  in-13. 

3âi<io  Mémoires  sur  la  Bastille , par  Linguet. 
LondreSy  1783,  ln>8.  Remarques  historiques 
sur  la  Bastille,  iiouv.  édit,  augmentée.  Lond.^ 
1783,  In^. 

aftiëi  Apologie  de  la  Bastille,  par  un  homme  en 
pleine  campagne  (Senan).  Philadelphie  {tau- 
sanur),  1783,  in*8. 

38t8a  Mémoires  historiques  et  authentiques  sur 
la  Bastille,  depuis  ia75  Jusqu’k  nos  Jours  (par 
Carra),  ü^mdmet  Ports,  1780,  3 vol.  iivé. 

Qfti63  lâ  Bastille  dévoilée,  ou  recueil  de  pièces 
authentiques  (ou  supposas)  p<»ur  senir  a son 
histoire  (par  Charpentier).  Paris,  nSU’OO, 
3 vol.  in^.  (Publ.  en  g livrais.,  dont  la  dernière 
est  relative  au  Masque  de  Fer,) 

uèiOâ  Histoire  de  la  détention  des  philosophes  et 
des  gens  de  lettres  a la  Bastille  et  à Vloceunes, 
précédée  de  celle  de  Fouquet,  de  Pelllsson  et  de 
Lauiun,  par  J.  DelorL  Paris,  i8sg,  S vol.  In^. 

^èi05  Histoire  du  Palais-Royal,  publiée  par  J. 
Vatoi  t.  Paris,  t833,  In-fol. 

aèi66  La  police  des  pauvres  de  Paris,  par  G. 
Mostaigve.  (Paris,  vers  i54o),  ln-8. 

3fti67  Avertissement  et  déclaration  de  ta  Maison 
de  charité  chrétienne  établie  è Parts  en  1378, 
par  Nie.  Holu..  Paris,  t38o,  in-6. 

^èt68  Recherches  statistiques  sur  la  ville  de  Paris 
et  le  déparieincnl  de  la  Seine,  par  M.  Crabbol 
de  Volvic.  Paris,  i823,  3 vol.  ln-3.  — Voir  le 
R*  fto80. 

93160  L’RirraéE  falcte  à Paris  par  l'archldnc 
d'Austriche,  comte  de  Flandres.  (i50i),  lo-3. 

93170*  L’H-vraie  de  Marie  d'Angleterre,  royne  de 
France,  3 Paris,  en  i3i3.  In>8. 

93170  F.NTaéE  du  roy  Francoys  de  Valloysè  Paris, 
eo  iSi3,  in-3. 

33171  Le  livre  et  foresi  de  raesaire  Bernardin 
Rince,  contenant  et  expHcant  les  Jeux  et  le  feslio 
de  la  Bastille.  (i3i8),  ln-3. 

93173  TajoarHANTE  entrée  de  CbarleM)uint  en  la 
ville  de  Paris  (i53o},  in-8.  — Voir  aussi  3 l’art. 
Obdbe  tenu.) 

93173  L'Ordbi  qui  a este  tenu  3 l’entrée  que  le 
roy  Henri  II  a falcte  3 Paris.  i53o«  i>^3. 

93173  Fêtes  données  par  la  ville  de  Paris.  1733, 
In-fol. 

93173  Souvenirs  historiques  des  résidences  royales 
de  France,  par  J.  VatouL  Paris,  Firmin  Didot, 
i83o-32,  3 vol.  ln-8. 

93176  La  description  du  château  de  Versailles  (par 
FéUblen  des  Avaux).  Paris,  1687,  aussi  1703« 
ln-13.  — Description  de  la  chapelle  du  château 
de  Volailles,  par  le  même.  Paris,  I7ii,ln-i9. 

93177  Versailles  immortalisé,  par  de  Uonicabt. 
Paris,  1730,  3 vol.  ln-3. 

33177*  Les  fastes  de  Versailles,  depuis  son  ori- 
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gine  Jusqu'à  nos  Jours,  par  M.  Fourtoul.  Paris, 
1839,  gr.  ln-8. 

33178  Versailles  ancien  et  moderne,  par  le  comte 
Alex,  de  Laborde.  Paris,  i83o,  gr.  in-8.  fig. 
3317g  Le  trésor  des  merveilles  de  la  maison  royale 
de  Fontainebleau,  par  P.  Dan.  Paris,  1632, 
In-fol. 

33179*  Description  historique  des  château, bourg, 
et  foré!  do  Fontainebleau,  par  l’ahbé  Guilberl. 
Paris,  1731,  3 vol.  In-13. 

33180  Fontainebleau  ; éludes  pittoresques  et  his- 
toriques sur  ce  château,  considéré  comme  Fuii 
des  types  de  la  renaissance  des  arts  au  XVI* 
siècle,  par  A.-L.  Castellan.  Porfa,  i83o,  ln-8. 


b.  lü».<ie-FrsDce,  Picardts,  Artolk 

33160*  Dictionnaire  des  environs  de  Paris,  par 
Oudicllc.  Paris,  1817, ln-8.— Autre, parP.-J.-S. 
Dufay.  Paria,  1835,  ln-8. 

33181  Histoire  des  environs  de  Paris,  par  J.-A. 
DcLAune.  Paris,  i835  (nouvelle  édition,  1889), 
7 vol.  in-8. 

33183  Description  des  environs  de  Paris,  par  Alex. 

Doxnet.  Paris,  i8a3,  ln-8. 

33183  Mes  voyages  aux  environs  de  Paris,  par  J. 

Ddort.  Paris,  1831,  a vol.  ln-8.  fig. 

33183  Histoire  de  la  ville  et  du  château  de  Salnt- 
Germain-en-Laye  ( par  A.  Goujon  et  Ch.  Odiot). 
5ain<-GérMafn,  1839,  in-8.  fig. 

33185  Anliquitcz  do  la  ville  de  Pontoise,  par  N. 
Taillepied.  Rouen,  i587,  ln-8. 

33186  Antiquités  de  la  ville  de  Pontoise,  et  per- 
sonnes illustres  de  la  ville.  Rouen,  1730,  in-8. 

33167  Recherches  historiques,  archéologiques  et 
biographiques  sur  la  ville  de  Pontoise,  par  M. 
Tabbé  Trou.  Pontoise,  i83i,  in-6. 

33188  Précis  sur  la  ville  de  Montfort-l’Amaury,  et 
histoire  chronologique  des  seigneurs  de  celte 
ville,  depuis  la  conslrucüon  de  son  château-fort 

iusqu’à  la  révolution  de  France  (996-1799),  par 
1.  J.  L’HermilG.  Porir,  i895,  in-8.  fig. 

93189  Statlstiqne  de  l’arrondissement  de  Mantes, 
par  M.  Castan.  Mantes,  i833,ln  8. — Antiquités 
gauloises  et  gallo-romaioea  du  même  arrondis- 
sement, par  M.  Cassan.  I0-6. 

93190  Antiquités  de  la  ville  et  châtellenie  de  Cor- 
beil,  par  J.  de  La  Barre.  Paris,  i637, 9 tom.  en 
1 vol.  in-3. 

33191  RBcuEa.de  plusieurs  titres  de  la  châtellenie 
de  Marcoussi,  etc.  Porfi,  1689,  in-8.  (A  l’article 
Anastase.) 

3319a  L’Anastasb  de  Marcoussi.  Paris,  1693 « 
in-13. 

93193  Les  antiquités  de  la  ville  et  duché  d’Es- 
tampes,  etc.,  par  Bas.  Flbübeao.  Paris,  i683, 
ln-3. 

93ig3  Essai  sur  la  ville  d'Eiampes,  par  Max.  de 
Mont-Rond.  £/aMpe«,  18S6-37,  9 vol.  ln-8. 
93195  Mémoires  de  la  ville  de  Dourdan,  recueillis 
par  Jacq.  de  Lescornay.  Paria,  1693,  ln-8. 
oâigfi  Dictionnaire  topographique  du  départemeut 
de  ScIne-ot-Marne,  Paris,  i8ai,  ln-8. 

93197  Essais  historiques,  statistiques,  chronolo- 
giques, littéraires,  administratifs,  etc.,  sur  le 
déparlemcnideSi'ine-et-Mame,  parL.  Michelin. 
Melun,  1899,  9 vol.  gr.  in-8.  — Tableau  scéoo- 
grapbiquc,  par  le  même.  i833,  gr.  ln-8. 


HISTOIRE. 


5l6 

iMtS  Hlslolrc  de  Melun,  par  Séb.  RouiUAaD. 
Ptris,  1638 , ln-8. 

(Poiu  FonUlnAblMa,  voir  Im  a.  Mir»ea.| 

3«i«g  Hlalolre  et  descrlplion  de  Proelns,  par 

ChrlsiopheOpola.  PrnlHS,  i8a4,  ln.8 Sup- 

plimeuL  i8a5,  el  suite  1839,  ln-8.  de  la  et 
M PP* 

3&300  Histoire  de  PrOTlo»,  par  Félix  Bourquelui. 
Provins  et  P«Ki»  i83S*âo,  a >oL  ln-8. 

‘iAaoi  llrcbcrches  de  l’anUquité  de  la  ville  et  bail- 
liage de  Cbâioau-Lamlon,  servant  de  défense 
contre  les  entreprises  des  officiers  du  bailliage  de 
Nemours.  PariSy  i06a,  ln-8. 

aftaoa  Le  Valois  royal,  extrait  des  mémoires  de 
Nie.  Bergeron.  Parhy  C,  Brygy  i58S,  ln-8.  — 
Amplifié  et  enrichi  de  plusieurs  pièces  cuiieusis 

par  F.-A.  Mauldrac.  Bonne  fontaine  y i66a, 

ln-8. 

98aoS  Histoire  du  duché  de  Valois,  Jusqu’en  170S, 
par  l'abbé  Carller.  Pnris,  1784,  3 vol.  lo-4. 

34904  Description  du  départenieol  de  l’Oise,  par 
Cambry.  Ports,  i8o4,  9 voU  in-8.,  et  atlas 
ln  &.  obi. 

34305  Beauvais,  ou  mémoire  des  pays,  ville,  etc... 
et  personnes  de  renom  de  Beauvais  el  Beauvalsls, 
par  AnL  LXMsel.  Porfs,  1817,  ln-4. 

34306  Histoire  et  antiquités  du  pays  de  Beauvalsls, 
par  P.  Loctft.  Beauvais^  i63i-35,  3 vol.  per. 

— Supplément  à l’histoire  de  Beauvalsls, 
par  D.  Simon.  Por/s,  1704,  ln«i3, 

34907  Histoire  politique,  morale  et  religieuse  de 
Beauvais,  |wr£d.deLafonUlne.  Beauvais,  i8Sp- 
4o,9  vol,  ln*8. 

94907*  Histoire  de  la  vlUe  de  Beauvais  depuis  le 
i5«  siècle,  par  C.-L.  Doyen.  Beauvais,  1849-43, 
9 vol.  ln-8. 

94308  Disoocas  du  siège  de  Beauvais,  en  i47'i. 
Beauvais,  |033,  pet.  ln-8. 

34300  Recherches  historiques  sur  la  ville  de  Senlis, 
par  B.  J.  Rrolsse.  Sentis,  i835,  ln-8.  de  940  pp. 
en  tout. 

95310  Hislolre  chronologique  de  la  ville  de  Poni- 
Salnte-Maxence,  sur  l’OlM  (par  D.  Fr.  Lamy). 
Paris,  1764,10-13. 

94911  Description  de  la  forêt  de  Compïègne,  par 
Ix)0is-Augu$te,  dauphin.  Paris,  1766,  in-8. 

34313  Histoire  des  sièges,  prise  et  reprise  de  la 
ville  de  Noyon,  durant  la  ligue,  par  Ci.  Sexille. 
.Voyou,  1779,10-13, de  63  pp. — Voirie  n*9i496. 

94913  Statistique  du  département  de  rAisnc, 

publiée  sous  les  auspices  de  M.  le  comte  de  Flol- 
rac,  par  J.-B.-L.  Brayer.  Laon,  i834,  9 part. 
ln-4.  , . 

94914  Monuments,  établissements  et  sites  les  |hus 
remarquables  du  département  de  TAisoe,  avec 
des  notes  par  M.  Braybb.  Paris,  i8ai,  In-fol.  obi. 

34915  Abrégé  de  l'histoire  de  l'ancienne  ville  de 
Boissons,  contenant  une  sommaire  déduction 
générale  dot  ctuntes  dudit  lieu,  extrait  des 
mémoires  de  .Mclch.  Régnault.  Paris,  i683,  peu 
ln-8. 

34316  Histoire  de  la  ville  de  Solasons,  el  de  ses 

rois,  ducs,  etc.,  par  CL  Donnay.Soisaoiu,  i663- 
64,  9 voU  ln-4.  , „ 

34317  Hislolre  des  antiquités  de  la  ville  de  Sois- 
vons  (Jusqu'au  g*  siècle),  par  Moine.  Pm  is, 
1771,  9 vol.  ln-19. 

34318  Histoire  de  Sotssons,  depuis  les  temps  les 
plus  reculés  Jusqn’i  nos  Jours,  par  MM.  Henri 


Martin  el  Paul  Lacroix.  Soissons,  1837,  s vol. 
ln-8. 

3491g  Histoire  de  la  ville  de  Boissons,  par  M.  Le- 
roux. Soitsons,  i64o,  9 vol.  in-8. 

94390  Mémoires  de  la  Société  des  antiquaires  de 
Picardie.  Amiens,  1836-43,  S vot.  in-8., et  atlas. 

94930*  Kvsai  sur  l’bisiolre  de  Picardie,  par  de 
rité.  Abbeville,  1770,3  vol.  In-i9. — Supplément. 
1774,  in-19* 

94991  Archives  historiques  et  ecclésiastiques  de 
la  Picardie  et  de  l'Arlols,  publiées  par  P.  Roger. 
Amiens,  i849, 3 vol.  gr.  ln-8. 

34931*  Histoire  du  château  et  de  la  ville  de  Ger- 
beroy,  par  J.  Pillet.  Bouen,  167g,  in-4. 

94999  Histoire  de  la  ville  de  Montdldler,  par  le  P. 
Daire.  Amiens,  1 705,  ln-19. 

94993  Mémoires  pour  servir  4 l*bistolre  du  Yer- 
mandols,  par  L.-P.  Colubttk.  Cambra^,  177>« 
3 vol.  in-4. 

94934  Histoire  de  Saint-Quentin,  patron  du  Ver- 
mandois,  de  plusieurs  raretés  de  sa  ville,  avec 
diverses  autres  observations  d'antiquités  ecclé- 
siasliquesot  profanes,  par  Cl.  de  La  Fons.  Pssris, 
1697,  ou  Saint~4>uentin,  169g,  ln-8. 

94995  Augusia-Viromanduorum  vlndlcala  et  lllus* 
trau,  duobus  libris...  opéra  Cl.  Hemer»I.Par/s., 
1643,  in-4.  (avec  les  preuves.) 

34996  Histoire  des  droits  anciens,  prérogatives  et 
franchises  de  la  ville  de  Salnt-Qiientin,  par  L. 
Hordret,  sieur  de  Flecbln.  Paris,  1781,  ln-8. 

9&997  Saint-Quentin  ancien  el  moderne,  ou  notice 
bisior.  sur  celle  ville,  par  M.  Foiiquier-Cbolet. 
Saint-Quentin,  1899,  in-8.  — Des  mmurs,  des 
opinions,  des  habitudes  et  des  usages  dans  la 
ville  de  Saint-Quemin,  depuis  le  septième  siècle 
Jusqu’4  nos  Jours,  par  le  même,  tbid.,  1833,  ln-8. 

94398  Le  SiÉGB  et  la  prinse  de  Salnl-QueaUn. 
Yyres,  1557,  ln-8. 

3499g  Histoire  du  diocèse  de  Laon  el  de  tout  le 
pays  contenu  entre  l'Oise  et  la  Meuse,  PAlsne 
et  la  Sambre,  par  D.-NIc.  Lelong.  châlons,  17S3, 
ln-4. 

94930  Histoire  de  la  ville  de  Laou,  par  J.-F.-L. 
Devisme.  iMon,  1899,  9 vol.  in-8. 

94931  Histoire  de  la  ville  et  des  seigneurs  de 
Coucy,  par  D.  Toussaint  Do  Plessis.  Paris, 
1798,  in-4. 

94933  la  Fère,  ou  charte  de  la  paix  ou  concordat 
de  l'an  1907,  mis  en  lumière  parSéb.  Rooluasd. 
Paris,  1697,  in-4. 

94933  Histoire  de  la  ville  de  Roye,  départementde 
1a  Somme,  parGrégoired'Essigny.  Soijon,  1818, 
in-8.  ( Le  même  auteur  a écrit  un  Afi^moire  sur 
Vorigine  du  patois  picard.  Paris,  1819,  ln-8.) 

94934  Chronique  de  la  ville  de  Péronne  et  de  son 
arrondissement,  depuis  les  anciens  temps  Jus- 
qu'au 91  Janvier  lygo,  par  H.  Jos.  Hiver.  Paris, 
1837,  3 vol.  in-8. 

94335  Relation  du  siège  mémorable  de  la  ville  do 
Péronne  (en  i536),  par  le  P.  Fenivr.  Pons, 
1683,  peL  ln-19. 

94936  Description  hlslor.  et  pittoresque  du  dépar- 
tement de  la  Somme,  par  H.  Dusevel  et  Scribe. 
Amiens,  1838,  9 vol.  in-8.  fig. 

94337  Lettres  sur  le  département  de  la  Somme, 
par  M.  H.  Dusevel,  3«  édit.  Amiens,  i84i,  In-S. 

3Ù388  Les  antiquités,  histoires,  etc.,  de  la  ville 
d'Amiens,  par  Adr.  de  la  Monttimr..  Paris, 
1649,  In-fol. 
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Histoire  de  TtUt  de  U ville  d'Amiens  et  de 
ses  comtes^  avec  un  recueil  de  plusieurs  titres 
concernant  l'histoire  de  cette  ville,  par  Ch. 
Dufresne,  sieur  Du  Gange:  ouvrage  Inédit, 
publ.  d'après  le  ms.  de  la  Ribllolbi'quc  royale. 
Amiem^  iS/|i,  ln>K. 

oAaAo  Histoire  de  la  ville  d'Amiens,  par  le  P. 

Daire.  PtfWs,  1757,  a vol.  In-â. 
adaAi  Histoire  de  la  ville  d'Amiens,  par  H.Dusevcl. 

Amiens^  l633,  a vol.  ln*9.  tlg. 
atada  Histoire  littéraire  de  la  ville  d'Amiens,  par 
le  P.  Daire.  Paris,  178a,  In-A. 
a|aA3  HiSTOiae  généalogique  des  comtes  de  Pon- 
thieu  et  niaycurs  d'Abbeville....  (par  Ignace  de 
Jésus-Ûaria).  Paris^  16S7,  In-fol. 
aAa34  Histoire  du  comté  de  Ponthieu , de  Mon* 
treuil  et  de  la  ville  d'Abbeville,  par  de  Vérité. 
AbbevHlt^  17O7,  a vol.  In>ia. 
aAaâS  Britannia,  ou  recherches  de  rantlqiiiié 
d'Abbeville,  par  N. Sanson.Ptfrir,  i630,pet.ln*8. 
aftaftO  Histoire  ancienne  et  moderne  d'Abbeville 
et  son  arrondissement,  par  F.-C.  I^uandre. 
Abbeville^  i83A,  in>8. 

aVi47  Mémoires  pour  servir  3 l'histoire  d'Artois, 
Jusqu’3  rétablissement  de  la  monarchie  fran- 
çaise, par  le  baron  Des  Lyons.  Amsttrd.^  1778, 
iD-ia. 

aâaftS-^pour  servir  3 l'histoire  de  la  province 
d'Artois  sous  la  race  mérovingienne.  Amsimi. 
(Paris),  1779,  In-ia. 

a4a/l9  Discours  abrégé  de  l'Artois  et  de  ses  posses- 
seurs depuis  le  commencement  de  la  monarchie, 
par  A.  C.  (Auteull  Combautt).(Par/s}.i8âo,  ln-4. 
aAaSo  HUtoIre  d'Artois  Jusqu'en  i7i3,  par  D. 
Devienne,  {sans  nom  de  ville),  1784-88,  5 pan. 
«n  a vol.  ln-8. 

aftaSi  Histoire  générale  de  la  province  d'Artois, 
par  l'abbé  J. -B. -Fr.  Hennebert.  Lille,  i78<W8, 
et  Saint~Omfr,  1789,  S vol.  ln-8.  (L'ouvrag<> 
s'arrête  à l'année  lAai.) 

a Aa5a  Mémoires  pour  servir3  rhlslolre  de  l’Artois, 
et  principalement  d'.Arras,  au  i3*  siècle,  par 
Hardutn.  Arras,  17O3,  in-ia. 
aiaSa*  Chronique  de  la  ville  d'Arras.  Arras,  M- 
colas  (1787),  in-4.  de  9a  pp. 
aà933  I^  vieil  et  le  nouvel  Hesdin,  ou  histoire  de 
ces  deux  villes,  par  Jac.-Prosp.-Sianisl.  Moti- 
üelot.  Uesdin,  i8a3,  ln-8. 
a Aa34  Récit  de  la  prise  de  Theroaneet  de  Hesdin. . . , 
par  J. -Bas.  MarcheL  .éneerf,  )5S5,  in*>8. 
aâa33  Essai  historique  topographique  et  stails- 
lique  sur  rarrondissement  de  Boulogne-sur- 
Mer,  par  M.  Henri.  Boulogne,  1810,  ln-4.  fig. 
a4a58  Recherches  historiques  concernant  la  ville 
de  Boulogne-sur-Mer,  et  l'ancien  comté  de  ce 
nom,  ouvrage  inédit  de  feu  Abot  de  Daxingbem, 
mis  en  ordre  et  publié  par  le  baron  Watller. 
paris,  iSaa,  ln-8. 

«4357  Précis  de  l'histoire  physique,  civile  et  poli- 
tique de  la  ville  de  Boulogne-sur-Mer  et  de  ses 
environs,  depuis  les  Morins  jusqu'en  i8i4,  par 
P.-9.-B.  Bertrand.  Boulogne,  i8a8-aç,  a vol. 
ln-8.  fig. 

34958  Les  annales  de  la  ville  de  Calais  et  du  pays 
reconquis,  par  P.  Bernard.  St.-Omer,  1715, 111-4. 
34389  Histoire  de  la  ville  de  Calais  et  du  Calaisis, 
par  Le  Febvre.  Paris,  1 768,  a voL  ln-4. 
a4a8o  Notice  historique  sur  le  Calaisis,  par  P. 
Collet.  i833,  ln-8.,  cl  in-ia. 


.S17 

a4a0i  Discours  de  la  réduction  de  Calais,  etc., 
par  P.  D.  T.  A.  Lgon,  i558,  ln-8.  (Art.  FaDQorx.) 
a4a8a  Histoire  de  la  ville  et  du  doyenné  de  Dou- 
Icns,  d’.\iicre,  aujourd'hui  .\lbe rt.  et  du  bourg  de 
Grainvilliers , par  le  P.  Daire.  Amiens,  1784, 
3 vol.  in-ia. 

a4a83  Discours  de  la  baiallle,  siège  et  prise  des 
ville  et  château  de  Douions,  emportes  par  as- 
sauli  le  tloriiler  Jour  de  juillet  t.‘)95,avec  autres 
particularilez  des  choses  advenues  au|iaravau( 
sur  la  frontière  de  Picardie.  Douay,  J,  Bogard, 
1595,  pet.  in-8.  de  o4  pp. 
a4a84  (^miturn  terranenslum  seu  lernenslum , 
modo  S.  Pauli  ad  Temam.  a primo  ad  postre- 
munt  anuales  hlstoricl , etc.,  colleciorc  Th. 
Turpln.  Duaci,  1731,  ln-8. 
a4a6â  Histoire  chronographlque  des  comtes,  pays 
et  ville  de  Saiiil-Pot  en  Temols,  par  Ferry  d** 
Locre.  Douay,  L.  hellam,  l8i3,  ln-4.  de  3 lî. 
et  8a  pp. 

a4a83*  Histoire  de  Sainl-Pol.  Arras,  i834,  In-K. 
a4a88  Notice  historique  de  Saint-Omer,  suivie  de 
celle  de  Thérnuanne,  etc.,  par  P.  Collet.  Saint- 
Omer,  i83o,  In-ia  et  ln-8. 

3.4367  Variétés  historiques  sur  la  ville  de  Saint- 
Omer,  par  M.  H. -B.  Piers.  Saint-Omer,  i83a, 
ln-8.  — Biographie  de  la  ville  de  Saiiit-Ouicr, 
par  le  même.  Ibid.,  i835,  ln-8. 
a4a88  Recueil  de  chartes  qui  sont  aux  archives 
des  mayeurs  et  échevius  de  Saint-Omer,  concer- 
nant leur  juridiction,  etc.  Saint-Omer,  1789, 
ln-4.  de  lao  pp. 

34389  Description  de  l'ancienne  abbaye  de  saint 
Bertlii  3 Salnl-Omcr,  par  Emm.  WalIeL  Oouat. 
1834,  ln-4.,  et  allas  In-fol. 

«.  Bmuc«,  OrièftuU,  BUUoii,  ft«. 


34370  Histoire  générale  du  pays  de  Gâtinols,  Se- 
nonols  et  Hurepols,  par  G.  Moani.  Paris,  i83o, 
ln-4. 

34371  Urbts  genlisque  Carnutum  hlstoria,  a Ro- 
dolphe Boterlo.  Paris.,  i8a4<  ln-8. 

34373  Histoire  de  la  ville  de  Chartres,  du  pays 
chartrain  et  de  la  Beaiice,  par  Doyen.  Chartres, 
1788,  3 vol.  in-8. 

34373  Histoire  de  Chartres  et  de  l’ancien  pays 
chartrain,  avec  une  description  du  département 
d’Eure-et-l.oire,  par  V.  Cbevart.  Chartres, an\ 
(1803),  3 vol.  ln-8. 

34374  Histoire  générale  de  la  cité  des  Carnuts  et 
du  pays  chartrain,  par  J. -Fr.  Oteny.  Chartres, 
1834,  3 vol.  ln-8. 

34375  Dissertations  et  notices  sur  l’histoire  et  les 
historiens,  tant  imprimés  que  manuscrits,  de 
Chartres  et  du  pays  chartrain,  parM.  Hérisson. 
Chartres,  1837,  in-8.  de  i44  pp. 

34378  Mémoires  sur  les  antiquités  du  Loiret,  par 
M.  JoLLOis.  Paris,  i836,  ln-4. 

34377  Archéologie  du  département  du  Loiret,  par 
M.  Vergnaud-Romagnési.  Orléans,  i836,  ln-8. 
Ûg.,  tom.  I (composé  de  seize  mémoires). 

34377*  Album  du  département  du  Loiret,  les  des- 
sins par  N.  Roraagucsl  et  C.  Pensée,  le  texte 
par  M.  Vergnaud-Romagnési.  Gr/éuju,  1838-38, 
pet  In-fol.,  avec  30  pl. 

34378  Syivulc  antiquitatum  aurellanenslum.  Au- 
reliis,  1873.  ln-8,  (Article  Tiupp4olt.) 


HISTOIRE. 


»4î7»'  Histoire  de  l'igllse  et  dloctse,  rllle  et  uni- 
versité d’Orléans,  par  Symph.  Guyon.  OrUaia, 
(aussi  i#5o),  In-fol.  j j ua 

s4s79  Histoire  et  antiquités  de  la  ville  et  du  duché 
d'Orléans,  par  Franç.  U Maibc.  Orléons,  i#4», 
In-fol.  _ _ 

aftaSo  Essais  hlslorlqu»  sur  Orléans  (par  D.  Poi- 
lucbe,  publ.  avec  des  notes),  par  Beauvais  d»* 
Préau.  Orléiou,  m»,  in-«.  — Voir  l’article 

Dl'PLCSSlS. 

aàaSi  Histoire  de  la  ville  d'Orléans...,  deuxième 

édition  de  l’indicateur  Orléanais,  augmenté  d’un 
précis  sur  l^lsiolre  d'Orléans,  par  C.-F.  Ver- 
gnaud-RomagnésI.Or/étfiu,  i85o,  a vol.In-ia.uK. 
a4a»a  Recherches  historiques  sur  la  ville  d’Or- 
léans, depuis  Auréllen,  l’an  a-jS,  Jusqu’en  nSp, 
et  depuis;  par  D.  Lolün.  OrWojia,  i636  etsul'., 
6 vol.  ln-6.  fig.  ^ 

aAaftS  Discours  du  siège  d'AUlla  devant  Orléans, 
par  Emro.  Trippaült.  Orl/ans^  i®8S,  ln-8. 
adaBA  Aurrlia  urbls  roemorabllls  obsldlo,  anno 
lAaB,  et  Joann*  Ix>tharlngl«  rca  geste,  aulbore 
Jo.  Micocello.  AunUit,  iWo,  pci.  ln-8.— Voir 
les  a**  23387  cl  sulv. 

a6a85  Essai  historique  sur  la  ville  de  Beaugcucy 
et  scs  environs,  par  Jacq.-NIc.  Pllllcux.  üctfu- 
aenqf^  an  vii-ix  (i7D9-i8oi),  a vol.  In-i8,  fig. 
aiaSd  Histoire  de  la  ville  de  Blois,  par  BaBNiti». 
Porfi,  i68a,  In-A. 

aAa87  Essais  historiques  sur  la  ville  de  Blois  et  scs 
environs,  suivis  de  tableaux  chronologiques, 
par  Fournier.  Ortéaiu  et  Blois^  1788,  in-8. 
9&a88  Histoire  du  chAtcau  de  Blois,  par  M.de  La 
Saussaye.  18&0,  in-A.  fig. 

2A28q  Vendôme  et  le  Vendômols,  ou  tableau  sla- 
Usiique,  historique  cl  biographique  de  l’arron- 
dissement de  Vendôme,  par  Gauoier  de  Passac. 
yendâwif^  1823-2A,  In-A.  de  212  pages  (non 
terminé). 

aAsgo  Histoire  de  Vendôme  et  de  ses  environs, 
par  l’abbé  Simon  (publiée  par  MM.  Bcaussler- 
Bouchardiére,  Bénkr,(>)llereau  cl  de  La  Porte). 
Vendômey  i82A-«5  (aussi  t83A)»  5 »ol.  In-S. 

4.  Ttormudi*. 


sAagi  Description  du  pays  et  du  duché  de  Nor- 
mandie, appelée  anciennement  Ncustrie,  de  son 
origine  et  des  limites  d’iceluy,  extrait  de  U 
chronique  de  Normandie  faicte  par  Jean  Nagarel. 
Jtouen,  i5Si,  et  aussi  1610,  ln-8.— Voir  l’article 
CHBosiQurs  de  Normandie. 
aAugu  Description  géographique  et  h’islorlquc  de 
la  Haute-Normandie  (par  D.-Touss.  Duplessis). 
Parity  17A0,  2 vot  in-A. 

2A9g3  Itinéraire  descripiif,  historique  et  roonu- 
menlal  des  cinq  départements  composant  la 
Normandie,  par  L.-Fr.  Dubois.  Caen,  1828, 
2 vol.  ln-8. — Voyci  le  n*  201 12. 

2A2gA  An  accoont  of  a tour  in  Normandy,  by 
Dawson  Tubneb.  LondoHy  1820,  2 vol.  gr.  In-o* 
— Voyez  le  n*  28787. 

2A2gS  Excuasioti  sur  les  côtes  et  dans  les  po^  oc 
Normandie,  d’après  les  dessins  de  Bonlnghloii, 
eic.  Parij,  i8o3,  In-fol.  . 

aAîgS*  Mémoiiies  de  la  Société  des  antiquaires  de 

Normandie, années lAvol.  in-8., 
et  pl.  lo-A.—  V série,  ann.  i837-fi»,  a vol.  in-A. 


2A2gb*  Recherches  archéologiques,  historiques, 
biographiques  et  littéraires  sur  la  Normandie, 
par  L.  Dubois.  Paris,  i8A3,  ln-8. 

2A296  And.  Dccresne,  bistoriz  Normanonim 
scriptores antiqui.  Parlt.y  161g,  In-fol. 

2A2g6*  Histoire  générale  de  Normandie  (depuis 
l’an  800  de  J.-C.  jusqu’en  i36i),  par  Gabr.  Du 
Mouum.  flo«en,i63i,  In-fol.— Voirie  n*  25725. 

2 A297  Inventaire  de  l’histoire  de  Normandie.  Rouen, 
(Umonty  i«A6.  In-A.,  et  sous  le  titre  d' Abrégé  de 
Vkistoirt  de  Sormandity  par  Jcan-Eusiacbe, 
sieur  D'Anncvillc.  Aouen,  16Ô5,  ii>-i2. 

2A2gB  Histoire  sommaire  de  Normandie,  par  L. 
Vavasseur  de  Masseville.  Rouetty  1808-170^,  ou 
1733 , 8 vol.  in-12.—  Eut  géographique  de  la 
Normandie,  par  le  même.  Rouen  y 1722,  2 vol. 
In-12. 

2A2Q9  Essai  sur  l’histoire  de  Normandie  (par 
Toustaiii  de  Richebourg).  PariSy  i7fi9>  2 vol. 
in-12. 

2A300  Histoire  du  duché  de  Normandie,  par 
C.  Goubc.  Roueny  i8i5,  3 vol.  ln-8. 

2A301  Nouvelle  histoire  de  Normandie,  enrichie 
de  notes  prises  au  Muséum  de  Londres...  ter- 
minée par  les  amours  d'Arleltte,  extraites  d’un 
roman  des  ducs  de  Normandie,  écrit  au  1 2*  siècle, 
par  Bencols  de  Saint-More,  et  découvert  dans 
les  manuscrits  du  roi  d'Angleterre,  par  M.  de 
Lafrenaye.  FersatVeSy  181  A,  ou  avec  un  nouveau 
titre  et  une  note  additionnelle  sur  les  historiens 
et  poètes  normands.  FersaïUeSy  181O,  ln-8. 

2A302  Chroniques  neustriennes,  ou  précis  de 
l'histoire  de  Normandie.....  depuis  le  9*  siècle, 
suivi  de  ctaants  neustrleos,  par  Mar.  Dumesnll. 
Pariiy  1825,  in-8.  Ûg. 

2A3o3  Histoire  des  expéditions  maritimes  des  Nor- 
mands, et  de  leur  établissement  en  France,  par 
G.-B.  Depping.  Parfs,  1828,  2 vol.  in-8.,  ou 
nouvelle  édition,  entièrement  refondue,  i8A3, 
gr.  in-18. 

2A3oA  Histoire  de  Normandie  jusqu’A  la  conquête 
de  l’Angleterre,  en  1088,  par  Th.  Llcquet,  pré- 
cédée d’une  introduction  sur  la  littérature,  la 
mythologie,  les  nxeurs  des  hommes  du  Nord, 
par  G.-B.  Depping.  Rouen,  iS35,  2 vol.  ln-8., 
avec  une  carte. 

2A3o5  Histoire  de  la  Normandie  sous  le  règne  de 
Guillaume-Ie-Conquèrant  et  ses  successeurs, 
jusqu'A  la  réunion  de  la  Normandie  au  royaume 
de  France,  par  G.-B.  Depping.  Roueny  i83S, 
2 vol.  ln-8. 

2A3o8  Les  recherches  et  antiquités  de  la  province 
de  Neustrie,  par  Ch.  de  Boubcuevilul  Cnen^ 
1588,  in-A. 

2A307  (Îbbosiques  anglo-normandes,  recoeil  d'ex* 
traits  et  d’écrits  relatifs  A rhistolrc  de  Norman- 
die et  d'Angleterre,  pendant  les  1 i*et  12*  siècles, 
publiés  par  Francisque  Michel.  Rouen^  i836-Ao, 
5 vol.  ln-8. 

2A3o8  Histoire  de  Normandie,  par  Orderic  Vital. 
Paris,  1825-27,  A voL  in-8.  — Voyez  l'article 
CoLiacTioFi  de  chroniques. 

2ASog  Th.  WALsmcHAM,  Ypndigma  Neuslriz. 

lÀmd.y  157A,  in-fol.  — Voy.  le  n*  26898. 

2A3io  Rob.  Desiaum  Roilo  Northmanno-Brltan- 
nlcus.  Rothomoifiy  1880,  In-fol. 

2A3ii  Cbokiovcs  de  Normandie.  Bof$en,  1A87, 
(Art.  Cbboiviquss.)  —Voir  les  n*’*  i3i87M5i8o. 
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HISTOIRE 

9ftSis  Les  CHSONiQCkS  de  Normandie,  pubHées 
par  Francisque  Michel.  Aouen,  18S9,  tn^A. 

qASi8  Histoire  des  ducs  de  Normandie  et  des  rois 
d’Analeterrc,  publiée  d’après  deua  manuscriis 
de  U nibliotlièque  du  roi,  suivie  de  la  relation 
du  tournoi  de  Ham , par  Sarrasin,  trouvère  du 
XIII*  siècle,  et  précédée  d’une  imroducüon,  par 
Franclsquo  Michel.  18A0,  in-8. 

aASiA  Joatinis,  monachl  MaJorivMonastrrIi,  qui 
rege  Ludovico  Juniore  vlxit,  historixGauflTredi, 
duels  Normanorum  cl  comiils  Andegavorum, 
Tumiium  et  Cenomanorum  Mbri  duo,  et  biblh>- 
theca  Laur.  Bochcllh  Porij. , iflio,  In-B.  (Se 
trouve  à la  suite  de  l’blstolre  de  Grégoire  de 
Tours,  imprimée  cette  aunée-li,  cl  aussi  sépa- 
rément; et  pins  etactemenldans  le  19*  vol.  des 
historiens  de  France.) 

9431  A*  Extrait  de  l’histoire  des  vies  et  meeursde 
Geoffroy,  comte  d’Anjou,  Touraine  cl  du  Maine, 
qui  fut  depuis  duc  de  Normandie,  composée  en 
latin  par  frère  Jcan,rellRleut  de  Malremousüer... 
Jouxte  la  copie  latine.  Porfa,  1698,  lu-8. 

■aA3i5  L'ysioire  de  11  Normanl  et  la  chronique  de 
Robert  Vlscart,  par  Ami-  Por/a,  i835,  ln-8. 

9AS18  Histoire  dos  conquêtes  des  Normands  en 
Italie,  en  Sicile  et  en  Grèce,  première  époque , 
lOiO  à 1085,  par  Edw.  Gaultier  d’Arc.  Por/s, 
18S0,  ln-8.,  cl  allas  in-A. 

9AS18*  Les  conquestes  et  les  trophées  des  Nor- 
mands-François, aux  royaumes  de  Naples  et  de 
Sicile.  — Voir  les  n*»  95795  et  sulv.  Pour  la 
conquête  de  l'Angleterre,  voy.  lesn*»  96887-89. 

94317  Histoire  du  parlement  de  Normandie,  par 
A-  Floquet.  AottCn,  I8AO-43, 7 vol.  in-8. 

94518  Les  Droits  et  élablKsemeni  de  Noruiandlc. 
(janr  lieu  ni  date),  In-8.— Voir  le  n*  9670. 

94519  Extrait  des  Chartres  et  actes  normands  ou 
angio- normands  qui  se  trouvent  dans  les  ar- 
chltes  du  Calvados,  par  Léchaudé  d'Anisy. 
Caen,  i834,  9 vol.  In-8.,  et  alias  in-4. 

94390  Gull.  Latcrari  vcronll  de  instllutione  con- 
ccpllonts  niarianae  et  Normanorum  laudlbus 
oralio.  Par/siis(i5i8),in-A. 

943x1  Mémoires  sur  quelques  monuments  du  dé- 
partcmeni  de  l’Eure,  et  particulièrement  dç 
rarrondissemonldc  Bcrnay,  par  Aug.  Le  Prévost. 
Caen,  1699,  iu-4*  ûg. 

94399  Histoire  du  comté  d’Évreux,  par  Pierre 
Le  Brasseur.  Ports,  1799,  in*A. 

94393  Essai  historique  sur  l’auden  comté,  les 
comtes  et  la  ville  d'Evreux , par  Masson-Sainl- 
Amand.  Âerenx,  i8i3-i5,  9 vol-  In-8. 

94394  Mémoire  sur  les  ruines  du  Vlell-Evreux, 
par  M.  F.  Rever.  Écrenx,  1897,  io-8, 

94395  Notice  sur  la  châsse  do  Sl.-Taurln  d’Évreux, 

par  Aug.  Le  Prévost  Caen,  1899»  ^8- 

94896  Recherches  hlstor.  sur  Nogent-le-Rotrou, 
l'abbaye  de  Tbiron,  le  château  de  Vllleboo,  etc., 
par  Thomassu.  Chartres^  i839,  In-8.  flg. 

94397  Histoire  des  comtes  d’Eu,  par  L.  Estancelln. 
Aonen,  1898,  I0-8.  fig. 

94397*  Le  château  d'Eu. — Voir  le  n*  94it5. 

94398  Esquisses  sur  Navarre,  par  M.  d’AvAjniES. 
Aouen,  1889,  gr.  in-8. 

94399  Notice  historique  sur  rarrondissement  des 
Aodelys,  par  G.-F.  de  La  Rochefoucauld.  Paris, 
i8iS,  ln-8. 

94130  Mcrccrs  de  Galllon.  i6A3-AA,  )n-4. 
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9AS3i  Histoire  de  Looviers,  par  L.-R.  florin. 
LoMvlers  et  Rouen,  1839,  9 vol.  in-i9. 

94339  Essai  historique,  archéologique  et  statis- 
tique sur  l’arrondissement  de  Pont-Audemer, 
par  .M.  Cancl.  Aauen  cl  Paris,  i838-3A,  9 vol. 
In-8.,  et  atlas. 

94333  Recueil  des  antiquités  et  singularités  de  la 
ville  de  Rouen,  par  F.-N.  Taillepied.  Rouen, 

1 587, 

94334  Histoire  de  la  ville  de  Rouen  (par  Nie. 
Farin).  Rouen,  1668,  3 vol.  In-i9.  (Édition  re- 
cherchée.) — I-a  niéfiic  (retouchée  par  I.  Le 
Lorrain).  Aoaen,  1706  (aussi  1710),  S vol.  In-I9. 
— La  même,  divisée  en  six  parties  ( refaite  par 
D.  Ignace,  et  retouchée  par  Du  Soulllet , li- 
braire). Aouen,  Pu  SouilUt,  1788,  9 vol.  in-à.* 
et  aussi  6 vol.  ln-19. 

94335  Histoire  de  la  ville  de  Rouen , suivie  d’un 
essai  sur  la  Normandie  littéraire  (par  Senln). 
Aouen,  1775,  9 vol.  in  i9. 

94336  Rouen,  son  histoire,  ses  monnments,  etc., 
suivi  de  notices  sur  Dieppe  et  Arques,  par 
Theod.  Llcqucl,  4*  écllt.  Aouen,  i83g,  pet.  In-J9. 

94SS7  Histoire  de  Rouen  sous  la  domination  des 
Anglais  au  i5*  siècle,  suivie  de  pièces  justifica- 
tives publiées  pour  la  première  fols,  par  A. 
Cberuel.  Aouen,  i84o,  ln-8. 

94838  L’EfiTRÉB  de  Louis  XII  â Rouen.  i5o8,  ln-4. 

94339  DÉnt'CTion  du  somptueux  ordre,  pialsanix 
s|>eclac]es  exhibés  par  les  citoyens  de  Roueu  â 
Henri  II.  Aouen,  i55i,  in-4. 

94340  Discours  du  siège  de  Rouen,  en  1591,  par 
G-  Valdort.  Aouen  (1599),  ln-8. 

34341  Discocrs  de  l’entré  de  Henri  IV  dans 
Rouen.  Aouen,  1596,  in-4- 

963A9  Monuments  de  la  Normandie  (Rouen),  par 
F.  T.  JoLiMORT.  Paris,  1890,  In-fbl. 

9A3A9*  Description  historique  des  maisons  de 
Rouen  les  plus  remarquables  par  leur  décora- 
tion extérieure  cl  par  leur  aitcienneté,  par  E. 
Delaquérlère.  Aoucn,i89i  et  i8Aii9vol.  in-S.fig. 

94343  AppBOBAaoR  et  confirmaclon  de  ta  Confrarlc 
de  la  (kinccptlon  Noslrcdamc,  ln‘tltuée  â Rouen. 
(i59i),  ln-8.  golb. 

94344  Histoire  du  château  d’Arques,  par  Acii. 
Deville.  Aouen,  i830i  gr-  Hg. 

94345  Histoire  du  château  et  des  sires  de  Tanctr- 
viite,  par  le  mémo.  Aouen,  i834,  ln-8. 

94346  Histoire  du  château  Gaillard  et  du  siégé 
qu’il  soutint  contre  Philippe- Auguste,  en  1903 
el  1904,  par  Ach.  Deville.  Aouen,  1899,  In-4.  flg- 

94346*  Histoire  de  la  ville  et  des  environs  d’El- 
beuf,  par  M.  Aug.  Gullmclh,  9*  édition.  Aouen, 
1843,  ln-8.  — l-o(tres  du  même  â MM.  Ed.  De- 
larue et  Math.  Bourdon  fils.  i843,  ln-8. 

94346^  Histoire  de  ta  ville  el  rtc  l’arrondissement 
de  Neuchâtel,  par  M.  Aug.  Gullmcth,  9* édition. 
i84a,  ln-8. 

94347  Mémoires  chronologiques  pour  servir  â 
l'histoire  de  Dieppe  el  â celle  de  la  navigation 
françoise  (par  Desmarqueis).  Paris  et  Dieppe, 
1785,  9 vol.  in-19. 

94348  Histoire  des  anciennes  villes  de  Franco  : 

Haute-Normandie,  Dieppe,  par  L.  Vltet.  Paris, 
1833,  ln-8.  flg.  . , 

94348*  Histoire  des  environs  de  Dieppe,  par  M. 
Aug.  Gullmelb,  9»  édition.  i849,  ln-8. 

94349  Histolro  de  U riltc  de  Honfleur,  par  P.-P.-V .. 
Thomas.  UonfieuT,  i84o, ln-8.,  avec  9 cartes. 
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oA3àg*  Lems  de  la  royne  à la  ville  de  Dieppe. 
(t&3a)t in-8. 

a485o  Histoire  t antlqaités  et  description  de  la 
ville  et  du  port  du  Ilavrc>dc-Grtce,  par  l’abbe 
Pleu«ri.  Pûrùy  i70g,  in-ia. 

34351  Le  Havre  ancien  et  moderne....,  notice  sur 
Momlvllllers  Liltehonne,  Harllcur,  etc.,  par  J. 
Morlent.  Pari»  et  Lt  Ilavre^  i8a5,  3 vol.  In-ia 
ou  Jq>8.  — Souvenirs  pittoresques  du  Havre  et 
de  ses  environs,  sft  sujets  dess.  par  Gullmarü, 
avec  un  texte  par  J.  Morlcnt.  Au  liavre^  i85S , 
Id-8. 

34553  Histoire  du  port  du  Havre,  par  Frissard. 
Le  Havre  et  PoWa,  i85g>4o,  ItHI.,  et  atlas 
lo-foi.  ( 5o  fr.) 

34553*  Histoire  de  la  rUleetdescnvironsdu  Havre, 
par  .M.  Aug.  Guilmetb,  a*  édilion.  i843,  im>8. 

34555  h^sal  historique  et  littéraire  sur  l'abbayc 
de  Fécamp,  par  M.  Leroux  de  Uncy.  7l<men, 
Frère ^ i84o,  in-^  , avec  5 pl. 

34555*  Recherches  hUtor.  sur  la  ville  de  Goumay 
(cil  Bray),  par  N.*R.  Potin  de  La  Mairie.  Gmtmay 
et  Pariis  i845,3  vol.  ln-8. 

94554 Antiquités  de  la  v illc  de  Hardeur, recherchées 
par  le  sieur  de  Lamottb.  Au  Havre^  1876,  io-8. 

34555  AnL  Momaclus,  de  falsa  regni  Yvetoti  nar- 
raiione.  Lutet.’Paritior.y  i8i5,  pet.  in>8. 

34558  Preuves  de  l'histoire  du  royaume  dTvetol, 
p;ir  J.  Ruault.  Paria,  i85i,  ln-4. 

94558*  Histoire  de  la  ville  et  des  environs  dlvetot, 
par  M.  Aug.  Gullmeth,  3*  édition.  i843,  liH5. 

94558a  Histoire  de  la  ville  et  des  environs  de  Ul* 
lebounc...,  par  le  mémo,  3*  édit.  i843,  iu-8. 

34557  Essai  sur  la  topographie  géognostique  du 
département  du  Calvados,  par  M.  de  Oumont. 
t'ocN,  18S0,  iu-8.,  et  allas  ln-4. 

94558  Description  historique  et  critiaue,  et  vues 
des  monuments  les  plus  remaniuables  du  dé> 
parteuicnt  du  Calvados,  par  M.  de  Joumoxt. 
CocM,  1895,  gr.  I0-4.  fig. 

9435q  Les  ORicmes  de  la  ville  de  Caen  (par  P.*D. 
Huet},  3*  édititm.  Rouen^  1708,  ln-8. 

s436o  Bssal  historique  sur  la  ville  de  Caen,  par 
Cerv.  de  La  Rct.  Par/s,  1830,  a vol.  in-8. 

a45Go*  Nouveaux  essais,  par  le  même.  Caen,  i843, 
3 vol.  ln-8. 

34580*  Histoire  de  la  ville  de  Caen ,'  par  Fréd. 
Vautller.  rœn,  i845,  lu-8.  et  In-ia. 

94581  Eiogiorum  chium  cadomensium  centuria 
prima,  auctorc  Jacobo  Cabagneslo.  Cûdomi, 
BauuSy  180g,  pet  in-4. 

94583  Chronologie  historique  des  baillis  et  des 
gouverneurs  de  Caen,  avec  un  discours  préiiml- 
uaire  sur  l'insUtullon  des  baillis  en  Normandie, 
par  Mich.  Beslers.  Caen,  176g,  ln-i3. 

94585  Histoire  du  pays  d'Auge,  et  des  évéques 
comtes  de  Lisieux,  par  Rlch.  Seguin.  F^re,  i853, 
ln-8. 

94384  Statistique  de  rarrondissement  de  Falai.se, 
par  MM.  Gaieron,de  Brebisson,  Desnoyers, etc. 
Falaise^  1898, 3 vol.  ln-8. 

34585  Histoire  et  description  de  Falaise,  par  M. 
Fréd.  Galeron.  Falaise^  i85o,  iu-8.—  Lettres 
sur  les  antiquités  romaines  trouvées  4 Vaton,  et 
sur  les  origines  de  la  ville  de  Falaise,  par  le 
même.  Palaiu^  i834,  ln-8. 

34588  Essai  sur  l'histoire  de  l'Industrie  du  Bocage, 
et  de  Vire  en  particulier,  par  Rlch.  Seguiu. 
Fi>f,  1810,  iii-18.  — Histoire  militaire  des  fin- 


cains,  par  le  même,  tbidem^  1 818, 10-16.  — His- 
toire archéologique  des  Bocains,  par  le  même. 
Ibidem^  1833,  In^iS. 

34567  Recherches  historiques  sur  l'ancien  pays  de 
CIngalais,  du  diocèse  de  Bayeux,  par  VaulUer. 
raen,  1857,  in-8. 

34568  Histoire  sommaire  de  la  ville  de  Bayeux 
par  .Mich.  Béxters).  Caen,  1775,  iu-ta. 

3456g  Essai  historique  sur  la  ville  de  Bayeux  et 
sou  arrondissement,  par  Fréd.  Piuquel.  Caen, 
183g,  ln-8. 

34370  Contes  populaires,  préjugés,  patois,  pro- 
verbes, noms  de  lieux,  de  l'arrondissement  de 
Bayeux,  recueillis  par  Fréd.  Pluquet.  Rouen, 
1854,  in-8. 

3457]  Pièces  pour  servir  à Tblstolre  des  moeurs  et 
desusagesdu  Bessin  danslemoyen-êge,  recueil- 
lies par  Fréd.  Pllx}cxt.  c'aen,  i835,  in-8. 

34573  The  tapestry  of  Bayeux,  by  Mrs.  Ch. 
Stothard.  London,  1818-93,  In-fol. 

34374  Recherche  sur  la  tapisserie  représentant  la 
conquête  de  l'Angleterre  par  les  Normands,  et 
appartenant  4 l'église  de  Bayeux,  par  de  Là 
Rue.  Caen,  1834,  in-4. 

34s 75  Origine  de  la  tapisserie  de  Bayeux,  prouvée 
par  elle-même,  par  M.  Dclauncy.  c'aen,  1834, 
in>4. 

34378  Antiquités  et  chroniques  percheronnes,  00 
recherches  sur  l'histoire  et  l'ancienne  province 
du  Perche,  par  L.-Jos.  Fret.  Mortagne,  i858, 
3 vol.  In-8.  — Voir  le  n“  34338. 

34577  Vues  pittoresques  prises  dans  les  comtés  du 
Perche  et  d'Alençon...  suivies  d'un  texte  statis- 
tique par  J.  Patu  de  Saint-Vincent.  Paris,  i835- 
38, in-4. 

34378  Histoire  des  pays  et  comté  du  Perche  et 
duché  d'Alençon,  par  Gille  Dry  de  la  Clei^ 
gerie.  Paris,  1830,  lo-4«,  et  additions,  1831,  eo 
78  pp. 

34370  Mémoires  historiques  sur  ia  ville  d'Alençon 
et  sur  ses  seigneurs,  par  Odolant- Desnos. 
Alençon,  1787,  3 vol.  ln-8.  flg. 

3458c  Histoire  d’Alenron , par  J. -J.  Gautier. 
Alençon,  1806  et  (supplément),  1831, 3 vol.  in-8. 

34581  Histoire  de  Domfront....,  par  Eu  Lcroyer- 
La  Tounicric.  lire,  1808,  In-i3. 

3458s  Essai  sur  l'histoire  et  les  antiquités  de  Dom- 
froiit,  par  CalIIcbolte.  Domfront,  1837,  ln-18. 
(DéJ4  Imprimé  4 Moyenne  en  1807,  et  4 Caen  en 
1816.  ini8.) 

34585  Dissertations  préliminaires  sur  l'histoire  du 
diocèse  deSéez,  par  l'abbé  Esnault  Paris,  1 748, 
in-î9. 

34584  Recherches  historiques  sur  la  ville,  les  évê- 
ques et  le  diocèse  de  Séet,  par  M.  de  Maurey 
d'OrvUlc.  Jérr,  183g,  ln-8.  flg. 

34584*  Histoire  des  antiquités  de  la  ville  de  Lalgle 
et  de  ses  environs...,  ouvrage  posthume  de  J.-F.- 
Gabriel  Vaugeois'.  tMtgle,  i843,  ln-8. 

34585  Essai  sur  la  to|>ograpliic  du  département  de 
la  Manche,  par  M.  de  Caumom.  Caen,  i83..., 
ln-8.,  et  atlas  in-4. 

34588  Histoire  delà  ville  de  Salot-Lô,  par  M.  HoueU 
Saint-Ld,  1898,  in-8. 

34S87  Histoire  pittoresque  du  mont  Saint-Michel 
et  de  Tombelalne,  par  Max.  Raoul.  Paris,  i833, 
in-8.  flg.  — Voir  l'article  SAixr-MAarix. 

34388  Histoire  du  mont  Saint-Michel,  et  de  l'an- 
cien diocèse  d'Avranehes,  par  M.  Desroches. 
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Caen,  Mnutl,  lUS-Jo,  3 vol.  In-8.,et  atlas in-i. 
de  Ig  pl.  — Notice  sur  le  mont  Saint-Michel, 
a l'occasion  de  l'ouvrage  ci-dessus.  C<un,  18S0, 
lo-g.  — Voir  Icn*  2iWo*. 

agggg  Histoire  de  la  ville  de  Cherbourg  et  de  ses 
antiquités,  par  Helau  do  Fresne.  Paria,  17O0, 
ln-12. 

igg goHIsIoIre sommai re  et  ch rooologiqucde  Cher- 
bourg. /’aWa,  1786,  ln-8. 

liSgi  Histoire  de  la  ville  de  Cherbourg,  de  Volslii- 
'a-Uougue,  continuée  depuis  1728  jusqu’à  i833, 
prVérusmor.  Cherbourg,  1835,  in-8. 

aggta  Notice  géographique  sur  les  Iles  Saint-Har- 
eoif,  par  Mayeux.  Valogtu.  1810,  ln-8. 

<.  Maloe,  Tourahi«,  Anjou,  Poitou. 

aDSgS  Description  de  la  carte  cenomanique  de 
MacéDciER.  Au  ManSy  i55q,  in-8. 

983g)  Dclionnaire  topographique,  historique  et 
généaligiquc  de  la  province  du  Maine,  par  Le 
Paige.  UManstx  Paris^  1777,  a vol.  In  8. 

943q3  Olcfonnaire  topographique,  historique  et 
stallstIqiR  du  département  de  la  Sarihe,  suivi 
d’une  biogr.  et  d’une  bibllogr.  du  Maine,  par  Ju- 
lien-Remy  Pesche.  U tSag  et  ann.  suiv, 
6 vol.  in-8..  avec  cartes,  (En  5â  livr.  j il  n’a  paru 
que  la  prru:.  partie  de  la  biographie  et  biblio- 
graphie cenomane,  lettres 

3d3g6  Mémoires  des  comtes  du  Maine,  par  P. 
Trocillart.  Au  Sfam^  i0^3,  pet.  in-8. 

943g?  Rssai  historique  et  littéraire  sur  l'ancienne 
province  du  Maine,  par  P.  Renouard.  Au  JHanSu 
1811,  9 vol.  in-19. 

94Sg8  Portraits  des  hommes  illusiresde  la  province 
du  Maine  (par  Cl.  Blondeau).  Au  Hans.  1666, 
ln-8. 

94Sq8*  Essai  hlstor.  sur  la  ville  et  le  collège  de  I.a 
Flèche,  par  Marchand  de  Barburc.  La  Flèche^ 
i8o3,  ln-8. 

9ft3gg  Mémoires  de  la  Société  des  antiquaires  de 
rOuest.  Poitiers,  i83ô-ô3,  7 vol.  ln-8.,  et  atlas. 

98399*  Dictionnaire  des  trnii>arrondissenienls  com- 
munaux du  département  d’Indre-et-LoIre,  par 
J. -M.  Dufour.  Tours,  1813,  2 vol.  ln-8. 

98800  Éludes  statistiques,  historiques  cl  scienti- 
fiques sur  le  département  d’Indre  cl-Loirc,  par 
R.-C.  de  Croy.  Tours,  i838,  in-18. 

98801  La  décoration  du  pays  et  duché  de  Tou- 
raine, et  de  la  fondation  d'icelle...,  par  Tblb. 
Lepicigney.  i58i,  ln-8.  (A  l’art.  Lesplcigîiev.) 

98809  Topographie  du  pays  et  duché  de  Tou- 
raine, avec  quelques  remarques  sur  les  anti- 
quités de  celte  province,  par  Isaac-François, 
sieur  de  La  Girardie.  7ouri,  iSga,  ln-8. 

988o3  Le  paradis  délicieux  de  la  Touraine,  par 
le  P.  Marteau.  Paris,  1660  (aussi  lOÔi).  in-8. 

98808  Histoire  de  Touraine,  depuis  la  conquête 
des  Gaules  jusqu’en  1790,  par  J.-L.  Chaluiel. 
Paris,  1828,  8 vol.  ln-8. 

98805  Souvenirs  pittoresques  de  la  Touraine,  par 
A.  Noël.  Paris,  1825-26,  ln-6. 

28806  Essai  sur  i’hlstolre  de  la  ville  de  Chinoo,  par 
Dumousticr.  Tours,  1807,  ln-12,  flg. 

98807  Histoire  de  ta  ville  de  Thonars,  depuis  l’an 
75g  jusqu’en  i8i5,  avec  un  supplément  qui  ren- 
ferme la  conspiration  du  générai  Berton , par 
B^rlhre  de  Bourniseaux.  Mort,  1828, 

in-8. 
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28808  Histoire  de  la  TiÛe  de  Niort,  députa  ton 
origine  Jusqu’au  règne  de  Louis-Philippe,  par 
M.  Briquet  fiiort,  i832,  avol.  in-8.  lig. 

98808*  Paxégyric  des  Angevins.  Angers  (i6i3), 
pet.  in-8. 

2880g  Histoire  aggrégativc  des  annales  et  chroni- 
ques d'Anjou  et  du  Maine...,  recueillie  et  mise 
cil  forme,  par  Jean  de  Bocbdicxé.  .éfi//i>rs,  1 5ag, 
In-fol.  goth.  — Nouvelle  édition  publiée  par  tu 
comte  de  Quatrebarbes.  Angers,  1882,  2 vol. 
gr.  ln-8. 

28810  Edom,  ou  les  colonies  iüuniéanes,  par  P.  Le 
Loyer.  Paris,  1620,  in-8. 

98811  Brief  discours  sur  l’excellence,  grandeur  et 
antiquité  du  pays  d’Anjou  et  des  princes  qui  y 
ont  commandé  et  en  sont  sortis,  avec  la  généa- 
logie de  la  maison  de  Brie  entrée  dans  celle 
de  Serrant,  par  Pascal  du  Franx  Robin.  Paris, 
i582.  in-8. 

24812  Les  antiquités  d’Anjou,  par  J.  Hiret. 
Angers  1618,  in-12. 

98813  Histoire  sommaire  des  comtes  et  ducs  d’An- 
jou...,parBem.de  Girard,  seigneur  du  HaÜlant. 
1571,  in-8.— 1572,  ln-8. — 157S,  in-16,  etc. — 
Voir  le  11*  2323g. 

28A18  Les  histoires  des  anciens  comtes  d'Anjou , 
etc.,  traduites  par  de  Mabollcs.  Paris,  1681, 
ln-8. 

28815  Recherches  historiques  sur  l’Anjou  et  ses 
monunieiits , Angers  et  le  Bas-Anjou,  par  J. -F. 
Bodin.  5aiufi«r,  1821-93,  2 vol.  in-8. 

28816  L’Anjou  et  ses  monuments,  par  MM.  Go- 
dard-Faultier  et  Hawke.  Angers,  i83g-8o,  2 vol. 
gr.  ln-8.,  avec  io3  pl. 

28817  Angers  et  le  département  de  Maine-et-Loire, 
de  1787  8i83o,  par  Blordler-Langlois.  Angers, 
1837,  2 vol.  ln-8. 

28818  Statistique  de  Malne-et-T.oirc,  pobilée  par 
la  Société  d'agriculture  d'Angers.  Première  par- 
tie, statistique  naturelle,  par  Desvaux,  ytiqrera, 
i838i  2 vol.  ln-8.,  et  atlas  in-8. 

28810  Recherches  historiques  sur  la  ville  d’An- 
gers, avec  le  plan  assujetti  A ses  accroissements, 
etc.,  par  M.-.\nt.  Moilhey.  Paris,  1776,  In-â.  flg. 

28820  Description  de  la  ville  d’Angers,  par  Péan 
delà  Tuilerie.  Angers,  1778,10-12. 

98821  Recherches  historiques  sur  la  ville  de  Sau- 
mur,  par  Bodin.  54Mmwr,  1812-16,  2 vol.  in-8. 

28822  Description  du  département  de  la  Vendée, 
et  considérations  générales  sur  la  guerre  civile 
de  I7g3-gj.  Nantes  et  Paris,  1818,  in-8. — Voir 
les  n*»  23070  et  suiv. 

28829*  Voyage  pittoresque  dans  le  bocage  de  la 
Veudée,  ou  vues  de  Elisson,  dessinées  par  C. 
TntENON.  Paris,  1616,  ln-8. 

28823  Vues  piltoresc|ues  |tour  servir  A rhisloiro 
de  la  Vendée,  par  J. -R.  Meuaxd.  Pearis,  1822, 
in-foi.  obi. 

28898  Histoire  des  cotâtes  de  Poictoii  et  ducs  de 
Guyenne,  contenant  ce  qui  s’est  passé  de  plus 
mémorable  en  France,  depuis  l’aii  811  jusqu'au 
roy  Louis-le-Jeunc...;  ensemble  divers  iraictez 
historiques,  par  Jean  Besly  (revu  par  P.  Du 
Pays,  et  publ.  par  le  fils  de  l’anteur).  Paris, 
io-fbl. — Voir  les  n»*  28667  et  suiv. 

28895  Abrégé  de  tliistotre  du  Poitou,  par  Ant.- 
R.-Hyac.  Thibaiideau.  Paris,  1789-86,  A vol. 
In-J9.  — iNouvclle  édition  , avec  des  notes  par 
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MM.  SalouHermlnef  Arnaud  «t  de  La  Footenelk 
Vaudoré.  Pottieri^  1889,  3 vol.  !n*8. 

Mémoires  sur  les  aiUiqnllés  du  Poitou^  par 
M.  Siauvc.  Parité  i8o4,  ln-8.  fig. 

De  Tanclen  Poitou  et  de  sa  capitale,  pour 
servir  d'introduction  i l'hlNloire  de  cette  pro- 
vince, parJ.-M.  Dufour.  /*oi7/cri,  iS'iô, ln-8. 

Histoire  générale  du  Poitou,  par  Jos.  Gue- 
riuière.  Pttiitrrt,  i838-4o,  a vol.  gr.  ln-8. 

aüi<kU9  Histoire  de  la  Vendée  militaire.  — Voir  le 
II"  11.3970. 

aft13oClirontques  fonlenaislennes,  contenant  : !• 
la  chronique  d'une  commune  rurale  de  la  Ven- 
dée (le  Ivangoii);  a*  la  chronique  des  gtierrcs  ci- 
viles en  Poitou,  Aunis,  Saintonge,  etc.,  de  i5"4 
à 157O;  3*  la  chronique  de  la  guerre  des  trots 
Henrl,en  bas  Poitou.. .,  publiées  et  annotées  par 
M.  A.-D.  de  La  Fontenelle  de  Vaudoré.  Pomt- 
nay-le-Comte^  i84i,  ln-«. 

u/l43i*  Discours  de  ce  qui  s’est  fait  au  siège  de 
Poictiers.  PariV,  15C9,  pet  ln-8.  (aussi  le  siège 
de  Poictiers,  J 370,  ln-4.) 

*i443i)  Essais  sur  l'hl.siolrc  de  la  ville  Ixiudun,  par 
Dumousller  de  Lafond.  Poitiers^  1778,  3 vol. 
ln-8. 

34433  Tru  llPllA^Tes  et  honorables  entrées  falctes 
par  le  comroandcmenl  du  roy  Francoy  !•'  à 
Charles  V,  es  v illes  de  Poitiers  et  Orléans,  etc. 
UHe^  iSSg,  iu-4. 


{,  BreUfoe- 

34433  La  Bretagne  pittoresque.  Aen/ea,  Sébirr, 
t84i,  In-fol.  Ûg.  (en  7 llv.) 

34433*  Dictionnaire  historique  et  géographique 
de  la  Bretagne,  par  J.  dois.  Aon/ej,  1778, 
4 vol.  iii-4. 

34434  Traité  de  l’antiquité  de  Bretagne  armorique, 
par  Boch  Iæ  Bviluf.  Hennes^  1577,  in-4. 

34435  Histoire  crillquede  rétaMUsoment  des  Bre- 
lunsdans  tes  Gaules,  parde  Verlol.  Paria,  1730, 
3 vol.  In-t3. 

34430  Episcmasie,  ou  relation  d’Alelln  le  martyr 
concernant  la  Bretagne  armorique  (par  P.  Blré 
de  la  Dourlniére).  .Vaitfea,  1C37,  ln-4. 

34437  L’Histoire  de  Conaii  Meriadec  qui  fait  le 
premier  régne  de  riiistuirc  générale  de.s  souve- 
rains de  la  Bretagne  gauloise,  dite  armorique, 
par  le  P.  Tou^s.  deSAiVT-I.i'c.  Paris,  1OO4,  ln-8. 

34438  Apologie  pour  les  .Vrmoricains  et  pour  les 
églises  des  (iaules,  oh  l’on  fait  voir  que  les 
églises  de  Bretagne  sont  plus  anciennes  que  la 
descente  dc.s  Bretons  dans  l’Armorique  (par 
D.  Llron).  Paris,  170H,  in-i3. — Voir  l'article 
Looircau. 

3443g  Dissertations  sur  la  mouvciice  de  la  Bre- 
tagne (et  autrt's  dissertations  par  l’abbé  Ci.  du 
Moulinet  des  TbuMeries).  Paris,  1711,  in-i3. 

34440  Essai  sur  l'Iiisloire,  la  langue  et  les  iosll- 
tuiions  de  la  Bretagne  armoricaine,  {>ar  Aurétien 
de  (k>iirson.  Paris,  i84o,  in-8. 

34440*  Histoire  des  origines  et  des  institutions 
des  peuples  de  la  Gaule  armoricaine  et  do  la 
Bretagne  Insulaire,  depuis  les  temps  les  plus 
reculés  jusqu'au  5*  siècle,  par  le  même.  Saint- 
Brieuc,  i843,  ln-8. 

'^4441  Antiquités  de  la  Bretagne,  parM.  le  cheva- 
lier de  Fremainvllle.  Brest,  1833-37,  ln-8.  flg.. 


savoir  : Finistère,  3 vol.;  Morbihan , a*  édition, 
1 vol.;  GOtes-du-Nord,  1 vol. 

34443  Les  grandes  croniques  de  Brctalgne  ( par 
Alain  Boccbard).  Paris,  i5i4,  in-fol. — Voirie 
II"  38877*. 

34443  Histoire  de  Bretagne,  avec  les  chroniques 
des  maisons  de  Vitré  et  de  Laval,  par  Pierre 
Le  Bald.  Porta,  i838,  in-fol. 

34444  Histoire  de  Bretagne,  par  Berlr.  d’AiccrrRi 
Bennes,  i583,  ou  Paris,  i588,  In-fol. 

34445  Histoire  de  Bretagne,  par  D.  Lobiscac. 
Paris,  1707,  3 vol.  in-fol. 

34448  Histoire  de  Bretagne,  par  D.  Monica  e^  D. 

Taillandier-  Paris,  1743,  S vol.  In-fol. 

34447  Histoire  des  durs  de  Bretagne  et  desdilTé- 
reiiles  révolutions  arrivées  dans  cette  pnvincr, 

fiar  Guyot  Desfonlaines  ( y compris  l’hlstjire  de 
a ligue  en  Bretagne,  par  de  Bnsnivinep,  marq. 
de  Pirey),  Paris,  1789,  6 vol.  Iu-13. 

34448  Histoire  de  Bretagne,  par  te  cunie  Darc. 
Paris,  1837,  3 lol.  lu-8. 

3444g  Histoire  des  rois  et  ducs  de  Bretagne,  par 
le  baron  de  lloujoux.  Paris,  1 838-39,  j vol.  ln-8. 
34450  Histoire  de  ta  petite  BnMagnc,  ou  Bretagne 
armorique,  par  l’abbé  MaiieL  SainPMato,  i834, 
3 vol.  ln-8. 

34451  Kecherches  historiques  sur  la  Bretagne, 
d’après  les  monuments  anciens,  par  le  comte 
Arm.-Bon-Louis  Maudet  de  Penbouét.  .Vott/ei 
et  Paris,  j8i4,  ln-4.,  avec  7 pl.  ( première  par- 
tie , la  seule  publiée  : l’auteur  a teril  plusieurs 
mémoires  sur  Farcbéologie  armoricaine , et  no- 
tamment relul-cl  : Monuments  égyptiens  dans 
le  Morbihan.  Vannes,  1813,  In-fol.,  avecO  pl.) 
— Voir  le  11*  38683. 

34453  Galerie  bretonne,  ou  insurs,  usages  et 
coutume  des  Bretons  de  l’Armorique,  par  feu 
O.  Perrin,  avec  texte  explicatif  par  MM.  Perrlo 
fils  et  Alex.  Bouel.  Paris,  Pesron,  1835-38, 
3 vol.  in-8.  lig. 

34453  Recherches  sur  la  Bretagne,  Par  J. -B.  De- 
laporte. Rennes,  i8tg-33,  3 voL  In  8.  — Voir  le 
n"  33385. 

34454  Recueil  de  titres  concernant  les  droits,  fran- 
chises et  libertés  du  pays  et  duché  de  Bretagne. 
Rennes,  1788,  in-4. 

34455  Droit  public  de  la  province  de  Bretagne, 
avec  des  observations  relatives  aux  circons- 
tances actuelles  (]>ar  Pellerin,  avocat),  paris, 
1789,  ln-8. 

34458  Histoire  de  la  réunion  de  la  Bretagne  4 la 
France,  où  l'on  trouve  des  anecdotes  sur  U 
princesse  Anne,  fille  de  François  IL,.,  {>ar  l'abbé 
Irall.  Paris,  1784,  3 tom.  en  1 vol.  In-is. 

84457  La  Graxde  et  merveilleuse  prinse  que  les 
Bretons  ont  falcte  sur  la  mer.  (vers  i53o),  In-S. 
34458  Histoire  de  ce  qui  s'est  passé  en  Bretagne, 
pendant  la  guerre  de  la  ligue,  par  Moreau,  avec 
des  noies  par  H.  Le  Baslarü  de  Mesmeur. 
Brest,  i836,  ln-8. 

34458*  Histoire  de  la  l'évolution  dans  les  départe- 
ments de  l'ancienne  Bretagne,  ouvrage  composé 
sur  des  docuinent.s  inédits,  par  A.  Ducbatellicr. 
Nantes,  1 835-40,  8 vol.  ln-8. 

3445g  Recherches  économiques  et  statistiques  sur 
le  département  de  la  Loire-Inférieure,  par  Huet 
«le  ('.ôéllisan.  hantes  et  Paris,  i8o4,  in-è* 

34480  Histoire  civile,  politique  et  religieuse  de  la 
ville  et  du  comté  «le  Nantes,  par  l’abbé  Nie. 


HISTOIRE  MODERNE. 


Travers,  Impr.  »ous  la  direction  de  M.  Aug. 
Sa>agner.  .Vanffi,  Foretf,  i83d  et  ann.  stiiv., 
3 vol.  iii-4. 

Annales  nantalses,ou  histoire  chronologique 
de  Nantes,  par  Guiniar.  .Vantes,  an  III,  ii>>8. 

Annales  de  Nantes  (Jusqu'en  1790),  par 
F.-C.  Meurct.  .Van/ei,  iS30'3i,  s vol.  ln>8. 
qAA63  Uisloire  de  Nantes,  par  M.  Gc^pin,  a*  édit. 
.Vantes,  i830i  gr*  ln-8. 

aAâd3*  Nantes  au  IX*  siècle.  A'antes,  i8S3,  a vol. 
in>iS. 

34A6A  Dictionnaire  hlstor.,  géogr.  et  topogr.  de 
Nantes  et  do  l’ancien  comté  nantais,  par 
M.  Macé  de  Vaudoré.  Nantes,  i836,  in-A. 
aAAOS  .\rchlves  curieuses  de  la  ville  de  Nantes  et 
des  départements  de  l’Ouest,  pièces  authen- 
tiques sur  l'histoire  de  Nantes,  etc.,  recueillies 
et  publ.  par  F.-J.  Verger.  Nantes,  18S8,  In-A. 
aAA66  La  commune  et  la  milice  de  Nantes,  par 
Camille  Mellinol.  Nantes,  iSAo-AS,  11  vol.  In-B. 
aAA67  De  l'antiqullé  de  la  «ille  et  cité  d'Aleih,  ou 
Quidalcl;  ensemble  de  la  ville  de  Saint-Malo, 
par  Th.  de  Quercy.  Saint-Jfolo,  i6a8,  in-ia  de 
100  pp. 

9AA68  Biographie  des  Halouins  célèbres,  nés 
depuis  le  i3«  siècle  jusqu’à  nos  Jours,  précédée 
d’une  notice  histor.  sur  la  ville  de  Saint-Malo, 
par  l'abbé  Manet.  Saint-Malo^  i8qA,  in-8. 
aAAAq  Fssal  sur  les  antiquités  du  département  du 
Morbihan,  par  M.  Mahé.  Faunes,  GatU  aîné, 
1838,  in-8.  flg. 

3AA70  Discours  de  la  surprise  de  la  >Ule  de  Conec, 
près  Vannes,  par  G.de  LAViona.  Parie, i577,in-8, 
3AA71  Notions  hlstor.,  géograph.,  statistiques  et 
archéolog.,  sur  le  littoral  des  Cdtes-du-Nord, 
par  M.  Habasque.  5aint-Bri>wc  et  Guiugampy 
iSSs^O,  S vol.  tn-8. 

3AA73  Annales  biiochlnes,  ou  abrégé  chronoL  de 
l'histoire  ecclésiast  civile  et  lltlér.  du  diocèse 
de  Sainl-Brieuc,  par  l'abbé  Chrlst.-Mlch.  Ruf- 
felet.  Saint-Êrieuc^  i77t,  In-i6. 

SAA73  Recherches  statistiques  sur  le  département 
du  Finistère,  par  A.  Duchatelller.  Nantes, 
1835-37,  3 livrais.  In-A. — Voir  le  n"  sAAAi. 

( l.’erdr«  |éo«rr«pbt<iiM  pftumU  f«lr«  placer  kl  l«  part- 
graphe  t «tul  mi  à U p««e  SS7.) 

f.  NiTemaia,  Boarbonui»,  Berry. 

3AA7A  Histoire  du  pays  et  duché  de  NIvemois, 
par  Guy  Coquille.  Paris^  1O33,  in-A. 

3AA75  Mémoires  pour  servir  A l’histoire  du  Nlver- 
nois  et  Donxlols...,  par  J.  Née  de  La  Rochelle. 
Parii^  17A7,  ln-13. 

3AA7A  — pour  servir  à riiistolrc  du  département 
de  la  Nièvre,  commencés  par  J.Née..., continués 
par  P.  Gillet,  corrigés,  augmentés  et  mis  en 
ordre  par  J. -Fr.  Née  de  La  Rochelle.  Jtowrpes, 
1837,  3 vol.  ln-8. 

3AA77  Histoire  abrégée  de  la  province  de  Nher- 
nois,  par  Ant.-Cb.  Parmentier.  .Veerrs,  1765, 
In-A.  ( Devait  avoir  A vol.  ; le  prem.  seul  a paru.} 
3AA77*  Le  Nivernais,  par  MM.  Morellet,  Barat  et 
Bussière.  .Vevrrs,  iS38-A3,  s vol.  gr.  In-A. 
3AA77^  Archives  de  Nevers,  ou  Inventaire  hlstor. 
des  titres  de  la  ville,  précédé  d’une  préface  par 
M.  Duvivier.  Nearrs  et  Pon'i,  i8A3,  s vol.  in-8. 
3AA7S  Recherches  hlstor.  sur  Nevers,  par  L.  4le 
^Inte-Marie.  Nepcrs,  i8to,  ln-8. 
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3A&79  Abrégé  historique  du  prieuré  et  de  la  ville 
de  La  Charité,  par  Bernot  de  Cbarant.  Bourges^ 
1709,  pet.  in-8. 

3AA80  L’ancien  Bourbonnais,  par  Achille  Aliieh. 
Movlins^  i8S5,  3 vol.  In-fol.,  dont  un  de  pU 

sAASi  Histoire  du  Bourbonnais  et  des  Bourbons 
qui  l'ont  possédé,  par  Coiffler-Demoret.  VoM/t'ns, 
i8)A,  et  Paris,  1816  (nouvelle édition  ou  nouv. 
titre,  }63A)t3  vol.  ln-8. 

sAASa  Histoire  de  Berry...,  par  J.  Cuaumeaü,  sei- 
gneur de  Lassay.  Lyon,  Ant.  Gryphius^  i56é, 
in-fol.  flg.  en  bois. 

SAA83  Histoire  du  Berry  et  du  diocèse  de  Bourges, 
par  Tb.  de  La  TuAOUASsiÉaE.  Bourget  ^ lOBg, 
In-fol. 

3AA8A  Recueil  des  opuscules  de  N.CUTREainoT.IiH. 

3AA85  Nouv.  histoire  du  Berry,  par  Félix  Pallet. 
Bourges  et  Paris,  1783  , 5 vol.  in-8. 

2AA8fl  Histoire  monétaire  et  philolog.  du  Berrl, 
par  H.  Pierquln  de  Gembloux.  Bourget,  18A0, 
In-A.,  avec  17  pi. 

3AA87  Recueil  des  antiquités  et  privilèges  de  la 
ville  de  Bourges,  et  de  plusieurs  autres  villes 
capitales  du  royaume , divisé  en  trois  parties, 
par  J.  Chenu.  Paris,  lOai,  In-A. 

3AA88  L’histoire  du  Berry,  abrégée  dans  l’éloge  de 
la  ville  de  Bourges,  par  le  P.  Phil.  Labbe.  Paris, 
i8A7>  In-ia. 

3AAS9  Privilèges  de  la  ville  de  Bourges,  avec  la 
chronologie  des  prud'hommes,  maires  et  éebc- 
vins,  de  lAag  à 1661.  Bourges,  iMi,  tn-A. 

3&A90  Notices  hbtoriques,  archéologiques  et  phi- 
lologiques, sur  Bourges  et  le  département  du 
Cher.  Bourges,  i8Ao,  in-8. 

3AA91  Description  historique  et  monumentale  de 
l'église  de  Bourges.  — Voy.  le  n*  91AA7. 

3AA93  Histoire  de  la  ville  de  Bancerre,  par  fabbé 
Poupard.  Paris,  1777,  Ia-i3. 

9AA93  Histoire  mémorable  de  la  ville  de  Sancerre. 
par  J.  de  Leiy.  157A,  ln-8. 

3AA9A  Nouv.  discours  sur  le  siège  de  Sancerre, 
par  J.  La  Cessée.  Paris,  i57S,  ln-8.  (Article  La 
Jrjisée.)’—  Ces  deux  ouvrages  sous  le  titre  de 
Peûtion  du  siège  de  Sancerre,  Bourges,  i8A3, 
ti>-8. 

A.  Cb«mp«Kn^. 


2AA95  Le  premier  livre  des  mémoires  des  comtes 
de  Champagne  et  de  Brie  (par  P.PIthou).  Paris, 
Bob.  Estienne,  IJ73,  in-A.  — Réimpr.  à Paris, 
chez  Mamert-Patisson,  i58i,  in-8. 

3AA98  Mémoires  hlstor.  de  la  province  de  Cham- 
pagne, par  Baooikb.  Chaalons,  1731,3  vol.  pet. 
io-8. 

3AA97  Histoire  des  comtes  de  Champagne  et  de 
Brie  (par  Rob.  Mart.  Le  Pelletier,  publiée  avec 
un  discours  préliro.,par  Levéque  de  La  Raval- 
lièrc).  Paris,  1753,3  vol.  ln-13. 

3AA98  Histoire  des  comtes  de  Champagne  et  de 
Brie,  par  J. -B.  Béraud  (de  l’Alller).  Paris,  1889, 
a vol.  in-8. 

3AA98*  Les  archives  historiques  du  département 
de  l'Aube  et  de  l'ancien  diocèse  de  Troyes,  ile- 
puis  le  VII*  siècle  jusqu’à  1790,  par  A.  Vallet  de 
Viriville.  TVoyes,  i8Ai«  in-8. 

'1AA99  Mc.  Cauoxat,  promptuarlum  sacr.  antlqui- 
talum  tricavsin»  likecesis.  Augustee-Trerontm, 
1610,  in-8. 


HISTOIRE. 


tASoo  Topographie  hittorique  de  U ville  et  du 
diocèse  de  Troyes«  par  Courtaloo*DeUü8tre. 
Troyeê^  i7^t  S vot.  in-S. 

q4jOi  Mémoires  hlsior.  et  ciit.  pour  l'histoire  de 
Troyes,  par  Grosicy;  édition  augineiitée  d'une 
préface  sur  sa  par  M.  Simon.  TVoyei  et 
ParU^  n vol.  In>d.  (Le  i«'  vol.  avait 

paru  en  i77â.) 

uftSoa  Ephéméridcs  de  P. -J.  Grosley;  ouvrage 
Insiorlque  mis  tlans  un  nouvel  ordre,  corrigé 

sur  les  mss.  de  l’auteur. avec  de»  notes  |)ar 

Patr|s>Debreuü.  Troyes  ou  Paris,  i8n,  u vol. 
ln-19  et  in-é.  ( L’édiu  originale  a |>aru  a Troyes, 
ebex  Michel  Gobelet,  de  1757-dS,  en  is  vol. 
lu-32 , avec  une  pl.  a chaque  vol.,  à l’excepUon 
de  celui  de  1767.  Cette  première  édiilou  est 
recherchée  et  sr  trouve  rarement  coroplèie.) 

3&5o3  Histoire  de  Chiteau-Tbierry,  par  l'abbé 
A.-B.  Poquet.  Châleau-Thierry  et  Paris,  iSS^- 
léèo,  9 vol.  ia-8.  Ag. 

945o&  Histoire  de  la  ville  d'Épemay,  depuis  l'an 
4i8  Jusqu'en  1800.  Èpemay,  1800,  9 part.ln-ia. 

9A5o5  Table  chronoL,  extraite  sur  l'histoire  de 
l'église,  Tille  et  province  de  Reims,  par  Pierre 
Cocquault  Aa/sM,  16&0,  ii^*è.  ' 

9à3o0  Le  deaaeln  de  Thlstoire  de  Reims,  par  N. 
Bergler.  Aaiau,  lOSS,  in-à. 

9Ù307  Chronique  de  Reims,  publiée  sur  les  mss. 
de  la  Blbliotb.  royale,  par  L.  Paris.  Reims,  18S7, 
Id-8. 

9A5o8  Histoire  de  la  ville,  cité  et  université  de 
Reims,  par  G.  Marlot.  Reims,  i8èS,  3 vol. 

(Sous  presse  : voir  notre  article  Marlot.) 

9&508*  Histoire  de  la  ville  de  Reims,  par  Anqueül. 
Reims,  175A,  3 vol.  In«i9. 

9è5og  Description  historique  et  slaÜsUque  de  la 
ville  de  Reims,  par  Gerusex.  Reim, 

1817,  9 paru  in  6.  lig. 

9â5io  Essais  historiques  sur  la  ville  de  Reims,  par 
un  de  ses  habitants  (M.  (^amus-Daras).  Reims, 
1893,  ii>>8. 

9è5io*  Archives  administratives  et  légistatives  de  la 
ville  de  Reims,  publ.  par  P.,Varln.  Pnrû,  i83^>- 
i8è3,  9 vol.  In-è.  en  è part. 

9è5ii  Chronlcoii  lingonense,  ex  proballonibus 
decadls  histori»  conlexlura  ulrlusque,  auctore 
P.-Jar.  Vlgncrio.  Linqonis,  iG03,  ln-8. 

‘J41Î19  L'Anasiase  de  [.angrcs,  par  D.  Gaultlierot. 
iMHçres,  iC^9,  in-H. 

9è5i.3  Histoire  du  diocèse  de  Langrcs  et  de  celui 
de  Dijon,  par  l’abhé  Mangin.  Paris,  i7d3, 3 vol. 
in-19. 

9è3iè  Précis  de  l'histotre  de  Langres,  par  M.  S. 
Mignercl.  Parts,  i835,  in-8.,  avec  un  plan. 

9è3i3  Recherches  historiques  et  siallstitpies  sur 
les  principales  communes  de  l’arrondissenienl 
de  Langres.  tMngres,  i830,  9 vol.  in  8. 

9ft5iô  Annales  historiques  de  la  ville  et  comté- 
pairie  de  Châlons-sur-Marne  (par  Buirelte  de 
Verrières).  Paris,  1788,  2 vol.  ln-8. 

L BourfOfXM  el  FrtDcbft-Conté. 

94517  Gllb.  CoGSATi  Burgundiæ  superlorls  des- 
criptio.  Basileir,  i559,  ii>-8. 

94518  GuUI.  PARADi!«,deaiUiquo statu  Rurguodlae 
liber.  Lugduni,  i549,ln-â. 

9â5ig  Description  du  duché  de  Bourgogne,  par 


Begulllet  et  Courtépée.  Dijon,  1775-85,  7 vol. 
pet.  ln-8.  — Voir  le  n*  90i  1 9. 

94590  Conr.-Sam.  SchurtzQelschil  historia  veteiis 
regni  popultque  Burgundionum.  IFxtteh.,  1679, 
in-4.  (Kl  dans  les  Opuscules  de  l’auteur.  Beroi., 
169S,  in-â.) 

94591  E>e  l’origine  des  Bourgongnoos,elantiquUés 
des  estais  de  Bourgongne»,  par  P.  de  Saist- 
JrLiES.  Parts,  i58i,  in  fol. 

94599  Essai  sur  l'histoire  des  premiers  rois  de 
Bourgogne  el  sur  l’origine  des  Bourguignons 
(par  Legoux  de  Jaslgny  et  do  Gerland).  Pi/on, 
1770,  In-d. 

94593  Annales  de  Bourgogne,  par  Guill.  Paradir. 
Lyon,  i506,  in-fol.  * 

24594  HisToiRRde  Bourgogne  (par  D.  L'rb. Plancher 
et  D.  Merle),  Dijon,  1739.  4 vol.  Iii-foi. 

94595  Histoire  des  Séquanoîs,  des  Bourguignons, 
etc.,  par  F.-J.  Dutioo.  Dijon,  1735-37,  9 vol. 
in-4.  — Mémoires  pour  servir  4 l'histoire  des 
comtes  de  Bourgogne,  par  le  même,  ibidem, 
1740,  iii-4. 

94598  Abrégé  chronologique  de  l'histoire  de  Bour- 
gogne jusqu’en  1779  (en  io38  seulement),  |>ar 
Mille,  Dijon,  1771-73,  S vol.  iu-8. 

94597  Eclalrclsseinenls  de  plusieurs  points  de 
l'histoire  ancienne  de  France  et  de  Bourgogne, 
ou  lettres  critiques  â M***.  (par  D.  Jourdain). 

et  Paria,  1774,  in-8.  (Relatif  à riiisloire 
de  Bourgogne  de  Mille.  Six  autres  pièces  pour 
ou  contre  la  même  histoire  sont  décrites  dans  le 
nouveau  I>e  Long.  IV,  p.  486.) 

94598  Becueil  de  plusieurs  plècescurieuses servant 
4 l'histoire  de  Bourgogne,  par  Esc  Pkraxix. 
Paria,  i6ô4,  in-fol. 

94599  Cbro.viqois  des  rois,  ducs  el  comtes  de 
Bourgogne,  depuis  l'an  XIV  jusqu’en  1476. 
Lyon  (ver»  i5io),  in-4. 

94530  Histoire  des  rois,  ducs  et  comtes  de  Bour- 
gogne et  d'Arles,  extraite  de  diverses  chartes  et 
clironiques  anciennes,  avec  l'histoire  généalo- 
gique des  ducs  de  Bourgogne  de  la  maison  de 
France,  par  André  Duchesne.  Paris,  1619-98, 
9 vol.  In-4. 

94531  Parlement  de  Bourgogne,  son  origine,  son 
établissement,  ses  progrès,  avec  les  noms,  armes 
et  blasons  des  présidents  et  autres  membres  qui 
y ont  esté,  par  P.  Palliol;  avec  la  continuation 
depuis  i649jusqu'eni733,parF. Petitot.  Dijon, 
1649  et  1735,  9 vol.  in-fol. 

94539  Traité  de  la  chambre  des  comptes  Ué  Dijon, 
par  Hector  Joly;  9«  édition  augmentée.  D\jon, 
i653,  in-fol. 

94533  Bcchcrches  historiques  et  anecdotiques  sur 
la  ville  de  Sens,  recueillies  el  rédigées  par  M. 
Théod.  Tarbé.  Sens  et  Porfx,  i838,  Ii>-i9. 

94534  .Mémoires  concernant  l'histoire  d'Auxerre, 
par  l.BBEor.  Paris,  1743,9  vol.  In  4. 

94535  Recherches  historiques  et  slallstlqiies  sur 
Auxerre,  par  M.  L.,  Ingénieur,  Auxerre,  i83o, 
2 vol.  iiM9,  et  atlas. 

94536  Histoire  de  la  ville  d'Auxerre  jusqu'aux 
états-généraux,  par  M.  Chardon.  Aturerre,  i834- 
35,  9 vol.  ii).8. 

94337  Histoire  de  la  prlscd'Auxerrc  par  les  hugue- 
nots..., par  J.  LeBecr.  ^^turrrre,  1793,10-8. 

94538  Histoire  des  peuples  habitants  des  trois 
bourgs  de  RIcey,  par  P.  Dcbrroil.  Paris, 
ln-19. 
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Histoire  sainte  de  la  ville  de  Chaaülloii-sur- 
Seine,  au  duché  de  Bourgogne,  par  le  P.  Le- 
grand. Autun^  i65i,9  lom.  en  i vol.  In-d. 

3dS4o  Histoire  de  ChaïUlon-sur-Selne,  par  Gust. 
La  Pérouse.  ChétiUon^  1S37,  9 part,  en  1 vol. 
in-8.  fig. 

345&1  Dissertation  sur  l'oiigine  de  la  ville  de  Dijon, 
et  sur  les  antiquités  découvertes  sous  les  murs 
bdlis  par  Auréllen  (par  Bénigne  Legoux  de  Ja- 
slgny  et  de  Gerland).  Dtjon^  1771,  \n-à.  flg. 

945/^3  Essais  historiques  et  biographiques  sur 
Dijon,  par  Cl.-Xav.  Girault.  i>(/on,  iSié,  in-t3. 
(Le  même  auteur  a écrit  un  grand  nombre 
d’opuscules  relatifs  k la  Bourgogne,  et  M. 
Quérard  en  a donné  le  catalogue  dans  sa  France 
Uttéraire.  ) 

aüW  Description  historique  et  critique,  et  vues 
pittoresques  des  monuments  les  plus  remar- 
quables de  la  ville  de  Dijon,  par  T.  de  Jolimonu 
Par/l,  iS30,  in-ê.,  avec  30  pl. 

3d5âA  Dijon  ancien  et  moderne  : recherches  his- 
toriques tirées  des  monuments  contemporains... 
par  Ch.  Maillard  de  Chambure.  Pÿ'on,  i8âo, 
In-ê.,  avec  ih  liihogr.  un  pian  et  un  frontispice. 

a45&5  Détails  historiques  sur  le  château  de  Dijon, 
par  G.  Peignot.  />(/oti,  189S,  in-8.  — L’Illustre 
Jacquemart  de  Dijon,  détails  historiques...  sur 
ce  haut  pmonnage.....  par  B.  Berigal  (Gabr. 
Peignot).  i7(/on,  iS39,  in-8. — Histoire  d'Héléne 

Gillet par  un  aucieo  avocat  (G.  Peignot). 

Dtjûn^  183g,  1n-8. 

3dSâ0  Histoire  de  la  fondation  des  hôpitaux  du 
Saint-Esprit  de  Rome  et  de  Dijon , représentée 
en  99  sujets...,  accompagnée  d’une  description 
et  d'un  précis  chronologique,  par  M.G.  Peignot. 
Dijon,  1 838,  in-â. — Nouveaux  détails  historiques 
sur  le  siège  de  Dijon,  en  i9i3...,  par  G.  Peignot. 
Dijon,  1837,  in-8. 

94337  Traicié  des  pays  et  comté  de  Charollois, 
par  Ein.-Philibert  de  Rtmos.  Paris,  lOig,  in-8, 

34547*  Annales  de  la  ville  d'Amay-le-Duc,  par 
M.  J.-P.-C.  Lavirotte,  avec  dessin  lithogr.  de 
Ch.  de  Saint-Gérard.  Autun,  18S7,  in-8.,  avec 
10  pl. 

94548  Histoire  des  antiquités  et  prérogatives  de  la 
ville  et  comté  d'Aussone,  par  G.  Jurain.  Dijon, 
1811,  pet.  ln-8.  * 

94  54g  Histoire  de  Beaune,  par  l'abbé  Gaudelot. 
Dijon,  1773,  ln-4. 

94550  Fragments  historiques  sur  la  ville  de 
Beauiie  et  scs  environs,  par  M.  Joigneau.  i83g, 
io-8. 

94551  Les  ânes  de  Beaune,  historiettes  très  plai- 
santes avec  leur  explication,  par  M.  A.-T.  C. 
D.  L.  P*  E.  (A.-T.  Ghavignard  de  la  Palluc). 
Genève  et  Paris,  1783,  In-i9  de  34  pp.  — Les 
Frères  Lasnes...,  par  le  même.  Beaune  oiiD(Jon, 
I784,in-i9  de30  pp. 

34559  Statistique  du  départ,  de  Saône-et-Loire, 
par  C.  Ragut.  Mâcon,  i838,  9 vol.  io-4.,  avec 
9 planches. 

94553  Cbronica  urbls  Maüssans,  a Ph.  Buonokio. 
Lugduni,  i55g,  ln-8. 

94554  Histoire  de  ta  ville  et  cité  de  Châlons^ur- 
Saône....  et  quelques  particularités  de  la  pro- 
rlnee,  par  Cl.  Perry.  Chaaions-sur~Saàne,  iÔ5g, 
In-fol. 

34553  L’illuélre  Orbandale,  ou  histoire  de  la  ville 
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de  Châlons-sur-Saône  ()>ar  Léon.  Bertaut  et 
P.  Cusseü.  Lyon,  1009,9  vol.  ln-4.  flg. 

945.56  Histoire  de  l’abbaye  et  de  la  ville  de  Tour- 
nus,  par  P.-Fr.  Chifllei.  Dijon,  16O4,  in-4. 

94557  Noiiv.  histoire  de  l’abbaye  de  IL-Phllibert 
et  de  la  ville  de  Tournus,  par  Pierre  Jucnln. 
Dijon,  1733,  ln-4. 

94558  Histoire  de  l’antiquité  d'Autun , depuis  sa 
fondation  jusqu’à  saint  Amateur  (par  ^me 
Thomas).  Lyon,  16O0,  in-fol.  (Il  n’y  a eu  dlm- 
priméque  le  1" livre  et  une  partie  du  second.) 

3455g  Recherches  et  mémoires  servant  à l’histoire 
de  l'ancienne  cité  d’Aniun , par  J.  Miinier, 
revue  par  Cl.  Tlroux.  Dijân,  i65g , aussi  lOOo, 
in-4. 

34560  Histoire  de  la  ville  d’Autun,  par  Jos.  Ro»iy. 
Aulun,  1803,  ln-4-  — Voir  le  n*  6345. 

34561  De  antiquis  Blbractes,  seu  Augustodunl 
momimcntis  libcllus  (a  Jac.  Leauté),  editus  e 
niiiseo  Edm.  Thonue.  Lugduni,  i65o,  hi-4.  de 
44  pp-,  avec  flg. 

34563  Histoire  de  l’ancienne  Bibracte,  par  Den. 
Nault.  Autun,  1688,  in-t3. 

34563  La  Franche-Comté  ancienne  et  moderne, 
letlreâ  M“«d’üdrcssier  (|>ar  le  P.  Romain  Joly). 
Paris,  177g,  ln-19,  flg. 

94564  Histoire  abrégée  du  comté  de  Bourgogne  et 
de  ses  souverains  juMpi’au  règne  de  Inouïs  XV, 
9*  édition  (par  D.  Phil.  Grapin).  Besançon, 
1780,  ln-19,  aussi  1787,  in-8. 

94565  Mémoire  hisArfque  sur  les  guerres  du  16* 
siècle  dans  le  comté  de  Bourgogne  (par  D.  Gra- 
phi).  Besançon,  1788,  ln-8.  — Quelle  est  l’ori- 
gine des  droits  de  malft-morte  dans  les  provinces 
qui  ont  composé  le  premier  royaume  de  Bour- 
gogne, par  le  même,  ibid.,  177g,  ln-8.  — Re- 
cherches sur  les  anciennes  monnaies,  poids  et 
mesures  du  comté  de  Bourgogne,  par  le  même. 
Ibid,,  1789,  in-8. 

34566  Mémoire  pour  servir  à l’histoire  du  droit 
public  de  Franche-Comté,  par  F.-N.-E.  Droz. 
(Besançon),  178g,  in-6. 

34507  Extraits  d’aucuns  registres  trouvés  on  la 

trésorerie  de  Poligny par  Gabr.  Pomai. 

Genève,  i535,  ln-8. 

94568  Mémoires  et  documents  inédits  pour  servir 
à l’histoire  de  la  Kranche-(^mié,  publiés  par 
l’Académie  de  Besançon.  Besançon,  1 83g-4o,  in-8. 

9456g  La  découverte  entière  delà  ville  d’Antreen 
Franche-Comté,  avec  des  questions  curieuses 
pour  éclaircir  l'bislotrc  de  cette  province;  plus  : 
méprise  des  auteurs  de  la  critique  d’Anlre,  par 
Iq  P.  P^-Jos.  Dunnd.  Amsierd.  {Besancon),  170g, 

9 part  ln-19.  (La  édit,  de  la  Dèêouverie^t 
de  Paris,  i6g7,  ln-19.  11  faut  y joindre  t Lettre 
sur  la  prétendue  découverte  de  la  ville  d’ Antre, 

f»ar  J.  André  de  Saint-NIculas,  i6g8 , 

n-19,  (deux  éditions  sous  la  même  date)  et  une 
carte  publiée  par  le  P.  Dunod,cn  1713,  et  aug- 
mentée en  1716,)—.  Apol(^e  pour  la  vieille 
cité  d'Avanchc  ou  Aventium,  en  Suisse,  oj)- 
posée  4 un  Irailé  de  la  découverte  de  la  ville 
d’Amre  (par  Marquard  Wlld  ).  Berne,  1710, 
pci.  ln-8. 

94570  La  France  bourguignooe,par  Cl.d’EsTSUion. 
Paris,  161 5,  in-8. 

94571  Le  Bocbgdigxon  intéressé  (par  CL-£t.  Bi- 
geot).  Cologne,  1O68,  pel.  in-19.  (Et  deux  autres 
ouvrages  analogues  4 celui-ci.) 
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Mémoires  historiques  de  la  répuMlque  sé> 
quanolse«  par  L.  GoLurr.  Dàtf^  159^,  in-fol. 

Jo.-Jac.  Chiflietli  Vesonüo,  cIvUas  impc* 
riallK  libéra,  Sequanoruin  metropolls,  iUusiraU. 
LugduHi,  1618,  seu  18^,  io>8. 

34S78  Histoire  de  Besançon,  par  CoaoD.Besanfon, 
1750,  a «ol.  in-A. 

94575  Recherches  historiques  sur  la  rille  de  Gray, 
au  rnmié  de  Bourgogne,  par  J. «Fr.  Crestin. 
Betanroiî^  1788, 

9457O  Mémoire  pour  servir  4 l'histoire  de  la  rille 
do  Poniarller,  etc.,  par  Fr.-NIc.-ICug.  Dros.Be- 
aanfON,  1760,  Iiv8.  (Se  trouve  relié  a\ec  VEssai 
iur  Vkùtoire  de$  hourgroitiet  du  roÿ,  des  sei- 
gneurs des  villes^  sous  te  gouvernement  muni^ 
ripai  et  rrlativement  à la  Franche-Comté,  par 
le  même,  ibid.^  1780.) — Mémoires  pour  serv  ir 
à l'histoire  de  la  ville  de  Pontarlkr,  par  M. 
Droz  nis  aîné.  Pontarlier,  i84o«  Ui-8. 

94577  Êphémérides  du  comté  de  Monihclliard , 
par  M.  Duvernoy.  i899,  ln»8. 

94578  Statistique  générale  du  Jura,  par  R.  Pyot. 
Lons-le-Saulnier^  1 888,  In^. 

94579  Mémoires  historiques  sur  la  ville  de  Poligny, 
par  Fr.-FéUChevalier.Loiu*Je<Mu/N/rr,i707-a9, 
9 vol.  in-4. 

94580  Histoire  généalogique  des  sirs  de  Salins. — 
Voyez  le  a*  98885. 

94581  Recherches  historiques  sur  la  ville  de  Salins, 
par  M.  Bcchcu  Besanfos^  i898>5o,  9 vol.  in-8. 

94589  Dissertation  hlstoriqut  et  critique  sur  l’an- 
tlquiié  de  la  rille  de  DAIe  en  Kranchc-Comté 
(par  Gl.-Jos.  ^ormand).  Pdle,  1744,  in-i9. — 
Lettre  sur  l’antiquité  de  la  ville  de  D8le  (par 
F.'I.  Dunod).  Besançon,  1745,  ln>i9  de  9S  pp. 
— Supplément  a la  dissertation....,  servant  de 
répons4>  A la  critique  anonyme  (d-dcasus),  |>ar 
C.-J.  Normand.  Mte,  1748,  in-i9. 

94583  Recherches  historiques  sur  la  ville  de  D8le, 
par  P. -N. -Cas.  de  Persan.  I>ôie,  i8i9,  ln-8. 

94583*  Statistique  historique  de  l'arrondissement 
de  DOIe,  par  Arm.  Mar<]uisel.  Besançon,  i849, 
9 vol.  ii>-8. 

94584  Histoire  de  Glgny,  au  déparUment  du  Jura, 

de  son  abbaye  et  de  saint  Taurin par  B. 

Gaspard.  Lons-le-Saulnier,  i863«  lu-8. 

k.  I.7DIUWU,  iMfliatai*,  BrwM  et  F»rtt. 

94584*  Views  on  the  river  Rhône,  engraved  by 
CooKt.  London,  1894,  ln-4. 

94585  Le  Rhône.  Description  historique  et  pitto- 
resque, par  B.  SAi'Vàs.  Paris,  1899,  in-4« 

94586  Livre  de  l'antiquité,  origine  et  noblesse  de 
ta  cité  de  Lyon,  par  Morien  Pierchain  (Simph. 
CuAuwcR].  Lyon  (vers  i53o),  in-8. 

94587  Mémoires  de  l'histoire  de  Lyon,  par  Guill. 
pA9ADi?i.  Lyon,  1573,  in-fol. 

94588  Histoire  véritable  de  la  ville  de  Lyon,  con- 
tenant ce  qui  a été  obmis  par  Sympb.  Cbampler, 
Paradin,  et  autres...,  ensemble  un  discours  de 
l'ancienne  noblesse  des  Médicis  de  Florence, 
par  Cl.  de  Rubis.  Lyon,  i8o4,  in-fol. 

9458g  Histoire  de  la  ville  de  Lyon,  avec  les  figures 
de  toutes  ses  veues,  par  le  P.  J.  de  Saint-Aubin. 
Lyon,  Corml,  1888,  In-fol. 

94590  Éloge  historique  de  la  ville  de  Lyon,  par 
le  P.  MestsTaica.  Lyon,  1889,  in-4. 


94591  Les  divers  caractères  des  ouvrages  blstor., 
avec  le  plau  d'une  nouvelle  histoire  de  la  ville 
de  Lyon,  par  le  même.  Lyon,  1894,  ln-19. 

945g9  Histoire  de  Lyon,  par  Mcscsriiteit.  Lyon, 
i8g8,  In-fol. 

945g3  llistoin;  abrégée,  ou  éloge  historique  de  la 
ville  de  Lyon,  par  Brosscité.  Lyon,  1711,  it>-4. 

94594  Abrégé  chronologique  de  l’histoire  de  Lyon, 
par  PouUin  de  Liimiiia.  Lyon,  1787,  in^ô. 

945g5  Histoire  de  Lyon,  par  P.  Clerjon,  et  conti- 
nuée par  M.  Morin.  Lyon,  1899  et  ann.  suiv., 
6 vol.  hi-8.,  avec  55  flg. — 11  y a des  czeropt. 
en  Gr.  Pap.  vélin. 

94598  Histoire  de  la  ville  de  Lyon,  par  Beaulieu. 
Lyon,  1837,  in-8. 

94598*  Lyon  ancien  et  moderne,  par  les  collabo- 
rateurs de  la  Rev  ue  du  Lyonnais,  sous  la  direc- 
tion de  Léon  Bollel.  Lyon,  i84S,  ln-8.  fig., 
tom.  I et  11. 

94597  Recherches  des  antiquités  cl  curiosités  de  la 
ville  de  Lyon,  par  Jac.  Spos.  Lyon,  1873,  in-8. 

94598  Antiquités  profanes  et  sacrées  de  la  ville  de 
Lyon,  avec  quelques  anllquiiés  remarquables 
recueillies  par  P.-Dom.  Colonia.  Lyon,  1701, 
ln-4.  Bg.  — Aussi  Lyon,  1701,  ou  Paris,  1709, 
in-19,  avec  9 pl. 

94599  Antiquités  de  la  ville  de  Lyon,  ou  explication 
de  ses  plus  anciens  monuments  (par  le  même}. 
Lyon,  >738, 9 vol.  hi-ia. 

948qo  Mélanges  biographiques  et  littéraires  pour 
servir  A l’histoire  de  Lyon,  par  H.  (Breghot  du 
Lut).  Lyon,  i89ç-3i,  9 vol.  ln-8.  — Lettres 
lyonnaises,  Lyon,  1898,  io>8. 

94800* .Notices  et  documents  pour  servir  A l'bist. 
de  Lyon,  depuis  l'origine  de  ta  ville  Jusqu'en 
1483*  Lyon,  1838-S9,  ln-8.  — sous  le  règne  de 
Henri  III,  i574-f589.  Ibid.,  i843,  in-8.  — 
Précis  de  rhlstoire  de  Lyon,  depuis  1800  Jus- 
qu'en iG43,  d'après  un  manuscrit  attribué  A D. 
Thomas.  Ibid.,  i835,  in-8.  — Tablcues  chro- 
nologiques pour  servir  A l'histoire  de  la  ville  de 
Lyon,  depuis  l'avènement  de  Louis  XIV  Jusqu'en 
1700,  et  de  1700  à 1895.  Ibid.,  l83i  A i838, 
in-8.  (Toutes  ces  notices  ont  été  recueillies  et 
publiées  par  M.  A.  Péricaud  aîné.) 

94801  SÉJOias  de  Charles  VIII  et  de  Louis  XII  A 
Lyon. , publ.  par  P.-M.Gonon.Lyon,i  84i , io-8. 

94801*  La  Gbaivt  triumphe  fakle  de  4L  le  Dan- 

f»bln,  etc.,  dans  la  ville  de  Lyon,  (vers  i53o), 
d-8.  — Voir  aussi  l’article  Emstollc. 

94809  La  HAGstn<z.ncs  de  la  triumphante  entrée 
de  la  cité  de  Lyon,  faite  au  roy  Henry  II  et  à la 
royne  Catherine...  Lyon,  1349,  lu-4.  fig. 

94803  Apologie  françolse  pour  la  ville  de  Lyon, 
par  Do  Thoxchbt.  Lyon,  1878,  in-4. 

94803*  Discours  sur  la  réduction  de  la  ville  de 
Lyon  A l’obéissance  de  Henry  IV,  par  A.  Du 
Verdier,  publié  par  P.-H.  (îoaon.  Lyon,  i84S, 
ln-8.  (Article  S&zocas.) 

94804  Histoire  du  siège  de  Lyon  et  des  événements 
qui  Font  précédé  (par  M.  Aimé  Gulllon  de 
Monlléon).  Paris,  1797,  9 vol.  ln-8.  (Rélmpr. 
dans  la  collection  des  mémoires  sur  la  révolu- 
tion.) — Mémoires  pour  senlr  A i'hlstolre  de  la 
ville  de  Lyon,  pendant  la  révolution,  par  le 
même.  Paris,  1894,  ln-8.,  formant  le  3*  vol.  de 
l'ouvrage  précédent. 

94O05  Les  forces  de  Lyon,  contenant  le  pouvoir  et 
étendue  de  la  domination  de  cette  Ville,  par  J.- 
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B.  Tristan  L’Hermile  de  Souliers.  Lyon,  i0&8, 
in-(bl. 

aA0o6  Ordonnanceset  privilèges  des  foires  de  Lyon, 
et  leur  antiquité,  aticc  celle  de  Brie  et  Cham- 
palgne,  et  la  confirmation  d’Icciles  par  sept  roys 
de  France,  depuis  Philippe  de  Valois.  Lyon, 
Pierre  FraHin^  i5do,  in-8.  (Réimpr.  plusieurs 
fois  depuis  a>ec  des  augmentations.) 

3d6o7  Histoire  du  commerce,  de  llndustrie  et  des 
fabriques  de  Lyon,  depuis  leur  origine  Jusqu'à 
nos  jours,  par  C.  Beaulieu.  Paris,  i8S8,  ln*8. 

qAOoS  Histoire  littéraire  de  Lyon,  par  le  P.  de  Co- 
lonia.  Lyon,  lyaS,  o vol. 

34d}0  Catalogue  des  Lyonnalsdlgnesde  mémoin*. 
— Voy.  les  n**  3oà85^à. 

oAAii  Les  maziires  de  l'abbaye  de  ITsle-Barbo- 
les-Lyons,  par  Cl.  Le  Laboireoe.  Pon's,  i6Si, 
9 toL  In-à. — Voir  les  n**  9iàà8'5i. 

9ft0i9  Mémoires  historiques  et  économiques  sur 
le  fieaujoluls,  par  Brlsson.  Atignon  (Lyon)^  i yyo, 
in-8. 

aAAiS  Histoire  de  Villefranehe,  capitale  de  Beati- 
Jolols,  par  P.  Louvel.  Lyon,  1O71,  pet.  Id-6. 
(Réimpr.  plus  esaciement  sous  le  titre  de 
moires  concernant  ce  qu’il  y a de  plus  remar- 
quable dans  yillefi'anche  ( par  J.  de  Bussiére»), 
Kf/fe/y*«nrfte,  1671,  In-d. 

aMiA  Précis  historique  et  siattsllque  du  départe- 
ment de  la  Loire,  par  du  Lac  de  La  l%ur-Q'Au- 
rcc.  Au  Puy,  1807,  3 vol.  ln*8. 

34015  Histoire  universelle  du  pays  de  Forez,  par 
J.-M.  de  La  Mure.  Lyon^  1674,  ii>-4. 

a4di6  Histoire  du  Forez,  par  Aug.  Bernard. 
Montbrison^  i835 , 3 vol.  ln-8.  (On  en  a ex- 
trait : Biographie  et  bibliographie  /brézionnei, 
i8S5,  ln-8.  de  4 et  80  pp.) 

34010*  I-«s  d'Urfé,  souvenirs  historiques  et  litté- 
raires du  Forez,  aux  1 5*  et  17*  siècles,  par  Aug. 
Bernard  (de  Montbrison).  Paris  {imprim.  roy.)y 
i83g,  gr.  ln-8. 

34017  Histoire  de  Bresse  et  de  Bugey,  par  Sam. 
CüiCHEnos.  Lyon,  iOjo,  in-fol. 

34O17*  Blbliotheca  sebusiana , collecta  a Sam. 
Gcicbenon.  Lugduni^  1O60,  ln-4. 

34010  Histoire  des  révolutions  du  comté  de  Bresse 
(par  le  Fr.  Germain  GoicHE.Non).  {'Aajnèér^, 
I7t>9,  in-0. 

34019  Recherches  historiques  sur  le  département 
de  TAIn,  par  A.-C-N.  de  Lateyssonière.  Poury, 
1838-45,  4 vol.  ln-8. 

34031  Abrégé  de  l'histoire  de  la  souveraineté  de 
Dombes,  par  Ch.  de  Neuv'ÉgUse.  Thoituiy  Le 
Blane^  1O9O,  Id4oI. 

94693  Réponse  de  Ch.  deNeuv'l^gliseà  la  critique 
de  M.  (Collet),  et  4 la  lettre  du  P.  Mmestrirr, 
insérée  dans  le  Journal  des  satans.  Trévoux , 
1O98,  in-8.  ( La  lettre  critique  de  Pbil.  Collet 
g été  impr.à  Lyon,  sans  date,  et  de  format  ln-4.) 


L iaati,  Silalone*,  ABfoamoii. 


34633  Statistique  du  département  de  la  Charente, 
par  J.-P.  Quenol.  Paris,  1818,  ln-4. 

94634  Statistique  du  département  de  la  Charente- 
Inférieure  , par  M.-A.  Gauthier.  La  Rochelle, 
183g,  in-4. 

34035  De  Sanioimm  regionc  et  illustribus  famllHs, 
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tractatus  Nie.  Alani,  opéra  Joan.  Alani  filil  édi- 
tas. Santonibus,  i3gA,  ln-4. 

34630  Histoire  de  Salntonge,  Poitou,  Aunis  et 
Angoumois...,  par  Arm.  Maicbin.  Saint-Jean 
d’Angély,  1071,  3 parL  en  1 vol.  in-fol. 

34037  Histoire  politique,  civile  et  religieuse  de  la 
Salntonge  et  de  l'Aunis,  depuis  les  premiers 
temps  histori((uc8  Jusqu’à  nos  Jours,  préc^éc 
d'une  Introduction,  par  M.  D.  Massiou.  Paris, 
i838-3g,  6 vol.  ln-8.  (en  4 périodes). 

34038  L'antiquité  de  Saintes  et  de  Barbezieux, 
rechercht-e  par  Vwet.  Bourdeaux,  1571,  ln-4. 

3463g  Recherches  topographiques,  miliialres  et 
critiques  sur  les  anliquiles  gauloises  et  romaines 
de  la  province  de  Salntonge,  par  feu  Fr. -Mar. 
Bourignon.  Saintes,  i8ot,gr.  in-4. 

340SO  Antiquités  de  la  ville  de  Saintes  et  du  dé- 
partement de  la  Charente-Inférieure,  Inédites 
ou  nouvellement  expliquées,  par  M.  le  baron 
Chaudruc  de  Crezannes.  Paris,  i8ao,  ln-4.  ûg. 

34031  Histoire  de  la  ville  de  Rochelle  et  du 
paysd’Aulnls,  par  Arcère.  La  Rochelle, 
a vol.  ln-4. 

a463a  Histoire  de  I.a  Rochelle,  par  M.  Dupont. 
La  Rochelle,  i83o,  in-8. 

34033  Journal  des  choses  tes  plus  mémorables  qui 
se  sont  passées  au  siège  de  La  Rochelle,  par  P. 
Mervault,  revu  et  augmenté  en  celte  dernière 

de  près  de  la  moitié.  Rouen,  1071,  in-ia. 
— ^olr  le  D*  93405. 

34034  Histoire  de  Rochefort,  par  Théodore  de 
Blois,  Bloiê,  1733,011  Paris,  1757,  in-4. 

34034*  Mémoires  pour  servir  4 Tbistoire  de  Ro- 
cheforl,  par  Thomas.  Roehefort,  1838,  in-8. 

34035  Recueil  en  forme  d'histoire  de  la  ville  et 
comté  d'Engoiesme,  par  Fr.  de  Coblibo.  Bnaol. . 
1500, 111-4. 

34080  Etudes  historiques  sur  l' Angoumois,  par 
M.  Marvaud. /«uyoHiéaie,  i830,  ln-8. 

m.]Urcb*,  UntontlB,  lavergn»,  Vlnrait. 

31837  Histoire  de  U Marche  et  du  pays  de  Com- 
brallle,  par  JouUlelun.  Guirel,  I8i5-i8,  3 roi. 
I0.6. 

3tSSg  Description  sutlstique  du  département  d. 
la  Haute-Loire,  par  Derlbler  de  Cheissac.  Au 
Pny,  i83l,  in-8. 

31810  Essais  historiques  sur  les  antiquités  de  la 
Haute-Loire,  par  Mangon  de  Lalande.  Salnt- 
QueuIlHy  1838,  I0-8. 

31811  Histoire  du  Velay,  jusqu’l  la  du  du  régne 
de  Louis  XV,  par  J.-l.-M.  Arnaud.  Le  Puy, 
1818,  3 vol.  ln-8. 

31613  FosDATKm  de  la  sainte  église  de  Notre- 
Dame  du  Puy.  Parie  (lers  i53o),  in-8. 

31613  Statistique  du  département  de  la  Haute- 
Vienne,  par  .M.  Téiler-Olivicr,  préfet.  Parle, 
1808,  ln-1. 

31613*  Description  des  monumenU  du  départr- 
menl  de  la  Haute-Vienne,  par  Ch.-N.  Allou. 
Limoqee,  1831,  ln-1, 

31811  Histoire  monuuK-ntalc  de  l'ancienne  pro- 
vince du  Limousin  par  Tripon.  3 part,  ln-1., 
publ.  en  10  livrais. 

31615  Essai  historique  sur  la  sénaiorerte  de 
Limoges,  orné  dé  gravures  représentant  les 
anciens  monuments  de  la  province  du  Lliaoii- 
sln,  par  J.  Durous.  Liaiapn,  1811,  ln-1. 
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•jJ6H7  Htoloirii  lie  Limoges  et  du  Haut  et  Bas-Li- 
raousln,  par  M.  Bariiy  de  Ronunet.  i*ai,  lu-». 

a46(l7'  Nouvelles  fpbéniéride»  hhloriquet  de  Li- 
moges, par  M.  Ijurenl.  Limoges,  1M7,  ln-8. 

0484*  Tableau  descriptif  de  la  ville  de  Uuioges, 
par  Gllller.  Ibid.,  iMS,  In-S. 

7484»  Le  Limousin  blslorlque,  recueil  de  toutes 
les pitccs manuscrites pouiant  servir  4 rbistolre 
de  l’ancien  Limousin,  par  Acbllle  Leymarie. 
Limoges,  igS»,  I0-8.,  tome  I".  — Voir  asoti». 

ï465o  Fragments  d’bistoire  de  la  ville  d'üsael,  par 
M.  Delmas,  180»,  ln-8. 

a483i  Observations  critiques  d’Ant.  Diousidon, 
tant  sur  les  Fragments  d'histoire  de  la  ville  d’L's- 
sci,  que  sur  l’Histoire  de  la  ville  d’Usael,  ou- 
vrages de  M.  Delmas.  Paris,  181a,  in-ia. 

74857  Histoire  de  BrIve-la-Galllarde  et  de  scs  en- 
virons, recueillie  successivement  par  quatre  ci- 
toyens de  cette  ville  (l’abb*  d'Kspagnac , Serre 
père  et  flis,  et  le  comte  Treilbard,  rédigée  et 
publiée  par  Leymonerle).  Rrive,  i8io,  In  8. 

74633  Discours,  ou  description  de  la  Umagne 
d’Auvergne , par  Smtosi  ; trad.  de  l’Ital.  Lyon, 
i36i,ln-4. 

74854  Préliminaires  de  l'histoire  d Auvergne,  par 
le  vicomte  Deslslrlères-.Murat.  Paris,  1787 
(aussi  i7»o)>  ln-17. 

74854*  F.ssal  historique  sur  les  anciens  habitants 
de  l’Auvergne,  par  F.-N.  Mourgnye.  .iumiac, 
i84i,  ln-8.  ... 

74853  Notice  sur  l'ancien  royaume  des  Auvergnats, 
et  sur  la  ville  de  Clermont,  par  Ant.  Delarbre. 
Clermont,  l8o3,  ln-8. 

748  56  Tableau  delacl-devantprovlnee  d’Auvergne, 
par  Rabunl  Bi’aureganl, suivi  d’un  précis  hlsiorl- 
que  sur  la  révolution  qu’elle  a éiiroiivée.  avec  l’ei- 
pllcation  des  monuments  antiques  du  départe- 
ment du  Puy-de-Dôme,  par  GaulL  Paris,  1807, 
in-8.  fig. 

74657  Discours  du  siège  mis  par  César  devant 
Gergov le,  ancienne  ville  d’Auvergne,  etc.,  par 
L.  ViLLevarr.  Paris,  i58»,  peL  ln-8. 

74857*  L’Auvergne  au  moyen-4ge,  par  M.  Domi- 
nique Branche.  Clermonl-Fcrrand,  i84a,  ln-6., 
et  allas  lu-4. 

74858  Histoire  des  guerres  religieuses  en  Auvergne, 

pendant  les  i8*  et  ir  siéele»,  par  And.  Imberdis. 
Houlins,  Desrosiers,  i84o-4i,  4 part,  en  7 sol. 
ln-8.  JJ. 

7465g  Description  statistique  et  historique  du  dé- 
partement du  Puy-de-Dôme...,  par  B.  Gonod. 
Paris,  t834,  ln-8.  — Notice  historique  de  la 
cathédrale  de  Clermont,  par  le  même.  CtermonI, 
183».  ln-8.  _ „ J 

7485»*  Itinéraire  de  Oermont  au  Puy-de-Dôme, 
ou  description  de  celte  monugne  et  de  la  vallée 
de  Royat  et  Funtanat,  par  H.  Lecoq,  7*  édit 
CtermonI,  >836,  ln-8.— Voyea  le  n*  46o5. 

74880  Les  origines  de  la  ville  de  Clermont,  par 
Ssviaos.  paris,  1887,  In-foL  „ „ 

74861  Histoire  de  Riom,  etc.,  par  Cl.-Barlh. 
Haasiao.  Lyon,  >55»,  ln-16. 

74887  Recherches  sur  Randan,  ancien  duché- 
pairie,  sa  situation  et  le  pays  qui  l’environne..., 
par  le  vicomte  de  Basiard.  iliom,  18S0,  ln-8. 

74863  Dictionnaire  sUlistlque  du  département  du 
Cantal. par Deriblcr du  Cbitelel.  AurilUu,iioi, 
ln-8. 


74684  Essai  sur  la  statistique  du  département  iln 
Cantal,  par  Ed.  Laforce.  itsriUac.  >836,  ln-8. 

74685  Description  historique  et  sclenIlOqoe  de  la 
Haule.Auvergne,parJ.-fi.  BouilleL  Paria,  >834, 
7 vol.  ln-8. 

74688  .Mémoires  historiques  sur  Annoniy  et  le 
Haut-VIvarais,  par  A.  Poncer  Jeune.  Asessonay, 
>835,  7 vol.  ln-8. 

m.  Fraoce  m*ridiooAl«  » «a  AqviUioe  n géB*nL 
(Voir  Itt  ».  t»«M  01  iMUeM.) 

3A667  Les  annales  d'Aquitaine , par  J.  Bodcmet. 
PoitierSy  lôAâ»  in-fol. 

aSOAo  Méiiraires  et  recherches  de  Fraoce  et  de  la 
(>aule-AquiUlney  par  J.  de  La  Haye»  baron  des 
CouUcaux,  ronienant  l'origine  des  Polctevlns, 
et  les  fairts  et  gestes  des  premiers  roya,  plioce^, 
etc.  Paritn  i58i»  ln*S. — El  aussi  Poititn^  Abr. 

1643,  in-fol.  (Ou  relié  avec  les  AnnaUi 
d‘ Aquitaine  d*:  Bouchet.} 

'JAO70  Ant.  Dailinl  Alleserr»  rerum  aqultanlcarum, 
Ilbrl  X.  Tolosir^  ColomeriuSy  1648-57, 3 vol.  ln-4. 

*i467i  Abrégé  de  I hlstoire  dWquitalne»  Guyenne 
et  Gascogne,  par  P.  Louvet.  Bourdeaux^  i65g, 
iii-4. 

<24672  Histoire  politique  et  statistique  de  l’Aqui- 
taine ou  du  pays  compris  entre  la  Loire  et  les 
Pyrénées,  l’Océan  et  les  Cévtniies»  par  H.  de 
Vernelih  Pulrasacau.  Paris^  1833-97,3  vol.  ln-6. 
(pour  !■  vojr«*  It  a.tMS3.) 

*24673  Statistique  générale  des  départements  des 
Pyrénées,  ou  des  provinces  de  Guyenne  et  de 
Languedoc,  par  Alex,  du  Mége.  Paris,  i8a3*3o. 
3 vol.  ln-8.,  avec  une  carte. 

34674  Gabr.  de  Lcrbe,  Garumna,  Aurigera, Tamis, 
etc.,  cum  onoinastlco  galllco  Aquitanic.  Brn^i- 

1593,  in-8. 

«.  Cu)«Dn«  «I  Cati'oca^  j comprit  It  Béara  M U lUvmm, 
l'Af^oola,  U Qoercy,  !•  Ro««r|««,  eu. 

34675  Statistique  du  département  de  la  Gironde, 
publiée  par  F.  Juuannet  Périgueux  et  Paris, 
1837-S9, 3 vol.  in-4. 

34676  Choix  de  vues  pittoresques,  chiteaux,  etc., 
recueillis  dans  le  département  de  la  Gironde... 
par  Tminox.  Paria,  1830,  io-foL  obi. 

34677  Dissertation  sur  les  anciens  monumeoUi  de 
la  ville  de  Bordeaux,  par  Pb.  Vanim.  Bordeemxn 
1754,  ln-4. 

34678  Chronique  l>ourdeloiae,  par  Gabr.  de  Limie, 
augmentée  par  J.Damalt,etJusqo'eo  1701,  par 
Tillet.  Bordeauxy  1703,  ln-4. 

34679  L'antiquité  de  Bourdeaux,  par  ÉUe  Vovar. 
BourdeauXn  i574,  In-A. 

34680  Histoire  de  la  ville  de  Bordeaux,  première 
partie,  contenant  les  événements  civils  et  la  vie 
de  plusieurs  hommes  célèbres,  par  D.  Devienne 
(Ch.-J.-6.  d’Agneaux).  BoardcMx,  1771»  Is-Am 
tom.  I”. 

u468i  Histoire  curieuse  et  remarquable  de  ta  ville 
et  province  de  Bordeaux  (par  de  Laecdooté}. 
BruxelteSy  1760,  3 vol.  In-i3. 

34683  Histoire  de  Bordeaux,  depuis  l’année  1675 
Jusqu'à  i836,  contenant  la  conlinuaUoa  et  le 
complément  des  histoires  de  celte  ville  qui  ont 
été  publiées  par  M.  de  Lacoionle  et  par  D.  De- 


r. 


j^œnc,  prtcéto  d-un  abrogé  de  ces  auieii™... 

wî  mrSr«,^  ('*■*'• 

fl4de«i'!"'SoS!  im'’"''** 

bordelaises,  ou  lableau  blslor. 
de  Bnnieaux  cl  du  deparlenicnt  de  la  Gironde 
par  M.  Dcrnadcau.  iiordeaux  iJJo^  Iiv-fi  ' 

de‘*'Ll“n*  P“’»  MW"''. 

*"»'»ri-iues  et  notice,  sur 
la  rllle  de  LIrourne  el  ses  enrirona,  par  J.-B - 

<*«  '»  ville  el  de  l'arron- 

ïl.1LT.”8to!i^'“’  P"  ‘■‘'•-J- 

‘ Vasconla-. 

aêjgo  Dls^allon  sur  les  Basques  et  les  Gascon* 

imÎT""*!®!*  y**™"*»  (l«r  Chinlac  de  ÎTb?s- 
llde),  — Voir  le  n-  adiSq, 

aâSpi  Histoirede l’anclenneprovlnccde Gascogne 
agorrc  et  Béarn,  depuis  la  con<|uéle  d^o- 

™ sitete^MÎ  M “i"  ‘îü““"’  <*’''vniagnac  au 
^ * ’.P*1  ■'!•  '.""bens.  iM®,  ) toL  |n.g 

''*S2^bel"Î8,”‘*i'n^8®‘*“"*’  P*’’^  -''-''-  »e^le. 

*"'■  '*  BIgorre,  par  A 
d Aveaae-Macaya.  Bagtiérti,  i8'jJ,  a sol.  In  fL 
lAOiri*  HUïoire  des  Cantabrfs,  ou  des  premiers 
colons  de  louic  rKuro|>e,  asec  celle  des  BasquM 

Blda.ouel.TJL^g'a’î: 

^ Olhagaras . Paru,  Oûucnr,  i6og,  in-â 
“ ?84o?i”/l|'  P"  '•'«"v-  /*«r/s, 

34«87  lllsloirc  dos  troubles  survenus  en  Béar,. 
dî^s  e !«•  et  la  molUé  du  1 7*  siècle,  par  l’abbé 
Poejdaraot.  Pnu,i8ig  eH8ai,  Jvol.in-g. 

des  troubles  de  Béarn,  au  sujet  de 
> 7ii8,*n.îi?“"’  ' par  le  P.  MIrison. 

l^vllle  de  Lcscar,  par  Auger  Gaili.s,d.  1*®“^ 

<1<^  Navarre. par 

Gabr  Chappuys.  Pans,  i5®0,  pet.  |n-8 

"'*?»t'a,  li'Æ 

2470a  Chronlquestlela  rilleei  diocèse  de  Baronne 
par  Beiir.  Compaigne.  Pau,  i603,  in-4  ^ ’ 

247^0»  E$.sal  historique  sur  la  ville  de  Bavoniie  et 

ryia"^.^™'"""''”'’  '•«•'G 


HI.STOIBE  MODKHNE. 

t U.  ^29 

î*4?04  Nouvelle  chronkiuc  de  la  ville  i)«  Rav/sn., 
|«r  un  Itayonnals.  «nV4.  .8a«. , 

TF«nM”“drM™.‘’'î,r'  '“‘'Wde,  4f.ûs 

J.  G.  Ju«iu’eu  1814,  par  J.  -Fr!  Boudon  de  >î.i„ 
Amans.  Agen.  Ber, /and,  tSdi  a vo,  nJ"'« 
aussi  de  format  liWoI.  ‘«-5.,  et 

-tl707  Notice  sur  la  vlllr  de  N^rac  scs 
le  ehlleau  dos  ducs  d'Albret  èt^ 

''P'"’  '*«7.’  ln-8.' 

ncmoiilrance»  ou  harangues  de  J.  Dvrmalt 

' Ha°cé*e“K.Æ'd''e'1?é“i.^L^^ 

"î.'.lî;!ï  SiSra-  k,*  fe.ee.».. 

Boc*«^’.  «"  Fr. 

^ ^^UwIl'e^eCyS?’™' 

24714*  Mémoires  plur  sei^  ’a  . 

:.1i.™HSS:Æ5ïS’‘ 


9.  Ud*U4h!«.  P.,,  d.  Roaumoo. 
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a,ur'‘'«"b':ra^ 

^4718  Mémoires  de  la  SocMi^  aseevi.s^rvi  t 
midi  de  la  France  élaMeiVi^^ 
ronlanee,  i84aT#,  a ,ô 
34719  Monuments  rclisleiji  dê<  v 

Mége  ^u,„«ae. a^«ai  pÏ-"‘‘'- 

■it, 


HlSTOinE. 


•)4iaS  MéinoircB  de  l’bislolredu  Unguedoc,  par 
Gidll.  de  Calel.  Tolott.  i#S3,  lii-fol. 
aÜ7a4  Kemarqiics  sur  l’hlslolre  de  Languedor  : 
des  princes  qui  y ont  comoiandé  sous  les  j"  et 
3«  lignéi's  de  nos  rois,  jusrpri  son  entière  réu- 
nion 4 ia  couronne,  («r  P.  tout  et.  Toltue,  i657 
(aussi  i6fl4),  in-4.— Aussi  sous  le  titre  d'dèrépé 
de  VhiMoire  de  Lmguedoc^  Mmes,  i«5S  (aussi 
iB»a), in-8.  , 1 , 

s4Ti5  It'**®''  iitéon”®  grandeurs  du  Lan- 
guerloc,  par  P.  Louvet.  Paris,  lOOa,  ln-4. 
a47a8  Histoire  générale  de  Languerloc,  par  P. 

VaisstTTS  et  D.de  Vie. Parti,  lySo,  5tol.  Iii-fol. 
•14777  Abrégé  de  l'hlslolre  de  l.anguedoc,  par  D. 
Vaisselle.  Péris,  1749,  6 vol.  In-H. 

74778  Mémoires  pour  servir  à l’hlslolre  de  Lan- 
guedoc (par  de  Lamoignon  de  Basville).  tnir., 
17S4  (aussi  17S6),  peL  ln-8.  (.Mémoires  d'inten- 
dance faits  en  1698.) 

74779  Essai  historique  sur  les  états  généraux  de 
la  prov  Ince  de  Languedoc , et  déparlemenl  de 
l’Aude,  par  M.  Trouvé.  Paris,  1818,  a vol. 

"’-A-  BK-  ..  . 

•j473o  NIc.  Braiastmi  opus  de  Tbolosanonim  ges- 
tls.  Tholosir,  i5i5.  In  fol. 

747S1  Histoire  tolosalne,  par  Ant.  Noguier.  Tolose, 
BoadeviUe,  i556,ct  aussi  1559,  in-fol. 

74787  Histoire  des  comtes  de  Toulouse,  par  Giilll. 
Calel,  avec  quelques  traités  et  chroniques 
anciennes.  Tolose,  1A78,  in-fol. 

74733  Histoire  des  comtes  de  Toulouse,  par  B.-A. 
Marturé.  Castres,  1877,  ln-8. 

74734  Annales  de  la  ville  de  Toulouse,  par  G.  La 
Faille.  Toulouse,  1887  et  1701,7  vol.  in-fol. 

74735  Histoire  de  la  ville  de  Toulouse,  par  J. 
Raynal.  Toulouse,  1739,  ln-4. 

74736  .Vnnales  de  Toulouse,  par  Du  Rosoi.  Paris, 
1771-76,  A vol.  in-4. 

74737  Histoire  de  Toulouse,  depuis  la  conquête 
des  Romains  jusqu’à  nos  Jours,  par  J.-B.-A. 
d’Alileguier.  Toulouse,  1834-35,  4 vol.  ln-8. 

74738  Histoire  de  la  ville  de  Montauban,  par  H. 
la  Bret.  Moulauban,  1668,  ln-4.  — Nous,  édit., 
revue  et  annotée  par  MM.  l’abbé  Marcellin  et 
Gabr.  Rock.  Monlauhan,  1841,  7 vol.  in-8. 

74739  Histoire  des  ducs,  marquis  et  comtes  de 
Narbonne , autrement  appeliez  princes  des 
Goths,  ducs  de  Scptimanle,  eic.,  par  GullL 
Resse.  Paris,  1660,  ln-4. 

74740  Histoire  des  antiquités  et  des  comtes  de 
Carcassonne,  par  Guill.  Besse.  Besiers,  1645, 

Hlitoire  de  U ville  et  du  diocèse  de  Car- 
cassonne,  par  le  P.  Bouge».  Parité  in-û. 

Notices  hUlor.  sur  ta  ville  de  Limnua,  par 
M.  L.-H.  Fonds-Lamothe,  ïÂmoux^  i838,  ln-8. 
aAlèS  Description  du  déparleracnl  de  FAveyron, 
par  Moniell,  PoriSy  an  a»  » voU  ln-8. 

Description  du  dèparL  du  Tarn,  suivie  de 
rhlsiotrc  de  l’ancim  pays  d*Alblgeots,  et  prin- 
cipalement de  la  ville  d’Albl , par  Massol.  Albiy 
1818,  ln-8.,  avec  une  carte  du  département 
aû745  Les  antiquités,  raretés,  etc.,  de  Castres, 
par  BoasL.  Castres,  i64o,  ln-8. 

S47W  Traité  du  comté  de  Castres,  des  seigneur» 
et  comtes  d’iceluy....,  par  Dav.  Defos.  Tolose, 

18M,  in-8.  , n à M 

18787  Histoire  du  pays  castrais,  par  B.-A.  Mar- 
tiiré.  Castres,  i8ss  i8,  î vol.  in-8. 


«8788  Chroniques  et  antiquités  castraises,  par 
Hagloire  NayraU  Castres,  Vidal  ainé,  1887, 
ln-8.  (Formant  le  8*  vol.  de  la  BiograjÀie  eai- 
traise,  par  le  même  auteur,  impr.  à Castres,  de 
i833  a 18S8,  en  3 vol.  in-8.) 

38789  Statistique  du  département  du  Gard,  par 
M.  Hector  Hivuirc.  Mmes,  i883,  in-8.,  tom.  1*'. 

38789*  Discours  de  l'antiquité  tic  Minc^,  par  J. 
I*0i.ix).  Lyon,  i36o,  in-fol. 

28750  Histoire  abréttée  de  la  ville  de  Ntmes. 

par  Jean  dcGraverol.  Londres,  170S,  in-8. 

28751  Hisloirc  de  la  viUe  de  Mmes,  par  Mésiao. 
Paris,  1750,  7 vol.  ln-8. 

28753  lettres  sur  Mmes  et  le  midi,  histoire  et 
description  de  uioniimcnts  antiques  du  midi  de 
la  France,  par  J.-F.-A.  Perrot,  Mmes,  1880, 

2 vol.  in-8.,  avec  80  vignettes. 

28753  Topographie  de  ia  ville  de  Mmes  et  de  u 
l^nlieiic,  par  J. -César  Vincent  et  Baumes; 
pttblléeavccdes  note»,  par  VIncens  S^Laurent. 
Mmes,  i8o3,  in-8. 

28738  Histoire  abrégée  de»  antiquiléa  de  la  viPe 
et  (les  environs  de  Mmes,  par  J.-Fr.  Dieudonné 
(le  Maiironiblr.  \tiNei,  17O7  (aussi  1789,  et 
tiouv.  édP.,  180O),  ln-8.  fig. 

28753  Antiquités  de  la  France  (Nîmes),  par  Clé- 
Rissnvu.  Paris,  1778,  in-ful. 

21758  Histoire  dt-s  choses  mémorables  advenues 
en  la  V illc  de  Sonimiéres  en  Languedoc,  par  Est. 
Girv.  Lyon,  1878,  ln-8. 

28757  Recherches  histor.  et  chronolog.  sur  la  ville 
de  Beaucalrc  (par  Malllane,  marq.de  Pourceiet). 
Atignon,  1718,  io-8. 

38758  Traité  histor.  sur  la  foire  de  Bcaucaire,  son 
origine,  ses  privilèges,  etc.  .UarseiUe,  1738,  io-8. 

28759  Nutlc«‘  sur  la  ville  d* Algues-Mortes,  par 
F.-Emm.  dl  Pletro.  Paris,  1822,  ln-8.,  avec 
deui  vues  et  une  carte. 

38760  Statistique  du  département  de  l'Hérault, 
par  Mippotyte  Creuzé  de  Leaser.  Montpellier, 
1828,  in-8. 

3.8761  Idée  de  la  ville  de  Montpellier,  par  P. 
G*nteu  sVOHtpfllirr,  i665,  in-fol. 

28782  Histoire  civile  et  ecclésiasl.  de  Montpellier, 
par  Ch.  d’AigrefeulIle.  Montpellier,  1737-39, 

2 vol.  In-fo!. 

28783  Mémoires  histor.  sur  Montpellier  et  sur  le 
département  de  l'Hérault,  par  feu  M.-J.-P. 
Thomas.  Montpellier  tl  Paris,  1827,  in-8. 

98788  Histoire  de  la  ville  de  Montpellier,  sons  la 
dcminatlon  de  ses  premiers  seigneurs,  sous  celle 
de.»  rois  d'Aragon , et  sous  celle  des  rois  de 
Mayorgue.  par  M.  Garonne.  Paris,  1828,  ln-8. 

28763  Essai  histor.  et  dcKriptlf  sur  Montpellier, 
par  Eug.  Thomas.  Montpellier,  i836,  Id-8. 

28786  P.  Gariil,  sériés  presulum  magalonensiuin 
et  monspeliensiuin.  Tholoset,  i005,  9 tom.  eo 
1 vol.  in-fol. 

28786*  Le»  portraits  des  plus  belles  dames  de 
Montpellier,  par  de  Rosser.  Paris , 1880,  peu 
in-8. 

28767  Fastes  histor.  de  File  ou  la  presqulie  de 
Cette,  et  observations  sur  son  port  et  sur  san 
commerce,  par  J. -Malh.  Grangent.  MontpeUier, 
i8o3, in-8. 

28768  HKvtoIre  de  la  ville  d'AgUe,  depuis  sa  fon- 
dation, et  sa  statistique  au  1*'  Janvier  1828,  P*r 
J. -J.  Balthaycr-Jordan.  Jfoiirpeffftfr.  1898,  ln-8- 

287C9  Mémoires  histor.  sur  1e  pays  de  Gevaudai 
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HISTOIRE 

et  cur  U tUle  de  Mende,  qui  en  est  la  caplule, 
par  i.*B.  Louvreleuil.  Mende a part  en 
1 Yol.pet  ln-8. — Nour.édit.  Mende^  lii>8. 

94770  Les  annales  de  Fois,  etc.,  par  GullI.  de  La 
Puaifeae.  TTio/oae,  i53o,  ln-4. 

94771  Bctr.Jlelix  hlstoiia  fuxciisium  comilum; 

ejusdepi.oc  regnl  Navarrx  origine  et  regibus 
qui  t^a  r^arunt  (liber).  Sic,  Vieil- 

lard, i44o,  in-4. 

94779  Mémorial  bistor.  des  troubles  du  pays  de 
Fois,  de  i4qo  Jusqu’en  i04o,  par  J. -J.  de  Les- 
cans.  ro/ose,  i044,  in-^. 

94779  Histoire  du  pays  de  Folx,  contenant  un 
pr^ls  sur  les  divers  peuples  qui,  depuis  1rs 
Volces>Teclosages,  ont  succcsslvemeot  occupé 
ce  pays,  par  un  p^lre  du  diocèse  de  Pamlers. 
Varie,  Debécûurl,  i84o,  In-S. 

94774  Itinéraire  ^scripllf  et  pittoresque  des 
Ilautes-Pyrénées  françaises....,  par  P.  Ijibouli- 
nière.  Paris,  1895,8  vol.  In>8.  Ag. 

94775 Tableau  des  Pyrénées  françaises,  par  EL- 
Gabr.  Arbanère.  Paris,  1B98,  9 vol.  it>>8. 

94778  Histoire  des  populations  pyrénéennes,  du 
Nebousan  et  du  pays  de  Comminges,  depuis  les 
temps  les  plus  anciens  Jusqu'en  1789,  |>ar  H. 
Castillon  (d'Aspet).  Toulouse,  Delsol,  i849, 
9 vol.  in-8. 

94778  Histoire  du  Roussillon,  comprenant  Thls- 
toire  du  royaume  de  Majorque,  par  M.  D.-M.-J. 
Henry.  Paris,  imprim.  rojf.,  i835,  « voi.  in*8. 

9477g  Essai  histor.et  militaire  sur  la  province  du 
Roussillon,  par  le  chev.  D.  L.  G.  (de  La  Grave). 
Londres,  1787,  in-8.  fig. 

I 94780  La  Calatogne  française , où  ü est  traité  des 

I droits  du  roy  sur  les  comtes  de  Barcelone,  du 

t Roussillon , etc.  ( par  P.  de  Caseneuve).  Tolose, 

I ift44,  in-4. 

^ f.  FroTence,  iTicnoeait,  Ortuf  •. 

' 94781  pétri  QciQDnAKi  de  laudibus  Provincia* 

! ilbri  très.  Parti.,  i35i,  pet.  in-fol. 

94789  Sentiment  sur  les  historiens  de  Provence, 
I par  (J.-SeboL)  Pitlon  (retouché  par  Jos.  Tem- 

I ple<7).  dU,  1689,  ln-19. 

94788  La  cborographle  ou  tiescripllon  de  la  Pro- 
vence, par  Hon.  Bocchk.  Aix,  i864«  3 vol.  in-foi. 
, 94784  Dictionnaire  de  la  Provence  et  du  comtal 

Veuaissin  (contenant  : Vocabulaire  provençal- 
^ fraoçois  et  françois-provençai  ; Dictionnaire  des 

I hommes  illustres  de  Provence),  par  une  Société 

de  gens  de  lettres  (publié  par  Achard).  Aix, 
I 1785,  4 vol.  in-4. 

I 94785  Dictionnaire  hisior.  et  topograph.  de  la 

Provence  ancienne  et  moderne,  par  E.  Garcln. 

. Proguiffnan,  i885,  9 voi.  ln-8. 

' 947^88  L’bisloire  et  chronique  de  Provence...,  par 

' César  de  Nostradamus.  t^n,  i8i4i  In-fol.  (Ar^ 

tlcle  Nutre-Daiie.) 

' 94787  Abrégé  de  l'blstolre  de  Provonce,  par  P. 

' Louvet.  Aix,  1O76,  9 voi.  ii>-i9. 

94788  Histoire  des  troubles  de  Provence , depuis 
I son  retour  4 la  couronne  (en  i48t  ),  jusqu’4  la 

: paix  de  Vervins,  par  le  même.  Aix,  1870, 9 vol. 

” ii>-i9. — Addit.ellliustr.  Afx,  i88o,9  vol.  iii-19. 

I 94789  Histoire  de  Provence,  par  J.-Fr.  GAcruDi. 

* parti,  1793,  9 vol.  In-fol. 

34700  — générale  de  Provence,  par  Papon.  Paris, 

• 1777-86,  4 vol.  In-4. 
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94701  Essai  sur  l'iitstolre  de  Provence,  suivie 
d’une  notice  des  provençaux  célèbres,  par 
Bouche.  Uarseille,  1788,  a vol.  In-4. 

34799  Histoire  de  Provence,  par  Augustin  Favre. 
Marseille,  1888-87,  4 vol.  ln-8. 

9479S  Histoire  des  comtes  de  Provence,  par  Ant. 
de  Rem.  Aix,  i655,  in-fol. 

94794  Dissertations  histor.  et  criL  sur  l’origine 
des  comtes  de  Provence,  etc.,  par  L.-AnL  Ruffi. 
Marseille,  171a,  in-4. 

9470^  Lssal  sur  l’histoire  des  comtes  souverains 
de  Provence;  précédé  d*un  précis  lilsiorlque 
des  différentes  dominations  auxquelles  la  Pro- 
vence a été  soumise  dans  les  temps  antérieurs  4 
l'époque  du  règne  de  ses  comtes,  par  M.  Bois- 
son de  I^saile.  Aix,  1890,  in-8. 

34796  Dlsseriailons  de  Pierre-Joseph  (de  Haitx) 
sur  divers  points  de  l'histoire  de  Provence. 
Anvers  (Aix,  Adiber),  1704,  pet.  ln-19.  — Voir 
l'articic  Discouns  sur  les  arcs  triomphaux  dres- 
sés dan-s  la  ville  d'Alx. 

94797  L’état  de  la  Provence  (par  D.  RoBsar  de 
Briançon).  Paris,  1698, 3 vol.  ln-19. 

94797*  Essai  histor.surle  parlement  de  Provence 
(i5oi  4 1790),  par  Prosp.  Cabasse.  Parti,  1828, 
8 vol.  ln-8. 

94798  Histoire  de  René  d’Anjou,  roi  de  Naples, 
duc  de  Lorraine  et  comte  de  Provence,  par  le 
comte  Villeivecvb-Barcejiokt.  Paris,  i895, 
8 vol.  in-8. 

24799  principe  et  progrès  de  la  guerre  civile, 
opposée  aux  gouverneurs  de  Provence,  le 
comte  de  Grignan,  etc.,  depuis  1547  jusqu’en 
1899,  par  Honorât  Mrynier.  Por/i,  1817,  ln-6. 

94800  Discours  véritable  des  guerres  et  (roubles 
advenus  en  Provence,  en  i589,  par  N.  R.  P. 
Lt/on,  1584,  ln-8.  (Article  RuvAm.)  — Voir  la 
n*  94839. 

94801  SutLstique  du  département  des  BoucfaesKlu- 
Rh6nc,  par  le  comte  Christophe  de  Villxxbcte. 
Marseille,  i8ai-33, 4 voi.  m-4. 

94809  Histoire  de  la  ville  d’Alx,  par  J.-Scbol. 
Pitlon.  Aix,  1686,  in-fol. 

94808  Alx  ancien  et  moderne.  Aix,  1898,  in-8. 

34804  Lettres  sur  les  tours  antiques  qo’on  a 
démolies  4 Aix  en  Provence,  et  sur  les  anti- 
quités qu’elles  renfermaient,  par  Gibeiiii.  Aix, 
1787,  in-fol.  dg. 

94805  Discocas  sur  les  arcs  triomphaux  dressés 

dans  ia  ville  d’Alx (par  P.  de  Gallaup  de 

Chasteuii).  Aix,  1701,  In-^ol.  (avec  les  pièces 
auxquelles  ce  livre  a donné  naissance). 

94808  Les  antiquités  d'Arles,  par  Jos.  Segdin. 
Arles,  1887,  ln-4« 

94807  La  royale  couronne  d'Arles,  ou  histoire  de 
l’ancien  royaume  d'Arles,  par  J. -B.  Bouys. 
Avignon,  i84t,  In-4. 

94808  Mémoires  hisior.  et  criL  sur  i'anc.  répu- 
blique d’Arles,  par  Anlbert.  Yoerdon,  1779, 
4 vol.  in-19. 

34809  .Mémoires  sur  l’ancienneté  d’Arles,  par  Ani- 
bert.  Arles,  1789,  In-i9. 

94810  Dissertaiion  historique  sur  la  montagne 
des  Cordes,  par  le  même.  Arles,  1779,  in-ia. 

94811  Abrégé  chronologique  de  l'histoire  d’Arles, 
Jusqu'4  la  mort  de  I»ufs  XIV,  par  J.-Fr.  Noble 
de  La  l^uxière.  Arles,  1808,  ln-4.  Ag. 

94819  Etudes  archéologiques,  histor.  et  slatisL 
sur  Arlet,  contenant  la  description  des  monu- 
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menu  >nllqu<*  cl  oiodenies,  aiui  que  de»  note» 
sur  le  terrilolre,  par  J.  Julien  Estrangln.  AiJr, 
igS8,  ln-8.  fig.  _ 

18819  1.C»  monument»  d Arles  antique  et  mo- 
derne, par  H.  Clair.  Arlei,  18J8,  ln-8. 

1881Ù  Recueil  d’anliqullè»  cl  monument»  mareell- 
loi»,  par  J.-B.  Gaosso».  Uarteillt,  iTJ*,  ln-8. 
248i5  Provincl»  mas»Ulcn»is  ac  rcllqu*  phocensls 
annales,  »lre  Massllla  gentlli»  et  chrlsllana..... 
auUiorc  J.-B.  Cuesnay.  Lugdum,  i«57,ln-ful. 
(Sur  le»  Parallpomiiie»  qui  sont  9 la  On  dc.ee 
vol.,  con»ullci  le  nouveau  Lelong,  III,  p.  56a.) 

19816  Le»  anUqullésde  la  ville  de  Marseille, par 
J.-R.  de  SouEii.  I.iron,  i69»,  ln-8. 

19817  HIatoIre  de  Marseille,  par  de  Rum.  Mar- 
teille,  1696, 1 vol.  ln-(ol. 

19818  Marseille  ancienne  et  morderne,  par  Guy». 
Prni’s,  1786,  ln-8. 

19819  Hlsiolre  de  Marseille,  par  Augustin  Fabre. 
Mmvillt,  i89o,  1 vol.  ln-8. 

19810  Explication  de»  usage»  et  coutume»  des 
Marsellloi»,  par  Fr.  Maacnm.  KartelUe,  i685, 

198^1*  Mémoire  surl’anclenne  ville  de  Taurinlum; 
histoire  de  la  ville  de  La  Clolati  mémoire  sur 
le  port  de  Marseille,  par  Fr.-L.-CI.  Marin. 
Atlgtiim,  1781,  In-ii. 

14811  Histoire  d’Apt,  par  l'abbé  Boxe.  Api,  i8i3, 

i98rf*Mémolrc  pour  servir  9 l'hislolre  de  la  ville 
de  Toulon,  en  1799,  par  Ange-Th.-Zenon  Pons. 
Paris,  i8i5,  In-è. 

i98i3*  Promenade»  pittoresque»  9 Hyéres,  ou  no- 
llee  hislorique  sur  celle  ville, etc.,  par  M.  Alpin 
Denis.  Toaian,  i84i,  ln-8. 

19819  Histoire  de  la  ville  et  de  l'église  de  Fréjus, 
|iar  M.  C.  (Jacq.-Féllx  Glrardln).  Paris,  1719, 

léSis'Essal  sur  l'hislolre  municipale  de  la  ville  de 
SIsteron,  par  E.  de  U Plane.  Paris,  i890,  gr. 
in-8.  flg. 

i48i6  Mémoire  sUlIslique  sur  le  dépaiiemenl  de 
Vaucluse,  par  l'abbé  Maxime  Seguin  de  Paxils. 
Carprniras,  i8o8,  ln-4.  de  95o  pp. 

14816*  Dictionnaire  historique,  biographique  et 
bibliographique  du  déparlenienl  de  Vaucluse, 
par  a-F.-H.  Baijavel.  Carpeniras,  i84i,  1 vol. 
in-B.  , , 

aftSa-î  Moria  délia  citu  d*A>1gnonc,  c dcl  coniado 

vencsino scrltu  da  Seb.  FantonI  Castruecl. 

Vnrzia,  1678, 1 tom.  en  1 voL  in-9. 
i98i8  Le  cadncÀi  d'Avignon,  comté  Venalssln  et 
principauté  d'Orange  , par  Esprit  Sabatier. 
Avignon,  1661,  pet.  ln-8, 

14810 Recherches  hislorique» concernant  le»  droits 
du  pape  sur  la  ville  et  l'état  d'Avignon,  avec  les 
pièce»  JuslIBcalives  (par  PfelTcl).  1768,  ln-8.— 
Réponse  (de  l'abbé  de  Caveyrac)aux  Recherches 
historiques (el-ile»»us),  et  défense  desdites 

Recherches  (par  PfeBet).  1769,  In^. 

aSMoMÉnoïaK»....*  servant  à établir  la  souverai- 
neté du  roi  sur  Avignon,  etc.  3 part  lo-S. 
a4Mi  Essai  d’un  abrégé  chronoloRl<|ue  sur  Ylllc- 
ocuve-lès-Avlgnon  (par  Joa.  Vallbcn),  arec  un 
cantique  k l’honneur  de  Salnto-Cazaric.  Avignony 
1744,  io-& 

44830  Discours  des  guerres  de  la  comté  de  venays- 
cin  et  de  la  Proueocc...  par  Loys  de  Peacssis. 


rfoi^noN,  — Second  discours,  par  le  même. 

f4ideM,i50â,ln*d. 

a4833  Relation  do  l’cnlrécducard.  Alrxandr^  Far- 
iieae  4 Avignon,  par  Honoré  Henricl.  Acignotty 
i553,  in-8.  (Article  Blegicbs.) 
s4834  La  maRnIflquo  entrée  de  Carpentras,  faite 
au  cardinal  Alex.  Fariieie,  mhe  cn’rUhrae  fran- 
çols,  par  Am.  de  Ulegiees  üc  la  SaUc^pripnon, 

J 53$,  pet.  ln-8. 

94835  Abrégé  de  l’hislolre  ancienne  de  la  ville 
d’Orange,  par  J.-Fréd.  Guib.  Orange  y 1728, 
in-12. 

24836  Description  des  antiquités  de  la  ville  cl  cité 
d’Orange,  par  U.  C.  E.  P.  C.  (Ch.  Escolllcr). 
Orangey  Marchyy  1700,  In-ia.  — 2*  édit.,  avec 
le  nom  de  l’auteur.  t'ar7»enxraa,t’L  TouzetyiTWy 
iu-8. 

24837  Tableau  de  l'hlstotre  des  princes  et  prin- 
cipauté d'Orange  depuis  79$....,  par  J.  de  La 
Pise.  La  Uaye^  i63g,  in-fol.  flg. 

24838  Histoire  de  la  ville  cl  principauté  d’Orange, 
par  L***.  La  llaye  (nouveau  litre,  avec  le  nom 
de  l’auteur,  le  P.  Bonaventurc  de.  SIsteron. 
AvignOHy  Ckaves)y  1741,  in-4. 

2483g  Histoire  de  la  ville  d'Orange  et  de  scs  an- 
tiquités, par  M.  de  Gasparin.  Orangey  j8i5, 
In-12,  flg. 

24840  Notice  historique  et  statistique  de  la  ville 
de  Mées,  par  Esmieu.  i8o3,  in-8. 

14841  Histoibc  mémorable  du  peuple  de  Mérln- 
doL....  i555.  — Voir  Je  u*  22401. 

r.  Dauphiné. 

24842  Petit  livre  du  royaume  des  Allobroges,  dict 
longtemps  après  Buurgolgne  ou  Viennois,  par 
Siiiiph.  CiiAuriKB.  Lyoft,  i52g,  ln-8. 

94843  De  la  prouo.ssc  et  réputation  des  anciens 
Allobrogest  par  P.  de  Bolssat.  yiennêy  1602,  ou 
Parity  lOoS,  lu-4. 

24844  Histoire  du  Dauphiné,  par  Nie.  Chobicr. 
Crtnobley  16H1, 2 vol.  in-ful. 

24845  Histoire  du  Dauphiné  et  des  princes  qui  ont 
porté  le  nom  de  dauphin  (par  J.  Mobet  de 
Bourchenu,  marquis  de  Valbonnais).  Genève  y 
1722,  2 tom.  en  1 vol.  In-fol. 

24846  Histoire  du  Daiipliiiié,  par  le  baron  L.-AL 
de  Ghapuys  Monllaviile.  Paris  et  Lyon  y 1827, 
2 vol.  in-8. 

24847  Recherches  sur  les  antiquités  dauphinoises, 
par  J. -J. -A.  Pilot.  Grenobley  i833,  n vol.  in-8. 

94848  Etat  politique  delà  province  de  Dauphiné, 
par  Mc.  CtioBiEa.  Grenobley  1671,  4 vol.  in-12. 
2484g  Histoire  des  dauphins  de  Viennois,  d’Au- 
vergne et  de  France,  ouvrage  posthume  de  Le 
Quien  de  la  Neufvllle,  mis  au  jour  par  son  petit- 
flls.  Pariiy  1760,  2 vol.  In-i2. 

2 485oLcs  éloges  de  nos  roys  e t des  enfans  üc  France, 
qui  ont  esté  dauflns  (siV^  de  Viennois,  depuis 
André  de  Bourgogne,  dauphin  de  Vienne  et 
d’Albon,  Ju8()u’en  1 643, avec  des  remarques,  etc., 
par  le  P.  Hllaiion  de  Coste.  Paris,  cramoisy, 
1643,  in-4. 

24850*  Les  vies  de  Fr.  de  Beaumont,  baron  des 
Adrets,  de  Ch.  Du  Puy,  seigneur  de  Muntbrun, 
etc.,  par  G.  Allard.  Grenobley  1675,  ln-12. 
24851  Nouvelles  recherches  sur  la  ville  gaul<rfse 
d'üxellodunum,  assiégée  et  prise  [>ar  J.  César; 
par  M.CbampoIllon-FIgeac.Porii,  1820,  in-4.ûg- 
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AnUquUésdc  Grenoble,  parM.  (^hampolUon- 
Flgcac.  t^renoble,  1^07,  gr.  In-A.  fig. 

2A65S  Nouveaux  ëclairdsscmcnls  sur  la  ville  de 
Cularo,  aujounl’hul  (rrenoble,  par  M.  Chanip<il- 
Uon^t'igoac.  Paris,  sSiâ,  ln-8.  (Extrait  du  Ma- 
(jasin  mq/clop^diaue.) 

’jtISSA  Histoire  de  Grenoble  et  de  ses  environs, 
par  Pltol.  OrfHohlf^  ln-8. 

ü4855  Décorations  faites  dans  la  ville  de  Grc* 
noble  pour  rentrée  des  ducs  de  Bourgogne  cl 
de  Berry,  et  remarques  sur  la  pratique  des  dé- 
corations, etc.  ( par  le  P.  Mcxestbikr).  ilrtnohlc^ 
170U,  ln*fol. 

uABM  Histoire  de  rantlquilé  et  saincleté  de  la  cité 
de  Vienne  en  la  Gaule  celtique,  par  Jean  Le 
Uèvre.  Vienne,  Poyet,  pet.  ln-8. 

Bccliercbes  sur  les  antiquités  de  Vienne, 
par  CfluâiEn.  Lyon,  1O59,  in-i’i. 

'J4838  Histoire  de  la  ville  de  Vienne  durantl'époque 
gauluisc  et  la  domination  romaine  dans  l'Alln* 
hrogie,  contenant  la  traduction  d^une  histoire 
toédlle  de  Vienne,  sous  les  douze  Césars,  par 
Trébooius  Ruflnus,etune  chronique dcsGaulrs, 
Ju$c]u'enraii/IS8derère  chrétienne,  par  Hernioi 
allié.  Paris,  F.  Didot,  i8a8,  in*8. 

9A839  Histoire  de  la  ville  de  Vienne,  de  l’an  A38  & 
Tan  1039,  conUnaol  un  précis  historique  sur  les 
Bourguignons,  une  chronique  de  Vienne  sous 
les  rois  de  France, et  l'histoire  du  second  royaume 
de  Bourgogne,  par  Mennet  aîné.  Vienne,  i833, 
3 vuL  ln-8.  fig.,  tom.  I et  II. 

tzABOo  .Monuments  anciens  et  gothiques  de  Vienne 
en  Krauce,  dessinés  et  publiés,  |Mir  E.  Rev. 
Pfirit,  î8*ii-3i,  gr.  In-fol. 

afiëüi  Statistique  du  département  de  la  Drfinie, 
par  M.  Delacroix,  nouvelle  édition,  entièrement 
revue  et  considérablement  augmentée,  avec  ta* 
bleaux,  cartes  et  dessins.  Fa/e»ce  et  Paris,  i835, 
lt>*A« 

uftBOa  Essais  historiques  sur  la  ville  de  Valence, 
avec  des  notes  et  des  pièces  Justificatives  (par 
M.  Jules  Olllvlcr).  Valence,  i83i , iii*8.  ->  Voir 
le  n*  31&61*. 

36S53  Mémoires  sur  la  ville  de  Romans,  subis 
de  l’éloge  de  Bayard,  par  J. -B.  Dochier.  Valence , 
1813,  li>*8.  — Essai  historique  sur  le  monastère 
et  le  Chapitre  SalnbDernard,  de  la  ville  de  Ru* 
nians,  par  le  même.  Valence,  181 5,  ln-8. 

*Jâ883*  Histoire  du  diocèse  d’Kmbruo,  par  Alberi. 
Embrun,  Uoyse,  1783,  3 vol.  in-8. 

3A80è  Histoire,  topographie,  antiquités,  usages, 
dialectes  des  Hautes-.AJpes , par  J.*C.  Ladoii- 
cette,  s*  édit  Paria,  i83A,  in-8.,  et  atlas  üc 
i3  pl.  (La  i'*édll.  est  de  i8ao.) 

«.  L«i  Troti  B«Sch*«,  U Lorrain*  »l  rjUsac*. 

3/1805  Recueil  ou  chronique  des  histoires  d'Aus- 
tra^e,  par  Symph.  Ciumpieb.  Lyon,  i5og,  pet. 
in*fo). 

38865*  Les  roys  et  ducs  d'Austrasie,  par  N.  Clé* 
MEUT,  couloffne,  1S91,  ln*8. — Aussi  sous  le 
n*  i386i. 

38806  Dictionnaire  du  département  de  la  Moacllc, 
par  M.  Vivllle.  .Uetz,  1817,  9 vol.  ln-8. 

38807  antiquités  ue  Metz,  ou  recherches  stir 
l'origine  des  Medlcomairiciens  (par  D.-Jus. 
Cajot).  Metz,  17O0,  pet.  In*8. 
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38868  HisToiac  de  Meta,  par  les  RR.  PP.  bénédlc* 
tins  de  Saint-Vannes  ( D.*J.  François  et  D.-Nic. 
Tabouillot).  Metz,  1769-90, 6 vol.  in*8. 

38869  CnaosiQCEs  de  la  noble  rllle  de  Metz.  1698, 
in-13. 

38870  Chroniques  de  la  vlUc  de  Metz,  recueillies, 
mises  en  oràre,  et  publiées  pour  la  première 
fois  par  J. -F.  Huguenin.  Metz,  i838,  gr.  ln-8. 

8 3 coL,  avec  un  plan. 

38871  Etudes  sur  le  pays  messin,  parC-A.  Bégin. 
Metz,  1880,  in-8. 

38871*  Histoire  de  la  cathédrale  de  Metz,  par 
G.-A.  Bégin.  .Metz,  1883,  3 voL.  ln-8. 

38873  Histoire  des  sciences  et  des  arts,  et  de  la 
civilisation  dans  le  pays  messin,  par  G.  A. 
Bégin.  Metz,  1839,  ln-8. 

3Û873  Relation  du  siège  de  Metz,  en  1888,  par 
CharlcsVlI  et  René  ü’AqJou{  par  MM.deSauicy 
et  Huguenin  l'aîné.  Metz,  i835,  ln-8.  fig. 

38878  1^  siège  de  Metz,  en  i559,  par  B.  de  Sau- 
GSAC.  Paris,  1553,  iii*8« 

38875  Statutz  et  ordonnances  faiclz  entre  les 
seigneurs  de  la  ville  de  Metz  et  les  bourgeois. 
Metz,  1583,  in*8. 

38876  Voyage  du  roy  (Henri  IV)  à Metz,  par  Abi . 
Fabce.  1610,  in-fol. 

38870*  Le  Crts  des  pièces  d'or  et  monnoies  dans 
la  ville  de  Metz.  i539,  ln-8. 

38877  Histoire  de  Thionville,  suivie  de  divers  mé- 
moires..., par  G.-F.  Teissier.  Metz,  1838,  lu-8., 
avec  fig. 

38878  Histoire  de  la  ville  de  Verdun  (par  Roussel). 
/'«ri.v,  1785,  in-8. 

38878*  Histoire  do  Toui,  par  le  P.  Benoist.  Tbul , 
1707,10*8. 

38879  Histoire  de  la  ville  de  Toul  et  de  sesévéques, 
par  Ad.  Thiéry.  îbut,  1881,  a vol.  lii*B. 

38880  Essai  sur  l’histoire  de  Longwy,  parM.-C. 
(Qautcaux  et  M.  Bégin).  Metz,  1839,  ln-8. 

(La  Mofrapbi*  d*  la  HomII*.  par  Bdfta.  tndtqu*  od«  hlMolrv 
dtLoôicw;,  par  J.  Mastey,  ituteutiturf,  Jiulré  CAmwU**. 
iTOtt,  mal»  taiu  en  mariner  le  fomaL) 

38880*  Notice  de  la  Lorraine , par  D.  Cauict. 
A'miry,  1756,  3 vol.  in-fol. 

38881  Description  de  la  Lorraine  et  du  Barrols, 
par  DuaivAi..  Na^cy,  1778-8S,  8 vol.  iii-8. 

38883  Archéologie  : Lorraine,  par  M.  Beaulieu. 

Paris,  1880*83,  3 vol.  ln-8. 

38883  Discours  des  histoires  de  Lorraine  et  de 
Flandre  (par  Cb.  Estiesnb).  Paris,  i553,  ln-8. 
38888  Hblolre  de  la  Lorraine,  par  D.  Calmet. 

.Sancy,  1785,  7 vol.  Iii-fol. 

38885  rtisloire...  de  Lorraine  et  de  Bar,  par  Che- 
vrier. Bruxelles,  1758,  peL  ln*i3,  tom.  1 8 V et 
YIII  et  IX.  Rare.  (Les  tom.  VI  et  VH  n'ont  pas 
paru  ; Les  deux  derniers  qui  traitent  de  Tbis- 
toire  littéraire  existent  avec  des  cliang^enls, 
BOUS  le  titre  de  .Mémoires  pour  servir  à Phistoire 
des  hommes  illustres  de  Lorrains,’^  Voir  le 
D*  30889!». 

988tô»  Abrégé  chonologlque  de  i’bistolre  de  Lor- 
raine ( (>ar  Henriquez).  Paris,  1778,  3 vol.  ln-8. 
38885!>  Histoire  de  Lorraine,  par  l'abbé  Bexon, 
Paris,  et  .S'aney,  1777,  ln-8.  (Tom.  I*',  le  seul 
publié.) 

38880  Histoire  des  duchés  de  Lorraine  et  de  Bar, 
et  des  Trois  Êvécbés,  par  C.-A.  Bégin.  !Vmtty, 
1833  38,  9 voL  ln-8.,  et  allas. 

■18887  EsmI  sur  les  dm^és  de  Lorraine  et  de  Bar 
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pard’ÀndreudeBllisieln.  AmstertLt  ln>6. 
~ Essil  de  navigation  lorraine,  par  le  même. 
Awtsterdam^  I76â,  io^. 

La  Lorraine  : antiquités,  chroniques,  lé- 
gendes , histoire  des  faits  et  des  personnages 
célèbres,  description  des  sites  et  des  monuments 
remarquables  de  celle  province,  par  Leupoi  et 
Eugène  de  MJrecourt.  Aaiicy,  HinzeUn^  iSSq- 
Ao,  S vol.  in-8.  fig. 

a&Sbti  Mémoires  pour  servir  A Thistolre  de  Lor- 
raine, par  M.  Noéi.  .Yoiiry,  ln-8., 

n**  I h V ( le  n*  V est  en  a paru;  il  a dû  paraître 
un  vi«  numéro). 

a&88o  Fr.  de  Hosiercs,  stemmata  Lotharingie  et 
Barri  ducum.  Paris.^  ij8o,ln-fol. 

aA8po  Les  généalogies  des  princes,  les  ducs  de 
Lorraine  Uarebis,  par  Kdou  du  Boclut.  Jée/x, 
i5A7,  in-A. 

aASoi  La  clef  ducale  delà  maison  de  Lorraine,  avec 
un  catalogue  des  saints  et  saintes  de  Lorraine, 
par  J.  Saleur.  A’«iic|r,  i6A3,  in-fol. 

aA89t*  L’origine  de  la  maison  de  Lorraine,  avec 
un  abrégé  de  l’histoire  de  ses  princes,  par  le 
P.  Benoist  (Picart)  de  Tou I,  capucin.  Tbv/,  170A, 
In-ia.  — Supplément,  avec  des  remarques  sur 
le  traité  de  Torigine  et  généalogie  de  la  maison 
de  Lorraine,  du  sieur  Balelcourt,  par  le  P.  Be- 
noist. Tonly  1718,  a vol.  In-ia. 

aASoa  Traité  historique  et  critique  sur  Torlgine  cl 
la  généalogie  de  la  maison  de  Lorraine,  par  le 
sieur  Balelcourt  (L.-Ch.  Hugo).  Berlin  (.Vanry), 
>711,  in-8. 

sAA^  Rénexions  sur  deux  ouvrages  coocernani 
rhisioirc  de  la  maison  de  Lorraine,  ou  réponse 
A la  critique  du  P.  Benoist  (par  L.-Ch.  Hugo), 
(vers  i7iJ),ln-ia.>- Voir  le  n*  58oA*. 

aA8oA  La  Lorraine  ancienne  et  moderne,  on  l'an- 
cien duché  de  Mosellanc , véritable  origine  de 
la  maison  royale  et  du  duché  de  Lorraine,  par 
Jean  Mussey.  .Vnjtry,  1713,  pet.  in-8. 

aA8g5  Suite  des  portraits  des  ducs  et  duchfsats  de 
la  maison  de  lorraine,  d'après  les  métlailles  de 
saint  Urbain,  avec  la  description  historique  de 
D.  Calubt.  Florence^  17Û3,  3 vol.  imfol. 

aASgA*  De  la  prison  de  Henri  lit,  duc  de  lx>rrainr>, 
dans  II  tour  de  Maxévilie  (par  M.  Beaupré). 
.Vmicy,  18S9,  gr.  ln-8.  ( 11  y a 35  exemplaires  eu 
Gr.  Pap.  vél.  collé.) 

sASqG  Histoire  de  la  guerre  de  Lorraine  et  du  siège 
de  Nancy,  par  Charle»-le-Téoiéraire , 1A73-77, 
tirée  des  chroniques  manuscrites,  par  M.Hugue- 
oin  Jeune.  J/efr,  18S7,  lo-8. 

3A897  DiscotJisdes  choses  advenues  en  Lorraine, 
dciA7SA  i5o8  (par  Nie.  RemI).  Eip/naf,  1617, 
In-A. 

3A8q7*  Dialogue  des  trois  estais  de  Lorraine  sur 
la  nativité  du  prince  Ch.  de  Lorraine,  par  Du 
Bouixav.  A/nuAoMrp,  i5A8,  In-fol. 

3A897*  Discours  des  cérémonies  de  l’enterrement 
de  Charle'^  III,  duc  de  Lorraine,  par  C.  de  La 
Ruelle.  Cier  fi>tf-fc:-A'anry, y.  Satine^  lûog,  pet. 
ln-13. 

3A89?^  Pompe  funèbre,  de  Charles  III.  A'niicy,  1811, 
in-fol. 

3A8p8  Mémoires  du  marquis  de  Beaoveao.  Co~ 
loçne,  1868,  lo-ia. 

9A8^  Histoire del'emprivounement  de  Charles  IV, 
duc  de  l..orraine  (par  Dubois  de  Riocourt). 
Coloync^  1888,  In-t».  (Article  Biavvxav.) 


3A900  Histoire  de  Léopold  i",  duc  de  Lorraine  et 
de  Bar,  par  le  comte  de  FoucaulL  Bruxelles^ 
1791,  lD*8.  fig. 

1^gol  Recherches  des  saintes  antiquités  de  la 
Voftge,  province  de  t.A»rraiiie,  revues  et  augmen- 
tées par  J.  Ht’Yi.  Espimal^  i033,  In-A. 

3A901*  Mémoires  sur  quelques  antiquités  remar- 
quables du  département  des  Vosges,  par  J.-B.- 
R.  Jollois.  Paria,  18A3,  gr.  in-A.,  avec  Ao  pl. 
et  une  carie  (tiré  A 135  exemplaires).  5o  fr. 

aAooi^  Ilisiuire  de  la  ville  de  S.  Dié,  par  M.  (Gra- 
vier. kpinal^  188O,  in-8. 

3AQ03  Evsai  sur  la  ville  de  Nancy,  par  d'Aodreu 
de  Bîllslein.  AmUerdam^  1783,  in-8. 

3A9o3  Histoire  des  villes  vieille  et  ncave  de 
Nancy,  par  l’abbé  Lionnois.  A’awcy,  1805-11, 
S vol.  ln-8. 

UA90A  Essai  historique  sur  la  ville  de  Lunéville, 
par  M.  Guerrier.  iVancy,  1817,  ln-8. 

3A905  Histoire  de  Lunéville,  par  M.  Maréchal. 
LunéviUe^  1839,  in-13,  fig. 

3A906|L'Alsace,  nouvelle  description  historique  ri 
topographique  desdeuxdépariementsdu  Rhin, 
par  J.  Fréd.  Aufschlager.  Sirasbourç,  i8a5, 
3 vol.  in-8.  fig. 

3A007  Vues  pittoresques  de  l’Alsace,  par  l’abbé 
Geatid-Didiee.  Strailfourg^  1785,  in-foL 

sApoS  Anti(|uités  de  l’Alsace,  par  de  GoLacay  et 
Sch«clgh»usrr.  Por/a,  i8a5,  in-fol. 

aApop  Die  âlteslc  leusebo Cbronlcke,  von  Jac.  vou 
KoEAicsHorTEX.  Sirtubonrç^  1898,  In-A. 

3A910  Bern.  Heetzoo,  chronicoo  Alsatlc.  5/roa- 
Aourp,  1593,  In-foi. 

3491 1 Histoire  de  la  province  d'Aisace,  par  le  P. 
Louis  Laguilie.  Strasbourg,  1737,  lu-fuL,  ou 
A tom.  en  8 vol.  pet.  in-8. 

3A919  J.-D.ScHOEprLmi  Aisatia  üluslraU. Co/mor., 
1751,  3 voi.  in-fol. 

sApiS  EJusdem  Aisatia  diplomatlca.  iianhemit, 
1773,  9 vol.  in-fol. 

3A91A  Histoire  d'Aisace,  selon  Schoepflin.c'oisMir, 
1898,  rl  Sirasbotsrÿ,  1839,  A vol.  io-i9. 

3Aoi5  Evidess  (lesignatio  receptisslmanim  con- 
sueludlnum.  .trycNforafi,  i6o5,  ln-8. 

3A91Û  Documents  historiques  rfialifs  A l'hlstoIrc 
de  France,  tirés  des  archives  de  Strasbourg, 
publiés  par  Ant.  de  Kentzinger.  Strasbourg. 
1818,  3 vol.  iu-8. 

oApifi*  Essai  sur  l’ancienne  monnaie  de  Stras- 
bourg, et  sur  ses  rapports  avec  l'histoire  de  la 
ville  et  de  l’évéché,  par  U LevraulL  Strasbouroj 
18A3,  ln-8. 

3A917  L'Alsace  française,  ou  nouveau  recueil  de 
ce  (|u1i  y a de  plus  curieux  dans  la  ville  de  Stras- 
bourg, ))ar  Guy  Boucher.  Strasbourg,  1708, 
in-fol.  fig. 

9A91 8 Notices  historiques,  statistiques  et  lUié- 
raires  .sur  ia  ville  de  Strasbourg,  par  J.-Fréd. 
Hermann.  Strasbourg,  1818-19,  3 voL  Ui-8., 
avec  une  plauche. 


1.  Ancltim»  prtMipaalA  dt  Sedan  ; Flandr*  françalsa. 


3A9I0  Histoire  de  l’ancleMne  princlpaulé  de  Sedan 
Jusqu’A  ta  fin  du  iS*  siècle,  par  J.  Peyran. 
Paris,  1838,  9 vol.  ln-8. 

uAgso  Annales  civiles  el  religieuse  d'Yvols-Ca- 
rignan  et  de  Mouzon,  par  Ch.-Joa.  Deiahaut, 


HISTOIRE 

publléru  avec  des  auipneniaUoas  et  des  correc- 
tions, par  I^uy.  Pên's^  iBaa,  In^. 
sh9ii  Statistique  du  départenu'nt  du  Nord,  par 
M.  Dieudonné,  préfet  (rédigée  en  gramie  partie 
par  Béb.  Bottin).  Oouai , S vol.  ln-8. 

(SI.  BoUina  égaleiiieni  rédigé  V innuaire  statis- 
tfquf  du  département  du  A'ord,  années  i8oS  a 
i8t5.  LiUe^  i3  voi.  in-8.) 

QftO^i*  Mémoires  de  la  Société  des  antiquaires  de 
ta  Morinie.  SainH)mer^  i833-A^,  3 vol.  in-8. 
aftqrri  De  Morinis  et  Morinonini  rébus,  sylvi^, 
etc.,  opus  Jac.  MtL&aAscg.  Tornade  t039>3/l, 
S voU  in-4. 

uApod  llisioire  de  Cauibray  et  du  Ombresis,  |>ar 
J.  Le  GAUFcsTini.  Leyde^  i66é,  n voi.  In-ft. 

Chronicon  camerarensc  et  atrebalense 

a Balduiico.  Duaci\  i6i5,  iii-a. 
adqaj  Histoire  ecclésiastique  et  civUe  de  la  ville 
d«  Cambrai  et  du  Camhresis  par  M.  Dupont, 
chanoine  de  i'abhaye  de  Sainl-Auber.  ramtrrui, 
Sam.  AerrhW (sans  date,  nialst‘759-07),7  part, 
en  3 vol.  in>i3.  (Estrait  de  r.4/maM4rh  de 
Camhrai\  aitn.  173g,  Oo,  63>dj  et  67.) 

:jA036  Le  irlumphe  de  ia  paix  célébrée  3 Caoibray, 

avec  ia  déclaratino  des  entrées  et  ystues. 

par  J.  TuiaAnLT.  .ém)era(i33g},  io-A. 

34937  Le  reroeul  du  iriumphc  soleynnel  fait  et 
célébré  A Cambray,  pour  ia  paix  (en  iSqq), 
In-A.  (Article  TiiiBArLT.) 

3A998  DécuvaATio?!  des  iriumpbanlx  honneur  et 
recoeui  faictsA  la  nialeste  imi>erlalle  (Charles  V), 
etc.,  eu  la  cité  de  Cambray,  en  i53o.  Cambray^ 
In-A. 

34939  Discours  contenant  les  choses  advenues  au 
^ége  de  Cambray,  en  iSçr».  Arras^  iSqO,  |n^. 
34930  Histoire  sainte  de  la  province  de  Lille, 
Douay , Orchics . avec  la  naissance , progrès, 
lustre  de  la  reliuion  catholique  dans  cette  cha^- 
telienie,  |>ar  un  IL  IL  de  la  Cnninagnic  de  Jésus 
(AUrliii  Lhermile).  Pouay.,  Bardou^  i638,  in-4. 
*j493i  Histoire  sacrée  des  saints  ducs  et  duebessi'» 
de  Douay , soigneurs  de  Menille , les  SS.  Gor- 
inide,  Adalbaidc,  lUchirde,  Maurand,  patron 

de  Douay recueillis  par  le  IL  P.  M.  L. 

(Martin  Lberinite).  Pouay^  ff'yoHy  i037,  ln«). 
de  113  pp.,  4 tr.  non  chilTr.,  et  eu  outre  16  pp. 
chiffrées.  (Ces  deraières,  ainsi  que  le  litre  do  la 
prem.  page,  seuieaifntd,ins quelques  exempi.) 
34933  Becueii  de  monnaies,  luédailles  et  Jetons, 
pour  servir  4 l'histoire  de  Douai  et  de  son  ar* 
4 roiidlssemeiil,  par  MM.  L.  Dancoisne  et  A.  Dc- 
ianny.  Pouaf^  i830,  ln-8.  Qg. 

34933  I.CA  chastclains  de  Ullt \ oisemblo 

l’estai  des  anciens  comtés....,  par  Flor.  Vàndkk 
Harr.  Li7/e,  lOii,  pet.  in-4. 

34943*  Alias  topogranhiaue  et  historique  de  la 
ville  de  Lille,  de  sa  banlieue  et  de  ses  environs, 
depuis  l'an  mil  jusqu’4  nos  jours,  par  Brun- 
Lavalnne.  Lille  (vers  i84o),  in-fol.,  comprenant 
i3  ir.  de  texte,  11  pl.  et  3o  pi. 

34934  Histoire  de  Lille  et  de  sa  châtellenie  (par 
Tiroux).  Lille^  17S0,  in*8. 

34933  Histoire  de  la  ville  de  Lille,  depub  sa  fon- 
* dation  Jusqu'en  1 434, par  de  M.  C.  D.  S.  P.  D.  L. 

(Ch.- Aol.  Leclerc  de  MonUinot,  chanotoe  de 
8.  Pierre  de  Lille).  Parité  17O4,  pci.  ln>8.  •— 
Observations  sur  l’histoire  de  Lille  (par  Wartel). 
Avignon  (LiUe)y  17O5,  ln-i3. 

34934  Histoire  de  Lille,  depuis  son  origine  Ju.s- 


MOÜERNE.  53.5 

qu'en  i83o,  par  Lucien  De  Hosoy.  Palenciennes, 
i83o  (aussi  18S8),  in-8.  Rg. 

34934*  Roissin  Franchir,  lois  et  coutumes  de  la 

ville  de  Lille,  ancien  manuscrit avec  des 

notes  et  uo  glossaire  par  Brun-Lavalnne.  Lille, 
1843,  ln-4. 

34937  Les  sept  sièges  de  Lille par  Brun«1.4- 

vainne  et  Elle  Bruiu  Lilte^  i838,  gr.  in-8.,  avec 
3 planches. 

34937*  Description  historique  de  Dunkerque,  par 
P.  Faulconiiier.  Bruget,  1730,  In-rol. 

34938  Histoire  de  la  ville  et  du  comté  de  Valen- 
ciennes, par  lleor.  d’OiTRcuA^.  iiouuy,  i63g, 
In-fol. 

94939  Abrégé  de  l'histoire  de  Valenciennes  ( par 
Després).  Lille,  x688,  ln-4* 

34940  Précis  historique  et  statistique  sur  la  ville 
de  Valenciennes  (par  Desfonlaincs  de  Preux: 
suivi  d'un  coup  d'«ll  sur  les  usages  de  la  même 
ville  (par  M.  Hécart).  yalenciennes,  i835,  ii^8. 
(Les  dissertations  diveru'S  de  M.  Hécart,  rela- 
tives 4 Vaicncicnocs , sont  décrites  dans  U 
France  littéraire  \ic  M.  Querard.) 

34941  Description  des  choses  plus  méniorable.H 
arrivées  pendant  le  siège  de  Valentieiines,  lait 
Mr  l'armée  de  France , recueillies  par  J.  de 
hanlre.  Falentiennet,  iG36,  pet.  in-4. 

34943  Histoire  de  la  ville  de  Bourhain , par  le  P. 
Phll.  Petit.  Pouay,  H'ÿon,  1659,  pet.  in-8. 

34943  Histoire  de  la  terre  et  vicomté  de  Sebourcq. 
Jadis  fvossédée  par  les  comtes  de  Flandre , et 
de  llainaut,  ensemble  leurs  faib  héroïques  et 
mémorables:  depuis  descendue  aux  maisons  de 
WUlhero  et  Berghe,  par  P.  Le  Boucq.  Bruxelles, 
1445, ln-4. 

34944  Histoire  de  Thérouanne,  et  notices  sur 
Fauquembergiies  et  Renll,  par  H.  Piers. 
ihner,  i833,  in-8.  — Voir  le  n*  34354. 

34945  Histoire  de  la  ville  de  Bergurs-Saint-Vinoc, 
et  notices  historiques  sur  Honschoote,  Worni- 
lioüdt,  etc.,  parle  même.  Ibid.,  iS33,  in-4. 

34946  Histoire  des  Flamands  du  Hautpont  et  de 
Lysel  : lies  flottantes  ; Portus  Itius  : Histoire 
des  abbayes  de  Watten  et  de  Chamarali,  etc., 
parle  même,  ibid.,  i836,  in-8. 

( Pour  la  Cône,  reyct  Ite  a.  ss876  tl  toiv.) 

% 

2.  Histoire  Belgique, contenant  lesancicnm-s 
provinces  de  Brabant,  de  Klandre,  du 
Rainant,  de  Namur,  de  Luxenibonig, 
do  I.inibourg,  du  pays  de  Liège,  et  la 
Hollande. 

A.  0<*ogr«plil«,  Topogr«phie,  Slatisllque,  Anli- 
qulté,,  Orlginn,  Hour,  et  Uug«9,  lailllullon,, 
etc.  des  Pays-Bas  en  généra). 


sSsJy  Dlcttonnalrc  géograpitique,  historique,  ala- 
llstlque  et  administrant  de  la  Belgique,  par 
de  Bouge.  Bruxrtles^  tSSi,  ln-6. 
uigtS  Descriptiuu  de  la  Gaule-Belgique,  selon  les 
trois  Ages  de  l'histoire,  par  le  P.  Ch.  Wastelatn. 
Ullf,  iqei,  In-a.  — ou,  s*  édition,  corrigée  et 
augmentée,  Bruxella,  tqSS,  s vol.  In-8.,  avec 
cartes. 


Di.i  i : 


5^6  Hisroini::. 


3^909  DescHpÜoo  de  tout  le  Pa}ê-Bas,  par  Louh 
GucciifiDiM.  Anvers^  1M7,  iD>fol. 

36960  Ttieatruro  urbium  Beiglcs,  a Jo.  Biaeti. 
AmsteM.^  i669t  a voL  iiHfol. 

36961  Les  délices  des  Pays-Bas,  ou  description 
géographique  et  historique  des  sni  proslncts 
beigtqiies  7*  édllion,  revue  et  augmentée  (|Mr 
le  P.  GriÔTet).  Anvfr$^  >7i^«  6 vol.  in-i3,  flg. 
( Dernière  édition  de  cet  ou\  rage , dont  la  pre- 
mière, en  un  seul  vol.  pet  in-ia,  avec  fig.  grav. 
par  Harrewyn,  a été  imprimée  a Bruxelles,  sept 
ans  après  la  mort  do  l’auteur,  Jean- Baptiste. 
Christyo  , c’est-à-dire  , en  1697  (il  y a deux 
éditions  dilTéremcs  sous  cctie  date).  Les  éditions 
suivantes  ont  été  successirenieiit  augmentées 
par  Fr.  Foppens,qui  a donné  l'édilion  de  1700, 
en  1 voU,  ainsi  que  celle  de  1711,  en  S voU  pci. 
iu-d.  L'édition  de  Bnixeiles,  1730,  cl  aussi 
celle  de  1768,  on  6 vol.,  portent  pour  litre  : 
llistoirr  générale  des  Payt-Bas.  cW  sur  une 
édition  de  Liège,  1769,  en  6 vol.  pet  tn-g.  Gg., 
qu’a  été  faite  celle  de  178g.) 

36953  Cabinet  d'antiquités  bolgiques,  grav.  par 
RAnEXAxen.  Amsterd.^  iu-6* 

36968  Les  lilustratioi»  de  la  Gaule-Belgimie,  etc., 
par  Jacq.  de  Guysb.  Puns,  i53i,  tn-fuL 

36966  Les  antl(|ii)tés  de  ta  Gaule-Belgique,  etc., 
par  Ricb.  de  U'assi3oi*bg.  Pnrfs,  1669,  in-fol. 

36966  Adr.  van  .Schmeck,  origlnnm,  rerumquo 
celticarum  et  belgicarum  übii.  /pr/«,  1616-30, 
8 vol.  in*4bl. 

36966  Histoire  ancienne  des  Pays-Bas  aatrkhien^, 
avant  et  depuis  l’Invasion  des  Romains,  par  Jo. 
De*  Roches,  énorrs,  1787,  gr.  ln-6.  ou  3 vol, 
iu-8.  (Mon  terminé.) 

36967  Les  Pays-Bas  avant  et  durant  la  domination 

romaine,  ou  tableau  historique,  géographique, 
etc.,  de  la  Belgique  et  de  la  Hollande,  depuis 
les  premiers  temps  historiques  Jusqu’au  6*  siècle, 
par  A.-G.-B.  Schayes.  Bruxelles^  1887,  3 vol. 
ln-8.  • 

36968  Essais  histor.  sur  les  usages,  les  croyance’*, 
les  traditions,  les  cérémonies  et  les  praüques 
religieuses  et  civiles  des  Belges  anriens  et  mo- 
dernes, par  A.-G.-B.  Sebayes.  Loum/h,  i836, 
3 vol.  li>-8. 

a^5o  Analyse  historique  et  ailique  da  l’origine 
>l  des  progrès  des  droits  civils,  politiques  et 
religieux  Belges  et  Gaulois,  sous  les  pé- 
riodes gauloise,  romaine,  française,  féodale  et 
coutumière;  précédée  d’un  précis  critique  tk  la 
topographie  de  ranclenne  Belgique,  par  J.-Jos. 
RaepMci. /TAnd,  i8s6*36,  8 vol.  in-8.,  y com- 
pris un  supplément.  (Tiré  à 176  exempt.) 

36969*  Œuvres  complètes  de  J.-J.  Raepsaet , r - 
vues,  corrigées  et  augmentées  par  rauteur; 
aoivics  de  ses  «uvres  posthumes.  Gmnd,  i83G- 
6t,  0 vçi.  in4. 

36960  Institution  des  communes  dans  la  Belgique 
pendant  les  la*  et  i8«  siècles;  suivie  d’un  traité 
sur  l'existeiire  ebimérique  des  forestiers  de 
Flandre,  par  61.  J.  de  Bast.  Cand^  1819  in-6. 

36961  De  rorigioc  des  communes  flamandes,  par 
Jules  Van  Praet.  Gand  et  léonx,  1839,  ln-6. 

36961*  Histoire  des  relations  coAmerciales  et  di- 
piomailques  ries  Pays-Bas,  pendant  le  16* 
siècle,  par  J.-J.sAltnicycr.  Bnuelles^  1860, 
ln-8. 


3696‘i  Mémoires  sur  trois  points  Intéressants  de 
l'histoire  monétaire  des  Pays-Bas,  avec  les  Gg. 
de  plusieurs  monnaies  beigiques,  avant  1660, 
par  Ghcsqulèrc.  BruxelUa,  1786,  in-8. 


B.  Histoire  politique  des  anciennes  Provinces 
Beigiques  en  général. 


36968  Annales  sivc  historié  rcrum  belgicarum, 
a dlversls  auctoribus  (Jac.  Meyero,  H.  Bariandw, 
G.  Gddenhaurio,  Jar.  Marchantio,  L.  Guicciar- 
dino,  Ph.  Gallso  et  G.  Candido)  ad  h*c  nosira 
tcnipora  con.scriplæ.  Franeof.~ad-JU<xn.^  1680, 
3 tom.  en  1 vol.  In-fol. 

06966  Rcrum  belgicarum  annales  chronlci  et  hls- 
torici;  de  beltls,  urbibus,  etc.  antiqui  recen- 
lioresqueKriplorcs,  opéra  F.  Swcrtli.  Francof.. 
1630,  iii-fol. 

36966  Rerum  famillanimquc  belgicarum  chroni- 
con  magnum  ; cui  accesscre  Wippo,  de  Conrarti 
SalicI,  Imperaiorls,  vHa;  cuni  irllms  antiquis 
Fuldcnsiiim  llbrls;  neenon  chronicon  Constau- 
tl»  et  eplscopor.  61indriisium,  etc.,  edltorc  Jo. 
Pislorlo.  Fran£of.~<id-\lœn.^  i656,  In-fol. 

36966  Analcctorum  bcigiconini  llbri  II,comlnentcs 
Casp.  Schoti,  (.orvlnl,  Wesemalisbaronisopus- 
ruia,  elr.,  edidil  P,  Burmaiinus  secundus. 
I.ugduni-BainvorMm^  *773,  3 vol.  ln-8. 

3696?  Monuments  ancien»  csseiillellcincni  utiles  à 
la  France,  aux  provinces  de  Hénaull,  Flandre, 
Braliant,  etc,,  par  Jos.  de  Saitt-Gesois.  Paris,, 
Lillê  cl  Bruxtlkea^  1783-1806,  In-fol. 

36968  Corpus  clironicorum  Flandriæ,  edkill  J.-J. 
dcSoiH.  BruxeUia^  1887,  iii-6. 

36969  Ponll  HeutcrI  (Huyter)  opéra  liistorica  om- 
lUa  burguiidica,  austriaca,  belgica,  de  rebus  a 
princlplbus  burgundis  atque  austriaois,  qui  Bel- 
glsimpcrariinl,pacebelloquegcstls,etc,  Lotwiiiï, 
i669(nouveau  titre,  i65i, et  aussi //a^/e-ToiRfr., 
1795),  3 tom.  en  1 vol.  In-fol.  ( Les  5ecrisfo}iEs 
belgietTy  qui  commeoceni  à la  page  885  de  la 
3*  partie,  manqneul  dans  une  partie  des  exempl. 
qui  portent  ta  dalc  de  1669.) 

36970  J. -B.  Graminaye,  anliquilales  beigicc. 
/.oeaniY,  1708,  In-fol.  Gg. 

36671  Pcirl  Div»l  opéra  varia,  quibus  adjecta  suiU 
Herm.  Nuenarii  de  Gallia  iWigica  conimcnta- 
riolus,  ejiisdemque  de  origine  et  sedibus  priscor. 
Francorum  narratlo;  neenon  Abr.  OrtelÜ  et 
Joh.  Viviani  ilincrarium  (edente  Van  Langcti- 
donck).  Lovanii^  1767,  In-fol.  Gg. 

36976  M.  Van  Wærnewyck,  de  historié  vao  Belgls. 
Antwerp.^  1661,  lu-fol.  Ûg.  — Réimpr.  à /Iiroer5. 
en  i665,  ln-6,  à Gandy  en  1786,  ctaussl  en  1829, 
8 part.  3 vol.  in-8.  (La  dernière  édition  est  la 
ineifleurr.) 

36976  Brlgarum  aliarumque  gentium  annales,  aur- 
lorc  E»er.  Reidano,  Dionysio  Vossio  loierprcle. 
Lugd.-Batavor.y  1688,  in-fol. 

36976  Jo.  des  Roches,  hisioris  belgiœ  lib.  VIL 
BruxeUiay  1783,  3 vol.  to-8. 

36976  Histoire  générale  de  la  Belgique,  depuis  la 
conquête  de  César,  par  M.  Dewez.  Bmxellffy 
i8o5,  7 vol.  in-8.— refaite  de  nouveau,  Bmxrl- 
iea,  ]6u5-38,  7 vol.  ln-8. 

^6977  Analyse  de  l’histoire  de  la  Belgique  de  M. 
Drwez  (par  M.  de  Stassarl).  Avignon,  1810, 
ia-8.  (tiré  à 35  exemplaires.) 


HISTOIRE  MODERNE. 


34q78  Histoire  pari^Uèrc  des  provinrcs  bel- 
glques,  sous  le  gOTvernement  des  ducs  et  dos 
comtes,  par  M.  Dewez.  BruxtlUi^  iSiO,  8 vol. 
la<6. 

•jà97Q  Histoire  de  la  Belgique,  par  J.-J.  de  Smelh. 

3 part.  in-8. 

aAgSo  Résumé  de  Thistoire  des  Pays-Bas,  par  M. 

de  ReilTenborg.  Bruxelles  (i8a7),  s vol.  iii>i8. 
U8981  AnI.  MATTUJti  veterls  xt\  analecta.  Hayir- 
Comitum.,  1738,  5 tom.cn  10  vol.  Iii>3. 
adg8‘i  Com.  P.  Hoynck  van  Papendrecht  ana- 
lecla  bclglca  ad  bislorlaui  sclssi  Bolgil  potissi- 
nium  spcctantia.  Uagtp-c'omitum^  i733,  S toni. 
en  0 vol.  in-A. 

uAgS3  Aubcrli  Mlræi  opéra  diplotnaüca  cl  hisuv- 
lica,  édita  ex  recens.  J. -Fr.  Foppens.  Lovanii^ 
1793-A8,  A vol.  lo-fol. 

oA98A  Histoire  des  choses  les  plus  mémorables 
avenues  de  u30jus<iu’au  17*  siècle...,  selon  le 
temps  qu'ont  dominé  les  seigneurs  d’Engblen , 
par  P.  CoLiss.  ifons,  16SA,  in>A. 
oAgSS  Chronique  de  S.  Bavon  A Gaiid,  par  Jean 
Thiirode  (iao8)t  d’après  le  manusoil  appar- 
tenant A M.  I.ammens.  Gmid,  i3S3,  ln-8. 
aAp80  Histoire  des Pays-Bas(iAi3  A i6ia)d'Emm. 
de  Meteebs,  trad.  en  françols.  La  //aye,  1O18, 
lo-foi.  flg. 

08987  Mémoires  d’Olivier  de  La  MAarne.  BruxeU 
U$^  1616,  in-A.,  ou  Loumin,  i6A5,  in-A. 

0A988  Mémoires  inédits  de  Jacq.  Do  Clbbcq, 
1AA8-88.  BruxeUet^  i8aS,  A vol.  in-8. — Voir  le 
n*  03371. 

0Ag88*  .Nicoui  de  prelils  et  oecasu  duels  Bur- 
gundi».  In-A.  (Article  Nicolacs.) 

08989  Histoire  do  Marie  de  Bourgogne,  ûUe  de 
Charlev-lo-Téméralre  (par  G.- H.  Gaillard^, 
édition  augmentée  d'une  préface  historique. 
BrM.rr//rs,  176A,  in-S. 

08990  LéoevDE  des  Flamands.  Paris,  i5oo,  In-A. 
( Pourrait  aussi  être  placé  vers  le  n“i3oS9.) 

oAmi  Ei  feliclsstmo  vlajc  de  D.  Phelipe  hljo  de 
Carlos  V,  desde  Ksj>afla  a sus  tlerras  de  la 
baxa  AIcmana,por  J.-Cbr.  CALVCTEde  Ëstrella. 
Anvers^  t35o,  In-fol. 

0A999  Historia  de  las  guerras  que  lia  avldo  en  1ns 
estados  de  Flandes,  des  del  aflo  1359-iOog,  por 
A.  Camero.  Brusselat^  i6o3,  in-fol. 

08993  Le  guerre  di  Flandra  (i360-i6O9),  breve- 
meiiie  narralc  da  Fr.  Lanarlo.  Antarsay  161 3 
(aussi  Venet.y  lOiO},  in-A. 

S899A  Famlanl  Stkadæ  de  bello  belgico  décades 
dus.  Bomœy  16A0,  0 vol.  in-fol. 

08993  Guil.  Do!VDf*ii  historia  de  rebus  In  Gallia 
geslis  ab  Alex.  Famesio.  Pomrr,  167S,  in-fol. 
^8996  Aug.  Galldcii  de  bello  belgico,  ab  ann. 
1393,  ad  ann.iOo9,  P^rt*  H.  BottuTy  1671,  o vol. 
In-fol.  P 

08907  Micb.  Aitsingeri  de  leone  belgico  ejusque 
topographica  atque  hlstoricadesciiplione  liber. 
C<^oni^{.’A/orvm,  i383,  h>4ol. 

08998  Délia  guerra  dl  Flandra,  da  BorrivocLio. 

CPionftey  1683-39,  8 vol.  In-A. 

Moqo  h.  Gaoni  annales  et  hlstorl»  de  rebus 
j8Àe1glcls.  Amsielod.y  i657,  In-fol. 

^000  Nederlansche  historié  van  1 333-85,  van 
P.-C.  Hooft  Amsterd.y  L,  £/r#»/er,  i6Ao,  In-fol. 
— Rélmpr.  A Amterd.y  eu  1677  et  en  1708,  en 
9 vol.  In-fol.;  aussi  en  1891,  de  format  in-8. 
lâooi  Troubles  des  Pays-Bas,  depuis  lAoS  Jus- 
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qu'en  1609,  par  Vanoui  Vincc.  Bruxelles^ 

1765,  In-A. 

23000  Histoire  du  souièiemeni  des  Pays-Bas  sous 
Philippe  II,  trad.  de  l'aJIem.  de  Scuiixen,  par 
le  marq.  de  Chatcaugfron.  PariSy  1807,  0 vol. 
in-8. 

o3oo3  Flor.  Vatidee  llAea,  de  tniüls  tumulttiuin 
belglcorum  Itbrl  duo.  Duaciy  1387,  In-io. 

o5ooA  Origo  et  historia  belglcorum  lumulluuni. 
Lugd.- Btttarcr.y  161g,  pet.  In-8.  flg.  (Arlirie 
BftKMUsm'S.) 

o3oo5  Histoire  de  Testât  du  Pavs-Bas,  et  de  la 
religioq  d’Espalgne,  par  Fr.  î)o  Chesne.  Ste~ 
Han'ey  i358,  in-8. 

23006  Comnirnccmeot  des  troubles  dans  les  Pays- 
Bas,  au  XVP  siècle,  et  procès-verbal  de  l’ou- 
verture du  tombeau  du  comte  d'Kgmonl  A 
Sotteghem , en  180A;  par  M.  J.  de  BasU  Gand 
(181g),  in-8. 

93007  Justification  du  selgn.RIchard  deMEEooc... 
touchant  sa  querelle  avec  D.  Rodrigue  de 
Renavldes.  Vantouey  i36o,  In-A. 

o3oo8  OaiGiSE  des  troubles  ès  pays  de  Handre 
pendant  le  gouvernemeDt  du  duc  d'Alve.  Paris, 

1578,  in-8. 

oSoog  Sumark)  de  las  guerras  civiles,  y cosas  de 
la  rébellion  de  Flandres,  por  P.  CoasBiO.  £h 
leoHy  1577,  ln-8. 

o3oio  Sommaire  aonolation  des  choses  plus 
mémorables  advenues  ès  XVll  provinces  du 
Pays-Bas,  de  i366-7g,  AnoerSy  i37g,  in-8. 

(A  l'article  Gau.«os  [PAiL].) 

o3on  Comeniarios  de  D.-B.  de  Mendoza  de  to 
•ucedido  en  las  guerras  de  ios  Payses-Baxos, 
de  1367-77.  Madridy  1390,  In-A. 

25010  La  DEScaiPTios  de  l’estât,  succès  et  occu- 
rences advenues  au  Pays-Bas,  au  faict  de  la  ^ 
religion  (par  Jacq.  de Wesenbeke).  1369,  In-8. 

0301 3 Commentaire  du  selgn.  Alphonse  d'ULLOK, 
contenant  le  voyage  du  duc  d'Albe  en  èlandrc, 
etc.  Paris,  xSyo,  ln-8. 

oSoiA  Histoire  de  Ferd.  Alvarez  de  Tolède,  pre- 
mier duc  d'Alhe.  Paris,  1699,  a vol.  Ii^i2. 
(Aussi  histoire  d’Espagne.j 

25015  Le  Miaoia  de  la  cruelle  et  horrible  tyran- 
nie des  Espagnols,  perpétrée  aux  l*ays-Bas. 
Atmsierdaa*,  1620,  In-A. 

25oiO  VaAva  narration  et  apidogie  des  choses 
paùées  au  Pa^-Bas,  touchant  le  fait  de  la 
religion.  1567,  Id-8.  (Sous  cet  article  sont  Indi- 
quas plusieurs  pièces  analoguesA  cellfr-ci.)  1 

05017  La  Déduction  de  llnnocence  de  Phil.  baron 
de  Montmorency,  comte  de  Homes.  i368,  In  8. 

05018  La  Justification  du  prince  d’Oranges.  1S68, 
in-ia.  ( Voir  Tartlcle  Nassau, ob  sont  Indiquées 
plusieurs  pièces  qui  se  rapportent  A ce  prince.) 

aSoig  Supplément  A l’blslolre  des  guerres  cIvUes 
de  Flandre  sons  Philippe  H,  trad.  du  P.  Steada, 
etc.  contenant  les  procès  criminels  du  comte 
d'Egmont  et  de  Philippe  de  Montmorency, 
comte  de  Homes  (attribué  A J.  Godeiïroy). 
Amsterdam  , 1729,  a vol.  pcL  in-8. 

23020  f4i  defense  de  Jaques  de  Wesenbeke, 
d’Anvers.  1569,  ln-8. 

o5oaa  Déclaration  de  Jean  d’Autriche , et  autres 
pièces  sur  les  troubles  des  Pays-Bas,  en  1377 
et  1578,  in-A.  et  Id-8.  (Article  Jean  d'Autriche.) 

.»5os3  Recueil  d’ARETOpniLt,  coutenant  par  quels 
moyens  les  Espaignoh  entrèrent  en  Anvers. 
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Lyon  s 1578,  pft.  la  >8.  (Pourrall  élre  placé 
aprë5  le  11“  35068.) 

35038  I.rrnie  conieDanl  rëcialrdssement  des 
actions  du  dtic  d'Aojou.  Rouen  ^ 1578,  ln>8. 
(Sous  ret  arlldesoiit  Indiqués  divers  opuscules 
conccrnanl  rexpédUiou  du  duc  d’Aojou  dans  les 
Pays-Bas.) 

35035  Bbci'Cu.  de  lettres  et  actes  relatifs  à la 
paix  de  Cologne,  en  1579.  li^**^* 

33036  Bcriti  sur  le  traité  d'union  fait  à Ctrecht, 
en  1570,  et  sur  la  paciûcaiion  deGand,  etc. 
in*8.  et  io-8.  (Article  Discotns  contenant  le 
vray....) 

35037  Viai  clarKsimi  (Casp.  Sebeü)  dialogus  de 
pacc.  Antuerpiœ^  i570i  peC  in*8. 

35038  PoisCTS  et  articles  des  charges  proposées 
contre  Guil.  de  Homes,  .tfoiu,  i58o,  pet*  ln-8. 

35030  Kti&tres  btilgiques.....  sur  les  troubles  qui 
régnent  en  Flandres.  Hcinii,  1578,  ln-8. 

35050  £mmaoucl-Erne.st,  dialogue  sur  Testai  des 
Pays-Bas.  .éitverr,  i58o,  ln-8. 

35031  Discours  sur  Testai  des  Pays-Bas,  par 
Maxim,  de  Wickancockt.  .^rroi,  i5o5,  ln-8. 

35oS3  Lettres  interceptées  du  card.  de  GaisrsLLr. 
et  autres,  yinreri,  i58o,  In -6.  (Avec  les 
réponses.) 

35055  Mémoires  pour  servir  à l'histoire  du  card. 
de  Granvelte,  par  un  Dénédlctln  (D.  Prosp. 
I^véque).  Por/s,  1755,  3 vol.  In-13. 

3508Û  Histoire  du  card.  de  Granvelle  (par  Cour- 
cbetel  d'Ësnans).  Pur/s,  1761,  ln-13* — Nouvelle 
édit,  augmentée.  BruxelUs^  1788,  a vol.  In-i3. 

35o55*  l^aniers  d'étal  du  card.  de  Granvelle, 
d’après  les  manuscrits  de  la  blhIlolhé(iuc  du 
Besançon,  publiés  sous  la  direction  de  M.  Ch. 
Weiss.  Paris,  imprimerie  royale, 

(om.  I 8 III. 

35056  Le  Glomcox  et  triomphant  martyre  de 
Ualiazar  Girard,  advenu  en  la  ville  de  Dclft,  en 
Hollande,  ensemble  le  tombeau  de  Guillaume 
de  Nassau.  Pouny,  i588,  In-ia. 

35057  Las  guerras  de  los  Estados-Baxos,  por  D. 
Carlos Colonia.  Amberes,  i63S(aussl  i655),  ln-8. 
— Rélnipr.  8 Barcelone,  1637,  ln-8. 

aSoSB  Impresc  nella  Flaodra  del  serenlss.  Ales- 
sandro Farnese,  principe  dl  Parma  ; blstorla  di 
Ces.  Campana  : aggldntovi  gl*  arborl  de'  contl 
di  Fiandra.  Cremona,  iSpS,  ln-8.  — aussi  sous 
le  titre  û\4ssedio  e racquisto  d' Anversa,  etc. 
yicenza,  i5o.5,  in-8> 

35o3o  L'histoire  d'Alexaodrc  Faroese,  duc  de 
Parme  et  de  Plaisance,  gouverneur  de  la  Bel- 
gique, par  le  S'  l).  M.  (de  MonpleiiKdtaïup). 
Amsterdam,  i6g3,  In-13. 

35080  lIocnEroT,  ou  salmigondis  des  fols. 

Pincenorï//#,  1 596,  pet.  ln-8. 

35081  W*.  B*tnAaTii  polemographla  auralco-bel- 
gica.  Amstrlodami,  1633,  iti-8. 

35o83  Mémoires  guerriers  de  ce  qui  s’csl  pas!>é 
aux  Pays-Bas,  depuis  le  commencement  de  Tan 
1600  jusqu'à  la  fin  de  Tan  1606,  par  Ch.-Alcx. 
sire  et  duc  de  Croy.  .tneers,  lOig,  in-8.  fig. 

35085  Vlage  del  infante  D.Fernando  de  Austrla..., 
por  Ü.  .\Efio  y Gallart.  Anvers,  i055,  ln-8. 

35088  Mémoires  du  comte  de  Mérode  d'Ognics, 
avec  une  introduction  et  des  notes,  i605.  Mons, 
1880,  gr.  in-8.  (N*  9 des  nubllcalious  de  la 
Société  des  bibliophiles  de  Mons.) 

35088*  -Mémoires  du  feld-marécbal  comte  de 


Mérode-Westerioo,  capitaine  des  trabans  de 
l’empereur  Charles  VI,  etc.,  publiés  par  le 
comte  de  Mérode-W'cslcrloo,  son  arrlére^>cül- 
fils.  Bruxelles,  1880, 3 vol.  in-8. 

35o85  Histoire  du  royaume  des  Pays-Bas,  depuis 
1818  Jusqu'en  i85o,  précédée  d'un  coup  d’œil 
sur  Tanclen  régime  communal,  etc.,  itar  Ë.-C. 
de  Gcrlachc.  Bruxelles,  1889,  3 vol.  in-8. — 
3*  édition,  i883f  3 voL  in-8. 


C.  Histoire  particulière  des  anciennes  Provinces 
belgiques. 

( Poar  U FUsdr*  françsiM,  voir  le*  n.  t49iS-S4S4&} 


35086  Ant.  Sanderi  chorographia  sacra  Braban- 
li».  HttÿœH'omilum,  1736,  5 vol.  In-fol. 

35087  Castella  nobiüum  Brabanlis,  a J.  Le  Rot. 
Antuerpùr,  1696,  iu-fol. 

35088  Le  Gbaxd  ihéflire  sacré  du  duché  de  Bra- 
bant (par  J.  Le'Rot).  La  Uaye,  17>9,  9 loin, 
en  8 vol.  in-fol. 

35089  Le  Giuxd  théâtre  profane  du  duché  de 
Brabant  (par  le  même).  La  Baye,  1780,  in-fol. 

35o5o  To|M>grapliia  gallo-brabantica , auctore  J. 
Le  Rot.  Amstelodami,  1693,  In-foL 

35or>i  Délires  du  Rrahaul  et  de  ses  campagnes, 
par  de  Canüilon.  Amsterd.,  1757,  8 vol.ln-8.flg. 

95053  Tropltées  sacrés  cl  profanes  du  Brabant, 
par  Bitaess.  La  Haye,  1738, 8 vol.  In-fol. 

9So55  CnoxYKEvan  Brabant  Anvers,  i897i  in-fol. 

35058  Chroniques  de  J.  van  Heelc,  publiées  par 
J. -F.  Wilicms.  Bruxelles,  i856,  ln-8. , en  vers. 
— Voir  le  H"  i56o8. 

33055  Chroni<iue  de  J.  de  Klerk,  publiée  par  J.4. 
Willems.  Bruxelles,  i839,  in-8.,  tome  I”. 

850.50  Hadr.  Barlasdi  ditcum  Brabantl»  chro- 
nica.  Anluerpiir,  1O00,  in-fol. 

35057  Fr.  Harrœl  annales  ductim  seu  principum 
Brabantiœ  totlusqiic  Beigii  toroi  très.  Antuerp., 
1633,  3 lom.  en  3 vol.  in-fol. 

35058  Traité  de  l'origine  des  ducs  et  duché  de 
Brabant  et  de  ses  chartes  palatines  hérédi- 
lalres,  par  J.  de  Vaddere.  Bruxelles,  1673, 
pet.  iii-8. 

95059  Louvain  très  ancienne  ville  et  capitale  du 
Brabant,  par  J.-Nic.  de  Parlval.  Louvain,  1667, 
pet.  ln-8. 

{ Petr.  Dlr»l  opéra,  voyei  It  b.  S49TI.) 

S5o6o  Dam.  Goes  urbis  lovaniensis  obsidio. 
Olisipone,  i586,  in-8. 

35061  Abrégé  de  l'histoire  de  Bruxelles,  par 
l’abbé  Mann.  Bruxelles,  1785,  ou  nouv.  édit., 
183g,  5 vol.  en  3 toni.  ln-8. 

35o68  Les  exeques  et  pompe  funerale  de  D.  Fer- 
nand, roy  catholique,  8 Bruxelles,  le  18  niArs 
i5i5,  par  Remy  De  Pots.  In-fol. 

35o65  Dito  Leopoldo  I.  P.  F.  A.  ob  Budara  occu- 
paiam  ignés  triomphales  Bruxcllis  cxtnictos 
dedicant  Fama  et  Gloria.  {Brux.,  1686),  In-fol. 

95o68  Corn,  van  Gesiel  historfa  sacra  et  pro- 
fana archl-episcopatus  niechUnensis.  Uagcx~ 
Comitum,  iTi5,  3 vol.  In-fol, 

35065  Notilia  marcliionatus  antucrpiensls,  auct. 
J.  Le  Rot.  Amstelodami , 1678,  lo-fol.  ûg. 

95o65*  J.  GoropH  Becanl  origines  antwcrpltn». 
Antuerp.,  Plantin.,  i569i  In-fol. 
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a&o60  Car.  ScribanU  Antucrpla.  Antuerp.^  lOio, 
(ArUcie  Mouivi’s.) 

a5o07  TrUimpliante  entrée  de  Philippes  II  k 
Anvers^  par  Cornille  GRiriiF.(  s.  Attwn, 

|>et.  ln>feL  (A  TarUcle  Craphuis  se  (route  in- 
diquée une  fêle  donnée  i Cliarles  \\  en  ir>30; 
pour  l'entrée  du  duc  d’Anjou  à Amers,  en 
i58a,  toir  l’article  LerrRe  contenant.) 

aôo68  Recueil  des  choses  adtenties  en  Anvers, 
louchant  le  fait  de  la  religion,  en  1576.  Pet. 
In*8. — Voir  le  n*  aôoaS. 

a&o6g  Pompa  Inlroluis  Kcrdlnaiidl  austriaci 

in  urbem  Autuerplam.  .tniuerpiœ^  i6â*j,io-fol. 
(Article  Givartii's.) 

a5070 Discours  sur  l’utilité  d'une  histoire  générale 
delà  Flandre,  et  sur  la  manière  de  l’écrire,  par 
M.  I.amoot.  Liège.,  iTdo,  pet.  imia. 

36071  Recueil  d’antiquités  romaines  et  gauloises 
trouvées  dans  la  Flandre  proprement  dite,  par 
M.  J.  de  Bast.  Gand,  i8oA-i6,  In-â.  hg.,  y com- 
pris un  supplément. 

3607a  Jo.  Ouzcllni  Gailo-Flandria  sacra  et  pro- 
' fana,  iiecnon  annales  Gallo-Fiaiidris.  Duaciy 

‘ 1016,  a vol.  in-fol. 

. 36073  Ant.  SAüOEfti  Flandrla  illuslrata.  Colûnitr- 

AgrippiruTy  i03i,  a vol.  in*fol. 

\ 3507A  Jac.  McTOii,  llaiidrlacarum  rerum  (omi  X. 

’ ArwptJ,  i63i,  in*3. 

36076  Jac.  Mcyuu  commeniaril  dve  annales 
^ rerum  Ilandriacaruni.  .énfuerpia,  1661,  In-ful. 

I 36076*  Recherche  des  antiquités  et  noblesse  de 

^ Flandre,  par  Phil.  de  L'Espinoy.  Douay^  i03a, 

In-fol. — >oIr  le  n*  afiSgi. 

^ 36070  CiiRONiQie  de  Flandre  mise  en  lumière  par 

^ Den.  Sautage.  Ayon,  16C1,  in-fol. 

I 36077  .Abrégé  chronologique  de  l'histoire  de 

Flandre,  par  A.-J.  Panckoucke.  Lille  et  Run- 

• Arerqwr,  176a,  pet.  In*8. 

36078  lars  chroniques  et  annales  de  Flandre,  de 

* 030-1(176,  pard’Oudeghersl.  .fmyrs,  1671,111-4. 
— ' Nouv.  édit.,  avec  des  notes  par  Lesbroussart. 

I Gündy  1789  (ou  an  tiii-i8oo],  3 >ol.  ln-8. 

I 3607g  Oitvarii  Vrcdu  stgilla,  genealogia  et  hisUr- 

lia  comituiu  Flandrl».  Brugi$y  i63g-6o,  6 vol. 
in-fol. 

t 36080  Effigies  des  forestiers  et  comtes  de  Flandre, 

I par  J.  MErssi;vs.  Anvers,  1Û68,  pet.  in-fol. 

36081  Histoire  de  la  Flandre  et  de  ses  institutions 
i civiles  et  politiques,  par  I..-A.  V\arnkœnig, 

t trad.  de  l'allem.  par  A.-E.  Gheldoff.  Bruxelles, 

i835,  3 vol.  in-8.,  avec  cartes  et  fac-similé. 

36083  Histoire  de  la  vie  et  du  ministère  du  bien- 
I heureux  Idesbalde  (van  der  Gracht),  sons 

Thierry  d'Alsace, comte  de  Flandre...,  parM*** 

' (d'Hermanvilte),dorieuren  lliéologle.^nure/ffs, 

' 1716  (aussi  1718),  in-8.  fig. 

s6o83  Histoire  de  la  Flandre,  depuis  le  comtnGid 
' de  Danipierre  Ju$<]u'aux  ducs  de  Bourgogne, 

' j38oè  1383;  par  M.  Jules  Van  l>raet.  Bruxelles, 

1838,  3 part.  in-8. 

s6o80  Tableau  Adèle  dea  troubles  et  révolutions 
' «arrivés  en  Flandre  et  dans  ses  emiroos,  depuis 

I Cbari(‘s-]e-Bon  Jusqu'en  1 680,  par  Doaucourt  de 

» NoortvcIde.  Bruges,  1793,10-8.  (Tome  I*»,  le 

I seul  publié;  H s'arrête  à l'année  i0g0,  néan- 

moins il  est  recherché,  et  de  plus  assez  rare.) 
t 36086  L'ancienneté  de  la  villedeGand, établie  par 
des  chartes  et  d'autres  rnonumenls  authen- 
tiques, par  M.  J.  de  Bast.  C,and,  i8ai,  in-0. 
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36080  Ant.  Sanderi  Gandavum,  sive  gandaven- 
aium  rerum  libri  VI.  BruxeUis,  1037,  ln-0. 

36087  Mémoire  de  Jean  d’Hollander,  sur  la  révolte 
<les  Gantois,  en  t'an  i03g,  contre  Charles  V. 
La  Haye,  1707.  in  0. 

36068  Histoire  du  Ivon  chevalier  sans  reproche, 
Jac.  de  Lalain,  et  de  tout  ce  qui  s’est  passé  de 
son  temps,  par  Geor.  Chastelain,  mise  en  lu- 
mière par  Jules  (^hiffiet.  Bruxelles,  i630,  ln-0. 

3608g  La  I0|>ographie  de  l'ancienne  villedeGand, 
par  Ch.-I..  Dicriex.  Gand,  1808,  In-8.,  prein. 
part.,  qui  n'a  pas  eu  de  suite.  — Mémoires  sur 
la  ville  de  Gand,  par  le  mémo,  avec  la  continua- 
tion. C'/ind,  i8i0-t5,  6 vol.  in-8.-~Appcndice, 
ibid.,  i8i0,  ln-8. — .Mémoires  sur  les  loix,  cou- 
tumes et  piivilégesdes  Gantois,  Gond,  1817-18, 
a vol.  ln-8. 

36090  De  Brugensibus  erudUtonls  fama  Claris 
libri  ]f,auct.  A.Sandcro.  Antuerpiœ,  ifi30,ln-0. 

s6ogi  Précis  des  annales  de  Bruges,  Jusqu'au 
comnieticemeiit  du  XV11«  siècle,  augmenté 
d'une  histoire  de  rhôleI-dc-Tille,etc.,  par  J.-O. 
Delepicrre.  Bruges,  i835,  in-8.  flg. 

35oga  la  triiimphante  entrée  de  Charles,  prince 
des  Hespaignes,  etc.,  dans  la  ville  de  Bruges; 
rédigée  en  escript  par  Remy  Do  Pcts,  Paris 
(vers  i5i5),  ii>-foI. 

36093  Histoire  des  choses  les  plus  mémorables 
arrivées  ft  Bruges.  i3B8,  ln-8. 

36090  Description  historique  de  l'église  de  N.-I). 
0 Bruges,  par  P.  Beaucourl  de  Noortwelde. 
Bruges,  1773,  ln-0.  Ag — Voir  le  n-  3187a 

36096  La  nouvelle  Troye,  ou  mémorable  histoire 
du  siège  d'Oslende,  par  II.  Haestens.  Leyde, 
L.  Elzetler,  i0i6,  ln-0.  Ag. 

35090  ^ mémorable  sl^e  d’Ostende,  décrit  et 
divisé  eu  13  livres,  par  Christ,  de  Bonheurs. 
Bruxelles,  i0s8  (aussi  i033),  ln-0. 

36097  Histoire  de  Toiirnay,  par  J.  Cousin. 

1619,  0 vol.  ln-0.  flg. 

u.'kigS  Histoire  de  Tournay  (par  Poulrain).  Im 
Haye,  1760,  3 vol.  in-0. 

36099  H^sat  chronologique  pour  servir  à rhlstoirc 
de  Tournay,  par  M.  Hoverlant.  Toumag,  1S06- 
3a,  103  tom.  en  io5  roi.  In-is.  (Voir  dans  nos 
additions  l’article  IlovraLAST.) 

36099*  Histoire  de  Tournai  et  du  Tounialsls,  de- 
puis les  temps  les  plus  reculés  Jusqu’à  nos 
Jours,  par  A. -G.  Chotin.  Tournai,  i80o-0i, 
3 vol.  ln-8. 

36100  La  chronique  du  bon  chevalier  Gilles  do 
Chln  (on  Thin).— Voir  le  n*  iS037. 

36101  Annales  de  la  province  et  comtéde  Haynau; 
recueillies  par  Fr.  Vinchant , augmentées  cl 
achevées  par  Ant.  Rutcau.  Mons,  iO0S,  in-fol. 

36103  Histoire  ecclésiastique  et  profane  du  flai- 
naut,par  l’abbé  llossart.  Hons,  179a,  3 vol. 
in-8. 

36103*  Histoire  générale  du  Halnaut  (Jusqu’en 
1033),  par  le  P.  Delewardc.  Mons,  1718,  0 vol. 
peu  in-8. 

a6i03>>  Abrégé  de  l’hlslotre  du  Halnaut  et  du 
Tournaisis,  par  Devrez.  Mons,  i833,  io-i3. 

36103*’  Chronlca  Ralduini,  cum  noL  Jac.  Le  Roy. 
Antuerpix,  i0gS,  In-fol. 

36108  Glsleberü  Balduini  V cancellarll  ebronira 
Hannonl»,  stud.  March.  du  Chastclet.  Bruxell., 
1780,  ln-0. 
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iiioà  Histoire  de  U ville  de  Mons«  par  Gil.-ios. 

de  Bou5Su.  Motu^  t7^&i  ln*ft.  Rg. 
a3io5  Description  de  la  ville  d*Ath  (par  Jean 
Zuallart).  Ath,  J.  Mats,  idio«pei.lD-8. 

'j3io0  Histoire  de  la  vitle  d'Ath,  de  Aïoà  I7du< 
par  <itl.-Jos.  de  Boussu.  Jtfoiu,  1750,  In^. 
!t5i07  Histoire  de  la  ville  de  Saint-Ghislaln , par 
GI1.*Ja&.  de  Boussu.  .ffoiu,  17S71  In-S. 
u5io*7*  Diclloniwin*  géographique  de  la  province 
de  Naniur,  par  .Mel&ser.  Bnucellu^  iSdi,  Id-8. 
aSioA  Histoire  du  comté  de  Namur,  parle  P.J.*Ü. 
de  Marne.  LUpe  et  BmxeÜei^  17M,  a part,  en 
1 voU  lo-4.~  même,  édition  augmentée  par 
J.-\.  PaquoL  BruxelleSy  t7^tf  3 i^* 

•aSioB*  Histoire  générale  de  la  ville  et  province 
de  Namur,  par  Galliul.  Utgt  et  BruxtUeSy  178B- 
Qi,  0 vol.  In'i3. 

aâtoo  Histuire  du  duché  de  Luxembourg  et  comté 
de  Chiny,  par  le  P.  J.  Bcrtbolct.  Luxembonrp^ 
!7<li,  8 vol.  In-ft. 

35110  L’empereur  Catiguia,  né  «1  Igcl;  essai  &tir 
le  sujet  et  l’époque  du . fameux  monument 
appelé  communément  la  tour  d’Igcl,  Mtué  5 
Textrémlté  du  Luxembourg,  au  bord  de  la 
Moselle  (par  Lorcnt}*  /-lU-eiNlrOKr^,  iTdfi,  in>&.. 
avec  g pi. 

nSiii  Histoire  de  Panclen  duché  de  Bouillon,  par 
J.-F.  Oicray.  Luxembourg^  1837,  lii-8. 

(Pour  riiiMoin»  de  S«diB.  Toyet  l«  n.  ia)t9.) 

35119  Histoire  du  Llmbourg,  suivie  de  celle  du 
comté  de  Daelhem  et  de  Fauqunnont,  des 
annales  de  l'abbaye  de  HoUluc,  par  S.-P.  Fmst, 
curé  d’Afden,  piibl.  avec  des  notes  et  appen- 
dices, et  précédée  de  la  vie  de  l'auteur,  jvar 
M.  Edouard  I^vallev’e.  LUge%  iSSy-Sp,  In-^., 
tom.  I à IV.  ( Il  y aura  0 vol.) 

95118  Dictionnaire  géographique  de  la  province 
de  Liège,  par  Melsser.  Bruxellety  1889,  ln-8. 
95iiA  I.es  délices  du  pays  de  Liège,  par  KwT'i. 

Liépe^  1788,  5 vol.  In-fd. 

95ii5  Hlslolre  de  la  ville  et  pays  de  Uége,  par 
Tliéod.  Bouille.  1795-89,  8 vol.  In-fol. 
95iiO  Historla  leodiensis,  studio  P.  Foullon. 
Leodif^  1735-87,  8 vol.  In-fol. 

95117  Mélanges  de  littérature  et  d*bistolre,  par 
le  baron  de  VUIeiifagne.  Liège ^ 17SS,  lii^. — 
Mélanges  pour  servir  5 Thistolre  du  pays  de 
Liège,  par  le  même,  tbid.,  1810,  ln-9. 

95118  Essai  critique  sur  différents  points  de 
riiistuirc  de  la  cb-derant  principauté  de  Uége, 
par  le  même.  Liége^  1808,  9 vol.  In-i3. 

9511g  Bccberches  sur  Tbistolre  de  la  principauté 
de  Uége,  j»r  le  même.  Liége^  1817, 9 vol.  ln-8. 

95190  Histoire  du  pays  de  Liège,  par  M.  Dewei. 
Bruxelles^  1899, 9 vol.  |n-8. 

95191  Histoire  numismatique  do  révêchéet  prin- 
cipauté de  Uége,  par  le  comte  Renesse-Breld- 
bach.  Bruxtllesy  «cmf,  i83i,  gr.  ln-8.,  avec 
un  cahier  de  79  pl.  lilhogr. 

95199  Histoire  de  Spa,  par  le  baron  de  Vlllen- 
fagne.  Uége^  1808,  9 vol.  ln-8. 

95198  Histoire  de  la  ville  et  chastcau  de  Huy,  et 
de  ses  antiquités,  avec  une  chronologie  de  scs 
comtes  et  évêques.  Uége^  i6ûi,  IM. 

95i9ê  Essai  historique  sur  le  département  de  I.v 
Meuse  Inférieure  en  général , et  la  ville  de 
Maestricht  en  particulier,  |>ar  Cavenne.  Mor$- 
fnV/if,  1808,  lu-8. 


95195  Joan.  Manlelil  bisloria  lossensis  llb.  X , 
acced.  dlplomata  lossensia.  Ixodii  ^ 1717, 
3 tom.  en  1 vol.  in-8. 


3*.  Histoire  Belgique,  seconde  partie  : 
Hollande. 


95196  P.  Scrlverii  Batavia  lllustrata , slve  de  Bata- 
vorum  insula,  Hollandia,  Zclandia,  Frlsla,  etc., 
scrlptores  nuta:  melloris.  Lugd.-Batavor.^  t6og, 
ln-4.  flg. 

95197  t.ucubratiuncula  Gerardl  Novlomagl  de  Ba- 
tavorum  insula.  Antuerpiœy  il/ch.  mileniusy 
i590,  in-4. 

35198  Batavia,  slve  de  antlqiio  veroque  ejus  insula» 
quant  Ithenus  in  Hollaudia  facll  situ,  descrip- 
tlonc  et  laudihus,  auelorc  Corn.  Aurcllo,  Item 

alla Bonav.  Viilcanii  opéra.  Lugd.-Baiator.y 

1586,  in-8. 

95199  Hadr.  Jiinü  Batavia.  tMÇd,-Batttvor.y  apud 
Fr.  Baj^lengiumy  i588,  ln*4. — Idem.  Dor- 
drechtiy  lOôu,  pet.  ln-19. 

95i3o  Ph.  Cliiveril  comment,  de  tribus  Rheni  al- 
veis  et  ostils,  item  de  V.  populis  quoodam  acco- 
Iis.....  Lugd.’Bataror.y  1611,  ln-4. 

95i8i  Mens.  Alllng,  descriplio,  socundura  anti- 
quos,  agri  batavT  et  frisil.  Amstelodami\  1697- 
1701 , 9 tom.  en  1 vol.  in-fol. , cum  tah.  g^svgr. 

33iS9  Datavonim  cum  Romanis  bdlum,  hg.  expres- 
sum,  ah  Otii.  Væiiio.  Antuerpitty  1619,  ln-4. 

95133  Guerre  des  Balaves  et  des  Roniains,  par  le 
marquis  de  SAtsT-Smoü.  Amsterdam  y 1770,  gr. 
in-fol. 

95134  Vandcriandsch  Woordenboek. Diction- 

naire historique  et  toj>ograpliique  des  provinces 
néerlandaises.....  par  J.  Kuk.  Awuterdamy  1785- 
1800,  88  vol.  ln-8. 

95iS5  Les  délices  delà  Hollande  (par  J.  dcPABivAL, 
augmentées  par  Dérivai).  Im  /toi/e,  1710,  9 vol. 
in-19. 

u5iS0  Les  Pays-Bas  Illustrés.  Amsterdamy  1745, 
10  part.  in-4. , au  mot  VrRBECBLTKT.  — Voir  le 
n*  94953. 

95187  Recueli  d'observations  hydrographiques  et 
topographiques  faites  en  Hollande,  )tar  Corn.- 
Rod.-Theod.  KraycnÜoff.  .Imsierd.,  1818,  iu-S., 
avec  3 cartes. 

25138  Origine  et  prospérité  des  Pays-Bas,  par  Sim. 
Styl  : traduit  du  hollandaU  par  A. -G.  Ghotiin. 
Brtsxellety  1898-99,  9 part,  in-12.  (Le  texte  hol- 
landais, sous  le  litre  de  Opkomsr,  etc.,  a été 
impr.  4 Amsterdamy  1778,  et  à BruxelteSy  1894, 
ln-8.,  etc.) 

951 3g  A Klull,  Historié  der  Holiandische  Slaatre- 
gering  toi  1795.  Awuterdamy  i809-i805,  5 voL 
in-8. 

93i4o  Die  Crofiike  of  die  hlsloric  van  Hollani, 
etc.  (door  J.  Naeldwyck).  1478,  IM. — Pour  la 
chronique  de  Melis  Sloke,  voyez  le  n*  i5693. 

95i4i  Die  C.ROSTEE  von  Hollandl,  Zeelandlende 
VrlesUandL  Legdey  i5i7,ln-fol. 

95i49  La  grandechronique  de  Hollande,  Zéelandc, 
Wesifrlse,  jusqu'à  l'an  1600,  par  J.-F.  Le  Petit. 
Dordrechty  1601,  9 vol.  in-fot  6g. 

95i48  Histoire  des  Provioces-Unles  des  Pays-Bas, 
jusqu'en  171G,  par  J.  Le  Clerc.  Amsierd.y  1738- 
98,3  vol.  in-foi.  6g. 
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aâiüW  Hlsioric  der  Nederlandsclie  Vorsten.van  Fr. 

von  MIotI».  Hnge^  173^*33, 3 vol.  In-fol.  (Ig. 
a5iAS  Sig.  Havi^rcampt  Inlroducüo  In  liUtoriam 
patrlæ.  a prlmU  Hollandiæ  comitlbus  usque  ad 
ann.  lugd.^Bataoor.^  17S0,  ln-8. 
aSiftfi  Vaderüuidjwhe  hUtorlc  ( histcdre  de  Hol- 
lande), par  J.  Wagenaar  (en  hollandais). 
Amsterdam^  17/IO  ou  1770,  Qi  vol.  In-H.  flg.— 
Continuation  jus<|u'en  1803.  Amsterdam^ 
cl  ann.  sulv.,  38  umi.  en  5u  vol.  ln-8. 
aji37  HtsToiM  générale  des  Provlnces-Cnlcs,  par 
D.  (Dujardin)  cl  S.  (Solllus).  Parité  i757*70i 

8 vol.  in-4.  fig. 

a5iû8  Hislolre  géographique,  phydque,  naturelle 
et  civile  de  la  Hollande,  par  J.  Le  Fraiicq  de 
Berkhey,  irad.  en  françols.  fiovitlon^  17^)« 

3 \oL  la>i3.  (Le  texte  hollandais,  imprimé  3 
Amsterdam  et  3 Leyde^  de  17O8  3 1811 , forme 
a8  part.  in-8. , mais  la  traduction  française  n'a 
pas  été  continuée.) 

a5i39 Tableau  de  riiUtolre  générale  des  Provinces* 
Unies,  par  Cérlsler.  Vtreeht,  i77^ki  *0  vol. 
In-ia. 

a3i  30  Abrégé  de  rhlstolre  de  la  Hollande  et  des 
■provInces-Uules,  par  L.-G.-F.  Kerrouv.  Leydc, 
1776  et  78,  a vol.  ln-3.,  et  aussi  3 vol.  ln-8. 
q5i5i  Abrégé  de  riilstolre  de  Hollande,  par  Ph. 

Gigot  Bruxelles.,  i8ao,  ln-8.  port 
a3i5a  W.  Bilderdyk,  Geschledcnls des  Vaderlands 
ultgeg.  door  H.-W.  Tydemao.  Amsterd.^  i833-5, 
in**8.,  tom.  1 3 VIII. 

a3i33  Histoire  métallique  des  XVII  Provlnces- 
IJnles,  par  Ger.  Van  Loo«.  La  llayty  173a,  5 vol. 
{n.fol.  — Continuation.  Amsterdam.,  iBai-s?, 
3 part,  in-fol. 

95133  Histoire  métallique  de  la  république  de  Hol- 
lande, par  P.  Bliot.  i’tfrir,  1687,  iii-fol.  Qg.  — 
La  môme,  aiec  un  supplément,  Imi/erd.,  1688, 

9 vol.  gr.  ln-8.  — En  Hamand , Ibidem^  1890, 

ln-3. 

25155  MIch.  VosMEti  principes  Hollandls  et  Zo- 
landiv.  AntuerplfTy  157k,  In-fol. 

25i5Ô  lladr.  Barijindi  comltum  Hollandi.'e  hlstorla 
et  icônes.  Lugd.-liatttvor.^  i583,  In-fol. 

25157  Principes  Hollandla  et  West-Frlsiae,  ærl  In- 
clsl  «uspiclls  P.  ScRivnui.  Uarlemiy  i65o,  gr. 
In-fol. 

25158  lllstoria  critlca  coiuiiatus  Ilollandis  et  Ze- 
Undl«,  auct  Adr.  Xtiit.  Uedioburgi, 

3 vol.  ln-3. 

25i59Ph.-J.  Laml>acher,dtsaertatlohislorlco-luri* 
dica  de  imper.  AiberÜ  I ex|iedllione  in  Hollaii- 
diau)  tuscepla  anno  i3ooad  luendajura  Imperil 
advenus  Joannem  de  Avennls,  comltem  Hanno- 
n\m,  Ratiibontr,  1758,  in-3.  de  ii5  pp. 

25i6o  W.-H.  Olasdi  HoIlandUe  Gelricque  bellum. 

Atmstelodauii  (circa  iSio),  ln-8. 
aSiôi  Révolution  desProvlnces-Unks,  souaréten* 
dard  de  divers  siadhouders,  suivie  des  anec- 
dotes modernes.  A/aiépue,  1788,  3 vol.  ln-8. 

25162  Archives  ou  correspondance  inédite  de  la 
maison  d'Orauge-Nassau , recueil  publié  avec 
une  autorisation  du  roi,  par  .M.  G.  Groen  van 
Prinsterer,  1"  aérie.  Leyde,  i835-3i»gr.  ln-8., 
tomes  I 3 VIII,  avec  des  fac-simllc.  — Voir  le 
n*  23837. 

25163  Histoire  de  Gtiillauma^dc  Nassau,  prince 
d'Orange,  avec  de*  notes  par  Ameiot  delà  Hous- 
saye.  Landres  (Parii),  17M1  ^ 'oE  ln-12.  — 


Pour  rhistolro  des  années  i555-85,  par  HooR. 
voycx  le  n*  95ooo,  et  aussi  25oi8. 

2ji63  Histoire  de  la  vie  et  des  actes  mémorables 
de  Fréd.-Heor.  de  Nassau,  prince  d'Orange, 
par  J.  Comelyn,  fidèlement  transi,  du  flamand 
en  françois.  Amsterdam,  i656,  In-fol.  flg. 

25165  Mémoires  de  Fréd. -Henri,  prince  d'Orange, 
depuis  1621  Jusqu’en  i630  (publiés  par  de  Beau- 
sobre).  Amsterdam,  1733,  ln-3.  flg. 

25166  L’blsloire  des  Provinccs-Unles  des  Pays- 
Bas,  depuis  1038,  par  de  Wlcquefort  La  liage, 
1719-33,  2 vol.  in-fol. 

25167  Annales  des  Proviiices-ünles,  depuis  la  paix 
de  Munster,  par  J.  Basnage.  La  Ilage^  1726, 
2 vol.  In-fol. 

25168  Mémoires  pour  servir  3 riiislolrc  des  Pro- 
vinces-Unies,  contenant  les  vies  des  princes 
d'Orange, de  Barneveldt,  d'Aarsens  et  de  Grotius, 
par  Aubry  du  Mouriez,  avec  des  notes  par  Ame- 
lot  de  la  Houssaye.  Londres  {ltoüand«)y  1753, 
2 vol.  pet.  ln-12. 

251C9  Avis  fidèle  aux  véritables  HoIIandols.  1673, 
in-3. 

25170  lllstoria  dclla  guerra  d'Olanda,  del  conte 
dl  San  Maiolo.  Paris,  1682,  in-12. 

25171  Histoire  de  la  vie  et  de  la  mort  des  deux 
frères  Corti.  et  Jean  de  Witt  (irad.  du  hollan- 
dais d’Em.  Van  der  lloenen).  Ulreehi,  1706, 
2 vol.  in-19. 

23179  Mémoires  de  J.  de  Witt,  traduit  de  l’origl- 
ual  (hollandais  de  Van  deu  Hoef),  en  françois, 
par  M.  de  (Mad.  de  Zouielandl).  tlatisbonne  {Im 
Haye),  1706,  ln-12. 

2517-1*  I<a  vie  et  les  actions  de  Mich.  de  Ruyter. 
Amsterdam,  1677,  9 vol.  pet.  ln-12. 

25173  Vie  de  Michel  Ruyter,  parBraudt,  traduite 
du  hollandoh  (par  Aubin).  Amsterdam,  1699, 
In-foi. 

25173  Le  VéRiTABLB  portrait  de  GuiUaumc-IIenrl 
de  Nassau  (attribué  3 Ant  Aruauld).  Amsterd., 
1689,10-12. 

25175  Histoire  du  prince  d'Orange  et  de  Nassau, 
par  J.  (.amigue.  ixwarde,  1715,2  vol.  pet,  io-8., 
lig.  — Voir  le  n"  27018. 

25176  Funérailles  de  Gulll. -Ch. -Henri , prince 
d'Orange,  gravés  par  Punt.  Ijt  Haye,  1755, 
in-fol. 

25172  Description  de  la  chambre  et  du  lit  de  pa- 
rade, pour  le  corps  de  la  princesse  d’Orange, 
par  de  Laor.  La  Haye,  1736,  in-fol. 

25178  Étal  présent  de  la  république (^NiProvinces- 
Unles  et  des  pays  qui  en  dépendent,  par  F.-M. 
Janiçon,  3*  édition.  La  Haye,  1753,  3 vol.  pet. 
ln-8. 

25179  Documents  historiques  et  réflexions  sur  le 
gouvernement  de  la  Hr^nde,  par  Louis  Bon.i- 
parte,  ex-roi  de  Hollande.  Paris,  1 820, 3 vol.Io-8. 

2’)i8o  Jac.  de  Riemer,  beschryving  van's  Graven- 
Hage.  nelfl,  1780,  S vol.  In-fol.  flg. 

25181  Beschryving  der  siad  Dcift.  Delft,  1729, 
in-fol.  flg. 

25182  1.es  délices  de  Leyde  (par  Vander  Aa). 
Leyde,  1712,  pet.  in-8. 

25183  Fr.  van  51leris  en  D.  van  Alphen,  beschry- 
ving der  siadt  Leyden.  tepd.,  17O2-83,  S vol. 
In-fol.  flg. 

95i83Corti«  van  Zomeren,  besebryvinge  der  siadt 
Gorlncliem  en  landen  van  Arkel.  Gorinchem, 
1755,  in-fol.  flg 
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aSi8S  Casp.  Commelln,  beschryvlDg  d«r  stadt 
Amsterdam.  9 vol.  ii>4bl.  fig. 

95i86  J.Wagenaar,  bescbryvfng  \an  Amsterdam. 
Amsterd.^  1760-^7, 3 vol.  in>fbl.  ou  i3  vol.  IthS. 

95t8A*  Mrdicia  Rospes.  AmstrLy  16S8,  lo  fol. 

35187  Tableau  histor.  et  statlsl.  de  Rotterdam, 
suivi  de  quelques  détails  histor.  et  antiquaires, 
par  G.  Bruining.  Rotterd.^  i8i3,  pet.  I0-8. 

35iS8  La  triumpbante  rivière  de  Vecht,  représen- 
tant diverses  vues  de  lieux  de  plaisance,  mai- 
sons seigneuriales,  etc.  Amsterd.,  Mc.  f’iaar^ 
(1710),  iu-fol.,  contenant  p8  pl.  et  un  frontlsp. 

331 80  De  rebus  ullrajcctinis  auctoris  Incerü  his- 
torlca  narratio,  eruii  et  iiolis  iilustravit  Aot. 
Malthvus.  LMgd.‘Batat.^  1690,  In-A. 

35iqo  Renim  amorforiiarum  scriptores  duo  Inc- 
diii,  aller  auctor  Incertus,  aller  cul  nomen 
Tlieod.  Verhoeven;  cum  obscrvatlonibus,  etc. 
AnU  Matthari.  lugd.-Baiav.^  189S,  ln-4.  fig. 

35iqi  Histoire  abrégée  de  la  ville  d'Utrecht  (par 
Ca.s.  Freachot).  Vtreckf^  I7i3,  pet',  ln-8. 

3S193  G.-W.  van  Osten  de  Bruyii,  de  sta<ll  Haar- 
lem  en  h tare  geschiedenissen.  Uaarlem^  1788, 
in-fol.  fig. 

35193  Atlas  van  Zeetand.  Amtterd,^  1760,  In-fol. 

351  Die  CaoüTCKK  van  Zeelandt.  .tnlwerp.,  1 35i , 

in-A. 

35195  M.  Smallegange,  nleuwe  cronyke  van  Zec- 
land.  Middelb.^  1898,  in*fol. 

33198  Com.  Rempli  de  origine,  situ,  qualilate  et 
quantltate  Frisic,  et  de  rcbiis  a Frislls  olini 
pr»elarc  gcslis  librt  très.  Cohnifr^Agrippinof^ 
1588,  peUlD-8. — Idem  opus.  éVauryNCrtr,  1698, 
In-8. 

95197  SulTridus  Petrus,  de  Frisiorum  antiquitate 
et  origine  libri  1res.  Colon.- Açrfp.,  1390,  ln-8. 

35198  Ejtisdeni  apologla  proaniiqullate  et  origine 
Frisiorum.  Franeqmerir^  1890,  in-i9. 

35iqo  Suffridus  Petrus,  de  scrlptoribut  Frists 
décades  \\  I et  oemh.Cchnite-Agrip.,  1 593,  pet. 
in-8.  ( Les  3 vol.  réimpr.  k ütrccbt,  en  1730.) 

35300  Math.  Hamconii  Frisia,  seu  de  viritrebus- 
que  Frisix  illustribus  lib.  duo.  Frûnckerttt  1810 
(aussi  1830,  1839  et  i835),  in-A.  fig. 

33901  Ubbonl  Emmil  rerum  frisicar.  historia , et 
de  Frisia  et  rep.  Fristorum  Inter  Flevum  et 
Viiurgim.  Lugd.‘Bataoor.^  1818,  In-fol. 

35309  P.  Weosemll  Idsioria  rerum  per  Frisiam 
grstamm,  ab  anno  i555  ad  i38i.  Lewoordia-y 
18A8,  pcL  lo-fol. 

95903  Annales  Novlomagl , bodie  primari»  Oi- 
roruni  civiuüs  (a  Jo.  de  Betouw).  A’ooiMMipi, 
1790,  ln-8. 

3590Â  Auctoris  Incerti  chronicon  tleleose,  alve 
majorls  cbronici  pars  ulüma,  a primo  peregri- 
norum  basce  In  reglones  adventu...  ad  medium 
usque  sxcull  XV,  ex  archetypo  primus  edidlt, 
adnotationesque  addldil  J.-D.  van  Leeuwen. 
Traj.-<id-Rhen.y  1789»  I»ï*8. 

35305  ilenr.  Aquilli  chronlel  Gelrie  compendium, 
cum  novU  additamentls  publlcabal  P.  Scrive- 
rius.  (ttbfque  loei  nomine),  1809,  In-A. 

35308  J.-J.  Pontani  hlstorix  Gelrtx  libri  XIV. 
l/arderoTicf,  1639,  In-foL  fig. 

35307  Daventrix  lllustratx  libri  aex, 
penlucil  ad ann.  18A1.  £.w<7d.-Bar«e.,i85o,  In-A. 

35308  Histoire  abrégée  de  Bergeo-op-Zoom , par 
J.  Faure.  La  //aye,  17O1,  ln-19. 

35309  M.  Z.  Boxhomll  blstorta  obsldJonls  Bredx 


et  rerum  anno  i837  gestanim.  LugiUnaiator.. 
18A0,  In-A. 

35910  Histoire  du  siège  de  Bolduc,  et  de  ce  qui 
s’est  passé  ès  Pays-Bas-Unis,  l’an  1699,  falcic 
fraiiçolse  du  latin  de  D.  Heinslus.  I.ugd.-Batav.y 
B/rea/rr,  i83i,  in-fol.  lig.  (Le  texte  latin  a été 
Impr.  également  en  i83i.) 


3.  Histoire  d’Italie. 


A.  Géographie,  Topographie,  Origines,  Hceurs 
et  Usages. 


35911  P.  RRaTELLt  theatnim  urblum  iulicarum. 
Fenet.y  i5o9,  in-A. 

95319  Nocvcau  théâtre  d’Italie  (par  J,  BlaeuJ 
Amsterd.y  170A,  A vol.  In-fol. 

95913  Les  délices  de  riialle,  par  de  Rogiscard. 

l^dCy  1708,  3 vol.  p«i.  in-8. 

9591A  Description  historique  del’Ilalie,  par  l’abbé 
Rkliard.  Paris,  1788  ou  1770,  8 vol.  in-i3. 
95915  iNuova  descrlrlonegeografica  d’ Italia  antica 
e moderna,  data  in  lucc  da  C.-A.  Barbielllnl. 
UilanOy  1808,  3 vol.  in-A. 

35218  Analyse  gcograpb.de  l’Italie,  par  d’Anvitu. 
Parti,  17AA,  In-A. 

95917  Bi.om>i  Flavil  Italix  lllustratx  libri  VIII. 
Roour,  1A7A,  In-fol. 

25218  Descrilüonc  dl  tutu  Italia,  di  F.-Leandro 
Albertl;  aggluntavl  la  descrlulonc  dl  tulle 
r isole  pertlnenll  ad  essa  Italia.  Bologne,  i55o, 
in-fol.;  aussi  Veneu,  i553,  i58i,  i573,  i58i  et 
1588,  In-A. 

35919  Viaggi  in  lulla,  da  Fr.  Gandlnl,ovvero  d«- 
crlzlone  geografica,  slorica,  pitiorica,  slailslica, 
postale  e commerciale  dell’  luHa.  Cremona, 
1831-33,  9 vol.  ln-8.  fig.  — Seconda  ediaione. 
/A/d.,  1833-38,  8 vol.  ln-8.  fig. 

95990  Corografia  fisica,  storica  e statlsiica  dell’ 
Italia  e delle  sue  isole,  d’  AtUMo  Zdccaonl 
Firtnze,  i835  e segg.,  in-8.,  et  atlas  In-fol. 

95991  L’Itaux  Ulusiréf.  Ugdt,  1757,  in-fol. 

35399  SüiTH’s  select  views  in  lUly.  Lond.,  1793, 

9 tom.  en  1 vol.  In-fol. 

95393  Collection  de  vues  de  l’IUUie,  par  Dics,  etc. 
Swentb.,  1799,  in-fol. 

3593A  Recueil  de  vues  et  fabriques  pittoresques 
d’Italie,  par  BocacBOts.  Pari$,  gr.  io-fol. 

35935  lullan  sceocry,  by  Godliy.  London,  1806, 
in-fol. 

35336  Ilalian  scenery,  by  Miss  Bamr.  London, 
1830,  gr.  in-8. 

3599.7  Vues  pittoresques  d’iulie,  par  Conyirr. 
Parié,  1836,  gr.  in-fol. 

35398  Vues  d lulle  et  de  Sicile,  par  Uichalloh. 
Paris,  In-fol. 

95339  Vestiges  of  andent  manners  and  cusioms 
dlscoverable  in  modem  luly  and  Sidly,  by  J.-J. 
BttiiT.  Lond.,  1893,  in-8.(A  placeraprès959S8.) 
95930  Thésaurus  aiUiquitatum  et  historiar.  Italix, 
collecL  a Gutvio.  Lugd.-Batavor.,  itoA,3o  vol. 
in-fol. 

9.5931  Thésaurus  anilquitat.  et  historiar.  Sidlix, 
etc.,coUeci.  a Giuano.  Lugd.-Batapor,,  173S. 
i5  vol.  in-fol. 


Digitized 


HISTOIRE  MODERNE. 


a3939  Pb.  Cloveui  Kalia  anllqua.  Lugd,-Batav,, 
i6q&,  a vol.  in*lol. 

95333  De*  primi  ablutori  dell*  Kalia , opéra  pos- 
luma  dl  Suiiis.  Bardettl.  Hodena^  it69«  Iq~4. 
— Voyez  les  n**  io3g5  cl 

95333  Essai  sur  les  traces  anciennes  du  caractère 
des  lialloDS  moderm'Sf  parDenina.  Pans,  1807, 
ln*8. 

35j35  OrIginI  llallche,  dl  M.  Gcamaoci.  Lucro, 
17C7,  3 vol.  in-fol. 

95930  Disserlazloni  sopra  le  atitlclilli  lialiane,  da 
Mdratobi.  mUno^  1781,  3 vol.  lit-3. 

95937  L.-Anl.  Muratori,  anllquUales  Italie» 
medli  svi.  Mfdiol.y  1738«  0 vol.  In-fol. 

95938  I.C  antIcbiU  iialicbe,  da  Cabli.  .Vilano, 
1788,  5 vol.  ln-4.  flg.  — Voir  les  n**  39874  cl 
suivants. 

95939  Symphor.  Camperll  [Champiui)  diiellum 
episioiarc,  Gallla  et  Ilall»  anliqullates  com- 
plcclens,  etc.  f>»e/.»i5i9,  ln-6. 

95940  Vicende  délia  propriété  In  llalla , dalla  ca- 
diita  dell*  iœperio  romano  fino  allô  slabitimenio 
(iei  feudl,  üal  cav.  Carlo  BaudI  dl  Vesnic.  Torino, 
i830.  in-4. 

95941  Essai  sur  l'état  civil  et  politique  des  peu- 
ples d'Italie  sous  te  gouvernemeut  des  Goths. 
parGeor.  Sarlorlus.  Parfa,  1811,  In-O. 

9.5949  Délia  condlzionecconomica, morale  e poltUca 
degllltailani  nel  ba»d  temple  opéré  dl  difeodenlt 
Sailli  e Glus.  Sacchi.  Milano  ^ i838-9q,  9 vol. 
ln-8. 

95943  Slorla  del  municipj  Italtani  illustr.  con  do- 
cumenli  Inedlli  da  Carlo  Idorblo.  Milano^  i830- 
38,  iii-8.,  vol.  I à IV. 

95944  Traité  de  la  grande  prudence  et  subUUlé 
des  Italiens.  i5go,  in-8. 

B.  Histoire  générale  et  particulière,  soit  de  toute 
ritalic,  soit  de  plusieurs  de  scs  Provinces.  — 
Monnaies. 

95945  Rerum  iullcarum  scriplorcs,  colleglt  Mna- 
Touos.  Medioiani^  1793,  98  vol.  InTol. 

95940  Ad  scriptores  rerum  Itallcarum CL  Muratorli 
acces^ones  historié».  fVJirnïi,  1771,  in-fol. 

35947  Pebcm  itallcarum  scriptores  (collrgit  Jos.- 
Mar.  Tartinlus).  Florentiœ^  1748,  9 vol,  in-fol. 

95948  iTAUCit  hislorls  scriptores,  colleglt  Asae- 
manus.  Aoaue,  i7St,  4 vol.  in'4. 

95949  J.-C  Ltmific,  codex  Itall»  dipIomaUcus. 
Francofurti^  1795,  4 vol.  In-fol. 

95950  Aonall  d*ltalla,dl  L.-A0U  McaiToat.Jfifaiia, 
1744, 19  voL  in-4. 

95951  Abrégé  chronologique  de  l'histoire  dTtalle, 
depuis  la  chute  de  l'empire  romain  en  Occident 
(jusqu'en  1999),  par  Le  Febvre  de  Saint-Marc. 
Paria,  17O1-70,  0 vol.  pet.  ln-8. 

95959  Anecdotes  italiennes  (par  La  Croix).  Paris, 
17O9,  pet.  ln-8. 

95953  nivoluzloni  d'Iulla,  di  C DmisA.  Toriaa, 
17O9,  3 vol.  ln-4. 

95954  Istorii  deir  Kalia  occidentale,  dl  Carlo 
Denioa.  ronno,  1809-10,  6 vol.  in-8. 

95955  Islorla  antlca  e modoma  d' Kalia,  dal 
cav.  Luigi  B<»sl.  Jff/ano,  1819-93, 19  vol.  in-8. 

95956  Histoire  des  peuples  de  l'ItaUe,  par  Botta. 
Porfa,  1895,  3 vol.  in-i9. 
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95957  Histoire  des  guerres  des  Gaulois  et  des 
Françaisen  Italie,  par  Aug.  Jubéet  Joa.  Servan. 
Parfa,  i8o5,  7 vol.  in-8.,  et  atlas  in-foL 

95958  Storia  de!  tre  celebri  popoll  marltimi  dell' 
Kalia,  Vcncziatii,  Genovesi  e Pisanl,  e ddle  loro 
navigazioni  e commercl  ne!  basai  secoll,daG.-B. 
Fanucci.  Piaa,  1 89 1,  4 vol.  ln-8. 

95959  L.  Aarrisus,  de  bcllo  Italtco  adversus  Go- 
thos  libellus.  Fulyini^  1470,  In-fol. 

9.5960  Jo.  Cocblæl  antiqua  reguni  Kallx  goihicc 
genlis  rescripia,  ex  llbiis  Casslodorl.  Dradity 
1 599,  ln-8. 

95961  Ejusdem  vlla  Theodorirl  regis  Ostrngotho- 
rum  et  Itall».  IngoUt.^  i544,  ln-4.  — Eadem, 
cum  addltamcnlis  et  annotationibus,  opéra  J. 
PeringskiOldl.  Stokholmitr^  1699,  ln-4. 

9rn69  rrguo  d*  Kalia  sotto  I Barbarl  epUome, 
da  D.  Kman.  Tesaubo.  Tbn'ne,  i664,  in-fol. 

95963  Gcschichtc  des  ostgothlscheu  Holchc  lu 
Kalia,  von  J.-Kp.-P.  Manso.  Prrilau,  1894^ 
ln-8.  — Voir  le  ii*  97638. 

95964  Storia  del  regno  de!  Goti  e de!  Longobardl 
in  Kaita,  etc.,  dal  rav.  Giov.  Tamassia.  Bergamo^ 
1895-96, 3 vol.  ln-8. 

95965  .Mabceixisi,  comitis  illyr.,  chronicon  a 
Theodoslo  Aug.  ad  Lcotiem  anno  40q.  Pnrta., 

1619,  in-8. 

95266  Mcmoric  apologeliche  del  marmo  vUerbese, 
tn  cui  si  conUene  il  decrelo  del  re  de'  Longo- 
bardl Dedderlo,  da  FabrL  èï/rrèo,  177g,  9 vol. 
lo-A.  flg. 

95967  Historia  di  Ant-Mar.  Spelta,  de'fatti  no- 
tabill  occord  neir  univerio,  et  in  parllcoUre 
dcl  regno  de’  (îoihl,  de'  longobardl,  de  I duchi 
dl  Milano,  etc.,  dall*  anno  55o  sino  al  iSoo,  net 
quai  tempo  floiirono  I veMovi,  ebe  ressero  la 
ebiesa  dl  Pavia,  con  agglunta  dell’  Istesso  autorc, 
dalJ'  anno  1596  slno  al  i6o9.  P«vf«,  i6o3,  ln-4. 
(Imprimé  d’abord  4 Pavle,  en  1597,  avec  un 
Supplément  publié  en  i609,  ln-4.) 

95968  Historia  principum  Longobardorum.  — 
Voyez  les  n**  95366  et  95719. 

95969  Del  regno  de’  longobardl  in  Kalia,  merooric 
di  D.  Rcrn.  Zabetti.  Venezia^  1753,  9 vol.  ln-4. 

95969*  Histoire  de  la  conquête  de  la  tomba  rdle  par 
Charieroagiie,  et  des  causes  qui  ont  transformé 
dans  la  haute  Italie  la  domination  germanique  ' 
sous  Othon-le-Grand , par  T.  de  Partouneaux. 
Parfz,  1841,  9 vol.  in-8. 

95970  Histoire  des  républiques  italiennes  du 
moycn-âge,  par  M.  Simonde  de  Sismoivdi.  En 
16  ou  en  10  vol.  ln-8. 

95971  Histoire  d'Italie  pendant  le  moyen-4ge,  par 
H.  loo,  traduite  de  l'allemand  par  M.  Doebez. 
PATtz,  1889-40,  3 vol.  ln-8. 

95979  Cronica  antlca  composta  per  Joan.  Viiuuvo. 
[Sapoli^  circa  i5oo),  ln-4. 

95973  Cbomicsttb  antiebe  dl  vaiil  scrlttorl  del 
al  buon  Mcolb.  Firenze,  it33,  bt-4. 

95174  Cronica  dello  cose  d’ Kalia,  dalP  aiin.  loSo 
i3o5,  di  P.  PiicBi.  Aoota,  1755,  in-4. 

95975  La  vUa  délia  cuntessa  Matllda,  scritta  da  D. 
Sllvano  Bazzi.  Firenze^  1587,  in-8. 

95976  Traitato  dl  Dom.  dl  Guldo  Mbluhi,  dell’ 
origine,  fatti,  costuml  e lodl  di  Matllda,  la  gran 
contessa  d*  ilalia.  Fiormza^  Fil.  Giunti^  1589, 
in-4. 

35977  Cronica  délia  vert  origine  e attioni  délia 
contessa  Matllda,  e de  suoi  anleccssorl  e discen- 
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d^nU raccolta  da)  P.  Bcned.  L4ichiDO. 

tn-4. 

Memurie  délia  gran  contcssa  Maülda  resll- 
tuia  alla  patria  lucchese  da  Fr.-Mar.  Florcnünlt 

con  at{giiinia  di  documeml e cou  note  dl 

(t.-D.  ManaL  Lueea,  3 vol.  ln>ft.  (La  prem. 
«édition.  /.MCCAf  lOfta,  io*4.) 

95370  Iji  princesse  héroïque,  ou  la  rie  de  la  com- 
tesse ^ihilde , marquise  de  Manloue  et  de 
Kerrare,  par  le  sieur  de  L’HemiUe>^uliers. 
Parité  i0&5,  ln-4. 

35380  De  OiuGi?<E  Guelphorum  et  Gibellinonim 
libeilus  (auctore  Benev.  de  Sancto  Georgio). 
BaifUtty  i5ig,  In-ft. 

35381  The  traveis  of  Throd.  Ducas , In  various 
rounlries  In  Kurope'(lialla)  al  tbe  revival  of 
Iciters  and  arts,  bj  Cb.  Mills.  iAmdon^  1893 , 
3 vol.  ln-8. 

35383  Isloria  d' Italla,  da  GticcuaDiiiL 

3538S  Storia  d’ Italla,  conünuata  da  quella  del 
Gulcdardinl,  slno  al  1 780*  da  Ch.*Jos.  G.  Botta. 
Parigi^  18S3, 10  vol.  ln-8. 

35384  Storia  d'ilalia,  dal  1780  al  iBi4,acrlUa  da 
C.  Botta.  Parigi^  1834,  4 voL  ln-4. 

35385  G.* B.  Adiiaxi,  bioria  de*  suol  tcmpl. 
Firtnzêy  iS85,  In-foL 

35385*  GaleaUi  Capells  de  rebus  nuper  in  Italia 
Rfstls  llbri.  1533,  iiHL 

35388  Dlarla  de  bello  caroUiio,  ab  Alex.  Bbjieiiicto 
Psanüo.  i4oO,  in-4. 

35388*  Ubro  de  Lautrccbo.In-8.  (Art.  IjuntecBO.) 

35387  Reniardl  OaiCELLAaii  [Huceltal]  de  bcUo 
italicocommentarius.ex  ms.a)>ogr.uuncpriiuuni 
cdltus.  Londt’ni^  1734,  seu  1733,  In-4. 

35988  Discoaso  intoriio  aile  cosc  delta  guerra. 
rmrt.,  i558,  In-4. 

35380  Vlta  dl  Camillo  Orsini , generale  dl  santa 
Chiesa , descritta  da  Gios.  Horologgl,  nelia 
quale  si  veiiKono  breveineuie  a narrare  lutte 
le  guerre  successe  dalla  vrnuta  di  Carlo  VllI,  re 
dl  Franda  In  Ilalla,  sin'ail'  auiio  i559.FfNej7f«, 
Giolito^  1585,  iU'4.  ~ aussi  Bracciatto,  1889, 
111-4. 

35390  Dclla  hlstoria  d*  Ilalla  dl  GIrol.  Brusoiil 
llbri  XLVI,  seitima  Impressione,  accresdma  c 
continuata  dall' anno  i6s5  ai  1879.  Ibrtno, 
1880,  lii-fol.  (La  première  édition  GSI  de  renisr, 
1856,  In-4.) 

35‘jgi  (>strucdi  Bonainicl  commeniarii  de  bello 
Kallco.  Lugd.'Batavor.  (Genutr),  1780,  3 part, 
gr.  ln-8. 

35393  Ejiisdcm  de  reiius  ad  Vclitras  geslis  coin- 
meniarli.  Lygd,-Bat<nor.^  1753,  in-8.  — Voir 
le  n*  35384. 

35398  Ph.  AaccLAH,  de  monells  Italie  dlaserla- 
tiones.  Mediolatu\  1750,  8 vol.  lti-4. 

35394  Deile  monrte,  dell’  Islltuxlone  delle  seedn' 
d' Ilalla,  deir  antlco  e présenté  dstema  dl  esse, 
e del  ioro  Intrinseco  valore  e‘ rapporte  colla 
présente  moneia,  dalla  doradenza  deli'  Imperlo 
flno  al  secolo  XVII,  da  GianibatL  Carii.  Uatj/t 
(.tf/intmstf),  1754,  Pfaa,  1757,6  Lurca,  1780, 
5 tom.  en  4 vol.  10-4. 

35395  Nuova  raccolia  deile  monete  e aecebe  d' lia- 
Ma,  da  ZAïvnTi.  liohgHa,  1775-89,  5 vol.  In-fol. 

35398  L*  Aes  grave  del  muaco  Klrcbcriano. — Voy. 
lo  n*  39875. 

35397  Rlcerche  critlchc  ed  econotniebe  suir  agos- 
uro  dl  Federigo  II,  sul  ducato  del  senato,  sul 


fioriii  d’ oro  dl  Flrenie.  Bolognay  1819-83, 
3 part.  ln-4. 

C.  Histoires  spéciales. 

* fl.  Savoir,  Piémont,  Oèaot. 


(SardâtfM,  Toyet  loo  n.  tsaca  cl  tuiraoU.) 

35398  Dictionnaire  historique,  ilUéralreet  statis- 
tique des  départements  du  Mont-Blanc  et  du 
Léman,  contenant  l'hlsiolrc  ancienne  et  mo- 
derne de  la  Savoie,  par  M.  GriJlet.  Chambéry^ 
1607,  8 vol.  ln-8. 

35399  THéATSE  des  états  de  Savoie.  La  Haye., 
1700,  3 vol.  in-fol. 

95800  Description  des  Alpes,  par  BcAunoirr. 
PariSy  1809,  4 vol.  ln-4.,  et  atlas. ^Voyez  les 
n*>*  30193-95. 

35801  Illu-strations  of  tbe  passes  of  lhe  AIps. 

by  W.  Bbocilei>0{<i.  London^  1897,  3 vol.  ln-8. 
( Peul  être  aussi  placé  après  le  n«  3oig5.) 

35^  Les  grandes  rhronlqucs  des  ducs  et  princes 
de  Savoye,  par  Simplu  Chaxpier.  ParU^  i5i8. 
io-fol. 

358o8  Chroniques  de  Savoye,  parGulll.  Pabadix. 
Lyon^  1553,  ln-4. 

35804  Abrégé  de  l'histoire  de  la  royale  maison  de 
Savoye,  depuis  son  origine  Jusqu'4  Amé  VIII, 
par  Th.  Blanc;  3«  édition,  revue  et  augmentée. 
Lyon,  1877,  8 vol.  ln-13. 

35505  Mémoires  historiques  sur  la  maison  royale 
de  Savoie,  et  sur  les  pays  qui  furent  soumis  à 
sa  domination,  depuis  le  cummencciuonl  du 
11*  siècle  Jusqu’en  1798,  par  le  marquis  Cosu 
Bcauregard.  iNrin,  i8i8,  3 vol.  ln-8. 

35506  Storia  del  priucipi  dl  Savoia  del  ramo 
d’Acaia,  signori  del  Piemonle,  dall'  anno  1394 
al  i4y8,  del  Cav.  Datla.  Torino^  stamp.  reg.^ 
i833,  3 vol.  gr.  ln-8. 

35807  HisTORiAt  nalrl«  mouunienta,  édita  Jussu 
régis  Karoll  AlberÜ.  Augustœ-  Taurinorum , 
1888  et  ann.  seqq.,  in-fol. 

35808  Traités  publics  de  la  royale  maison  de  Savoie, 
avec  les  puissances  étrangères  depuis  le  traité  de 
Cbâlcau-Cambrcsls  jusqu'à  nos  Jours,  rwr/it, 
1886,5  vol.  lu-4.  (Voir  l’article  Historlb  pairix 
monuinenia.) 

25308*  Parère  dl  Gasp.  Giannolil  sopra  11  ristrelto 
deile  rlvoluzioni  del  rcame  di  Ciprl.  Franco}., 
i6S3,  in-fol. 

358og  Monote  dl  Beali  dl  Savoia,  edlu  cd  illustrais 
da  Oomeniro Promis. TbnnOfSocrc,  i84i,  3 vol. 
gr.  in-8.,  avec  87  pl. 

9530g*  Délia  Istoria  dl  Piemonle  llbri  tre,  di  Lud. 
délia  Cbiesa.  Tbrfno,  1777,  in-4. 

35810  Histoire  militaire  du  Piémont,  par  Al.  de 
Saluces.  7\ir/ti,  i8l8,5vol.  ln-8. 

95811  llislorla  dl  Torino,  da  Tcsauio.  Tbrino, 
>679-*7*2,  3 vol.  In-fol.  — Voyez  Icn*  io43a 

35813  Description  historique  de  ta  basilique  de 
Superga...,  par  Modeste  Pabolctti.  TMrin,  1808, 
In-fol. 

353i8  Chariariuin  dertonense,  nuiir  prlin.  editum 
ecodicc  reg.  uurinensis  blbliulliccaa  Ü CosU. 
Tai/nm’,  i8i4,  ln-4. 

35814  Cronacadi  Tortona,  pubblicaU  per  la  prima 
voila  da  L.  Cosu.  Torino^  1814,  ln-4. 
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».i3i5  Leantichiti  di  Tortona  e soo  agro,  raccolte 
ed  lltusir.  da  Glus.<AnL  Bottazzi.  Alessandriay 
i$o8,  in-4. 

953i6  Sloria  dl  Incisa  e dcl  già  célébré  suo  inar- 
chesaio,  compilala  da  Giov.-Ant.  Mollnarl.  Asii, 
ifto5,  a vol.  li)>8. 

a53i7  Jo.-Bapt.  Morlondi  monimicnta  aquensia, 
adjectæ  snnt  plures  alexandrins  ac  flniUmarum 
pedemontans  diilouis  provinciaruni  charlx , 
chnnilcx,  etc.  1 780*00,  a vol.  In-û. 

053i8  CnmpHazlonc  di  nolizie  slor.  profane  délia 
cluâ  d’AstI,  da  Glov.-Ard.  Moliiia./liri,t774-7ô, 
a vol.  ln-4. 

q53iq  Sloria  d’Asll,  dl  Seraflno  Grassl.  rormo, 
i8i7,a  vol.  gr.  in-4.  (Tlréà  petit  nombre.) 

353ao  Bcnv.  Sangcorgii  scries  Montlsferratl  mar- 
chionum  et  prlocipuni.  Asttty  Fr.  deSiltOy  i5i0i 
ln-4.  • 

3j3qi  Cronica  del  Monferrato,  scrlUa  da  Bcnve- 
nuio  San  Giorgio.  Casale^  i63o,  in  fol.  — coii 
la  vita  deir  aulore  da  Gius.  Vcrnazza.  TorinOy 
1780,  in-fl. 

a33aa  Stalb'Jca  délia  provlncla  di  Saluzzo,  opéra 
compilala  da  Giov.  Éandi.  SalunOy  i835,  a vol. 
in-3.  fig. 

253*23  Memorle  cronologiche  c corograflchc  dcUa 
ciua  di  DlelU  ; da  G.-T.  Mullalcra.  BieUüy  1778, 
ii»“A. 

a53*«4  Slallstique  des  provinces  de  Savonne, 
d’Oneille,  d’Acqul,  et  de  partie  de  la  province 
de  31ondo>l,  parlecomleChabrol-Volvic.  Parity 
1824,  2 vol.  I11-4.  flg. 

253a5  Comptmdlo  dl  memoric  histor.  délia  cllli  di 
Savona,  c délie  mcinorie  d’hnomlni  illuslrl  sa- 
voDcsi....,  raccollo  da  Ag.-Mar.  de  Moiili.  flomo, 
i6p7,  ln-8. 

353«0Lciierc  Hgiisliche.osslao-vservazioni  crltlche 
Millo  stalo  g-ogr.  délia  Uguria  Ûno  al  templ  dl 
I Ollon  II  grande,  dall’  abbate  Luigi  Odeheo. 

A/iZMno,  i“p2,  in-8. 

25337  La  storla  dell’  anlica  Llgurîa  e di  Genova, 
I scriuadalmarcheseGirol.  Serra.  TorinOyPombay 

1834,  4 vol.  in-8. 

25328  Sloria  dclla  republlca  dl  Genova,  dalla  sua 
origine  sino  al  i8i4,  da  Carlo  Varese.  Cenotia, 
1885-39,  8 vol.  ln-8. 

I 25528*  llUioIre  de  la  république  de  Gènes,  par 

, M.  Émile  Vlncens,  PariSy  i842, 5 vol.  lu-8. 

2532g  Annali  di  Genoa,  da  GiosTiifUNO. 

I J. 537,  In-fol. 

. 25330  La  CHaoxiQimdc  Gennes.  PariSy  i507,  in-8. 

' 2.5331  Jac.  Bracelu  de  bello  hispano  Itb.  V.  In-8. 

, 2.5332  LherilFot.ir.TÆliisloriaGeiiuenslum.  Gentupy 

. i585,  In-fol. 

25333  Jacobl  BonfadÜ  annalium  Gcnuensiuni,  ab 
anno  i328  usque  ad  annum  i55o,  libri  V,  cura 

' ■ et  sludio  Anl.  Sambnea.  Brixi<Ty  1747»  In-8.  fig. 

25334  Histoire  des  révolullons  de  Gènes,  Jusqu’en 
1748  (par  do  Brèquigtiy).  1753,  S vol.  I11-13. 

25335  Vie  de  Christopfie  Colomb,  composée  par 

* Fernand  Colomb,  son  fils,  traduite  en  françdls, 

^ par  Coitulendt.  Parity  1681,2  vol.  ln-12. — 

' — Voyez  les  n®*  20939  et  suivants. 

* 25.536  La  Grande  bataille  cl  victoire  du  comte  Plill. 

Doria  contre  l’armée  du  roy  d’Espagne,  le  i®' 
^ may  1628,  in-4. 

^ 25337  Vlia  del  principe  Andrea  Doria,  dc«crllla 

da  Lor.Cappellonl.  Fincp',  i565,ossia  i56g,  in-4. 
^ 25338  La  cougiura  del  conte  Luigi  de  Fleschl, 
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descr.  da  Agost.  Ifascardl.  Bolognoy  tÔSg  (aussi 
PalerrnOy  i645),iii-4.  (La  1®*  édition  est  de  Penise 
(aussi  Tnrcrz),  *1629,  in-4. 

2ô33q  La  conjuration  du  comte  Jean-I^uls  de 
Klesquc,  par  le  cardinal  de  Hetz.  Colognty  i6dô, 
in-12,  et  dans  les  mémoires  de  Retz. 

25340  Guerra  di  Genova,  o sla  diarlo  dalla  guorra 
d’ Italla  tra  1 Galll-Span-Ligurl,  ed  1 Sard-Aus- 
triaci,  dall’  abbate  Giu.s.-ÀI.  Mecatli.  Aapoli, 
1749,  2 vol.  in-8. 

25341  Colonla  dei  Genovcsl  in  Galata,  libri  sel  di 
Lod.  Sauli.  TorinOy  i83i,  2 vol.  in-8. 

2T»342  Dissrriazloni  criiico-storiche  intorno  alla 
Itezia  dl  quà  dalle  Alpl,  oggl  delta  YalielUna, 
di  Fr.-\av.  (}uadrio.  MiUmOy  1755-6,  3 vol.  gr. 
ln-4. 


b.  Mod^oe,  Firme,  Pliliince,  l.ucqaei,  etc. 

25343  Historla  dell’  antichissima  cItU  di  Modena, 
di  Lod.  Yedriani.  .tfodevui,  1666-67,  3 vol.  ln-4. 
— Catalogo  de’  vescovl  niodenesl , e racconti 
deirattlonlloro...,  opéra  dlL.  Yedriani. JVddeit<r, 
166g,  ln-4. 

25344  Memorie  antiche  modenesl,  con  note  dell’ 
abb.Girol.TiRABoacHi.  Modenoy  1793-94,  4 vol. 
in-4. 

25345  Storla  di  ScandJano,  dl  G. -B.  Yenturl. 
tfodenoy  1822,  2 vol.  in-4. 

35346  Compendio  delta  historla  délia  cilU  di  Reg- 
gin,  dl  Fulvio  Azzari,  raccollo  da  Ottavio  suo 
fratello.  ReggiOy  1623,  in-4. 

25347  Ricerche  Istor.  suUa  provlncla  delta  Garfa- 
gnana,  dl  Dom.  Pacchl.  .tfodena,  1785,  in-4. 

25348  lllusirazione  di  un  antico  sigillo  délia  Gar- 
fagnana,  di  Glus.  Garampl.  Romtiy  175g,  in-4. 

25349  Historla  délia  cltt4  dl  Parma,  di  Bonav. 
Anocu.  Parmûy  idgi,  ln-4. 

25350  Sloria  dclla  cUtà  di  Parm.i,  scritta  dal  P. 
iren.  Affô.  Parrrui,  1793,  2 vol.  ln-4. 

25351  La  zecca  e nioneta  pamiiglana,  Hlustrata  dal 
P.  Ircu.  AfPÔ.  ParmOy  1788,  In-fol. 

25352  DescRizioisB  delle  fesie  celehrate  in  Parma 
per  le  iiozzc  dell’  Infante  Ferdinando.  PtirmOy 
1769,  iu-fo). 

25353  MoMUCNTtii  parmense  in  adventu  Gus- 
tavi  Ili,  Suède  regis.  Parmar,  1784,  in-fol. 

35354  De  ptacentlne  urbis  origine,  successu  et  lau- 
dihus,  per  limb.  Localura  narratio.  Crtmontty 
1564,  in*4.  ( La  même,  en  Italien,  j.564,  ln-4.) 

25355  Metnorie  storiche  di  Piacenza,da  Pogciali. 
Piaeenzay  1757-63,  la  vol.  ln-4. 

25356  Delle  storle  placcntlne  libri  XVIII  (dl  Gio.- 
Yinrezo  Roselli).  Piaeenzay  1793,2  vol.  in-4. 

25357  Vila  dl  Piet.-Liiigi  Farnese,  primo  duca  di 
Parma,  Piarenza  c Guastalla , dal  P.  Ir.  Allô. 
MilanOy  1821,  ln-8. 

35358  Istorla  d<-)la  citli  c ducato  dl  Guastalla, 
scritta  dal  P.  Ireo.  Affô.  Guasiallay  1785,  4 vol. 
ln-4. 

2535g  Barih.  Beverinns,  annalium  nb  origine  Iii- 
ceiisls  urbis  voluniloa  duo.  LuCfty  1829,  3 vol. 
ln-8. 

25360  Memorie  e doenmenü  per  sen  ire  air  Istorla 
dot  principato  liicchese,  piibhl.  dall'  Accademia 
hicchese.  Lwera,  iHiS  et  segg.,  in-4-,  tom.  I, 
II,  III  (en  2 part.)  IV,  avec  un  vol.  de  supplément 
(ce  dernier  en  1837J,  VII  (i834),  VIH,  IX,  X 
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(ce  dernier  ni  iSSi);  tes  auUM  vol.  ne  p*nls- 
ulent  pu  encore  en  i8S«. 

aSUi  Le allloni  di  Cutrucclo Cistracane,  signore 

dl  Lucea di  Alüo  Mavccci.  Borna,  iSgo, 

ln-4.  (Article  Maivutics.) 

( Koor  l'hlitolre  d«  la  coniriia  Malhilda,  Toyei  Ira  n,  tsr  y 

«t  •oivanu.) 

c.  llitoii,  Mintooe,  VeolM,  Frioul. 

Dcsciisionc  di  Milano,  da  Scrvil.  LaAtcada. 
Milano^  iTiT-33  (ausaii73*el  »75i),  5>ol.in-8. 

g&303  Les  CcEiosiTils  de  la  ville  de  Milan.  MÜm^ 
iSao,  m*8. 

Goida  da  Milano  a Glnevra  pel  Sempione. 
Milano^  i8gg,  In-ê.— Voir  le  n-  9900» 

9336S  Pelrl  OraÜoU  de  prsclaris  Hediolanl  ardi- 
nclis,qus  ÆnobarM  cladcin  antecesserum,  dis- 
serta Üo,cum  appendicibus  de  sculptiirlscjusdeiu 
urbis,  et  de  carccre  xebedeo  ; accessil  ryilimus 
de  Hedlolaoo  noUs  aucius.  MedioUni^  1735, 
ln-6*  fis* 

95366  AoÜchiU  loogobardieo  - mllanesl , illus- 
iralc  con  disnertazloni  da*  monacbi  dcUa  Con- 
gregasione  clstcrcicse  di  Lombardia  {dal  P. 
Fumagalli  ed  altrl  ).  1799-96,  & vol.  In-A. 

95567  Hlstoiia  dl  Milano,  da  Bern.  Coaio.  Mediol. , 
i5o3,  In-foi. 

95368  Memorlc  spctianU  alla  ttorla,  etc.  di  Mi- 
lano, ne*  secoll  bassl , raccolte  dal  conte  Glor. 
Giouxl  Milano,  1760,  9 voL  ln-6*  fig*f  et  3 vol. 
de  suite,  de  i3ii  à i&47* 

93369  Trist  CiLCBi,  incdiol,  blstoris  patrie  llbrl 
XX.  Mediolani,  1O98,  in4ol. 

95370  Calchi  rcsidua , vi<lellcet  bistorlæ  patris 
iib.  XXI  et  XXll.  Mediol,  i0&6,  In-fol. 

95371  Jo».  RlpamonU  historiz  patris  décades,  ab 
anno  181A  quo  Caiebus  desinil  ad  excessum 
CaroU  V.  Medhlani,  iC48,  5 vol.  in-rol. 

95379  Sioria  dl  Milano,  da  PieL  Vr.aiu.  Milano, 
1783-98, 9 vol.  in-â.,  aussi  1896,  6 vol.  in  8. 

95873  Storia  dl  Milano,  opéra  dl  Carlo  Rosmuii. 
Milano,  1890-91,  ^ vol.  in-â. 

95376  Le  vlcende  di  Milano  durante  la  guerra  con 
Federico I.  lmp.,  Ulustrate  con  le pergamene di 
quel  templ  (da  Ang.  Fumagalli).  Milano,  1778, 
In-â*  fig* 

95S75  Mcmorle  storico-diplomatiche  dcgll  am- 
basclatorl,  incaricall  d'affarl,  corrlspondcnll 
e dclegati  cbe  la  cllU  dl  Milano  iuvib  ai  divers! 
suoi  principi,  dal  iDooal  i79ô,raccoUe  e pubbll- 
cate  da  Angiolo  SalomonLAfi/nne,  1806,  gr.  In-â* 

95376  Ct^ice  dlplomatico  sant’  ambrosiano,  11- 
lustr.  con  note  di  Ang.  Fumagalli,  opéra  po»- 
tuma  pubbileau  da  C.  Amorettl.  Milano,  i8o3, 
in-â. 

95377  P.  Jovn  vil*  XII  Vicecomltum.  Parii., 
i5&9,  In-â. 

95378  Geor.  MsaiTL*  antiquilalcs  Vlcecomituis. 
Mediolani,  163g,  In-foU 

95379  fatnigUa  Sforza,  da  Nie.  Haïti.  Roma, 
1796,  9 vol.  in-A 

95380  Vita  di  Caierina  Sforxa  Hlarlo,  contessa 
d’Imola,  descriuadairabb.  A.Biiriel.  Boloçna, 
2795,  3 vol.  in-6. 

95381  J.  SiHoifETÆ  resgeet*  Fr.  Sfortl*.  JfedioL, 
i48o  In-fol. 

95389  P.  Jovii  vlu  Sfordc  duels  clarlsslml.  Aosur, 

1539,  io-4. 


93383  Isiorla  intomo  aile  militari  tmprese  e al'a 
vlu  dl  G. -J.  Trlnilzio,  dal  cav.  de*  Hosmiki. 
.l/i7dN0,  i8i5, 9 vol.  1n-â.  fig. 

95383*  ;Galeati  Capf.lla,  de  rebus  nuper  In  Italia 
gestis  librl  Vlll.  ^orimber{lœ,  i539,  In-à. 

9538A  Meniorie  sloiiche  dl  Monxa  e sua  corte, 
raccolte  dal  can.  A. -F.  Frisi.  Milano,  1 796, 3 vol. 
in-â.  lig. 

95385  Coinpcndlo  délie  cronlchc  délia  cUtà  di 
Cuuio,  raccolto  di  dlversl  autori...  da  Kr.  Bal- 
larini.  Como,  1619,  in-â. 

95386  Annal!  sacri  délia  clltà  di  Como,  race,  e des- 
critU  dal.  P.  Primo-LuigI  TaïU.  Como,  i663-63, 
9 vol.  in-â. 

95387  Sioria  dl  Como,  del  Pr.  Cesare  Caotü.  Mi- 
lano, 1899-39,9  vol.  gr.  in-19. 

95388  Historla  üi  Paÿ,  da  Sief.  BitETBftAHO. 
Pnvitty  1370,  In-â. 

9538g  Memorlc  isloriche  délia  clilâ  dl  Pavia  e 
stio  U'rrilorto,da  Siro  Séverine  Capsonl.  Patio, 
1789-88,  3 vol.  in-â. 

95390  Memorlc  apparlcnenti  alla  storia  délia  sua 
patria  (Pavia),  raecoUe  ed  illuslr.  da  Glus.  Ro- 
bolmi.  Pavia,  ln-8.  {En  i838  H paraissait  6 vol.) 

953g»  La  Cerlosa  di  Pavia,  dcscrilla  cd  illustrais 
con  lavolc  incise  dal  fralcHi  Durslu.  Milano, 
1893  et  suiv.,  in-fol. 

953q9  Jo.-Clirys.  Zanchi  de  origine  Orobloroni 
sivcCenomanoruni  llbrl  très.  f>nrf«ïi,  ptrBem. 
de  VUalibM,  i33l,  ln-8.  (Réimpr.  dans  le 
Thésaurus  antiqui fatum  Italiœ  deBumiaim.) 

93393  Memorlc sopraiCeuomani,  d'Aut.  Samscca. 
Brescia,  1750,  in-fol. 

953gâ  Dizionarlo  odeporico  osla  storico-poUilco- 
naturalc  délia  provinda  bergamasca,  di  Gio. 
MalronI  da  Ponie.  Bergamo,  1819,  3 vol.  ln-8. 

953g3  llisloria  quadriparüta  di  Bergamo  e suo 
tenltorio...  da  divcrsl  aullori,  raccolu  per  F. 
Celesiino.  Bergamo,  iOi7,c  Areicio,  1618, 3 vol. 
pet.  in-â. 

95396  Hlsloria  sacra  di  Bergamo,  di  Mar.  Mutio. 
Bergamo,  1691,  in-â. 

95397Codex  diplumallcus civiiatis  et  ecclesl*  Ber- 
gomatis  a Mario  Lcpo  digeslus.  Bergomi,  178A, 
lii-foî. — Volumen  secumlum,  edilum  et  com- 
mentario  aucluni  a Jos.  Rondelti.  Ibid.,  1799, 
In-fol. 

95398  Ragionamcnlo  storico  intomo  alla  ditâ  di 
Bergamo,  di  An».  Moronl.  Bergamo,  1791,  in-4. 

95399  Mcmorle  isior.  délia  clui  c chicsa  di  Ber- 

gaino,  raccolte  da  Glus.  Roacbcltl.  Bergamo* 
1805-19,  6 vol.  ln-8.  < ■ 

95600  Dell’  origine  ddla  ciUh  di  Bergsmo, 
dl  G. -B.  Roia.  Bergamo,  i8oâ , in-â. 

95âoi  HUtoriadclIa  citlà  di  Brescia,  iibrl  XIV',  da 
Ella  luurlolo,  con  diverse  aggiunle.  Brescia, 
i63o  (aussi  yenezia,  i7ââ),  iu-â.  (I*a  !»•  édit, 
Brescia,  i585,  iii-â.»  est  moins  compile.) 

35409  Le  mcmorle  bresclane,  per  Ottav.  Rossi. 
Bresria,  1698,  In-â. — Voir  rarlicle  Avbsolbo. 

95âo3  Istoria  di  Brescia,  di  Giani.-Mar.  Bivuimi. 
AresriVr,  i7â8, 9 voi.  In-â. 

95âoâ  Memorlc  inlonio  aile  pnblichcfabbrlcheplh 
insignl  Ueila  cliU  di  Brescia,  raccolte  da  B. 
Zaniboni.  Breuia,  1778,  in-fol.  fig. 

35âo5  Cremona  illusirata  da  5L-A.  Campo.  Cre- 
mona,  i589,  iii-fol. 

3M06  cireoiouenslum  monumenia  Roiu*  eitantla. 
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rollegU  atque  iUustravIt  Th.-Aug.  Vairvit.cuni 
appendice.  i77S,«tom.  en  t lol.  in>â.  Ûg. 

95407  CroQica  dl  Hantofa,  da  M.  Eqticou. 
Vofi/ova,  i53i,  in-4. 

35408  Bapt.  Sacchi  Iilsloria  Mantux  et 

famiU«  Gonzage.  yindobotur^  1675^  tn-4. 

35409  G(1  annaii  di  Mantou,daScip.-Agn.  Maftei. 
Ttirtoita,  1G75,  In-fol. 

35410  Notiale  storiche  délia  citu  e dcllo  siatn  di 
Manlova,  scriUe  da  G.-fi.  Visl.  Mantova,  1781 , 
3 vol.  in-4. 

s54i  1 Compendio  chronologico  crUico  dclla  storia 
iii  Maolova(dlGlus.di  Opprandioo  Arrhabcnc). 
Vaatotvi,  18..-38,  S vol.  in-8. 

35413  Dclle  zecchc  e monete  di  tutU  I prlnclpl  dl 
casa  Gonzaga,  opéra  del  padre  Iren.  A1T6,  pub> 
bHcata  da  Guid.'AuU  Zanelli.  Bologna.  1783, 
ln-4. 

354iS  Le  origini  dl  Padova,  scriUe  da  Lor.  Pigno- 
rU.  Pùdota^  1635,  in-4. 

35414  Dcir  anüco  suto  e condizlooe  di  Pailova , 
di&sertazione  (ratu  da  alcune  meinorie  inédite 
deJ  fu  conte  G.-P.  Polcastro,  dal  S.  GIr,  Pol- 
caslro.  Milano^  1811,  li>>4. 

354i5Bern.  Scard<H>nldcantlquila(e  urbis  Pata^ü, 
et  Claris  ci>ibus  paiavluis  libri  très.  J?a4t/r<r, 
ijfio,  In-foI. 

35418  Ilkstoria  di  Padova,  dl  SerLOrtato.  Padota, 
1O78,  in*Tol.  (Tomo  I,  ed  unico.) 

35417  Annall  délia  cltti  dl  Padova,  opéra  postuma 
dell*  abb.  G.  Gennari.  Bassanot  1804,  9 vol. 
ln-4. 

35418  Délia  fellcitâ  dl  Padova  llbrl  IX,  d' Ang. 
Portenart.  Padova^  oiero  lesiy  1639.  in>foL  fig. 

35410  Histoire  de  la  vie  et  des  faits  d'Ezzelin  III, 
surnomnié  da  Romano,  tyran  de  Padoue...., 
dans  laqtiellc  sont  comprises  les  guerres  de  la 
Marche  trevlsane,  etc.,  depuis  1100  jusqu'en 
13ÔO,  traduite  de  ntallro  de  Pielro  Gerardo, 
parCertaud.  Pam,  i645,  ln-8.  (Le  texte  italien 
a été  imprimé  4 Venise,  chez  Comlii  da  Trioo , 
en  1543,  en  i55a,  et  en  i554,  in-8.) 

35430  Illuslrazionc  del  prato  délia  Valle,  ossia 
délia  piazza  Uelle  statue  di  Padova,  di  K.  .\cu- 
mayr,  Podopo,  1807,  3 part.  gr.  ln-8. 

35431  Dissertazione  delle  monete  dl  Padova,  opéra 
di  G. -B.  Vercl.  Bologna^  1783,  in-fol.  fig. 

35439  Altlcchicro,  par  Mad.  J.-W.  (Wynne)  C. 
D.  R.  Padoufy  1787,  gr.  in-4. 

35433  Torelli  SAnAYTii  de  origine  et  amplitudinc 
Veron*  liber  j ejusilem  de  virls  Itlustribus  antiq. 
verooenslbus  liber.  Feronit,  i54o,  In-foL 

35434  Le  historiée  fattl  de*  Veronesi,  per  Torelin 
Saraina,  aile  quall  sono  aggiitnie  le  antiebiti  di 
Verona  drl  medesimo,  trad.  da  Ori.  PeacetiL 
reroNO,  1588  (aussi  1649),  ln-4. 

35435  Istorla  dl  Verona,  di  GIrol.  dalla  Coite. 
Perona,  1594  et  1819,  3 vol.  pet.  in-4. 

35438  Scip.  Maptei  Verona  Ulustrau.  f'erona, 
1731,  ln4ol. 

35437  Cronica  dclla  ciiU  di  Verona, di  Pler  Zagata, 
ainpllata  e suppllu  da  Glov.-BaL  BlancoUol. 
Verona^  1745-49,3  vol.  in-4. 

35438  Storia  di  Verona , da  G.  Rlnaldo  conte  di 
Carll.  rrronrr,  1798,  7 vol.  ln-8. 

35439  Storia  dclla  Marca  irivigana  e veronese,  da 
Glo.-Bat.  Vercl.  yenesia^  1788-91,  30  vol.  ln-8. 

35450  Istorla  dl  Trivlgl,dl  Glov.  Bonlùiccio,  nuovn 
edlzlone  nolto  emendata,  ed  accrescluta...  Ve- 
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nizia^  1744,  in-a.  (La  1^  édit,  est  de  Tréviae 
1591.} 

95491  BarUi,  Rurchelati  commeDUriinn  memora- 
bilium  mulilDlIcis  historla  tanisian»  promp- 
luarinm,  libris  IV  distribuliim.  Tarrtsii.  1618 
ln-4.  ' 

35493  Dclla  zecca  e monete  ch'ebbero  corso  !n 
Tritigi,  dl  Ramb.  degi’  Azzo.  Bologna^  1785, 
in-4. 

95493  llisloria  dclla  ciU4  dl  Feltre,  dai  D.  GIrol. 
Rortondoili.  Venêtia^  1873,  ln-4. 

35434  Historia  di  VIcenza,  dl  Giacomo  llarzaii. 
Venetta^  1891  (aussi  1804),  ln-4. 

35435  Croniclic  dl  Meenza  (al  i4o4),  dl  Bat.  Pa- 
gllarino,  date  In  luce  da  Giorg.^lac.  AJcalnl. 
n'cenzat  i883,  ln-4. 

35435*  Storia  dclla  cilt4  dl  Vicenaa,  di  Sllv.  Cas- 
icillnl.  yicenza,  1789-1899,  14  vol.  ln-8. 

35436  Storia  di  tutti  i successi  délia  cltU  dl  Bel- 
luuo,coti  tavole  de*  vescovl,  ec  Venczla  , 1807, 
ln-4.  (Ixîs  tawle  des  évéques  manquentdans  une 
partie  des  exemplaires.) 

35437  Storia  degli  Ezzelinl,  da  Glov.  Veici.  Bas- 
sano^  1779,  3 vol.  ln-8. 

35438  Saggiosulla  storia  esulle  corograûa  e topo- 
gralla  délia  republica  di  Venezla,  publ.  da  Gris- 
tof.  Tentorl.  Venezta^  1785-90, 13  vol.  ln-8. 

95439  Topografla  veneU,  ovvcro  descrlzlone  deilo 
alaio  vencto.  Venezfa^  1787,  4 vol.  ln-8. 

35440  Habiit  d' uomini  e donne,  la  processione, 
ec.,dl  Venezla,  da  Glac.  FB.iKCO.rettezia,  i8i4, 
in-4.  — Voir  les  n«*  9833-34. 

35441  Memoric  venete  antlche,raccoitedaGlamb. 
Gailiccloll.  yentzia^  1795,  8 vol.  ln-8. 

35443  Memoric  storiche  de’  Vcnetlprlmlcsecondl, 
dal  conte  Giac.  Filiasl.  iVnerfe,  1798-98, 8 vol 
ln-8.,  ovvero  Padova^  i8ii-i4,  7 vol.  ln-8. 

35443  Dell'  Oaictxr.  de*  Barbarl  onde  hchbe  piin- 
clpio  ladtia  di  Venotia,  lib.  XI  (dl  Mc.  Zeoo). 
rendfVz,  i557,  ln-4. 

35444  JcSTixiANi  de  origine  urbis  Venellarum  hlst. 
Venelia,  1493,  in-fol. 

35445  Inscrizioni  veneziane,  raccolle  da  Ciodoka. 
Krnezftf,  1834-S4,  4 vol.  iii-4.  —-Voir  99989. 

35448  Fattl  del  Veneti,  di  Franc.  Verdlioiti  (sinn 
ai  i5o4).  Veneiiûy  1876-97,3  vol.  In-foL,  ovvero, 
yeneziûy  1788,  3 vol.  In-ful,  (jusqu’en  1570). 

35447  IsToaia  delle  cosc  veneziane.  Fencria,  1718, 
10  vol.  ln-4- 

35448  M.-A.  Coccli  Sabcluci  res  veneUe.  Vsnst.y 
1487,  In-füL 

35449  Storia  dclla  repubblica  veneta,  da  B.  Naiii. 
IVneria,  1678,  3 vol.  in-6. 

35450  Storia  délia  repubblica  veneta,  dl  Dneno. 
Venez,  y 1751,  4 vol.  ln-4. 

35451  Prindpj  dl  storia  civile  dl  Venezla,  scriiti 
da  Vlltor.  ^di.  Frnczfn,  1755-81,  7 voL  ln-4. 

35453  Hisroinc  de  la  république  de  Venise,  par 
l’abbé  L.  (Laugier).  PariSy  1759-88,  13  vol. 
ln-19. 

35453  Histoire  abrégée  de  la  république  de  Venbe, 
par  Eng.  I.ahaume.  PartSy  1811,3  vol.  In*8. 

35454  Histoire  de  la  république  de  V'enise,  par 
Daec.  PariSy  i83i,  6 vol.  ln-8. 

95455  P.  Bcmbi  histori«  vencUe  libri  XII.  Venet.y 
i55i,  in-fol. 

95456  La  légende  des  Véoiiiens,  par  J.  Le  Maiib. 
LgoHy  i5oç,  ln-8. 
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1545?  And.  MACTOCEm  hlMoria  Tenet*,  renetia^ 
1033,  iD-fol. 

35457*  Jo.  Graüani  historiarum  veneunim  ilbrl 
XXXII (tantum  XXIV, ab an.  i6i5  ad  an.  1700). 
Patavii^  1758,  a vol.  ln-4. 

35458  Istoria  délia  rcpubbllca  dl  Vencila  In  tempo 
délia  sacra  lega  contra  Maometlo  IV,  ec.,  di  P. 
Garronl.  rmena,  1705-16  (aussi  iT»o),  a vol. 
ln-4. 

3545v  FragnieiUa  P.-P.  Vergmii  scnloris  de  re- 
publica  >enela.  Feneffa,  i83o,  ln-8. 

35460  OrailonI,  elogl  e ilte  scrltte  da’  letterall 
Tenet!  patHzl  in  Iode  dl  doge,  ed  aiirl  Ulusirl 
soggelü.  yenfziM,  1790,  9 «ol.  lu-4. 

35461  Jscoai  romani  pro  patria  ad  Mc.  Tronum, 
ducem  venrtum,  congralulalio.  1479.  ln-4. 

9546a  Corlol.  Ckpio,  Pétri  Morenlci  Imperaioris 
geslorum  llb.  III.  l'ener.,  i477«  in-4. 

95403  Anton.  Ariinghli  de  «ita  et  rebus  gesiis 
Franc.  MaurocenI,  prlndpU  Vcnetorum,  llb.  IV. 
Patatiiy  1740»  in-i. 

35404  Memorla  slorica  Intorno  alla  repubblica  di 
Venezia,  scriua  da  P.  Morosiiil  et  da  G.  Cor- 
naro,  per  la  prima  voila  pubblicata  dall*  abbate 
Ant-Giov.  BonlcclU.  Fenei/a,  I7g0,  pet.  In-fol. 

95465  Gasp.  CoNTAimo,  de  ma^lratibus  et  repu  • 
blica  Venctorum.  Feue/.,  i5$9,  in-4. 

95466  Histoire  du  gouvernement  de  Venise,  par 
Amelot  de  La  Iloussaye,  arec  l'histoire  des 
Gscoques,  trad.de  ntallen.  Àmsttrdamy  170s 
ou  1714, 3 vol.  in*i9. 

35467  La  ville  et  la  république  de  Venise,  par  de 
SanTT-DiDiEB.  Àmiterd.y  1680.  in-ia. 

35468  Délié  guerre  de"  Vcnczlaiil  nell'  Asia,  dal 
ann.  1470 al  1474,  Ilbrl  tre,  di  (’.am.  Cipplco. 
f'enez.y  1796,  ln-4.— Voir  le  n*  37900. 

3546g  Histoire  de  1a  guerre  contre  les  Turcs,  pour 
nie  de  Cypre,  par  P.  Blzarc.  PariSy  1S73,  ln-8. 
(Article  Bimars.) 

35470  Conjuration  des  Espagnols  contre  VenlKe, 
par  de  Saltt-Réai..  P/zn’s,  1761,  in-18. 

35471  SgriTiRio  délia  llbertà  vencta.  Uirandola, 
i6t3,  tii-4. 

95473  Evsal  sur  la  marine  ancienne  des  Vénlllens, 
par  Fonnalcool,  trad.  de  l'Italien.  Femse,  1788, 
ln-8. 

9547S  Storla  civile  e polUIca  del  commcrrlo  de' 
Venezlanl,  dl  Carlo-Ant.  Marin,  yinegia^  1798- 
i8o8.  8 parL  ln-8. 

35474  il  Bassano,  dl  Ixir.  Maruedni.  Tenez.,  1577, 

In  4. 

35475  Islorfa  delle  origine  e ronditloni  de'  Inoghi 
princi|>all  del  Potexinc  di  Rovigo,  dl  Glan.- 
Glrol.  Bronzerlo.  Tenez^A,  1747.  8>*.  tn-4. 

35476  Storla  di  Rovigo,  d'And.  Nicolio.  Brescia  y 
i583,  ln-4> 

95477  Mt^otorie  délia  geograOa  antica  del  Friull, 
slno  a i templ  di  Consiaotino  II  Grande,  con 
11  suplemento.  f'd/ne,  1775-78,  ln-4. 

35478  Historia  délia  provliicla  del  Friull,  dall'abb. 
Glo.-Fr.  Palladio  de  gli  Ollvl.  L'dine,  16A0, 
9 loui.  en  1 vd.  In-fol. 

u5479  Nnlizie  delle  cose  del  FrluU,  scriUc  da  Glo.- 
Glus.  Lirutl.  VdiMy  1776-77»  ® vol.  ln-8. 

35480  Henr.  Paliadil  rcrum  Foro-iullenstum  Ilbrl 
XI,  et  de  oppuguatioue  giadl>cana  Ilbrl  V. 
Vtfmiy  l65g,  In-ful. 

35481  Gdioe  Ulustrata  da  moltl  suol  dltadlni..... 


da  Glo.-Glus.  Capodagll.  Udinty  i665,  Id-4.  Hg. 
(1”  part.) 

35483  Le  antichiU  d'Aqulleja  profane  e sacre, 
raccolie,  disegnaie,  ed  illuslrale  da  Giao.-Dom. 
Berloli.  yenezia,  17S9,  In-fol.  Hg. 

3.1483  Commentariorum  aqtillejcnslnm  Ilbrl  VIII, 
auctore  Jo.  Candido.  Tener.,  Alex,  de  Bindonisy 
1531,  In-fol. — Trad.  en  lui.  Tenize,  i544,  ln-8. 

d.  To*l'SO«i  Slèo«.  «te. 


35484  Atlante  geografleo,  fislco  e storico  délia 
Toscana,  d'AtllIto  Zuccagsi.  Tfrenze,  i833,  gr. 
in-fol. 

35485  Vrdctr  delle  ville  e d*  allri  luoghl  délia 
Toscana.  Firenze,  1757,  In-fol. 

35486  ScELTA  di  XXIV  vedulc  delle  conlradc, 
piazze,  ec.,  dl  FIrenze.  In-fol. 

35487  Moimmenli  sepolcrall  délia  Toscana,  disegn. 
«la  V.  Gozisi.  Firenze^  1819,  in-fol. 

35488  Mrmorie  sul  bonifleamonto  delle  maremnie 
toscane,  da  Ferd.  Tartim.  FirenzCy  i838,  in^ol. 
figures. 

35489  PosTELU  de  Etmri*  rcrglonis  origlnibus, 
InsUtutis,  etc.  commcstalio.  Floreniitey  i55i, 
ln-4- 

354go  Th.  Dempsteri  de  Etrurla  regall  libri  VIL 
Florent. y 1793,  3 vol.  in-fol. 

35491  J. -B.  Passerii  In  Th.  Dempsteri  Übros  de 
Etrurla  parallpomena.  Luccœy  17O7,  in-foL 

35493  Dissertaziune  Istorlco-elrnsca  sopra  I'  ori- 
^ne,  anllco  slato,  lirigua  e caratieri  délia  elrusca 
nazione,  ec.,  letia  In  VI  ragionamentl  uelt’ 
accademia  de'  Si-|>oUI  da  Glus.  Slar.  Rtccobaldi. 
Firenzey  1758,  ln-4. 

3549S  De  gli  Klruschi  dissertazinne  dl  ZannoDl. 
Firmze.  j8io,  ln-8. — Voy.  le  n"  33875. 

354q4  Lczloni  di  antlcbltà  toscane,  da  Glov.  Lami. 
Firenzfy  1766,  3 vol.  ln-4. 

35495  Memurie  dl  varia  erndlzlone  deHa  Sodeli 
colombaria  GoreiUlna.  Firenzey  1747-53,  3 vol. 
ln-4.  fiR. 

35496  Memorie  Istoriche  délia  Soc.  colombaria, 
(legli  anni  i8oo-3,  race,  da  L.  Canlini.  FirenzCy 
i8o3, ln-4. 

35497  Iscrizionl  ebe  si  irovano  ncgii  attf  dell* 
Accademia  culoniharia  di  Firenzo,  illustrale  da 
l^r.  CaiiUiil.  Firenzey  1800,  3 part.  in-4. 

35498  Dlscorsi  di  Vinc.  BoaentM  (dell'  origine  di 
Ftorenza,  cc.).  Fiorenzoy  ir»84,  3 vol.  ln-4. 

35490  Historia  antica  di  Hic.  MALCspivr.tlaircdifi- 
caiionedi  Flurenza  sinoall'ann.  inii.Fiorenza. 
1568,  in-4. 

35500  Istoria  dl  G.  Villavi.  FiorenzOy  IJ87,  ln-4. 

35.501  fsioria  di  Matl.ViLUM,che  conilnua  (]nella 
dl  Giovanni  siio  Iratello.  Tcnezfo,  i563,  in-4. 

33.V)3  Dell’  isioria  di  .Matt.  Villahi  11  irc  ulliroi 
Ilbrl.  Firenzey  1377,  ln-4. 

35503  Historia  «Jel  po}>olo  HorenUno,  da  IJonardo 
Areti^io.  yinegirty  1476,  in-fol. 

35504  Historia  fioreniina , da  Fr.  Bracciolini 
PoGclo.  yine(/iüy  1476,  in-fol. 

355oj  Historié  florentine,  di  Nie.  Machtaveixi. 
Firenzey  i5S3,  ln-4. 

95507  Joaii. -.Mich.  Brnli  florentins  historis 
libri  oclo  priores  (ad  annuni  1493}.  l.ugdoniy 
1563,  lii-4.  (Réimprimd  dans  la  collection  de 
Buraiaïui.) 
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«5307*  IsloHe  Ooreiiliue , di  dov.^lcb.  Bruto, 
trad.  üa  SUiils).  Gaileschi.  Firenze^  1838^  3 vo). 
iii-8.  Hg.  (avec  le  texte  lallii). 

95508  Isloriefiurenllne^di  Scip.AvMiiuTo.f/reiize, 
^ vol.  iii-fo). 

355og  Sioria  crnitolog.  délia  dii&  di  Firenze,  os- 
siaiiuamiali  délia Tuscaiia,diGiu$.-Mar.  Mccail. 
Kapoh\  i7.*)5,  3 vol.  in-A.  — Slorla  genealog. 
délia  Qnbilita  e ciliadinaiiza  dl  Firenze,  ücl 
uiedeüimu.  .\apoli,  i75A,  3 toni.  en  1 vol.  In-A. 

35510  Siuria  délia  ToM:aua,  di  L.FiGinorn.Firmcf, 
i83A,  6 vol.  ln-8. 

35513  Istorle  florentine  (dair  anno  lAao  al  iA53) 
di  Giüv.  Ca\  alcanü,  con  llliulrazioni  e agglunia 
di  documenil  ( pubbl.  da  Gius.  Mollni).  Firerufy 
1838,  3 vol.  in-8. 

355i3  Codice  diplomalico  toscano,  compllato  da 
Filip.  BrimeUi.  Firen:e,i8o(>-33,  In-fiM  I*% 
!»•  et  3*  part.,  el  lom.  Il,  i”  part. 

35SiA  La  Tascanc  françolse , contenant  les  éloges 
hîslur.  des  princes,  seigneurs  et  grands  capi- 
taines de  Toscane,  lesquels  ont  été  affectionnez 
à la  couronne  de  France,  par  J. -B.  L’ilerroltc 
de  Sollors.  Parité  1661,  In-A. 

955ir>lstoria  flarentina  dl  Dino  Compagol,  dall* 
antio  t38o  flno  al  i3i3.  Firtnzt^  173B,  In-A.  — ■ 
Voir  le  11"  3537A. 

355i0  Istoria  dclle  cose  awenute  In  Toscana,  dair 
anno  i3oo  al  i3A8.  Firtnzey  1578,  in-A.  (Placé  à 
Storu.) 

35517  Crunlca  di  Flrcnze,  dall*  ann.  i3oo  al  1870, 
da  Donaio  VrcLUTi.  fïrense,  S73i,  In-A. 

35518  Istoria  di  Fimize,diGoro  Dati,dal  aiin.i38o 
al  iAo5,  con  annoi.izionl  (di  Gius.  Blaticbinl). 
Firenze^  1735,  in-A. 

s55ig  Cronica  (clair  anno  iAi3  ail'  anno  iA3o)  dl 
Bnonaccorso  Piilt,  ron  annoiazlonl  (di  G.-B. 
Casotii,  AnU-Mar.  Salvini  e SaUlno  Salvlnl). 
Firenzty  1730,  In-A. 

35530  Storle  délia  ciltà  di  Firenze,  dall*  anno 

' lAio  al  i4Go,  scriUc  nelli  slessi  lempi da 

Domeiilco  di  Llonardo  Boninsegni.  Fiorenzci, 
1637,  in-A. 

35531  istorle  délia  ciU5dlFlrenze(iA9A'i53i), 
opéra  di  Jac.  Naroi.  /.terne,  i583,  iii-A. 

35533  Uiario  de*  successi  seguiü  in  Italla,  dall'  ann. 
lAgB'iJia,  da  Ulagtu  Buonaccobsi.  Firtnzê^ 
1568,  In-A. 

35533  Coiiunentarii  de*  falll  clvlll  occorsi  nelta 
Glttà  di  Firenze,  scriUI  da  FlUppo  de*  Nerli. 
AuguMa^  17^8,  In-rol. 

3553A  istoria  florcniina  di  Beo.  Varchi.  Colonia^ 
1731,  iu-fol. 

95535  istoria  fiorentina  dJ  Bern.  Seom./< uj^usta, 
1733.  In^fol. 

35530  Florence  et  ses  vicissitudes,  1315-1790,  par 
M.  Dclécluse.  PariSy  1837,  3 >ol.  io-8.,  avec  une 
carte  et  A pL 

35537  Vila  di  Anl.-Giac.  Tebalducci  Malespinl, 
scruta  üa  Giac.  Nardi.  Firenze,  1597,  in-A. 

35538  Histoire  des  hommes  illustres  de  la  maison 
de  Médids,  de  1378  à i56o,  avec  leur  généa- 
logie, ensemble  un  abrégé  des  comtes  de  Bolo- 
gne et  d*Auvergnc,  par  Jean  Nestor.  Por/s, 
i'k.  Perier,  i56A,  In-A. 

95539  Le  brûlant  de  la  royne,  ou  les  v les  des  hom- 
mes iliiistrts  du  nom  de  Uédicis,  par  P.  de 
Boissat.  /.yon,  i6i3,  pet.  in-8. 

95530  Mémoires  gén^iogiques^de  la  maison  de 
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Médicis,  par  Tir  Hotci.  Ls  Uaye^  >773, 8 part. 
in-8. 

35531  Del  granduchi  dl  Toscana  délia  casa  de* 
Mrdicl,  ragionamenli  islor.  da  G.  Biam^iri. 
IVnez^n,  nAi,  in-fol. 

95533  Istoria  dei  granducato  di  Toscana  sotto  U 
governo  de’  5ledicl,  da  Rlg.  Gallizzl  Firenze^ 
1781,  5 vol.  in  A. 

95533  (îiiRosoLOGiCA  sériés  simulacronim  familis 
Mrdicea*.  Florent.  ^ 17O1,  gr.  In-fol. 

3553A  Vita  di  Cosimo  de*  Medici,  primo  gran  duca 
dl  Toscana,  descritla  da  AlUo  51aiuxci.  Botogna^ 
i580,  lii-roi. 

35535  Ang.  FAsnoRri  vita  Cosmi  Mediccl.  Pists^ 
1788-9,  3 vol.  In-A. 

35536  Délia  carccre,  (lell*  inglusto  eslllo  e dcl 
(rionfal  riiomo  dl  (’.osimo,  padre  délia  patria, 
narrazione  dl  Gio.  (Uvalcaiiil,  con  lllustrazloni 
(dl  D.-M.  Moreni}.  Firenze^  1891,  in-8. 

35537  Ang.  Fabronii  Laurenlii  Medicel  vlla.  Pfstr, 
178A,  3 vol.  In-A. 

95538  Will.  Ho^cob's  life  of  Lorenzo  de’  Medici. 
/.onrf.,  1797,  3 vol.  In-A. 

95539  Illustrations,  hislorical  and  crlllcal,  of  the 
llfe  of  Lorenzo  de’  Medici,  by  Wül.  Rosooe. 
London^  1833,  in-A.  et  in-8. 

355AO  Ang.  PoLiTiARi  pactlanv  conjurationis  com- 
mentariolum.  1A78,  In-A. 

355A1  Vie  de  Philippe  Strozzi,  trad.  du  toscan  de 
Laurent  Strozzi,  par  Requier.  Paris ^ i76a« 
Jn-19. 

355A3  Feste  fatle  in  Fiorenxa,  perle  nozze  dl  Fr. 
.Medici,  da  Raf.  Gualtsbotti.  p/renze,  1879, 
In-A. 

3j5A3  Oratlode  Francise!  Medlces  niagnl  Etrurl» 

ducis  UuditKift,  habita  ab  Alüo  Manuccio. 

Fhrentia^  i587,  In-A. 

355AA  NoTiziA  délia  vera  libertà  fiorentina.  179A, 
3 tom.  in-fol. 

355A5  Storia  deile  nionete  délia  repubblica  fioren- 
tina, d’Ign.  Orsini.  Firenze,  1760,  In-A.  flg. 

35540  Délia  décima  c dl  varie  altre  gravezze  Im- 
poste dal  comunc  di  Firenze  ; délia  moneta  e 
délia  morcatiira  de'  Florentin),  sino  al  secolo  1 0. 
Lisbona  e Luera,  17O5-O6,  A vol.  in-A.  (Cette 
collection,  publiée  par  J. -Fr.  Pagnini,  renferme 
un  morceau  écrit  par  Fr.  Balducci  Pegolotll,au 
lA*  siècle;  un  autre  de  J.  da  Uzzano,  au  i5* 
siècle , et  plusieurs  autres  anciens  documents.  ) 

355A7  Firenze  antlca  e moderna  illustrata.  Fïranze, 
1789,  8 vol.  in-8.  fig. 

355A8  L*  ossenatore  fiorenlino  sugli  ediflzl  délia 
sua  pairla,  opéra  di  M.  Lastii,  con  annotazioni 
di  Glus,  dcl  Rosso.  Firenze,  i89i,  8 vo).  in-8.  fig. 

3554g  l.a  piazza  del  Granduca  di  hrenze,  co*  suoi 
monumrnti  dlsegnaii  da  F.  Pkraccini,  inclsl  da 
G.- P.  l.aslnio,  c dictalaraU  da  M.  Mlsserlnl. 
Firenze^  iMo,  In-fol. 

35550  Mcinorle  IsioHche  delI*ambrostana  baslllca 
dl  Firenze,  opéra  posluma  di  P.- N.  Clanfogni. 
Firenze.  180A,  in-A.  — Conllnuazione,  fatta  üa 
D.-.M.  .Moreni.  Firenze^  1816-17,  3 vol.  In-A. 

s535i  Tratiatodel  bagnldl  Montecalino,  da  Aless. 
Bicchieral.  Firenze^  1787-88.  In-A.,  et  at’as  tn4ol. 

35553  Storia  délia  cittA  dl  Monte- Pulciaoo,  dl 
Ml'  Splnello,  del  cap.  Marcello  Benci,  di  nuovo 
rlslampaia , ampliaia  e rlcorretia , llbrl  sel. 
F/orenzn,  16A6,  in-A.  (La  première  édliloo  est 
de  tOAt,  in-A.) 
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Istoria  di  PislojaedeUe  faalooi  d' lulla,  da 
M.-A.  Salti.  Romoy  ec.,  i6SÔ-63«  S vol.  tn-A. 

3A55A  Memorie  stohchc  dclla  cUtA  di  PIstoja, 
raccoUe  da  Jac.>Sl.  Fioravanü.  Lueca^  175$, 
hi'fol. 

35555  Anecdoloriim  mcdii  œvi  tf)HecÜo;maxlmam 
partcm  nx  archlvis  pistoriensibus  cdidita  Fr.- 
AiU.  ZacharU.  Augtut.-Taurinor.^  I755,  in-fo*. 

35555  Annall  o vero  notiile  t»iorlche  délia  cUl5  «U 
Arczzo  in  Toscana , raccollc  da  P.  Faruiti. 
Foii(jf>Oy  1717,  in-4. 

35557  Relazionc  sopra  lo  stato  aiitico  e nioderiio 
délia  cilU  di  Arczzo,  üi  Glov.  llondin<.-lli. 
irezza,  1755^  pcU  in-A< 

35555  Insurrrzlune  dclla  cittA  d*  Arezzo  ncl  I7gg 
eoillro  la  forza  délie  armi  e le  frodi  ilcll'  anar- 
cMa  francese,  da  G. -Bat.  Chrisolino.  Cftt/i  di 
CûtitllOy  i7gg,  in-A.  fig.  (Tome  1,  le  seul  publié 
et  qui  est  devenu  rare.) 

3555g  Annali,  memorie,  edhuominl  lllustrl  dtSan- 
gemignano,  ove  si  dimostrano  ie^leghe  e guerre 
delle  repubbliche  toscane,  dl  G.-V.  Coppi. 
Firenu,  i5g5,  in-A. 

35550  Nuova  deacrixlone  délia  cHtà  dl  Cortona, 
con  r aggiunla  <U  dtrcrsl  Ibttl  antichi  ed  abri 
particolart  dclla  naedestma,  opéra  delF  abb. 
Dom.  Tartagllni.  Perugia^  1700,  in-A. 

35551  Gioa>  Rossi,  collezione  dl  vedute  e momt- 
menll  dl  Ptea,  Indsl  da  Ang.  Caplardi.  Firenzr^ 
l8s5,  In-fol. 

35553 Plsa  lllustrata  ncllc  arti  dcl  disegno,  da  Aies, 
da  Morrona.rûa,  1787  (owero  tteomo),  1813, 
3 vol.  in-8.  fig. 

35553  Memorie  istor.  délia  citlà  dl  Plsa,  da  P. 
Taoxci.  Ltromo,  i58s,  in-A. 

3555A  Di&seriazionl  sopra  1*  Istoria  pisana , dl  Fia- 
minlo  dal  Borgo.  Piza,  i75i-55,  3 vol.  in-A. 
( Le  2*  roi.  est  un  recueil  de  dlpldrocs.) 

35505  Istoria  del  prliiclpato  dl  Piombino,  da  A. 
Gesaretli.  Firent*^  1788,  a vol.  In-A. 

35556  Historia  di  Sieua,  scrlita  da  Orl.-Bern.  Ala- 
lavolii,  dair  origine  di  quclla  cliià  sino  all’anno 
i555,  Insieme  con  plû  cose  notabill  aweniiic  in 
moite  altre  cltU  e provincie  cosi  d*  Aiïrlca  e 
d’ Asia  corne  d’Europa.  Fcnefia,  i5gg,  3 part, 
en  1 rot.  in-A. 

35557  Historié  dl  Slena , da  GlugurU  Tomroasi. 
Fenfiia^  i5a5^5,  a vol.  In-A. 

35558  Memorie  storico-criliche  délia  dttà  dl  Slena, 
daGio.-AïU.  Pecci,  pubblicatc  da  Vicenzo  Paz- 
zlnl  Carli.  5/>»4,  1755-50,  A vol.  in-A. 

sS55g  Le  pompe  sanesi , o vero  relazlone  delli 
buomini  e donne  lllustrl  dl  Slena  c suo  stato, 
scrilla  dal  P.  Isid.  Ugurgicri-Awollni,  Pistoja^ 
i5Ag.  3 vol.  in-A. 

35570  Saggio  dl  ricerche  sopra  lo  stato  antlco  e. 
moderoo  dl  Volterra,  da  Filip.  Glacchi.  FirtnzCy 
1786,  c Siena^  i79&“98i  3 part.  in-A. 

Buts  ds  l’EfUse,  7 compris  Bolon«,  Ferrsre,  t(e.  — 
KspubUqne  de  8eliit-llarlft. 

35571  CoRiUDm  et  J. -R.  Vulpli  vêtus  Latium 
profanum  cl  sacrum.  Borntty  i705^  10 

— Voir  le  n“  sgAAA. 

35573  Analisl  dclla  caria  corograôca  dcl  patrlmo- 
nlo  di  S.  Pictro,  corredata  d’ alciine  memorie 
storiche  ed  economkbe  dl  Glus.  Mororozzo. 
Jloma,  1701,  in  A.  fig. 


35573*  MrSABiLii  nome.  lASg,  ln-5. 

3557s  Fl.  Bloxocs  , Roma  instaurata  et  Roma 
triuinphans.  In-fol. 

35573*  Ant.  PoNTi  romitypion,  ubi  mlrabilla  urbis 
Romar  describuntur.  Bomœ^  i53A,  In-A. 

3557A  Rarth.  MAnutai  lopografia  nrlils  Ronue. 
Bomtr^  l3AA,  In-fol.  — Voir  aussi  Paru  Calvcs, 

35575  Alex.  Donati  lloma  velus  ac  rcccns.  ulrlus- 
que  ædificiis  lllustrata.  Amstelod.^  i6g5,in-A.  Hst. 

25576  Rome  ancienne  et  moderne,  par  Fr.  Desclnc. 
Leyde^  1713,  10  vol.  ln-13.  fig. 

35577  Homaanlicaemoüerua.  Roma,  1765,3  vul. 
in-8.,  avec  3oo  pl. 

25578  Ûescrizlonc  dl  Roma  roodema,  da  Yb.M'ti. 
Borna,  17OC,  3 vol.  In-A. 

25570  Roma  dcscrilla  da  Güatta?ii.  Roma,  i8o5, 
3 vol.  in-A. 

35580  Itinéraire  instructif  de  Rome  ancienne  et 
moderne...,  par  Marini  Vas!.  Rome,  180A,  3 vol. 
ln-13,  fig. 

25581  Description  de  Rome,  irad.  de  lltallen  de 
Ch.  Fca...,  publ.  par  Auge  Bonclli.  Rome,  1821, 
S vol.  ln-12,  fig. 

25583  Tlie  tnpography  of  Rome  and  ils  vlclniiy, 
by  \V.  Gfxl.  London,  i83A,  2 vol.  lu-8. 

35583  Rome  in  llic  ninetf-eiuh  century;  contaiiiing 
a complété  account  of  ibe  niins  of  ihe  aiicicnl 
City,  the  remains  of  the  middie  âges,  and  tlie 
mununienis  of  motlern  limes,  etc.,  in  a-scricsof 
Icllers,  wrilleii  during  a résidence  al  Rome,  in 
theyears  i8i7and  1818;  fourlli  édition.  Edinb., 
l8‘j5,  3 vol.  pet.  In-8.  fig. 

3558A  The  topography  and  aniiquiiies  of  Rome, 
by  R.  Rrnen^s.  Lomlon,  i8St,  3 vol.  in-8. 

25585  Analisl  storico  - topografico  - antlquaria 
dclla  carta  dei  diutorni  di  Roma,  di  A.  Nibhy. 
Roma,  i837, 3 vol.  in-6.,  avec  une  grande  carte. 

35586  Briefe  ueber  Rom,  versebiedenen  die  Werke 
der  kutisl,  die  ôiTenÜicfacn  Feste,  GebrAuche  und 
Sllien  l>clr.  Inlialts......  von  Ch.-Tgr.  Weinlig. 

RrcAdCN,  1783-86, 3 lom.  gr.  iii-A.,  avec  35grav. 
d’après  IMraiiesi,  Parlnt,  etc. 

35586*  Dcschreibung  der  Siadt  Rom,  von  K.  Plal- 
ner,  G.  Bunsen,  E.  Gerhard  und  W.  Roesiel: 
mil  Bellraegcn  von  B. -G.  Mebuhr  und  F.  HolT- 
nian  Erlaeutert  durch  Plaeno,  Aufrlsse  und  An- 
sichten  von  Knapp  und  Stler.  Stuttgart,  182g- 
37,  5 vol.  tn-8.,  et  2 allas  in-fol.  obi. 

35587  Nitova  planta  üi  Roma,  da  Glamb.  Noixi. 
17A8,  in-fol. 

25588  Vedute  dl  Roma,  dl  G.-B.  Piraîiesi.  3 vol. 
In-fol. 

3558g  II  niioTo  splendore  di  Roma  moderna,  da 
M.-fir.  Rossi.  Borna,  1686,  In-foI.  obi. 

355go51agnificciizadi  Roma,  da  Vasi.  Roma,  17A7, 
5 vol.  in-fol.  oW. 

255gi  I>a  VitLE  de  Rome.  Rome,  1778,  A vol.  in-fol. 

355g3  Raccolta  dl  33o  vcdole  di  Roma.  Pet.  Itv-A. 
— Voir  les  n**  29891  et  sulv. 

2559S  II  lemplo  vallcano.  — Voir  9873  et  suW. 

355gA  Sacrarum  vaticanæ  baslRcs  cryptarum  mo- 
nunicnia,  a Ph.-  Laur.  Dionyslo  cooimenurits 
illusirata,  curante  Aug.  de  Gabrlelis  principe 
Proxenril.  Itomtr,  1773,  in-fol.  fig. 

255g5  Fr.Cv!vr.Ei.LiEBi,  de  secrelarlts  basilic»  vati* 
caii»  veteris  et  nov»;  prarmitlilur  syntagma  de 
seen  lariis  cthnicoruro,  etc.  Bomte,  17S6,  A vol. 
in-A.  fig- 
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SU96  Delta  basUlca  dl  S.  Paolo,  opéra  dt  Mc.-Har. 
NiCOLU.  ffONM,  i8i5,  tiHfol.  fig. 

ti^*}  Fel.  Neritil,  de  (emplo  et  ooenobio  SS.  Bo- 
oiCacll  et  Alexit  nionuoieaia  bUlorica.  Bomar^ 

o55^  Conjuration  de  Mc.  Gabrlni,  dit  de  Rienxl, 
tyran  de  Rome,  en  iSi)7,  i>ar  Du  Cerceau.  Paris^ 
1733,  ifHis. 

Htstulre  de  Mc.  Riciut,  par  Bolspr^aux 
(Dujardin).  Paria,  174s,  liHia. 

95000  CoMMenTiaiüB  capte  urbis  ( Rome),  1307, 

in>8. 

95001  VaATi  et  brieve  decUraüon,  commrni 
en  i3o7  a este  faict,  en  gaignaut  la  ville  de 
Rome,  (verf  i5S7),  ln-4. 

aSOoa  11  sacco  dl  Ronia , da  L.  CiiccuaoiM. 

Pmrigi^  i644,  tiM9. 

950o3  Raguaglio  slorico  dl  lutto  V occorso,  giorno 
per  gtomo,  nêl  sacco  di  Roma  deil*  anno  2597, 
opéra  dl  Jacopo  Buonaparte.  Cohnia^  1730, 
io-4.  ~ Le  même,  traduit  en  français.  Paria, 
2800,  ln>8. 

n^OoS*  TaionrHANTc  entrée  de  CiiarteS'Qulnl  dans 
Rome.  Aneers^  2 030,  1ih4. 

3OO04  Libkb  ronstiiulioaum  sanctc  matris  eccic- 
sic.  fixiï,  1&73,  ln>fol. 

Memorie,  teggl  ed  osservaxioni  salle  cam- 
pagne e suir  annona  di  Roma,  raccol.  da  Mc.- 
Mar.  Nicolai.  Aoma,  t8o3,  3 vol.  in-4. 

S50o0  Villa  Pampbilia.  Pomir,  de  Au3eia,  In-foi. 

23607  11  raercato,  Il  lago  deir  acqiia  vergine  ed 

il  palatzo  |uinlinano  nel  circo  agonale 

descrltll  da  Fr.  Cancelllerl,  con  ap|>endice  di 
xxsii  docuntentl  ed  un  traitalo  sopra  gll  obe- 
liMrbi.  Boma^  1811,  ln-4. 

23O08  De’  booincaniciUl  delle  terre  poutine  llbri 
IV,  opéra  slorica,  critica,  legale,  cc.,coiupiUita 
da  Mc.-Mar.  Nicolai.  Poma,  iSoo,  in-fol.  Ûg. 

2M09  Description  hydrograplilque  et  historique 
des  marais  ponttns...,  par  M.  de  Peoxy.  Paris^ 
1823,  in-4.,  et  atlas. 

95620  Délia  Vu  Apia.  — Voyex  le  n*  20228. 

25011  Doll'antlco  pago  Llmonlo,  in  oggi  Roma- 
Veccliia,  riccrche  slor.  filolog.  dl  G*-A.  Ricc)  . 
Roma,  1809,  In-A 

25629  Memorie  storlche  dell*  antica  clttà  di  Alba- 
Longa,  c dell’  Albano  moderno,  da  G.>Ant. 
Riccy.  PoMa,  1787,  io-4. 

356i3  Historia  aiiipliata  di  Tivoli,  scrilta  da  Fr. 
Martli,  con  due  iibri  de*  vescovj  e de*  goveriia- 
tori  di  Tivoli,  scritü  da  Mich.  Glusllnlaiil.  Boma^ 
i00S,in-4. 

25014  Sloria  dl  Tivoli,  di  Sante-Viola.  ito«a,  1820^ 
S vd.  In  8. 

25015  Gabio,  antica  dità  di  Sabina  acoperta  ove  t 
ora  Torrl,  discorso diP.*L.GALL£Ti.Aona,  2757, 
tn-Â. 

25O1O  Sabina  sagra  e profana,  antica  e nioderna, 
ossia  raccolta  di  notlaic  de)  parse  Sabino,  da  Fr. 
Paolo  Sperandlo.  Aoma,  1700,  in-4.  flg. 

25617  Memorie  storkbe  dell*  anticbisaimo  munl- 
cipto,  ora  terra  dell*  Ariccla,  e delle  sue  colonie 
Gensano  e NemI } dl  Eni.  LucidI.  /(orna,  170O, 
ln-4. 

25618  Sloria  di  Paleitrina  di  Leone  Ciccaol.  ÂuoU , 
1756,  In-4.  — Voir  le  n»  agOdo* 

25610  Historia  délia  citti,  e S.  badtlca  caibedrale 
d'Anagni  descrltu  da  Alésa,  de  Maglstria.  Roma, 
1780*  ^8* 
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25620  La  reggla  de*  VoIkI,  eve  si  tratta  delle  cittli 
ec.  dei  Voiscl  ne!  Laxio,  e spedaimente  dl  Cora. 
Aqpoff,  1713,  ii>*8. 

25021  Teairo  histor.  di  Vcllelri,  insigne  dtti  e 
ca|>o  üd  Volsd,  del  P.  Bonav.  Tbeull.  Velfetri\ 
i048,  Uhh. 

25022  Istoria  delta  chiesaedlU  dl  Velletri,  descr. 
da  Aleio.  Borgia.  B'oceniy  1728,  tn-8* 

25023  De  Etruria  melropoli,  que  Turrhenla,  Tur- 
senla,  Tuscanla,  atque  ollam  Peterbon  dicta 
est,  auclore  Fr.  Maiiano.  Roimr,  1798,  ln-8.  Ûg. 

25628  De  blstoria  terraciueosi  iibri  V,  auctore  D. 
Anl.  Conlatore.  Aoimp,  170O,  in-8. 

25025  Aiig.-M.  Torsani  oratiooes  de  laudibus  Dm- 
brie  cl  Romadlolx.  rencrita,  qpud  Gryphium^ 
1502,  in-8. 

25O2O  Historia  dt  Terni,  da  Fr.  Arcclobi.  Roma, 
jOAO,  in*8. 

25027  MemoHe  histor.  ddla  terra  dl  Cest  ,dl  Fel. 
Conlclorl.  Boma^  1O75,  ln-8. — Rlsposia  aile  Me- 
morie  di  Coiitelori  In  quello  che  riguarüa 

r interesse  di  casa  CcsI.  A'aj^f,  167O,  lo-8. 

25026  Didonarlo  corograOco,  georgico,  orltloto- 
glcu,  storico  dcl  lerritoiio  bolognese,  di  Seraf. 
CaliiidrL  Bologma^  1781-83,  5 vol.  io-8. 

25628*  De  Bononis  laudibus  oratlo,  a Bened. 
Moeavim  conscrlpta.  Ronur,  i58o,  in-8. 

25690  Historia  dl  Bologna,  dJ  Leoo.  Alberll  : 
Deçà  I,  Iibri  X.  Bologna,  i58i*83.  — Libro  I, 
ddla  deçà  II  (sema  luugo  ed  ann^.  — Libro  II  e 
III,  delta  deçà  11.  Bologna,  ]588.  — Supplr- 
menro  per  11  IV  libro  délia  deçà  11.  i5go.  --'Sup- 
plemenlo  ultiroo,  e libro  V.  Vicenza,  i5oi«lo-8> 

25630  Istoria  df  Bologna,  daGmaAiDAccLPofo^na, 
i5o6,  2 vol.  in-fol. 

25631  Historié  inemorablll  délia  cltl8  dl  Bologna , 
risireitedaGasp.  Bombad,  oelle  vite  di  tre  buo- 
mint  lllustri...  Bologna,  1666,  ln-8. 

25632  Annali  délia  cill8  bolognese  sloo  al*  anno 
1278,  da  Lodov.  VIL  SavlolL  Basiaao,  1788-95, 

S tom.  en  6 vol.  li>-8. 

25033  Bartbol.  Dulclni,de  vario  Bononlc  statu  ad 
ann.  1O25,  sive  Bononia  suo  prisco  splendori. 

In  bac  sec.  edIUone,  resiliuia*  Bononia,  i63i, 
ln-8. 

25638  Epitome  de  Toriglne  et  succession  de  la 
duebé  de  Ferrare,  par  G.  Symeon.  ParU,  i553, 
in-8.  (Article  Sncoai.) 

25035  Ùbro  delle  historié  fernresl,  da  Guasp. 
Sakoi.  Ferrara,  i686,  in-8. 

95030  Istoria  di  Ferrara,  da  Glr.  Baruffaldl,  dall* 
anno  i055  tino  al  170a  Ferrara,  1700,  in-8. 

25037  Memorie  per  lit  storla  dl  Ferrari,  d’Ànl. 
Frizxi.  Ferrara,  1701-1800,  5 voL  irHI.  fig. 

25038  Storia  de*  principi  dl  F3te,  da  G.-B.  Pio.'va. 
Ferrara,  1870,  li>«foL  — Voir  le  n*  98oo5. 

25030  De  vlia  et  geslls  Alfonsl  aieslini  Ferrarls 
principis,  a P.  Jono.  Florent,,  i55o,  In-fol. 

25080  Istoria  dell*  antica  dil8  dl  Comaccblo,  da 
Gio.-Fr.  Feaso.  Ferrara,  1701,  ln-8. 

25681  Ddla  cUi8  dl  Comacc hlo,  e drllc  sur  lagimc, 
c pcsclie  : descrixlonc  slorica,  cf^^Mr,  *<.  dl  Giov 
Fr.  Bonavrri,  eorretta  e con  tarie  note  illustr. 
da  PIrr.-PanloProbl.  Ceuita,  2761, In-fol.  lig. 

25682  D-  Placidl  Federict  rcrum  |>oini>osianari(ui 

bistorla  noDumenlis  illuslrata,  cum  cod.  diplo- 
maUco  poDiposlanoab  anno  878  ad  annum  io85> 
Borna,  1781,  gr.  ln-8.  Ûg.,  tom.  I*'.  ^ 

25683  Dell*  origine  dl  Cento,  e dl  sua  plevs,  eiame  ' 
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siorico  dl  G. -Fr.  Erri.  BoloÿM^  1769,  io-ft.  {\ 

réunir  : Annotazioni  sioric0-eriticfu corn- 

pUaie  da  M.^Ant.  Crcuimbeni  ^ VeneUa,  177t. 
yove annotazioni.  ibidem^  STT^*) 

Relaiioiie  dcli’  anu  clUà  dl  Ccsena^  da  Ces. 
Brisslo.  ferrara^  In-A. 

Scip.  Claromouul  hisloria  Oscqe.  c'<r«ci»<r, 
1OI1,  iii-A. 

35646  Isturtc  dl  Faonza,  dl  G.-Ccs.  To5DUZzi. 
Faenza^  1675,  iu-fol. 

35047  ComprnUlo  <tella  slorlacMIe,  eccleslaat.  c 
leUer.  délia  cHU  d'Iinola,  di  Glus.  Ocoaccl. 
tmoh^  1810,  A >ol.  Iu>8.  Uk. 

35648  Sioha  dl  Lugo,  dl  GIrol.  Ronoll.  Faenza^ 
17S3,  ln-4. 

35040  Rubei  hislorlanim  ravriinatanim  libri 
X,  hac  altéra  e dlllone  llbro  XI  aucU.  Fenetiù^ 
l5oo  (aussi  i6o3),  lu-fol. 

35650  Glroi.  Fabrl,  le  sagre  memorle  di  Ravenna 
antica.  Venetiis.,  i664,  ln-4.  — Erremerldc  sagra 
ed  iMorlca  dl  tU>enna.  ibidem^  1675,  ln>4. — 
Ravenna  ricercala.  Bologna^  1678,  ln-8. 

3565 1 Istorla  civile  e naturate  delle  IMncle  raven- 
nali,  di  Fr.  GlannI.  Roma^  t‘774«  ln>4. 

3565a  Desiderl  .Simrn  de  ampiiiudine,  eversionc  cl 
restaura ilone  iirblsRaveniueUbrl  1res.  Aat>emi(p. 
i?03*DÔ»  s K*".  !ii-4, 

35658  Moouroemi  raveimatl  de*  secoll  di  uiozzo, 
pubbHcatl  dal  conte  Marco  Faivtlzu.  Fenezia^ 
i8oi«  6 vol.  in-4.  lig. 

35654  Silo  rlminesc  dl  RalT.  Adimori,  dove  si 

iratta  délia  clUA  e sue  parti BresciMy  1616, 

in-4. 

35655  Raccunio  Islorico  dclla  fondaxione  dl  Ki- 
mlno,  da  Ces.  CtEiirimM.  Aimiho,  i6i7t  3 vol. 
ln-4. 

35656  Delle  antIchUA  di  Rimlno  lihrl  II,di  Tom. 
Tcmanaa.  l'mezia^  i74i«  In-fol.  fig. 

35657  Mcmorle  hlsiorlche  dl  Riioliio,  pubbliralc 
da  Guid*  Ant.  ZanetU.  Bolotjna^  1789,  ln-4.  flg. 

35658  HUtoria  di  Fortlnipopoli,  da  MauVECcBUz- 
MNl.  Rimino^  i647«  IM* 

35659  Ant.  Guerrierl,  la  Carpcgna  abellita,  e II 
moiile  Feliro  lllusiraio,  panel.  r'rF/no,  1667; 
parte  II.  Bimino.,  1668.— Genealogla  délia  casa 
Carpegna,  parle  IV  ed  ultima.  Rimino^  1667, 
In-A.  ( La  9*  |>arlie  n'a  pas  paru.) 

3 >660  Istorle  dcllo  staio  d'Crblno,  da'Senonl, 
ec.,da  Ylnc.-Mar.CImarclU.  il/-rjna,i643«  ln-4. 

35661  McKoaiE  cüiicerucull  la  cillA  di  Crblno. 
Roma^  t734«  lo-(ol. 

35663  P.  Biaiaus^  de  Guldo  CUaIdo  Feretrio,  dcqiie 
KMxa^la  Gonxagia,  Urbinl  ducibus.  Ronur^ 
i548«  ln-4.  (Article  Braao.) 

35069  Delta  vita  cde'fatll  di  Guibaido  I,da  Monte- 
feliro,  duca  d' Urblno.  llbrl  XII,  dl  Bernardino 
Baldl.  Milano^  1831,  3 vol.  in-8. 

95664  VUa  e falli  dl  Federigo  da  MontefcUro, 
duca  di  Urbino,  cstralta  da  ins.  inedito,  con 
osservaxloni  dJ  Fr.  ZuccardI.  Aomn,  i894, 8 vol. 
Id-8. 

95665  Mcmorle  Isloriche  di  Pergola  e dcgli  uomini 
lUusiri  dl  casa,  comnilate  da  Egid.  Gianiiini. 
Vrbino.,  1789,  lu*4.— Y Joindre  : UUera  contr^ 
nente  la  di$amina  délit  »»emari>  dt  Pergola.,  c 
difeu!  délia  delta  diutmina  (dell*  abbatc  Geniill). 
Veneziay  1787,  In-û. 

.35666  Jac.  Tacaeiu  FaoesUis,  exiiulsltlor  palro- 
nymla.  Fener.,  i569,  ln-4. 


35666*  Mi-njorie  Istoiiche  délia  clttA  di  Fano,  dl 
P.  Afniant.  FanOy  1761,  3 vol.  iii-foi. 

35667  Deir  isioiie  di  Camenno,  |>an.  I e II,  da 
Cam.  Ljlii.  üaeeratay  i653,  3 part  en  1 voL 
in-4. 

35068  Historié  dclla  clltà  dl  Forli , da  P.  Bo?iou. 
Fortiy  166O,  hi-4. 

35G68*  Fil.  Aii'oiiinl,  dlscorsi  delP  antlchilA  di 
Sarxina,  ce.  SarzinOy  1607,  in-4- 

35669  Historié  di  Spulcti,  di  Bern.  de’  Conü  di 
Caiiipello.  Spolrtiy  1673,  in-4. 

95670  /.nilchlia  piccue,  dcll’  abbale  GIus.Colucci. 
FrrmOy  1786-97,  5i  vol.  in-fol.  fig. 

35671  Cupra  maridma  atilira  ciiia  picena,  lllu»- 
lr.iia  da  Giu^.  CoLicci.  Maceratfy  1779,  in-4. 
(H  faut  y Joindre  les  observations  du  même 
auteur,  en  réponse  aux  objections  de  E.-P.  de 
Grottamarc,  renixe,  1783,  ln-4.,  cl  ses  Lettere 
apologetiche  sur  le  même  sujet,  .Ifacern/a,  178a, 
ln-4.) 

35673  Treja  antica  cilU  picena,  oggl  Monleccbio, 
ilUislrata  da  Glus.  (k)u:cci.  ATarerata,  1780, 
ln-4. 

35679  Isloria  delta  citlA  di  Vlicrbo,  da  Felic. 
Bcs’si.  RomOy  J749,  In-fol.  fig. 

95674  lsln«  iadeir  antichissima  cltlA  dl  Clviiavec- 
ebia,  d’ Antig.  Frangtpaiii.  RomOy  17O1,  ln-4. 

35675  Ani.  Masse  de  urigine  et  rebus  Faliscorum 
liber.  Romœy  i546,  in-4. 

35676  I.a  siiuazlonc  trasctminla  dcgli  anttchl  Fa- 
iisci,  e dclla  loro  mciroi'oll  Faterio,  dl  Fr.-Mar. 
Picii.  Monlefiasconty  1788,  ln-4. 

35677  Sloria  dl  \ ol5cno,  antica  melropoli  délia 
Toscana,  descri  lia  dall’  abb.  Andr.Adanitfioma, 
1 7S7,  3 tom.  en  1 vol.  I11.4. 

35678  Memorlc  i«ior.  dclla  ctuà  di  Tttscani,  nrt 
Toscanclla,  dl  Fr.-Ant.  Turriozzi.  RomOy  1778, 
in-4.  fig. 

35679  Historié  di  Orvicto,da|  ann.  1400  al  i569, 
dt  Clpr.  Mancnie.  VinegiOy  i506,  3 vul.  in-4. 

35680  Commciilaiii  histor.  di  MonaUlo  Monaldes- 
chi, I qiiall,  nltre  a’  parlicolari  successi  d’ Or- 
vieto  e di  liitla  Toscana,  coiifcngono  luolte  cose 
notahlll.  Vcnetlay  i58ù,  ln-4. 

35681  Nolizic  hisioriche  délia  cIlU  dl  les! 

opéra  di  Tom.  Raldassini.  /ex/,  1708,  8 part,  ru 
I vol.  in-ful.,  ovvero  VHla-Franray  1763,  ln-4. 

35688  Mcniurie  délia  clttA  dl  Cingoli,  di  Oralio 
Avicouna.  /exi,  i644,  io-4.  fig. 

35684  Origine  dclla  clUA  di  Recanatl  e la  sua  hiv 
toria,  di  Fr.  AngelUa.  Fenerm,  1601,  in-4. 

35685  Memorie  Islor.  di  Recanatl,  da  Calcacxi. 
J/exx/na,  1711,  In-fol.  fig. 

35686  Tcairo  islorico  délia  santa  casa  nazarena 
dclla  B.  Vergine  Maria,  da  P.-V.  Martorelu. 
fiomu,  1783-8,  4 tom.  en  8 vol.  in-fol. 

35687  Pcrugla  Angusta,  descri  lia  da  Ces.  Criv 
polli.  Perugiüy  i648,  in-4. 

35688  lllslorla  di  Perngla , da  Pomp.  Pelusi. 
Venetiay  i004,  3 vol.  ln-4. 

3568q  Saggio  di  memorie  isloriche  délia  ciltA  di 
Perugla , opéra  posluma  dl  Ann.  Mariotil. 
Perugiûy  1806,  S vol.  ln-8.  — Voir  le  ii*  39988. 

35690  Nulizic  isloriche  dclla  cltlA  d*  Ancoua,  da 
G.  Saraclnl.  Roma^  1675,  In-fol.  fig. 

95691  Istorla  d*  Ancona,  di  Ant  Leoni.  .inconoy 
1810,  3 vol.  iii-4.  fig. 

35693  Memorie  lilslor.  délia  cIttA  di  Osiroo,  di 
Luigi  MarlorclH.  renex/a,  1705,  ln-4.  fig. 
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aM>93  Saggiodi  mciuohe  délia  cilU  dlToIendno, 
di  Carlo  SaiHlni.  Maeerata,  in-4.  — Lei- 
1ère  (a)  apolog.-crii.  al  Colued  In  cuuferroa  del 
Sagglu.....  Ptsarù  e .tfartrafa,  n90>^i,  iu-4. 

Sloria  ddta  duà  di  Sinigaglia^  di  Lod. 
Siena.  SiniganUay 

aâ695  L’  eseuiplarc  délia  gloria  « ovvero  1 iastl 
délia  cKUi  di  Gubblo,  dl  Boiiav.  Tondi.  Penezitty 
1086,  ln-4. 

aOOgO  Tiii:s4i;bl’S  aiillquliaitim  lienevenUuarum. 
Roma^  l^Jh^  a 4ul.  lii-fol. 

a56g7  Memorie  Islorichc  délia  dUà  dl  Benevento, 
racrolic  da  Slcf.  Borgla.  Homay  17O5-O9,  S vol. 
In>â. 

a^OçO  Memorie  sioriclie  délia  repubblka  di  San 
Marine,  dal  S.  Deifîco.  .UilanOy  i8oâ  « ln*0. 

f,  Kapk*  »t  Sicile. 

aâOOQ  Dlzionario  geogralico-lstorico-dslco  dcl 
regno  di  Na|>oII,composlodairab.  Sacco. 
^'apoUy  i79!>-90,  4 >ol.  lii-8. 

a5700  Dlziouario  geograficu  ragloiialo  del  regno 
dl  Nap<»li,  di  Lor.  Giusüniani.  SapoUy  1797, 
10  \ul.  in>S. 

96701  Aiitica  topografla  lalor.  del  regno  dl  N'apoli, 
da  Doiii.  hoMANrxu.  i8i5>i8,a  vol.  ln-4. 

96709  DcMTiUlone  del  regno  dl  S'apoll,  cou  la  no- 
(Ilia  dcgl’  uomiiii  lllustri,  rr,  vescovi,  famiglie 
nohili,  cc. , da  Sclu.  Mazella.  .\apoiiy  1697 
(ossia  1601),  in-4.  ug.  (La  i*«  édition,  NapU$y 
i586,  ln-4.«  est  moins  complète.) 

36703  Nova  descrizione  storlca  e geograâca  délie 
Sicilie,  da  Jus.-Mar.  Galantl.  Aü/w/i,  1787-gi, 
ovvero  1799-94,  6 vol.  lti-8.~Rrevc  dcscrlzlom* 
délia  citia  di  .Napoli.  1798,  iu-8. — Appendice. 
I11-8. 

3670a  Memorie  dl  lloh.  Paüu^vi  su  I monomenil 
dl  aiiticlilià  e di  belll  artl,  ch*  esistoiio  in  Mi- 
seno,  In  B.ioti,  Baja,  .Napoli,  ec.  SapoUy  1813  , 
in-4.,  et  atlas  In-ful. 

36706  Rerueil  des  vues  les  plus  agréables  de  Na- 
ples et  de  ses  environs,  par  Ange  de  Cazzaiti. 
XapleSy  1804,  in-ful.  obi. 

36706  Souvenirs  du  golfe  de  Naples,  par  le  comte 
Tokpis  de  Crissé,  /'arii,  1838,  in-fol. 

36707  Detectusacriptorum  reruni  neapcdltanaruin, 
a D.  ioRDANü cditorum.  ^eapo^iy  1736,  In-fol. 

96708  Haccolta  di  tutti  I piû  rinoniatl  scrlttorl 
deir  Istor.  del  regno  di  Napoli.  176g,  36vol.  ln-4. 

96709  Raccolio  di  varie  cronlcbe,  diarj,  ed  altri 
opuscoH  cosi  llaliani,  corne  ialiid  apparteneiiü 
alla  storla  del  regno  dl  Napoli.  yapoliy  1780^9, 

5 vol.  ln-4.  — Voir  le  n*  96979. 

95710  Antiqui  chronologie!  quatuor,  Hcremperttis, 
Lupus,  anonymus  ca&slnensls  et  Falco,  a «tulbus 
varis  exterarum  gentluin  in  regiium  neapolita- 
num  Irruptiones  describumur  ; nunc  prtOMai 
ediü  ab  Ant.  Caracciolio.  StapoUy  1O96, 
(Béinipr.  avec  correct,  et  addil.  dans  le  6*  vo(^ 
de  U collecüon  de  Mnratorl.) 

35711  Dell’  aiiilclic  colonie veoute  in  Napoli,  opéra 
di  Midi.  Vabcas  Macclucca.  Aa/w/f,  1764,  9 vol. 
in-4. 

35719  Dcir  antico  stato  de’  popoll  deJU^ialia  cls- 
tiberina,  cbeora  formanoll  regno dllVapoli,  da 
Glo.  Donato  Rogadel.  Sapoliy  1780,  ln-4. 

3671s  Cooipendlo  délia  storla  del  regno  di  Napoli, 
da  Pand.  Coixesuccto.  rme/i/i,  j6Sg.  lf>.-8. 


96714  llistoria  dl  Napoli,  d’Ang.  dl  Costasso* 
Aquila^  1689,  in-fol. 

36716  Istoria  délia  città  e regno  di  Napoli,  da  G.- 
Anu  SiMMorre.  !<lapoliy  1601,  4 vol.  in-4. 

96716  — civile  del  regno  dl  Napoli^  da  P.  Giannosf.. 
Sapotiy  1793,  4 vol.  ln-4. 

96717  Opere  posiuine  dl  Giamtcoke  In  difesa  délia 
sua  sloria  dl  Napoli.  Laus.y  1760,  ln-4. 

26718  Istoria  generale  del  rcanic  di  Napoli,  dall' 
abb.  U.  Placido  Tboyli.  ,\apotiy  1747,  11  loin, 
en  6 vol.  ln-4. 

9671g  Historia  prhiclpum  Longobardornm;  Ca- 
iiilllus  pEAeoBivcs  receiisuit.  .\eapoliy  i74g-64, 

6 vol.  ln-4. 

36790  Saggio  dl  tavola  cronologica  de'  prlnclpl,  e 
piü  ragguardevuti  ulbziali,  che  lianno  sigiioreg- 
gialo  e retio  le  provincic  clie  ora  conipoogonu 
Il  regnu  dl  Napoli,  dalla  seconda  venula  de*Lun- 
gobarüi  4ii  Italla  lino  che  quelle  terre  furonoda* 
NorniannI  délia  Piiglia  coiiquislate,  opéra  di 
Trojaiio  Spinoltl.  .\apoh\  1769,  in-fol. 

96791  Sériés  priticipnni  qui  Longobardornm  «taie 
^loinl  inqierarunl,  ex  vciustis  S.  Trintiatis 
cœnob.  Gava*  labularls  menibr.  ernta  per  Salv.- 
Mar.  di  Blasjo.  ympoliy  1786,  in-fol. 

96799  Lettere  fainilîari  del  P.  Salv.  di  Blasio  al  P. 
Pii'tro-Mar.  Rosinl  intonn»  avi  alcuue  censure 
' faite  alla  sérié  de'  priiiclpl  Loiigubardl.  Napoli ^ 
178O,  In-fol. 

36793  Ap|>aratocronologico  agtl  Annal!  dcl  regno 
dl  NapoU  drlla  mezza  el4,  di  .Alessandro  di  Mv-o. 
yapoUy  1786,  ln-4. 

36734  Annall  critlco-diplomat.  del  regno  bl  Na- 
pnll  délia  mrzzana  elâ,  di  Alessandro  di  Meo. 
Kopoliy  I7g5-i8ig,  I9  vol.  In-4.(L«  I9*  vol,  ren- 
ferme la  table  générale.; 

96735  Les  conquêtes  et  trophées  des  Norman-Fran- 
çois aux  royaumes  de  Naples  et  de  Sicile,  par 
Gahr.  Di  Moi  li>.  Rouen.,  1668,  In-fol. 

9679O  MiMoirc  de  l'origine  du  royaume  de  ^clle 
et  de  Naples,  ronienanl  les  aventures  et  con- 
quêtes des  princes  normands  qui  l'ont  établi 
(par  le  P.  Cl.  BulDcr).  PariSy  1700,  hi-ta. 

96^7  Délia  naiura  e qualili  de'  prlml  Normanni, 
che  se  nvsarono  nel  regno  nel  XI  secolo,  e delT 
indipendenza  dl  Ruggiero  Rosso  primo  conte  di 
Calabria  e dl  SicÜla,  dissertazione  di  Marcello 
Ferro.  Sapob\  1766,  ln-4. 

95798  Noruians  In  Sicily,  by  U.  Gally  Kniout.  — 
Voir  le  n«  96816*. 

96799  Lfligie  dl  tutti  I re,  che  lian  dominalo  il 
roamc  dl  Napoli,  da  Ruggiero  I,  nortnanno,  lu 
lino  a noi,  cavale  da  diverse  pllturc,  niarmi,ec. , 
con  brevi  iiolizie  delle  vile  dl  essi,  di  Arrlcio 
Bacco.  Sapoli,  1609,  In-fol.  (Rare.) 

95730  Vlla  dl  Rolierlu  re  dl  NapoU,  scritta  da  Mas- 
siiuil.  Murena.  .Vrrpof/,  1770,10-8. 

B67I1  Annall  del  regno  dl  Napoli,  dl  F.-A.  Gri- 
matdl,conlinuati  dall’ abb.  Ccstarl  (sino  al  ann. 
1911).  SapoU,  1781-86,  16  vol.  Id-8. 

96733  Istoria  del  regno  dl  Na^raii , d' Alesslo  de 
Sariis.  SapoU,  1791-93,3  vol.  in-4. 

36733  Sloria  civile  e polltlca  del  regno  dl  Napoli, 
da  Pecchla.  Napoliy  1796, 4 vol.  in-4. 

96734  De  vita  et  rebus  gestis  Gullelml  II,  Slclliv 
regis  (auctore  Franciso  Testa,  arcliiepIsc,monro- 
gaicnsi).  HonregaUy  1769,  in-fol. 

96735  De  vlla  et  rebus  gestis  Frederlcl  II,  regis  Sl-^ 
clll»,  auctore  Fr.  Testa.  Panormiy  1776,10-4. 
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j57M  Istorl»  de*  SuevI  nel  conqulsto  del  regno  dl 
Napoll  cl  dl  Siciha,  per  l' imperador  Enico  VI, 
con  la  vUa  del  B.  Giovanni  capiUn  general  cb« 
fu  dl  delto  lœperadore,  e con  1*  ag^uiua  dciie 
opéré  di  anUrhi&aimi  autoii  sopra  la  vUa  dcl 
locdesJmo  beato , opéra  dl  Carlo  Calà.  yapoliy 
iftOo,  iu^fol.  ~Trad.  en  latin  sous  ce  litre  : De 

gentis  Suevemm  in  ntraque  Sidlia Ncapoli, 

iM5. 3 lom.  eu  i vol.  In-fol. 

357^7  Siorla  dl  Maufredi  re  di  Slcllla  e di  Pug'la, 
scruta  dal  car.  Glus,  di  Cesare,  yapoli^  i837, 
3 ^ol.  in-8. 

35738  Coniiuenlaire  historique  et  chronologique 
sur  les  épbémérides  iniitulécs:  Dïurnali  di  messer 
Blaiteo  dl  Giovenazio,  par  11.  I).  de  Luyncs. 
Paris,  impr.  de  F.  Didot^  18S9,  ln-3.,  de  ux  et 
937  pP. 

35739  Histoire  dos  rois  des  Deux-Siciles  de  la 
uiaison  de  France,  par  de  Monibcnatilt  d'Egly. 
PariSy  1781,  8 vol.  In>t3. 

35780  Ulsloire  de  Jeanne  I,  rdne  de  Naples  (|iar 
Tabbé  Migoot).  Ports,  1708,  tn-13. 

35781  Hlslorlcal  llfc  of  Joanua  of  Slcllv,  queeii  of 

Naples wilh  corrélative  dclalLs  of  ibc  lliera- 

turc  and  manners  of  Italy  and  I^yciicc,  In  ibc 
iS  tb.  and  18  ib.  centuries.  London^  i838i9vol. 
ln-8. 

35783  Naples  françoise,  ou  les  éloges  des  princes, 
seigneurs,  etc.,  du  royaume  de  Naples,  afTix;* 
tionnez  8 la  couronne  de  France , et  des  Fran- 
çois qui  ont  sulvy  le  parti  de  nos  princes  de  la 
mai$on  d'Anjou,  et  qui  ont  fait  branche  audit 
royaume  de  Naples,  par  J. -B.  L'HerinIte  de  Sou- 
liers. Partie  i663,  in  8- 

35783  Paoccasrs  et  inquisitio  prinripum  Ncapoli- 
tanorum,  qui  contra  Ferdinanduni  regcoi  conju- 
rannit  Aeopoff,  1888,  In-foi. 

35788  I^  conglura  contra  Ferdinando  I,  da  Cam. 
PoRTio.  ffomo,  i505,  liWl. 

95785  Fcrdinandl  regisTlta,ai.-Ph.  de  Licsiume. 
1873,  in>8. 

35788  Histoire  des  rérolutions  de  Naples,  depuis 
l'an  i887jusqu'8  la  prison  du  duc  de  Guise,  par 
le  comte  de  Modène  (Esprli-Bemond).  /»or/s, 
1O68-A8,  3 vol.  ln-19. 

35787  Mémoires  du  duc  de  Goisc.  Cologne^  1888, 
2 lom.  en  1 vol.  pet.  in-i9. 

35788  Suite  des  mémoires  du  duc  de  Guise,  ou  re- 
lation de  ce  qui  s'est  passé  au  voyage  de  Naples, 
CD  i658-  Pnrfi,  1687,  in-i3. 

95789  II  Masanietio  , ovvero  discorsi  narrallvl  la 
sollevalione  di  Napoll  ; diGabr.  Tontoll.  Nape/i, 
1888,  ln-8* 

95750  Dissidenüs  desciscenlts,  receptxque  Nea- 
poUs  libri  VI,  Ra|»h.  de  Turri  auctore.  /nntliz, 
i85i,  in>8. 

35751  La  CoscicEA  succeduia  in  Napoll  nel  set- 
tenibre  del  1701.  Venegia^  1709,  ln-8. 

957S3  Histoire  du  royaume  de  Naples,  depuis 
Charles  Vil  jusqu'à  Ferdinand  IV,  1788  à 183S, 
r le  général  Colletla,  traduite  de  lltalicn,  sur 
8*  édition,  par  Ch.  Lefèvre  et  L.  B.  Por/s, 
1835,  8 vol.  ln-8.  (Le  texte  iulicn  a été  Impr. 
à Capolago^  i838t  9 vol.  ln-8.,  et  réioipr,  à 

Paris,  pourBaudi7,en  i835,  et  en  188S,  9 vol. 
ln-8.) 

95753  Mémoires  historiques,  poUtlqucs  et  lUté- 
^ r aires  sur  le  royaume  de  Naples,  par  le  comte 
Grégoire  OrlofT,  putdlés  avec  des  notes  et  addi- 


tions par  Amaury  Duval.  Porfa,  1819-1893  (aussi 
1835),  5 vol.  ln-8. 

35758  ^ggio  dl  un’  opéra  Inlltolaia  II  drltto  pub* 
bllco  e polltico  dd  rqmo  dl  Napoll  Inlomo  alla 
sovranllà,  alla  ecouoniia  del  governo,  ed  agit  er- 
diiii  civill,  di  Gio.  Donato  Hogadeo.  Ctmopoli 
(lurca),  1787,  in  8.  (L'ouvrage  annoncé  dans  ce 
prospectus  devait  avoir  i5  vol.  lt>-8.,  dont  le-i»* 
seul  a paru  sous  ce  titre  : Del  dritio  puMtco  e 
potilieo  di  .Vapof/,  Cosroopoli  (Napoll),  1789: 
et  ensuite  sous  cet  autre  titre  : DelV  anfiro  stato 
de'  popoli  deW  Italia  ciêtiberinûy  1780,  ln-8.— 
Voir  le  n*  35713. 

95755  CtHiSTiTi  TiovEs  regura  rcgnl  ulrlusqne  Sl- 
ctlia.  .Vwpe/i,  1788,  ln4oL  — Voir  le  n’  9978. 

35758  Vicemie  délia  coliura  nellc  dueSlcille,  osMa 
sloria  ragionata  dotia  loro  legislailone  e poUtia, 
lettoralura,  conirocrcio,  etc.,  da  Fletro  Nap.  Si- 
gnorelli.  yapoliy  1810-n,  8 vol.  in*8. 

95757  Renesdoni  di  Mc.  Fortunalolntomoal  com- 
uierclo.antico  e mudoruo  del  regno  dl  Napoli, 
ec.  .Sapoli^  17O0,  in-8. 

35758  11  regno  di  Napoll,  descrilto  con  medagUe, 
da  M.  M vira.  Aoma,  1733,  In-fol. 

35759  Monele  del  regno  dl  Napoll,  da  Ces.-AnL 
VERGvav.  Romoy  1718,  In-ftd. 

357O0  Doscrliiione  del  luoglil  antlcbl  dl  Napoll, 
da  Reiu'd.  Falco,  ^apoli^  i580i  ln*8. 

3578]  Jnl.-Os.  Capacii  hislorl»  napoUlan»  libri 
duo.  .\eapoh\  1607,  in-4. 

95783  11  forasllcro,  dialogi  dl  G.-C.  Capacdo  nel 
qnali  si  ragionadeirisloriadi Napoli, ec.  A'aps/i, 
1838,  in-8. 

35783  Dlssertazlone  sali’  origine,  tito,  e lerritorio 
di  Napoli,  ec.,  di  Carlo  Franchi.  .Vopof/,  1758, 
h>-8. 

35788  Disserlaiioni  Istorko-legall  dd  mcdeslmo 
su  r anilcbità , alto  ed  ampleua  délia  nustra 
Liburla  ducale,  o siesl  dell'agro,  e lerritorio  di 
Napoli  In  tulle  le  varie  qiocbc  de*  suoi  templ, 
ce.  .\apoiiy  1756,  In-fol. 

3S7O5  Lises  consiietudinnm  clvltatls  Neapoll. 
yeapoh\  1883,  In-fol. 

35768  Libellus  de  mlrabliibus  clvltatls  Potbeolo- 
rum,  etc.,  et  primo  ponllur  epistola  FnsRCisa 
Arclinl.  .Seapoli^  1878,  ip-8. 

35787  Guida  ragionata  per  le  anlichità  di  Poi- 
Euolo,  ec.,  da  Gaelano  d*  Ascoba.  A'opofi,  1799, 
in-8.  fig. 

95788  Storia  civile  délia  citlà  di  Capua,  da  Fr. 
Granata.  A'apo/f,  1753*58,  S vol.  in-8.  fig. 

95789  Sloria  sacra  délia  chlesa  metropolUana  dl 
Capua,  dl  Fr.  (iranata.  Aapo/L  17G8, 9 vol.  lu-8. 

35770  Memorie  Istoriche  délia  città  dl  Capua, 
da  Ottav.  Rinaldl.  .Vnpo/t,  1753-55,  3 vol.  ln-8. 

35771  Memorie  Idstoriche  dcl  Sannio,  chlamaio 
oggi  principalu  Ultra,  contadodi  MoUse,e  parte 
di  Terra  dl  Lavora , dl  Glo.-Vlnc.  Clarlinlc. 
Isemia^  1688,  In-fol. 

3577a  Memorie  istoriche  (massimaroente  sacre) 
délia  città  dl  Sora,di  Fr.tuElo.Roina,i737,h>-4. 

95773  Illstorla  sorana  ex  nlnribtts  scrlptorutn 
monumentis  desumia  a Joan.  Llslo.  borna, 
1738,  ln-13. 

35778  De^l  antichl  duel  e consoU,  e ipaü  délia 
città  di  üacia,  opéra  di  G.-B.  FcdericL  A’a|wh', 
1791,  ln-8. 

35775  Sloria  eccles.  nolina,  dl  Glan.-Stef.  Re- 
inondlnL  Mapoli^  1787-57,  3 voL  hi*fo1.  ' 
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3^770  ifflnorte  de)  prindpalo  di  Sakrno,  di  Fr.> 
Anu  Ventlmiglia.  NapoUy  i7gi,  In-A.  (L'ou> 
>rage  deialt  avoir  5 vol.  Le  premier  conimeuce 
il  8i^  et  fltiit  en  11^7.) 

95777  Isioria  dell*  arnica  repubüca  d’ Amalfl,  e dl 
lutte  ie  cose  apparteiicnil  alla  uiedcsiina  acca* 
dutG nella  citia  di  Napot^e  sno  regno, composta 
da  Fr.Paii»  (pubhlicata  da  Giua.  Pansa  nipote). 
y’apoUy  1735, 9 vul.  in-4. 

95778  Utoria  délia  cUta  c cosilcra  di  Amalfi,  di 
Malt.  Cauicra.  .\apoU\  i8S0.  gr.  ln-8. 

9577g  Kagguagil  délia  cllU  d'  Avellino,  del  P. 
Bacr.-F.-Scip.  Bellahona.  Trant\  i050,  iii-â. 

95780  Hislorix  Marsorum  tlbri  111,  tina  cum  eo- 
rurridem  epi.scoportini  caialogo,  auctore  Mualo 
Febonl.  Seapoh\  1O78,  in-.^. 

95781  Iteggta  marsicana,  ovtero  mcmorlc  lopo- 
grafico-stor.  dt  varie  colonie,  e cIU5  aiitlciie  e 
moderne  délia  provinria  de'  Marsl,  o di  Valcrla, 
compresa  nel  vetusio  I^zlo,  c negli  Abruzzi..., 
di  P.-AïU.  Corsignani.  yapoh\  1788, 9 vol.  iii*5. 

95789  Raccoila  di  memorie  Istor.  dcllc  tre  pro> 
vindc  degli  Abbruzzi,di  Ant.-Luri.  Anlinori. 
.\apoti\  1781*84,  in*4.  fig.t  loi.  I k IV.  (Il  dciail 
y avoir  i5  vol.) 

95785  Storia  délia  regione  ahbrucclaia  in  Cam* 
pagiia  felice,  di  Mc.  Carlettl.  Napoh\  1787,  in-5. 

95784  Storia  eccies.  e civile  délia  regione  piü  sel- 
lentrionale  del  regno  di  Napoll , detla  dagU 
aniicbl  Prsiiitium,  ne' bassi  icmpi  Apruliuni, 
oggi  citta  di  Teramo  e diocesi  aprullna;  scrilta 
dal  D.-N.  Patina.  Terttmo,  i839-SQ,  5 vol.  iii-4. 

95786  Origine  délia  cUtà  dell'  Aquila,  di  Salv. 
Massonio.  Aquila^  i5g4i  in-4. 

95787  \iinali  délia  riU5  dclP  Aquila , di  Berii. 
Ciiillo.  Itomn^  i570,  in-4. 

95788  Difesa  per  la  ciU4  dell'  Aquila,  contro  le 
pretenzioni  de’  caslelM,  terre  e viilagi  che  coro* 
poocano  l'antlco  conlado  aqullano,  intonio  al 
peso  délia  buonatenenza , da  Larlu  Franchi. 
yapoh\  1759,  lii>4. 

9578g  Memorie  sloriche  délia  ciità  dl  Solmoiia, 
rompllatedal  P.  Ignazio  di  Pietro.  Aa/>o/i,  i8o4, 
9 vol.  1d*4. 

96700  Desrrizione  dcllo  stato  anlico  cd  altnale 
del  conlado  di  Molise,  con  un  sagglo  storiru 
sulla  constituzlnnc  del  regno,  dl  Gius.-Mar. 
Galanli.  S'apoli^  1781,  9 vol.  ln-8. 

95791  Isioria  deir  antichlssima  cllU  di  Suessolo, 
e del  vecebio  e nuovo  casicllo  dl  Arienio,  scruta 
da  Nie.  I^ttieri,edizioneaccresdutaecorrcita. 
Sapoli^  1778,  In-a. 

95799  Delle  delizie  tarantlne  llb.  IV,  di  Nie. 
Toitmiaso  d'Aquino,  con  versione  In  ottava 
rima,  e commento  dl  Cataltanlon  Atenisio  Car* 
duccl.  Pfapoli,  1771,  hi-4.  Ûg. 

95793  Discorso  istorico  dl  I^m.  de  Angells  in  ru! 
ai  traita  dell’ origine,  e délia  fondazione  délia 
cltl4  dl  Lecce,  e di  alcune  nolizle  dl  essa.  terre, 
1705,  ln-4.  (Très  rare.) 

957g4  Ant.  Gautu  lidensis  liber  de  situ  Japvgize. 
BasUeœ^  i558,  in>8. 

95795  Memorie  atoriche  deila  ciltÀ  di  Galalina 
nella  lapigia,dl  Dald.Papadla..Ya/io//,  1799,10-4. 

95790  Sagglo  Istorico  delta  presa  d*  Otranto,  e 
atrage  de'  SS.  Hartlrl  di  quella  città  auccessa 
nel  i48a...«  e délia  licuperazlone  dl  essa  aoito 
Alfonso  d’Aragona,  opéra  di  Fr.  d’Ambroslo. 
Sapoh\  1751  (aussi  1755),  in-8. 
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95797  Costantino  Gatta  : La  Lucaota  lliustraia 

per  la  resudazione  dell*  antlca  effigie  dl  S.  Mi- 
chèle arcangeio .Vd/w/i,  179S,  In-ft.  — 

Memorie  topogr.  délia  provincia  dl  Lucanla.... 
yapoh\  1739*43,  9 vol.  ID*4. 

95798  La  Lucania,  discorsi  dl  Gius.  Antonini. 
.\apoti^  1745,  ln-4.  (Une  édition,  revue  et  cor- 
rigée, a été  imprimée  à Naples,  en  1756,  ci 
publiée  sous  la  première  date.) — Lcttera  di 
Pas.  .Magnonl  al  barone  Autoninl  cobteiiciitc 
alcune  osservazioni  criliche  su  I di  lui  discorsi 
délia  Lucania.  (senza  data)^  in-4. 

95709  Délia  citU  d’ Aveja  ne'  Vestinl , ed  aliri 
Inoghi  di  attiica  memorla,  dissertazione  di  V.- 
Mar.  Giovesazzx.  Aoina,  1773,  ln-4. 

95800  Memorie  sloriche  civil!  ed  cccicsiast  delta 
rili4  e diocesi  dl  I.ariiio,  metropoll  degli  antichi 
Fronianl....,  di  Giov.-Andr.  Tria.  RomOj  1744, 
in-4. 

95801  Gabr.  Barrii  de  aniiquUate  et  situ  Calabria: 
hbri  V.  RowuTy  1737,  In-fol.  — Th.  Acell  iii 
G.  Barrii  de  antiquilate  Calabr^a^  libres  prolcgo- 
mena,  additioiics  et  dois.  Romœy  1787,  iD-fol. 
(L'ouvrage  de  Barrio  a été  imprimé  {H>ur  la 
première  fois  4 Home,  en  1571,  in-8.) 

95809  La  Caiabria  illnsirata,  dai  P.  G.  Finae  da 
Cropaiii.  Sapoh\  1691  cl  1743, 9 vol.  in-ful. 

95803  Croniche  ed  anllchUà  di  Calabria,  da  G. 
MABArioTi.  Padoua^  lOoi,  in-4. 

95804  Crouica  delta  ciu4  di  Heggio,  opéra  dt  Ant. 
PouTt.  Meteipuiy  1O17,  lu-4. 

95805  Memorie  hisior.  délia  citt4  dl  Catanzaro; 
di  Vinc.  d'Amati.  Sapoiiy  1O70,  pcL  iu-4. 

95806  Viii-.M.  .Amoo  e Slaiella,  lexlcon  lopograph. 
siculum.  l*anormt\  1757,5  voU  in-4. 

95807  Diztonario  geograûco  del  regno  di  Sicilia, 
composto  dall’abb.  Fr.  Sacco.  Palermo^  9799* 
9 vol.  In*8. 

93808  Nuoso  üizloiiario  gcografico,  statist.  e bio- 
gralico  deila  Sidlia  antica  c moderna...,  da  Glus.- 
Bman.  Orlulaiii.  /’a/ermo,  1819,  ln*8.  cartes. 

95808*  I.U  statu  présente  délia  Slcllia,  dl  Arcang. 
Leanii.  /'«/o'rnu,  1761,  9 vo).  in-8.  flg. 

95809  Mcnmir descriptive  of  lhe  resources,  tniia- 
bilanisand  hydrographyorsicllyaud  ilslslauds, 
hy  W.-H.  SmTU.  lj>tuion^  1694,  in-4. 

95810  The  hydrographyufSicily,  by  W.-ILSutto. 
London  (1897),  in4ol. 

95811  Sicilian  sceiiery,  by  P.  Dewisr.  London, 
1891,  in-8. 

95819  CLsveaii  Siciüa  anllqua,  Sardinia  elCorsica. 
Lugd.-nataror,,  1619,  in-fol. 

95813  Sidlia  descrllta  con  medaglie,  da  FU.  Pa* 
nuTA.  Palermo,  1619,  in-fol. 

95814  Antlrhlt4  siciliane,  spiegate  da  Rancrazi.-^ 
Voyez  le  ii*  9g384. 

95Hi5  .Anticliit4  deila  Sidlia  esposte  ed  Uiustrale 
da  Doinenico  Lo  Faso  Plclrasama,  duca  dJ  Seb- 
BAnirALco.  Palermo,  1835-36,  3 vol.  ln-fol.  Og. 

958 1 5*  The  Normans  In  Sidly,  by  H.  Gally  Kkiight. 
London^  i838,  et  allas  in  fol. 

95816  L’  Rbralsino  ddla  Sidlia.  da  Giov.  di  Gio- 
VABKi.  PaUrmo,  1748,  ln-4. 

95817  Job.  de  Juliaiine,  codex  diplomaticus  Bld- 
li»  compleciens  documenta  a primo  chrisUaiur 
rellgionis  sskuIo  ad  nostram  usque  «talem.  pà- 
normf,  1748,9  vol.  in-fol. 

95818  Codicc  diplomatico  di  Sidlia  sotto  II  go- 
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verDO  degli  Arabi,  pubbücaio  da  Alf.  Aiaotoi. 
f*alfrmo,  i7»9-oa»  S ion»,  en  6 vol.  In-ft. 

95819  (U)DEX  üiploiuaücus  SicUlx.  Panormiy  1791* 
in  fol. 

358'iO  Libro  dci  con&igUo  di  Egluo,  iraüouo  da 
Glus.  Vr.LL.\.  PalermOy  1793.  In-ful. 

95891  f\(*ruDi  arable.  qu«  ad  h\sl.  siculaiu  spoc> 
(ant  coliücllo,  a Rus.  Gnuioaio.  Panormiy  1790, 
In-fui. 

958i9  J.*  B.  Carisii  biblloilicca  hlslor.  Siclllx. 
Panormiy  1798,  9 vu),  in-fol. 

95893  Rosaiiiis  Gaiüoaio,  blbliodivea  scrlptorum 
qui  res  luSiciUa  geslas  siib  Aragonuni  impi’rlu 
reltilerc,  édita  uU  accesio  ad  hist.  biblloth. 
J. -B.  Carii'.IL  panormiy  1791 ‘99,  a vol.  in-fol. 

95S9d  NollzU*  slorirhc  dei  Saraccnl  Siclliani,  rU 
doUc  in  quatlru  llbri  da  carmelo  Marlorana. 
PalermOy  1839,9  vol.  in-i9. 

95895  HMorla  sioiliaiia,  nellaqualcsi  contlenc  la 
descriuione  anUca  e tnoderna  délia  Sirilia.le 
guerre  ed  atlrl  falii  notabill  dalla  sua  origine 
persiuo  alla  mûrie  dcl  re  I).  Filippo  II,  divisa 
in  \X  lib.  e due  parti,  raccolia  |>er  Glus.  Buoii> 
Uglio  Cosiaïuu.  Vfneîiay  iGo4,  9 part.  in-A., 
aussi  Mfuinay  17S9,  3 vol.  put.  in-ful. 

95896  Th.  Fazcu.1  de  rébus  siculls  décades  duc, 
cuin  crliiris  animadvers.  alque  auciarlo  M. 
Aiuiri  et  Slatellæ.  l'atamty  1769*53,  3 vol.  in*fol. 

958'»7  Délia  Sicilia  ricercau  nellc  cose  plù  men»o- 
rablli,  opéra  di  D.*An(.  Mungllore,  coll’  tg- 
ginnia  di  duc  siuriche  relaiioni.  PalcrmOy  i7A9> 
A3,  9 vol.  In-A.  (Ig. 

95898  31omorle  Istorichc  di  quaiito  A accaduto  In 
Sicilia......  da  J.-D.  Cahisu.  PalermOy  i7i6>A5, 

3 vol.  In-fol. 

9589g  Délia  crouol(M;la  universale  délia  Sicilia 
libri  iro,  dl  Fr.  Aprile...  PaUrmOy  1795,  in*fol. 

95830  Histoire  générale  de  Sicile,  par  de  Burlgny. 
La  //aye,  i7A5,  9 vol.  in*A. 

95831  Leitcrt' di  G.  Filolete  (GIot.  Evangelista  di 
Blasi)  su  la  Sloria  dl  Sicilia  del  sIg.  de  Burlgny, 
^apoliy  1786,  3 vol.  ln-8.  (IlexMe  une  traduct. 
liai,  de  rilistoire  de  Sicile  de  M.  de  Burlgny, 
avec  dus  notes  et  des  additions  de  MaHano 
Scosso  et  Borello,  Palermo,  i7Q5,  5 vol.  In-A., 
dont  la  continuation  n’a  pas  été  achevée.) 

95839  Sloria  civile  dcl  regno  dl  Sicilia,  scrltla 
da  Giov.  Kvangelisia  di  Blasi  e Gariibacorla. 
PalermOy  dalla  reale  slnmperiay  1811-91, 17  vol. 
pel.  In-A,  y compris  l’Index, 

95833  Fasll  (hlstoiicl  e lelterarii  ) dl  Sicilia,  da 
VInc.  Castelli,  principe  deT«»rremu2Mi.  .Vcmiiia, 
1S90,  2 vol.  pel.  ln*A. 

9583A  Sloria  generale  délia  Sicilia , del  profess. 
A. -F.  Fcrrara,  PalermOy  ln*8.  (Il  paraissait 
8 vol.  en  183.5.) 

95835  Momorie  per  servire  alla  stoiia  dl  Sicilia, 
dcl  cav.  Schiavo.  PalermOy  1770, 9 vol.  ln-8.  fig. 

95836  Goiislderazionl  sopra  la  sloria  dl  Sicilia,  da 
Rosart  Gregorio.  PalermOy  i8o6<i0,7vol.  in-8. 

95837  Sloria  chronotogica  de'  vicere,  luognte- 
neiui,  e prcsldcnll  üel  regno  dl  Sicilia,  scriUa 
da  Glor.  Kvangellsta  dl  Blasi  c Gamhacorta. 
PalermOy  1790-01, 5 tom.  en  S vol,  ln-A. 

95838  Historia  de  rebus  gestls  lu  Sicilic  regno,  ab 
anno  io85  ad  ann.  1 16g,  auctore  Hug.  Falcamk». 
Parix.y  i55o,  in>A> 


9583g  I raguagli  historld  del  vekpro  sicAbno,  da 
D.  Fil.  Muoxos.  PalermOy  i6A5,  In-A. 

9583g*  La  guerra  del  vespro  sirJliano,  ovvero  un 
période  delle  istorlesicilianc  dd  secolo  \Ill,da 
M.  Aiiiari,  9*  ediz.  Pariyiy  i8A3,  9 vol.  hi-8. 

9j8AoParlanienti  gencrall  dci  regno  di  Sicilia,  dall' 
anno  1AA6  sino  al  17A8,  con  le  tiiemorie  iiisio* 
riche  dcll'anlico  c inodcriio  uso  del  Parlaniunto 
apprusso  varie  nazlunl,  ec.,  di  D.«Ani.  Muih 
gilore,  risiampati  colle  addlzluni  e note  delû. 
Fr.  Scrio,  e MongUore.  PalermOy  17A9«  9 vol. 
in-fol.  (L’ouvrage  avait  dt-JA  été  impr.àPaleruie, 
en  i65g,  cl  avec  des  additions,  en  1718,  ln*fol.) 

958A1  Dtscrlzionc  di  Palcrmo  anllco,  ricavata  sugli 
autori  sincroni  c I mumiiuchü  dei  tcinpl,  da 
Salvadorc  Morso.  PalermOy  1897,  gr.  ln-8. 

9Û8A9  Annali  di  Paleruio,  da  AgosL  Ixvtccs. 
PalermOy  16A9,  3 vol.  In-ful. 

958A3  De  captdla  regis  Slciliæ  IHiri  très,  auctore 
Steph.  dl  Clitara.  Panormiy  181S,  In-fol. 

958AA  Tabuiaritini  règle  ac  Iniperialls  capetls 
cuticgiatx  divi  IVlrl  in  regio  ivalatliio  panorml- 
tauo  (ab  Aloys.  Garofiila  ülustr.).  Ponorwf, 
1835,  In-foi. 

958A5  I regall  sepolcrl  del  duomodl  Palcrmo,  rl- 
couoscliiii  cd  lllusirall.  \apoUy  178A,  in-foUCg. 

95866  Doscrizione  del  lempio  e munasterio  dl  S. 
Maria  iiuova  dl  Monreale,  vile  dc'suoi  arche»* 
covi,  cc.,  (la  G.*L.  LcUo.  PalermOy  1701, 
in*foi.  Hg. 

958A7  Notiilc  hlsiorlcbc  dclla  cltU  dl  Messioa,  dl 
Placido  Relui.  Messinay  BreOy  1658-68,  3 vol. 
in*ful.  (I>>  S*  vol.  en  est  resté  A la  p.  160,  A 
cause  de  la  mort  de  l’auteur;  une  trad.  lal.  de 
l'ouvrage  a été  Insérée  dans  te  loni.  IX  du 
Thésaurus  antiq.  et  hist.  ttalia.) 

958A8  Dclla  cungluia  delmluistrl  del  re  dlSpagna, 
coiilru  la  citiA  dl  .Messlna,  racconto  Islorko  dl 
ftlov.-Batl.  Romano,  e Colouna.  JfcisfMi, 
1676-77,3  vol.  In-A. 

958Ag  La  cicnieiua  reale,  historia  délia  rebellions 
c rac4|uislo  dl  Mosiiia,  del  Fr.  Slrada,  In  ris- 
posia  a Glov.-Ball.  Romano.  Palermo^  1689, 
In-fol. 

9.5850  Mcoiorle  hlst.  délia  cltlA  dl  Cataula,da 
D.  Picl.  CARRCiA.  CataniCy  i6Sg,  9 vol.  In-^oL 

95851  Viii-M.  Amct  cl  Stalella,  Calana  illusirala, 
sive  sacra  et  civilis  urbls  Calana  lilstorta. 
Catanity  i7Ai*A0,  A vol.  In-fol. 

95859  II  .Moitglbello,  descrIUu  da  D.  Pictr»  Cn- 
RRRA.  ('(Zfitnta,  i636,  In-A. 

95853  La  Carthaginc  sldliana,  di  Agost  Ixveccs. 
PaUrmOy  1O61,  ln-A> 

9585A  Dlchlarazlonl  dcll.v  planta  detP  antkbc 
Siracuse,  da  D.  Vlnc.  Mirabella.  Sapoliy  161S, 
in-fol. 

95855  Délie  anllche  Siracuse,  opéra  dl  Glac, 
Boxax:ii.  PalermOy  1717,9  vol.  in-foU 

95856  Anüchi  monument!  dl  SIracusa,  raccolUda 
Glus. 'Mar.  Capodiccl.  Siraeusûy  i8i3,  9 vol. 
In-A.  (Compilation  faite  sans  critique.) 

95857  AnlicliilA  dl  Sd!l,  da  Marc.  Pcncixo. 
iiiia,  16A0,  In-A. 

95858  Memorie  istor.  dclF  antlca  cUlA  di  Gela 
nella  Sicilia, opéra dlPizoLAUTU  PaUrmOy\’t^% 
iu-fol. 

9585g  Sloria  di  Alésa,  antlca  clltà  dl  Sicilia , rar- 
colia  da  Silinunte  Drogonleo  (U  principe  dl 
Torremuzza).  PalermOy  1753,  io-A>  fig* 
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II.  Iles  ioniennes,  Sardaigne,  Corse,  Ile  de 
Malle. 

(VAlrl*  R.  fT8S7.) 

95860  Histoire  et  description  des  Iles  Ioniennes, 
par  un  officier  supérieur  ( le  baron  Vlrgtle-A|it. 
Schneider),  ouvrage  revu  et  pKxédé  d’un  dis- 
cours préliminaire  par  Bor)'  de  Saint-Vlnccm. 
Paris,  i6a3,  in*8.,  et  atlas  iii-4.  de  i8  lithogr. 

95861  A bisiorlcai  an  lopographical  essay  upon 
the  islands  of  Corfu,  l.eucadla,  Ophalonia, 
Ithaca  and  Zanie...,  by  W.  Goodisson.  London, 
1899,  gr.  in>8.,  cartes  et  Hg. 

95601*  Geography  and  antlquliles  of  Ithaca,  by 
W.  GtiL.  Londnn,  1807,  In-ft. 

95869  Prlmordia  (^orcyræ  (ab  Ang.-Mar.  Qciiuno). 

1738,  ln-4. 

95863  Alex.-Sym.  Mazochü  de  anllquis  Corcyrx 
nmninibtts  scliediasma.  MeapoU,  1739,  in-d. 

95863  Nuliiie  |>er  servire  alla  storia  corcirese,  Uai 
tempt  eroici  sino  al  aecolo  XII,  dal  sig.  Andr. 
Mustoxidi.  Corfu,  iBod,  ln>8. 

95865  lliuslrazloni  cordresi,  dal  sig.  Mustoxldl. 
.Vilano,  iSii-id,  9 vol.  li>-8. 

95866  ilistorla  dl  Corfu,  d’And.  Mabmoba.  t’enet., 
1679,  ln-3. 

95867  De  Zacynthi  antiqultallbuset  fortuna  coni- 
iiieularlus.  Veuftiis,  1756,  in>8. 

95808  Jo.*Kr.  Fars,  de  rhorographia  Sardlnio:’ 
llbri  duo;  de  rebus  sardols  libri  quatuor,  edenic 
Atois.  Clbrarfo.  Auff.-Taurinor.,  i835,  iii-3. 

95808*  Sketch  of  the  présent  State  of  Sardina,  by 
W.-H.  SuiTii.  London,  1898,  in-8. 

95860  ViTALis  annales  Sardinix.  Florentiet, 
i63o,  9 |>art.  in-fol. 

95870  Istoria  dcl  regnodl  Sardegna  da  Glo.  Cam- 
hiagi.  Firenze,  1775,  in-4.  Tome  I. 

95871  La  storia  délia  Sardegna,  scritla  da  M.-A. 
Gauno.  Cagliari,  1777,  9 vol.  in-d. 

95879  Histoire  gCograpliique,  po)lil(|ue  et  natu- 
relle de  la  Sardaigne,  par  Dom.-Alb.  Aauiil, 
(rad.  de  ntalien.  Paris,  iHo9,  9 vol.  In-8. 

95878  Storia  dl  Sardegna,  de!  baronc  Gius.  .Manno, 
lerza  edlsione.  Miiano,  i835, 9 vol.  gr.  Iim6. 

95873  Le  constitution!  di  Fleonora  gludicessa 
d’ Arborea  Intliolaie  Caria  de  logu,  colla  tradu- 
liotie  Icllerale  dalla  sarda  neir  Itatiana  favella, 
c con  copiose  note  del  cav.  Giov.-Mar.  Mamcii 
de'  Mannelli.  R*ma,  i8o5,  in-fol. 

95875  Deila  cittft  dl  (Cagliari  nolizie  sacre  e profane, 
dl  Glus.  Cossu.  Cagliari,  1780,  pet.  in-3. 

95876  Description  géographique  et  historique  de 
nie  de  Corse,  par  Beliin.  Paris,  176g,  In-d*  et 
1 voi.  de  cartes. 

95877  Historla  di  Corsica,  opéra  dl  AnL-P.  Faip* 
pini.  TVmonr,  i5q3,  in-3. 

95877*  Ixtoria  dl  Corsica, dl  Pietro  CiR9Bo,recata 
in  lingua  ilaltana  ed  illustrata  daG.-G.Gregorj. 
Parigi,  i833,  ln-8. 

95878  llislolre  de  l'Iie  de  Corse  (par  de 

Pommereul},  Berne,  177g,  9 vol.  ln-8. 

*95879  Istoria  del  regno  di  Corsica,  da  Glovac. 
CambiagI.  Livomo,  1770,  3 vol.  in-4. 

95880  Istoria  délia  Corsica,  da'Terrenl  suoi  primi 
abitalori  fin  al  secolo  XVIII,  di  G. «P.  Umpe- 
ranl.  Aoma,  177g,  9 vol.  in-3. 
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95881  Histoire  générale  de  la  Corse,  depuis  les 
premiers  temps  jusqu*3  nos  Jours,  avec  une  In- 
troduction  par  J.-M.  Jacobi.  Paris,  i83'>, 

fn-8.  Tom.  I et  11. 

95889  flccherches  Idstoriques  et  statistiques  sur 
la  Corse,  par  M.  F.  Kobiqiiet  Rennes  cl  Pari*, 
iR35»  in-8.,  et  atlas  in-fol. 

95883  Mnenrs  et  coutumes  des  Corses,  par  G. 
Feydei.  Paris,  an  vif  (1800),  in-8. 

35883  Malla  Illustrata,  da  G.-F.  Abclv.  Malm, 
1779-80,  9 voi.  In-fol. 

95885  Malla  antira  lÜti.slrala,  co*  moniimenli  e 
l'lstnrla,daOnoraloBrè8./lom(i,  1816,  in-3. flg. 

95886  Anclenl  and  modem  Malla,  by  U de  Bots- 
OELm.  London,  i8o3,  3 voi.  In-3. 

93887  Tablpan  htsiorique,  politique,  physique  et 
moral  de  Malle  et  de  ses  habilaiits,  Jiisqn’en 
1813.  par  F.-A.  Christnpboro  d’Avalos,  9*  édit. 
Paris,  i890,  9 vol.  ln-8.  (La  1”  édit,,  Londres, 
i8i6,  est  en  un  vol.  in-8.) 

95888  Histoire  de  Malte,  précédée  de  la  statistique 
de  Malte  et  de  scs  dépendances,  par  M.  Miége. 
Paris,  i83o,  S vol.  in-8.~  Voir  notre  article 
Franç.  Balbi,  et  aussi  les  n**  9ig8o  et  siilr. 

5.  Histoire  de  )a  Suisse. 


9588g  Dictinniiairo  historique,  politique  et  géo- 
graphique de  la  Suisse,  par  V.-B.  Tveharner, 
nouvelle  édition  augmentée  (par  P.-ll.  Mallet). 
Genète,  1788,3  vol.  in-8. 

958go  M.  Luiz’s  geogr.  stalisl.  handicxlcoQ  drr 
Schweiz...  .irau,  1899,  9 voL  ln-8. 

258gi  HaupischlQ.sscl  zu  zerschiedenen  Allerthu- 
men,  von  Ægld.  Tscliudi,  herausg.  v6n  J.  Jac. 
Galiali.  Cozranz.,  1758,  in-fol. 

958g9  J. -B.  Piantini  Hrlvetla  aniiqiia  et  nova. 
Remit,  i6j6  (aussi  Tiguri,  1737), ln-8. 

958g3  Lt%  délices  de  la  Suisse,  f^ar  Got.  Kypseter 
(ou  Abr.  Uuchat).  Letjde,  1713,  3 vol.  Jn-19. 

a58g3  Étal  et  délices  de  ia  Suisse  (tiré  des  ou- 
vrages de  Bûchât,  Sianyaiiet  de  quelques  au- 
tres mémoires  par  Altmann).  1780, 

3 vol.  ln-19,  fig. — Nouvelle  édition  augmentée, 
Bâle,  1776,  3 vol.  ln-19,  fig.— entièrement  re- 
fondue. .\euckâtei,  1778,  u vol.  in-3.  6g.—* 
Voy.  le  n*  90933. 

938o5  Statistique  élémentaire,  ou  essai  sur  l'étal 
géograpiiique,  physique  et  politique  de  la  Suisse, 
parF.-G.  Durand.  Lausanne,  1795,  3 vol.  ln-8. 

958g6  Manuel  du  voyageur  eu  Suisse,  par  J. -G. 
Kbei,  irad.  de  rallemaitd  sur  la  9*  écllu  Zurich, 
180J,  et  1810,  3 vol.  iiH^. 

95897  Switzcriand,  by  A.  Yosv.  London,  181S, 
9 vol.  ln-8.  — Voir  les  n-*  90933  cl  suiv. 

958g8  Vues  remarquables  des  montagnes  de  la 
Suisse,  par  R.  Hevrzr.  .4msterdam,  1788,  In-fo!. 

958gg  Collection  de  93  vues  suisses,  par  11. 
Fuessli.  Zurich,  i8o9,  9 vol.  pet.  in-fol. 

95900  Swiss  scenery,  by  ibe  major  Coexavax. 
London,  i890,  ln-8. 

95goi  Album  (vues  delà  Suisse),  parQceai.  Paris, 
i83o,  lu-3. 

96909  Hctveilens  berflhmte  HSnner  in  Büdnlssen 
dargestellt,  von  H.  Pfenninger,  nebst  kurzeti 
biogr.  Nachrr.  von  Lh.  Melsier.  Zurich  und 
M'inlerthur,  1789-93  (ou  9«  édit,  revue  par 
J.-K.  Fkst,  1790)«  8 vol.  gr.  in-8. 
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3590S  Scriptorts  hlstoric  helvciicc,  aul  lalino 
sennone  scripsenint  clarissiml  (cura  i.-C.  Fus- 
linl  cdUi).  Tiguri^  1735,  in-fol. 

Mi^moircs  critiques  pour  sertir  d’érlalrcis- 
st'mcnls  surüiters  pointa  de  rhisloirc  ancienne 
ilelaSulssefparL.de  Boebat. /.ntuajiiie,  17(7^ 
3 toi.  in-A. 

Q&yoô  Chronique  de  la  confédéralioa  suisse  (en 
allemand),  parPetennan  Kmtiu.Tii.  Bùle^  i3o7f 
lo-rol. 

a5«oA  GemHner  lObücbcr  Bydgnoscbatn  Sleltcnf 
Landen  tnd  Vôlekem  Cfaronick  wirdiger  lhaalen 
beschreybungf  von  J.  STtiipr.  Zurich^  i34Sf 
a part,  in-fol. 

a5g07  Ægld.  Tschudi,chronicon  helvelicum(ann. 
1000  A U70}.  herausg.  \on  J.  Rdf.  Iselln  (en 
allemand).  BâU^  a toi.  In-foL  (I>a  suite 

jusqu'A  l'ann^  i56A  est  restée  en  manuscrit.) 
a5ooA  De  republica  lielvetiorum,  Jos.  Siralero 
auctore,  iib.  IL  Tigttriy  1576  (aussi  Paris^  <577), 
in-S.  La  république  des  Suisses,  mise  en 
françois  (par  Inn.  Gentillet).  Jacq.  Du 

Pvy.  1^77  (aussi  t57o)f  pei.  ln-$. 
a5(K>0  Histoire  des  HcivéUenSf  ou  traité  de  leur 
origine,  leurs  guerres,  leurs  alliances  et  leur 
RouverneiDentf  par  le  baron  Fr. -Jos.  deThief- 
fenthal.  Fribourg^  1749-53,  to  vol.  pel.  in-8. 
35910  Histoire  de  la  confMératlon  helvélique,  par 
.kl-U  de  Wattetllle.  Herne,  1734,  a totn.cn 
un  vol.  peL  ln-3< 

aSpii  Histoire  de  la  confédération  suisse,  |>ar  J. 
de  Muller,  R.  Gloiitz-Blozhelni,  etc.,  traduite 
de  ratlemand  par  Ch.  Moimard,  etc.  Paris  ^ 
t&37  et  anit.  sulv.,  lO  voL  in-8. 
ar>gia  HUloIrc  des  Suisses  ou  Helvétiens,  par  P.« 

II.  Mallet.  Onéee,  iSo3,  4 vol.  lu-8. 
aâqtS  Hi.story  of  tbe  helvetic  confederacy,  by  J. 

Planta.  London,  1800,  a toi.  in-4.  ûg. 
aj^iS*  Histoire  do  la  Suisse,  par  IL  Zschokke, 
traduite  de  l’aUemand,  avec  des  additions  et  dos 
notes,  par  J.-L.  Manget.  Paris ^ i8a8,  a vol. 
In-B. 

a5piA  BescrelbuugderBurgundiscben  kriegen  und 
eineger  anderer  lit  der  Schwdz...  von  Dieboid. 
ScDiLLinc.  Brm,  1743,  in-foL 
a3otS  Essai  sur  la  destruction  de  la  ligue  et  de  la 
liberté  helvétique,  par  Mallet  du  Pau.  Londres, 
179g,  In-g. 

35916  Histoire  de  la  révolution  helvétique  de 
1797-1803,  par  M.  RaouLRocbctle.  P«nz,  i8a3, 
ln-8. 

35917  L'oraison  dominicale  d'un  habitant  d'On- 
terwalden,  suite  de  sept  scènes,  d'après  J.-M. 
Ustehi.  BàU^  i8o3,  in-4. 

35917*  Histoire  militaire  de  la  Suisse,  et  celle  des 
Suisses  dans  les  différents  services  de  l’Europe, 
composée  et  rédigée  sur  des  ouvrages  et  pl^s 
authentiques,  par  Km.  .May  de  Rainmontler. 
Lauzonne,  1788,  4 tom.  en  8 vol.  in-6. 

35918  Histoire  militaire  des  Suisses  au  service  de 
France,  par  le  baron  de  Zurlauben.  Paris^  t^5\• 
53,  6 vol.  ln-13. 

35919  Fragments  historiques  de  la  ville  et  répu- 
blique de  Berne,  par  les  éditeurs  du  Journal  hel- 
vétique. /i’euckdtef,  1759, 3 vol.  In-is. 

35900  BcaL-Rdf.  Tscbamcr's  historié  d.  Stadt 
Bern.  Brm,  1765-60,  3 voL  in-8. 


■jjgai  Kr.  Jusünger  : Berner  Chronlk  von  Anfangc 
d.  Stadt  Beni  bis  i4ui,  herausg.  von  E.  Sticrlin 
und  J.-Rdf.  Wyss.  Bfm,  1818,  in-8.  fig. 

35933  Memorabilia  tigurtna,  odèr  MerkwOrdig- 
kciien  d.  Stadt  und  Landsch.  Zurich...  von  Anr. 
Wordmyller  vou  Elg.  Zun'<A,  1780-90,  3 vol. 
in  4.  — Neuc  Cronik , oder  fortgescUle  Merk- 
wûrdigkeilen...  (von  J.-U.£rQi}.ZurtcÂ,  1830, 
In-4. 

35933  Recueil  des  portraits  des  consuls  de  Zurich, 
par  Walch.  1756,  in-fol. 

35934  Lucerne  et  scs  environs,  suivi  d'un  Itiné- 
raire du  Monl-Rigbi  et  autour  du  lac  des  quatre 
cantons,  par  Jos.  Bussinger,  trad.  de  i'allem. 
par  H.  de  Crousaz,  3*  édit,  revue  et  augmentée. 
Luzcph,  1833,  in-8. 

35935  J.  H.  KOlner's  sutistiseb-topograph.  Dars- 
tell.  d.  cantons  Basel.  B<uc/,  1833,  iu-8. 

35936  Scripiores  rcrum  basiliensium  minores, 
vol.  I,  stsiens  Chr.  ürstlsii  epiiomcn  historié 
basll.,  etc.  Æooc  Sylvil  epislola  de  BasUia.... 
Basileæ^  1753,  in-8. 

35937  GcM:hichte  der  Stadt  und  Landschaft  Basrl, 
von  P.  Oebs,  Basel,  179O-1833,  8 vol.  in-8. 

35938  Geschichtc  d.  cantons  St.-Gallen,  von  Ildf. 
von  Arx.  St.-Gallen,  i8io-i3,  3 vol.  ln-8. 

35939  Topographi  d.  Cantons  Zug,  von  Fr. -K. 
Stadlln.  Luzem,  1819-31,  3 vol.  in-8. 

35q3o  Histoire  de  Genève,  par  Spon,  rectifiée  et 
augmentée  (par  Gautier  et  FIrra.  Abauzil). 
Genève,  1730,  3 vol.  In-4.,  et  4 vol.  ln-13. 

35o3i  Histoire  de  Genève  jusqu'en  1761,  par  J.» 
P.  Bérenger.  Genève,  1773,  6 voL  ln-13. 

35933  Histoire  de  Genève,  par  J.  Picot.  Genève, 
1811, 3 vol.  ln-8. 

35g33  Chronologie  historique  des  comtes  de  Ge- 
nevois, contenant  celle  desévéques,  princes,  et 
les  faiu  relalifs  a la  constitution  de  la  ville  de 
Genève,  depuis  son  origine  jusqu'4  l'établisse- 
ment de  la  réformailon  en  i535,  par  AnL-Jos. 
lévrier.  Orléans  et  Paris,  1787,  3 voL  ln-8. 

35934  Libertés  et  franchises  de  Genève,  par  Adhé- 
inar  Farri.  Genève,  1507,  ln-8. 

35935  La  Gdrrjie  et  délivrance  de  la  ville  de  Ge- 
nève. Genève,  i535,  in-4. 

35Ç36  Vrai  discours  de  la  miraculeuse  déllrranre 
envoyée  de  Dieu  à la  ville  de  Genève,  le  13  dé- 
cembre i503,  parSim.  Goulart  Genève,  i6o3, 
in-8. 

35937  Tableau  historique  des  révolutions  de  Ge- 
nève dans  le  i8«  siècle,  par  Fr.  d*Yverools. 
1783,  ln-13. 

35988  Description  du  département  du  Simphm, 
ou  de  la  ci-devant  république  de  Valais,  par 
Sfhiner.  Sion,  181a,  ou  Aaron,  i8i3,  ln-8. 

35989  Dictionnaire  géographique,  statistique  et 
historique  du  canton  de  Vaud,  par  U Levade. 
Lausanne,  1834,  ln-8..  avec  un  atlas  in-4. 

35940  Documents  relatifs  à l'histoire  du  pays  de 
Vaud,  de  1393  à 1750.  Généré,  1817,  gr.  ln-8. 

35941  Histoire  des  Vaudois  des  vallées  de  Piémont 
et  de  leurs  colonies,  depuis  leur  origine  jusqu'A 
nos  Jours,  par  Alexis  Muston.  Strasbourg  et 
Paris,  1834,  ln-8.— Voir  les  n*»  33895  et  suiv. 

35943  Abrégéchronologiqucde  riilstoire  du  comté 
de  NoucbAtel  et  Valengin,  depuis  l'an  ioS5  juv 
qu’en  1787.  Suisse,  1787,  peu  ln-8. 
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6.  Histoire  d’Espagne. 


A.  Géographie,  Statistique,  Origines,  Msurs 
et  Usages. 

(Voir  le«  Mélanges,  o.  >6106  e(  lolv.) 

959AS  Dcscrlpcion  de  EspaAa,  por  Xerif  al  Edris. 

Mndrfd^  I799t  lu-4*  (Arllcte  Eraisr.) 

35o4S*  Diccionario  geograflco-hlstor.  de  la  Rspafln 
aiUigua,  tarraconese,  bclica  y lusltana,  por 
Mig.  Corlcs  y Lopea.  Madrid^  iSS5,  3 vol.  in-3. 
35q43‘  Diecionario  gcograflco>osiadlslico  de  Es* 
paila  y Portugal,  por  D.  Scb.  MiitAiio.  3iadridy 
18^6,  10  vol.  pet.  ln-4. 

Q3g&4  Allante  espahol,  6 dcscrlpcion  general  do 
EspaAa  , por  Brni.  Esplnall  y Garcia.  Madrid^ 
1778,  i&  vol.  pet.  in-8.  0g. 
a5g/i5  Geographia  hist.  de  Espaça  por  Th.  Lopez. 

Madrid,  i8o3,  a vol.  ln-8.  0g. 

2»o3d  Elementos  de  la  geograHa  p^ronomlca , 
naiural  y politica  de  Espafia  y Portugal,  3‘  edic. , 
por  Isid.  Anilllon.  .Madrid,  i8s3,  ln-8.,  avec 
une  carte.  — Trad.  en  fran^is,  sur  la  édition. 
Paris ^ i8a3,  ln-8.  — Voir  le  ii*  45o8. 

2J9Ü7  Hier.  Pauli  barcinonensis  de  Qumlnlbus  et 
roontibua  Uispaniarum  llbellus,  etc.  (Aonur, 
circa  idgo),  ln>3.  (Article  Paclus.) 

25o48  Guide  du  soyageur  en  Espagne,  par  M. 
flory  de  Saint-Vincent.  Paria,  i8a3,  ln-8.,  avec 
3 caries. 

35949  Itinéraire  descriptif  de  l'Espagne,  par  Alex, 
do  LABoaoe.  Paris,  1 837-4 1 , 6 vol.  ln-8. , et  allas 
ln-4. — Voir  le  ii*  30i46. 

35900  LTIspagne  et  le  Portugal,  par  Breton.  Paris, 
1814,  0 vol.  in-18.  0g. 

35951  Sketches  of  lhe  couniry,  etc.,  In  Portugal 
and  Spain,  by  BRAoroan.  London,  1809,  In-fol. 
35953  Views  in  Spain , by  Edw.  Hawke  Locaen. 
London,  1834,  gr.  ln-8.  — Pour  d'autres  vues, 
voyez  les  articles  Lewis  (J.-P.)  et  Roberts. 
35g54  Espafia  dlvtdlda  en  provlncias  e Inienden- 
cias,  con  un  nomcnclator  de  todos  los  pueblos 
del  reyno.  Madrid,  1789,  3 vol.  In-fol. 

35955  Descrizione  odeporica  délia  Spagna,  di  D. 
Ant.  CoifÇA.  Parma,  1793,  4 vol.  in-8. 

35950  Viage  de  SpaAa,  por  D.  Ant.  Posz.  Madrid, 
1787,  18  vol.  ln-8. 

35957  Viage  a los  reynos  de  Leon,  y Gallcia 

por  Ambr.  de  Morales.  .Madrid,  17O5,  pet.  In-fol. 
95958  Viage  arqiiitectonico  antlquariode  Espaila, 
por  Jos.  Omz  y Saru.  Madrid,  i8o3,  5 vol.  ln-4. 
35959  Viage  lUerario  a las  Iglesias  de  Espaha,  por 
J.  ViLLANOBTA.  Madrid,  i8o3,  10  vol*  ln-8. 
35gtk>  Sumario  de  las  antigdeüades  romanas  que 
hal  en  Espai\a,  por  Cean  Bermvdez.  Madrid, 
1833,  In-fol. 

35901  AirncOEi>\Desarabesde£spa0â.  i8o4,ln-(bl. 
25963  Monuments  arabes  et  moresques  d'Espagne, 

par  .M.  Girai'lt  de  Prangey.  Paris,  18S9,  lu-fbl. 
— Voir  le  n*  9933. 

359OS  De  la  antigua  lengua,  pobiaclones,  y co- 
marcasdo  las  KspaAas,  por  Poça.  Bilbao,  1687, 
I0-4. 

( JUdrlu,  Toy«s  to  b.  MSM*.) 

,35964  Poblacioii  general  de  Espafia,  sus  Irofeos, 
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blasooes  y conqulsias,  por  Rodr.  Mentiez  SUva. 
.Madrfd,  1645  ou  1O75,  in-foi. 

359O5  Poblacton  y kugiia  primUlva  de  Espafia. 
por  Jus.  PcLucER.  Palencia,  1673,  ln-4. 

35966  Orlgrn,  y primeras  poblaciones  de  Espafia, 
anligûcdad  de  la  rludad  de  Cordoba,  etc.,  por 
J. -F.  Giron.  Cordoba,  1686,  in-4. 

35967  Aparato  a la  inonarchla  antigua  de  las 

Espafias  en  los  très  tionipos  del  mundo 

por  Jos.  PcLLtCER.  Palencia,  1673,  in-4. 

35968  Poblacioo  general  de  Espafia,  historia  chro- 
nologica,  sus  trofeos,  hiasones  y conquJstas, 
etc.,  por  D.  J.  A.  de  Estratla.  Madrid,  1747, 
3 vol.  in-4. 

35969  Antigûedaües  de  Espafia,  |>or  Fr.  de  Ber- 
GAKZA.  Hadrid,  1719-31,  9 vol.  in-fol.  Ô^ourralt 
être  placé  avant  le  n*  26108.) 

35970  bissertacion  sobre  el  dlns  ondovellico  y 
noiicia  de  otras  doidades  gcnllllcas  de  Espafia 
antigua,  por  Mig.  Perez  Pastor.  Madrid,  1760, 
ln-4. 


B.  Collections  d’HIstorlens.  — Histoire  générale. 

35971  Noticia  del  viage  de  F.spafia,  y de  una  his- 
toria de  la  nacion,  por  D.  L.-J.  Velâzquez. 
Madrid,  1765,  in-4. 

35973  And.  ScHorr,  Hispaniæ  illustrais.  Francof., 
i6o3,  4 vol.  In-foi. 

35973  Coteccion  de  Cbonicas.  .Madrid,  Sanrha, 
1779-87»  7 vol.  in-4, 

95973*  Historias  de  Idacio  obispo,de  Uldoro,  etc., 
recogidas  porSAsoovAL.  Pamplona,  i6i5,  in-fol. 

35974  La  crnnica  de  Espafia,  por  Diego  de  Valera. 

35975  Roderici  Sanclii  couipenüiosa  historia  his- 
paiiica.  Hotrter,  in-fol. 

35976  Joan.  VAS.Eichronicon  Hispanls.  5afmaji/., 
1553,  In-fol. 

35977  Cronica  general  de  EspaAa  que  mando 
componer  el  rey  Alonso  (cl  sabiu).  Zatttora, 
i54i,  in-fol.  (Article  Cami>o.) 

35978  — de  las  cosas  mémorables  de  EspaAa,  por 
Mariheo.  Alcala,  i530,  in-fol. 

25079  Chroniques  de  Espafia por  P.  Mlch. 

Carbosell.  Barcelona,  i546,  In-fol. 

35980  La  cronica  de  Espafia , por  Florian  de 
Ocampo,  que  contiiiuava  Ambr.  de  Morales. 
1554  et  ann.  sulv,,  4 vol.  in-fol. 

35981  Las  antigûedades  de  las  cludadcs  de  Es- 
pafia, por  Ambr.  Morales,  dkaia,  1575,  In-fol. 

35983  Llbro  de  grandezas  y cosas  mémorables,  por 
Pedro  de  Meolsa.  1 549»  in-fol. 

35983  Çronicas  de  Espafia,  por  Estev.  Garibat. 
.^in^cz,  1571,  4 tom.  en  3 vol.  In-fol. 

35984  Cronica  general  de  toda  Espafia,  por  .4nt. 
Beuter.  Faler$cia,  i546,  in-fol. 

36985  Memorias  de  cosas  notables,  por  Yîügu 
Lopez  de  Mendoça.  finadatjara,  i5C4,  In-fol. 

3598G  Historia  de  Espafia,  por  J.  .Mariana. 

35987  Advertencias  à la  Ilisloiia  del  P.  Mariana, 
|H)r  Ibafiez  de  Segovia  (marques  de  Mondejab). 
Fakncia,  1746,  in-fol. 

35988  Histoire  d'Espagne  tirée  de  Mariana  (attri- 
buée k l'abbé  de  Bellegardc  ).  Paris,  1723, 
9 vol.  In-ia. 

35989  Corona  goiica,  castellana,  y auBtrbea, 
polilicamente  lllustrada,  por  Diego  Sastehra. 

35990  Historia  de  EspaAa,  por-D.  J.  de  Firrrras. 


5Go 

«5091  Annales  d*Espa^e  et  de  Portugal,  par 
Alvakm  de  CiOloienar.  Jmi(erd«M,  yoI. 

ln-4. 

«Sgo'j  Abrégé  chronologique  de  rhlsloire  d'Es- 
pagne, par  Dcsormeaux.  Parity  1758,  5 vol. 
ln>i«. 

«5993  — de  rhlslolre  d'Espagne  et  de  Portugal 
( par  Marquer  cl  Incombe).  Pari$^  17M1  s vol. 
pet.  ln-8. 

«599)  Histoire  des  révolutions  d'Espagne,  par  le 
P.  D'Orléass.  Parité  1735,  3 vol.  lo-à. 

«5995  CoMPFüDio  de  la  historla  de  IvvpaAa  fpor 
Ascargorta).  Madrid^  i8oA,«  vol.  ln-8.  — Trad. 
en  frani;ais  par  L.*M.  G***.  Pons,  i8aS,  « vol. 
in-8. 

«399O  Compendlo  cronologiro  de  la  historla  de 
Kspaila,  |>or  Jos.  Oaiiz  y Sauz.  Madrid^  1795* 
180S,  7 vol.  in*8. 

«5997  Histoire  d'Espagne,  jusqu'i  la  mort  de 
Charles  III,  traduite  de  l'anglais  d'Adam,  par 
P.-C.  Briand.  Parij,  1808,  A vol.  ln-8. 

«5998  Histoire  d'Espagne,  par  John  Bigland, 
trad.  du  l'anglais,  et  continuée  jusqirrn  i8i8; 
ouvrage  revu  et  corrigé  par  le  comte  Malh. 
Dumas.  Paris^  iS«3,  3 vol.  ln-8.,  et  atlas  in-A. 

35999  Histoire  d'Espagne  et  de  Portugal'..,..,  par 
M.  Paquis.  Parité  1836,3  vol.  gr.  ln-8. 

35999*  Histoire  d’Espagne,  depuis  les  premiers 
temps  Jus4|u*à  nos  jours,  par  t.h.  llouiey.  Por/a, 
1839-53,  vol.  I à VI. 

36000  Historla  de  Espafla  vindlrada por 

Peralta  narnuevo.  Lima,  1730,  liv-fol. 

36001  Historla  de  Espafla,  por  Mssdbc.  Madrid ^ 
1783,  30  vol.  tn-A. 

36003  llclratos  de  ios  reyes  de  Espafla  y Aragon, 
)>or  Man.  Kodriglcz.  Jladrtd,  1783-97,  6 vol. 
in- A. 


C.  Histoire  particulière  de  certalne.s  époques  : 
sons  les  régnes  antérieurs  A la  conquête  d«*s 
Maures;  sous  les  régnes  des  rois  de  Castille, 
avant  la  réunion,  et  ensuite  sous  ceux  dus  ruls 
de  toutes  les  Espagnes. 

( pour  rbiiloirr  d«i  Mauiv* , voyet  rbtvtoire  de  Cre oad« , 
m.  SUMM  et  MiT.) 


36003  Anales  de  la  naciun  espafiola,  por  L.^, 
\f.lazqi’ez.  Malagn,  1759,  in-A. 

3600A  Historla  de  los  reyes  goilos,  que  venieron 
a Espafta...,  porJul.  Castillo.  Madrid^  lôsA, 
In-fol. 

36005  CoROSiCA  dcl  rcy  D.  Rodrigo.  SeviUi^  i5ii, 
In-fol. 

36006  Anales  de  la  monarqula  de  Espafla,  despues 
de  su  perdida,  |>or  J.  Peilicur  de  Ossan  y Tovar; 
puhlicado  por.M.  Pellicbr.  Madrid,  1681,  In-fol. 

36007  Historla  de  los  reyes  de  Casillia  D.  Fer- 
nando cl  magno.  I).  Sancho,  D.  Alonso  VJ,  etc., 
pur  Sandoval.  Pamplona,  i6i5,  In-fol. 

36008  Crosica  dcl  cavallero  Cid.  Burgos,  iSis, 
In-fol.  — Voir  le  n*  i5iAA. 

35009  Castllla  y el  mas  famnso  castcliano  (el 
Cid),  por  Mao.  Risco.  Madrid,  In-A. 

36010  Cronica  de  D.  Alonso  VII,  por  Saudoval. 
Madrid,  1600,  In-fol. 

3601 1 Cronica  de  los  reyes  de  CastiJJa,  D.  Sancho 


el  deseado,  D.  Alonso  el  oeiavo,  y D.  Eoiiquc  el 
prlmero  (ii36-i3i7),  por  Alonso  NuRez  de 
f^aslro.  Madrid,  i665,  In-fol. 

36013  Memorla.s  hisfbricas  de  la  vida  del  rey 
Alon.so  \ III,  .rccûgidas  por  el  marques  de  Mon- 
d«*\ar.  Madrid,  1783,  In-A. 

>6oi3  r.HROMCA  del  sancto  rcy  D.  Fernando  ter- 
rero.  SrriUa,  i55),  in-fol. 

3(k)iA  Eloglos  dcl  sancto  rey  I).  Fernando,  por 
II.  EtoRijL  Madrid,  17.53-5A,  In-A. 

o6oi5Chrosica  üdreyl).  Alunsoelsablo.  PaUad., 
i5r»A,  In-ful.  • » • 

3O016  Meiiiorlas  liisior.  del  rey  I).  Alonso  el  sabio, 
y observacloiics  a su  chronlca,  por  Ibanea  de 
Sr-govia  (iiiarquls  de  MosurJA»).  Madrid,  1777, 
In-fol. 

36017  CnROMCA  del  rey  D.  Fe&ando,  vlsnleto  de 
S.  Fernando.  IVi//a<fo//d,  i55A,  In-fol. 

3O018  ('KKusicAdul  rey  Alonzo  cl  onzeno.  Médina 
del  Campa,  i5iA,  in-fol. 

36019  Corunlra  d*  l rey  D.  Pedro  (de  D.  Eniiqueel 
secutid,  de  1).  Juanel  primero,  por  P.  Lopexde 
\tai.a).  SrrUla,  lAgj,  In-fol. 

36o3o^Knmlf^a<«  y adveriencias  a las  coronicas... 
queescrivhi  I).  P..Iav|)ce  de  Ayala,  compuestas 
pur  Gv-*'’-  ^nrita,  y las  saea  a lus  Dlego-Jos. 
Donner.  /Mragoça,  i683,  pet.  In-A.  • 

36031  Hivtoirc  (le  i’Ierre-lu^ruel , roi  de  Castille 
(traduite  do  l'anglais  de  Talbot-DIllon,  par  M>« 
Froidure  de  Rezelle).  Paris,  1790,  * vol.  ln-8. 

* (Lu  texte  anglais.  Londres,  1788,  a vol.  ln-8.) 

36033  El  rey  D.  Pedro  defendido  por  D.  Juan-Ant. 
de  Vera  y Flgiu^roa,  comte  de  la  Roca.  Madrid, 
if»A8.  pet.  lii-A. 

36o-j3  Historla  de  la  vida  y hechosdel  rey  D.  Hen- 
nqne  tererrn  de  Castilla,  por  Gtl-Gonsaies  Oa- 
v|l.i.  Hadrid,  |638.  pet.  in-fol. 

30o3l  Cronica  d'  I rt-y  Juan  s^ciindû,  por  Fer.-Pe- 
rez  de  Gizmax.  I.ogrono,  1317,  in-lol. 

36035  Apendlce  a ta  cronica  de  rey  [).  Juan  cl  II... 
por  Fr.  IJciiilanoSARZ.  Uadrid,  1786,  peL  In-fol. 

36036  CoROMcA  de  D.  Alvarode  LuAa.rondestable 
do  (^a-«ü-la.  Uiian,  i5A6,  in-fol. 

36017  Seguro  de  Toidesillas,  por  Fem.  de  Vklasco. 
Uiian,  161 1,  In-ful. 

3Û038  Libro  dt'l  (tasso  honroso...,  porJ.de  Pixcoa. 
Salamanra,  i588,  in-8. 

36039  r.RoxiCA  de  l).  Pedro  niflo,  condedeBueIna, 
porrinlIltre-DIrzGimez.  Madrid,  1781,  in-A. 

36o3oCao>icA  del  rey  D.  Hcnrlqueel  quarto,  por 
Diego  Eorl({ii(Z  de  Castillo.  Madrid,  1787,  In-A. 

3Co3i  Uur.  V'AU.r.  historla  Ferdinaudl  regjs  Am- 
goijla».  Paris.,  i53i,  In-A. 

3603 1*  C.hronica  de  Ü.  Fernando  y dofla  Ysabel, 
pur  Aol.  de  Nebrlx»(H.  de  Pclcar).  faHad., 
i565,  In-fuL 

3O033  .El.-Ani.  NEssissnsis  rerum  gest  a Ferdi- 
nand» et  Elisabe  décades  dux,  etc.  Granater, 
i-lAa,  In-fol. 

36033  Sumario  de  la  vida  de  D.  Fernand  y doAa 
AsaM,  por  L,  MARixea  Totedo,  i5A6,  In-A. 

30o3A  HlMoire  des  rots  catholiques  Ferdinand  et 
Isabelle  (par  l'abbé  Mignot).  Paris,  1766,  3 vol. 
ln-19. 

sOo35  lllstory  uf  tbe  relgii  of  Ferdinand  and  Isa- 
bclh.  by  W.-H.  Preacolt.  Boston  awû  Lomdm, 
18S8,  3 rot.  ln-8.  porlr.,  ou  Parti,  Baudty, 
S vol.  in-8. 

i6o36  Mémoire  et  épytapbe  de  feu  D.  Fernand 
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/'a>-M,i7it,  3 roi.  In-ia. 
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por  Eug.  de  Hoble.s.  niedo,  i6oà,  ln-4. 
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H vénérable  Fr.  Xlnienes  de  CUneros,  por  Pedro 
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Salaia*.  SfttUa^  i55q,  itHfoL 
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de  la  Salde.  Lfsbaa^  i585,  pei.  ln-foI 
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tiadriil,  i#aa,  pci.  In-.y.  ' «.oiuga. 

aflo^  Actions  lidrolqiies  cl  plaisantes  de  rcninc- 
rrar  Charles  A . folagne,  i683,  pet.  In-ia.  ^ 
*iDO>»i  808(1X1780.% 's  hiAiory  of  (àliarlex  >' 
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®'*"'PP«rocollectl).  AMturp., 
JiHU.Mlena,  1554  (Kerum  i555),  pet.  In-^TÏg 

u'o'*'’"  **'  *“'"■»  •*<•  <:Wpre.  etc.,  por 

Fer.  lie  Haeacav.  Aeef/fa,  157a,  in-4. 
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aOoOJ  Monarchla  de  Esnaila  evcriiis  n . 

Sasoovii.  jgurf„-d,  PP''  P.  de 

a6o04  lllstoria  del  capltan  D.  lliqiE-'ile  Arâloc 
marques  de  Pescara,  por  VsuxTÎX 

*"  P’errando  d’Avalo  serin.  1 

bT.fof.““^'’""*  dl^drid, 

dS;r„;'vXTna'?^Œ  teV?-' 

30^  liuioirc  de  Philip, « ir,  roi  d'Fjpagne  nar 
Aies.  Duinesnll,  3*  édition.  Pari,  i8-r4  bsi'^ 

succsos  de  guerra.  en 
Iialla,  y partes  de  Lcvanle  y Barbarla  'nnp 
H^r.  de  Aocuaaz  de  Torres. 

300,5  Hlslolre  de  D.  Juan  d'Autriclu,  par  Âlexl, 
DumesnII.  Par/,,  i8a»,  ln-8  Alexis 

06076  lllstoria  de  D.Femandd  Alvarez  de  Toledu 
( lUnudo  comunmenic  d Grande)  nrlme,^^ 
nombre  duque  de  Alva,  escriSV'^exT™' 
por  D.Mcenle  de  ilusIanU  Jfmlr/a,^73,  g ml 
pet.  ln-4.-Voy.  le  11-  33014.  vol. 

>0077  (Cronlca  de  el  cardrnal  D.  Juan  Tarer. 

PPf  P«l™Salazîr  y Me^’ 
doça.  n/fda,  1603,  in.4.  •'•“«sr  y Ben- 

>0078  <:nHilu  del  gran  canlenal  de  FjdsII. 

V'  X.  'î  de  Mendoça,  por  p Ss^îf,' 

de  »!endoza.  raUda,  1633,  lu-fij 
56079  Memorlas  para  la  historla  de  D.  FelIne  III 
por  D.  Juan  AaBes.  Vadr/d,  173J,  pet  Inïî 
sfloto  U sTsos's  history  of  Phlll,.  III.  ïTiidîtîyys. 

•JO081  Vida  y muerle  de  dolla  Margarita  de  Au.. 
Gautier.  Parfs,  iflao,  ln-8.  *'  "■ 


>6083  Historla  de  D.  Felipe  IV.  nor  D ro„..i 
do  Cesp«le.  y Mcne«i..'Z,-s4oi.'^,.-, 
retenu,  |634,  In-fol.  ’ " 

>6083  Memolrs  of  Spain,  durinii  ihe  r.1.»  r 
Philip  IV  and  ChaSU  il.  fro7itei  .0  f,o^^ 
Pnn'np-  Pdini.,  1834,  3 vol.  In.8  ’ ' 
360M  Relation  de  ce  qui  s’est  passé  en  Ésnaim. 
*la disgrJccdu comte d'OlIvarès.  lrad.d?*Tüd’ 

enfra.iyols.d»s,erd.,Mfr«rH.ii6^Ï;u^,'; 
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562  HISTOIRE. 


760itl  Histoire  du  minislère  du  comte-duc  (d'OSi 
«arès),  a\ec  des  réOexioDS  politiques  et  curieu- 
ses (trad.  de  Pcspagnol  du  comte  de  l4  Hora). 
Coiogne^  Van  Egmonty  1673,  pet.  lu-ia, 

s6o85  iU'IatlOD  des  dilTércnds  arrivés  en  Espagne, 
entre  Jean  d' Autriche  et  le  cardinal  Mtard , en 
1ÔO8  et  1^,  trad.  de  l’espagnol,  par  de  C.  S. 

( le  rhevlnrr  de  Sainte-Colombe,  aidé  de  H.  de 
La  Touche  Paquerals,a%ec  une  préface  de  Mc. 
Tlioynard).  Parity  Barbin^  i077»  a 'ol.  In-iu; 
ou  Cologne^  P.  Uarteau^  i®77»  â vol.  peL  In-ia. 

S6086  Suite  des  particularités  arrivées  à la  cour 
d'Espagne,  depuis  le  lO  novembre  de  l'an  1675. 
Cologne^  1678,  pet.  lu-is.- 

360»7  lll.slorU  civil  de  Espafta,  1700-33,  por 
Betu.vDO.  l/arfrid,  1 730,3  vol.  io-foL 

afio88  Histoire  de  ravènement  de  la  maison  de 
Bourbon  au  irOne  d'Espagne,  par  Targe.Pan'.v, 
177a,  fl  vol.  In-ia. 

36089  Mémoires  secreu  sur  rétablissement  de 
1a  malsou  de  Bourbon  en  Espagne,  extraits 
de  la  correspondance  du  marquis  de  Louvlllc. 
/»ari>,  I8i6,  * vol.  ln-8. 

tflopo  Négodalloiis  relatives  4 la  succession  dT>. 
pagne  sous  Louis  XIV,  précédées  d’une  Intro- 
duction par  M.  MIgncl.  Paris  y i83fl-3a,  3 vol. 
lu-3. 

36091  Mémoires  roililaires  relatifs  4 la  succession 
d'Espagne  sous  Louis  XIV,  extraits  par  le  lieu- 
tenant-général De  YauU,  revus,  publiés  et  pré- 
cédés d’une  introduct.  parle  lieutenant-général 
Pelet.  Parité  i836-3i,3  voL  lo-3.,e(  atlas. 

36093  Succession  dcl  rcy  Phclippc  V,  por  Ant.  de 
(Jsil.Lv.  Madrid^  1703,  in-fol. 

36093  ftlèmolres  pour  servir  4 l’histoire  d'Espagne 
sous  Philippe  V,  par  D.  Vincent  Racaixab  y 
Sauna,  marquis  do  Salnt-Pblllppe,  trad.  de 
l’espagnol  (par  de  Maudave).  Jwuterdam^  1736, 
3 vol.  ln-13. 

36093  Memoirs  of  the  klngs  of  Spain  of  lhe  bouse 
of  Bourl>on,  by  WIIL  Coxx.  London,  i8i3, 
3 vol.  io-4. 

9COQ.5  Hisiorit  del  duque  de  nipcrd4,  primer 
minlslro  de  Kspafta , eu  el  reynado  de  Felipe 
quliito,  segunda  ediclon,  afiadida  e ilustraüa 
con  largas  notas  y muchos  documenloi , por 
D.  Salvador  José  Maflcr.  Madrid^  1790*  P«t. 

I0-3. 

36096  Storia  del  regno  dl  Carlo  111  dl  Borbone, 
re  dcllc  Spaguc,  dl  Fr.  Becalllnl.  Fmesfa,  1790, 
I0-8. 

36007  Memorias  para  la  hlstorla  de  la  revoluclon 
de  KspaAa,  por  M.  Nellerto  (J. -Ant.  Liorente). 
Parity  1813-16, 3 vol.  ln-8.— Trad.  en  français. 
Paris^  1813-19,  3 vol.  ln-8. 

36098  Mémoires  Idstor.  sur  la  révolution  d’Es- 
pagne, par  M.  de  Pradu  Ports,  iSifl,  ln-8. 

9O099  Hlstorla  raxonada  de  los  prlncipaks  succ- 
sos  do  lagioriosa  revoiucioo  de  EspaAa,  por  D. 
Jose-Clem.  Carnlcero.  Madrid^  I8i3-i3,  3 vol. 
ln-8.  , ^ .. 

96100  Resumen  historien  de  la  revoluclon  de  f-^ 
paila,  en  afto  de  1608,  buta  i8i3,  }H>r  cl  P.  .M. 
Salmon,  segunda  edidon.  Madrid^  1830,  6 vol. 
pei.  ln-8. 

36101  Documeotos  concemlentcs  a la  guerra  y 
revoluclon  de  Espafla,  porel  marques  deMira- 
flores.  Loiidra,  i833,  3 vol.  gr.  ln-8. 

36101*  Hlsttdre  du  soulèvement,  de  la  gnerre  et 


(le  la  révolution  d'Espagne,  par  le  comte  de 
Toreno  (trad.  de  l’espagnol,  par  M.  L.  Vlardot). 
part#,  1833-38,  3 vol.  in-8. — Le  texte  espagnol, 
Madridy  i833-37,  5 vol.  ln-8. 

36101^  Napoléon,  0 el  verdadero  D.  Quixote  de 
la  Europa,  ô sean  cotumcntarlos  criilco-pairio- 
tlc<s>burlescos  a varios  decretos  y parrafos  de 
las  gacetas  de  Napoléon  y su  hormano  José,  etc. 
(por  D.  iose-Clem.  Carnlcero).  Madrid,  i8i3, 
6 part,  en  3 vol.  pet.  ln-8. 

3fli03  Histoire  de  la  révolution  d'Espagne,  de 
1830  à i8a3,  par  un  Espagnol,  témoin  oculaire 
(Sebasl.  Mlflano).  Porta,  i833,  3 vol.  in-8. 

36103  L’Espagne  sous  Ferdinand  VU.  par  le  mar- 
quis de  Cusline.  Paris,  i83H,  3 vol.  in-8. 

36103*  Histoire  politique  de  l’Espagne  moderne, 
par  M.  de  Marliani,  3*  édit.  Paria,  i83i,  a vol. 
In-H. 

(Tour  l’biunire  dM  ramp*cae«  de»  Français  «a  Eipafae. 

voy.  Aar  militaire,  n. 


D.  3félanges  d'bistolre  d’Espagne  ; avec  les 
monnaies  et  médailles  de  ce  royaume. 


i6io3  Damianus  a Gocs,  aliquot  opuscula.Lœanfi, 
i533,iu*3. 

36103*  Opusculos  castellanos  de  Ambr.  Moialcs. 
Madrid^  W93,  3 vol.  in-3. 

96105  Dialogos  de  varias  bistoiias,  por  P.  de 
Maris.  Colmbra^  1898,  ln-3. 

36106  Libro  de  las  cinco  cxcelencias  del  ElspaAol 
que  despiicblan  a EspaAa  para  su  maynr  po- 
(cncla  y üllaiacioii,  porel  P.  Benito  de  P^- 
losa  y Uondragon.  Pampelona^,  1637,  ln-3. 

36107  Rcsiaiiracion  politica  de  Espafta^  en  oebo 
discursos,  por  Sancho  de  Moncado.  Jfodri’d, 
i0i9fréimpr.  1736),  pet.  in-3. 

3O108  Memorias  de  las  reynas  catoMcas,  hlstorii 
gencaloglca  de  la  casa  real  de  Castllla  y de  Lcoo, 
por  Fr.  Henr.  Florex.  Jfadrid,  1770,  3 voU  pet. 
ln-3.  fig. 

36109  Th.  CampanelUr  de.  monarcbla  hispanka 
discursus.  Amstelod.,  1O30,  in-33. 

36110  Ensayo  hlstorlco-crit.  sobre  la  antigua  le- 
glslarioii  de  los  reynos  de  Leon  y Castllla,  por 
Fr.-M.  Marisa.  Madrid,  i8S3,  9 vol.  io^— 
Voir  le  n*  398O. 

36111  Teorta  de  las  cortes...  de  los  reynos  de 
Ijeoii  y Castllla,  por  Marisa.  Madrid,  181S. 
3 vol.  ln-3. 

36111*  Examen  hlstorico  de  la  rerorma-consütii- 
tional  que  hicleron  las  cortes  generales  (1810- 
i3),  por  Ag.  de  Arguelles.  tondra,  1835,  3 vol. 
ln-8. 

36113  Coiccclon  de  cortes  de  los  reynos  de  Leon 
y de  Castllla,  piiblicada  por  la  rêalAcadtmila. 
Madrid,  i836,  ln-3. 

96113  Origen  de  las  dignidades  segUures  de  Cas- 
tilla,  por  P.  Salaxar  de  Mcndoaa.  Toledo,  1618, 
In^ol. — Voir  le  n*  38918. 

36113  Origen  y prirlleglos  de  los  ricos  hombre^. 
— Voy.  le  n**  98917. 

36113  Los  claros  varonesde  EspaAa,  y carias,  por 
U.  PiLGAR.  d/ra/a,  1533,  iM. 

36116  Hlstorla  de  la  mllicia  espaAola,  por  Joac. 
Maiin  y Mendou.  Madrid,  1776, .9  vol.  ln-3- 

96117  Origen,  progresos  y esladode  las  renias  de 
la  corona  de  EspaAa,  su  gobierno  y admiolstrA- 
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ekm,  por  D.  GalUrdo  Femandes.  Madrid^ 
i8oS«  h vf>t  p«t  ’Auwl  1617,  8 voL  in-ft. 

96118  Historia  det  iuxo  y de  las  leyet  sunluarta> 
de  Eü|>afta,  por  J.  ScwpniE  y Guarinoa.  Madrid, 
1788,  9 part,  en  1 vol.  ln-8. 

aOiio  Memorias  pollticas  y ecoooinlcas  sobre  lo> 
frutos,  coDicrcio,  fabricas  y minas  do  Espafla, 
))or  Bug.  LiaaoQA.  Madrid,  lyST^iSoo,  45  >ol. 

IM. 

aOi90  £(udes  sur  l'histoire  des  InstKuüons,  de  la 
nuérature,  du  théâtre  et  des  boaux*arts  en  Es- 
pagne, par  L.  Vlardot.  Parii,  i8S5,  ln>8. 

9O191  Museo  de  las  medailas  de.sconocidas  espa- 
Rolas,  por  D.  Vicente  Lastasosa.  Huescay  i845, 
ItH). •Voiries  n*«9p84i  et  sulv. 

96199  Traiado  de  la  moneda  Jaquesa,  etc.,  por 
lasTAKosA.  Xaragoza,  1O81,  In-â.  — Voir  ÂiS'J. 

96198  Escniünlo  demaravedisesy  monedasdeoro 
antiguas,  su  valor,  y cambto  a las  monedascor- 
rlentcs,  por  P.  débutas  Benitei.  Madrid,  1768, 
in«4. 

96194  Dfmionstracion  hisl.  del  valor  de  las  mo- 
nedas  que  corrian  durante  el  reynado  de  D. 
Knrique  III,  por  Mc.  Sau.  Madrid,  1797,  pei 
In-fol. 

96195  — durante  el  reynado  de  D.  Enrique  IV, 
por  Mc.  Saex.  Madrid,  i8o5,  ln-4. 

96196  Essai  de  classiOcatlon  des  monnaies  anto* 
nomes  d’Espagne,  narP.de  Sauky.  Metz,  i84o, 
iiHê.,  avec  8 plaocnea. 

E.  Histoire  particulière  des  Provinces  et  des  Villes 
d'Espagne. 

96197  lllsiorla  o descripcion  de  la  cibdad  de  To- 
ledo...  adonde  se  tocan  y reOren  muchas  anU- 
guedadrs,  y cosa.s  notables  de  la  historia  general 
ét  EspaAa,  por  Pedro  de  Alcocer.  Tûiedo,  i554, 
pet.  In-fol. 

96197*  Los  reyes  tiuevos  de  Toledo,  por  Crlstoval 
Lozano,edlt.  9*.  Madrid,  1674  (aussi  17O4), 
ln-4. 

96198  Historia  de  la  cludad  de  Toledo,  por  D. 
de  Roxas,  conde  de  Mora.  Madrid,  i654*63, 
9 voL  in-fot. 

96 1 98*  Descripcion  bistorka  del  oblspado  de  Osma . 
por  D.-J.  Loperraez  Corvalan,  con  coleccion 
diplomalica.  Madrid,  1787,8  vol.  in-4. 

96199  Teatro  de  tas  grandeaas  de  U villa  de  Ma- 
drid, por  Gil.  Goiualcx  Davlla.  Madrid,  1698, 
in-fol. 

96180  Historia  de  la  antiguldad,  nobiexa  y gandexa 
de  la  villa  de  Madrid,  por  Geron  do  Quimaoa. 
Madrid,  1699,  in-fol. 

96181  Solo  Madrid  es  cortc,'  y el  rortesano  en 
Madrid,  llbro  hUtorieo  pollüco  de  Alonso  Nu- 
ftex  de  Castro.  Madrid,  1675,  ir^4. 

96181*  Panorama  matritense,  cuadrosde  costum- 
bres  de  la  capital,  por  un  cuiioso  parlante. 
Madrid,  1885,  8 vol.  ln-8. 

96189  Descrlpdon  del  real  monasterlodelRacorial, 
por  Fr.  Franc,  de  las  Sastos.  Madrid,  1687, 
ou  i68i,  pet.  In-foU  fig. 

96188  Descripcion  del  real  monasterio  del  Esco- 
rtai..., por  Fr.  Andres  XImenes.  Madrid,  1764, 
pet  In-fol.  fig. 

96184  Topogralia  del  real  alto  de  Araiijuex,  por 
Domingo  de  Agulrre.  Madrid,  1778,  in-fol.  fff. 
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961 85  Historia  de  U cludad  de  Compluto,  vulsar- 
meme  Alcala  de  Henares,  por  MIg.  de  PorUlla. 
Ateala,  1798-98,  8 part  in-4. 

98188*  Historia  de  1a  grandeaa  de  la  cludad  dt* 
Ailla,  por  Fr.  Luys  Avix.  Alcala,  1607,  in-fol. 

96130  Historia  de  larludad  de  Guadalaxara,  por 
Alonso  NuAex  du  Castro.  Madrid,  i653,  pet 
in-fol. 

9G1S7  Historia  de  la  cludad  de  Cuença,  par  J.- 
Pablo  Marür  lllxo.  Madrid,  169g,  in-fol. 

96188  Historia  de  la  ciudad  y corte  de  Leon  y de 
sus  reyes  ; Iglesia  de  Leon,  etc.,  por  Manuel 
Ilisco.  Madrid,  1799, 9 «ol.  pet  in-4.  Ag. 

9Gi8g  Historia  de  las  antiguedades  de  la  cludad  de 
Satamanca,  porGIl.-Gonç.  de  Avila.^efamanca, 
1606, In-4. 

90i4o  lllstorla  de  la  cludad  de  Segovia,  por  D. 
üef^oLMELXinBS.^^ovfe,  i63f  (ou  Madrid,  i64o), 
iii-fol. 

36141  Antiguedades  y cosas  mémorables  det  prin- 
cipado  de  Asturias,  por  L.-Alpb.  de  Carvalbo. 
Madrid,  i6g8,  in-fol. 

96149  Diccionario  geografleo  hlstor.  de  EspalU, 
por  la  real  Academia  de  la  historia,  seccion  I : 
compretiende  Navarra , VIxeava , Alava  y Gul- 
puxeoa.  Madrid,  1803,  9 vol.  (o-4. 

961 48  Averiguaciones  de  las  antiguedades  de  Can- 
tabria,  porGabr.de  UwAO.Safàmaiira,  1689*91, 
9 vol.  in-fol. 

96144  Discurso sobre  la  antigua  famosa  Cantabiia, 
por  M.  de  LARiuMciDt  Madrid,  1786,  io-6. 

96148  La  Cantabria,  dlsertacion  sobre  el  slüo  y 
exteorion  que  luvo  en  tiempo  de  los  Romanos, 
etc.,  jMr  Fr.-Henr.  Florex.  Madrid,  1768,  ln-4. 

90i46  ôrlgen  de  la  nadon  bascongada  y de  su 
lengua,  por  PuocHnot  Pamplona,  1760,10-8. 

96147  Dissertation  sur  les  Basques  (par  Math. 
Chlniac  de  la  Bastide).  Pari»,  sans  date  (1786}, 
in-8.  de  vin  el  8o4  pp.,  avec  une  pl.  (Tome  1 de 
la  9«  part  d'une  irad.  des  comment,  de  César, 
restée  Inédite.) 

26147*  Historia  de  las  naciooes  bascas,  por  J.-A. 
de  Zamalora.  Auch,  1818,8  voL  ln-8. 

96i46  Noildas  historicas  de  las  1res  proviodas 
vaKongadas,  por  D.-J.-Ant  de  Llouwtc. 
Madrid,  i8o6,  3 vol.  in-4. 

95i4g  Coleccion  de  documentes  concemientes  a 
las  proviodas  vascongadas  y varios  puebloa  y 
rorporadones  de  la  corona  <k  Castllla,  coplados 
del  arebivo  de  Simancas.  Madrid,  1899-80, 
8 vol.  pet  io-4. 

96180  El  mondo  primlUvo,  o examen  Olosofico  de 
la  amiguedad  y culturadela  nadon  bascongada, 
por  J. -B.  de  Eaio.  Madrid,  1818,  ln-4.  Toen.  1**. 

96181  Essai  de  recherches  sur  les  premiers  babl- 
tanis  de  l’Espagne,  par  le  moyen  de  la  tangue 
basque,  par  M.  Gulll.  de  Humboldt  Btrlin, 
1891,  In-^ 

961 59  Essai  historique  sur  les  provinces  basques 
(Alava,  Guipuxcoa,  Biscaye  et  Nawre)...««. 
Bordeaux,  188O,  lu-8.  (9*  édit) 

96188  Semana  hispano-bascongada,  la  uolca  de 
U Europa,  eut,  por  SonaMUierA.  Pamplona, 
i8o4,  in-4.  * 

96184  Historia  civil  de  la  provioda  de  Alava,  por 
Landaxurt.  Vitoria,  1798,  pet  ln-4* 

96188  Historia  de  la  cludad  de  Vitoria,  por  Lao- 
daxurt.  Vitoria,  1780,  pet  ln-4. 

96186  InvesUgadones  bhrtor.  de  la.s  antiguedades 
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de  Nawra,  por  Joe.  de  Mofter.  PamploHay  lOO  j, 
in*fol. 

Defen&a  hlstor.  por  la  antiguedad  del  reyiio 
de  Subrarbe  (contra*las  inT««ttgaciones  de  !Va> 
varra  dcl  P.  Jo«.  Morct),  por  Dontlngo  Laripa. 
Zaragora,  1675,  in-fol. 

26i38  Congrcs^loiies  apologcticas  sobre  la  verdad 
do  las  îiivesrigarioncs  histor...,  por  J.  Murei. 
PamploM,  1678,  iii-â. 

20i.>Q  Anales  dcl  reyno  de  Navarra,  por  Jos. 
Moaet,  y K.  de  Alêsco.  Pamplona^  i684'i7i 5« 
5 \ot.  in-foL 

26 1 Ao  Cotnpendlo  de  los  cinco  tomos  de  los  anales 
de  Navarra,  por  Elizondo.  Pamplona^  17S2, 
pet.  In-fol. 

s6idi  La  conquLsta  dcl  reyno  de  Navarra,  bêcha 
por  l.uys  CoRAEA.  Toledo^  i5i3,  in-fol. 

sfiiôa  P.  de  MaAa,  inarca  hispanlca  slve  lliues 
hlspanlcus.  Paris.,  1688,  in-fol. 

2O1GS  i.a  cclarecida  coronica  de  los  principes  de 
Sobrarves,  Aragon,  etc.,  por  G.  Fabr.  de  Vacad. 
Çaragoça,  iâ90,  In-fol. 

3O16A  Historia  de  la  economla  politica  de  Aragon, 
por  Ign.  de  Asso.  Zaragofa,  179^1  in-4. 

3O16!)  Mariseus  slculus,  de  primls  Aragonic  re- 
gibus.  c'æt.‘Aug.,  1 ioq,  In-fol. 

(^sp.  SciuppK  Sfde  Aragoniæ  regum  ori- 
gine, posterUale,  de.  Mediolani,  1628,  in-â. 

26107  Anales  de  la  curona  de  Aragon,  por  Geron. 
ÇuRiTA.  Zaragoça,  1610-21,  7 vol.  in-fol. 

3G168  Ilicr.Surila,  indices  rcruiu  ab  Aragoniærc- 
gibus  gesurum.  Casar.-Aug,,  1578,  in-fol. 

26169  Hlstorla  de  Aragon...,  por  V.  Blasco  de 
Lanuza.('nr4>270fn,i6i9-22,2  vol.  in-fol.  (Article 
ÇttniTA.) 

96170  Primera  parte  de  los  anales  de  Aragon,  que 
prosiguc  los  de  Zurita,  por  B.-L.  de  Argcnsula. 
i63o.  — Segunda  parte,  por  Fr.  Andréa.  i665, 
9 vol.  In-fol.  (Article  Çirita.) 

96171  Anales  de  Aragon...,  por  Diego  de  Sayas 
Rabancra.  1666,  in-fol.  (Article  (A’rita.) 

26172  Anales  de  Aragon....,  por  Miguel  Bamon 
Zapater.  16O6,  In-fol. 

96 1 73  Anales  de  Aragon.. . , por  Diego  Jos. Donner. 
1697,  In-fol. 

26173*  Hier.  Blasca,  aragonenslum  rerum  com- 
locntarll.  Casar.-4ug.,  i588,  in-ful. 

2617&  Coronacioncs  de  lus  reyes  de  Aragon,  etc., 
por  Ger.  de  Blancas.  Caragoça,  i6fti,  3 toni. 
en  1 vol.  iii-A. 

36 1 73  Los  reyes  de  Aragon  en  anales  blsloricos,  por 
P.  Abarea.  Madrid,  1689,  et  Salam.,  1G8A,  2 vol. 
In-fol. 

96176  Corona  real  dcl  Pireno  esiabiccida  y dis- 
pulada,  por  Domingo  Laripa.  Çaragoça,  iG83- 
88,  2 vol.  in-fol. 

96177  nistorias  c conquesus  dels  reysde  Aragon, 
etc.,  por  Pere  Tomicb.  Barcelona,  ihSh,  In-fol. 

96178  Antiguos  trata<ios  de  paces  y alianzas  entre 
alguoos  reyes  de  Aragon  y diferentes  princii'cs 
iiiQvles...  jiUbl.  por  Ant.  de  Capwany.  Madrid, 
178O,  in-A. 

96179  (Ihronica  de  Jaume  primer  rcy  de  Aragon... 
per  llainou  Mistakkr.  Valentia,  iââ8,  in-fut. 

96180  Hhtnria  de  D.  Jayme  1,  per  Bern.  Gouez. 
Mlcdas.  Palencia,  i58A,  in-f<d. 

96181  Chroiiica  dei  rcy  en  Jacmb  de  Aragon. 
Palencia,  iSSy,  In-fol. 

96169  Colecclon  de  carus...  en  que  se  convciicc 


que  cl  rey  Jayme  1 de  Aragon  no  fué  d verdadero 
autor  de  la  crgnlca  que  corre  a su  nombre,  por 
Jos.  Vlllaroya.  Palencia,  1800,  peu  In-A. 

96183  S|>eculuin  boni  priuripis,  Alpbonsus  rex 
Aragoiiif , ab  Ant.PANORiiiTi.  Amstrrd.,Elzttir, 
it>A6,  |>ei.  ln-12. 

96i83*  Fundacion,  ezcelcnclas,  cosas  oicmorables 
de  laciiidad  de  Üuesca,  por  F.  Diego  de  Ayosa 
y de  Iriarte,  flnrsca,  1G19,  in-fol. 

2618A  Gruiilca  universal  dcl  principado  de  Cata- 
luFla,  por  Geron.  Puades.  Barcelon/t,  1629-Si, 
5 loni.  en  8 part.  In-A. 

26183  llisturia  de  (^alaluAa,  hasta  la  muerte  de 
Pedro  111,  por  Bern.  Dcsclot,  traduzlda  del  an- 
tiguo  catalan  eu  romance  castcllano,  por  R.  Ger- 
vera.  Barctl.,  161G,  in-4. 

26186  Anales  de  Caiatuîia,  etc.,  üesde  la  primera 
püblacion  de  Espaila,  aAu  dcl  inuudo  1788, 
baMa  cl  présente  de  1700  de  J.-C,  |M)r  D.  Nar- 
ciso  Félin  de  la  PcAa  y Farcll.  Barcetona,  1709, 
3 vol.  in-fol. 

96187  Historia  de  los  antiguos  condes  de  Barce- 
lona,  por  Fr.  Duco.  Barcelona,  iGo3,  in  fol. 

2C188  Uriacion  de  la  invasion  del  cxercilo  de 
Francia  en  CataiuAa  , en  1285...,  por  Bcm. 
Dcsclot.  Madrid,  1793,  In-A. 

26189  Expedidon  de  lus  (Catalanes  y Aragoneses 
contra  Turros  yGriegos,  por  Fr.  de  Moxcada. 
Barcflona,  |623,  In-A. 

26iQoHisioria  de  lus  moviinicntos  de  CaialuAa..., 
tM)r  Cl.  IJiiertino  (Man.  de  Mei.o).  i6A5,  in-A. 

26191  Kpiiomede  los  principlos  y progri'^sos  de 
tas  guerras  de  CatuIaAa,  on  16A0  y iGAi,  por 
Gasp.  Sala.  BarteL,  lûài,  In-A. — Le  niGme,  en 
françois.  Houen,  iOA'J,  in-A. 

26192  Hier.  Pauli  llt>eUus  iiiscriplus  Bardnona. 
Barcinoni,  lAyi,  in-4.  (.Article  Paclis.) 

96193  J.-P.  Xamar  Domlcetlo,  civilis  docirina  de 
aniiquilaïc,  relig.,  regim.,  etc.  civitath  Barcl- 
non«,  ubi  multa  de  Jure  univcrsilalis  et  reipo- 
blicie  iilustrbiuur  opéra  J.  Munras.  Barànotur, 
1668,  in-A. 

9619A  Mciiioiias  histor.  sobre  Bapcclona,  porD. 
Ant.  deCAPMARY.  Madi'id,  1779,  A vol.  in-A- 

9O195  Discurso  de  la  cauipaua  de  VlllilU,  por 
QtiAORES.  Madrid,  i025,  In-A. 

26196  Libro  de  las  grandcEas  y cosas  mémorables 
de  la  dudad  de  Tarragoiva  ; por  Ltiys  Pons 
de  Ycart.  Ijerida,  i&79,  pet.  ln-8. 

96iq7  Ljica,  sus  sanlos,  su  antiguedad  eclesias- 
tica  y seglar,  por  M.  de  Koa.  Snilla,  1629, 
in-A. 

26198  Tortosa,  ciiidad  fidclissima,  por  V.  de 
Mira^all  y Florcadeli.  Madrid,  i6Ai«  >n-A. 

26199  Curoiiica  de  Vatenria.  etc.,  por  P.  Ant. 
Belter,  yalrnrfn,  i538,  In-fol. 

26200  (^runica  de  la  dudad  de  V alencia,  por  Martin 
de  VicvANA.  f'aleneia,  i50A,  In-fol. 

20201  Hi.sturia  de  Valoiicia,  por  Gasp.  Escolaro. 
r<j/rnfiVi,  1610,  2 vol.  In-fol.  (io8  fr.  Sanipayo.) 

26202  Anab's  del  reyno  de  Valencia , que  correii 
(lesde  su  poMacion  liasia  l.v  niucric  del  rey  D. 
Jayme  el  conquistador,  por  Fran.  Dia^o. 
PnlfHria,  i6i3,  In-fol.  (Non  terminé.) 

96203  ResuiiK-n  Uistoriat  de  la  fundacion,  y anti- 
guedad de  la  dudad  de  Valencia,  por  Pascal 
Ésclapes  de  Guillo.  f'airneia,  1738,  In-A.  (Pour 
les  Observaciones  de  Cavanillcs,voy.le  A509.) 

9620A  Discursos  blsloricos  de  laciudiddeMurcla, 
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por  F.  Cascale».  Wwrcid,  i6ai;  rétmpr.  «n  i'j75, 
In-fol. 

30qo5  Hisioria  de  Jumilla,  por  J.  Lozaüo.  Murcia, 

1800,  In-rot. 

30oo3*  AniiKoedad  y blasones  de  la  riudad  de 
Lorra,  y histoHa  desania  Maria  de  las  Huertas, 
por  Pcd.  Morole  Ferez  Cliaecos.  ilTurr/<i,  17A1, 
in-fol. 

3620O  Anlipiiodad  de  la  dudad  y iglesla  calhedr. 
de  Thv,  y de  sus  obispos,  por  Pr.  de  Sanc^val. 
Braffrt^  1610,  ln-4.  ^ 

a0*iO7  Carlhagena  de  F.spafla  niiisirada«  su  autor 
Fr.  Leaiidro  Solcr.  Murcia^  i777-78«aTol.  peL 
In-ft.  I}g. 

30308  Crontca  de  los  Moros  de  Espaça , por  J. 
Bleda.  Fa/rnrttf,  1618,  in-lol. 

3Ô309  Ifisloria  de  la  d<milnadon  delos  Arabes  en 
Espafia,  por  Jose-Ant.  Coude.  Madrid^  i8qo, 
S vol.  In-ft. 

(l*our  Itilitoire  de»  Arabe»  par  Cardone,  voj.  la  n.  tSSAA.) 

30310  Tbe  hisiory  of  lhe  nialioniedan  empire  in 
Spalii,  by  Mleput.  Londorty  i8tO,  In-ft. 

3Ô310*  The  lilstory  of  ihe  muhainmedan  dynasties 
in  Spain,  by  Ahmed  Ai-Makkary,  transi,  by  M. 
Fascual  de  Gayangos.  Londorty  i8fto,  3 vol.  In-ft. 
(Voir  l’article  Mibpht.) 

30311  AntIquUies  of  tbe  Arabs  In  Spalo,  by 
Mibphy.  i8i0,  fn-fol. 

30313  History  of  tho  Moors  In  Spain,  by  Th. 
Bourke.  Londony  1811,  In-ft. 

a03i5  La  verdadera  hisloiia  dcl  rey  Don  Bodrlgo, 
couipucsia  por  Abilcasim  Tarif  Aiientarique, 
trad.  por  Mig.  de  Luna.  CranadOy  i3ga  et  1600, 
3 part,  in-ft. 

303ift  Hbtoria  de  los  Moros  de  Granada....,  por 
Ginez  Ferez  de  Hita.  (’aragoçay  iûg5t  ln-8.  — 
seguoda  parle,  1610.  loft. 

30315  A chroniclc  of  tho  conquest  of  Granada, 
from  tbe  mss.  chronlcles  of  fray  Ant  Agapida, 
by  Washington  Irvisg.  London,  i8'jg,a  vol,  I11-8. 
— Traduit  en  français  sous  le  lltred'ilijfotre  de 
ta  conquête  de  Crrnnde,  par  J.  Cohen.  Forfi, 
183g.  3 vol.  ln-8. 

30310  Hisloria  de  los  Moriscos  de  Granada,  por 
Luis  de  Mvbmol.  Halagay  1600,  in-fol. — Voir 
le  0"  383fto. 

30317  Guerra  de  Graiiada,  que  blzo  Felipe  II 
contra  los  Moriscos,  por  Diego  Hcrtado  de 
Mendoza. 

30318  Espuision  Juslificada  de  los  Moriscos  espa- 
fioles...,  por  Pedro  Azitar  Cardora  (Jeron.Azuar 
y Embld  Cardora).  Uuettcay  iCi3,  pet.  ln-8. 

3031g  Jusia  expulsion  de  los  Moriscos  de  EspaAa, 
por  bamian  Fosseca.  üqino,  iCis,  |>e(.  in-8. 

30330  Relaclon  de  la  rebelioii  y expulsion  de  los 
Moriscos  del  reyno  de  Valencia,  por  AnL  de 
CoRBAL  y Rojas.  VaUadolidy  i0i3,  in-ft. 

30331  Mémorable  expulsion...  de  los  Moriscos  de 
Espafia,  por  M.  de  Guadaujara.  Pamplonay 
1018,  in-ft. 

30333  Frodiclon  y üestlerro  de  los  Moriscos  de 
Casuila...,  porM.  de  Guadalajara.  Fampfonn, 
s0ift,  in-ft. 

30338  Antigiiedad  y excelenclas  de  Granada,  por 
Fr.  Bermudez  de  Pedraza.  Hadridy  i0o6,  in-ft. 

3033ft  Paseos  |H>r  Granada  y sus  coutomos,  o des- 
crfpcion  de  sus  antiguedades  y moouineotos,  {«or 
J.  de  Echeverria.  Grtnaday  1767,  ou  i8tft,  3 vol. 
pet.  in-ft. 
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30335  Razon  de  Julçlo  seguido  en  U dudad  de 
Granada  contra  varies  falsiOcadoresde  escriltiras 
pubücas,<aionumenio$,  etc..  Jtfedrid,  1781,  pet. 
in-fol.  flg. 

(Sur  l'AIbanbra  4»  Gmud»,  voir  l‘brtl«)o  Lowl»,  •■wl 

«lao»  rArrhitMlorv,  le  d.  oau.)  O 

3033C  Verdadera  relaclon  de  la  antlgucdad  de  las 
Batuecas,  por  Gonzalez  de  ManucL  Ifadrfd, 
i6g8.  In  ft. 

3G337  MI.sioria  de  el  oblspado  de  Guadix  y Baza , 
por  Ped.  Suarez.  .Vadridy  i6g6,  In-fol. 

30337*  Hlstorla  de  la  antigua,  y conilnuada  no- 
blrzade  la  ciudad  de  Jaeo,  porBartol.  \imenes 
Paioii.  JacHy  1038,  Ib-ft. 

30338  Conversaciones  hisloricas  malagueflas,  0 
iiialeriales  de  noUcias  seguras  para  formar  la 
historia  de  la  ciudad  de  .Malaga , por  D.  Cec. 
Garcia  de  la  Lefia.  MalaçOy  17^-^,  ft  vol.  pcL 
ln-8.  Og. 

3033g  Noblcza  de  Andaluzla,  por  Argote  de  .Mouna. 
SeviUrty  i588,  lii-fol. 

3O280  Historia  de  la  ciudad  de  SevIlU,  coropuesta 
por  el  llcen.  D.  Pablo  de  Esplnosa  de  los  Mon 
teros.  SeviUtty  iOS7-3o,  3 vol.  In-fol 

30381  Aniiguedades  y principado  de  la  ciudad  de 
Sevilla,  por  ci  D.  Rodrigo  Caro.  SevitUy  i08ft, 
iii-ful. 

36383  Annales  delà  ciudad  de  Sevilla,  por  Ortiz 
de  Zuniga.  Jfodrid,  1G77,  in-fol,  ou  178O, 
5 vol.  pet.  In-ft. 

30388  Aotiguedades  de  la  villa  de  (^rmona,  y 
conipendlo  de  historlas,  por  J. -S. -B.  Arcllano. 
Setdtay  lOaS,  ln-8. 

3(>38ft  Grandeza,  y antiguedades  de  la  Isla  y dudad 
de  (^dtz,  por  X-B.  Suarez  de  Salazar.  Cadi:  y 
lOio,  in-ft. 

3G38ft*  Cadix  phenida,  con  el  examen  de  varias 
ooticlas  anllguas  de  KspaOa,  que  conservan  los 
rscritorcs  hebreos,  pbcnictos,  gdegos,  romanos 
y arabes.  Madrid  y i8o5,  8 vol  In-ft. 

3G335  Emporio  de  orbe,  ('adix  llustrada : Invesli- 
gadon  de  sus  anllguas  grandezas;  por  f:ay 
(^eronymo  de  la  Concepdon.  Amsterdamy  tOgo, 
in-fol. 

30386  Antiguedades  y excdeDcias  de  Cordova, 
por  Ped.  Diaz  de  Ribas.  Cordotüy  1637,  In-ft. 

36387  Antiguo  principado  de  Cordoba,  traducid» 
üel  latin,  y accrcsccntado  por  su  autor  cl  P. 
Martin  do  Boa.  CordohOy  lOSO,  In-ft.  (L^  texte 
iat.  a été  Impr.  ft  Lyon,  1O17,  In-ft.) 

3O38S  Historia  general  de  Cordoba,  compuesta 
por  el  P.  Franc.  Ruano.  Cordoba  (1760),  in-ft. 

3035g  Historia  de  Gibraltar,  por  D.  Ign.  topez  de 
Ayata.  Madridy  1783,  In-ft. 

30-ifto  History  of  Gibraltar,  by  Tfa.  James.  Lond., 
1771 , a vol.  gr.  In-ft. 

aOafti  History  of  tbe  slege  of  Gibraltar,  by  Drlxr- 
WATEB.  LondoHy  i7go,  In-ft.— Voirie  n*87ftft. 


7.  Histoire  de  Portugal. 


uOafta  Diedonario  geograOcode  Portugal.  Lûftckr, 
1817,  17  vol  ln-8.  (Selon  Eberi,  n*  O069.) 
36aft8  D^riçaO  do  rcino  de  Portugal , por 
Duartc  NuAcx  de  LnAo.  Lishoay  iGics  in-ft. 
aOaftft  Notlcias  de  Portugal  por  Bfan.  Severloi  de 
Faria.  Lisboay  1780,  In-fol. 
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9Ô9A5  Geo^pbla  portopiesa  e descripça&  iofx>‘ 
graph.  do  r«yfio  de  Portugal,  por  .Vnt.  Car- 
vailio  de  CwU.  UshMs  iTofPia,  S vol.  in-fo). 

96a&6  Happa  de  Portugal  aoUco  e modemo,  pelo 
P.  J.-B.  de^tro.  t/aboa,  17H5*98,  5 vol. 
ou  nouv.  éolL,  Litb.,  i76a*0S,  S tom.  en  S vol. 
Ui-A.  figures. 

a03A7  Portugal  illuvtrated,  by  W.-M.  KncBev. 
London^ 

96aA8  Mémoires  hlslor.,  polit,  et  lUtér.,  conrer- 
naot  le  Portugal  et  ses  dépeudances,  avec  la 
biblloihèque  des  hlstorieos  et  des  écrivains  de 
ces  étals,  par  le  chevalier  d’OIlveyra.  La  Uaye, 
i7ft3,  a voL  pet.  in^. 

aOség  Etat  présent  du  royaume  de  Portugal  en 
1786  (par  C.>F.  Dumourlet),  édition  retue  et 
considérablement  augmentée  parTauteur.  tiam- 
hourpi  1707*  in-é.,  avec  une  carte. 

tfiaïo  Essai  sutisUque  sur  les  royaumes  de  Por> 
tugal  et  d’Algarve,  par  Adrien  Balbl.  Partie 
ifiaa,  a voU  ln>8. 

afiaSi  Hlstorlcal,  mlUtary,  and  plcluresque  obser- 
vations on  Portugal,  by  G.  I^rdmaks.  Lopuion , 
1818,  a vol.  ln-4. 

aOaSa  Varias  antiguedades  de  Portugal,  por  Gasp. 
Bstaço.  i8aS,  In-Tol. 

aOaSS  L.-A.  RESEnmi  anüquitatum  Lusiiani» 
libri  IV. 

a«a54  Jos.Texelra,  de  Porlogali*  orlu,  etc.  Paris. , 
i58a,  in^ 

aQa55  D.-N.  Leorüs  censura  lit  libellum  de  rrgtim 
portugalensium  origine.  (Hyssiponiy  188S,  lt>-4. 
(Article  Lesb.) 

a8a58  Monarcbia  lusitana,  composta  por  D.  de 
Barm,  etc.  Litboa^  Ib9?-1T»9,  8 vol.  In-fol. 

36357  Manuel  de  Fjuua  y 51ousa.  Europa  portu- 
guesa,  segunda  edidon.  Hshaa^  167^80,8  vol. 
In-foI. — Asia  portugucsa.  1660-75,  S vol.  lii-fol. 
— Africa  portugoesa.  1G81,  in-fol. 

36358  UlstorU  dt  Portugal,  por  Mau.  de  Fitu  y 
Sousa.  lÀsboa^  1780,  In-fol. 

a6a5o  Histoire  générale  de  Portugal,  par  de  La 
CLànr..  PariSy  1735, 8 vol.  In-ia. 

a635o*  Histoire  généi^e  de  Portngal  (par  de  La 
ClèdeL  augmentée  par  M.  de  Fortia  d'Urban 
et  M.  nielle.  Pnrfi,  1830,  ln-8.,tom.  I à IX. 

36360  HUlorla  general  de  Portugal , por  Ant  de 
Lemo»  de  Farta  Castro.  Usboa^  1786  et  suiv., 
17  vol.  ln-8. 

a036i  Summarlo  chronologico  de  taisioria  de  Por- 
tugal, por  Bail,  de  Cbermoul.  Lisboa^  i8o5,  peL 
ln-4.  (Jusqu'en  1777*) 

36363  Essai  surlliistoire  de  Portugal,  depuis  la 
fondation  de  la  monardilo  Jusqu'4  la  mort  de 
Pèdre  IV,  par  Im.  Chaumeil  de  Stella  et  Aug. 
de  Sanieûl.  Parti,  i83o,  a voL  ln-6. 

a6a63  Dlaiogo  de  varia  hisloria dos  rcls  de 

Portugal,  por  Ped.de  Mamz.  /./ihoa, i5p8,  in-A. 

a6364  Emanueiis  CoRSTAimsi  blstorla  omnium 
regum  Lusitaoiv.  Ropnœ^  i6oi,  iii-A. 

86365  Reyesde  Portugal,  y empresas  militares  de 
Lu&ilanos,  por  L.  Coello  de  Barbuda.  Ushoa , 
1634,  in-4. 

36366  Anacepbabeos,  Id  est,  somma  capita  seto- 
rum  regum  Lusitanie,  a P.-Aiit.  Vatconcellio. 
Antutrpftt^  i5ai,  in-4.  ~Uélmpr.  4 Colmbre, 
1798,  in-4. 

96367  Épanaphoras  de  varia  bistoria  portugiiesa, 
por  Fr.  Uauoel.  L/iAoa,  1676,  ln-4. 


36366  Collecçaô  dos  doctimenlos  e memortas  da 
Academia  real  de  bistoria  portuguesa.  Lisboa^ 

. 1733-36,  i5  vol.  pet.  In-fol.  — Voir  Tartide 
Méuonus. 

96360  CoUreçaÔ  de  llvros  ineditos  de  hisloria 
portuguesa , publlcados  por  José  Coebea  de 
Serra.  /.ijCkm,  i7g(>-i834,  5 vol.  In-fol. 

36370  Ducumeiitos  arabicos  para  a bistoria  por- 
tugueaa,  coplados  dos  originales  da  Torrr  do 
tombe,  e vertidos  cm  porluguea  por  Fr.  Joa6 
dAoiisa.  Lisboa^  1790,  in-4. 

36371  Dissertaçôcs  chrooologicas  sobre  a bistoria 
e Jurisprudenda  de  Portugal,  publlcadas  por 
ordeni  <ia  Academia  real  das  sclenciasde  Lisboa, 
por  Joaô  Pedro  Rlbeiro.  Lisboa^  1810-19,  ln-4., 
tom.  I a IV,  en  6 part 

36373  Memorla  para  servir  de  Indice  dos  foraes 
de  terras  do  reino  de  Portugal  e scus  dominlos, 
publicada  por  ordem  da  Academia  real  das 
sclencias,  por  Fr.  NuAex  Franklin.  Liihoa, 
1816,  in-4. 

36373  Principlos  del  reyno  de  Portugal,  con  la 
vida  y bechos  de  D.  Alfonso  llenriques  su  pri- 
mer rey,  etc.,  por  AnL  Paes  Vlegas.  Lisboa^ 
i64i,  iii-fol. 

36374  Cronicas  dos  rels  de  Portugal,  reformadas 

f»flo  lie.  Duarte  NuAez  de  Leâo.  Lisboa^  lOoo, 
n-foi. 

36375  Cronicas  dos  reyes  D.  JoaÔ  I,  D.  Duarte,  e 
D.  Alfonso  V (por  Duarte  ^uAex  de  LaÂo),  puM. 
por  Rodrigo  de  Cunha.  Lisboa^  1 643,  in-fol. 
36376  Cronica  del  reyD.  Affuiiso  Henriquez,  por 
Duarte  Galvao.  Lisboa^  1736  et  1737,  In-fol. 
36377  Chronicas  dos  reyes  ^nrho  1,  Affonso  II, 
Sanebo  II,  Affonso  III,  y Dtniz,  por  Ruy  de 
PisA.  lisbocy  1737-39,  In-fol. 

36377*  Clironica  del  rey  Affonso  IV,  por  R.  de 
Pn«A.  Lisboa^  i653,  In-fol. 

36378  Chronicas  del  rey  D.  Pedro  I de  Portugal.., 
por  José  Perdra  Bayam.  Lisboa^  1760,  in^ 
36379  Cbronlca  del  rey  D.  Joam  1 de  Portugal, 
composta  por  Fernam  Lorez.  Lisboa  y iC44, 
3 tom.  en  1 vol.  In-fol. 

36980  Vida  e aeçoens  del  rey  Joâo  I , por  Fem. 

Mksezes,  conde  Ericeyra.  LisbeOy  1677,  ln-4. 
96381  Memorias  para  a bistoria  de  Portugal,  que 
coniprehenden  o govemo  del  rey  Joaô  I,  escri- 
las  por  Jos.  Soares  de  Sylva.  Lia^,  17S0, 
4 vol.  ln-4. 

36383  Vida  do  Infante  D.  Henrique,  escrita  por 
Caivuiiio  lusiiano  (Fr.-Jos.  Fereire).  LisboOy 
t?38,  gr.  in-4. 

36985  Cbronka  dos  feitos...  . do  infante  santo 
Fernando,  por  J.  Alvabes,  reformada  por  1er. 
Ramos.  Lisboa^  i577,  ln-8. 

36984  Cbronlca  do  D.  Joaô  ho  segundo por 

Gabr.  de  Resesde.  ffeeru,  i554,  in-fol. 

96385  ConoKicA  do  condeestabre  de  Portugal  D. 

Nuno  Alvarez  Pereyra.  lÀsboa,  i5q6,  In-fol. 
36386  Vida  y acciones  del  reyD.  Juan  el  segundo... 
por  Agost.- Manuel  de  Vasconcellos.  Madrid^ 
1689,  ln-4.~Trad.  en  franç.  par  de  W...  PmriSy 
i64i,  ln-8. 

36987  Emmanuells  Tellcsil  de  Silva  liber  de  rebus 
gestls  Joannlfl  II,  Lusltanorum  regis.  rltzsf- 
peur,  1689,  ln-4.  Uo§a-ComU.y  1713,  in-4^ 
4rè$  estimé. 

36988  Cbronlca  do  rey  D.  Manoel , por  D.  Gocs. 
Usboay  1566,  in-foL 
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94389  Chronlca  do  priocipo  D.  Joaô,  por  D.  Uoxt. 
Lilb.^  156*7,  in-tol. 

36390  H.  Osoaii  de  rébus  Emmanuetis  régis  Lusi- 
tanie librt  XII.  Ol^uipont^  i57i,  in-fol. 

36391  Vida  e feUosdel  rey  D.  Manuei,  XII  üvros 

• por  Jcr.  Osoaio,  verlidos  tnu  portuguez,  |ior 

Fran.  Manocl  de  Nascimenlo.  Lisboa^  iSoA-O^ 
3 roi.  in-3. 

36391*  Obroiiica  del  rey  D.  Kiiiaiiuel,  por  J«*B. 
Lavanha.  Litboa^  1619,  in*foL 

36*^93  Vida  do  infaïUe  D.  Luix,  por  D.  José-Mig. 
JoaÔ  de  Portugal,  coude  da  Viinioao.  fÀsboa 
orcid.,  1735,  gr.  in-d. 

36393  Ghronica  de!  rey  D.  Joaô  111 , por  Fr.  de 
Asbaioa.  Li$boa^  i0i3,  in-TuL 

36396  Deducçaô  chroiiol.  e analyt....,  desde  0 
goierno  do  Joaô  111  alé  1759,  por  J.  Seabra 
de  SfiTA.  Liafr.,  1767,  3 vol.  gr.  i»-6. 

36395  Vida  do  infante  D.  Duarte,  |M>r  L.-A. 
RescNDB.  /.û6o4,  1783,  in-8. 

36396  Chronica  do  principe  D.  Sebasliano,  yor 
Mbniizcs  (Jos.  Perdra  Baiao).  Lisboa^  1730, 
iD-fol. 

36397  Historla  scbaslica;  contera  a vida  do  D. 
S(‘bastiano , rey  de  Portugal,  e os  siiccessos 
memoravcis  do  reino  e conquisias  no  sui  leoipo, 
por  Fr.  Manuel  dos  Santos.  Lisboa^  1735, 
(Renferme  l’ouvrage  de  Jér.  d'Almelda  sur  les 
obsè<|ues  de  I).  Sebastien,  en  i58a.) 

36396  Memorias  para  a historia  de  Portugal,  que 
comprehendeoi  o governn  del  rey  D.  Sebas- 
tlano...,  do  anno  de  i556  alé  ao  anno  de  iû6i 
(1578),  por  P.  Diego  Barbosa  Macuado.  Lisboa^ 
1736-39,  6 voL  in-4. 

36399  Portugal  cuidaduso  e laslimado  corn  a 
vida,  e perda  do  Sr.  rey  D.  Sebastiaû,  o des 
ejado  de  saudosa  memuria,  pcio  P.  José  Perdra 
Baiaô.  Lisbon,  1737,  In-fol. 

36300  Jornada  y inuertc  dei  rey  D.  Sébastian  de 
Portugal,  porAnUdeSan  Roman.  yaltadoVd^ 
i6o3,  in-d. 

36301  Jornada  de  Africa,  por  el  rey  D.  Sébastian, 
y union  dd  rey  no  de  Portugal  a la  coroua  de 
Caslilia,  por  Sebast.  Mesa.  Barctiona^  i63o, 
in-6. 

36303  Ristoria  de  Portugal , y conqulsta  de  tas 
isla^  de  los  Açores,  em  i583  y i583,  por  Aiil. 
de  HEnacRAS.  Madrid.,  l59i,  ln-6. 

363o3  Historla  dell’  unione  dd  regno  dl  Porto- 
gallo  alla  corona  di  Gasiiglia,  dl  Jeron.  de 
Franchi  (k)ResTAOOio.  i585,  in-6. 

(LuftiUoli  IruttliinDsda,  v«y.  le  d.  lues.) 

303ü6  Brieve  el  sommaire  description  de  la  vie  et 
mort  de  D.  Antoioe  1 , roy  de  Portugal  ( par  le 
prince  Cbristoplie,  sou  fils).  Paris^  1639,  pet. 
lD-8. 

36305  Histoire  de  D.  Antoine,  roy  de  Portugal, 
tlrCe  des  mémoires  de  D.  (jomes  Vasconceilos 
de  dgueredo,  par  M**  de  Sainctuiigcs.  Amsterd. 
(Porfi),  1696,  in-ia. 

363o0  l.a  restauraçaô  de  Portugal  prodiglosa, 
por  (iregorio  de  Almeida  flo  P.  Joam  de  Vas- 
coiicelios].  Liiboa,  1661,  ln-6« 

36307  Historia  de  Portugal  restaurado,  por  L.  de 
Mesescs,  conde  de  Erlceira.  Usboa^  1O98-1710, 
9 vol.  iit-fol. 

36308  Fer.  MenEres  blstorlarum  iusitau.  Ilbri  \ 
(1660-57).  tfiuip.,  1736,  3 vol.  lii  6. 

363oS*  Historia  delta  dlsunione  dcl  reguo  dl  Por- 
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logaJIo  dalla  corona  de  Castigüa,  scritta  da 
G.- H.  Birago,  correlta,  cmendaia  ed  lUuslrata 
dal  P.  Ferd.  Hclcvo.  Aminerd,^  1667,  ln-8. 

363oq  Histoire  de  la  révolution  de  Portugal,  par 
de  Vkrtot.  Id-13. 

363 10  Br'llum  lusitanum,  ejusque  regni  separatlo 
a regno  castellcnsi , cura  abrogaiione  superad- 
Jecu  Alfoiisl  regis  lusltani;  aulhorc  P.  Cajoiano 
PassarrÜo.  iMçduni,  1686,  in-ful. 

3OS11  Cataslropho  de  Portugal  na  deposiçaô  dd 
rey  D.  AfTonso  VI,  e subrogaçaù  du  principe  D. 
Pedro  o unico  justificada  nas  calamidades  pu- 
b)lras,escrita  |>arajusll0caça&  dos  Portugurzes, 
|>or  Leaiidro  Dorca  (lacérés  e Farla  [Fcrn.  Correa 
de  Lacerda],  Usboa,  1O69,  ln-6>  ' 

36319  Histoire  du  ddtrôntment  d'Alphonse  VI , 
roi  de  Portuipl,  contenue  dans  les  lettres  de 
Rob.  Snulhwei , cl  précédée  d'un  abrégé  de 
l'hisloirc  de  ce  royaume  , traduite  de  l’auglols. 
PariSy  i76*i,  9 vol.  In-i3. 

30Si3  Mémoires  de  M.  (Fremont)  d'Ablancouri, 
envoyé  de  lx»uls  XIV  en  Portugal,  depuis  1659 
Jusqu'en  1668.  Amsterdam  (Parié  et  aussi  U% 
llaie)^  1701,  io-13. 

36S16  Reruro  lusilanarum  cpbemerldes  ab  Ollsi- 
ponensi  terremotu  ad  JcsuUarum  ex|>ulsionem, 
Ant.  Perelra  Figudrua  scriptore  el  leste.  (Hisi^ 
pone,  1761,  iu-6.— Trad.  rm  Porluguez,  por 
Math.  Perdra  de  Asevedo  Pmto.  Lislwa,  17OA, 
ln-6. 

36315  Mémoires  de  SébasL-Jos.  de  Carvalbo  et 
Meilo,  comte  d'Oeyras,  marquis  de  Pomhal. 
1786,  6 vol.  |Q-13«  -f-  Traduits  sur  Pitaiieu, 
impr.  (6  Ffenmce),  en  1781, 6 vol.  ln-8. 

36316  Admtnlslraüoo  de  D.  S.<^.  Carvalho,  mar- 
quis de  Pumbal  (par  le  chevalier  Dezoteux), 
Arnstml.  (Paris).,  1786  ou  1788,  6 vol.  lo-S.^ 
Prospectus  pour  placer  à la  tête  de  l'ouvrage, 
coiiteiiam  les  causes  de  la  puissance  et  de  la 
faiblesse  du  Portugal  (par  le  même).  1786,  in-9. 

36317  Historia  genealc^lca  da  casa  real  porlu- 

gueza,  por  Ant.-Caet.  de  Socsa.  Usboa,  1785- 
69,  30  vol.  pet.  in-fol.,  dont  6 vol.  pour  les 
preuves.  a 

36S16  Caialogo  cbronol.,  bUtor.,  gcncalogico  e 
crillco  das  rainbas  de  Portugal,  pdo  P.  D.  îoec 
Barltosa.  Lisboa,  1737,  gr.  in-6. 

36319  Quadro  eiementar  das  relaçoes  poliilcas  e 
diplomattcas  de  Portugal , com  as  diversas  po- 
tencias  do  mundo  desde  e principio  da  monar- 
chia  portugueza  aie  aos  oossos  dlas,  orüenado 
e composto  pHo  viscoiide  de  Sanlarcm.  Paris  ^ 
1863-63,  3 vol.  ln-8. 

36330  Livro  das  grandezas  de  Lisboa,  romposlo 
peto  Padre  Mcolao  d'Oüveyra.  Usboa^  1630, 
in-6. 

96331  Stimmario  cm  que  brevemente  se  ronteni 
algunas  cousas...,  que  ha  na  ddade  de  IJsboa, 
por  Christ.  Rodriguez  de  OUvelra.  Usboa,ibix, 
in-6.  ~ Réimpr.  avec  des  augmentations  par 
Manoel  da  Concelçaô.  Lisboa^  1755,  ln-6. 

16333  Fundaçaû,  aniiguedades,  e granderas  da 

cidade  do  Lisboa,  e sous  varoncs  lliustres 

por  Luis  Marinho  de  Asevedo,  I part.  Lisboa^ 
1653,  in-fol.  — II*  part.  175s,  ln-6. 

96333  Descripçaô  topograpbica , e bislorica  da 
cidade  do  Porto,  pelo  P.  AgosU  RebcDo  da 
Costa.  Porto,  178^  in-6> 
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Elisloria  da  anllguidad  de  Isivora,  por  L.>A. 
RESF!<n&  Itoora,  iStO*  ln-4. 

'i4393  HiMoria  das  antiguedadea  de  Ëvora,  por 
Mart.  Cardos<le  Axe«cdo.  JïMra,  to>A. 

2«q6  Evora  glorlosa,  ci»crUa  peio  P.  Fran.  do 
Fonseca.  ffama, 

9^97  Hlslorla  de  Samareio  edMcada « pelo 

P.  Ignacio  da  Piedade  e Va&conceltos.  LUbM^ 
1740»  in-fol. 

7*.  Ilisinire  des  lies  Baléares,  etc. 

a53û8  La  hlslorla  Rcncral  dcl  rcyuo  balearico  o de 
Mallorra , por  Juan  Dameto.  — S«  gunda  parle 
(i3ii-iGV>),  por  Vicente  MuL  .Vallorcoy  i63?- 
SOf  a vol.  in-fol.  — Ikiiiipr.  XoUorca^ 

In-fol. 

a63>ay  Desciipcio^ks  de  las  Islas  Plüilusas  y Ba- 
léares. Madridy  1787,  |>et.  ln-4. 

aC3So  The  hlstory  of  lhe  Island  of  Mlnorra,  by 
Armstrong.  London^  i7j6»ln-8.  Ûg. — Trad.  eu 
françois.  Parix,  1769,  ln-12,  fig. 

aWSi  Ulsiolre  du  royaume  de  Majorque»  avec  ses 
annexes»  par  d'Hermilly.  Maestricht^  1777,  ln-4. 


8.  Histoire  d'Allemagne. 


A.  Géographie»  Antiquités,  Origines»  Mœurs  et 
Usages. 

«6339  CLDvaaii  Gerinania  antiqua.  Lugd.^Batat.^ 
t6i6,  In-fol. 

96333  Jac.-Caroll  Spcnerl  noticia  Gerraaniæ  aiiil- 
qu*.  Hal.~Magd.^  17»7»  9 '«I- 

96334  Alo.  L.  Dumbeck,  geugraphia  pagonim  >c- 
lustæ Germaniæ  cisrbenarum.  Berof.»  1 Si 8,  In-S. 

96333  Germai»  sceuery»  by  capl.  Battv.  London, 
1R9S,  gr.  ln-8, 

96336  Views  In  the  Rlilnc,  In  Belgluui  and  Holland, 
by  capt  Battt.  London,  i8  j6,  gr.  ln-8. 

96337  llano\erlan,  saxon  and  Danish  sceucry,  by 
capL  Battï.  London,  1899,  gr.  ln-8. 

96338  Serinones  couvivales  Conradl  PBLTmcesn 

dcmlrandisGcnuani»anliquilalibus..ïrf?r>«lor.» 
if)O0»  In-ù.  , , 

*633«  Huld.  Miitll,  de  Germanorum  prima  ori- 
gine, moribus , Institutls»  librl  XX.XL  Basilctr^ 
Uenr.  Petrus,  1 M9,  In-fol. 

*6340  Aurei  sccull  imago,  sivc  Germanorum  vete- 
rum  vUa,  mores,  rilus  et  religio,  iconibus  dril- 
neaiæ,  et  comnienlarlis  desrriplæ,  auciore  Abr. 
Orlclio.  Antuerpia:,  apud  Phit.  Galla-um,  iTipô, 
ln-4.,  avec  10  pl. 

96341  G.  Fabrlcli  origlnum  Saxonlæ  llbrl  VIL 
lente,  1697  (nov.  lit. 

ouvrages  suivants  servent  d'apiK-ndIces  4 celui- 
ci,  auquel  Ils  sont  ordinairement  réunis,  sa- 
voir; .Vir.  Keusneri  icônes  ioi/»rra(orttw,  etc, 
Ibid  1697. —£/.  Heusnerigenealogiastemmatis 
ff'itichind,  Ibid.»  1597.  - G.  Fai^icii  renim 
Misnicar.  libri  VII,  Ibid.»  1697»  Ii>*fol.  I.es  Or»- 
gines  saxoniete,  augmentées  de  deux  livres  qui 
conduisent  l’ouvrage  jusqu’en  160O,  mai.s  sans 
les  trois  appendices  d-dessus,  ont  reparu  sous 
ce  litre  : Saxoniie  illustrattr  libri  IX:  curaoit 


Jac.  Fabricius.  Lipslœ»  1606  (nov.  tiu  1607)* 
iu  fol. 

90349  G.  Fabricil  rcrum  Germanie  magne  et 
Saxonix  unlversœ  mcmorabllluro  volumina  duo, 
studio  Jac.  Fabricii  : accédant  reniai  nibnicar. 
libri  VIL  Lipsiœ,  1600,  in-fol.  (Ouvrage  didé^ 
renl  du  précédent.) 

96343  11.  lù;aeuxGii  de  Gormanix  anliquitaiibus 
dis*«rUliu.  Brewur,  1Ô94,  3 vol.  ln-4. 

96344  J. -G.  Kccardi  de  origine  Germanonitn , 
eoruoique  coloniis,  migratioiiibus  ac  rebus  geslts 
libri  duo;  edidit  et  prxfaluseslChr.-Lud.Schri- 
dius.  CiOltingœ,  1 760,  in-4.  lig. 

96343  J.  ScHiLTCBi  thésaurus  antiquilalum  leu- 
lunicariim.  Vlmœ,  1797,  5 vol.  In-fol. 

96346  J.-(^p.  Adelung’s  àlteste  Gescblchlc  d.  Deul- 
seben.  Leipzig,  j8o6»  I0-8. 

96347  Frp.  Lindenbroclis  Chronica  vou  dem 
KriiTtc»  wdche  die  Uiubrl  mit  dem  Boniern 
gefüiircr;  item  llemiinil  oder  Hermauiü  Ge- 
sqhiciiten  und  elllclie  Historien  der  Cbaucoruro. 
Uamburgi,  1789,  ln-4. 

96348  Vennulbung  über  d.  wahre  Gegend  wo 
Herrniann  der  Varus  seblug,  vou  W.  Mûller. 
Uann.,  1894,  iii-8.,  avec  une  carte. 

96349  (^uiisidéralions  sur  i’c.<vprit  militaire  des 
Germains,  par  de  Sigrais.  Paris,  1781,  in-i*. 

96350  Us.  Frhn.  vun  Hammersicln»  allé  Sagen  lu 
Fallrum  am  Teulohurgcr  Waldc,  d.  Hcrrmaims* 
sclilaciu  lietrelT.  Hann.,  1816,  lti-8. 

96351  J.-J.  Sorber,cümiiienlaiio  de  comiüis  vele- 
rum  Germanorum  aniiquls...  qua  conventumn 
qualitas  et  forma,  luniante  Caruli  Mag.  xvum, 
luni  sub  illius  et  prioruiii  successorum  rcginiinc 
demonstrantur.  /rnrr»  1745  (aussi  Francofurii, 

1749)»  in-4. 

B.  Collections  d’Historiens.  — Histoire  générale. 
— Mélanges,  y compris  la  numismatique. 

96359  Germanicarum  rcrum  quatuor  celebriorev 
que  cbronographl  (Turpinus,  Hhegino,  Stge- 
bortusGenihl.  et  LamheriiisSchafiiaburg.},cura 
Sim.  Schardli.  fyrt«rn^.-«d-.Wflrn.,  i506,  li>-fol. 
— Voir  les  n"*  26407  cl  96416. 

96353  HIstoricuin  opus  in  qnaluor  tomos  divisiini 
(cura  Sim.  Sciiardii).  BoaiL»  1574,  4 ton;,  in-fol. 

96354  Beln.  Bclncccit  scriplorcs  renini  gerinanl- 
canim,  sctiiret  annales  Wllichlndi  monaclii, 
Ditmari  rhronlcon;  oralio  de  Iiisloria;  hbtoria 
AdolphI  II,  vita  et  res  gv*st»  VIperti»  etc.  Fren- 
cof.-^d-^trn.,  ir>77  (aussi  1578),  i5Ri,  In-fol. 

96355  (Christ,  l^rstisli  Germanl»  lllustr.  hlstor'tco- 
nim  tomi  duo,  ah  llenrico  IV  ad  annuro  i4no. 
Fraacof.,  i385»  in-fol.  — Edlllo  sccunda.  Ihià., 
1670.  in-fol. 

96337  ncnini  alamaniranim  scrlptores  allquol; 
collegjt  M.  Goldast.  Francof.,  1730,  3 l»art. 
In-foi.  (I.a  édition  est  de  1606.)  (Les  autres 
ouvrages  du  même  auteur  qui  sc  rapportent  » 
rhislotre  d’Allemagne»  sont  indiqués  4 rariirie 
Goloast.) 

95338  J.  PisTORii  rerum  gennanic,  scrlptores  all- 
quot in.signcs.  Ratisb.,  17960!  i73i»3voI.lD-fn(. 

96359  H.  MeiBOMU  renmi  gerriianic.  tomi  1res. 
lielmest.,  16K8,  3 vol.  in-fol. 

96360  Alarq.  Freheri  rcrum  germanic.  seriplorrs. 
Argentor.,  1717,3  ^^ol.  tn-fol. 


ÎIISTOIRE  MODERNE. 


26561  Scriplores  rertim  ^crroanlr.,  hoe  pst  Jo.- 
Mich.  UeinecH  anllquitales  et  niiniftil  Goslamt- 
sium , ae  scriptores  très  sctecti  ; cura  Jo.-G. 
I^uckfrtdi.  Francof.^  1707,  In-fol.  fig.  (Conte- 
nant 10  opu^cnlos.)  — Voir  It»  n*  26^28. 

2036a  J.-G.  Kccardi  corpus  historkum  meclü 
a!>  I,  præcipuc  gernianlrum.  Lipsur^  1723^  2 vol. 
in-fol. 

20353  Just.  Reixer,  scriplorrs  vctercs  rerum  ger- 
manicaruni.  Francof.y  1726,  In-fol. 

26364  Burcii.-Gotih.  SiruvH  corpus  histoiiæ  gor- 
manicæ;  prxmiUUiir(>hr.*Go(il.Bu<lrrl  biblloih. 
Bcript.  rerum  germanic.  tentr  ^ i73o,  2 vol. 
in-fol.;  aussi  f)rtsd<ty  I75j,  2 vol.  ln-4. 

26365  Nova  scriplorum  ac  inumimenlor.  parlim 
rarissimoriim  parlim  tneüitor.  eoticcllo,  a (^h.- 
G.  Nuirmann  édita.  Liptitty  1731-32,  2 vol.  in-4. 

2Ô360  Novissima  scriptorum  ac  moiiumeiiior.  re- 
rum germanicar.  laui  ineditor.  qiiam  rarissimor. 
collectio,  edente  J.-Casp.-Jonat.  Fi.sclier. 
1781-82,  2 vol.  in-6. 

20367  Mosl'mehta  Germanise  hisiorica,  ab  anno 

Christ!  500  usque  ad  annuni  i5oo edUlit 

Geor.-Henr.  Perlz,  Uanoverœy  1826-62,  In-fol. 
Vol.  I à VI. 

26SO8  Erpold.  I.isDENBROGii  scrlptores  rerum  ger- 
nianlc.  scpicutrionalium  vicinorumque  popiilo- 
rum  divers!.  Francof.y  1609»  »eu  i63o.  — Kdltlo 
secunda , cum  prsfalione  Jo.-AIb.  Fabricll. 
tfamb.y  1706,  In-fol. 

2O569  J.  Hcumann,cotnmeniaril  de  re  diplomatka 
Imperalorum  et  regum  (iermanlæ.  Soritnberptt^ 
1765-53,  2 vol.  ln-6.  lig.  — Ejusd.  cnmmt'nlaril 
de  rc  diplomat.  Imperalriaini  et  reglnarum  Ger- 
oianiie.  /6id.,  1769,  in-6.  flg. 

26670  J.  -Ch.  Lüsio,  Deutclies  Relchsarchiv.2.e/f , 
1713-22,  26  vol.  In-fol. 

26571  F.jusdem  codex  Gcrmanlæ  dlpioinatlrus. 
Lipt'iœy  1732-36,  2 vol.  ih-fol. 

26572  P.  GeorgischI  regesia  chronologleo-dlplo- 
mailca.  Francof.e\  HaleVy  1760-66,  6 vol.  in-fol. 

26375  SL-.61.  Würdlweln  siib.-idia  diplomatica  ad 
selecta  juiis  eccles.  germanici  et  hislorla*  caplla 
eiucidata.  iJpsitp^  1770-80,  i3  vol.  ln-8.  llg.  — 
Nova  subsiüia  diplomatica.  Ueiddb.y  1781-92, 
16  vol.  in-8. 

26376  Joan.  TRiTifEHii  opéra  hisiorica.  Francof.^ 
lOoi,  2 lom.  en  1 vol.  in-fol. 

26373  Rav’.  Duellii  excorpta  gcnealogico-historica. 
Liptitfy  1725,  in-fol.  fig. 

2637G  Chr.-Franc.  Paulini  rerum  et  aiitiquiiatum 
germanic.  syntagma,  XVII  opuscuils  constans. 
Francof.y  1698,  in-6. 

26377  Golb.-Gull.  LEtaruTTi  acccsslones  historien. 
Lipsiety  1O98-1700,  2 voL  in-6. 

26678  J.. F.  Schannal,  vindemia*  liUerarlie,  seu 
veterum  monuinentorum  ad  Germaiiiam  sacram 
prxclpue  speciantium  colicclio  I et  II.  Futda 
et  Lipsùty  1723-26,  2 tom.  cii  1 vol.  In-fol. — 
Voir  les  n»*  21762-60.) 

26679  Sclecta  Juris  cl  historiaruih,  tum  anccdnia, 
(uni  jam  édita  sed  rariora,  ad  Gerroaniam  spec- 
tantia,  cura  Ilenr.-fihrist.  Scnckcnberg.  Frnn- 
cofHrtiy  17.36-62,  6 part.  in-8. 

26380  Ein  teitsclie  Croxicv.  Cfm,  1676,  in-fol. 

26380*  Annales,  non  tam  de  Augusiorum  vills, 
quant  alioruroGcrmanorumgesUs,  a Rhcginmie 
Pru'micnst.  Uofjunttrty  i52i,  in-fol. 

26681  Chroniques  cl  gestes  admirables  des  empe- 
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rours  d'Ocdtlem......  mis  en  françols  par  Gulll. 

GuEROcLT.  lyoM,  i3^,  in-6. 

26382  Gabr.  Bcceiixi  Gennania  sacra  et  profana. 
f 'imffy  1655*78,  6 vol.  In-fol. 

26383  Fr.  Ircnlci  exegeseos  hlstort»  Germaiilx, 
Ilbri  XII;  accedit  Conr.  Ccllls  descrlptio  urbis 
Norlmbcrg*,  cura  Jo.-Ad.  Bernhard.  t/anovia:., 
1728,  In-ful.  (5*f^üUlon  de  cet  ouvrage.  I^a  pr«v 
miëre  a été  impr.  à llaguenau,  itjpis  et  formulit 
Thomtr  Anshelmiy  en  i5i8,  in-fol.) 

26386  Histoire  générale  d’Allemagne,  par  le  P. 
Barre.  /*ar/f,  1768, 11  vol.  In-6- 

26385  Histoire  de  l’empire  d’Allemagne,  depuis 
Charlemagne  jusqu’à  nos  jours  {par  Fréroii), 
PariSy  1771,  8 vol.  Id-12.  (Abrégé  de  l’ouvrage 
précédent.) 

2OS86  Nouvel  abré^  cbronol.  de  riilsiolre  cl  du 
droit  public  d’Allemagne,  par  PrEFFEU  Paris ^ 
1776,  2 vol.  in-6.,  ou  1777,  2 vol.  net.  in-8. 

26387  Histoire  des  Allemauds,  trad.  de  rallemand 
de  Schmidt,  par  J.-C.  rie  Uvcaux.  Liégey  1786- 
1780,  tn-8.,vol.  I à VIH.  (Pour  l'origiiial  atlc- 
niaud,  voy.  rariicle  Schmidt.) 

26388  Geschlchtc  der  Deulschen,  von  K.  .\df. 
Mcnzel.  BreslaUy  i8i5-22, 8 vol.  io-6< 

2638g  Gesch.  der  Deulschen,  von  Wfg.  Menzcl. 
Stuttpardy  1837,  gr,  ln-8.  (3«  édition.) 

26S90  Gcscliiclile  des  deulschen  Volks,  von  H. 
Luden.  GothOy  1825-37,  in-8.,  tom.  1-XII. 

26391  Histoire  d’Allemagne,  depuis  les  temps  les 
plus  reculés  jusqu'à  nos  Jours,  d’après  les  sour- 
ces, par  i.-G.  PruiTP.n,  trad.  en  français  par 
M.  Pa<|ui5.  Paris  y 1 835-38,  11  vol.  iu-8.  (Le 
texte  allcm.,  liamb.y  i828-35,  5 vol.  in-8.) 

26892  Anecdotes  germaniques  (par  Contant  d'Or- 
vllle).  PariSy  17O9,  pet.  in-8. 

26892*  Rivoliizioni  délia  Gcrmania,  di  Car.  Dc- 
nlna.  Fimue,  1806,  8 vol.  in-8. 

26693  llcnr.  Paxtalfo»,  prosopographite  heroum 
atque  llhisir.  virnrnm  totlus  Gcnnaniæ  parles 
très.  Basiletpy  1505-06,  3 parC  in  fol. 

26S96  JoRDAxt  Osnabrug.  traclalus  de  romano 
Imperlo.  (Roirue,  rirca  1675),  in-6. 

26395  Bi'lla  aurca  Caroli  IV,  gerinanicc.  t'Inicr, 
1686,  iii-fol. 

26896  Sanctio  pragiiialicaGcminnorum,  Ulusirata 
a Chr.'G.  Koch.  Argeatoraliy  17H9,  in-6. 

26697  D.  G.  Herzog’s  Versuch  é.  aügem.  Gesch. 
d.  Culiur  d.  deulschen  Nation,  fir/urf,  1795, 
in-8. 

26898  L'Ailemagne,  par  M**  de  Staël-Holsteiu. 
PariSy  1816,  3 vol.  in-8. 

2039g  Archiviutn  numisiuaticmn  imperü  gerina- 
nici  (Deulschen  Reichsmuuz-arciiiv.),  a Jo.- 
Christ.  Kirsch  collcctum.  Awreaià.,  1756-68, 
9 vol.  hi-fol.— Voir  le  n*  27892. 

C.  Histoire  d'Allemagne  à différentes  époque^, 
avec  l’Histoire  des  Maisons  impériales  ci  des 
Empereurs  ({ui  en  sont  issus. 

2C600  Jo.-Phil.  a Vnrsburg,  hislorla  romaim- 
germanica,  ab  orbe  eonUilo  ad  annum  Cl.rlsli 
877.  FiancofHrliy  iC63-6o,  12  vol.  in-fol.  flg.— 
Ejusdem  liistoria  sub  tribus  itnpp.  Otlonc  1.  Il 
et  III,  cura  Frld.  Knochil.  Ibid,  y 1709,  In-fol. 

26601  Ditmaxi,  cpiscopi  inershurg.,  chronicon. 
Sorimb.y  1807,  in-6» 
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u6A03  F.rFrcd.  SchbOite»,  coIIccUo  dlsseruüo- 
nuin  hlsiorlam  Imparll  roniano-smnanicl  llJua- 
irapiluni.  yinditb.,  a *ol.  In-*. 

3«»0S  LaOTcan  Scliafnaburgl  annales  renim  in 
Mrinanla,  ann.  ioSg-77,  geslarum,  edldlt 
Krause.  l/oUœ^  *7»7» 

Jo.  Palailk  monarctila  impciii  occidenialis. 
yeiiftia,  1 073-70*  9 lom.  eu  5 vol.  In-fol.  fAu 
nioi  PALAai.) 

nMo.'i  Pauli  llachenhergl  «ennanla  mcdla,  » rrc. 
Oull.  Turckil,  qui  dlsserialloneni  d«  ueoRra- 
»>l aüjocu.  ll„ta-Magi.,noÿ, |„  *. 
aSM  Geschirhte  d*r  üeuisclirn  bis  lum  Ahgang 
dn^MerovIng.  K&niga;  >on  J.-J.  MasenT.  Lipsic, 
1720-37,  $ vol.  ln>4.  (Les^-'omaieu/driï  du  méoïc 
hUiorJen  sont  indiquas  à l’arUclc  Mascov.) 

^ "î? ^ ‘ ®**‘'“**’  Mxonis  monachl,  perum  ab 

lu  nf**  **  I,  Iraperttoribuü,  grsMaruiu, 

iJü.  III,  una  cum  allls  quibufrdam  rarls  et  ame- 
nac  non  leciu  divcritor.  auclorum  hislorlls,  ab 
amio  salutia  i3oo  iuM|ue  ad  preaeniru  «Ulem. 
Milw^  itpud  Je.-Uirvsgt¥m^  i53a,  In-fol. 
904o8  Jo.-Jac.  Makov,  de  rébus  fmperii  roioano* 
germanici,  a Coorado  I usque  ad  obitum  Ht*n- 
ncl  Ul  Ltptftr^  «eu  nii,  !n-0.  — Sub 
Henrico  IV  et  Hci«iico  V,  ab  aim.  io50  ad  aim. 
1125.  Ibfd^  1748,  1,,^  _ sub  Lüibarlo  11  cl 
(aoiirado  III,  ab  ann.  1125  ad  aiiu.  laSa.  ibid.^ 
17*>3,  in-4. 

aOflog  Iinperaiorum,  regum,  atque  arcbiducuru 
pnncipum,  etc.  verissimar  imagiocs  et  reruui 
ab  ipsb  gesurum  dcscriptJone,  a Jac.  ScHaBJicA. 
atniponti^  lOoi,  m-f«i 

•jOàio  GcAchichtc  der  Mobensiaufen  und  Ihrcr 
von  Fr.  vou  Rauracr.  lAipzig.  1823-25 
|au$M  i83i),  0 vol.  ln-8.,  atec  caries  cl  lîg. 
(aussi  de  formai  ln-4.) 

26411  btacRARDi  biberacensis  historia  Frklerki  I 

imperaioris.  (circa  1475),  In-fol.  ’ 

26412  (.RomcA  voD  keiser  Friedeiich.  ff*.  1473, 

n«4i3  Orro  frislngnisls,  hlslnriarum  llbri  VIII, 
et  de  gesds  Friderici  I Ilbrl  duo.  Argrntorati. 
I*i3,ln-ful. 

n*4ij*  Mars,  de  Messmitwo,  delcnsor  pads. 
iSgg,  ln-«. 

aeau  Codes  episiolaris  RudolphI  I,  Romanorum 
Imperaioris,  edldlt  MarL  Gerbertus.  TvpfsSan 
Blaiianii,  1771,  in-fol. 

a84i5  Code*  episiolaris  RudolphI  I,  eplslolas 
anecdolas  conUneos,  edldlt  F. -J.  Budmaiin. 
llptiic,  1*05,  In-». 

0*4 1*  Cor.  de  Hoo,  annales  rerum  ab  ausirlacis 
prineiplbus  geslarum,  a Rndolpho  I ad  Caro- 
lum  V.  aBniponil,  i5gn,  In-fol. 
a«4i7  Ani.  Steyerer,  commenlarlus  pro  historia 
Albert!  I,  duels  Aiislria»,  cognomento  Sapicntis. 
Upiur,  1705,  In-fol.  Ilg. 

a*4i«  Alb.  Muastn  historia  augusta  HeiiricI  VII. 
f'entl.,  18J6,  In-fol. 

a*4iB  Histoire  générale  de  la  maison  d'Autriche, 
par  J.-Laur.  Krafft.  nnucftle$,  1744-45,  S vol. 
In-fol. 

a64ao  The  hislory  of  lhe  bouse  of  Ausiria,  by  W 
^«a.  fawd.,  1807,  * vol.  in-4.— Voy.  Histoim 
de  Lorraine. 

a64ai  Geschichie  de*  Haines  Habsburg,  vou 
fursu  F-  M.  LIebnowsky.  IFi'eii,  ln-«.  (Vol.  I 
a IVi  ce  der-ler  en  i«5o.) 
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a«4aa  Marq.  HeaaooTr,  genealogia  dlplomaUca 
august*  genlls  habsburgic*.  Piennir,  17*7, 
3 vol.  in-foL  ' 

a*4a3  Kjusdom  monumenla  doinus  auslriacac 
Fieuaii,  1750,  4 vol.  in-fol. 
a*4a4  Histoire  généalogique  des  maisons  souve- 
raines de  I Europe  (la  maison  d Auirlchc),  par 
M.  VItoii  de  Saint-Alals.  Parit,  181a  a vol 
ln-8.,elallas  ln-4. 

aSÿ.5  Fr.  Teutii  bergomalis  austriaex  genlls  tma- 
ginei  OKHipomi,  i558,  in^fol. 
a«4uO  Splegcl  der  Ebren  des  ErU-bauses  Oesier- 
rcich  , von  SIegui.  von  Birckens.  A tirub.,  iiWo, 
In-fol.  lig.  - . 1 

a64u7  La  maison  d'Hasbourg,  recueil  des  portrails 
des  princes  et  princesses  de  celte  maison,  avec 
une  rvplicatlnn  par  Aloyse  Pamissea  (en  alle- 
mand). Fieaae,  iSaa,  In-fbl. 

•J*4a8  .Eue»  Sylvil  bistorla  rerum  Friderici  III  : 
sulijiincli  alii  ad  gerinan.  historlani  pertinentes 
scripiorcs,  cum  prxfat.  J.-G.  Kulpisil.  Argen- 
1685,  in-fol. — Reprodiiiksous  un  nouv. 
litre  [Senptores  rerum  germanicarum^  a Caroto 
Magno  ad  Fridrricum  lli...,cura  Jo.Sehitleri). 
Argciitor.,  170a,  In-fol. 

a64ao  Regesta  cbronologico-diplomalica  Fride- 
rici III,  Romanorum  Imperaioris  (i44o-i4o3), 
edenteJos.  ChmcI.  f'ieniur,  i838-4o,a  vol.  ln-4. 
a643oDieFfirsien  grauen  und  frùhen,  die  uffden 
tage  su  franck  furt  mil  der  kayserllchcn  maies- 

tai  und  keyser  Friederchen  dem  driiten 

Siuiigard,  i48«,  In-fol.  (Arilcle  Maxiuii.iz\.)  ' 
a643i  Weiss  Kunig  ; relation  de  la  vie  cl  du 
régne  de  Maiimlllcn  I",  par  Tacjnsaiawii». 
fienue , 1 775,  in-fol. 

a643a  Les  triomphes  de  rcmperciir  Maximilien  !•', 

par  le  même,  l ienue,  179*,  in-fol.  — Voir  p383. 
aC433  Correspondance  de  l'empereur  Maximilien 
I*'  et  de  klarguerlted'Aulriclie,  sa  fille,  gouver- 
nanle  des  Pays  Bas,  publiée  par  M.  las  Glay. 
Paris,  J.  Knnuard,  i84o,  a vol.  gr.  in-8. 

11  our  I lliai.lre  de  Cbsrlei  V,  voy.  cl-de,aui  stMMU  ot  «Ut.) 

a6434  Coaoaiissos  ac  ronvenliis  Cxsarls  niaximi  et 
triuni  regum...  in  Vienna  PannonI*,  m.  Julio 
i8l5  facU,  brevis  el  verli»!<ima  (Jcscriptlo.  lii-4. 

26435  F.  fiNOüALi  sedilio  rcpeniina  vulgl,  prædpue 
rusiicoruoi  anno  i525,  per  Gernaniaui  exorta. 
Boiikér,  1570,  lii-folo 

26436  Des  RlUcrs  GOu  von  Berllchlngen,  mit  d. 
eisernen  Hand  eigeae  Lebcosbcschreibung, 
herausg.  vou  J.-Gsi.  Bûsching  und  F.-H.  von 
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deo  Hagen.  Brniau,  181S,  ln-8.—  Voir  36057. 

• “ ■ llÆÎ- 


■16437  Ueutebe  Gesebicble  lii  Zeliàltcr  der  ..nor- 
malion,  vou  L.  Kanke.  Berlin,  1836-41  (avédll. 
1843),  In  8.,  loro.  I a 111. 

•36437*  Keueste  deutsche  Relcbsgeschichte  ron 
Anfang  d.  Srhnialkald.  Kricgcii  bis  auf  unacre 
Zeiicn,  von  Fr..Doiu.  HacbcrJln.  //n/f,  1774^, 
20  vol.  jn-8.  — Forlgp.v,  von  Ren.  (Leop.  Cb.) 
K.  von Senkenberg.  /4»rf.,  1 700-95, uodfyaNÂ/’.. 
1798-1804,  lom.  XXI  a aXXVIlI. 

■-I6438  D.  RudolphI  H imper,  cpistolæ  inedUae,  ex 
césar,  codice  ms.  édita».  1774,  ln-4. 

•JÔ440  Jo.-i».  I.OTICH1I  rcA  gernianicÆ,  sub  .Mathia 
ei  rerdinanüis  H el  UI  Imper.  Francof.t  i646. 
2 voL  in-fol.  i ♦ V 

u644i  Th.CARVB,  rerum  gcrmanlcar,  ab  anno  1617 
ad  ann.  1641  gesianim, gliome,  iG4i.  ln-12.— 
Voir  le  n"  2oo5*. 
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36AAa  Histoire  de  U guerre  de  trente  ans^  par  Pr. 
SoiiLLEx,  et  de  la  paix  de  Westphaiie,  par 
VVoiteman,  trad.par  Maüher  de  Chassai.  Paris^ 
1830.  9 vol.  fn>8. 

98AA8  Albr.  von  Wallenstein,  Herzog  von  Fried- 
land un«l  Mecklenburg,  ungedrudue,  elgenliSn- 
diget^ertrauiicbeBriefeund  amtlIcheSchreiben, 
aus  den  Jahren  i897-3A,  hcrausgegeben  ton 
Fr.  FOi  ster.  Berlin  y 1838,  3 vol.  ln-8. 

90348  Bembard,  der  Gross,  Herzog  von  Sachseii- 
Wolnuir,  Biographlscli  dargestellt  von  H.  HOse. 
Weimar  y 1839,  9 vol.  |p-S.  flg. 

90443  Fr.*Casp.  von  KHCTRtiiiLiJui,  annales  Fer- 
dlnandl.  Leips.y  1731,  10  vol.  in-fol. 

9O440  Casp.  Gavaasii  pompa  ^lUroltus  FerdinandI 
ausiriaei,  In  urbem  Antucrplam.  1O41,  iu-fol. 
'(Mieux  sous  le  n*  oOoOq.} 

90447  nistoiia  ül  Ferdloando  terzo  lmp.,  da  Ga- 
leazzo  Cuaido  Priorato.  yiennoy  1673,  9 vol. 
in-fol. 

90448  La  politique  de  la  maison  d* Autriche,  par 
de  Bmuin.  UoUandey  i05S,  in-19. 

3O449  l.a  SAtOc  au  Veijus.  1O74,  in-i9. 

s043o  SoLEilliu  eleetlonls  Leopoldl  impcratorls. 
Francoftiriiy  lOOo,  In-fol. 

90431  Hlstoria  di  Leopoido  Cesare,  scritta  da  G. 
Gualdo  Priorato.  Vienna^  1O70, 9 vol.  in-fol. 

90439  Fr.  Wagner  hlstoria  I>eopQ|dl  Magul. 
yindelfcorum^  1799-31,  9 vol.  tn-fol. 

90453  KJusdrm  hlstoria  Joseph!  I,  cum  append. 
usque  ad  pacem  badeusem.  yienntty  1740, 
In-fol. 

3O454  Guid.  Ferrari  opéra  historlca  (de  rebus 
gestis  Bugenli  principls  a Sabaudla  ; res  bello 
gesUe  auspicils  Mar.  Theresi» auguste;  de  vita 
qiilnque  Imperalorum  gemianor.).  Mediolaniy 
1791,  0 vol.  in-8. 

90455  .Memorie  del  general  (Alessandro)  Maffel 
( pubbl.  da  Scip.  Malfci  ).  yerona,  1737,  iii-8. — 
Trad.  en  francois  par  J.-F.  Seguler).  La  ttayfy 
1740,  9 vol.  pet.  ln-0. 

90450  Histoire  de  la  guerre  de  sept  ans,  par  d*Ar- 
ebenholz,  traduite  de  l'allemand  (par  le  R.  de 
Bock).  Strasbour^y  1 789, 9 vol.  tn-8. — L'original 
allemand.  Berlitty  1793,  9 vol.  in-S. 

9O457  Nouveaux  mémoires  sur  la  guerre  de  sept 
ans,  traduits  de  Retzow.  pariSy  i8o3, 9 vol.  In-8. 


D.  Histoire  particulière  des  États  de  la  Maison 
d'Autriche  an  Allemagne,  en  Bohême,  dans  le 
Tyrol,  en  Hongrie,  Transylvanie,  Siyrie,  Ca- 
rinible,  Carniole , Slavonie,  latrie  et  Dalmatie. 


(Pour  k rojaaiM  Lonterdo-VeAlUto,  voir  isan  «t  ••!?.) 


9M56  BIga  llbrorum  rariorum  : 1*  Geograpbla 
Ausirlzr  Wolfg.  LaiH  ; 9*  Hlstoria  gothica  Æn. 
Sylvil,  ex  reoognllione  Raym.  DuelUi.  Lipeite  et 
Francofurtiy  1730,  In-foL 

96439  Mago.  Klein,  noUtia  Auslria  antique  et 
medic.  Tffpis  monanerii  Teçemteeneiê  y 1781, 
ln-4. 

a040o  Phlllb.  Hueber  Austria.  FfeniMr,  174s,  in- 
fol. 0g. 

9O4O1  Uanbuchd.  ncuesten  Géographie  des Osterr. 
Kaiaersiaats,  von  Jos.-Marx  Frhrn.  von  Liecfa- 
tenstern.  Hïen,  1817-1818,  3 vol.  in-8. 


9O4O9  L'Autriche,  ou  moeurs,  mages  et  coutumes 
des  babilants  de  cet  empire,  suivis  d’un  voyage 
en  Bavière  et  dans  le  Tyrol,  par  Marcel  de  Serres. 
Parity  1891,  0 vol.  in-18.  (Article  Barron.) 

90403  O^rlptlon  pittoresque  de  l'Autriche,  par 
Ant.  et  Chr.  Koepp  (en  allero.  et  en  fran^.). 
yienHty  1814-33,9  vol.  in-fol. 

90464  U.  et  B.  Pez,  scrtplores  rerum  austriacarniu. 
LiptiiTy  1791,  3 vol.  In-fol. 

96405  Sig.Calles,  annales  Austrlxveterls  et  nova^. 
yiennay  1750,  9 lom.  en  4 vol.  lii-fol.— Voir 
les  O**  90431  et  tulv. 

304C0  Rerum  ausiriacar.scriptores...,edente  Adr. 
Ral'ch.  yindobonety  1793-94,  3 vol.  ln-4* 

3O4O7  Hlstoria  aiistriaca,  dl  Girol.  Branchi.Ffcniui 
à'Austriüy  1088-91,  9 vol.  in-4. 

90408  (iesclilcble  d.  Èutsteb.  und  d.  Waehsth.  d. 
deutscb-Ostreicb.  Monarchie,  von  Aem.Janiisch. 
WitHy  1805-7,  8 tom.  en  9 vol.  in-8. 

3O4O9  Gescbichte  d.  Ostrelch.  Monarchie,  von  K. 
Genersicli.  iriVn,  1815-17,  8 vol.  In-8.  Og. 

90470  MdUxrisrb  (lolltlsche  Geschlchlc  der  I..CII- 
der  der<estreichbchen  Kalserstaats.lfïan,i8i9- 
36,  9 vol.  in-8. 

3O471  Médailles  frappées  sous  le  règne  de  Marie- 
Thérève.  Vienney  1783,3  part.  In-fol.  (en  allem. 
et  en  franç.) 

30479  Ad.-Fr.  Km-Linii  analecta  monumcnior. 
omnls  «Vf  Tlodobonensla.  yindobçnœy  i7<li« 
9 vol.  in-fol. 

30473  WIen,  seine  Gescbichte  und  Mine  Dcnkwur- 
di^k.  Im  verelo  mit  mehrern  Gelehrten  und 
Kunstfreuden  liearbelt.  und  herausg.  dnreb 
Jos.  Frhn.  von  Hormayr.  Wieny  1833-94,  5 vol. 
in-8.  0g.  — Voir  le  n*  959O. 

90474  Le  Stécx  de  la  v lllc  de  Vienne,  en  Autriche, 
tenu  par  l’empereur  de  Turquie,  en  1599. 
Amen,  i599,  ln-4. 

90475  Reuvtiox  du  siège  de  Vienne,  fait  par  les 
Turcs.  Bruxellety  i084,  ln-4« 

96470  Vienne  deux  fols  assiégée  et  délivrée,  par 
de  Rocolcs.  t^ffde,  i684,  pet.  in-19. 

96477  Wigul.  Hundll  oietropolls  sallsburgensls, 
cum  DOtis  Christ.  Gewoldi.  .Vomichiï,  1690, 
S tum.  en  1 vol.  In-fol.  ( La  page  87  de  la  9*  part, 
a été  cartonnée). — Rélmpr.k  RatUbonney  1791, 
en  3 vql.  In-fol. 

9047$  Bern.  Erber  noütir  lllustrls  regnl  Bolicmic. 
yindoboniTy  17O0,  In-fol.  0g.  et  cartes.  (Tom.  1*% 
le  seul  publié.) 

90479  Bollischafi  aus  BOhmen,  an  aile  slavrischco 
WOlker,  Oder  Beilrage  zu  Ihrer  cbaraklcrUtlk, 
sur  Kcnntnisslhrer  Mythologie,  Ihrer  Gescbichte 
und  Altertbûmer,  etc.  f*ragen,  i834,  In-8. 

30480  Rerum  liohrmicanim  antiqui  scriplores 
aliquot  insignes,  ex  bibllolh.  Marq.  Frcheri. 
Uanoxiity  1O09,  tn-fo). 

90481  Gelas.  Dobiier,  monunienta  historlca  Boe- 
mia;  nunquam  antebac  édita.  Praga-y  1764-8O, 
0 vot.  ln-4. 

90489  Scriplores  rerum  bohemlcarum  ( Id  est 
Cosme  cnronicon  Boitemorum),  ad  mss.  codd. 
Odemcoliati,  et  var.  lect.  Illnstratl  (cura  Fr.- 
Mart.  Pelzel  et  Jos.  Dobrowsky).  /’r«p<r,'i‘;S3- 
84, 9 vol  In-8.  ~ Voir  le  90550. 

90483  Ærvu  Sllvli  hlstoria  bohemka.  Romof  y 
1475,  io-fol. 

96484  J.Dubravil  hlstoria  regni  Boheml»,ab  Inllio 
Bohemor.,  lib.  XXXÜI.  {ab$que  Uko)  tgpit  A. 
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GuHtkeri^  i55a,  Ii>*foî.  — Réimpr.  cum  noifs 
Th,  Joriianty  Francf.,  1687,  In-», 

•J0a»5  U cnceM.  IIagek  a I.ÜM>czan,  annales  Bohp* 
iiinrum.  Pragte^  1761-8.),  6 vol.  în-4. 

a6486  fivLBMi  epitoDic  hlstor.  rcrnm  hohemica- 
rum.  /*rrtÿ/p,  1675,  q vol.  In-fol. 

26487  IJiisdem  mifK'ellanea  hislorira  Bohemiar. 
/Ya</<r,  1679,  2 vol.  In-fol. 

26488  KJuMit'm  mi.srellanea  t>oIieniica , decas  2*. 
Praijtr^  1687,  2 voL  tn-fol. 

2G4>H)  Histoire  générale  et  particulière  de  Bohême, 
par  l’abbé  André.  » 1764,  2 vol.  ln-8. 

'iOàpo  Histoire  do  Bohême,  depuis  son  orlitlne 
Jus<|u’à  IVvtIncUon  delà  dynastie  de  Prxéralsl.,. 
2*  édition.  Tienne^  1812,  2 vol.  pet.  fn-8. 

v64f)t  Bescreibting  der  bisherhekannten  bOhm. 
Mùnzen;  von  Adaucl  VoigL  Prague^  J7"t-*4, 
3 NOl.  U1-4.  fig. 

26492  MALEniscBc  Darslellung  von  Prague.  Vues 
pittoresques  do  Prague  (avec  un  texte  allcm.l. 
/’rnflMc,  1829,  gr.  In-fol. 

204g3  Ju.-Fior.  Haiiunerschmid,  prodromus  glo- 
rif  Pragsp,  seu  hUtori.i  ctvllit  et  ocrlesiastlca 
urbis  Praga?.  Vftro-Pragtr,,  1723,  In-fol. 

26Ag4  Th.-Jo.  Pcsslna  do  Cz«-chorod,  Mars  mora- 
vlcus,  sive  bella,  scditloncs,  tumulius,  etc., 
qu»  Mora>ia  pa.ssa  fuit.  Prnga^  1677,  In-fol. 

264g3  JaiL-PyrrIius  Pixcits,  de  vitls  poniificum 
lrldontinnruni...,de(jaltoruo)  scnonuoi  adventu 
in  Italia,  etc.  i/ofiruto,  i546,  in-fol. 

26496  Andr.  Iricl  PatricI  trldlueusis,  reruin  pa- 
trix  libri  III,  ah  an.  i54  ad  an.  1672.  Mediol,^ 
1745,  In-fol,  flg. 

26496*  Memoric  anlicbc  di  Rovereto,  c de’  liioghl 
circonvicini,  racrolto  e pubbl.  da  Glrol.  Tarla- 
roitl.  Peptrzia,  1734,  ln-4.  — Voy.  le  n»  23862. 

26497  J.-Kber.  FtsciiEM  quaesliones  pelrupoliians 
de  origine  Cngaroruiii,  etc. Co//in(irr, 1770,  in-8. 

26498  Conjecinrx  de  origine,  prima  sede  et  liiigua 
Ilungarorum  (aulhorc  Tb.  de  Karoly).  Bud/Ty 
1803-6,  3 part.  in-8. 

^6499  Observations  sur  les  peuples  qui  ont  habité 
les  bords  du  Danube,  par  de  Peyssonei..  Pnm, 
1765,  ln-4. 

26500  J. -Ch.  von  Fngel,  monumenta  hungarica. 
Pientue^  180g,  liv-8. 

2ô5oi  MattH.  Bruns,  Hungarlæ  antiquæ  cl  novæ 
prodrntmis.  .Xorimb.y  1723,  In-foL 

2O502  KJusdem  notitia  Üungariæ  novæ.  r/ennrr, 
1733,  4 vol.  In-fol. 

26503  Honor.  Novotny  sciagraphia,  scu  compen- 
diaria  Hniigari.T  veterls  et  recentlorls  nolilia 
hlslorico-{M>Iitica.  Fi>n«<r,  1798,  2 parties  In-8. 
— Stipplenientnm.  1800,  lti-8. 

26504  Midi.  Hurvaih,  stalislica  regni  Ilimgarlarct 
partiiim  eidem  adnexarutu,  ediu  altéra.  Posonii^ 
1802, in-8. 

265o3  Tableau  îles  royaumes  de  Hongrie,  dT.s- 
clavonic,  de  Croatie,  etc.,  ftar  Demian,  trad.  de 
l’allrm.  et  publié  par  Botb  et  Raymond.  Paris, 
1809,  2 vol.  In-8. 

26506  Statistique  du  royaume  de  Hongrie , par 
de  Scliwarlner;  abrégée  et  trad.  de  l’allem.  par 
N.  Waeken.  /yaiK'/’.-awr-fc-Vei»,  i8i5-i6,  3 vol. 
ln-8. 

26607  Renim  hungaricar.  serlptores  varll  (cdidll 
Jac.  Bongarsiiis).  Francof.^  1600,  fn-fol. 

265o8  Sciiptores  renim  liungarirarum,cum  prxfat. 
Mallb.  Dmi.  yindoifontty  1746-48, 3 vol.  in-fol. 


26509  Math. -G.  Kovachirh  , scriptorcs  rerum 
hungar.  minores  harimus  inediti,  synchroni  aul 
proxime  coævl.  Pwdir,  1798-99,  2 vol.  ln-8. 

26310  — sammluug  kleiner  nodi  ungedruchter 
Stocke.  <>/m,  i8o5,  ln-8. 

26511  Chr.  IIasthvleb,  recensus  diploinatlco-ge- 
neal.  arrhhli  rampillliensls.  Fienme^  1819-20, 
2 vol.  in-fol.  — Voyez  le  u"  21779. 

20512  .Anonymi  Bdæ  regis  notaril,  dé  gesils  Hun- 
garorum  liber;  texlnm  recensnlt,  prolegomcna  et 
indices  addldit  Stepb.-Lad.  Kndltcber.  fVenmr, 
J827,  pet.  ln-8. 

265iS  D.  Cornidis  vindid.T  anonymi  Bel.v  régis 
notarii.  Ofen,  1802,  lnr4. 

263i4  Oliroutca  Ilungarorum.  Builtty  1478,  in-fol. 
(Article  Thwrocz.) 

26515  Am.  B uinnii  rerum  hiiitgaricaruin  décades 
quatuor  et  diiuidla,  edit.  VIP,  cur.  (/.  And.  Bel. 
Upsiity  1771,  in-fol.  (La  éditloaesl  de  Bâle. 
1543,  in-lol.) 

26516  Paimonix  historla  chronologira  (a  J. -J. 
Boissvho).  Frtxncof.y  i5g6,  in-4. 

26517  Georgll  pRAT  annales  veteres  Hunnonim, 
Avarnm  et  Hiingarorum.  Fmiiof».,  1761,  In-ful. 

263i8  Ejustlem  dis-sertatimies  X in  annales  vclercs 
Huimoruin,  etc,  Vindobontty  1775,  In-fol. 

20519  F.jusdcin  annales  reguui  Ilungariv,  ahann. 
997  ad  ann.  i504  deducü.  PindoboniFy  1764-70, 
5 voi.  tn-fol. 

20520  KJusdem  historla  reguui  Hungariæ,  etc. 
RudiTy  1801,  5 vol.  ln-8. 

26521  Histoire  générale  de  Hongrie,  deptils  la  pre- 
mière Invasion  des  Huns,  par  de  Sacy.  PariSy 
1778,  2 vol.  ln-12. 

26522  Steph.  Katoxa  historla  reguni  Hungarix. 
Pesliniy  1779-1806,  4l  vol.  ln-8. 

26323  Jü.-Chr.  vou  Fngol,  Geschichtc  de-s  ungrl- 
schen  Rdchs.  iriVn,  i8i4*i5,  5 vol.  in-8. 

26524  Gesdiiditc  der  l’iigarn  und  ihrer  Land- 
sassen,  von  J. -A.  Fessier,  /.e/pciÿ,  I8i5-u5, 
10  vol.  ln-8. 

26323  Histoire  des  révolutions  d«^  Hongrie,  depuis 
l'an  1000  jusqu'en  1699  (par  Brenner,  publiée 
par  Pro-per  Marrhand).  La  ilayCy  1789,  2 vol. 
tn-4-  ou  0 vol.  in-12. 

26526  Vie  de  Su  Albain,  roi  de  Hongrie.  LgoHy 
s483,  in-4. 

20527  Malh. ('.orvinMIuniarIx  regis, cplstolx  nolis 
iliustraix.  Caumufty  1744, 4 lom.  en  2 vol.  in-8. 

26828  Nie.  Isthuatlii  historla  regni  Hungarixposl 
obitiim  Mntliia'  ('.oniiil  regis, cum  auclarto  Jo.- 
Jac.ketleller  ad  ann.  i7i8.(-ofoNirr,i724,  in-fui. 

( Impr.  déjà  à Cologne,  en  1622,  aussi  en  i685, 
In-fnl.) 

26829  Si.  Scnnf?«wifsxER,  nolilia  htingariex  rd 
nuniarix.  /Viffni,  i8oi,  gr.  in-4. 

26.’)3o  C.aiaIogus  nnmorum  Hungai  hT  instituti  na- 
tion. szefhenyani  (auclore  St.  SchOuwIcsncr). 
Peitiniy  1807,  3 lon>.  en  2 vol,  Ui-H.  (Article 
SzEcnENY.) 

26531  Car.  Wagner  aoalccla  Sepusii  sacrl  elpro- 
fani,  notis  illustrata.  POJtmiï,  1776-7S,  6 vol. 
gr.  ln-8. 

26532  Transylvaniæ  olîm  Dacl»  dlclx  riescriptlo  a 
Jo.-Petro  et  Paulo  Maxcciis.  Ronupy  i5ç6,  lu-4. 

26533  li.  ToppeltinI  origines  et  occasiisTransylva- 
norum.  t.ugduniy  1667,  tn-ri. 

20534  Histoire  du  commencement  de  la  domina- 
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tion  roDiaine  en  Dacie,  par  P.  Major  (eu  >a 
\ laque).  Ofen^  iRiSi  In-fl. 

90^%  ^riptorcs  rerum  TVansy)\anorum  : Ch. 

. Seho^i  ruhue  paimouics,  accnrante  Jos.-K. 
Hder;  Ambr.  Slnilgiani  historia  rcnim  uoRar. 
et  timnsylr.  aim.  1490-1O0O.  CibiHÜ^  1797-1&00 
et  i$4o,  a vol.  In-S.  (La  2*  pari,  du  tons.  Il  ii‘a 
paru  qu'en  lAto.) 

MjM  WolfK.  comité  de  BeTiii.i;!«  hi'ttoria  de 
r^u>  iransylvanids,  ab  anno  i5*i0  ad  annum 
; itloy.  (i6ft7),  lu-fol. 

t6U7  Annales  ducatus  Styrl»,  ciim  lilsioria  fiiii- 
dmanim  proviDeiaiuni  Ra\aria>,  Ansirix.  Ca> 
* fiotlnx*  etc.,  studio  Aquil.-Jul.  Osar.  (ira-cii 
ti  yimiohôHir^  i7<Iîi-77,  3 vol.  li>*fül. 

40338  Annales  (Urinlltia  d.  1.  Chronica  des  Kr- 
' sherzogthumH  K&rodten,  von  II.  Mcgiscr.  Lipt.^ 
lOi^,  3 vol.  In-fol.  fig. 

9fl£^r)  Kras.  Frollcli,  speclnsen  archontologlT  Ca- 
' liulhU'.  ffndob.^  1758,  a tom.’ens  vol.  ln-4. 
^0340  Joan.Belhlem,  liLsturia  rerum  Transylvanie 
(l03(h73).  iVen/irr,  1780^,  3 vol.  lu-8. 

30541  Méiiic4res  historiques  du  comte  Betleni- 
Nidos,  coolenant  les  derniers  troubles  de  la 
Transylvanie  (par  Dom.  Hevereodk  tcriulné  cl 
p«bli4  par  Ix  Coq  de  Vllleray).  Ajiuterdam 
(Ao«en),  1730,  3 part.  In<i3. 
a650a  Mdtiioiiesdc  la  guerre  de  Transylvanie  et 
de  Uongrie,  entre  IVnipercurlféopolu  1*',  etc. 
Amsifrdaut^  £/jrriVr,  1680,  9 part,  en  1 vol. 
pei.  ln-13. 

30543  Jo.'Luü.  Srhonleben,  Carnloila  anliqtia  et 
nova,  sivc  annales  sacro- prupliani  ducatus 
('arnloIi<T.  Lnbttet\  1C81,  S parL  en  1 vol.  iii-rnl. 
36544  liiid.  Corunini  (enlamcii  geiicalog.  ei  chnn 
notog.  comilum  et  rerum  Gorltis.  yieniut,  1753, 
ln«4.  — Aussi  1750,  lit-fol. 

35545  Sa;;glo  slurico  délia  contea  dl  Gorizla,  di 
('.ar.  Moreill.  Gorizia,  1773,  ln-4. 

30546  Délia  origine  et  siiccessi  de  gli  Slavl  ora- 
llone  di  VInc.  Pnisevo.  yenctia^  i5o5,  in-4. 
36547  II  regno  degll  Slavl,  da  Mauro  OaBiNL 
Pesftro^  1601,  In-fol. 

90548  Jo.-Clir.  de  Johda!«,  de  orfglnlbus  sclavicis, 
opus  clirunol.  geograph.  Iiistoricum.  Findofr., 
1745,  4 |>art.  en  1 vol.  In-fd. 

9654g  Ge.  Papenek,  de  regno,  regibiisquc  Slavo- 
rum,  et  de  siaai  civiü  cl  cccics.  gculis  slavæ. 
(tuinquf-EcfUsiis^  1780,  ln-4. 

9Ô550  Fr.  Puhiisch, sériés  cliroiiolog.  rerum  slavo- 
Imhemicarum, abann.ASo ad  ami.Q74  producta. 
g^iennet^  1769,  ln-4. 

26551  Gr.  Ratücay  de  Nagy  Tbabor,  racmorla  re> 
guni  et  bannortiiii  regnor.  Dalmatiæ,  Croatie 
et  Sclavoniæ,  ab  origiuc  usque  ad  annum  i053. 
lïfnnÆ*^  1772,  in-4. 

90553  Jo.  Lucii  de  regno  Dalinatix  et  Croaiiæ 
libri  sex.  Amsiehil.^  1O88,  In-fol.  — liéimpr.  à 
lYcnnr.  en  n58,  in-fol. 

36553  Speelmen  pliilologlæ  cl  geographix  Panno- 
niorum,  In  qiio  de  origine,  lingua  et  litleratura 
Croatorum  dlNScrilur,  .aucl.  Sla(li.-Pe(.  Kata- 
nevich.  y.agrahiœ,  1797,  in-4. 

30554  De  regnis  Daliiiatia*,  Croatix,  Sclavonix 
noiUlx  prTiimiiiarev,  studio  Ualt.-Adr.  Kereze- 
Uch  de  Corbavia.  /Mfjrabitt  (abaque  auuo), 
In-fol.  — Voir  le  n"  37933. 

36555  Sloria  délia  Daimaiia  esposia  da  Giovanni 
Caiialluicit.  Zurüy  i835,  3 vol.  I11-8. 
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36550  Memorle  per  la  sloria  délia  Dalinazla  (aar- 
colte  da  Glov.  Kregllanovicli  Albinoni).  Zara, 
1809,  3 vol.  lu-8.  ou  in-4. 

36557  L’illyrle  et  la  DalmaÜe,  trad.  de  rallemand 

dTfaquet,  par  Ürcloii.  i8i4,  3 vol. 

in-18,  llg. 

36558  Flam.  ConvEtn  Catbarus  Dalmalix  clvltas. 
Pûlavii^  1759,  in-4. 

36559  Noliziu  storîco  - critlclic  sulle  aiulclillà  , 
sloria  O letteralura  de'  Ragtisel,da  Fratic.-5lar. 
Appendhil.  Ilagusa^  1803, 3 vol.  Ui-4.  Rg. 

36500  Les  Morlaques,  par  J.  \Vy\ne,  comtesse  des 
trsins.  1788,  in-4. 

36501  (!orografla  ecciesiastica  o sia  descrillloni' 
délia  clili  e délia  liiocesi  di  Giustinopoü,  detto 
volgarmenic  Capo  d’ Islria,  dl  Paolo  Naldlni. 
yenfziüy  1700,  lu-4, 

365Ô3  llistoria  délia citl4  di  Trieste,  d'ircneo  detl.v 
Croco.  yentziay  1698,  lu-foi. 

E.  Anciens  Cercies  du  Rhin:  Palatinat,  Souabc, 
Grand-Duché  de  Bade,  Royaumes  de  Wurtem- 
berg et  de  Bavière  ( comprenant  une  grande 
partie  de  la  Franconic). 

36503  Collection  de  5o  vues  du  Rhin,  par  Jaxscha. 
IVennc,  1798,  in-fol. 

30*)04  tîAnDvon's  views  Uken  ou  Ibe  Rliine.  Lond., 
17H8,  hi'ful. 

•16565  Album  pittoresque  du  Rhin...  gravé  par  J. - 
J.  W Rnr.n.  Francfort^  i83o,  pet.  In-lol.  obi. 

30566  Vues  ptlioresques  du  Rmii,  de  la  .Moselle, 
etc.,  dessinées  par  FiES.l/eide/4cr<7,i833,  In-fol.  * 
— Voir  les  U"*  •iO'i85-80. 

3O5O7  Pllgrims  on  lhe  Rbinc,bysir  E.-L.  Bclwkr. 
tjindon^  i834,  in-8. 

36508  Views  on  the  .Moselle,  tlie  Rhiiie  and  the 
Meuse,  by  Clarkston  STiMricLD.  LondoHy  i838, 
gr.  in-fol.  — Voir  les  n**  303.84  et  sulv. 

3O569  Christ.  Broverii  anllquUatuni  et  annalium 
trevirensium  libri  XXV;  edidit  Jac.  Maseoius. 
Uodiiy  1670,  3 vol.  tii-fol. 

36570  J.-iNic.  ab  lloNTHF.iii,  hisioria  (revlrcnsis. 
Auijusto'y  1750-57,  3 vol.  in-fol. 

3057 1 Gesta  Trevlrorum,  integra  leclionis  v arlclatc 
cl  animadversionlbus  itluslrala  ac  Indice  ins- 
Irucla,  mine  prlmuin  ediderunl  Joan.-Ilugo 
WylicnUach  et  .MIch.-Fr.-Jos.  Muller.  ÀuguitiT’ 
Treviror.y  t830-4o,  in-4.,  tom.  I 4 III. 

36S73  Gutl.  kvniAROBi  commeiilariiini  de  origine 
et  .siatu  civUatis  Auguslx-Treviroriim.  Bipontiy 
1603,  in-fol. 

36573  Jo.-Frid.  Schannat,  hisioria  eplscopalus 
wormatiensis.  Francofurtiy  1734,  3 vol.  in-fol. 

3O574  J.  lIiTTiciiu  colicctanea  anliqultatum  in 
urbe  ati|<ie  agro  moguntino  repertarum. 
}f(>guntitTy  i530,  in-fol. 

36575  SuinvRii  ros  mogunilnx,  lib.  V.  Franeof.y 
1733,  3 vol.  In-fol. 

36576  Valun(.-Ferd.(leGudoiii,codexdiplomatlcus 
cxliihens  .Mogunliaca,  jus  germanicuni,  et  S.  R. 

1.  hisloriam  illustrantia.  GoUingtPy  Francofurti 
et  Upsiipy  1743-08,  5 vol.  in-4.  fig. 

36577  Dipluinatica  moguntina  pagos  Rheni,  Mo- 
gani,  etc.  illustrantia , a St. -Al.  Wubdtwein 
collecta.  .yoguHtKTy  1788,  ln-4. 

36578  Hier.  Estevsis  tibclliis  in  prxconlum  urbW 
.Agrippiux.  ColvHt'a  (ante  i5oo),  ln-4. 
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24678*  CftofocA  Ton  CoUeo.  CûétUHy  lAoOi  In-lol. 

26j7g  Mcisters  CcklefrU  Hagpn  Reimehronik  drr 
Siaüt  Coin,  aus  dcm  XI!I  Jahrn.  mit  anmerklL, 
von  E.  Ton  Groolc.  CÔln-am-Hh.^  i89A,  ln-8. 

265KO  ])lc  aile  und  neve  EradiOiese  KOln^von  A.- 
J.  Dinterlm  und  J. -H.  Mooren.  UainZy  1828, 
d part,  en  *1  vol.  io-8. 

sG58i  Jus.  Hartzheini,  historia  rcl  nummarlxco- 
lonlcnsis,  et  dlssertaliones  de  cadem.  CoU>ni<ty 
1754,  ln-4.  (jg. 

26582  Car.-Lud.  Tolnerl  hlstorta  palallna*  seu 
primor.  comitum  palaünorum  ad  Rhenum  res 
gcstXf  eorumque...  successio.Franro/krri’oTOO, 
in-fol.  — Addiiiones.  lltidelbergtFy  i7ogJr>4o]. 
(Il  n'a  été  tiré  qu’un  petit  nombre  d'exemplaires 
de  CPS  additions.) 

36583  Marq.  Freberl  orlginum  palatinar.  rommen* 
larll;  ediiiotertia.  Heidelhfro<ry  1G86,  hi>4. 

9.6384  Histoire  abrégée  de  ta  maison  palatine,  par 
Schannat,  avec  une  dissertation  sur  les  comtes 
palatins  du  moyen-âge,  par  te  D.  O.  (Olinscha- 
uer)f  et  l'éloge  liistorique  de  l’auteur  par  de  La 
Barre  de  R<‘aumarcbais.  Francfort  y 1740*  peU 
in-8. 

3ô:i85  Précis  de  rblstolrc  du  Palatinat  du  Rbin, 
par  Colini.  Francforly  176S,  ik*i.  in-8. 

36:>86  Mart.  Crusii  annales  suevici , dodccas  1 — 3 
cuin  paraleipomenon  Hbro  debelio  lurcico  ann. 
>590^.  Fraucofurtiy  t5Q5-gC,  3 vol.  tn-fol.— 
Trad.  en  allemand,  avec  une  continuation,  dc- 
i3g6  à 1733,  par  J.-J.  Moscr.  Fraucofurtiy  1733, 
iii*rol. 

26387  Suevlcaruni  rerum  scriptores  aliquot,  col- 
Irgii  Melch.  Goloast.  Vlmity  1727,  in-fol. 

26.388  WEGELim  thesaurus  rerum  sucTicanim. 
Udaugicty  1736,  4 vol.  In-fol. 

26380  AÎte  schwâb.  Geschichtrn  sammt  Cbronik 
plncs  ungenaimlcn  Autoris.  Liiidau,  1761,  In-à. 
(Article  Lue».) 

26590  J.-C.  Pftster,  Geschichte  von  Scbwaben. 
iieidelb.y  1603-27, 5 vol.  in-8. 

26591  Pasti  ilmpurgensei.  1617,10-8. 

20392  Der  Spiegel  Keiscriichcr  vnd  gemelncr  lan- 
trechl  (Augjbourgy  vers  1473).  In-fol.  (Au  mot 

ScUWABESSPlBGEL.) 

265o3  M.  Velsebi  rerum  augustanar.  vlnüelicar. 
liUdurti. JVnerffi,  1594,  In-fol.' 

263gA  J.-B.  Kolb’a  hislor.-stalisi.  topograph. 
Lexicoo  von  der  Grossberz.  fiaden.  Aarlîr., 
i8io-t6,  S vol.  ln<8. 

26.395  Scaocpruni  historlâ  zaringo-badeosis. 
CaroUr.y  1763,  7 vol.  in-ft. 

26596  Histoire  chronologique,  généalogique  et 
politique  de  la  roaUon  de  Bade,  par  H.  Vuon  de 
8ainl-AIlals.  PariSy  1807,  2 vol.  ln-6. 

20597  Hlh.  von  Pappenbciui'a  Cbronik  der  Tru- 
cbsessen  von  Walderburg,  von  ilirem  Urspr. 
bis  auf  d.  Zeiten  Kaisers  Maximilian  II,  dureb 
Anmerk,  etc.  erlaOl.  (von  Fr.  Gervaslus  von 
Stceibal,  B.  kObcrlin  und  Fr.-Ant.  Graf.  zu 
Zeil  und  Trauchburg.  MemmingcHy  1777*A5, 
3 vol.  in-fol.  flg. 

36  598  Codex  diplomaticus  Aleinanlcet  Burgundiæ 
trans-Juranx,  seu  fundamentum  historié  dlœcc- 
sts  constanllensis,  edenie  Trudpcrlo  Neugarl. 
TffpisSan  BlaiianiSy  1791,  in-4- 

30599  Historia  Nigre  Sylvæ,  auctore  Mart.  Ger- 
b«rt.  TgpUSan  BlasianiSy  1783-88, 3 vol.  In-4. 

36C00  Cb.-F.  Satllcr'a  aUgem.  Geschlcbte  Wûr- 


temberg...  von  d.  ait.  Zeiten  bis  1360.  Franef.y 
1757,  In-4.  — ÜDler  d.  Regierung  d.  Grafeo. 
f 7m,  1764-68,5  vol.  ln-4.  (aussi  1774-78,1. 1-1 V). 
— Cnterd.  Rcgier.  d.  IJerzoge  (bis  1714).  f/m, 
1769-88,  i3-voI.  ln-.4. 

26601  Histoire  chronologique,  généalogique,  po- 
litique et  militaire  de  la  maisoti  royale  de  Wur- 
temberg, parVItondeSaint-Allais.  Parts,  1608, 

3 vol.  in-8. 

36602  Jo.-Lud.  Hockeri  antiquliates  bellsbron- 
nenscs,  cum  catalogo  mss.  et  Ubrorum  omnium 
bibllothcca*  monasterU  helisbr.  yorimbergét  y 
17S1,  in  fol.  0g.  (eu  allemand).  (Le  Catalogue  a 
paru  séparément  sous  ie  litre  de  Bibliotheca 
heiUbronensis.  ) 

26605  Jos.-Ani.  EIsenmann’s  topograph.  Lexicon 
von  der  kOnigr.  Baleren.  .liünchAt,  1819-20, 

2 part.  ii>-8. 

2G604  Jo.  Avcfitlni  annalium  Bojorum  libri  VII  ■ 
cui  acced.  ejusdem  Aventinl  Abacus,  et  Fr.  GuU- 
liinani  de  rcbu.s  Helvctiortim  liber,  cura  Nic.- 
Hicr.  Oudlingii.  Lipsiœy  1710,  in-fol.  (C'est  au 
moins  la  5*  édit.;  la  i'*  est  celle  d'Ingohtadl, 
1.354,  in-fol.) 

2660.37.  Aidzrcttteri'ct  Andr.  Brunneri  annales 
boiex  gentis,  a primls  rerum  boirar.  iniüls  ad 
ann.  i3it.  Francofurtiy  1710,  tn-fol. 

26606  Rerum  bulcarum  scriptores,  edenie  Atidr.- 
FeJ.  Orfele.  Aug,-Vindelic,y  1768,  2 vol.  in-fol. 

26607  Monimesta  boica.  Monachiiy  1763-1841, 
.'iS  vol.  in-4. 

26608  Regcsia  sive  renim  bolcarum  aulographa  e 
rcglis  scrinlls  Ddeliter  in  sommas  contracta, 
opus  curaC.-H.  dcLANcincepium,  clcura  Max.- 
Bar.  de  Freyberg  conUniiaium.  Monachiiy  im- 
peiuts  reçiiSy  1822-41,  9 vol.  in-4. 

. 36609  Chr.-Lud.  Schkidii  origines  guelÜcx. 

noviay  1751-80,  5 vol.  in-fol. 

36610  Gerli.  Hess,  munumentorum  gucIOcorum 
pars  iiistorica.  Kempeny  1784,  ln-4. 

26611  Histoire  de  Bavière,  Jusqu’au  règne  de 
l’électeur  Maximilien,  par  Le  Blanc.  Parity 
1680,  4 vol.  in  i3. 

9661a  A.  Buchner's  Geschichte  von  Baiem,  aus 
dcD  (^ellcn  bearbclteL  Jfûnc/icn,  1820-31,  io-8., 
livres  1 à V. 

36613  Geschichte  des  Baier.  Volkes  und  seiner 
Fürsten,  von  J.- H.  Zachokke,  3*  verb.  AuO. 
>ér<iu,  1820-31,  4 vol.  in-8. 

26614  Jos.-Cuch.  Obennayer's  histor.  Nachr.  von 
baier.  MQnzen , oder  Erklâr.  derer  zu  Rcichen- 
hall  ausgegrab.  Im  11-13  Jahrhund.  gesdftiag 
Miinzen.  Regentb.y  1768,  ln-4.  0g. 

26615  Domiis  WU(eIsbachensis'numlsmatica,odcr 
samml.  aller  existirender  Münzen  und  Medaülen 
derdurchl.  Witteisbacb.  .Siamiuhauscs  d.  Lude- 
wiglsclien  und  Rudolph.  Llnle...,  von  M.-J.  v. 
Wldmer  und  Jos.-Ant.  Zimmermann.  München 
und  Ingoldst.y  1784-88,  4 part.  in-4.  fîg. 

36616  Mémoires  de  M.  de  La  Colonie,  maréchal 
de  camp  des  a.rmées  de  l'électeur  de  Bavière...., 
depuis  le  siège  de  Narour,  en  1692 , jusr|u’â  la 
bataille  de  Belgrade,  en  1717.  Bruxelles  {Bloi»)y 
1 737, cl  aussi  Francfort  {Bordeaux)y  i75o,  2 vol. 
in-12. 

26617  Geschichte  Maxlmiliaos  I,  pragroalisch  aus 
den  Qiiellcn  bearb.  von  P.-Ph.  Wolf,  forgcseUl 
von  Breyer,  jVMiirAeN,  1807-21,  4 toI.  In-8. 

26618  Muocheo  unter  KOnIg  NaxImlUan-Josephl. 


iiiSTomr 

«in  factor.  Versuch  zu  Balerns  rcctaier  Wûrdi- 
Kung.  iSiS,  9 vol.  tn-A. 

96619  Chronologtcarum  rcruni  urWsSpir»,  Jam 
lml«  al)  ann.  ChrUtI  primo  ad  ann.  1 563  gcstanim 
hbrl  XVI,  (îuU.  Kvsengrcln  auiore.  PÜingtr^ 
Sebmldut  Voyer,  i563i  to-6.  (Sur  cet  ouvrage 
rare  et  nur  le*  autre*  écrit*  de  l'auteur,  coii- 
Millfz  D.  (Jémenl,  VIII,  p.  900.) 

96690  Christ.  I.ehman,  chronicon  spirense,  ver- 
tnehrl  durch  J.-MIch.  Fuch*.  fyn»ir/’.,i698  (ou 
V édlL  i7ii),ln-ful.  (La  i**édU.  est  de  1619.) 

96691  Historla  frisingeiMi*.  ab  adventii  S.  Corbl- 
ulani  I cpiscopi,  s;eaila  seu  re*  ab  anno  79A 
usque  ad  ann.  1394  Frisings  gestas  eslilbens,  a 
F.-Car.  Melclidbeck.  Aug.-yiudelic.  et  Grteeii, 
1736^9.  ft  part,  en  3 vol.  In-fol.  — V(rfr  3i49^. 

96639  K.Thdr.  Gemdner’s  Chronik  der  slaüt  unü 
liocUstift  Rogrnitborg  von  J.  i43o  bis  a.  i.  i&9^' 
Hegetuburg^  i8i6>^4,  4 part.  ln-4. 

96633  Codex  cbronolo^co-diplomatlcus  epl*co> 
patus  ratlsboueti»!*,  coUectus  et  ctlUus  opéra 
et  studio  Th.  Hled.  Ratisbomry  i8i6<i7«  3 vol. 
ln*4.  (Contenant  760  dipl.  du  8*  siècle  au  18*, 
et  550  du  i4*  siècle  au  i6«.) 

36634  Gesdiichle  des  Sudt  Angsbtirg  scll  Ifarer 
Kntstehung  bis  Z.  J.  1806,  von  F.-K.  Gullmann. 
Angab.^  1819-33,  6 vol.  Ith8. 

36095  Vers,  e Gcsch.  der  Sut  Augsburg,  von  Ch.- 
Jac.  Wageiueli.  Augtb.y  3 vol.  Iii-A. 

36636  Jo.-Chr.  Wagenseiu  cuinmenlallo  de  dvi- 
tate  norlrnbergeosl  : arced.  de  gernianica  Pho- 
nascoruDi  origine,  pranUntia,  etc.  Altdorfi- 
yorieor.^  1697,  ln-4.  fig. 

36637  CoinnienUlio  histor.  de  ortu  et  progressu 

civitatis  norimbergenste. congesta  et 

coll^cripta  a Jo.-Paul.  Rodero.  Sorimb.y  1766, 
in-4. 

96638  J.-C.  Siebenkees,  Haterialen  zu  NQmberg. 
Geseb.  Sûmberg,  1799-95,  4 vol.  ln-8. 

36639  G.-A.  Will's  NQrnberg.  Münzbelusüguogen. 
Alld.  uud  A'umè.,  1764-67, 4 vol.  ln-4. 

a663o  Antiquiutes  et  nieœorabilia  Nortlgavlx  ve- 
terts,  von  Joh.  Heinr.von  Faickensleln. franco/l, 
1733-43,  3 vol.  io-fol.  (en  allem.}.^  Codex  dl- 
plomaticusantiquiutuin  nordgavienslum.  ibid.y 
173s,  In-ful. 

96631  ^riptoresreniro  cplscopatus  barobergensis 
et  rerum  germanlcarum,  vive  novum  volunn-n 
scriplorum  rerum  germanicar.,  cura  Jo.-P.I.u- 
de«UL/>'anco/’.,i7i8,  9 tom.  en  1 vol.In-foL  fig. 

96633  C^cx  probationum  diplomaticus  bamber- 
gensls,  a nuro.  1 ad  num.  179,  In  viii  secUoncs 
distinctus.  Bambergtry  1774, 3 vol.  In-fol. 

36633  Adebspiegel,  von  Cyr.  SpASGEsenoBn. 
SrhmrtikadtHy  1591-94, 9 vol.  In-fol. 

96634  J.-Geor.  I^ieiurt,  commenurii  de  rebus 
Francl«  orlenL,  etc.  ffïrceèao’. , 1739,  3 vol. 
in-fol. 

36635  CoHeclIo  novlssima  scrlptorum,  et  rerum 
wirccburgendiim  sccni.  XVl,  XVII  et  XVTll, 
hacienus  gesunim,  edente  Ign.  Gropp.  Liptia 
et  H'trcebur,y  i74i-44t  8 vol.  In-foL 

F.  Royaume  de  Saxe. 

36636  A.  Schumann’s  vdllstlndlges  Staats-Post- 
u-Zeltungslexicon  voo  Sarhsen.  ZitickaUy  i8i4- 
35,  13  vol.  ln-8. 
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36(137  MEiscKEmi  scriptores  remm  germanicar. 
(saxonicar.).  Upii^y  17^8,  S vol.  In-fol. 

96638  Cbr.  Scuoettgesii  et  G.-Os.  Kreysigii  di- 
plomauria  et  scriptores  histort»  Germanla* 
(saxoïiicc)  medii  cvl.  Aitei^urgiy  1753-60, 

3 vol.  iü-fol. 

36639  P^iyc.  G.  licmpel,  Imentarium  diplomai. 
bistorlc  ^xoitlv  inferioris  et  omnium  ditioouni 
Brunsvlco-Luneburg.  d.  I.  Verzeichniss  der 
Ilivioric  von  Niedersachseo , etc.  Hanoperay 
1785-98,  4 part.  In-fol. 

36640  CaosEKis  der  Sassen.  Moguntiœy  i4g3« 
ln-(bl. 

36O41  Alb.  Ksaivtz  Saxonia.  Francof.y  i58o,  In-fol. 

36649  Chronica  Slavonim  Uelmoldi  et  Amoidi. 
J.ubfCfty  1659,  iii-4. 

36643  Cyr.  Si‘A?ir.KSBEao  Mansfeldische  chronica. 
Eùleb.y  1573,  in-fol. 

36644  Wii.-Hrn.  Trnlielii  laxonla  nnmismalic.v 
slve  nutninophylacium  saxonicum  line»  ernes- 
tinzel  albcrliiijp.  liresda-y  1705  et  anii.  seqq., 

8 part,  en  4 vol.  111.4.  fig. 

36645  Geschirhie  des  s4chsichen  Prinzenraubes; 
von  J. -Fr.  Gast.  ZiriVkou,  1833,  in-4. 

36646  Dresde,  avec  ses  édifices  et  ses  plus  beaux 
environs,  publié  par  Rirrnza.  Dretdt  (1808), 
in-foi.  ob). 

36647  VoRTzeiomts  vnd  Zceigung  des  hochlob- 
wirdigen  licillglhumbs  der  SlIfTlkirchm  der  hi 
St.  Muritz  und  Marien  Magdaienen  zu  Halle* 
HallCy  1530,  tn-4.  fig. 

36648  Dye  Zaigcsg  des  hochiowirdlgen  halligthums 
der  SUIT  klrchcn  aller  balligeo  zu  Wlttemburg. 
ff'ittemb.y  i509,  ln-4. 

G.  Petits  États  (y  compris  Francfort-sor-le-Mein), 
qui  font  partie  de  la  Confédératioo  germanique. 

3664Q  Monumenta  Inedita  rerum  germanlcarum  , 
pr«cipiie  clmbrlcanim  et  mcgapnlenslum , col- 
lecta ab  F..-J0.  de  Wzstpbalcs.  Upsi/ty  1730- 
45,  4 vol.  in-foi. 

36650  Histoire  de  Hesse,  par  Mallet  Por/s,  1779- 
77,  3 vol.  ln-8. 

36651  Histoire  générale  de  la  maison  souveraine 
de  Hesse,  depuis  les  temps  les  plus  reculés  Jus- 
qu'à nos  jours.  Strasbew^y  1819-30,  9 vol.  ln-8. 

36653  Gescbichte  von  Hesse,  von  Ch.  Rommel. 
Marburg  et  Cassely  1830-97^,  7 vol.  in-8.  (Le 
7*  vol  est  le  S«  de  la  nouvelle  histoire.) 

36653  Math.-Jo.  Beehr,  rerum  niccklpiiburglcanim 
libri  octo,cdcnteJo.-Krh.Kappio.  Upti^y  1741 , 
In-fol. 

36654  llandburh  der  mecklenhurgischen  Geschl- 
chlc,  von  F.-A.  Rudloff.  5rAevm'n,  1781-1831, 
3 vol.  ln-8. 

36655  Geschichte  der  Herzogthfimer  Scblesvrlg 
und  Holstein,von  W,-E.  ClirlsUanl.  Ftensburgy 
t77(^-70»  4 vol.  ln-8. 

96656  (^schichte  derselben  unter  üem  Olden- 

burg’scben  Kause forges,  von  D.-H.  Hegc- 

wisch.  A'iW,  1784-1803,  4 vol.  tn-8. 

96657  Gcschlchte  des  Herzogthums  Oldenburg, 
von  O.-A.  von  Halcm.  0/denè.,  1794-96,  8 vol. 
iiP-8. 

36658  Geschichte  des  Hauses  und  Landes  Fûrs- 
tenberg,  von  E.-H.  Mûneh.  Aar^.  1 839-6  u 
ln-8.,  tom.  I à IIL 
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36G59  Gcschichte  des  Nassau-Oraoteii,  vod  E.41. 
Mûneh.  Aaehen^  l83i*33,3  v©!.  ln-8. 

QôôOo  Gcsclilrhie  der  oranlen-nnsiwiunisch<*n  l^u- 
der  und  ihrer  Urgcnlcii,  vod  J.  «uu  Arnold!. 
Jf/tdanuir.^  3 vol.  In-fi. 

‘iôGGi  Historié  des  Fùr.sloiithnms  Anhalts,  von  Jo.<* 
Clir.  Beckmann.  /frbsi^  1710,  7 noI.  in-fol. — 
Accessiones  hUloriæ  Aiihallinx.  Zeibst,  1710, 
in4ol.  Üg. 

aGdCit  V»i‘s  de  Franrforl-sur-lo-Meln  (texte  al- 
irinand},  par  Ant.  Kirciixer.  yrancfort^ 

9 vol.  in-8.«  dallas. — Voir  aussi  rarlide  B^to. 

Gescldclitc  der  Stadi  Frankfurt  am  Meyn^ 
von  A.  kirchiier.  Francfarl,^  iS07*io,  a vol. 
tn-ft.  (II.  Slepliani  Franeofurdif-OKcuiporium}. 
— Voir  le »•  ï8i9I*. 

11.  Etals  prns«lcns,  y compris  la  Silésie,  le 
Brandebourg,  la  Poméranie,  U Wei>tphalk,elc., 
mais  sans  la  Pologne. 

( Poor  le*  viUf»  (l«  Tr<^v*»,  Colopte,  «te.,  T07.  tu'>i9  cl  cuir.) 

QùCid'i  Vollstûnd.  lopogr.  WOrlerbudi  d.  Prruss 
Siaates,  von  J.*D.*F.  Bumfl'  und  11. -F.  UumfiT. 

\ 7?rr/in,  i8*jo-îi,  3 vol.  ln-8. 

Q6GG3  .»ues  topograph.  .siallst.  goograph.  WOr- 
lerbnch  d.  preuss.  Staale.s,  tint.  Aufs.  d.  I.p. 
Krug  ausgiarb.  und  herausgeg.  \ou  Aix.-.\. 
Mùtzel).  Ilaïlr^  6 sol.  in-A. 

06GO4  Mc.  LeuiingÜ  scrlptoriim  historiæ  Marchia' 
brandenburgcnsls  volnmon.  d opéra  varia  : ac- 
ced.  Zac.  (iarcxi  successionos  ramillaruoi  Mar- 
dilæ  brandonbiirg.,  eüome  Jo.-Oot.  Kranslo. 
Francof.^  ln-4.  — Autre  édil.  sous  le  litre 
iïOpfrn  omnia  quotquol  reptriri  po/«rrM»l.Ceor. 
Cottofr.  A'M4firrfceii{»ifr,dr.  Francofurli,  17^9- 
3o,  2 >ol.  In-à. 

©660.)  Scrlptores  rerum  brandcnburgcnslum,  qui- 
bus  historia  Marchlæ  brandenburgensis,  elr.,  ab 
origine  gentls  ad  nostra  usqne  tempora  recen- 
selur  et  lllustratur.  FrAiic.  ad-fïadr.,  i7oi’'53, 
a vol.  in-4. 

1666O  Mémoires  pour  senir  à l’iilsloirc  de  la 
maison  de  Rraudcboui^  (par  Frédéric  II).  Jfrr/in, 
1751,  in-4. 

00(107  Brandenburg,  hislor.  Mùntzbelusligg.  (von 
J. -J.  Spiess,  P.-D.  Longolius,  etc.}. 

1768-74,  5 part.  in*4. 

361368  Brandcnbürgiscbes  Medailcn  cabinet  aus 
Gi'dfiditniss-milnzen,  xur  Gcstbldile  Friedorlch 
Wilhelm  des  grussen,  >ou  J.-C.-C.  Oclriclis. 
Berlin^  17?8,  ln-4. 

3GOO9  Renieil  de  niêdaüles  pour  serdr  4 Thls- 
tuirc  de  Frédéric-ie-Grand,  par  Fronieryet  Hls. 

. fler/m,  I764,ln-â.  dc5i  IT.,et  i frinillsp,  gravé. 

36670  Mémoires  pour  servir  4 l'histoire  des  quatre 
derniers  souverains  de  la  maison  de  Brande- 
bourg, royale  de  Prusse,  par  le  baron  de  Poell- 
nlLt,  publiés  par  F.-L.  Brunn.  Bnlin^  I79i« 
3 vol.  pet  ln-8. — Voy.  le  u*  38087. 

36671  Sam.  de  PuTKNDORr,  de  rebus  gesils  F'rl- 
dcrld  Magni  cutnmi'ular.  Lipsiœ^  1*33,  2 \o). 
In-fol.  Aussi  Berlin,  1784,  In-fol. 

"6673  .Mémoires  pour  sortir  à Thlstolre  des/éfu* 
glés  français  dans  les  états  du  roi  (de  Prusse), 
par  J. -P.  Krman  et  F.  Kcclam.  Berlin,  1790^)9, 
9 vol.  in-8. 


96O73  Mémoires  de  WUhelmIne  de  Prume,  mar- 
grave de  Darclth , scpur  de  Frédéric-le-GramL 
Paris,  i8^o,  3 vol.  in-8. 

36674  De  la  monarchie  prussienne  sous  Frédérlc- 
le^rand,  par  U. -G.  Mirabeau.  Londres  {Paris}, 

1 788,  4 vol.  ln-4. , ou  8 vol.  In*8. , et  atlas  ln*fol. 

36<>75  Vie  de  Fr«kléric  II , roi  de  Prusse,  accom- 
pagmS^  des  pièces  juslidcaiives  ( par  Laveaux). 
Slrasbourif,  1788,  7 vol.  ln-8. 

2667O  Mes  .souvenirs  de  Berlin,  on  Frédérlc-le- 
GramJ,  sa  famille,  etc.,  par  Dieudonné  Thiébaul. 
Paris,  iRoü,  ou  i8l3,  5 v.ol.  ln-8. 

96677  Frederick  der  Grasse,  eln  r.cbcnsgpsc!ii- 
cble,  »on  I.-D.-K.  Pmiss.  Berlin,  i833-34, 

4 lom.  on  8 voi.  in-8.,  dont  4 do  pièces  Jus- 
tificatives. 

3C678  Mémoires  de  Frédéric,  baron  de  Trenck. 
Sirasbourp,  1789,  3 voL  ln-8.  fig. 

36679  Histoire  dts  principaux  événements  du 
régne  de  Frédéric-Guillaumo  II,  par  L.-P.  de 
Ségur.  Paris,  1800,  3 vol.  lü-8.  (Uélmpr.  sous 
le  titre  de  thfcoile  historique,  dans  les  œuvres 
de  l’auteur;  et  peut  se  placer  après  le  n*  aSoo®-) 

36680  Histoire,  de  la  Prusse.,  d*  puis  la  (in  du  règne 
rte  Frédérlc-Ic-(irand  jusqu'au  traité  de  Paris, 
par  le  professeur  .Manso  (traü.  de  rallemaïul 
par  M.  Bnlos).  Paris,  1828,  3 vol.  ln-8.  (Le 
texte  allemand  a été  iuipr.  4 Francfort,  1819-31, 

3 vol.  in-M.  ) 

3068}  IloFVA.XM  scriptores  rerum  lusalicarum. 
I.ipsiœ,  1719,  3 voL  lii-fol. 

3668  » \Mlh.  deSomniersberg,  slleslararum  rerum 
scriptores,  aliquot  adhuc  inedltl.  Lipsiee,  1739- 
33,  3 vol.  In-fol. 

36682*  Mc.  Henclll  ah  lîennenfeld,  silcslographla 
rcnnvala,  nccossariis  scholiis  et  obscrvaiionibus 
aucla.  IVrathlar.,  1704,  3 part,  tii-4. 

3668.1  M.  Goltfr.  Dewerdeck,  Silcsia numlsDiatica. 
Taver,  1711,  ln-4.  fig.  (en  allcm.md.) 

36684  ThiirlRgia  sacra,  sive  bistoria  monaslerio- 
ruin,  quæ  olim  In  Tburingia  nornerunt  : acce- 
dunl  Sam.  Béyhcri  monumeataLandgravioruni 
Tliuringiac  el  marebionum  Misnlx.  Francof., 
1737,  In-fol. 

36085  Ticcmannu5,sivevltaillustr.  princIpisTheo- 
dorlci  quoudam  Juiiloris,  Tburingix  l.aiidgravil,  • 
etc.:  accedunt  ccx  dlplomata  cl  x sigilia,  a Jo.- 
G.-I..  Wilke.  Lipsia,  1754,  in-4. 

36686  Codex  diplomaticus  quedtinburgensls:  ac- 
ceduni  prster  vitam  beatf  Matbiidis  Franc, 
orient,  regiiiæ  Integrilati  sus  restilutam,  exe- 
gesis  diplom.  prscip.  documentonim,  neenon 
selocta  veterum  aiUograph.  sporimina,  ut  et 
sigltla  potiora,  curante  Ant.  ab  Eraili.  Franeof.- 
ad-Mcen.,  1764,  In-fnl. 

36687  Geschichtc  d.  Stadt  Magdeburg,  von  U. 
Ralitmann.  Maqdeb,,  iAoo-17,  4 vol.  in-^. 

36687*  W.  Dorow,  die  Deukmalu  gçrmanischer. 
nnd  romischor  Zoll  In  don  rheiuisch-Wcstphae- 
liscbun  Provinxon.5tuf/^.,  i834*38,  a vol.  iu-4., 
avec  un  atlas  in-fol. 

36688  llerm.  HamcIiuanDl  opéra  gcnealogico-bls- 
torica  de  We.stphatla  et  Saxonia  infcriurl,  con- 
gesta  ab  Krn.-Casim.  Was.scrbuch.  Lemgotiœ, 
1711,  in-4. 

36689  N.  Scn.4TEN,  opéra,  hoc  est  historia  wc.sl- 
phalica  et  annales  naderbornenses.  Monasterii, 
1775-35, 3 vol.  iD-rol. 

36690  Monumenta  paderbornensia , ex  bistoria 


HISTOIRE  MODERNE.  677 


romana,  frandca,  saionica,  enaa  et  noUs  Uloatr. 
(a  prioclpe  Ferdlnanüo  de  Fursteoberg)  : acce- 
dont  CaroH  Masiii  capUulaUo  de  partibus  Saxo* 
Ilia,  etc.  Awutelodami^  Blznir^  t07a,  \n^.  flg. 

Ëditio  tertia^  prioribus  auctior  et  euiefulalior 
(curta  Euch. >00111.  lUnk).  Francof.  et  Lipsite., 
i7iS  (sea  edlUquarU.  Longotiœ^  I7i4)«  in-A* 

aMqi  OUIenburglacbca  Chronicon,  von  H.  Ha> 
melmann.  Oldtnburg^  9 vol.  In-Tol.  fig. 

addga  J. -H.  Jung,  htstoHx  antlqulsslml  coraltatet 
benthelmcnsh  Ubrl  tre$...//anorer<r,  1773.  In-A. 

aftOqS  Ostfriedscfae  Cfncbkhte,  von  Tbim.  Dothl- 
Wlarda.  a«aufl.dKnVA,  i797-9{)« 

10  vol.  in-8. 

0M9A  Wernh.  TcAchenraacheri  aonalc»  Clivia, 
Julie  Montium,  MarceWestphal.  «Ravenvberge, 
Geldrix,  et  Zutphanle,  rum  adült.  tabularum 
geneal.  Justi-Chr.  DIthmarl.  Francofurtiy  tTQi, 
ln>ibl.  flg.  [Impr.  pour  la  première  fols  : Am- 
In-fol.) 

aOflgS  Th.  Kanixofv'sPonierania  odei^^rxprunck, 
Altbelt.  und  Gescblct  d.  WOlker  uiid  l.andc 
Pomment.  Casvuben,  Weudcn,  Steltin,  RQgen, 
In  lA  BQchern,  aus  dess.  Handachril  henusg. 
von  Hs.<Or.-L.  Koaegarten.  Cretfhpatd^  1610, 
In-S. 

afldpO  J.'K.  Dflbnert’s  sarorol.  gcin.  und  besond. 
Ponimersrhcr  und  RùgiKüer  Landeaurkk. 
Leipzig^  I7fl!>-fl7«  3 vol.  InToL— Sappléinenl , 
(îrtifs^e.^  1783-86,  in-fol. 

36697  Frid.  Dregerl  codex  Pomeranla  vicina- 
rumquc  (errarum  diplomatlcus.  Stettin^  17A8, 
et  (avec  un  nnuv.  litre  et  un  supplément,  publ. 
p.ir  J.-C.‘Cr.  Oelrich).  Berl/w.  1768,  lo-fol. — 
avec  un  nom.  supplément,  1796,  lo-fol. 

36698  Casp.  SchQlzli  rcrum  prusslcamm  hlslorla, 
ex  cod.  manu  auclorls  scrip.,  edidltOf.  Leng- 
ulch.  fiünlisci^  i7flo«  In-foU 

36690  Jahrbûcher  J.  Lindenblatt’s  Oder  Chronik 
J.  V.  der  Pusilie,  officiais  xu  Rieeenburg;  zuni 
crslcn  male  herausg.  von  J.  Voigt  und  J.-W. 
Schubert  Kônigil^gs  i8a3,  in-8.  (Écrit  au 
i4*  siècle.) 

36700  Preussbehe  Chronik  von  L.  David,  nacli 
der  Haodschrifl  des  Verfassers.mit  Anmerkun- 
gen,  herausgegeben  von  E.  Ilenulng  und  D.-F. 
Schdlx.  Adni<7i3crp,  1813*17, 8 part  In-A. 

36701  Pétri  de  Dusburg  chronlcoii  PrussI»,  cum 
anonyml  cqlusdam  conUnuatlone,  et  dlaseru- 
tlonibua  XIX  Cbrist  HartknocbÜ  aotiquiutes 
priiNslcas  complexis.  teiut  et  Frtmeof.^  1679, 
In-A.  Og. 

36703  Johannis  Leooia  historia  Prusslc.  AmtuL^ 
1736,  in-fol. 

36703  Chriil.  Hartknoch’s  Alt-und  neu-preussen, 
KÔnigtb^y  168A,  in-fol.—  PreusMsche  Kircben- 
historié.  Kdnig*.^  1686,  in*A. 

3670A  Gescbtchle  Preusaeos,  von  den  flllesteo 
;Selten  bta  zun  Uniergange  der  Herrseban  des 
Deulschen  Ordeiis,  von  J.  Voigt  K.ônigsb«rg^ 
1837*38,  9 vol.  io*8. 

36705  Le  château  de  Uarlenbourg,  par  Fr.  Fucx. 
BerUtiy  180S.  io-fol. 

36706  Dn.  Gralalh's  Versuch  e.  Geschichte  Dan* 
rigs,  a.  luverlâss.  Quelleo  und  llandschrr. 
KêniQtberg^  1789-93,  3 vol.  in-8. 

36707  Geschichte  Danxigs,  vonG.  L6echln.Miu/f7« 
1833,  3 part  in-8. 
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J.  Brunswick,  Hanovre;  villes  Hanséatiques. 

(Poar  FraDcfort-kar-le-lIfliB,  voir  Ir  a.  MBQl.) 

36708  Srriptores  rerum  brunswiconsiiim , cura 
God.-G.  LEiBsirn.  Hanocitr,  1707, 3 vol.  ln*fol. 

36708*  Histoire  de  la  maison  de  Rrun.swick,  par 
Mallet  Genève^  1767  et  1770,2  vol.  In-B. 
{ûriÿimet  guelUfv.  voyei  lea.  WMne.) 

36709AoL*Cld.  Erath,  conspeclus  blitorl«  bruns- 
vico-luneburglcxB  universalls,  premissa  blbllo- 
theca  bninsvlco^uncbiirgica.  Brunsvigœ^  i7â5, 
In-fbl. 

36710  Vollstândiges  Braunschwciglsrh  LOncbui- 
ÿsches  Mûnx-und  medallicncabinet  //elmxr., 
t7â7i  0 In-A.  (Au  mot  MOszcAiinrr.) 

36711  À concise  bistory  of  tbe  kingdom  of  Hano- 
ver,  from  lhe  earllest  periods  (o  Us  restorallon 
In  i8i3;  and  of  lhe  houseof  Brunswick,  by  W. 
Hamlllon  Reid.  Lond.^  1B16,  in*A. 

36713  Alb.  Hiine,  Geschichte  der  kœnlgr.  Hanoo* 
ver  und  d.  herxogth.  Braunschwelg , mil  Vorr. 
von  Arn.-H.-L.  Heereo.  Hannov.^  1835,  3 vol. 
In*8. 

36713  Osnabrück.  Geschichte,  von  Just.  Mdser. 
Bertin^  1780,  3 vol.  in<8.  (Le  3*  vol.,  publié  en 
i83â,  est  posthume.) 

3671A  Geschichte  des  hansealischen  Bundes  und 
Handris,  von  G.-F.-C.  Sartoiius.  Gdttingen^ 
i803*8,  A vol.  in-8. 

36715  Histoire  de  la  ligue  banséaUque,  par  Mallet. 
Genève^  i8o5',  in-8. 

36715*  (Jrkundliche  Geschichte  desUrprungs  der 
deutscheii  Uause,  von  G. -F.  von  Sarlorius. 
Hambourg ^ i83o,  3 vol.  in-A. 

36716  CHB0N1C4  sclavica.  (c(rca  1A90},  In-fol. 

36717  K.-F.-H.  Hübbc’s  Ansicbten  von  Ilansest 
Hamburg.  und  ihrer  Dmgcbb.  Frankf.-am-Mein^ 
i83A«  3 part.  gr.  in-8.,  avec  iS  pl. 

36718  Gf.  Scbûtzc's  Geschichte  von  Hambourg. 
i7nmè.,  1775-8A*  3 vol.  in-A.  flg. 

36719  Histoire  de  Hambourg.  Parti  (Leipz(g)^ 
180Q,  3 vol.  in-8. 

36730  Ilamburgcnscs  memorix,  slve  Hamburgl  et 
vironim  de  ecclesla,  rcque  publica  et  scholas- 
tica  Hamburgl  bcnc  meritorum,  elogia  et  vitx, 
collectore  Jo.-AIb.  Fabrlclo.  iJamè.,  1710-33, 
6 jpl.  pci.  In-8. — Voir  le  n*  37555. 

id'jBrAa.  Stork's  Ansichten  der  frein  Handses- 
taill  Brcmen  und  ihrer  Umgebungen.  Ftanckf,- 
am-JfeiM,  183S,  gr.  in-A.  avec  16  pl. 

g.  Histoire  de  la  Grande-Bretagne 
et  de  rirlandc. 

A.  Géographie,  Statistique,  Antiquités,  Meeurs 
et  Usages. 


36733  Essai  géogr.  sur  les  Iles  britanniques,  par 
Betlin.  Partie  1757,  In-A. 

36733  The  description  of  Britaln,  translated  from 
RicnARD  of  CIrencester.  Lond.y  1809,  In-8. 
9673A  Itinerarla  Symonis  Simeonis  et  Willelml  de 
Worcester  : quibus  accedil  (ractatus  de  métro  ; 
e codd.  mss.  edldit  Jac.  N'asmltb.  Cantabrigi^e^ 
1778, In-8. 
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a«TiS  Gull.  PiMMK,  Angllc  docrlpÜODlf  coiu- 
noidium.  paru.,  i54S,  la-#. 

78t>5*  J.  iJMJlin)’!  lllaeniry.  Oxford,  l^io,  0 »ol. 

a«7îi5  Description  des  royaulmes  d’Anglclerre  et 
d’Escosse,  par  Esi.  Pehli?!.  Paris,  in-S. 

*6737  Brluonic*  dcscripüoiils  fragmenium»  auc- 
lore  U.  Lmüo.  Colonitr,  i573#  P«l* 

36738  Wlll.CiUiuc«’s  Brllanoia. 

36739  WUl.(UaDC?i’s  rcmalos  conccrnlng  Brltaln. 
Lond.,  1686,  ln>8. 

96750  Nouveàv  ib^Atro  de  la  Grande-Bretagne. 
Lond,y\rsh,  5 tom.  en  8 voL  la4ol. 

36781  Ddilcesde  la  Grande-BreUgne  et  de  rirlande, 
par  J.  BatvmiLL.  Leifde,  1707, 8 vol.  In-i9. 

36753  Descripüoa  of  England  and  Wales,  by  H. 
Mull.  Land.,  173A,  iu-fol. 

16755  WiU.  Stiiielby*s  iüoerarlum  curio&um. 
Land.,  1735,  In-fol. 

16755  Emuüo  lllusirated.  London,  176»,  3 vol. 
gr.  ln-5.  fig. 

*6735  A new  display  of  ibe  beauty  of  England. 
iMd.,  1787, 3 vol.  gr.  In-S.  fig. 

36736  D«Uces  de  la  Grande-Bretagne,  par  Wlll. 
BiacH.  Lond.,  1791,  ln-5.  obi; 

36757  Bbauties  of  Enfdaod.  London,  1801, 35  vol. 
in-8. 

36758  Briüsh  lopography.  London,  1780,  3 vol. 
ln-5.  ( Article  Goügu.) 

36759  Bibuothbca  (opograpbica  britannica,  by  J. 
NiclioU.  ioond.,  1780,  8 vol.  ln-5. 

36750  Topographical  dlctlonary  of  England,  eihi- 
blllog  ibe  variûus  subdivisions  ofcach  county, 
etc.,  by  Nlcbolas  Cartisle.  Lond.,  t$o8,  3 vot. 
ln-5.  — A topograpbical  dicUuuary  of  Ireland, 
by  Carlisle.  London,  i8io,  ln-5. — of  Wales. 
London,  1813,  ln-5.  — of  Scutland  and  ihe 
Islands  In  the  brlilsb  sea.  i8i3,  2 vol.  In  5. 

36751  Notice  descriptive  sur  rAnglelcrre,  TEcos-ve 
et  l'Irlande;  exiralU  pris  et  tradulu  de  divers 
auteurs.  Paris,  imprim.  de  ta  r^ubL,  i8o3, 
3 vol.  lu-8.,  avec  des  caries. 

36753  Sam.  Lewis’  topograpb.  dlctlonary  of  En- 
^aiid,  lucludlng  tbe  Islands  of  Guernscy,  Jersey 
and  5Ian,  ihlrd  edll.  Lond.,  j835,  5 vol.  ln-5.. 
avec  cartes.  — Topograpbical  dlcllonar)  of 
Wales.  i835,  3 vol.  ln-5.,  avec  rartes,  — Topo- 
graphlcal  dlctlonary  of  Ireland.  1887#  ^ vol. 
ln-5.,  et  ailas.^  Vlews  of  tbe  reprcs^Mlve 
blstory  of  England,  wiih  iiG  pl.  i835,  InV 

3675s  Topograpbical  dlctlonary  of  Greal-Brltaln 
and  Ireland,  by  John  Gorlon.  Lond.,  i8S8,8  vol. 
in-8., avec  55  caries. 

i.6755  L’Angleterre,  ou  descrlpUoO  historique  et 
topographique  du  royaume  uni  de  la  Grand**- 

Bretagne. par  Depping.  Paris,  i8oS  (aussi 

1897),  6 vol.  in-18. 

96755  Recueil  de  t5o  vues  choisies  en  Angleterre, 
etc.,  par  P.  Sannav.  Lond.,  1785,  a vol.  ln-5. 

36756  MtnMUis't  select  vlews  In  Great-Brllain. 
loOnri.,  li>-5. 

36757  Walkbb’s  Ulnerary.  Lond.,  1790,  In-fol. 

36758  Magna  Brllanula,  by  Dan.  and  Saut.  Lvsotis. 
London,  1606,  6 tom.  en  9 vol.  lu-5. 

96759  A oollectton  of  piinta  lllusiraUve  of  englisli 
scenery,  froen  drawings  by  GsmsaoBODaB,  etc. 
Lond.,  t803,  ln4ol. 

36750  Tbe  romande  and  pktoresque  sceoery  of 


England  and  Wales , front  drawings  of  P.-J.  de 
LocTHEBBocac.  Lond.,  i8o5,  gr.  In-foL 

36751  Eighteen  bistorical  and  local  views,  etc., 
front  the  designs  taken  at  Rangon,  by  the  Ueut. 
MooaE.  Lond.,  i8a5,  in-fol. 

36753  Piciuresque  vlews  of  rnglisb  dtles,  from 
drawing.s  by  G. -F.  Robsov.  Lond.,  1818,  ln-5. 

36755  England  and  Wales,  a séries  of  views  front 
the  designs  of  W . Lond.,  i8a8-5-i,  ln-5. 

30755  Gréai  Drilaiii  illu'>lrated  ; a sériés  of  ori- 
ginal views  by  W.  We&tall , wilh  descriptions 
by  Th.  Molle.  loOnd.,  i85o,  in-5. 

96755  A pictures(}ue  deliiieaiton  of  Üie  souiberii 
coast  of  England...  by  W.-D.  Coobju  iJtmdon, 
1817-37,  9 vol.  lrt-5. 

26756  Sam.  Irelasd's  views  on  tbe  W arwlckshire 
Avon.  Lond.,  1795,  in-5. 

36757 — vlews  on  lhe  river  Avon.  London,  1798, 
ln-5. 

36758  — \1ews  on  the  river  Medway.  London, 
1795,  in>4. 

36759  — views  on  the  river  W’ye.  London , 1797. 
fn-5. 

36760  — vlews  on  tbe  river  Thames.  Lond.,  1793, 
3 vol.  in-5. 

36761  Botdcll's  hlstory  of  lhe  Thames.  London, 
1795,  3 tom.  in-fol. 

36763  Wiews  on  the  Tliamcs,  by  W^-B.  Cookc. 
Lond.,  1833,  ln-5. 

36755  Piciuresque  scenery  on  lhe  river  Dart,  etc., 
by  Fred.-Gh.  Lewis.  Lond.,  1831-37,  ln-5. 

36765  Hlütorical  accounl  of  lhe  navigable  rivers, 
canals  and  rallways  of  Great-Brllain,  by 
Piuestuet.  Lond.,  1880,  ln-5. 

36765  Tableau  de  la  Grande-Bretagne  et  de  ITr- 
lande  (par  Baerl).  Paris,  an  vin  (t8oi), 5 vol. 
lit-8. 

36767  Histoire  critique  et  raisonnée  de  la  situa- 
tion de  l’Angleterre,  au  i»' janvier  1816,  sous 
les  rapports  de  ses  finances,  de  son  agriculture, 
de  ses  manufactures,  de  son  coinnierce  et  sa 
navigation,  de  sa  constitution,  de  ses  lois,  et  de 
sa  poUtIqiie  extérieure,  par  M.  de  Monlvéran. 
Patis,  1811^3,  8 vol.  in-8.  (A  la  fin  du  8*  vol. 
doit  se  trouver  une  table  des  matières,  laquelle 
a été  publiée  5 part.) 

36768  Tableaux  généalogiques  et  historiques  de 
l’empire  britannique,  accompagnés  de  noies 
critiques  et  de  quatre  dissertations  hlsior.,pai 
le  baron  F.  de  Rcdcn.  Hanovre,  llahn,  i85i, 
gr.  In-Tol.,  avec  38  lablraui. 

36769  A digest  of  ail  the  accounts  relating  lo  tbe 
population,  production,  financlal  operations, 
raanufaciiires,  slilpplng,  colonies,  etc.,  of  tbe 
Great-Üritaln  and  Ireland,  by  J.  Marshall. 
Lond.,  i853,  gr.  ln-5. 

96770  Siatisikal  account  of  lhe  britlsh  empire, 
exhibiling  Us  extern,  physical  capactlks,  popu- 
lation, Indtistry,  and  civil  ami  rellglous  Insti- 
tutions, by  J. -R.  Mac-Cultoch.  London,  i856, 
9 vol.  ID..8. 

96771  Siatislique  de  la  Grande-Bretagne  et  de 
ririaiidc,  par  Alex.  Moreau  de  Joooès.  Paris, 
1857-38,  3 vol.  ln-8. 

36773  Microcosm,  or  a piciuresque  délinéation  of 
lhe  arts,  agriculture,  etc.,  of  tbe  Great-BrUaio, 
by  W.-Ù.  Pyne,  lo  whlch  are  added  espUna- 
tioAS  of  the  plates...  by  C.  Gbat.  Lond.,  1833, 
3 vol.  in-5.  obi. 
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9«778  Rot).  Shcringhain,  de  Aoglorutn  gentis  ori> 
^ne,  aeonfusione  Hngoanivt  usqaead adventym 
•oruni  In  BrUanolani.  CoMttibr.y  1670,  In*«. 

Q677&  Angila  noriDaDlca«  hlbrrnica^  cambrica, 
ex  bibl.  G.  CxnorM.  Framcof.^  ittoS,  ifwfoL 

96775  Küw.  LnuTD’a  archeologia  brilannlra. 
Oxfoni^  J707,  In-fol. 

96776  Raxtui  glouaritim  aDtiqullatpm  brltannk. 
Londini^  1733,  ln-8.  — Voir  les  n**  11196  et 
99656  qui  pourraient  trourer  piace  ici. 

96777  Gail.  Mt-Mnivr.,  anliquitates  brUatino-beI> 
ÿcjr  pr»cipu«  romans.  Uctr^DunmcHforum , 
1719-90,  h lol.  in-8. 

96778 i^ellcrs,  euays  and  other  tracu  üiiistrating 

ÜieinliqiilUes  of  Great-Brilain  and  Ireiand 

by  Dav.  Malcolm.  Edinbmrgk^  1788,  ln-6. 

9677g  J*  Homlet,  Britannia  romana.  Londini, 

1759,  in-fei.  fig. 

96780  The  most  notable  aniiquity  of  Greai-Bri- 
tain,  vulgarty  ralled  Stone-heng,  on  Salisbury 
plain,  reaiored  by  Inigo  Joues.  Londony  1795, 
fn-fol.  fig.  — Voir  le  n*  97899. 

96781  VVill.  Stoxclet’s  Stunc-henge.  London^ 

1760,  In-fol.  6g. 

96789  Choir  Gaur,  lhe  grand  Orrery  of  lhe  andent 
Druids,  commonty  callrd  Stnnehcngc , by  J. 
Smith.  Salisbury^  1771,  in>6.  6g. 

96788  Ch.  Coanisn's  remarkable  ruina  and  ro- 
maiitic  prospecta  of  north  Brltain.£.(md<m,i788, 
in-6. 

96786  Rcliqiiis  britannico*  romans , by  Sam. 
LY509S.  Lond.y  1818-17, 8 iom.  en  6 toI.  in-fol. 

96785  W.  Rot’s  milUaiT  antiquities  of  Üie  Ro- 
mains in  Brilain.  Lon^,  1708,  In-fol. 

9678Ô  Vktcsta  monumenta  reruip  brltannicaram. 
Londini'y  1767,  0 vol.  in-fol. 

96787  DocAKKL'a  anglo-Doroun  antiquiliea.  Lond.^ 
1767,  in-fol. 

96788  Bccx'a  antiquities  of  Tcnerabic  rulns  of 
castle  etc.,  in  England.  iMndoHy  1776,  3 roi. 
In-fol. 

9678g  Les  anliqultés  de  la  firande-Brctagne,  des- 
tinées par  Th.  Uaaisc.  Lond.y  1778,  In-fo).  obi. 

967go  H.  Boswell's  descriptions  of  a collection  of 
piccuresque  views  and  antiquities  of  England 
and  Wales,  tondon,  In-fol. 

96701  Fr.  Gaosa’s  aniiquiUes  of  Hogland  and 
Wales,  tendon,  1778»  6 *oL  in-4. 

96709  — military  antiquities»  tendon,  1788, 
9 roi.  ln-6. 

06708  — antlquUks  of  Ireiand.  tendon,  1791, 
9 vol.  in-6. 

0679Ù  — antiquities  of  Scotland.  tendon,  1789, 
9 voL  ln-4. 

96798  Tht  moniioiemal  antiquities  of  Great-Bri- 
tain,  by  Edw.  Blose.  tendon,  1896,  In4. 

96796  Axth>oaiia!«  and  topograpblcal  cabinet, 
tendon,  i807i  10  roi.  in-19. 

96797  Andent  reliques:  or  délinéations  of  nonastic 
ca&lellated  arcbiteclore.  tendon,  1819,  9 vol. 
pet.  in-8.  (Article  Sroan.) 

96798  The  Porte-folio,  a collection  of  cngrarlngs 
from  anttquariao , architectural  aud  topogra- 
phtral  suhjeets.  1898,  A rni.  In-19. 

96799  Border  ant'quities  of  England  and  Scotland, 
by  Waller  Scerr.  tendon,  1816,  9 vol.  ln-6. 

^700*  Antiqcaimx  Itinerary.  tendon,  i8i5-i8, 
7 «ol.  io-19,  6g. 
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96800  Plcturesque  antlqulUes  of  tbe  eoglUh  dites, 
by  Britto.v.  Lmidon^  1898,  in-4. 

96800*  The  aniiquarles  Muséum,  illustratlng  llie 
ancienl  architecture,  palntlng  and  scultiire  of 
Great-Brilain,  by  Jacob.  ScBxcBBBLnu  tendon, 
1791-1800,  in-6. 

96801  Edw.  Kuio’s  munimenta  anüqua....  tend., 
1799-1805,  i vol.  In-fol. 

96809  Monaatic  and  baroniral  rcmalns,  etc.,  by 
J.-G.  Pabryns.  tend.,  1816,  9 vol.  gr.  in-8. 

96805  Collection  of  tbe  niooaatic  rcmalns.  — Voir 
k n*  97999*. 

96804  Monumental  effigies  of  Great-Britain,  by 

C. -A.  Stotuasd.  tendon,  1817,  in-fol. 

96808  Andent  funeral  moaumems  witMn  Great- 
Britain  , Irelaod,  etc.,  by  J.  Wecteb.  tendon, 
16S1,  in-fol. 

96806  S'enia  britannica,  or  sepulcbral  history  of 
Great-Britain,  by  Doeaus.  tend.,  1798,  i»4ol. 

96807  Sepulchral  monuments  In  Great-Brilain, 
by  Gotcii.  tendon, 1786,  5voI.  In-fol.  — Voyez 
Im  0**  9073  et  suiv. 

96808  Strutt*s  viewa  of  lhe  manners,  cuatoms, 
etc.  of  ibe  inliabitausof  England.  tend»,  1774, 
8 toL  Iq-4. 

9680g  — chronicle  of  England.  tend.,  1777,  b>-A. 

96810  ^ régal  and  ecclesiast.  autiquiUes  of  En- 
gland.  /.enden,  1777,  in-4. 

96811  — the  sports  and  pasiimes  of  the  people  of 
England.  tendon,  1801,  Id-4. 

96$i9  niustralions  of  lhe  manoersand  expcnces 
of  anclcni  limes  in  England...,  by  J.  Nicmols. 
tendon,  1797,  in-4. 

96818  Observations  on  popular  antiquities. 

by  J,  Brakd.  tendon,  i8iS,  9 voL  in-4.  — Voir 
le  n*  96885. 

96814  The  regulsiioos  and  esublishment  of  the 
UousphnM  of  H. -A.  Percy,  the  8fib  earl  of 
Noryuiubcrland...  tend.,  1770,  peL  In-4. 

9681 5 A critical  inquiry  inio  andent  armotir,  by 
S.-R.  Mryrkk.  London^  1898,  8 toi.  in-4. 

96816  Engraved  lltuslratiooi  (by  Jos.  Skkltoii)  of 
andent  arms  and  armour,  from  thecollecL  of 

D.  Maraia.  (Xr/ord,  1880,  io-4. 


B.  Cidlectiofvs  d’anciens  historiens;  Recueils  de 
pièces. 


96817  Rebcm  britannicanim  scriplores  Tetustiores 
et  prcdpui.  neidelh,^  i5ê7,  in-fol. 

96818  Twyshs,  hislori»  an^.  scrlptores.  tend., 
1659, 9 voL  In-foi. 

96819  Rerum  anglicarum  scrlptores  post  Bedam 
prsdpui,  In  iucem  editi  a Sattuo.  tendfn/, 
I5g6,  In-fol. 

96890  R EX  DM  anglicarum  scriptores  (cdidii  J. 
FeJl).  Oxonii^  i684,  In-fol. 

96891  llisiori.'e  brilau.  scriptores  XV,  etc.  : item 
scrlptores  V,  collecii  a Th.  Galk.  Oceniï,  1691 
et  1687,  9 vol.  in-fol. 

96899  F.ciypa  varia,  studio  Tb.  Hcabne.  1787, 
in-fol. 

96893  J.  Sparke,  historié  angiicana  scriptores 
varil.  tendini,  1793,  In-foi. 

96894  Scrlptores  varil  dehivtorla  anglicana,  edente 
Tb.  Hearsc.  Oxonii^  1709-35,  64  vol.  in-8. 

96895  Britanoicarum  gentiua  blstoric  antique 
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scriptorei  1res,  recensuit  Car.  BEanuircs. 
Uauniœ^  i7^7i  in>8. 

9G82Ô  Accounl  of  lhe  most  Important  public  re> 
cords  of  Great^Brilain , and  lhe  publications  of 
lhe  record  commissloners,  by  C.-P.  Cooper. 
Londony  1632,  2 vol.  in«8. 

26627  Collection  of  tracts  selocted  in  llie  lihrary 
of  lord  SoMERS.  Lond.y  1746-52,  16  vol,  ln-4. 

26826  The  HARtcuN  misccltany.  London,  1742, 
6 vol.  ln-4. 

26829  Formulare  angllcanum , or , a coliecilon  of 
anclent  charters  and  instruments,  from  lhe  nor» 
mao  conqucst  to  Henry  VIII,  by  Th.  Madoi. 
London,  1702,  in-fol. 

2O629*  Domisday  book,  et  autres  anciens  docu- 
ments publiés  par  la  Commission  royale  des 
archives  d’Angleterre,  60  vol.  ln*fol. — Voir  le 
n*  26892. 

26830  Original  letters,  wriuen  durlng  Ibc  relgns 
of  Henry  VI,  Edward  IV  and  Richard  III , by 
various  persons  of  rank  and  conséquence,  col- 
lecled  by  John  Fenk.  London,  1767-89,  8 vol. 
Id-6.  Og. 

26831  Original  letters  illustrative  ofenglish  his- 
tory...,  witli  notes  by  U.  Elus,  /.ondon,  1828- 
27,  7 vol.  ln-8. 

26832  Autographes  of  royal,  noble,  learned  and 
remarkable  personages,  conspicuous  in  english 

histury,  from  Richard  II  to  Charles  il 

accompanted  by  biographical  memoirs,  etc.,  liy 
J.  Gougb  NicnoLs.  Londotty  i8ag,  in-8. 

26833  Nugæ  antique:  bclng  a mlscell.  collection 
of  original  papers,  writlen  by  John  Hauiicto», 
etc.....  LondoHy  1808,  2 vol.  ln-8. 

26838  Miscellarca  anllqua  anglicaua.  Londorty 
1818-22, ln-8. 

26838*  Collectanea  topographica  et  gcoealogica. 
Londini^  i833-8iy  7 vol.  ln-8. 


C.  Chroniques  t Histoire  générale. 


26885  Clironicon  saxonlcum  (aChristo  oaio  ad 
aiin.  1 1 58),  cdcnle  Eda>.  GIbson.  OxoniV,  1692, 
ln-8.  (Article  CHRoniQVES,  1,  p.  668.) 

26836  G.-VV.  Collen’s  Brilaunla  saxonica.  Lond.y 
1833,  ln-6. 

26837  Akcietit  hUtor)',  english  and  freneb,  exem- 
plihed  in  a regular  dissection  of  lhe  saxon 
clironicle.  I^ndotty  i63o,  ln-8. 

26838  Brllanulæ  ulriusque  reguoi  et  priocipiim 
origo  et  gesla  lustgnia  ab  Galfrido  Monemuieusl 
In  lat.  traducia.  /'ariatû,  i5o8,  ln-8.  (Article 
Galehidus.) 

26839  Florcrtii  vigornensls  chronicnn.  /.ondin/, 
1592, In-A. 

26880  MATTHiCQS  westmonaster. , dores  hlstoria- 
ruin.  Lond.y  i5to,  in-fol. 

26881  Math.  Paris  historia  major  Anglix.  Lond., 
1680.  2 vol.  In-fol. 

26882  Crutiicles  of  England,  etc.,  by  VV.  Gaxtor. 
tf’estminsiery  1880,  In-fol. 

26883  PuRTici  Virunii  historia-  britaimicx  llbrl 
sex.  Bhegio  ligusticOy  i5o8,  in-8. 

26888  Bob.  Fabyar’s  cbronlclc.  Ltfnd<my  /’ynaon, 
i5i6,  in-fol. 

2C888*  Us  chroniques  d’Angleterre  et  de  Bre- 
lalgne,  par  BouenAt».  — Voyez  le  n*  28882. 


26885  HIstorla  Majofis  Brttanni» per  Joan. 

Malorem.  Parfz.,  i52i,in-8.  (Article Naior.) 

26886  Pastihe  of  peuple  (by  J.  Raslell).  London, 
i52Q,  ln-8. 

26687  The  cbronicle  of  John  Hardtxg.  London^ 
1811,  ln-8. 

26888  GRAFTOs'schronicic  at  large.  LondoHy  156g, 
in-fol. 

26889  A chronyclc...,  by  Arth.  Kcltor.  London^ 
i587,  ln-16. 

2688g*  PolydorlVergillIbistoriæ anglicane. Lwpd.- 
Batacor.,  i65i,  ln-8. 

26850  An  epitome  of  chronicles,  by  Th.  Larockt. 
LondoHy  i58g,  >n-8. 

26831  Haph.Houxsnut's  chroulcles.iU>nd(m,  i586, 
2 T(d.  in-fol. 

26852  Discours  des  plus  inétiiorables  faits  des  roi.s 
d'Angleterre,  par  J.  Brrrabd.  Pana,  1579,  in-8. 

26852*  The  bistory  and  lives  of  llic  kings  of  Eu-, 
gland,  by  W.  Martvn.  Londony  1628,  in-fol. 

26853  The  chronicles  of  England,  by  J.  Stow. 
jÀ>ndoHy  i63i,  In-fol.  — Pour  la  CMmbria 
tnumphatUy\oy.  le  n*  27378. 

26858  Histoire  d'Angleterre,  par  Larrey. Rof/erd., 
1708,  8 vol.  In-fol. 

26855  A comptcie  hisiory  of  England  (by  J.-Millon, 
S.  Daniel,  J.  Habington,  Th.  Moore,  G.  Ruch, 
Fr.  Bacon,  Herbert  of  Cherbury,  J.  Hayward, 
Fr.  Guilwin,  \V.  ('.amden,  Arlli.  Wilson,  and 
W'hite  Kennel,  whnwasihceditor  of  ihiswork), 
second  édition.  London,  171g,  3 vol.  In  fol. 
porlr.  ( La  1^  édit.  Loudotty  1706, 3 vol.  In-fol., 
est  moins  complète.) 

26856  Histoire  d’Angleterre,  par  P.  Rapov  de 
Tboyras.  La  Haye^  17.89,  16  vol.  in-8- 

26857  Cabtr's  hisiory  of  England.  London^  1787, 
8 vol.  iu-fol. 

26858  Isloria  dTngbillerni , sciitla  da  Vlcenzo 
Martitielli.  Londroy  1770-73,  3 vol.  in-8. 

2685g  History  of  England,  by  Smollett.  London, 
1757,  6 vol.  ln-8. 

26860  Hisiory  of  England,  by  Iliirc,  and  from  liic 
révolution,  by  Smollett. 

26861  R.  Herry*s  history  ofGreat-BrUaitL  Lond.^ 
1771, 6 vol.  in-4. 

26862  Eléments  de  riilstolre  d’Angleterre^  par 
Miilot.  PariSy  1806,  3 vol.  tn-i2,ou  1810, 8 vol. 

26863  Goldsmilh’s  history  of  England,  wUb  conti- 
nuation down  to  1808,  by  D'  Coole,  g***  édition. 
i8o5,  8 vol.  in-8.  — Porii,  Raudry,  1889,  gr. 
in-8.  fig. 

26868  Histoire  d’Angleterre,  en  figures,  par  David. 
Paria,  1788,  3 vol.  ln-8. 

26865  History  of  Greai-Brlteln,  from  révolution  to 
i790f  by  Belsham.  Londony  1799-1801,  S vol. 
In-8.t  or,  lu  1802,  fèid.,  180O,  12  vol.  in-8. 

26866  Histoire  d'Angleterre,  traduite  de  l’auglaU 
du  IVLtnr.ABD.  Parity  i825-3i,  18  vol.  ln-8. 

26867  Histoire  d’Angleterre,  depuis  la  révolution 
de  1668,  par  M.  de  .Mariés,  revue  et  annotée 
par  le  D'  Lingard.  Parity  ln-8.,  tom  1 a VIL 

26868  Sharon  Tir^En's  history  of  the  Anglo- 
Saxons....  to  tbe  norman  conques! , 5'^  <^tt. 
Lond.y  1828,  3 vol.  in-8.  — History  of  England, 
from  lhe  norman  conquest  to  Henry  VIL  Lond, , 
i85o,  5 vol.  In-R. History  of  lhe  reign  of 
Henry  VIJL  London,  1827,  2 vol.  li>-8. — The 
reign  of  Edward  VI,  Mary  and  Elizabeth. Lond., 
1829,  2 vol.  lQ-8. 
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3680g  Rrlüsh  hisiory  cbroDologlcalIy  arranged, 
by  3.  Wade.  London^  i83g,  in-S.  de  iiOft  pp. 

Q6870  Anecdotes  anglaises  (par  Lacroix).  Parité 
176g,  pet.  ln-8. 

36871  Histoire  des  révolutions  d'Angleterre,  par 
le  P.  Jos.  D'OaLéAKB.  Paris,  i6g3,  S vol.  In-A., 
ou  autres  édit.,  à vol.  In-12. 

36873  Illustrations  of  british  bistory,  biograpby 
and  manners.  In  tbe  relgns  of  Henry  tbe  eighl, 
etc.  tondoH^  1791 1 3 vol.  Ui-A. 

Q6873  Earlom  and  Turncr's  Portraits  of  cliarac- 
lers  illiistrious  In  british  bistory,  from  Henry 
VIII  lo  James  II. — Voir  le  n*  aOpoS*. 

3687A  Portraits  of  tbe  sovereigns  of  England,  en> 
graveU  by  W.-U.  Wortuihoton.  London^  183S, 
ln-6. 

D.  Histoires  spéciales. 


a.  Depoii  rorlffira  de  ta  nation  angine  jDaqa'k  raTkaement 
de  la  naiion  de Tador. 


3O875  History  of  Great-BrUain,  from  tbe  flrst  in- 
habitants till  the  dcaih  of  Cadwailader,  by  J. 
Lewis.  London,  173g,  in-fol. — Voirlesn»* 36835 
et  suiv. 

3687O  Gildas,  opus  novum  de  calamKaie,  excidlo 
et  conquestu  Britanni».  {LOHdini)^,  i53S,  in>8. 

36877  History  of  the  kings  of  England,  by  Wil- 
liam of  Malmcsbury,  and  bis  modem  bistory 
(ft^g’iiâS),  translated  from  the  latin,  by  John 
Sharpe.  London^  i8i5,  lii'ft. 

36877*  Cbronlde  of  the  kings  of  Brilain,  transla- 
ted from  the  weish  copy  altributed  to  Tvsiuo, 
by  P.  Rolierls.  London^  1811,  in*ft. 

36878  Brilannia  afier  tbe  Romans,  being  an  at- 
(enipt  to  iilnstrate  the  religions  and  polilical 
révolutions  of  tliat  province  In  tbe  fiftb  and 
succeeding  centuries.  Lond.^  i836,  In-A. — New 
drtildic  hcresy  In  Brilannia,  by  tbe  author  of 
Brilannia  afier  the  Romans,  including  a supplé- 
ment lo  tbat  Work.  Londotty  i838,  in-4. 

3687g  The  historia  Britlonmn  comraotily  attrlbuled 
lo  NesMUM.  LondoHy  181g,  ln-8. 

3687g*  The  llfe  of  tlie  king  Arthur,  by  Ritson. 

LondoHy  1833,  ln-8. 

36880  Ricard!  Vm  blslorlarum  Biitannix  Insulx, 
aboriginemundi  ad  ann.Chr.  ocüngentesimum, 
librinovem.  Huarf,  1603-7,  ln>i6.  (Article  Vitts 
ou  W'bitc.) 

36881  Hise  and  progress  of  the  english  common- 

weallh  (anglo-saxon  period),  by  Fr.  Palgrave. 
fjjndoHy  1833,  ln-3.  • 

36883  Asseau  menevensis  annales  rerum  gestar. 
Alfred!  Magni.  Oxomï,  1733,  in-8. 

36883  J.  SpeLMAiv,  vila  Alfreül  MagnI.  Oxonù\ 
1698,  in-Tol. 

36888  Fragments  of  english  and  iiish  bistory  In 
the  nlnth  and  lenth  conlury,  translated  from 
the  original Islandic,  by  G.-J.  Thorkelln.  Lond., 
1787,  liHi. 

36885  Tableao  des  mœurs  au  dixième  siècle,  ou 
la  cour  et  les  lois  de  Howel-le-Bon.  PariSy  i833, 
ln-8. 

36886  Eadmerl,  monacbl  cantuarensis,  historix 
novorum,  slve  sut  sxculi  libri  sex;  in  lucem 
etnidl  Joan.  Seldenus,  et  notas  porro  adjecil  et 
spiclleglum.  Lond.y  163S,  tii-fol. 
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36887  Histoire  de  la  conquestc  d'Angleterre,  par 
Guillaume  II,  duc  de  Normandie  (par  Mc.  Bau- 
dot de  Juiliy).  Pariiy  1701  (aussi  1780),  In-13. 

36888  Histoire  de  la  conquête  de  rAngleterrr  par 
les  Normands,  par  Aug.  Thierry,  édit.  Parhy 
1883, 8 vol  lu-8.,  et  allas  ln-8. 

3688g  Hisioiie  du  rot  Wlllaume  le  Bastard,  par 
Fr.  d’BLDEUARe.  Roueny  1636,  in-8. 

36890  Histoire  de  Gulllaumc-le-Conquérant,  duc 
de  Normandie  et  roi  d’Angleterre,  par  l'abhé 
Prévost.  Pans,  178Q,  3 vol.  In-i3. 

3G8gi  Apologie  de  Guillaume,  roi  d’Angleterre  cl 
duc  de  Normandie,  contre  certains  faux  bruits, 
par  Dom  Mathieu  de  la  Daugie  de  Benchi.  Car», 
3tass<enne  (sans  date),  ln-8. 

368g3  Domcsoat  book,  seu  liber  censualls  Wil- 
leluii  prinil.  Londfniy  1783,  3 vol.  In-fol. — 
Voir  le  n«  3683g*. 

308gS  Ltttleton’s  llfc  of  Henry  II.  Londony  1767, 
8 vol.  ln-8. 

308g8  The  history  of  llic  rrigns  of  Henry  the  se- 
cond and  of  Richard  and  John  his  sons,  by  J. 
Ubrikoton.  Birminyha$Hy  1790,  ln-8. 

308g5Tb.  Walsingham,  historia  brevisab  Edwardo 
primo  ad  Henrlcum  quinlum.  Ltmdinf,  1878, 
in-fol. — Voy.  le  u*a83og. 

26896  Mc.  Triteti  annales  sex  regum  Anglis,  etc. 
Oxonfiy  1719-33,  3 vol.  ln-8. 

3O897  The  bistory  of  Richard  III,  by  Tb.  More. 
Chitwicky  1831,  ln-8. 

36898  lllsioric  douhls  on  the  llfe  and  rcign  of 
Richard  III,  by  Horace  Walpole.  Lond.y  1768, 
li>-8.  — Trad.  en  français  et  publié  sous  le  noui 
de  Louis  XVL  Paris,  1800,  in-8. 

36890  The  batüe  of  Uosworlh  Pleld,  between 
Richard  the  tblrd  and  Henry  cari  of  Richmond, 
by  Wlll.  Hulton , ibo  second  édition,  by  J. 
Mchols.  ijtnd.y  1818,  ln-8.  flg.  (La  i'*  édition, 
Hirminghamy  1788,  ln-8.) 

aOgoo  Histoire  de  Marguerite  d'Anjou,  reine 
d'Angleterre,  par  l’ahbé  Prévwt.  AmiOrdam 
(Paru),  1780,  s vol.  I11-12. 

36901  Halle's  cbronlde  of  the  union  of  tbe  two 
familles  of  Lancastre  and  York,  etc.  London, 
1588,  or  i55o,  in-fol. 

36903  Proposlllo  Job.  Rcssel,  ambasdatoris  regis 
Edward!  ad  Karolum  ducem  Btirgundlx,  super 
suspeciione  ordinis  Garterli,  etc.  (circa  1880), 
ln-4.' 


k.  $o«t  Heort  VII  ti  te*  •acceiMort,  laieu*k  la  mort 
d'EllMtetb. 


aôgo3  Fr.  Bacoh»  historia  rego!  Heurlcl  VH. 
Am(elod,y  1663,  pet.  in-13. 

36908  Histoire  de  Henri  VII,  roi  d'Angleterre,  par 
Marsollier.  Paria,  1735,  a vol.  in-ia. 

36905  Life  and  relgn  of  king  Henry  tbe  cighl,  by 
Herbert  of  Cberbury.  Lond.,  1689,  In-fol. 

36906*  Portraits  of  cbaraclers  illustrlous  in  british 
history,  from  Henry  VlU  lo  James  U,  by  Ear- 
LOM  and  Turner.  Lond.y  i8i3,  ln-8. 

36906*  State  piapers,  published  under  ihq  direc- 
tion of  bis  majesty's  Commission  : temp.  Henry 
Vin  (i5i8-i587).  Lond.y  18S1-S6,  5 vol.  in-8. 

36906  John  Fniiea,  de  causa  matrimooil  régis 
AngUx  liber,  Joanne  Roflensl  episcopo  amore, 
(C'ompfuli,  iS3o),  ln-8. 
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a^po?  Ord.  Loaus,  tractatus  In  causa  outriiDonii 
Henrid  etCatberiiiæAi)gli>reguiu.BarcAiiu>m7, 
i53i,  in^fol. 

36908  Hier.  Novati  pro  Calharlna  de  Aragotila, 
AngUæ  regloa,  aüegaüone».  Botntr^  i533,  in-ft. 

36909  Histoire  du  divofee  de  Henri  VIII  ei  de 
Catherine  d'Arragon  (par  Pabbé  Irall).  Amst. 
(Pari$)y  1766,  ln-i3. 

36910  Extraets  from  the  lifc  of  queen  Anne  Rolci> 
gne,  by  G.  Wyat.  1817*  in-8. 

36911  I^ettres  de  HE.xai  Vlli  à Aune  de  Boleyn. 
Pflrii,  1836,  ln-8. 

36913  Oraison  ou  remonstrance  de  M**  Marie  de 
Clère...  faite  au  roy  d’Angleterre  et  k son  con- 
seil, par  J.  de  LcxEiiBOLac.  Impr.  à la  Bivou 
(vers  i566),  ln-6. 

3G9iS  The  lifc  of  card.Wolsey,  by  G. Cavexdisb. 
Chisicicky  iSaS,  3 vol.  ln-8. 

36914  Tbc  llfe  of  card.  Woisey,  by  Rich.  Fiddes. 
lA>nd.^  1734,  or  1726,  In-fol. 

36915  Tbe  hisiory  of  ihe  llfe  and  Unies  of  card. 
WoUey,  by  Jos.  Grove.  Lomi.^  1743-tiâ,  d vol. 
in-8. 

26916  Tbc  life  and  administration  of  cardinal 
Woisey,  by  G.  Galt.  LondoHy  1812,  in-6.,  or 
1818,  in-8. 

36917  A brief  ebronyde  concernyug  Johaii  Olde- 
casiell  tbe  lord  ('.obhani,  coUecled  by  J.  Balc. 
London^  17‘-19>  in-8. 

S6918  Kngland  under  the  rclgus  of  Edward  VI 
and  .Mary  , wiih  Uic  contemporary  hlstory  of 
Europe,  iltnstrated  in  a sériés  of  original  Ict- 
Uts;  «vllh  introdurUon  and  notes,  by  P.  Fraser 
Tytier.  London^  1889,  2 soi.  in-8. 

36919  UiSTOftiA  de  la  vlia  e de  la  morte  de  la  sig. 
Giovaniia  Graia.  1607,  in-8. 

26920  Liicrary  reuioins  of  lady  Jane  Grey,  w!th  a 
mcnioir  of  ber  life,  by  Harris  Nicolas,  london^ 
i83i,  pet.  iii-ê. 

36921  Oratio  Lconh.  GoRcrrt  de  matrimooto  regis 
ac  reginæ  Angliæ,  Hisfianis,  etc.Londifii,  i55i!U 
in-4. 

26922  NonTtn'HBRLK  ducis  la  Angtta  oratio  quum 
ad  supplicium  pniductus  esset.  C'o/oNttr,  i55A, 
iu-8. 

36925  Repudio  délia  reioa  Maria  dMnghIltcrra... 
et  difesa  sua  inverso  il  re,dl  franseselntoscano 
trad.  da  G. -B.  Gbilundabi. Snfo^na,  i558,  In-A. 

30g2â  The  bistory  of  the  life  of  Reginaid  Pôle,  ty 
Thon).  Phillips.  Oxford^  1764^  3 part.  ln-.6,  ou 
i/OMd.,  1767,  2 vol.  ln-8. 

36936  HtSTOHU  dette  cose  occorse  nel  regno  d’ In- 
ghilterra  in  maleria  dcl  duca  dl  N'otomberlan 
dopo  ta  morte  dt  Odoardo  Vl.  Venetia^  i558, 
ln-8. 

36926  I successi  d' Inghllterra  dopo  la  morte  dl 
Odoardo  VI...,  per  G.  RavIgUo  Rosso.  Ferrara^ 
i36o, in-4. 

26927  Letters  and  memorial  of  State,  In  Uie  reigns 
of  queen  Mary,  queen  Elisabeth  , etc.,  wrilten 
and  colicctcd  by  H.  Sidnby,  etc.  London^  i"46« 
3 vol.  tn-fot. 

36928  Gull.  CAvnn  annales  rerum  angllcarum, 
régnante  Ellzabetha.  Oxonü^  1717«  3 vol.  in-8. 

36929  Vie  d’Elisabeth , trad.  de  l'italien  de  Grc- 
gorlo  Loti.  Aputerdam,  1708,  3 voi.  in-x3. 

36980  Hisiolrc  d'Élisabeth,  reine  d'Anglolcrre , 
par  M«*  Kéralio.  Paris.,  1786-88,  5 vol.  In-8. 

3698)  MeiDotrs  of  the  court  of  queen  Elizabeth, 


by  Lucy  Alklo.  London^  1818  (ainsi  18381, 3 vol. 
in-8. — Trad.  en  français  par  Alex.  Aragon. 
Paris.,  1827, 8 vol.  ln-8. 

26982  Memolrs  of  Q.  Elisabelh's  court,  by  Rob. 
Nvcston.  iJ>ndony  j8i4,  in-4. 

26982*  Queen  Elizabeth  and  her  Urnes,  a sériés  of 
original  letters,  .velected  from  the  primate  cor- 
respondence  of  hird  Burghky,  etc.,  by  Th. 
Wrigbi.  î.ondoHy  i838,  3 vol.  in-8. 

26988  Progresses  and  public  processions  ofqueen 
KUsabeth,  by  J.  Nicuols.  ixtndoHy  1788,  3 vol. 
Iu-4. 

26934  Kpheraeris  expeditionis  Norreysii  et  Draki 
in  Lusltaniam.  Loadini,  1889,  iiv4. 

26933  Memolrs  of  ihc  llfe  ami  administration  of 
WIII.Cecil,IordBurghIcy...,  new  flrst  publlsbed 
from  the  origioats,  by  Edw.  Narks.  Loudon^ 
1828-32,  8 vol.  ln-4. 

26986  Discocbs  de  la  vie  abominable  de  mylord 
de  Lecestre.  i585,  in-ê, 


e.  Sooi  AacquM  I**  «t  »es  *urre«seun,  |a>qu‘à  U réTolttUoa 
de  itiw. 


269S7  Les  Co!«srrRAT!OMS  d’Angleterre,  1600  4 
1679.  Cologney  1680,  ln-12. 

26988  Menioirs  of  the  mosi  niaterial  traosacUons 
in  Englaud  for  the  last  liundrcd  years  precedlng 
the  revolutiou  iii  1688,  by  J.  W'clwood,  new 
édition.  Londn»,  1820,  iu-8.  (In  i'«  édU.Lond.y 
1700,  ln-8.) 

26989  Cath.  MAC.\rLAY*s  history  of  Kngland  from 
the  access.  of  James  I.  Load.y  1768,  8 vol.  in-4. 

26940  Will.  Harris’s  lives  of  James  1 , Charles  I , 
Oliver  Cromwell,  and  Charles  11.  London,  1788, 
or  1814,  5 vol.  ln-8. 

3694 1 Memolrs  of  Uie  court  of  king  James  the  first, 
by  Lucy  Aikin.  /nndon,  1822,  3 vol.  in-8. 

36942  The  progresses,  processions,  and  magnifi- 
cent  fcstivlties  of  king  James  the  first.......  by 

J.  NiciiOLS.  Londorty  1828,  8 vol. 

36943  Tbe  scvcD  arches  of  Irlumpb  crected  In 
honor  of  king  James  i,  descr.  by  Su  HAaatsoB. 
I^ondony  i6o4,  in-foI. 

26944  Kpithalaïuium  gailo-britanoicum , by  G. 
MABCixLise.  Londatty  1628,  in-4. 

3O945  CouxenoN  des  mémoires  relatifs  à la  ré- 
volution d'Angleterre,  publiée  par  M.  Guizot. 
Paris,  1828,  25  voi.  lu-8. 

36q46  ITIstorical  rollcction  of  prlvate  matters  of 
State,  etc.,  from  1618-48,  coUecled  by  J. 
Riswovu.  LondûHy  1721,  8 vol.  in-fol. 

36947  An  iniQarliat  collection  of  the  grcat  affairs 
of  State,  from  ihc  beginnlng  of  ibc  scotch  ré- 
bellion In  iG3g  to  ihe  murder  bf  K.  Charles  I, 
by  J.  Nalson.  lÀfndon,  1682-88,  2 voL  in  fol. 

36948  Collection  of  the  stalc  papers  of  J.  Turlœ, 
1688-60,  by  Rirch.  London,  1742,  7 vol.  In-fot. 

26949  Tbe  civil  warres  of  England  briefly  relaicd, 
by  J.  LcTca^TBa.  Londony  1649,  in-8. 

26g5o  TaAcrem  ihcatrum  aclorum  et  casuum  ira- 
gicor.  Londini  publiée  edebrau  Amulod. , 1649, 
pet.  io-8.  f)g. 

26951  History  of  thé  brillsh  empire,  from  tbe  ac- 
cession of  Ciiarlcs  I.  to  Üie  restoraüon,  with  an 
Introduction  by  G.  Brodie.  Edinburghy  1822, 
4 v'o?.  in-8. 

36952  Histoire  de  U révoluUon  d’Angkieire,  de- 
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puis  rarteeraent  de  Charles  1«*  Jusqu'à  1a 
tauration  de  Charles  11«  par  M.  GuUoL  Pori*^ 
iSa6-07,  ln-8.,  totD.  I cl  U. 
a6p53  CowiuPiUary  on  ibc  llfe  and  relgn  oi 
Charles  tbe  fini,  by  DIssaeli.  L9nà,y  i8a8>3i, 

5 vol.  lii«8.  , . 

adpà)  llistorical  sketches  of  ihc  laller  pari  or  lhe 
relgu  of  Charles  tbe  firsl,  by  D.  Fbixowes. 
London^  i8a8,  lu-4. 

30o35  The  hlslory  of  lhe  parlIameDt  oi  KnRland, 
wbich  began  nov.  idào,  uUb  a short  and  neces- 
sary  vlewofsonic  preccdeiil  years,  by  Th.  May, 
wlib  a préface,  elc.  by  Baron  Maseres.  Lond.^ 
i8i3,  iD-à.  porlr.  (La  édlu  London,  i6à7t 
liHfol.) 

3«0M1  a brlcf  chronicJe  of  the  laie  Intestine  war 

In  the  ihrec  kingilurus  of  England by  J. 

IIeath.  London,  i063,  lii-S. 
a6«57  \vm.  Dvgoalb’s  view  of  lhe  laie  troubles 
of  EngiaiKl.  Oxford^  lôAt,  in4ol. 
iGo58  Cuaarroon’s  hlstory  of  the  rébellion  and 
ch  11  wars  In  Kngland.Ox/ord,i7oa*à,  3 vol.ln4ol. 
— trad.en  franç.,Ln//tf»^, i704-p,  6voJ.ln-i3. 
Q©95g  1 he  Hfe  of  CLAaznDon,  by  hlmself.  Oxford, 
1701,  S vol,  ln-8. 

30g^*  The  correspondence  of  H.  Hyde,  earl  oi 
CLABEsnon...  London,  1838,3  vol.  lo-û. 

36960  Rdm.  Lcdlow’s  memolrs.  Lond.,  177*» 

3O961  Whitlock’s  memorial  of  lhe  engllsb  alTalrs, 
Irom  lhe  beglnnlng  of  lhe  relgti  of  klng  Charles 
Ibe  firsl,  lo  lhe  resloratlon.  Lond.,  i733,ln-fol. 

30903  Hlslory  of  lhe  conimonwealih  of  Kugland, 
from  Ils  coinmcncemcnl  lo  tbe  resloratlon  of 
Charles  11,  by  Fr.  Godwio.  London,  i8aà-38, 

A vol.  ln-8. 

30^3  Essai  sur  la  vie  de  Thomas  Wentwonh, 
comte  de  Strafford,  principal  rolnislre  d’Angle- 
terre sous  le  règne  de  Charles  !•',  par  le  comte 
de  Lally-Tollendal.  Londres,  17®5,  ou  Uipzig, 
1790,  et  Paris,  i8i5,  ln-8. 

30904  A survey  of  Enuland  champions,  and  truihes 
palrlols,  by  Jos.  IlicaArr.  London,  i0A7»  ld-8. 

30905  Histoibe  enllère  et  véritable  du  procci  de 
Charles  Sluarl,  Londres,  I05o,  pet.  ln-8. 

30900  CL  Salmasii  defenslo  régla  pro  Carolo  I. 
1049,  pcL  ln-13. 

3O907  Jo.  MiLtoni  pro  populo  anglicane  defenslo, 
conira  Salmasii  dcfcnslonem.  Londinf,  I05i , 
pet.  ln-13.  # 

369O8  RegU  sangulnis  clanior  ad  cmlq^adversus 
parricidas  anglicanos  (auctore  Pciro  XfoUnæo), 
curante  AL  Moro.  naçœ-Comltum,  i05a,  pet. 
ln-13.  . , 

36969  Jo.  MUtonl  defenslo  sccunda  pro  populo 

angileano  contra  Ubellum  cujus  tltuius  : Regli 
sangulnis  clanior.  ilagx^CotnitHm , i654,  pet, 
ln-13.  . , , 

36970  Some  memorial  of  John  Hampden,  by  lord 
Ni'caiT.  London,  i83i,  3 vol.  ln-8. 

30971  Asfius  Fairraalsmos,  ou  tyrannie  anglt^. 
fioticn,  1O49,  ln-4. 

36973  Memoirs  of  tbe  flfe  of  tbe  col.  Hulchinson, 
wlih  original  anecdotes  of  many  of  bis  contem- 
porarlcs,  and  a sunimary  revlew  of  public  affalrn 

by  Lucy  Hutchluson.  London,  1806  (aussi 

1808),  ln-4.,  ou  1810  cl  1833,  3 voL  ln-8. 
S6973  La  tyrannie  heureuse,  ou  Cromwell  poli- 
tique, par  de  Galami.  Leyde,  In-ia. 
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36974  Histoire  d'Olivier  Oomwell,  par  Ragueocr 
Paris,  1691,  3 voL  ln-13,  ou  1 vol.  ln-4. 

36975  Vie  de  Cromwell,  traduite  de  Tanglols.  La 
Haye,  1735,  3 part.  in-8. 

36970  Histoire  de  Cromwell,  par  H.  Viu.piai.n. 
Paris,  1819,  a vol.  ln-8, 

3O977  Memoirs  of  the  proteclor  Oliver  Cromwell, 
and  of  his  sons  Rlcliard  and  Henry,  illusiral<‘d 
by  origiual  letters  and  other  familv  papers,  by 
Oliver  Cromwell,  a descendant  01  the  fanilly. 
London,  1830,  ln-4.f  aussi,  8*  édition.  183S, 

3 vol.  ln-8.  portr. 

36978  J.  DALaTiiPi.c's  memoirs  of  Grcat-Biilaln 
and  Ireland.  London,  1790,  3 vol.  in-8. 

36979  Gilb.  Bubmet's  bistory  of  his  own  limes. 
lAtndon,  1734-86,  3 vol.  lu-foL 

36980  The  iraveU  and  mcmirirs  of  John  RstESBY. 
Londoti,  181S,  in-8. 

36981  Th.  Soniervlilc’s  hlstory  of  poiiUcal  transac- 
tions and  of  parties,  from  the  resloraüon  to  the 
dealh  ofking  William.  London,  ln-4.  — 
Hlstory  of  Greal-Uritaln,  during  ibe  reign  of 
queen  Anne.  London,  1798,  ln-4. 

36983  The  hlslory  of  Greal-Brilain,  from  lhe  res- 
loratlon  to  lhe  accession  of  the  house  of  Hano- 
ver,  by  James  Maepherson.  London,  177^  (aussi 
1770),  3 vol.  ln-4. 

36983  Original  papers  concemlng  tbe  secret  hls- 
lory of  Greal-Brilalii , frocu  lhe  resloratlon  to 
the  accession  of  the  Imuse  of  Hanover,  to  which 
is  nrefixrd  cxtract  from  (he  llfe  of  James  II,  as 
written  by  bimself.  London,  1776, 3 voL  ln-4. 

36984  HisToiac  secrèledes  règnes  de  Charles  U et 
Jacques  II.  Cologno,  1690,  lu-ia. 

36985  Tableau  politique  des  règnes  de  Charles  II 

et  de  Jacques  II , par  Roulay  (de  la  MeurUir). 
Paris,  1633, 3 vol.ln-8.  (9*  éoltloo,  augmentée.) 
La  1'*,  La  Haye,  1818,  3 vol.  in-8.,  contient  de 
plus  que  celle-ci,  r£ss«)  sur  les  causes,  qui,  en 
i64o,  amenèrent  en  Angleterre  Pétablissemont 
de  la  république déjà  Impr.  en  1798. 

36986  U vie  du  général  .Monk,  Irad.  de  l'anglols 
de  Th.  Glusle.  Londres,  1673,  in-13. 

26987  Appel  de  l’Angleterre,  louchant  la  secrète 
cabaic  à W'ilbacl.  Amsterdam,  1673,  In-ia. 

36988  Narration  de  l’exécralile  conspiration  contre 
la  vio  de  S.  M.,  par  Tite-Oates.  Londres,  s679« 
In-8. 

36989  The  lives  of  lhe  lord  keeper  Fr.  Norih, 
baron  of  Guilford,  of  sir  Dudley  Norlh , aud  of 
D'  John  Norlb , by  Rog.  Norlh.  Umdon,  1743- 
44,  a vol.  io-4.  { or  tblrd  edit.  London,  1836, 
3 vol.  ln-8. 

36990  Tbe  beautles  of  tbe  court  of  Charles  H,  wlth 
blogr.  notices  by  D.-B.  Uokpby.  London,  i837« 
ln-4. 

36991  Séjour  de  I>oudres,ou  solitude  de  cour,  par 
de  Galaui.  Cologne,  107L  In'ia- 

36993  Relation  des  trots  amtuLvsades  du  comte  de 

Carlisle , de  1a  part  de  Charles  II traduite 

par  Guy  MrtcB.  Awuterdam,  1670,  ln-i3. 

30993  Memolr  of  lhe  reign  of  James  II,  by  J.  vls- 
count  LosimALB.  York,  1808,  lo-4. 

36994  The  llfe  of  James  the  second,  klngofEn- 
land,  coltecled  eut  of  memoirs  wrlt  ol  his  ovrn 
and  , alto  klng  Jame't  advice  to  bis  son , etc. , 

pubü&bed  by  Rev.  J.-S.  Clauk.  London,  i8i6, 
3 vol.  ln-4.  ~Trad.  de  l'anglaU  par  Jean  Cohen. 
Paris,  1819,  4 vol.  ln-8. 
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SANDroBT  s corooftUoD  of  James  II.  Lond.y 
1687,  In^rul. 

16996  C.-J.  Fox’s  liUtory  oF  James  II. 

1808,  lu-4. 

16996*  Viodlcaüon  of  Fox's  history  o(  James  II, 
by  Sani.  Hcywood.  London^  1611,  In-â. 

16907  HECtintcRc  et  découTerie  du  cruel  assassioat 
du  dcruler  comte  d’tlssex.  i68&,pcl.  ln*8. 

U6908  Memolrs  of  Sam.  Pepys.  London^  i8i6, 
3 vol.  in-6> 

36990  The  life  of  Wlll.  Hussel,  wlüi  some  account 
of  lhe  Uuies  lu  wbich  he  livcd,  by  lord  John 
Rii$scL  London^  i8i9«  h^4.)  or  i8io  and  i8iS, 
a vol.  in-8. 

17000  Sonic  accouul  of  ihc  life  of  Rachacl  Wrio* 
(hesley  lady  Russel,  by  tbe  editor  ofMad.  Du 
D<  0and  lelicrs,  witb  leitcrs  from  lady  Russel  lo 
bor  husbaiid,  etc.  London,  1819,  tii>4* — or 

I81S,  lO'll. 

17001  Histoire  de  la  révolulioo  de  1688,  en  An- 
gleterre, par  F. -A. -J.  Mazure.  Paris,  181&, 
3 vol.  ln-8. 

3700a  History  of  the  révolution  In  Rngland,  in 
1G88,  by  James  MseamTOSH.  London,  i83), 
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27120  Virws  of  Reading  abbey.  LondoHy  i8o5, 
and  Rtodingy  i8io,  2 part.  Iii^.  flg. 

27121  The  history  and  aniiquitles  of  Buckhingham 

, by  Browiie  U'tLLrs.  Londem,  1755,  in-4. — 

Autre,  par  George  LUcomb,  i83i-38,  in-4., 
tome  I,  en  2 part. 

27122  The  hisiory  and  antiquitlesof  ibe  hundred 

of  Desborough,  and  deanry  of  Wycombe 

by  Th.  Laugley.  {Londom)y  1797,  ln-4. 

27123  The  history  uf  the  college  of  Bonhommes 
at  Ashridge,  by  H.-J.  Todd.  tond.,  i&2d,  in-fol 

27124  Stowe....,  a description  of  the  housc  and 
gardens  of  Üie  marq.  of  Buckingham.  Bucking- 
hotHy  1797a  In-8.  et  aussi  ln-4.,  avec  32  pl 
grav.  par  Medlanü. 

27125  History  of  Ibe  county  of  Cambridge,  by 
Km.  Cartrr.  Cambridge,  1753,  in-8. 

27126  Colleciauca  cantabrigiensia by  Fr. 

Bloaiefieid.  .VonriVb,  1730,  ln-4. 

27127  Cantabrigia  lllustrata,  by  LocGA!V.<;mi<Mbr., 
(1688),  in-fol  (Aussi  30208*.) 

97128  Cantabrigia  deplcta....,  from  drawings  by 
R. -B.  Harbadfr.  r-on/ofrr.,  1809,  iu-4. 

27129  The  history  and  antiqutiies  of  tire  church 
of  Ely,  by  J.BERraaM.  Combr.y  1771,  Io-4.flg. 

271S0  Hisiory  of  lhe  county  and  city  of  Chesier..., 
by  G.  Oaimoo.  Lond.y  181g,  3 vol.  in-fol. 

97131  History  of  the  clly  of  Chesler by  G. 

CuitL  ChesttTy  i8i5,  in-8. — Btcblngsof  incienl 
building  in  the  city  of  Cltesier,  eic.  1816,  io-fol 

27132  The  antiquities  of  Lyme  and  ils  vidnity, 
by  Witl  Marriott.  StockportyiiiOy  pet.  in-4. Ûg. 

27133  Specnlt  Britaiiniæ  pars:  a lopo^aphical 

and  hisioriral  description  <d  Cornwall , by  J. 
Noanci.  Lond.y  1728,  in-4.  * 

27134  Wlil  BoaLASE,  aniiquitles  of  the  county  of 
Cornwall  t<md.,  1769,  in-fol — Voir  le  n«43i8. 

271S5  Carew’s  survey  of  Cornwall,  wUb  notes  by 
Tb.  Tookin.  tond.,  1811,  Ln-4- 
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37iSfi  Potwbele's  bUtory  of  CornwtU.  Falmouthy 
8 part,  en  9 vo).  iM.  fig. 

97137  The  hMory  of  Cornwall.......  compUed  by 

Fortcscue  Hilchins,  and  ediled  by  Sam.  Drew. 

IlelstOH^  1894,  9 vol.  in-&.fig.~  bislorical 

survcy,  by  C.-S.  Gilbert.  Plymouth,  1890, 
3 vol.  \n~h. 

(Pour  lliUtoire  naiurelU  da  comté  de  Cornouaille,  Toyez  le 

m. 

97138  Evcuralofis  in  the  cotinly  of  Comwall,  by 
Fred.-W.-U  Stockdale.  Lond.y  i89ft,  gr,  I11-8.» 
avec  5o  pl. 

97139  Parochia)  history  of  Comwall...,  by  Daviea 
GtHiert,  wHb  addUlons,  by  D'  Boasc.  London^ 
i838,  h voi.in>8. 

97140  The  anclent  cathédral  of  Cornwall  blstori- 
catiy  surveyed,  by  J.  itbaker.  Londorty  i8o4« 
9 vol.  tii-4< 

97141  A survey  of  the  lakes  of  Cumberland, West- 
niorland  and  LancashirCf  by  J.  Curkc.  Lond.y 
JTB7«  in-fol. 

97149  IVenty  viewsof  the  lakes,  in  Cumberland, 
etc.,  byJos.  FAitmcTOTi.  Lond.,  1789,  in-fol.  ohl. 
— with  descripl.  by  Th.  Hartwcll  Hornc.Z.ond., 
1816,  gr.  )n-4. 

97143  Soirct  views  in  Cumberland,  Wc.stmorland 
and  Lancashire,  by  Jos.  Wilkinson.  London  y 
Arkermany  1810,  In-fol.,  48  pl.  grav.  par  Wells. 
(Voir  aussi  Parllcle T.-F.  Fielddic.) 

97144  The  history  of  the  county  of  Cumberland, 
and  some  places  adjacent...,  by  W.  IlurcHnso.’i. 
Carlisley  1794,  9 vol.  ln-4.  fig. 

97143  Obsmaiions ’on  ihe  anclent  and  présent 
State  of  the  Islands  of  Scilly....,  by  \V'.  Borlase. 
Oxfordy  1758,  ln-4.  ûg. 

97146  Recueil  de  4o  vues  du  pic  de  Derby,  et 
autres  lieux,  par  Th.  Smith.  Lond.y  1760,  ln*fol. 

9714?  Peak  scenery,or  excursions  In  Derbyshlre, 
by  E.  Hroocs.  tond. y 1818-99,  9 vol.  iii-4. 

97148  A riew  of  the  présent  State  of  Derbyshlre, 
vith  an  accouüt  of  Its  most  remarkable  anll- 
f|uli1es,  by  J.  Pllkington.  Derb^y  1789,  9 vol. 
ln-8.  dg. 

97169  The  history  of  Derby,  by  W.  Hctkhi. 
JLond.,  1791,  in-8.  Tig. 

27130  A new  bistorical  and  descriptive  view  of 
Derbyshlre,  by  D.  P.  Davics.  Belpety  1811, 
in-8.  (ig. 

97161  The  chorograpbical  description  or  survey 
of  the  county  of  Devon,  wUb  the  cUy  and 
county  of  Exeter...,collected  hy  Tristani  Risdon 
ofWinscot.  Lond.y  1714,  in-8., souvent  partagé 
en  9 vol. — Réiinpr.  avec  de  nombreuses  addi- 
tions Lond.y  1811,  iii-8.  et  aussi  in-4. 

97159  Piciuresque  excursion  in  Devonsblre  and 
Cornwall,  by  Tb.  WtLusMS.  London  y i8o4, 
9 part.  gr.  in-8. 

97153  The  history  of  DevonsUre,  by  RIch.  Poi- 
whele.  £.rc/er,  1797-1806,  3 vol.  In-foL 

97154  The  worlhiesof  Devon by  J.  Poxkcb. 

Lond.y  1810,  ln-4. 

97153  The  history  and  description  of  the  cityof 
Exçter,  and  ils  environs,  by  Alex,  icnkins. 
ExelfVy  i8o6,  in-8. 

97156  Uislorica!  memolrs  of  the  town  and  parbh 

of  Tiverton,  by  M.  Dunsford.  1790,  in-4. 

97157  A survey  ofDorsetsüire,  by  Coker.  /.oad., 
1739,  in-fol. 

97158  The  history  of  the  county  0/  Dorset,  by  J- 
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lIcTcams,  tfac  second  édition  Improved  by  R.  ^ 
Goûgh.  Lond.y  1796-1615.  4 vol.  in-fuU  flg.  * 

97159  The  history  and  anüqulues  of  the  county 
of  Durliiiu,  hy  WilL  ntTcmxsoN.  KtwcoâtUy 
1785-87,  aud  CarliiUy  1794,  3 vol.  io-4.  Og- 

97160  The  history  and  antiqulües  of  the  county 

palatine  of  Durham... by  Rob.  Scbtkes. 

Lond.y  1816-40,  4 vul.  in-fot. 

97161  The  parorhiai  hUlory  aud  anllquities  of 
Sldïkton  u|H)n  Tecs,  by  J.  UreHster.  London, 
1796,  ln-4.  flg. 

97162  A lüanry  of  Hartiepool,  byCuthbert  Shar]). 
DurhaMy  181O,  ln-8.  fig. 

97163  The  hisior)'  and  aiuiquilles  of  Kssex 

by  Nath.  Saluox.  Lond,y  1740,  In-foL 

97164  The  history  and  aiitlqulUcs  of  llic  county 
of  Essex,  by  Pb.  Moiuht.  ^nd.,  1768,  9 vol. 
In-foL  fig. 

97165  A tiew  aud  complété  history'  of  Essex 

by  a gcutlcman  (under  tbc  direction 
Mullniau).  Ijtndony  1769,  G roi.  h)-8.  fig.  * 

971 60  The  history  and  description  of  Colcbestrr, 
with  an  account  of  the  antiquilles  of  Ibat 
boroiigb.  c'ofrAirâ/cr,  i8o3,  9 vol.  pet.  in-8.  flg. 

97167  The  history  and  antiquitlrs  of  Marwlcb  and 

Dovercourt flrst  colkctcd  by  SUas  Taylor. 

Lond.y  1730  (or  1739),  ln-4. 

971O8  The  history  aud  anllqulUes  of  Pleshy  (by 
R.  Goucii).  Lond.y  i8o3,  ln-4.  fig. 

97160  A coliecUoo  ofGlouccstcrshire  antiqultles, 
by  Bam.  Lvsoxs.  Lond.y  i8o3,  gr.  In-fol. 

97170  Anclent  and  prc.seiit  stalc  of  Glouceslcr- 
shirc,  by  R.  Atkins.  Lond.y  1719,  in-fol. 

97171  Abstracts  of  records  and  nianuscripls  res- 
MCting  10  ihc  county  of  Gîouccsier....,  by  Th. 
Dudley  Fosbrooke.  GiottcesicTy  1807, 9 vol.  hi-4. 
figures. 

37179  New  history  of  Gloucestersliirc,  by  Sam. 
Rudder.  Cfrcucrâ/er, 4779,  in-fot.  fig. 

9717S  The  history  of  the  county  of  Oluucester,  by 
Th.  Rudge.  Cloucester  aud  LondoHy  i6o3,  9 vol. 
in-8.  fig. 

97174  Mistorical,  monnmenlal,  andgooealog.col- 
lecllüii  relative  10  the  county  of  Gloucrster  ; 
pritiied  fmm  the  original'  papers  of  Ralph  Bl- 
gtand.  lj>ndony  1791-99,  9 vol.  lii-foL  lig.  (Non 
terminé  ; le  9*  vol.  s'arrête  4 la  page  959.)  ~ 
Comimiation  by  Fosbrooke,  1819,  in-fol. 

97175  The  history  of  tbc  ancienl  lowu  of  Ciren- 
cesler,  9**  édition.  Cfrauesin-y  1800,  ln-8.  fig. 

97176  The  bislory  and  anllquities  of  Tcwkesbury  , 
by  Wlll.  Dyde,  a"*  édition.  Tfwketburyy  1798, 
in-8.  ûg. 

97177  The  bUtory  orCfaeitenhani  and  its  environs 
(by  Th.  Frog.  Oibdin).C/iWrenA.,  i8o3,  fig. 

97178  Select  Illustrations  of  llainpshire wlib 

descriptions,  by  G.-F.  Presser.  LontLy  i833-S8, 
gr.  in-4-1  avec  4o  pl. 

9717g  Collection  for  the  history  of  Ilampvlûrc  and 
bishopric  of  Winchester,  including  tne  istes  of 
Wight,  Jersey,  Guernsey,  clt.,  by  D.  V....,  lo 
witich  isadded  a glossar),  etc.,  by  R.  Warner. 
LonU.  (1795),  5 tom.  en  6 vol.  in-A  llg. 

97180  The  history  and  survey  of  the  antiqultles 
of  Winchester,  byJ.  Milner.  U'inckestery  1796, 

9 vol.  lu-4.  flg.-^'^edit.,f4id.,  1809,9  vol.  ln-4. 

97181  The  oatural  history  and  aiiÜquiUesof  Sel- 
borne,  by  GUb.  Wurn.  Lond.y  i8i3,  In-A  fig- 
— Voir  le  n*  4593. 
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0 «7189  A wa)k  througb  Soulbampton,  by  H.-C. 
Englefleld,  9^  édition.  5aNfAdw/>roii«  i8o5,  io-8. 
flg.  (et  auMt  pei.  In*l) 

«7188  Hitlory  of  thc  priory  of  Christ-Churdi  « 
Hampshlre,  by  Bepj.  Ferrey,  wiih  a bUtory  of 
thc  aatiquiües  of  lherhurch,  by  W.  Brayley. 
Lond.^  i838,  ln-4.,  avec  90  pÛ' 

97188  The  blhiory  of  ibc  laie  of  Wlghi  (by  Ricli. 
WOB.UCY}.  Lond.^  1781,  gr.  ln-8.  6g. 

97185  A description  of  thc  principal  plcturesique 
beauiies,  anÜquUles,  etc.  of  ibe  Itle  of  Wlgbl« 
hy  H.-C.  E^GtantLD.  /.ond.,  i8t0,  gr.  in-&. 

97188  A new  picture  of  the  iale  of  H lght,  lllus> 
traied  wlth  80  pLdrawii  and  engr.  by  W.Cooke. 
SotithamptoH  and  London^  1818,  in-8. 

97187  Twelve  vlews  in  the  isle  of  WIght , drawn 
and  elrhed  by  J.  King  and  S.  Darth.  London^ 
H'.t'ribb^  1818,  gr.in-fol. — twelveseleclYiew*... 
from  drawlngi  by  Th.  WalmesJcy.  Undon, 
l^^l5,  gr.  in-fol.  (Ces  ^ues  »ont  en  couleur.) 

tyiTO  An  accouot  of  the  Isle  of  Jersey,  by  Phll. 
Pall.  Lond.^  1608,  in-8. — 1788,  in-8.,  cartes.^ 
1707«  in>8. — histoire  détaillée  des  lies  de  Jersey 
H Gueroesey,  trad.  de  l'anglais  par  Le  Rouge, 
Parité  1757,  ln-19. 

97189  An  arcouni  of  the  isand  of  Jersey,  by  Wlll. 
Pleess.  tond.,  1817,  in-8. 

97190  History  of  the  Island  of  Guernsey,  wiih 
partkulars  of  the  nelghbouring  islands  of  Al- 
demey,  Serk  and  Jersey,  by  WlU.  Berry.  Lond. , 
i8i5,  ln-8.  Ûg. 

97191  The  antiquliles  of  nertfordshire , hy 
Cbai-^ct.  Jjond.y  1700,  In-fol. 

97»9^  lllslory  of  Merlfordshlre,by  Sauios.  Lond. , 
1798,  in-fol. 

971^  llisrory  and  antiqnities  of  the  county  of 
Heriford,  by  R.  CLCTTEaBcca.X^nd,,  181S-97, 
8 vol,  iu-fol. 

97198  Hiüiury  of  the  town  and  borough  of  Hert- 
ford,  hy  L.  Tumor.  Wert/ord,  1880,  ln-8. 

97198*  The  history  of  the  ancient  foundatlon 
railrd  the  abbey  ofSt.-Alban...,  by  Peter  New- 
come.  Lond.^  1795,  in-8.  6g. 

97195  Collection  towards  the  history  and  antlqui- 
lies  of  lhe  county  of  Hereford,  by  J.  Duncumb. 
Untford  and  Lond.^  i8o8*i9,  in-8. 6g.  (toro.  I, 
cl  inm.  II,  !»•  paru) 

9719O  An  bistorlcai  accoimt  of  the  diyof  Here- 
ford..., by  Job.  Price,  //ere/ôrd,  1796,  iu-8.  6g. 

97197  An  histor.  and  topograpb.  account  of  I.eo- 
minster  and  Ils  viclniiy,  by  J.  Price.  Ludloïc^ 
1793.  in-8.  6g. 

97198  Excursions  in  the  counties  of  Kent,  Glou- 
cesl^,  etc.,  by  J.  Peller  Malcolm.  London^ 
18  in,  ln-8. 

97109  ViUare  cantlanuni  t or  Kent  surveyed  and 
lltusirated  by  Th.  Phillpott.  Lond.^  1O59  (aiso 
1668),  in-fol.  6g.— Second  édition  corrected, 
L^hh,  1778,  to-fol. 

97900 11ie  hisiory  of  Kent,  by  J.  llAiuus.i^iidon, 
171  g,  In-fol.  6g. 

97901  Tbo  hisiury  and  topograpb.  surrey  of  the 
county  of  Kent,  by  Edw.  Hastid.  Canterb., 
>778-99,  8 vol.  lr>-fol.Bg. 

97909  Tbc  histury  of  county  of  Kent,  by  W.-U. 
Irelaiid.  Lond.,  1898-80, 8 vol.  in-8.  6g. 

97903  Elchlngs  from  original  drawings  of  anti- 
qalties  in  ibe  county  of  Kent,  by  Fred.Wllton 
LlicbBcld  Slockdale.  Lond.,  1810,  in-8. 


97908  The  antiqulües  of  Cauicrbury,  by  W.  Soinict 
and.  Nich.  Ballely.  London^  >7^,9  part,  eu 
1 vol.  In-fol. 

97905  The  history  and  anliqiillies  of  the  cathédral 
church  of  Canlerbury,  by  J.  Dabt.  London, 
1786,  in-fol. 

7306  An  accurate  description  and  history  of  lhe 
melropol.  cliurclics  of  Canlerbury  and  York... 
iliuhtrated  wlth  117  pl.  London,  1766,  in-ful. 
(Réunion  des  planches  de  l'ouvrage  précédent 
et  de  celles  de  rhisiolre  d'York,  par  ûrake. — 
Voir  le  n-  9788a 

97907  Vestiges  of  aiiUquiiies:  or  a sériés  of  elchlngs 
and  engravings  of  lhe  ancient  nionaster>‘  of  8t. 
Augustine,  wiih  the  calliedral,  etc.  of  Cauier- 
bury,  Ulustrated  hy  a curresponding  accouoL.., 
by  T.  Hasliugs.  London^  1818,  gr.  iu-fol.,  avec 

19  pl. 

97908  The  Durobrivæ  of  AiUouluus  ldcnl)6ed  aud 
iilustraieü...,  by  EUm.  Tyrrell  Aans.  London^ 
1838,  iu-fol. 

97309  Regisirum  rotTcnso  : or  a coHecÜon  of  an- 
cient  records,  charters,  etc.,  necessary  for  illus- 
traiiiig  lhe  ecclesiasl.  history  and  antiquilies 
uf  lhe  üioce>e  and  cathédral  church  of  Ruches- 
ter,  Iransrribed  from  lhe  original  hy  J.  Thurpe, 
and  published  by  hissou.  London^  >769,  in-foi. 

97310  Cutumale  roBensc,  from  the  original  uia- 
iiuscripl  in  tbe  arcbhe  of  Roclicsier...,  by  J. 
Thorpe.  London,  1788, in-fol.,  a«ec  56  pl. 

97.111  The  history  and  antiquilies  of  Rochcsler 
and  Us  environs.  Rochesier^  1778,  pet.  in-8.  6g. 

97313  The  history  and  amiquities  of  Uic  calhc- 
üral  church  of  Rochester  (by  Rlcii.  Ranliuson). 
ij)HdoHy  1717  (or  1738},  in-8. 

37318  The  history  and  antiquilies  of  Üie  abbey 
and  church  of  Faversbaui  In  Kent,  cic.  (by 
J.  Lewis).  1737,  ln-8.  6g. 

97318  The  hisiory  of  thc  lowii  and  port  of  Favers- 
haiii,  by  Edw.  Jacob.  I^ndon^  1778,  in-8.  Og. 

97915  The  hisiory  of  the  town  and  portof  Dover, 
and  Dover-Castlc , wlth  a short  account  of  the 
Cinqne  Ports,  by  J.  Lyon.  Dover  and  London^ 
181S-18,  9 vol.  in-4.  6g. 

97916  The  history  ofÜovor-CaslIe,by  WIIL  DardL 
London,  1780,  in-8.  6g. 

97317  Colleciloiis  for  an  history  ofSandwirh,with 
notices  of  ihf  other  CInque  Ports,  etc.,  by  WUL 
Boys.  c’onfer8ifr|r,  1799,  in-8,  avec  5o  pli 

97318  Josn.  Batlely  opéra  posthuma,  vli.  antiqul- 
tates  rutupinæ  et  anllqultates  S.  Edniundi 
Rurgi.  Oxonif,  1788,  in-8. 

97219  The  history  and  antiquilies  of  Haldstooe, 
lhe  couniy-lowii  of  Kent,  from  the  maiiu-vcrlpt 
collection  of  Wlll.  Newton.  l/>ndon,  1781,  ln-8. 

37330  The  history  of  thc  town  and  parishes  of 

• Gravesend  and  Milton  (by  Rob.  Pocock).  Gra- 
vetend,  1797,  ln-8.  6g. 

97291  PIcturesque  views  of  Ramsgate,  with  des- 
cripl.  by  H.  Moses.  London  y 1817,  gr.  in-8., 
avec  93  pl. 

97993  The  history  and  antiquilies  of  tbc  isle  of 
Tenet(iiV)  In  Kent,  by  J.  Lewis,  thc  sec.  édition 
with  additions.  London,  1786,  in-8. 6g.  (i**  édîL, 
1733.) 

97398  tour  througb  lhe  isle  of  Thanet,  and  sonie 
uiher  ports  of  East-Kent  (by  Z.  Cozens).  Lond., 
179S,  ln-8. 6g. 
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379911  The  bifttory  of  Tunbridge -Welle,  by  Th. 
Beiig<s-BiirT.  iMndon^  17M« 

37335  Tunbiidge-Wells  and  lu  neighbourhood , 
iilustrated  by  a sériés  of  eicblngs  and  hislor. 
descriptions,  by  Paul  Amslnck  : lhe  etchlngs 
cxecutcd  by  Letllia  Byrne.  London^  1810,  gr. 

9733O  Sketch  of  Knole  In  Kent,with  a brief  genea- 
logy  of  thc  Sackville  famlly,  by  John  Bridgmaii. 
Lomdûn^  1817,  ln-8.  flg. 

37337  An  Ulsloric.,  topograpb.  and  descrlpiWe  ac- 
countof  thc  Woald  of  Kent,  by  T.-D.-VV.  Dearn. 
Cranbrocky  181A,  ln-8.  fig. 

37338  An  hlstor.  accouiilof  ibe  royal  hospital  for 
scaman  ai  Greenwich,  by  John  Cooke  and 
Uaulc.  tjmdoHs  1789,  In-A. 

37339  History  of  the  coiinty  palatine  and  duchy 
of  IJincasier,  by  Edw.  Bains,  lhe  biograpbical 
departement,  by  W.-R.  Whatton.  London^ 
i8Si-87,  S vol.  pet.  ln-4. 

37380  A Port-folio  of  fragments,  relative  to  tbe 
bistory  and  anliqultles  of  tbe  county  of  Lan- 
caster, by  Mau.  Gregson.  1817, 3 part  enivoL 
ln*fol.  fig.— Voir  le  n**  A5o^ 

37331  Traditions  ofI.ancasbire,  by  J.  Kobt.  Lond.y 
1839-Si,  3 vol.  pet.  ln-8.  (Peul  se  placer  dans 
les  Roiin^) 

37933  The  mlory  of  Preslon  In  Lancashlre.  183a, 
in-A. 

97333  The  history  of  Manchester,  by  J.  Whllakcr. 
J^ofidoA  and  Manchester^  1771-75,  3 vol.  ln-4* 
(1.0  premier  volume  a été  i^imprimé  en  1773, 
en  3 vol.  in>8.,  avec  des  additions  reproduites 
au  commencement  du  3*  vol.  de  l’édit  ln-3.) 

37333  A description  of  the  coimtry  from  thirly  to 
forly  mites  rund  Manchester...,  by  J.  Aiain. 
London^  179S,  in*â. 

37335  liistury  of  the  foiindailon,  in  Manchester, 
of  Christ  College,  Clicihaïu’s  Hospital,  and  thc 
free  Gramwar  Scliool  (by  $.  Hlbberl  and  W.- 
n.  Whatton,  wlih  history  and  descript  ofan- 
dent  cathédral  rhnrch,  etc.,  by  John  Palmer). 
London^  i833,  3 vol,  in-3.  fig. 

37330  An  essay  toward  thc  history  of  Livorpool... 
from  paper  left  by  G.  Perry  and  from  other  ina- 
irrials  since  collccled,  by  W.  Enûeld.  i.ofidoN, 
1773,  In-fol.  fig. 

37387  The  history  of  Uverpool...  iilustrated  wiih 
views  of  tbe  principal  buildings  In  tbe  lown  and 
its  vicinily.  Liverpooi^  1810,  In-A,  avec  71  pl. 

37338  The  bistory  of  thc  paiish  of  Whallcy  and 
houor  of  (Jitherve  in  tbe  county  of  Lancaster 
and  York,  by  Th.  Dunham  Whitaker.  London, 
180O,  gr.  in-A.  lig.  (C’est  l'édition  de  1801,  avec 
dos  additions  et  8 nouvelles  planches.)  — Aussi 
S'^edit.  enlarged,  1818,  ln-A>  fig* 

3733g  Anilquitates  brcmeionacrnsls  : or  thc  roman 
anltquities  of  Overborough...  (by  Ricli.  Rauth- 
meil).  London,  1768,  In-A.  flg. 

373AoThe  anlhpiti^s  ofFurness,  lllustr.  wUb  en- 
gravings(byTh.  West.)  London, 177A,  In-A.— 
a iiew  edit.  wUh  additions , by  W.  (^lose.  VI- 
perston^  i8o5,  ln-8.  fig.  * 

373A1  W.  Biston's  description  of  Lefcoslershlro, 
with  lhe  aniiquilles,  etc.  London^  1O33,  In-fol., 
ou  1777,  In-fol. 

373A3  The  memoirs  of  tbe  lown  and  county  of 
Lcicestcr. . . , by  J.  Throsby.  Leicester,  1 777, 0 vol. 
ln-13,  fig. 
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373AS  Views  select  In  f..ciceslerahlre,  by  Tatosar. 
London^  1789-90,  9 vol.  livA.  — History  of  Ld- 
cester,  by  Thbosby.  London,  1791,  In-A. 

973AA  Hisloi7  and  aniiquitlcs  of  Lciceslersbire,  by 
Nicbols.  London^  1793-1815,  8 part.  in-foL  fig. 

373A5  The  history  and  antlquitles  of  Hinckley, 
Including  lhe  hamelets  of  Dadllngtoii,  btoke, 
etc.,  tbe  sec.  édition  lo  which  Is  addod  lhe  hls- 
lory  of  Wllherley,  etc.,  by  Benj.  Barlclt,  wlih 
additions  by  J.  Nicbols.  /.ond.,  i8t3,  In-fol.  fig. 

373A8  A scleclIoD  of  view  In  tbe  county  of  Lincoln, 
with  topograpb.  and  historié,  accouni  of  each 
view.  London, ençrared  Ay  Bank,  Howlett^  i8oi 
(or  i8o5),  gr.  In-A. 

373A7  Arademia  lertia  angllcana  : or  the  antiqua- 
rlan  anales  of  Stanford  in  Lincoln,  Rutland,  and 
Nortbampton  sbires...  complled  by  Fr.  Peck. 
London,  1737,  in-fol.  fig. 

373A8  Tbeantiquitirs  ofStamford  and  Sl  Martln’s 
compiled  chlefly  from  Fr.  Peck,  with  notes,  by 
W.  Harrod.  Stamford,  1785,  3 vol.  ln-13,  fig. 

373A9  Collections  for  the  history  of  lhe  town  and 
Süke  of  Grantham,  coulalnlng  aulhenlic  me- 
molrs  of  sir  Is.  Newton,  new  first  publisbed... 
by  Edro.  Turnor.  London,  180O,  in-A. 

37950  A topograpb.  accouni  of  thc  parisli  of 

SeampioD by  Caylcy  llllngworth.  London, 

1810,  In-A.  fig. 

97951 A tO|>ograph.  accouni  ofilieisleofAxliolme, 
belng  the  wcst  division  of  lhe  wapentake  of 
Matiley,  by  W’.  Peck.  Ooncaster,  i8i5,  In-A.  fig. 
(Tome  !•%  le  seul  publié;  U n'a  été  tiré  qu’a 
100  exemplaires,  plus  30  en  Gr.  Pap.) 

373J3  Spcculum  Britaiinl«  : an  histor.  and  chro- 
nol.  description  of  Mtddiesex  and  Hnrtford- 
shire...  by  J.  Norden.  London,  1733,  In-A.  fig. 
(3«*  édit.;  la  1"  est  de  i5g3,  pet.  In-A.) 

3?j53  The  history,  topogr.  and  antlquitles  of  lhe 
parish  of  St.  Mary  Isiinglon...,  by  J.  Nelson. 
London,  181 1,  In-A.  fig. 

3735A  Tbe  topographv  and  nalural  history  of 
Hampsiead...,  by  John  James  Park.  London, 
181A,  gr.  in-8.  fig.  (ausslin-A.) 

37355  An  historical  and  topogr.  description  of 
Cbelsa  and  Ils  environs......  by  Th.  Faulkner. 

London,  1810,  ln-8.  fig. 

37350  An  hislor.  and  topogr.  accouni  of  Fulham, 
Including  thc  hainlet  of  Haiiimersmiih,  by  Th. 
Faulkner.  Lond,,  i8i3,  gr.  in-8.  fig.  (aussi  In-A.) 

37357  Tbe  history  and  antlquitles  of  keiuliiglon, 
with  a descriptive  catalogue  of  tbe  collection 
of  piclures  lo  the  palace,  by  Th.  Faulkner. 
London,  i830,  ln-8.  fig. 

37358  The  history  of  Monroouthsblre,  by  Dav. 
Williams.  London,  179O,  In-A.,  avec  30  pl.  par 
J.  Gardnor  et  llill. 

37959  CasUcs  and  abbeys  of  Münmouthshlre,  by 
J. -S.  PaoL'T.  London,  i838,  gr.  In-fol. 

979O0  An  essay  lowards  a topogr.  history  of  the 

county  oriNorro!k...,byFr.BLOMKriEi.o.Fcrs/frU, 

1 789-Ai, and  Lynn,  1769-75, 5 vol.  In-fol.  fig. — 
New  edlt  London,  i8o5-io,  11  vol.  gr.  ln-8.  fig. 

379O1  History  and  aniiqulUes  of  ihe  county  of 
Norfolk.  .Sonoich,  1781, 10  vol.  ln-8.  fig. 

37303  Spécimens  of  tbe  architectural  antiqulliea 
of  Norfolk...  accomi>anied  with  sultabic  des- 
cription by  J.-Scll  CoTMAS.  Yarmouth,  1813-17, 
gr.  lii-fol.,  avec  flo  pl. 

373OS  Engravings  of  tbe  roost  remarkable  of  (ke 


500  HISTOIRE. 


sepulcbral  brasset  lo  tbe  coumy  ef  Norfoik..., 
byJ.-SeUCoTiiAii.  i8i3*tO«gr.lo>âM 

8â  pl.  1 un  indoi. 

The  bl^tory  of  tbe  dty  and  counly  of  Nor- 
wicb.  Sortoicht  17M,  lo-S. 

27^62  The  hlalory  of  lhe  lown  of  Thctford,  by  Th. 

• Martin.  London^  1770,  \n-h-  Qg* 

272Gb  Tbe  hlstory  aiiü  aniiquiüca  of  tbe  ancicnt 
burgh  of  Grcal  Yannoulb,  by  H.  Swiotlcn. 
^orwick^  1772, 

272G7  Tbe  hisiory  of  Lynn...,  by  Wül.  RJcbarü^, 
Lÿn»,  181a,  a vol.  hi^.  bg. 

27268  The  hi.viory  and  an(k|ulUes  of  Nonbamp- 
tonsbirr,  compUcd  from  tbe  manuscripiroUcc- 
Uoos  of  J.  Bridgea,  by  Peter  Wballey.  Oxford 
and  London^  i7gi,avol.  iu-fol. Ag.*— >Volrb5ao. 

27269  iiislory  and  anüquUica  of  tbe  coumy  of 
Nuriham|>tnn,  by  G.  Bakee.  Loadea,  i8aa>GG, 
2 vol.  lii4ol. 

27270 The  hiülory  of  lliechurchofPelerbnrgb..., 
by  Symun  Gunioa,  and  aet  furlh  by  S.  Patrick. 
Londûn,  1686.  io-foi.  Ag.— Voir  le  n*  27208. 

27271  A view  of  Norlhuuiberlaad,  wlib  an  etcur> 
sion  to  the  abbcy  of  klailroés  in  Scollaud,  by  W. 
lIirrcniNKHi.  üeveastle^  i77l^»*  'ol*  Ag. 
— > Voir  le  U*  ftôai. 

27272  Hbiiory  of  ^nrthumbe^laild,  by  John  Hodg- 
son. London,  iSao-Sû,  !ii-4.  fig.  a«  cl  G»  lol.  en 
5 paru  (Le  x*'  vol.  n'^taft  pas  encore  publié.) 

2727S  A bUtorical  and  desctipllve  view  of  the 
counly  of  Northumbcrland  and  of  ibc  town  ami 
couRty  of  Mewcasüe  upon  Tynv,  with  Berwtrk 
opon  Tweed,  etc.  .\ewra*tle  upon  Tt/ne^  1811, 
a vol.  In^.  Âg. 

27278  Casllcs  of  Alnwlck  and  Warkwortb,  etc., 
fmni  skelchcA  by  C.-K.  duchés»  of  .Noamta- 
BEELA^iD.  Lond.y  i8aS,  in>8. 

27273  The  hlstory  and  anliquUica  of  tbe  town 
and  counly  ofNcwcasile  upon  Tyne,  by  J.  Brand. 
London,  1789,  2 vol.  in^.  0g. 

2727G  The  hisiory  of  Berwick  upon  Tweed,  etc., 
by  J.  Fulkr.  London,  1799,  la-G.  Ûg. 

17277  The  anllquiües  of  NutUnghamshire...,  by 
iiob.  Troeotos.  London,  1G77,  In-fol.  Ag. 

27278  Nottioghamla  velus  et  nova  : or  an  blsloric. 
accounl  of  lhe  anclenl  and  présent  State  of  ihr 
town  of  NoUlngham...,  by  Lh.  Ucuring.  Noltin- 
gham,  i73i«  ii^.  Og« 

a7279  A hisiory  of  the  antlquliles  of  tbe  town 
and  cburch  orSouthwell,  by  W.  Ûkkinaon  Uas> 
un.  London,  1787*  ln-8.  0g. 

27280  Auilqulüpshlsiorical,  architeciural,cbroDo- 
loR.  and  lUnerary,  in  .Noltingbaiosbire  and  lhe 
• adjacent  coumles...,  by  W . Uickciison.Vew«rAr, 

1801-3,  ln-8.  Ûg.  (Tome  !•%  en  a part,  conte- 
nant seulement  l'histoire  de  Soulhwell  : l'auteur 
a donné  aussi  une  histoire  de  yneark,  180O, 
ln-8.,  I ••  paru , qui  a reparu  sous  U date  de  i 8j  9>  ) 

37381  The  hisiory  of  MansAeld  and  lu  environs... 
by  Wii.Harrod.  jVaïu/lefd,  1801,  a part.en  1 vol. 
peu  In-Ai  avec  17  pU 

27282  The  aodent  and  présent  suu  of  lhe  diy  of 
Oxford....,  lhe  wbole  cbleûy  collected  by  AnU 
a Wooa,  with  additions  by  J.  Pesbail.  London, 
177.3,  ln-8.  0g. — Voir  les  n**  8832  et  SotG8. 

27883  Parochial  antlqulUesatteoiplcd  In  the  his- 
tory  of  Anibrosden,  Burcester,  etc.,  tn  lhe  coun- 
tles  of  Oxford  and  Bucks,  by  Whlte  Kexrbt. 
Oxford,  1818,  a vol.  In>8. 


37388  Tbe  hlstory  and  antkpikles  of  Meeeur,  a 
market  town  in  Oxfordshire;  lo  which  Is  added 
an  inquiry  inio  tbe  hUtory  of  Alchesler.....  by 
J.  Dunkin,  with  an  appmdix  and  the  whole  of 
hennet's  glossary.  Lond.,  181G,  in-8.  0g. 

37288  The  history  and  anllquitles  of  klddington... 
by  Th.  Warton.  London,  i8i5,  In-8.  Ag.  (La 
prem.  édit,  porte  le  litre  de  Specimon  of  a kio- 
lory  of  Oxfordohirê,  178*1.) 

2728G  The  history  and  antiquilles  of  Rulland 

by  James  Wright  Lond,,  1688 , io-fol.  0g.  (Il 
Taui  y Joindre  deux  additions.  Tune  de  10  pp., 
avec  S pt.,  sous  la  date  de  1O87;  l'autre  de  8 pp., 
sous  la  date  de  1718.) 

27287  Select  views  of  the  aniiqullies  of  Shrop- 
shire,  with  a descriptive  account  by  Will. 
Pearson.  Lond.,  1808,  In-8.  obi.  (80  pl.) 

27288  The  htatury  and  antiqullles  of  ^rews- 
bury...,byTh.Philtips..y8reiri8.,  1779,  lo-8.0g. 

27288*  Hisiory  of  Sbrcwsbiiry,  by  H.  Owen  and 
J. -B.  Blakeway.  Lond.,  1828,  2 vol.  ln-8.  Qg. 

27389  Histor)  of  lhe  coumy  of  Somerset,  by  J. 
CoLLixsox.  Bafh,  1791,  3 vol.  ln-8. 

37389*  History  of  (bc  hundred  of  (^rhampton 
in  tbe  counly  of  Somerset,  by  J.  Savage.  Brit~ 
toi,  i83o,  gr.  in-8. 

27290  History  of  Balb,  by  Rlcb.  Waebee.  Ixmd., 
1801.  ln-8.  ^ 

27391  A picturesqua  guide  lo  Bath,  Bristol,  etc., 
by  Ieeetson.  Lond.,  179S,  in-8. 

27293  Batb  and  ils  environs,  ilhistniud  by  a 
sériés  of  views,  by  J. -Ci.  Nattes.  London, 
1806,  in4ol. 

37293*  Collection  of  monastic  rcmains,  coUected 
by  R.  Colt  Hoaeb.  1828,  in-8. 

27398  The  history  and  amiquities  of  tbe  clty  of 
Bristol...,  by  Will.  BarretU  Bristol,  1789,111-8., 
avec  3i  pl. 

2729.3  The  history  of  Bristol...,  by  J.  Corry  and 
J.  Evans.  Bristol,  1816,  9 voL  ln-8.  0g.  (aussi 
ln-8.) 

27995*  Mcnioir  histor.  and  topogr.  of  Bristol  and 
lu  nelgbbourbood , by  Samuel  Seyer.  Brùtot,, 
1821,  2 voi.  ln-8.  Og. 

2739G  The  hlstory  of  lhe  town  of  Melmesbury, 

and  of  lu  ancicnt  abbey by  J.-M.  Moffalu 

Tetbury  and  Lond.,  i8o5,  in-%. 

27397  A description  of  Fontbill  abbey,  by  views 
drawQ  and  engraved  by  J.  Storer.  Lond.,  1812, 
gr.  in-8. 

27298  An  hlstorical  account  of  tbe  épiscopal  see, 
and  cathédral  cburch  ofSarum,  or  Sallsbury..., 
iliusiraled  with  engravings,  by  W.  Dosdworth. 
Snliskury  and  Lond-,  1818,  gr.  in-8. 

27299  The  hlstory  and  anüqultics  of  Suflbrd- 
shirc,  cumpiled  by  Stebbing  Shaw.  Lond.,  1 79g- 
1601,  in-fol.  fig.  ( lom.  i**  et  la  i'*  part,  du 
tom.  9*).— Voir  le  n*  8828* 

27500  A topograpbical  hlstory  of  Suffordsbire... 
by  Will.  Piu.  SeKcastU-undtr-l^fmozoà  Lond., 
1817,  in-8.  Ag. 

27501  Tbe  history  and  amiquities  of  tbe  cburch 

and  dty  of  LlchA^ by  Tb.  Uarwood. 

CtoresternzuX  London,  180G,  iiv^.  0g. 

27A02  The  hisiory  and  amiquities  of  SuffoUt,  by 
John  Gage.  London,  i638,  gr.  ln-8. 

27S03  A topograpbical  and  histor.  description  of 
tbe  coumy  of  SulTolk.  Woodbridge,  1829,  ln-8. 

27308  An  blsiorical  account  of  Dunwich,  BUlb- 
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burg,  and  Soutkwold',  by  Th.  Gardoer.  Lomd.^ 
i75A«  hi-ft.  flg. 

27S03  The  hiftory  of  Framliiigtum , Ineludlng 
brieT  iiolices  of  the  masters  and  fcllows  of 
Poiiibrukc  Hall...  bcgun  by  Rob.  Ilawes,  wUh 
additions  by  Rob.  Lodcr.  t^oodbridge^  1798, 
In-Û.  flg. 

37S06  The  bistory  and  antiquilies  of  Hawslod 
and  Hardwick>  by  John  Culium;  tlie  second 
édition,  wUti  notes  by  Tb.  Grcy  Culium.  Lond.^ 
iftiS,  in-A.  ûg. 

37307  An  bistur.  account  of  Ihc  ancien!  town  of 
Loweaioft  : to  whlch  is  added  some  rcinarks  on 
the  adjoinlog  païUh,  and  a general  account  of 
the  Island  of  Lothkigland,  by  Edm.  Gillliigwa* 
ter.  LoHdoHy  1790,  ln*A. 

37309  The  nalural  histûry  and  antiquUles  of  Ihc 
county  of  Surrey,  by  J.  Aibrey.  London^  1719, 
5 vol.  ln-8.  flg. 

37310  The  history  and  antiquilies  of  tbe  county 

of  Surrey,  coniplled  by  Owen  MApmiNC.,  couti* 
oued  by  WllL  Bray.  London  ^ 3 vol. 

In-ful.  dg. 

37311  The  hUlory  of  Guildford,  the  county  town 
of  Surrey...,  wUh  some  account  of  the  country*. 
Guildford  and  lond.,  1801,  tn-6. 

37313  The  history  and  antlqiiilh^  of  Hengrave, 
by  J.  Gage.  iUmd.,  i933,  gr.  in-A.,  avec  3o  pl. 

37313  BeautUs  and  anüqiiUles  of  the  county  of 
Sussex,  by  J.  Bouse.  1H37,  ln«6.,  avec  lAg  pl. 
color. 

S73iA  HUtory  of  tbe  western  division  of  the 
county  of  Suasex,  by  J.  Dallawat  and  Cart- 
wright.  London,  1813-19  et  l83o,  3 vol.  In-A. 

37315  Tbe  history  of  Chichester...,  by  Alex.  Hay. 
Chi'chester  and  Lond.,  180A,  ln-8. 

3731Ô  The  antiquilies  of  Aruiidcl  ( by  Cb.  Carac- 
cioii).  Lond.,  17OA,  ln-8. 

37317  History  and  aialquiUes  of  the  casllc  and 
town  of  Aruiidel , by  Tbicrney.  Atmihui,  i83At 
iD-A.  flg. 

37318  Ancieiit  and  modem  history  of  I.ewes  and 
Brlghtbalffistoo  (by  Will.  Lee).  Leices,  1795, 
in-A. 

97819  A concise  bistoric.  and  topogr.  sketch  of 
Uavilngs,  Winchelsea  and  Bye,  etc.,  witli  en- 
grav.  from  drawings  by  FrcU.-W.<L.Stockdale. 
London  (no  date),  pet.  ln-8.  avec  19  pl. 

37830  Ttie  antiquilies  nf  Warwickshirc,  illuslratod 
by  WHI.  Dcgdale.  Lond.,  iC5û,  iu-fol. 

37831  Warwirkshire,  b'-ing  a concise  topograpb. 
description  of  the  dilTiTcnt  towns  aod  villages 
in  the  coiiuly  of  Warwjck.  Coventry,  1817,  in-S. 
fig.  (a  été  publié  par  cahiers,  au  nombre  de  96 
environ.) 

37833  An  bistortcal  and  descriptive  account  of 
the  Inwn  and  caslie  of  Warwlck , and  of  tlie 
neiglib<mrîng  Spa  of  Leaminglon.  ff'arwick  and 
London,  i8i3,  gr.  in-8.  tlg.  (aussi  In-A.) 

37833  New  and  comiiendious  history  of  Ibc 
county  of  Warwick,  by  V\'.  Smith.  Birmingh., 
i83o,  in-A.  fig. 

373sA  An  history  ofBirmingham,  by  Wlll.  Huttoii, 
tbe  fuurth  édition.  1^,  ia-8.«  avec 

17  pl. 

37333  History  and  anllqulties  uf  Stratford-upoii- 
Avon,  by  R. -B.  Wbeter.  Stratford  and  London 
(1806),  in-S.  ÛR. 

37830  The  history  and  antiquiUea  of  W*estnioriand 
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and  Cumberland,  by  Jot.  Nkolun  and  Bicli. 
Burn.  />md.,  1771,  3 vol.  in-A.,  avec  une  carte. 

37S37  The  bcautles  of  W illshlrc,  by  J.  Birrrox. 
Lond.,  1801-33,  S vol.  in-8.  * 

37838  Topographical  skctcbi's  of  north  Wiltsbire, 
by  J.  Bairroa.  Lond.,  1836,  ln-8. 

37839  The  history  of  ancient  Wlllshlre,  by  R. 
(^Il  Hoami.  Lond.,  i8i3-3i,3  vol.  in-fol.  fig. 

37880  Tbe  history  of  modem  Wiluhire,  by  R. 
Coll  liOARC.  Lond.,  183A-89,  8 part.  In-fol. 

37881  Tlie  ruina  of  (h>ur...,  by  H.  Cuigbto.x. 
London,  1817,  in-A. 

37333  Choir  Gaur,  vulgarycailed  Slonehenge,  on 
Salisbury  plain,  described,  resiorcd  and  explai- 
nrtl...,  by  John  Wood.  Clx/brd,  17A7,  ln-8.  ûg. 
—Voir  le  n*  36780. 

37333  (^ilieciion  for  the  history  of  Worerstershire 
(by  Tredway  Nash).  Lond.,  1781-83-99,  8 vol. 
in-fol.  flg. 

37S3A  The  hlMoryand  antiqiiitlea  of  the  city  and 
auburbs  of  Wurcester,  by  VaU  Green.  London , 
179A,  3 vol.  lii-A.  flg. 

37883  A survey  of  tbe  cathédral  chtircb  of  Wor- 
ceslcr...,  by  Will.  Thomas.  Lond.  (no  date,  or 
1787),  in-A.  Ilg. 

37886  The  history  and  antiqnities  of  tbe  abb<  y 
and  borough  ol  Evesham,  by  William  Tindal. 
Eoftham  and  London,  179À,  I11-.A.  fig. 

37S87  History  of  Ibc  county  of  York,  by  T.  AUcn. 
iMnd.,  1839, 6 vol.  In  S.  Ûg. 

37888  Yorkshire  sconery...,  by  E.  Rhodes.  Lond.^ 
i8g6,  iu-6. 

37889  The  ancient  and  moilern  history  of  the  city 
of  York,  by  Th.  Geni.  l'orA:,  or  I.ondon,  1730, 
pet.  ln-8. 

373.AO  Eboracum,  or  the  history  and  antiquilies 
of  Ibc  City  ofYork,  by  Fr.DâaKE.Lojiduii,i736, 
in-fol.  fig. 

37861  History  and  description  of  the  city  of  York, 
by  VMII.  Hargrov.  1818,  3 vol.  ln-8. 

37SA3  Antiquilies  of  York  , drawn  and  etrhed  by 
H.  Cave.  London,  i8i3,  gr.  In-A.,  contenant 
Ao  pi. 

37868  ll  ALrpcvisy's  golbic  ornanienu  in  the  cathe- 
dra! church  of  York.  Lond.,  1798,  In-A. 

378AA  HALrPEXNY*s  fragmenta  veiusu,  or  the 
remains  of  ancient  buildings  la  York.  Ijfndon, 
i8o7«  lu-A.  fig. 

37868  Ducatus  lemiiensis,  or  the  topograpby  o( 
the  town  and  parlsh  of  I.mles,  by  IUlph  Tho- 
EEsaT.  Lond.,  1718,  in-fol.  flg. 

37866  Vlcaria  Irodlensls,  or  the  history  of  the 
church  of  Leeds,  by  Ralph  Tboresby.  London, 
173A,  in-8.  fig. 

37867  The  hlslnry  and  antiquilies  of  the  parish 
of  Halifax,  by  J.  Walson.  Lond.,  1778,  In-A.  fig. 

37868  Tbe  history  of  liie  town  and  parish  of 
Halifax.  lUlifnx,  York  and  Lond.  (1789),  ln-8. 
figures. 

37869  The  history  and  antiquilies  of  the  deanery 

- of  Craven,  by  Th.  Dunhant  Wbitaker,  ibe  se- 
cond édition.  London,  18 13,  gr.  in-A.  fig.  ( La 
prem.  édition,  i8o3,  ln-A-,cst  moins  coupiéle 
que  1a  secondej 

37880  Description  of  Browsholme-Hall,  and  of 
tbe  parish  Waddinglon  ; aine  a collecüoa  of 
if ttm...  In  Üie  posaessloo  of  Tbom.  Uatef  Par- 
ker. Lond.,. 181 8,  in-A.  avec  30  pl.  (Tiré  A cent 
exempL) 
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%^3it  Ballainsliire;  ibe  IÜ8UM7  and  lopography 

of  the  parbh  of  ShelDeld by  Joi.  Hanter. 

l.ond.^  iSiQt  in-foL 

97353  Ànciciii  atfd  modéra  history  of  tbe  lown 
nfRippon,  and  accomUsaf  somc  olber  places  fn 
Vork»hire,  bv  Tli. Geut.  York  and  Lond.^  lySS, 
in-S.  fiK. 

27354  The  history  of  tbe  ancient  borough  of  Pon- 
(cfract....«  by  B.  Doolbroyd.  Pontefract  and 
Lond.,  1807,  lf>-8.  flg. 

27355  The  history  and  aiUlqullies  of  Doocasier 
and  Us  vlcinity;  by  Edw.  Miller.  Donauter  and 
London^  i8o4,  lig. 

27350  The  history  and  topography  of  ihc  dcanery 
of  Doiicaster,  by  Jos.  Hunter.  lAtndon^  i323-3i« 
9 vol.  li>-foI.  fig. 

37557  A tupograph.  history  and  descripllon  of 
Dawiry  and  Thorne,  witb  ihe  villages  adjacent, 
by  W.  Perl.  Ooncasifr  and  Lond.^  i3i3  (suppl. 
i8i4),  ln*4.  fig.  (Tiré  h cent  exempl.) 

37358  The  hisiory  of  ihc  casile,  lown,  and  fore&t 
of  Knaresbrough,' wlih  Harrogate  and  lu  rocdl- 
cUial  springs...,  hy  E.  Hargrove.  Knareibrouÿh 
and  London , 1^,  In-i3,  hg.  (6*  éüiL  La  pre- 
mière est  de  lydo-) 

2733g  AnDiVles  Hrglodunl  Hulllnl:  or  the  hisiory 
of  (he  town  of  Kingston  U{K>n  Hull,  by  Tli.Gent. 
>'orlr,  1735,  ln-8.  fig. 

373O0  A new  and  complété  hisiory  of  tbe  town 
and  counly  of  klnKsion  upoti  Hull,  by  G. 
Hadley.  Kingston^  1788,  ln-4.  Ilg. 

37381  The  hisiory  of  lhe  town  and  county  of 
Kingston  upon  Hull,  by  J.  Tlckell.  Ilnll,  1708, 
li>-4.  fig.  ^ 

37383  An  history  of  Rlchemnndshire,  hy  Th. 
Dunham  WiuTAKER.L<md.,i833, 3 vol.in-fol.fig. 

97363  Rpgistrum  honoris  de  iUebemont,  cthlbens 
lerraruiu  et  villarum  au«e  quondam  fuerunt 
Kdwlnl  comitis  Infra  Rlcnenmndsbire  descrip* 
tionem...  Lond.^  1733,  in-fol.  fig. 

3736^  The  history  of  Cleveland.  In  the  north 
rldiiig  of  lhe  county  of  York,  by  Job.  Graves. 
Carlisle  and  Lond.,  1808,  ln-4.  fig. 

37365  The  history  of  Whitby  and  of  W'hitby 
abbey...,  by  Uond  Cbarieton.  l'ork  and  Lond., 
1779,  ln-4. 11g. 

37366  The  history  and  auüquilies  of  Scarborough 
and  tbe  vlclnhy,  by  Th.  Hindcrwell.  York  and 
Mnd.,  1798,  ln-4.  fig. 

27S67  History  and  anllqnltles  of  the  town  and 
mtnstcr  of  Beveriey,  by  George  Oliver.  London, 
183g,  In-â. 

c.  Pay>  d«  Gallci. 

37868  GiRALots's  illDcrary  of  Baldwin  ibrougli 
Wales,  In  1188.  Lond.^  1806, 3 voL  tn-6. 

37S6Q  Cambrla  dcpicta,  betng  a tour  through 
Nortii-W'ales,  by  Kdw.  Ponu.  Lond.^  1836,  In-A. 
— Voir  les  n”*  3o33û  et  suiv. 

37370  Picturesque  guide  through  Wales  and  .the 
Marches,  by  James  Baker,  cdit  ff'orfci/or, 
1795,  3 vol.  in-4. 

27S71  Welsrh  scenery,  by  capt.  Dattv.  iAtndon, 
1833,  gr.  in-8. 

37373  The  principal  rivers  of  Wales  illuslrated 
by  J.^.  WooD.  Lond.^  181S,  9 vol.  ln-4- 

27873  Humphr.  LbovoS  history  of  Cambrla. 
lAind.^  i584,  in-4. 


37376  Cambria  triuropbans,  by  Perqr  Eivoeuie> 
Lond,,  1661,  In-fol. 

37S75  The  history  of  Wales,  by  Wlll.  W'arringtoo. 
Lond.,  1786,  in-A.t  or  1788, 3 voL  in-8. 

27376  The  MTvrRiAj»  archalology  of  Wales. — Voy. 
le  n’  i5go6*. 

37376*  The  camhrian  popular  antlquttles...,  by  P. 
Roberts.  Lond.s  i8i5,  in-8.  (Article  Tysilio.) 

37377  Mona  aniiqua  restaurata,  or  anüqullles, 
nalural  and  histoncal , of  the  Isie  of  Anglesey, 
tbe  ancient  soat  of  lhe  brlilsh  Druids,  hy  Henry 
Rowlands,  second  edll.,  corrected  by  D' Owen, 
wlih  notes  by  Lewis  Morris.  Lond.,  1766,  ln-4. 
— An  history  of  ibe  Island  of  Anglesey,  serving 
as  a supplément  to  Rowland’s  Mona  anllqna; 
(O  whicb  are  added  roemoirs  of  Owen  Glen- 
dowr.  Land.y  1775,  ln-3. 

97S78  History  of  lhe  county  of  Brecknock,  by  T. 
Jones,  //md.,  1805-g,  3 vol.  in-4.  fig. 

37879  Pewsast’s  history  of  the  parishcsofW'hile- 
ford  and  Holywell.  Lond.,  1796,  In.^. 

37880  The  hisiory  and  antIquKIes  of  tbe  county 
of  Cardigan , by  S.  R.  Meyiick.  London^  1810, 
in-4. 

G.  Histoire  générale  et  particulière  de  PÉcosse. 


(Pour  le»  Orradei,  voyet  le»  o.  tross  et  »ulvani».} 


37881  Suimnalrc  de  Porigine,  deKrtpUon  et  mer- 
veilles d’Écosse,  par  J.  Deshontiers,  dit  Le 
F res  ne.  Porfi,  i536,  in-8. 

37881*  Deschltione  del  regno  di  Scotla,  da  P. 
Uealdino.  Anvers^  i588,  Iti-fol. 

37382  Rob.  SiBBALOi  Scotla  iJlustraia.  Sdiwtb., 
1684,  in-fol. 

37888  Tbeairum  Scotlc,  by  J.  Slexbr.  iAmàon^ 
i6gS,  in-fol. 

27364  Geor.CHALMERs's  Calldonia.  Lond. , 1 $05-24, 
S vol.  ln-4. 

37384*  Bbaotibs  of  Scotland.  Londton,,  1806, 
5 vol.  In-8. 

37885  Slalistical  account  of  Scoiland,  drawn  up 
from  the  romoiunicallons  of  the  mlnlsters  of 
tbe  different  parishes,  by  John  Sinclair.  Ldfn4., 
1791-gg,  91  vol.  ln-8. 

27886  Sélection  of  views  In  Scotland,  by  J.  Moore. 
London,  1794,  ln-4.— Voir  le  n*  20345. 

27587  F.tchings  chiefly  of  views  in  Scotland,  by  J. 
Cure,  esq. of  Eldin.  Edinb,,  1825,  in-fol. 

27588  W.  Reaitic's  Scotland  ; illuslrated  wlth  a 
sériés  of  views  by  Allon,  Barlett,  etc.  Londdm., 
1838,  9 vol.  in-4. 

97889  Tbe  Bcenery  of  the  Grampian  Mouulalns, 
illuslrated  by  40  etchings  by  G.-F.  Rorson. 
London,  1819,  In-fol. 

37890  Plctures(|ae  vtews  on  the  river  Clyde,  with 
histor.  notes  by  J.  LEioaroif.  Lond.,  i83o,  ln-4. 

37891  ViEvt'S  In  Orkney  and  on  lhe  norihcastem 
coasts  of  Scotland.  In-fol. — Voir  le  11*27698. 

97392  Joau.  LcsLÆC$,de  origine,  mnhbus  et  gestis 
Scolorum  llbri  deccm.  Hom<p,  1578,  in-4. 

37893  I)av.  Cahuarics,  de  Scolorum  forlitudine, 
doctrlda  cl  piclate.  Paritiis,  i63i,  ln-4- 

97S94  An  historical  account  (rf  lhe  ancient  Cnldees 
of  lona,  and  of  ihelr  seulement  in  Scoüand, 
etc.,  by  J.  jAMtBSOfl.  Edinb.,  1811,  lu-4. 
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37595  CriUcal  dtwerUUons  on  tbe  oHgln,  aiUi> 
quUies,  lapguafle,  etc.  of  the  ancicnl  Cale<lo- 
nUfii....  by  J.  MACPHEaaoii.  Lond.^  1 7CH,  in-5. 

97396  J.  Smitu's  gallic  anllquUiea.  Edinb.^  1760, 
in>5. 

97397  MIsccllanea  scolica , a collection  of  tracts 
relaüiig  to  tbe  history,  antlquitlcs^  topograpby, 
andliteralure  of Scoüand.  Gffljjrotr,  i5i5,4^ol. 
Iu>i9. 

97397*  Anaiccia  scotica  : colieclion  illustrative  of 
tlie  civil , ecclosiastlcaU  and  literary  hislory  of 
Scotland.  Edinb.,  i634-37rO  vol.  ln-6. 

97398  Nugx  dcrclicts  quas  collegeruiit  J.  H.  (*t 
R.  P.  (J.  Maioment  et  R.  Pictarin).  Bdin^giy 
1899, In-A. 

97399  A criilcal  essayon  Ihc  ancient  inliabitants 
of  the  northcrn  parts  of  BrUaiii  or  Sculland, 
by  Th.  Innrs.  London^  17'J9«  3 vol.  in>8. 

97600  Alex.  (îoni)0?«,  iliiicrarium  septentrionale. 
Lond.^  17^7.  in-ful. 

97601  Pictorcsque  anliquities  of  Scolland,  by 
Ad.  Cardoncl.  ÏJtndon^  1788,  lu-8. 

97A09  Scotia  deplcta^  or  tbe  anlU|uities,  castles^ 
etc.  of  Scotland,  by  Nattbs.  London^  i8o6« 
Kr.  in>fül. 

97603  Provincial  anliquities,  and  plclures<|uc 
sceiiery  of  Srotlaiid,  wlih  desciiplive  illustra- 
tions by  Walter  Scott.  Bdinb.^  1896, 9 vol.iii-â. 

97606  Aiitiquitics  and  M:enery  of  the  noriii  Scot- 
land.  £.(»«rft»»^i78o,  In-Û. — Voir  le  n* 90363. 

97606*  iLLisTRATioivs  of  Dortlterii  antlquilies. 
Edinburgh,  1816,  l'-A. 

97606  Jtan.  de  Fordln  seuil  clironlcun.  Edinb.^ 
1769,  9 vol.  in-ful. 

9760O — Tbe  Wyntown’s  <#>nykle. — Voy.  15896. 

97606*  lleci.  Doctrii  bistorix  Scolorum.  Parù., 
1576,  in*fül. 

97607  (ieor.  Buchana!!,  reruin  scoticarum  bisto- 
ria.  Edinb.^  i589.  in-fol. 

97608  Annals  of  the  Caledonlans,  Picts  and 
ScoLs,  etc.,  by  Ritsosi.  Etlinburgh^  1898,9  vol. 
pot.  In*8. 

97609  Maitlard's  history  and  anliquities  of 
Rolland.  London^  1757,  9 vol.  in-fol. 

97610  A gênerai  history  of  Scotland,  by  WIII. 
Gulhrie.  Ijtndon^  1767-8,  10  vol.  tn-8. 

97611  Rob.  IIbros’s  lilstory  of  Scotland.  Perth^ 
1796-99,  6 vol.  ln-8. 

97619  History  of  Scotland,  by  Patrick  Frai^r 
Tyiler.  Edinb.s  1898-60,  8 vol.  ln-8. 

9761S  Inscripilones  historiex  reRum  Scotorum..., 
Joh.Jons(ono  aulliore.  Amitelodami^  1609,  in-6> 
(Ariide  Jo'hsstOx)  * 

976i6L<tves ofKoUlshworlhles,by  Patrick  Fraser 
Tytirr.  Undoity  183-J-33,  3 vol.  iiwa. 

97615  Lives  of  iliustrious  and  distingulshed 
Scotsinen,  by  Uob..Chamberi.  (Uascow^  i839, 
9 vol.  in-8. — Voir  les  n**  30960  a 08. 

97616  The  martial  atcliievement  of  tbe  acols 

nation by  Patrick  Ahcrcromby.  Edinb.^ 

1711-15,  9 vol.  in-foL — lléiniprinié  en  1769, 
6 vol.  in-8. 

9761?  L'Kscorse  françoisc.  paria,  1608,  ln-8. 

97618  The  history  of  Scotland,  durlng  llie  rcign 
of  Hubert  I,  surnamed  the  Bruce,  by  Rob. 
Kerr.  /.ond.,  1811,  9 vol.  in-8. 

97619  An  enquirv'  Into  the  hislory  of  Scotland, 
preceding  the  reign  of  Malcolm  111,  by  J. 
PiK&uiTON.  Edinb.t  1816,  9 vol.  ln-8. 

TOME  y. 


MODERNE.  595 

97690  AnnaU  of  Scotland,  front  Ualcolm  III  to 
the  accession  ofthe  house  of  Stuart,  by  Dav. 
DALaTVPLE.  London  ^ i769-7g,  9 toI.  IrH.,  or 
1797«  3 vol.  in-8. 

97691  The  history  of  Scotland,  from  the  accession 
of  the  bouse  of  Stuart  to  thaï  of  Mary,  by  J. 
PrvuaTON.  London^  1797,  9 vol.  ln-6. 

97693  The  chronicles  of  Scotland  (i636  to  i565), 
by  Rob.  LIndsay  of  Piiscoltie  (conllnued  to 
1606).  £dfji6.,i738,lo-fo1.,  or  1816,  9 vol.  ln-8. 

37693  The  hislory  of  Scotland , from  the  esia- 
bllshnient  0/  the  reformation  10  the  deaib  of 
queen  Mary,  by  GUb.  Stuart.  London^  1789, 
9 vol.  ln-6. 

27693*  Histoire,  vie  et  mort  de  Jacques  V.  Paris, 
1691.  net.  ln-8. 

97696  The  evpedllton  Into  Scotland  of  the  prince 
Edward  duke  of  Somerset,  by  WIII.  Patw. 
London,  i568,  ln-8. 

97635  R^cil  (le  rcxpédilion  d'Ecosse, en  i560..., 
par  Rkutcville.  Edimb.,  i895,  ln-6. 

97695*  The  CoMPLATTrr  of  Scotland.  i568,  lo-iO. 

97696  Discours  particulier  d'Ecosse,  escrlt  par 
Jaq.  AIacroill,  cl  Jean  BelleiHlen,  en  iSSç. 
Edinb.,  1896,  in-6. 

37697  Staggering  State  of  the  seuls  slalcsmcn  for 
one  bundred  years,  vis.  from  i55o  In  i65o, 
by  John  Scott,  new  flrsi  pubtislied  from  an 
original  manuscrit  (byWalterGoodall).£dfii6., 
1756.  pet.  ln-8. 

97698  Memorials  of  George  Barsattne,  i 565-i6o8. 
Edinhurgh,  1829,  !n-6. 

97699  RnsBaTsos’s  history  of  Scotland.  London, 
1771, 9 vol.  ln-6. 

976S0  HUio|re  de  la  guerre  d’Ecosse,  par  J.  de 
BcAucui.  Pariiÿ  i556,  ln-8. 

97681  Bansatyvb  fnisceIlanv.£dfn6.,i896-97,in-6. 

37689  Miscellany  of  tbe  Maitland  club.  Edinb., 
1839. ln-6. 

37633  Mcinoirs  of  James  McLmts.  Edinbnrgh, 
1897,  ln-6. 

97636  De  viia  Marlx  Scolomm  reginx  aulhores 
XVI , receosiilt  Sam.  Jess.  Lond.,  1795,  9 vt^ 
in-fol. 

97635  James  Anderson's  collections  retaling  to 
the  hislory  of  Mary  queen  of  Scotland.  frffnfr., 
1797-8,  6 vol.  tn-6. 

97636  Histoire  de  Marir,  reine  d’Ecosse,  irad.  du 
lat.  (de  Ri’cnANAn).  £d/m6.,  1579,  In^^VoIr 
le  n«  97667. 

97687  Hlsiorta  de  lo  sucedido  en  Kscoela,  y In- 
glaterra,  en  66  aftos  que  bivio  Mari»  Ksiiiarda, 
cscrlla  por  Ani.de  HBiaraA.  Madr.,  i58o,  ln-8. 

97687*  The  bistory  of  tbe  life  and  deaih  of  Mary 
Stuart,  by  W.  L’dall.  i630,  in-19. 

976I8  Geor.  CoKjRi  vita  Marlx  Stuartx  Scotlai. 
reginx.  Eonnr,  1626.  peL  ln-8. 

97689  Histoire  de  Marie  Sluard , reine  d’Ecosse 
(par  Fiéron  et  de  MarsyJ.  Lond.  (Pot/a),  1769. 
9 vol.  ln-19. 

97660  The  life  of  Alary,  queen  of  Scotland , by 
Geor.  CnAUtcius.  Lomi.,  1818,  9 vol.  in-6.  Dg. 

97661  Alary  queen  of  Scols  vindicaied,  by  John 
VVhhaker,  second  édition.  London,  1790,  3 voL 
In-8.  (La  prem.  édition,  Lond.,  1788,  rat  atissi 
en  3 vol.  ln-8.;  011  la  cnmplète  fûir  les  additions 
et  corrections  de  la  9*  édii.  iropr.  séparément 
en  1790.) 

97669  An  cnqulry,  hislorkal  and  critlcal,  into  iho 
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cTidence  agalnsi  Mary  que«n  o(  Scou,  by  WiU. 
Tyüer.  Lond.^  lygo,  a toK  In-b.  (La  i'*  édition 
a paru  en  JTba) 

Marie  Stuart,  reine  d’Écosae,  par  Fr.-Jo«. 
de  La  Semub.  1809,  In>i8. 

Lettres  inédites  de  Marie  Stuart,  acconi' 
luignëes  de  diverses  dépêches  et  inslrvctinns, 
1558*87,  publiées  par  le  prince  Alei.  Labanoiï. 
Parité  i83o,  in^. 

a7Aft5  Aftaircs  du  comte  de  Boduel,  en  i568. 

■ Edimb.^  iSag,  lu-A. 

a7A46  A defcncc  of  the  bonour  of  Marie  quenc 
of  ScoUaod.....  (by  J.  Leslet).  London^  1569, 
in-S. 

97AA7  Innocence  de  Marie,  reine  d'Écosae.  {Paris) 
157a,  in*8.  (à  l’article  BncFunas.} 

ayAAS  Copie  d’une  lettre  de  la  royne  d’Escosse, 
escripte  de  sa  prison  de  Chierelld.  Paria,  157a, 
in*8.  (Article  Maeib  Stuart.) 

a7A49  Jo.  Lbslæi  de  titulo  et  Jure  Mfiri»  Scotorum 
regin», quo  regni  Anglissuccessionem  sibl  juste 
vlndicat,  libellus.  Rhemis^  i58o,  ln*A. 

a7A5o  Discocas  de  la  mort  de  Marie  Stuard. 
1587,  peu  ln>8. 

37451  Leltera  di  Sart.  Loseno  sopra  ta  morte 
délia  reina  di  ScoUa.  Rergamo^  i587,  in-8. 

a745a  La  Mot?  de  U reine  d'Ëcossc.  Pons,  i588, 
in*i5. 

9745a*  Summarium  rationum,  quibuscancellarius 
Angli»  et  prolocutor  Piickingius  Elizabeth» 
persuaseruDt  occldendani  esse  Mariam  Stuar* 
lam...,  opéra  Romoaldi  Scort.  i588,  in*4. 

37458  Maria  Stuaria  regina  Scotl»,  Innoceos  a 
c»de  darleana,  vindlre  Oberto  Babsestapouo. 
iitgolst.j  1588,  in>^. 

37454  MAaTTBE  de  la  reine  ' d'Bcosse.  Aamrs^ 
1586,  in-8. 

37455  Apolocib  ou  défense  de  la  sentence  de  Marie 
Stuard.  i588,  in-8. 

37455*  Ragguaglio  délia  nobil  rotia  data  da' 
Scotxesi  a gl’  InglesL  Rotogna  (i588),  in-4. 
(Article  Lanzavbcria.) 

37458  Report  on  ibe  events  and  circonstances 
which  produced  the  union  of  the  Mngdoms  of 
England  and  Scotland....,  by  J.  Bruce.  Land., 
1799,  3 vol.  tn-8.  (Privately  printed.) 

37457  The  bistory  of  Scotland,  froni  the  union  nf 
tbe  crowns  on  the  accesaion  of  James  VI  to  liie 
union  of  the  kingdoms  )n  the  reigii  of  queeti 

Anne,  by  Malcolm  Laïc,  the  tblrd  edlUon 

/.andon,  1819,  4 vol  In-8. 

37458  The  Histokt  and  Itfe  of  king  James  the 
sezt  (of  Scotland).  Bdinburghy  i835,  in-4. — 
Voy.les  n**  38989  et  suivants. 

37459  Rob.  Cbambers’s  hisiory  of  ihe  rebellions 
in  Scotland,  from  i838  to  1680.  Edinb.^  ul38, 
3 vol.  in-13. — In  1689  and  1715,  i4fd.,  1839, 
in-13. — In  1745-48,  té/d.,  s838,  3 vol.  In-i3. 

37460  Tbe  bistory  of  the  housc  of  Douglas  and 
Angus,  by  Dav.  Hume  of  God.scrofl.  £dtn4., 
1844  (aiso  t868),  in-fol. — or  1748, 3 vol.  in-i3. 

37481  The  State  papers  and  letters  of  sir  Ralph 
SAOLen.  JSdinb.,  1809,  s vol.  gr.  in-4. 

37483  J.  ANDEiion,  üiplomatum  et  immismatuin 
^otie  thésaurus.  Edinb.^  1735,  In-fot. 

37488  Numisroata  Scoli»  : or  a sériés  uf  lhe  scot- 
lish  cotnage,  from  the  rcign  of  William  the 
Lion  to  the  union,  hy  Adam  de  Carlonnel. 
Admb.,  1788,  in-4.  f)g. 


37484  The  border  bistory  of  England  and  8cot* 
land,  by  Geor.  Ridpath.  Iqndon,  1778  (aussi 
1808),  in-4.— Voyez  les  n*^  37368  et  solvants. 

37485  Border  antiqiiitlrsof  England  and  Scotland 
by  W aller  Scott.  Landau,  1814^17,  3 vol. 

in-4. 

37488  Sketrhes  of  ihc  character,  manners  and 
présent  State  of  the  Highianders  of  Scotland, 
with  details  of  lhe  miliiary  service  of  lhe  hlgh- 
land  régiments,  by  Dav.  Stewart  t (htrd  édition. 
£d/né.,  1835,  3 vol.  In-8.,  avec  une  carte. 

37487  A description  of  the  western  isiands  of 
Scotland,  by  J. 51ACCOU.OCH.  Edinb.^  1819, 3 vol. 
in-8.,  et  atlas  in-4< 

37488  The  lilghland  and  western  Lsles  of  Scotland, 
hy  tbe  same.  Land.,  1834,  4 vol.  In-8. 

37489  HIvtory  of  lhe  Highlands  and  hlghlaml 
clans,  hy  James  Browne.  Glascow^  iS88,  4 vol. 
In-B.  fig. 

37470  Tiie  scottish  Gael,  or  celUc  manners,  as 
preserved  among  the  Highianders,  by  J.  Logan. 
Lond.^  1881,  3 vol.  In-8. 

97471  Maitland's  bistory  Of  Edinburgh.  fidfnk., 
1753,  In-fol. 

37473  Hisiory  ofEdinburgh,  by  Hugo  Arnot,  sec. 
édition.  Edinb.^  1789,  ln-4. 

37478  Annals  of  Aberdeen,  by  W'ill.  Kennedy. 
Land.,  1818,  3 vol.  In-4. 

37474  History  of  the  city  of  Glaacow,  by  J.  Deo- 
holms.  GtvanCy  i8o4,  in-8.  fig. 


H.  Histoire  générale  et  particulière  de  l’Irlande, 
et  des  Petites  lies. 

{Poor  l’bltiolr*  de  i«mr  et  de  CoemeMy,  veyM  lee 
a.  ii7ies-(K>. 


37475  An  aceount  of  Ireland,  statlstical  and  poli- 
tlca),  hy  Edw.WAKeriu.D.  Londan,  1813,  3 vol. 
ln-4.«  avec  une  carte. 

37478  VIews  of  Irdand,  moral,  polltical  and  rril- 

gloiis by  John  O'DrlKol.  Loftdan,  i8a8, 

3 vol.  In-8. 

37477  L’Irlande  sociale,  politique  et  religieuse, 
par  M.  Gustave  dé  Beaumont.  PorCt,  1889, 

3 vol.  in-8. 

37478  Beaulies  of  Ireland,  by  J.-N.  Bbewse. 
Landau,  1838,  3 vol.  in-8. 

37479  Ireland  illustraied,  from  original  drawings 

with  dfscripi.  by  G.-N.Weicrt.  London. 

1 683,  gr.  in-4. 

37480  Researches  In  the  south  of  Ireland,  lllus- 
iratlve  of  the  scenery,  architectural  remains, 
manners  and  superstitions  of  the  peasanlry,  by 
T.  Croflon  Croker.  London^  i834,  In-4.,  avec 
18  planches. 

37461  Views  of  society  and  manners  in  lhe  nortb 
of  Ireland,  by  J.  Gamble.  Land.,  i8i3,  in-8. 

37483  Rertim  hibernlcarum  scriptores  veteres, 
cdonte  Car.  O'CoKnoa.  Buckinghamia^  i8i4-36, 

4 vol.  in-4. 

97483  Hlberni»;  or,  anclent  tracts  relallng  to 
Ireland,  coUected  by  Waller  Harris.  PwM/n, 
i7r>7,  In-fol.—  Héimpr.  en  1770.  ln-8. 

37484  Chronkics  of  Krl;  being  tbe  bistory  of 
Gael  Sciot  Iber,  or  (bc  irish  peopic,  traosiated 
from  lhe  original  mss.  in  the  phoenician  dtalect 
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of  tbe  scytbian  laoguagef  by  O'Connor.  Lond.^ 
a vol.  in^S. 

a7ASS  Cambr^nsls  efersus  : seu  pollua  historIcA 
Adcs,  In  rebua  blbemlci»,  Giraido  Cafnbm)»i 
abrogata,  Kc.  In  quo...  pleroaque  nevoa 
oatendll  GraUanua  Lucius  [Joan.  Lynch].  lOda, 
ln_fol.— Voir  le  n*  a736& 

97AM  I.authlana  : or  an  Introduction  to  (he  aniL 
quilles  of  Ircland....,  by  TU.  Waicur.  London, 
^758.  In>8. 

97687  Dissertations  on  lhe  hlstory  of  Irelaod,  by 
Cb.  O'Connor.  OmWin,  17M,  Iik8. 

97688  Cb.VALUNcei,  collecUnea  de  rebus  biber< 
nlcls.  nvbiim\  1770,  6 >ol.  lo-8. 

97689  A vindicallon  of  the  aiiclent  blstory  of 
Ireland,  by  lhe  same.  Dublin,  1788,  ln-8. 

97690  Antiquities  of  Ireland,  by  Kdw.  Ledwich. 
Dublin,  179S,  ln-6* 

97691  Ireland  In  pasl  limes  : an  blsioiica^retro* 
spect,  eccleslaslical  and  civil,  wfih  illustrali^e 
notes.  London,  i8*i8,  9 vol.  In^. 

97699  Irish  antiquarlan  researcbes,  by  Will. 
BrrHAU.  Dublin,  1896,  9 vol.  ln-8. 

97698  The  Gael  and  Cymbri,oran  Inqulry  on  lhe 
Irish  Scoli,  Brilons,  etc.,  by  WUI.  BcnfAM. 
Dublin,  18861  In^. 

97696  Piciuresqueviews  of  anllqulüesof  Ireland, 
by  Th-  Nbwenhaii.  London,  i8a6,  9 vol.  I0-6. 

97696  Hlstorical  mcmolrs  of  lhe  Irhh  Bards,  in* 
lerspersed  wiih  anecdotes  of  and  occaslonal 
observations  on  lhe  music  of  Ireland,  etc.,  by 
J.-C  Walk».  Dublin,  17881  ln-6.  fi*. 

97698  Hisiorkai  essay  on  tbe  Uress  of  tbe  aodcnt 
and  modem  Irish , to  wbich  Is  subjolned  a 
memoir  on  thc  annour  and  wcapons  of  lhe 
Irish,  by  J.*C.  Walkrn.  Dublin,  1788,  iiHk.  fig. 

97697  Hisloric  mcmolrs  of  Ireland,  by  sir  Jonah 
Barrlngton.  London,  1888,  9 vol.  In*6. 

97698  ]iiiro4luction  to  ibc  study  of  lhe  histnry 
and  antiquities  of  Ireland  ; and  a general  hlstory 
of  Ireland,  from  lhe  carllest  accounls  to  the 

dose  of  lhe  iwelfih  cenluiy bÿ  SyWester 

O’Halloran.  Dublin,  1779-781  8 toLIo-6.;  aussi 
180S,  8 voL  ln*8. 

97699  Andent  irish  hlstory.  Dublin , 1809,  9 vol. 
ln*8. 

97600  R.  Stanibuhsti  de  rebus  In  Ilibernia  gesiis 
libri  IV.  Antuerpia,  1666,  ln-6. 

97601  Hie  hlstory  of  Ireland,  by  Meredllb  Han- 
mer,  Edm.  Camplon  and  Edm.  Spenser,  publia- 
hed  by  J.  Ware.  Dublin,  1888,  in*fol. 

97609  Waei's  Works  conceming  Ireland.  Dublin, 
1786,  9 vol.  In-fol. 

97608  Roderlc  O’Flaherty,  Ogygla , dve  rerum 
hlbemicarum  cfaronologla.  Londini,  1886,  in-6. 
— translaled  by  James  Hely.  Dublin,  1798, 
9 vol.  ln-6. 

97606  Ogygla  vbidicated  agalnst  the  objections 

of  George  Mackenzie .wiih  notes  by  Ch. 

O'Connor.  Dublin,  1776,  In^. 

97606  Hibcrnia  angllcana  : or  the  hlstory  of  Ire- 
land  wiib  an  Inirodnetory  discourse  tou- 

ching  the  andent  State  of  ibat  kingdoroi  by 
Rkh.  Cox.  London,  1889-90. 9 vol.  In-fol. 

97608  G.  Kcatino's  general  hlstory  of  Ireland. 
H'eftminster,  1798,  in-fol. 

97607  Histoire  de  l’Irlande,  par  l’abbé  Mac-Gcog- 
hegati.  Paris,  1768-88,  3 vol.  in-6. 

g 7308  The  hlstory  of  Ireland,  by  Ferd.  Warner. 
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London,  1788,  ln-4.  (tome  f.i^Ulstory  of  the 
rébellion  and  civil  warln  Ireland  (1661*80),  by 
the  same.  London,  1787  (or  1788),  in-6. 

97609  Tbe  hlstory  of  Ireland,  by  J.  0*Drlsc«>t. 
London,  1897,  9 vol.  lr>-6. 

97610  Histoire  d'Irlande  depuis  les  temps  les  plus 
reculés  Jusqu’k  l'acte  d'union  avec  la  Grande- 
Bretagne,  irad.  de  l’anglais  de  M.-J.  Gordon, 
par  P.  Lamontagne.  Pari'i,  1808,  S vol.  In*8. 

[ L'original  anglais  a paru  à Londres,  1808,  en 
9 vol.  in-8.] 

97611  Tb.  Lcland's  hlstory  of  Ireland  from  the 
Invasion  of  Henry  IL  Dublin,  1778, 3 voL  ln-6. 

97619  An  hlstorical  review  of  tbe  State  of  Ireland, 
from  the  invasion  of  ihaicountryundcr  Henry  II 
to  Us  union  with  Great-Brilain,  by  Francis 
Piowden.  London,  180S,  9 lom.  en  3 vol.  ln-6. — 
or  lj>ndon,  1809,  S vol.  in-8.~suile  de  1801  6 
1810,  Dublin,  181 1,  8 vol.  ln-8. 

97618  Memoirs  of  the  dlITereut  rebellions  in 
ireland,  from  tbe  arrivai  of  the  Rngilah  to  1 798, 
by  RIch.  Musgrave.  Dublin,  1809,  9 vol.  ln-8. 

97616  An  hlstorical  and  crliical  rcvlewof  Lite  civil 
wars  in  Ireland,  from  the  reign  of  Quoen  Eliza- 
beth to  tbe  seulement  undev  klng  M'IllIam 

by  J. Curry.  Dublin,  1776,  ln-6. — second  cdlt., 
cnlarged  by  C.  0'Coiinor,.i786, 9 vol.  ln-8. 

97616  Pacata  Uiberoia;  by  Tb.  SrArroitD.  Lond., 
i883,  In-fol. 

97618  The  Irish  rébellion;  or,  an  blstory  of  the 
rébellion  ralsed  wiihin  tbe  klDgdom  of  Ireland 
upon  93  oct.  1861  : togetber  with  the  barfoarous 
cntelües  and  bloody  massacres  which  ensued 
tbere  upon  ; by  John  Temple.  Lond.,  1868,  ln-6. 
— lhe  same,  with  a préfacé  by  F.  llaseres. 
l,ondon,  1819,  in-6. 

97617  Ant.  PsoDiNi  descriptio  regnl  Htbemis,  et 
de  prima  origine  mlscrlanim...  régnante  Carolo 
primo.  Ronur,  1791,  ln-6. 

97618  A narrative  of  tbe  seulement  and  sale  of 
Ireland...,  by  Mch.  Fsench. Lorafn,  1688,  In-A. 

97619  The  vnkinde  desertor  of  loyall  inen  and 
true  frlends,  by  Nich.  Fssncs.  1878,  in-i9. 

97690  Remonslranlia  Hibernorum de  Incom- 

mutablH  regum  Imperlo,  subdllorumquc  fide- 
liute,  etc.,  authore  R.  P.  F.  R.  Gabon.  (Lond.), 
1855,  in-fol. 

97691  A true  and  Impartial  hlstory  of  lhe  most 
materlal  occurence  In  Ireland  during  the  two 
last  years,  with  a continuation  from  tbe  Urne 
tbat  duke  Schonberg  landed  wUh  hls  army;  by 
George  Story.  London,  1891-9S,  9 vol.  ln-6.  fig. 
et  cartes. 

97699  Histoire  de  la  révolution  dlrlande,  arrivée 
sous  GultUumr  ITT.  Amstfrdam,  1891,  In-19. 

97698  Relation  de  la  campagne  d'Irlande,  cii  1891, 
sous  le  commandement  du  général  de  Gingel. 
Amsterdam,  1898,  pet.  ln-8. 

97596  An  essay  lowards  an  hlstorical  account  of 
Irish  coins,  and  of  lhe  currcncy  of  foretgn  rao- 

rîies  in  Ireland by  James  Simon.  Dublin, 

1769,  ln-6. 

97696  The  hi.Atory  and  antiquities  of  lhe  elty  of 
Dublin,  by  Walter  Harris.  Lond.,  1768,  ln-8. 

97S98  The  hlstory  of  the  elty  of  Dublin , by  J. 
Warburton  and  J.  Wbitelaw,  publlshed  by  R. 
Walsh.  Lond.,  1818,  9 voUn  6. 

97597  Picturesque  and  desorlptive  views  of  tbe 
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City  of  Dubliii,  by  J.  Mallon.  Umà.y  lyvAt  in-fol. 
oblofiff. 

Thcancl^mand  présent  auie  of  ihe  county 
>nd  City  of  U aterford,  by  Cb.  Smith. 

17A6  (aussi  1774)«  In^. — ofCork,  by  tbe  samc, 
ibid.^  1750  (aussi  j 77A),  a roi.  in-S. — ofKerry, 
by  lhe  saine,  ibid.y  1766  (aussi  1774),  in-9. 

975^9  The  aiiricni  and  prrscnt  State  of  ihecotiiiiy 
ol  Down  (atlributcU  10  U aiter  llarrls).  D*AUh^ 
17W.  in-8. 

37.^50  A RciKTal  and  statistical  survey  of  ilic 
couniy  of  Cork,  hy  Horaüo  Townsend.  Cork^ 
i8t5,  3 vol.  in*8. 

3753t  Round  Towersof  Irclaod,  or  tlie  mysteriit 
of  Freeniasnnry,  Sabaisni , ami  Rudbism , for 
tho  llrst  lime  uii\oiled.  Dw/>//n,  iftSA.iii^.  ÜK. 

37S3q  Histon  uf  lhe  Orkney  isJaiiils,  by  G.Uarrv. 
— Voyi  i le  n*  37838. 

27533  A ^iew  of  ilie  anrient  and  prf-sent  staie  of 
the  Zelland  Islaml , by  Arthur  Edinoiisloa. 
London^  1809,  1 vol.  ln-8. 

37534  Dosrription  of  lhe  Shetland  Islands,  by 
Sam.  niBRUiT.  Edinburgh^  1823,  ln-4. 

10.  Histoire  Scaudinave. 

A.  Géiiéraliuhi. 


( Pour  l'biitoirc  <)m  voir  l<‘n  ii.  rtOOO  «t  tuivanti,  ri 

•hmI 

9753r>  OU  Vr.RRui  niaiiuilurtlo  ad  rimngrapblam 
seandicam  aiiiiijuam  Inieltigciidam.  CptoUtty 
1675,  In-foi. 

07530  01.  Mag?ii  hist.de  geulibus  sepicDtrioiia> 
lilnis.  Routay  i555,  lii-fol. 

37.*)37  Jo.  de  (îollioriini  Sueomimqiie  regi- 
bus historia.  /fomrr.  i554,  lii4oL 

37538  01.  RimBKCkii  Allantica.  VpêaUtty  1675-98, 
4 vol.  in-fol. 

37:>38*  SxoBBoMS  Stiirlonidis  historia  rcguoi.  — 
Voyea  le  n*  37615. 

27.539  Historia  Wilkinensium , translata  a J. 
pF.MSGbklOLDO.  StOCkH.y  2 7l5,  llt-foU 

37540  Jo.  Mfjisknu  Scondla  llliistraia.  Stockh.y 
1700,  3 vol.  In-fol. 

37541  J. -G.  kcYSLUt,  antiquitates  select»  sepicii- 
trionales  ci  ceUlc».  HanoofrtPy  i7'.*o,  ln-8. 

37543  JonssTOKe,  anlîqiiîtatcs  cello-uormaniœ. 
Uafnidy  1786,  io-4. 

3734s  Jobnsionr,  antlquilates  ceilo  - seandlea*. 
Hafnia- y 17SO,  hi  4. 

37544  Skandina>iska  (ornalderns  hjellesagar  (an- 
ciennes iradiilons  hérokjucs  dos  Scandinaves). 
Stockholm^  1819,  3 vol.  ln-6. 

37945  Ruoakefll  le  rnnic  Rim-Stok,ou  caicndrior 
runiqiio , a\ce  rcxpHcaiioil  des  divers  carac- 
tères, fêles,  etc.,  qui  sont  gravés  sur  ces  anciens 
bâtons,  auquel  est  ajoutée  une  ode  tirée  de 

l'Edda  Sæmundcr traduit  en  français  dç  la 

langue  islandaise;  suivi  de  quelques rcœarqut's 
sur  la  mythologie  du  Nord,  etc.,  par  lensWoKT. 
I*nri$y  i8ao,  hi-8.  Ilg.  — Voyez  3ooor>  et  sulv. 

37546  lulrodiirlioii  it  l'histoire  criliiiuc  du  Dauc- 
marck,  par  P.-F.  Sohm  (en  danois). t o/>rniiague, 
1769-75,  5 vgl.  iii-4.  — Voir  le  ii'^  27593. 

27:147  lilusiraiions  of  norihernaiiiiquilies.— Voir 
le  n*’  27404’. 


37547*  Recaeil  pour  les  amateurs  des  antiquités 
du  Nord,  |>ar  N. -H.  Sjbborg  (en  suédois). 
Siockkoimy  1832,  ln-4. 

37548  Nordisk  Tldskrifi  for  Oldkynlghed,  udgivet 
af  det  K.  Dordisk  Oldskrlft-Sclskab.  Capekh.y 
i83‘i-4o,  4 vol.  in-8. 

37549  Doutes  et  conjectures  sur  les  Huns  du  Nord 
et  sur  h'S  Huns  franciques,  |>ar  Graberg  de 
Heiusü.  f/orenrr,  1810,  in-8. 

97550  Alb.  Kissn,  cliroiiica  rcgnortim  aquilt^a- 
rlum  DanI»,  Sueci»  et  Norveglx.  Francofurity 
1573,  in-foL 

37551,  — cjusdeiii  Vandalia.  Prancofartiy  j57-'i, 
in-fol. 

37553 11.1  rtriüngar  rdrande  Skaihüaa^  ions  blstoda. 
Stotkholmy  |Si6-28,  i4  vol.  In-H. 

37555  Abrégé  chronolüfiqnede  i'IiislulreduNord, 
pur  Lacombe.  PariSy  1762, 3 vuL  pni.  li)-8. 

375.'*A  Anefilotrs  du  (par  do  l3t  Porte  et 
Croix),  p/trif,  177a,  pet.  In-8. 

27S.'i5  Mémoires  du  il.iinlmurg,  de  I iilieck,  ilc 
Uol^ein,  de  lianmiHrek,  de  Suède  et  do  Pn- 
par  Aubery  du  Sîaurier.,  IShiSy  ou  La 
üagêy  17A7,  Ii!-I3. 

27556Witxi4)i^'.HrlK»‘,  («rogrci^and  proentstateof 
imnhrrii  gnvermnenLv.  I.^nd.y  1777,  2 vol.  I11-4. 

37557  Les  cours  du  Nord,  ou  mémoires  originaux 
sur  les  .HOiucralns  de  la  Suède  et  tlu  Dauetnarck, 
tIepiiLs  1766,  trad.  de  l'anglais  de  John  Brown, 
par  J.  Cohen,  /'orijr,  i8qo,3  vol.  in-8.  lig. 

37558  Tableau  de  la  hier  Halliqiie,  considérée  sous 
les  rapports  phy.siquc-s,  géograplilques,  histo- 
riques et  (omnierciauv , (lar  J.- P.  Catteau- 
Calleville.  Pnria,  1812,  3 vol.  Id-8. 
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37559  Eric  PosTOPfnuîv , den  Danske  Allas. 
i'npenh.y  1763-81,  7 tom.  en  8 vol.  ln-4. 

27560  Fiat  préscirl  du  Daneniarck  ( par  Moles- 
wortli).  traduit  de  I anglois.  /umd.,  1694,  in-i3. 

u756i  Lettres  sur  le  Daiicmarck,  par  Roger  et  Re- 
verdil.  Ctnhfiy  1763  (3«  édiu  1767),  3 vol.  ln-8. 

27563  Tableau  des  étals  danois,  par  J. -P.  Caltean. 
Parhy  1802,  3 vol.  In  8. 

27563  Scripturcs  rerum  danicarum  lucdii  «vl, 
collegit  Langebecb.  Hafnirty  1772,  9 vol.  In-fol. 

37564  IMploinatariiim  ania-magna*anum  cxhibciis 
nionuiiienia  dipiooiaiira  quæ  collcgit  Amas 
Magnariis;  edenle  G.-J.  Thoreeux  HafnitTy 
1786,  3 vol.  ln-4. 

37565  Darbke  magasin.  Copenhoffu*^  1776-84, 
6 vol.  Id-4.  — Nye  danskr  magasin.  Ibid.y  i8o5- 
37,  5 vol.  in-4. 

37560  GesTA  et  vestigia  Danonmi  extra  Danlaoi. 

Up$i^y  1 740,  5 vol.  1d-4.  • 

37.567  Th.  Bartbqusi  antiqultatum  daQlcarun 
lihri  111.  HafniiTy  1689,  in-4. 

27568  Kil.  Stobei  opuscula.  Hanliêciy  1753,  io-A. 

27569  Joh.-Pelri  Anrhersen  Iriuoiata  et  obj^rta- 
liones.  Uauniay  17.8(1-40,  in-4.  (parlicul»  Xll); 

V joindre  : Indictê  obsnTalionuvt. Hal»' 

Magd  , in-4. 

37.570  Ejusdem  Vallis  Horths-De»  et  origines 
daulc»,  ex  gr.  et  lat.  autoribus  descrlptc  et 
ilhislral».  Hafniir,  1747,  in-4. 

27571  Christ. -Lnd.  Schedll  sdicdlasma  de  reg|| 
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Vanütlorum,  iKoH  Danlz  regibus  familiuls, 
orlghie  el  causis.  Uaunitt,  lo-4. 

S7.»7‘i  I<iM;rlptiom‘s  haftlie||St^s  e(  varia  opuacula, 
coliigeute  UescNio.  Ilafnitr^  ift68,  in>4. 

«7:173  l<:r.Po^ToppiDAN,niarmoni<lanica  selrcUora. 
liauHitty  i73o>i|i,  9 vol.  in-fol. 

«7'04  Jolian.-Jani'Svagningii  rhrooologia  dattica. 
ItafniiF^  i65o,  in-fol. 

97  j75'Sop.xo!iis  opu5cula.  Sora^  i6â9>  in-8. 

97^70  Itcguni  aüquoL  Datiis  genealogla  el  sériés 
anonyuii,  rum  nolis  Heor.  Eriisiii,  una  cum 
f|»isu»la  ad  Cbrisiopli.  lime  de  fruclu  e lecUune 
hi^torlaruoi  peletido.  SortTy  lOâO,  ln>4. 

*7â77  SAXo^fis  graminalici  bisloria  danlca. 
i6Â3.  In-for. 

97378  P. 'Ë.  Muller,  crislik  unü  crsdgcise  af  Saxos 
historiés  syv  sidsle  Bôger.  Kopenk.^  iS3o,  in-A. 

9737g  io.  Meursii  historla  danlca,  cujus  scx  librl 
IMislretui  nune  prlmum  prodetuii,  unlversa  vero 
srhuliis  pcr|>etuis  Jo.  Grainmii  tliustrata.  Flo^ 
rentitty  17&6,  lii-fol.  lig.  (partie  du  n*  igo-iS.) 
— L’édiUuu  ü'Amsierd,y  i038,  est  moins 

cumplëte. 

97^1^  Uen  danske  Hilmkrœnikc  : Chronique  de 
Danemarck,  en  vers  danois,  publiée  (d'après 
I édition  donnée  par  G.  Ghemens  en  iàg5),  avec 
une  IntrcMluction  et  un  glossaire  par  G.  Moibecb. 
('optnhaguey  iSa5.  iii-8.  — Voir  le  n*  1M71. 

97381  Dos  Liibeckischen  rireyJAhrigen  Knabens 
ClirisliairHeiiricb  Hdnekens  Vurschmak  der 
allen  mUtern  und  tieneii  danischen  Geschichte. 
Liiherk^  179A,  in-fol.  fig. 

Arrild.  Ihiifcld,  Danmarckir  rigis  krOn- 
nirke.  Kbhxm.y  i03o-39,  9 vol.  in-fol. 

97383  Oi.  Wcauii  fasti  danici.  uafmtty  lëüS, 
in-fol. 

373Hà  01.  WoRMij  danicorum  inonumentornm  llb. 
HafHitFy  iOli3,  in-fol. 

973S5  Toar.ei  séries  dynastiarumeircguin  Danlæ. 
Httfniœy  1790,  In-A. 

97  »8A Toarei  trifolium  bistoricura.  Hafnio'yX'jQrjy 
in-ë. 

97:187  Torfa^atia,  sive  Torfsei  not»  posteriores  lu 
sc'rlem  regum  Danla>.  llafkitty  1777,  ln-6* 

9 7388  Joh.-ls.  Pontani  reruiu  danicaruoi  librl  X, 
act'i’dii  rhorographia  Danis  lractaluM|ue  uni- 
vers! boreaits..lmrie/0d«mi  et  Hardervkiy  i63i, 
in-fol. 

9738g  \lb.  Harlwegh  Icônes  regum  Danlæ  accuraie 
# express»  : epigraminata  latina  (Jonc  Venuslitl), 
geriuanlra  (Ad.-Krid.  Wcmeri),  daniea  (Sev. 
Tborcbilli)  res  gesias  conmidem  regum  coni- 
priidio  exhibentia.  Uauniæ  (i64fl),  iii-foL 

37.390  \ iti  Beriiigii  Florus  dantcus.  Othinitey  i6g8 
(iieruni  UûHniay  170g),  iii-foL 

97.3gi  Lnd.  Holherg,  Daniteinarkes  Riges  historié. 
kopFnh.y  1739-SA,  3 vol.  iu-6.  (Trad.  en  allem. 
Fie$uburgy  1737,  3 vol.  in-1.) 

97399  linmdiictlon  k ntisioire  de  Danemarck,  par 
IV-II.  Mallet.  Copenhague^  17&3«  in-A. 

973g5  Histoire  de  Oant-marck , par  le  même. 
Copmhaguey  1738,  S vol.  In-â. 

9^3gA  liisioire  critique  du  Danemarck  pendant  les 
siècles  paU'iis,  par  P.-K.  Sihm  (en  danois). 
Copenhague^  1774-81,  A vol.  in-A.,et  un  recueil 
de  tableaux  in-fol.,  sous  la  date  de  177g.  — Voir 

le  II*  975AA. 

97Ag3  Histoire  de  Danemark,  parP.-Freti.de  Subm 
(en  danois). CopenA.,  1789-1898,  iAvol.ln-A. 
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975g6  Mélanges  sur  l'bbtoirede  Danemarck,  par 
le  même.  Copenhaffuey  1781-8A,  S vol.  In-A.  — 
Nouveaux  mélanges.  i79«-05,  A vol.  In-A.  (en 
danois.) 

27807  G. -U  Badrn , Danmarkc  Riges  Hlstorlc 
(Frti  (iainle  Gorin  til  Clhristian  VI.  dotl  ).  Kjob. , 
1899-39,  5 vol.  ln-8. 

975g8  HccucN  de  traits  mémorables  tirés  de  l'bls- 
lolre  de  Danemarck,  de  Norwége  el  de  Holstein, 
par  Ove  Mailing,  trad.  du  <tann|s  par  F.-.M. 
Mourler.  Copenhaguey  i7gA,  li»-8.  ilg. 

97'>00  vlci  mreurs,  gestes  et  faits  d’Ogler,  le 
danois,  duc  de  Danemarck;  extraits  des  chartes 
de  l'ablvaye  de  8.  Pîiaron  de  Meaux;  plus  l'épi- 
taphe gravie  sur  le  tombeau  dudit  S.  Pharon. 
Parfs,  de  Farty  i8i5,  pet.  ln-8. 

97^00  Th.  Rarthniitd  fllü,  de  Holgero  dano  , qui 
(’.aroll  Magnt  leinporc  gnrull,  disscriatio  hisio- 
rica.  UafniiTy  1O77, 111-8.— Voir  le  n*  iToAa 

'17801  liicertl  aiirtoris  chronlca  Danoruoi  el  pr»- 
eipueSi.'Plamiiæ,  slvechronologlarerumdaidcar. 
ab  anno  Chr.  1098  ad  i98‘i,  cum  appendice  ad 
aon.  1807;  .Vriia»  .Magnæiiscx  membrana  veterl 
eruit  et  etlldll,  LiptitCy  i0g3,  bi-8. 

2700a  Thomiudl  ToRfÆt  lilsiurla  Hrolû  krakii, 
regis  Dania*,  secumluni  monumeola  Islandica. 
/M/hffT,  1705,  li>-8. 

97603  Ælnouius,  monachus  caiituarleusls,  de  vila 
et  passloœ  S.  Canuti  régis  Oaniæ,  item  Ano- 
oyuius  de  pa.ssione  Camll  comit.  Flaiidrlæ , ex 
recens.  Joh.  Mcursll.  Hafnitty  i63i,  la-A.  (Im- 
primé tPabord  à Copenhague,  ifloa,  ln-8.) 

37G0A  Raeiilli  Haongl  et  OHmonIs  Hlrsuligeo» 
Uislurla,  e\  aiiUqua  lingua  norvegica  lu  iai. 
translata  per  Islefutn  TüORLRriLii.  (Jpsali4My 
1697,  itt-fol. 

97Ü03  J.-Henr.  Sclilegel,  Geschlschlc  der  KOoige 
von  Dâuncmark,  aus  dem  Oldenbiirglsdien 
Staumie  mit  ihren  Bildnhsc  nar h urigloai  gesto- 
clieii  von  Preisler.  KopenfUy  i76g-77, 

9 part.  In-f<d. 

'7Ü06  Vila  Clirisllani  Ili,  ele.,  |>er  J.-K  Ponta- 
ouiii,  édita  a Jub.  HObnero.  lianoo.y  179g,  in-A. 

27‘K)7  Vila  FrIdoricI  II,  per  J.-f».  Ptmtafium,  a 
Gvorg.  Kryslngio  ctlita.  Flemb.,  1735,  In-A. 

97(108  Nie.  Cragii  annales  seu  rcs  danicae 

/lafnia-y  1787,  lii-fo'. 

97<K»g  Kong  Christian  don  IV  htstorfe,  sammes- 
kreveii  af  .Mels  Slauge,  og  l'orbedert  af  Hans 
Gram.  A'o/venA.,  i7Ag,  A part.,  9 vol.  in-fol. 
porlr.  (impr.  de  nSA'AS.)  — Trad.  en  allem., 
avec  des  notes  el  inie  introduction  par  J.-H. 
.Sthoigelu.  Copenhague  cl  LeipsiCy  1737-71, 
3 vol.  in-A. 

97810  Norway,  views  of  wlld  scenery,  and  Journal, 
by  Kd.  IbncE.  London  y i83A,  In-A.,  9i  pl. — 
Voirrarticle  Botdku.. 

97811  Jonæ  Rami  Norvegla  antiqua  el  elhnica 
a Nuro  ad  Haraiduui  Harfager.  ChrisliamiTy 
168g,  In-A. 

97819  Junæ  Rami  Norriges  Kongers  historié. 
AopeitA.,  171g,  in-fol. 

97813  Torfæi  hist.  reruiu  norvegicanim.  tfafnftOy 
1711,  A volt  in-fol. 

9761 A Noriandx  Chroxica.  tF'Uingobarçi  y 1870, 
m-fol. 

97615  SsoRRif  historla  regum  NofvegI»,  ciC.  l/tfu- 
nur,  1777,  6 vol.  in-fol. 
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37610  G«rbu  ScHoMNG»  ISürgc9  liuges  bi»(ori?. 
.Çor<»**,  1771-73,  cl  A»c»fr<*«A.,  i78i,ln*4.,t.  I-III. 

57S17  Histoire rfioliiliMisde N'om^ge,  «ui\ic 
du  lâhieâude  l’éiai  actuel  «kce  pav<t  et  sc$  rap- 
ports avec  la  SiiCdc,  jiar  Caiicaa-CaUeTUle. 
Paris,  1R18,  ’i  vol,  În-H. 

27616  Illslorla  Otan  rygav^edtli,  In  NorvegiaoUm 
regis,  ((ul  omnium  prttrius  chrbtianam  rellgto- 
nem  Uiiclein  propagaSv«e  foriur,  (ab  Odiler  slvc 
Oddur  scripia),  in  Hng.  gotiika,  sucuca  hfv- 
dieriia  et  lal.,  ex  «eisione  et  cuiu  noua  Job. 
Islhmenii  riH'uhJrlin.  rpM//<e,  lO^i^ia-â. 

27610  Auecdoioii  blstoriam  Sworreh  régi»  Xo>- 
vegiæ  iitusiraiis,  islam!,  et  iat.  /fa/Au?«  i3iS, 
l«*8.  (Article  SwERiMt.) 

Commemarll  histor.  duo,  aller  de  reglbu^ 
vetustis  nonrglds,  aller  de  profecUoue  Dano- 
rum  in  Terrain  Sanetam.,  drea  anmirii  ulUi  sus- 
crptarii , e«Kk-jn  teniiiore  al»  incerlo  auciorc 
tonst-rijmis  \ cura  oStm  et  opéra  Joli.  K.in:h- 
mamii  colk'oii , nuiic  prinnuu  edlti  al»  ejus 
nepoir  Kern,  Klrcimiannn.  Amstrl(fiiami,t 

1684,  lu-4. 

27621  Lvxi*6ria-SACA,  shedcrûbtisgrsUsLaxdoe- 
k'iivium.  UûfniiFj  1826,  io-8 

27622  Faercvi.nga  *aga,  mier  GeAchlchte  der 
Bcwohner  der  Fïr(>er,  im  Islandischen  Grumi- 
text,  mit  r^roischsr,  danlsclier  uml  deutseber 
reber«etrüng  von  C.-C.  Hafn  ond  U.-C.-F- 
IHnhntkc.  hnpenkaff.y  iftS3,  gr.  in-«. 

27623  A de!«^ri|>Uf>n  of  Ibe  Feroc  isUnds,  iransla- 
UMlfromthedanish,  by  G.  Lamli.  lomio»,  iKio, 
tihS.  6g. 

27625  TDrifi.ToiiPXirommentjrhishlslor.de  rebus 
gc&ils  Faerevenslum.  i6p5,  fiel.  ln-8. 

176a  5 Lud.-Jac.  l>ehes  clTorfæi  opéra  bina.  Ilafniir 
cl  1757,  hi-8. 

Î7626  Orkneyinga  saiià,  slvc  bit.  ürcadoiisimn , 
etc.  Islanei,  cl  lal.  edidU  Jouas  J02 r.is,  liaunite^ 
1760, ln-3. 

27627  Thonn.  Tocpei  Orcadrs.  Uaunicr^  »0q?» 
fn-fol. 

27G{Klbchis!üryofibcOrkney  islands,  by  George 
BaHAV.Z.oad{»n,  i8o8,  în-4.  bg. 

G.  Suède. 

(PiMtr  In  Edds,  rojet  )n  n.  is«s4  «t  nlv.) 

27629  EpUome  descrlplionis  Suecl»,  Gothic,  Fen- 
nlngiae  et  subjectaruru  provinciarum  (auctore 
Mi<%.  O.  Wexioiilo  allas  Gyldenstolplo). 

1638,  pet  ln-8. 

27650  Situa  antlqua  et  hodterna,  flgurls  llluatr. 
liolmfet^  S tom.  in*rol. 

27651  Tableau  général  de  la  Suède,  par  J.^.  Cat- 
(eau.  LAutoMnfy  1790, 2 vol  ln-8. 

27652  C.  FoascLL  stailsil&ka  (abeilar  hbrande  Ull 
kartan  Ofver  S6dra  Delen  af  Sverige  och  Norrige 
eller  Skandinaweo.  Sioek.,  1880,  lo-è. 

276SS  Une  année  en  Suède , ou  tableau  des  cos- 
tumes, etc.,  par  G.  Fomscll.  5iocârAo/in,  i830, 
in-4.  Ûg. 

27684  Description  des  cataractes  et  du  canal  de 
TrolIbSUa  en  Suède,  par  A.-F. ^îKiOLMcasASD. 
5terltAe/iii,  1804,  in-4. 

2768$  Æne«  SytvU  biatoiia  Gothorum,  palmaria 
gentlsmonumenta  coinplectena,  cum  prcfatlone 
Jo.-Car.  Vc^cni.  Frence/WrtG  i73o,  ln-4. 


27686  Gotbrici  et  RoUI  Wastrogoihlc  reguin  bis- 
loria,  edid.  01.  Veacuos.  Upsalia^  i664,  in-8. 

27687  Georgll  Silemhlelmil  Anllduveiius,  slvo 
scripium  Job.  Gluverioopposituni  genlisgoUilcc 
orlgiiieiu  et  anilquisslmaiu  In  S^ndia  sedem 
vindicaiis,  ut  etejusd.  de  U)rperborels  disscr- 
tatio.  lïolmiæ^  i685,  in-S. 

27688  Jo.  Cocblæi  vila  Thcoderlcl,  rcgls  Ostrogo- 
Uioruni  et  Italie,  cum  addJlam.  de  Sueo-Gotho- 
rum  ex  Scandia  expeditlunibus  et  coiurocrclls, 
opéra  Jo.  Periiigskioldi  : acccdunl  d)nastla 
regum  ScyUio-Golbic. , Ostrogolbor.  U»ngo> 
hard.etVisigoUior..^rucjlL/ui/Miir,  1G99,  Id-4.  fig. 
(La  1^  édit.  InjfoUtadt^  i544,  lo-4.). — Voir  le 

n«  25263. 

27689  Hervarar  saga,  cum  notls  Olaü  Viaeui. 
Ppialier^  1672,  in-fol. 

27O40  VaacLii  auctarium  notaruro  In  Hervarar 
saga.  lpie/i<r,  1674,  tn-Tol. 

27641  KoN6S>Kt)Gc-Si0  : hoc  est  spéculum  regale. 
.Çew,  1768,  ln-4. 

27642  Prai!«GHKioLi)i  monumeuta  sueo^tlilca. 

• Siofkhûlmitt^  1710-ig.  2 part.  In-fol. 

97643  Er!c.-Jnl.  Biôasea  Nordlska  K&mpadatcr  t 
volumeu  bistoricuin.  Siokkotm»^  17S7,  la-(ol« 
(30  fr.,  Chauinetic). 

37644  Ejusdem  Inlediilng,  etc.  Stackkolm,^  1788» 
in-fd. 

37543  Annales  BiOriionIs  de  Skardsa.  i/rappcaqr, 
1774,  2 vol.  ln-4.  (Au  motBiOas.) 

37646  J.  GOiAxsao^ , aile  Swea  ok  Gôtha  Rlkes 
lUinsteiiar  (Inscriptions  runlques  qui  ae  trou- 
vent eu  Suède).  5teJlr/iolM,  1750,  ln4ok 

27647  Scrlplorcs  rerum  suecicarum  medll  wL.. 
edidit  B.-M.  Faut.  UolMiir,  1818, 8 vol.  in-fol. 

37646  Diplomaiorlum  suecaDuni,collegit  et  edidit 
Ju.-Gust  I.iljegren.  Holmia^  1829-87,  a voL 
I11-4.  (Le  1*'  vol.,  pour  lesann.  817  4 1283 1 le 
2*  pour  les  ann.  1386-1810.) 

27649  Jo.  Scheflerl  memorabilium  siietlue  genüt 
exeoplorum  liber.  Amsieiodami^  1671,  ln-8. 

97650  Ejusdem  de  anllquis  verisque  rrgol  SuecUe 
iusignibut  liber.  Holmia^  1678,  in-4. 

27631  Laur.  Pauliol  bislorix  arcioc  llbii  UI. 
StrfÇH«iù\  fyp/àei  fei;iefUJi  «»rierfi,iOS6,  ln-4. 
(Itare.) 

97653  Jo.  Loccom  rerum  suecicarum  hlstoria. 
Francof.^  1676,  ln-4. 

2763s  Ofavi  Verelil  cpltomarum  klsiorlc  sueo- 
gotbic»  libri  IV,  et  Gothorum  reniai  extra 
pairiain  gestanim  libri  duo,  una  cum  auctuarlo, 
vita  auclorls  ac  pnefatione  And.-Ollv.  RhyzeUI, 
edidit  P.  Sclienberg.  Stùckh,^  1780,  pet.  ln-4. 

27634  01.  Dalla  Suea  Rlkes  hlstoria.  stackKùtm^ 
1747-63,  3 tom.  en  4 vol.  ln-4.  (non  terminé). 
— Trad.  en  allemand  par  J.  BenEelsderiM  et 
J.-C.  D4bnerL  ff'iamor,  17366S,  S tom.  ea 
4 roi.  iii-4. 

27653  Swen  LAGOiEanfc,  Swea  rikes  historU. 
Stockholm,  1769-88,  ln-4.,  looi.  I^IV. 

97656  Sammandrag  af  Swea  rikes  hlstoria. 
Stockholm^  1778-ëo,  in-8.,  tom.  I--VI. 

97637  Hisloire  de  Suède,  par  Fj'lk-Gust.  Geyer, 
tradiiiie  par  J.-F.  de  Lundblad.  Parité  i84o, 
gr.  ln-8. 

27638  01.  Celsius,  Swea  rikes  kyrkobistoria  Ifrlo 
4r  898-1032.  timd,  1783^)9,9  vol.  ln-8. 

276S9  Histoire  des  révoJuUoos  de  Suède,  par  de 
VasTOT.  La  ifeye,  1784.  in-4. 
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37660  Ericb  J6r.  Teoel  KOo.  Gusufs  1 blstoria. 
Stockholm  ^ 1633,  3 vol.  in-fo). 

37661  Aegld  Glrs,  Konung  GusUf  1,  acb  Eric 

XIV.  ChrOnikor.  1670,  tn*6.  " Ko- 

nung Johan  III.  Chr6nlka,  met  hlfogade  AU- 
Taflur  6fver  Gustavlaii-Caroiin&ka  SlSgien,  ul- 
glheii  af  AuU  And.  von  SUernniaii.  Ibid.^  1765, 
in-4. 

37663  01.  Cciriua,  Konung  Guataf  I,  hiMoria. 
Stockholm,  1766-53,  3 vol.  in-6.  (trad.  en  allem., 
('openh,,  1769*53,  3 vol.  io-8.) 

37663  Histoire  de  Gustave  Vasa,  par  Arcben- 
boltZftrad.  de  rallem.  par  Propiac.  Paris,  i6o3, 

3 vol.  in-6. 

37666  Histoire  d'Eric  XIV,  roi  de  Suède,  par  Olof. 
CcUlus,  trad.  du  suédois  par  Genet.  Paris,  1777« 

3 tom.  en  1 vol.  In-ia.  (Le  texte  suédois  a é(é 
impr.  à Stockholm,  en  1776,  iu*S.} 

37O65  The  hlstory  of  Gualavus  Adelpbus,  byW. 
HAare.  London,  1759,  3 vol.  li»>â. 

37666  Histoire  de  Gustave  Adolphe,  composée 
sur  les  uianuscrlu  de  M.  Archenbolu,  par 
D.  M.  (de  ^Uuvilion).  Amsterdam,  17A6,  6 vol. 
ln-13,  ou  1 vol.  li>-6. — Voir  te  n.  36663. 

37667  Histoire  de  Suède  sous  Gustave  Adolphe, 
par  3.  HiLLEsaeRO  (en  suédois).  Stockholm, 
1700-9^,  5 vol.  In-6. 

37666  P. -B.  Biact  genuensis  de  bcllo  suecico 
comroenlarii.  Leodii,  i663,  In-ia. 

37669  BogIsL  Ph.  von  Chenmilz,  kOuigUchen 
swedisciivn  In  Teuischland  Gferûbrten  krieg, 
I.  theil.  Altenstettin,  1666;  H.  Ibcit.  5(oArA., 
1653,  In-fol.  (Ouvrage  important,  mais  non  ter- 
miné: le  3«  vol.,  qui  renferme  3 portr.,  est 
devenu  rare  par  suite  d’uo  incendie.  Le  prem. 
a été  trad.  en  lal.  Stetini,  i66B,  In-fol.) 

37670  Histoire  des  dernières  campagnes  cl  négo- 
ciations de  Gustave  Adolphe  en  Allemagne , 
trad.  de  Hiallen  (de  Galeaazo  Guaido  Priorato), 
avec  des  notes  hisior.,  etc.,  par  Tabbé  de  Fran- 
cbevllle,  augmentée...  par  un  officier  prussien 
(Cb.-Guill.  Ueimerl).  Berfin,  1773,  In-6. 

37671  Histoire  des  conquêtes  de  Gustave  Adolphe 
eu  Allemagne,  en  i63o,  3i  et  3q,  par  de  Grl- 
moard.  Seuchdtel,  176g,  3 vol.  in-6.  lig. 

37673  Histoire  de  la  vie  de  la  reyne  Christine  de 
Suède,  etc.  Stockholm  {i(ollande,Blsevier),iWl, 
pet.  ln-13. 

3767S  RaaoL  de  quelques  pièces  curieuses  ser- 
vant k rhlstolre  de  la  relue  Christine.  Cologne. 
16C8,  if>-13. 

37C76  Mémoires  concernant  Christine,  reine  de 
Suède  (recueillis  par  J.-V.  Archenbolu).  Amst., 
1761-60,  6 voU  ln-6.  flg. 

37675  Histoire  de  CbrlsUne,  reine  de  Suède,  par 
Ucombe.  Paris,  1761,  in-i3. 

37676  Histoire  de  Christine,  reine  de  Suède,  avec 
lin  précis  blslor.  de  la  Suède,  depuis  les  anciens 
temps  Jusqu’è  la  mort  de  Gustave  Adolphe, 
par  J.-P.  Catleau-Callevllle.  Paria,  i6i5,  » v6l. 
in-6. 

37677  Mémoires  de  ce  qui  s'est  passé  en  Suède, 
de  1665  6 i6S5,  par  P.  Lixacb  de  Vaudennes. 
Cologne,  1677,  8 vol.  In-I3. 

37676  J.-F.  Lundblad,  Konung  Cari  X,  Gustafo, 
hlstorla.  Stockh,,  i635-3g,  3 vol.  ln-6. 

37679  S.  Pcrmnoarii  de  rebus  gesilg  a Carolo 
GustavocommenL  iVorfM6.,i696,  a vol.  In-fol. 
37660  Cerlamen  equestre,  rzteraque  solemnla 


llolmlx,  anno  1673  celebrau.  Stockh.,  In-fol. 
oblung. 

37661  Histoire  de  Charles  Xll,  par  Voltaire. 
Puis,  I11-6.  ou  ln-13. 

3766a  Histoire  de  Charles  XII,  par  Nobmuig. 
La  Uoye,  1766,  6 voK  ln-6. 

37668  L.-H.  Lundblad,  Gescbichte  Karl  des  sw6lf- 
ten...  iiach  deiu  Schwedi&ch  ûbersciat  von  G.-F. 
von  Jensst'ii.  Uamb.,  i635-S6,  3 vol.  ln-6. 

37666  Histoire  mitluire  de  Charles  Xll,  depuis 
Tan  <1700  jusqu'en  1700,  par  Gusl  Adlerfeld 
(traduit  en  françois  par  Ch.- Max.  Adlerfeld, 
bis  de  l'auieur).  .éinarcrd.,  1760  (aussi  Paris, 
1761),  6 'ol.  in-13. 

37665  .Màmoises  pour  servir  6 la  connolssance  des 
alTaires  de  ta  Suède  ( par  Canzlcr).  Dresde, 
177O,  3 part,  iii-6. 

37666  Histoire  de  la  dernière  révolution  de  Suède, 
par  J.  \je  Scene  Desmaisons.  Amsterd.  {Paris), 
1761,  ln-13. 

37O67  Histoire  de  la  dernière  révolution  de  Suède. 
I>ar  Shéridan,  trad.  de  l'augl.  Lond.,  1788,  ln-8. 

37M6  Hisloire  du  règne  de  Gustave  III,  roi  dn 
Suède,  par  C.  J.  E.  H.  d’AguUa.  Par/z,  1807 
(nouv.  litre,  i6i5,  avec  une  dédicace  à Louis 
XVHl),  3vol.  tn-6.  flg. 

3766g  HIstorisk  Tafla  af  Gusiat  IV  AdolRs.  SlocA- 
ÂofiN,  i8to-ii,  S vol.  In-6. 

376goi.'F.  Lundblad,  Svensk  Plutark.  Stockh., 
1633,  6 part.  ln-6. 

376gi  N.  KEoeai  calalogus  nummorum  sueo- 
golbiconim.  Lond.,  1736,  ln-6. 

37633  El.  BacsTtERi  thésaurus  nummorum  sueo- 
gotfalconim  vêtus,  llolmiœ,  1781,  ln-6.  bg. 

37633  J.  ScbclTerl  Upsalia  antiqua.  Upsaliee,  1666, 
pet.  in-6. — EJusd.  epistoia  defensoria  ad  Gusu- 
Adolph.  de  La  Gardie,  de  situ  et  vocabulo 
Ûpsalis.  Ibid.,  i677i  P«E  i^- 

37636  Inreril  scriplorls  suecl,  qui  vixil  clrca 
anoum  1S66,  brève  chronlcon  de  archieplscoplt 
Cl  sacerdotibus  cslcris  eccleslae  upsaliensist 
prlraus  edidil  nollsquc  adornavU  Jo.  Scheffcnis. 
t-p$alia,  167s,  pet  ln-6. 

D.  Laponie,  Islande  et  Groenland. 


CoBiMZrVi  *oo«  lê  nppôrl  géocnph^»,  rt»toB4»  vl  !• 
Croetttuui  iiMMirU^nMoi  plutSt  à q*  k 

8l  v*Uà  poorquol,  iUri  U clfeiM  déa  VoytfM,  bom  Im  •*••• 
nunl«  k e#tl*  quatrlMM  p«rtl#  du  mond*  ; tel 
daa»  te  MC  Lion  d*  LiBfol«tlqu4>),  Ut  tulteol  oécmtirt 
l*hlttelr«  du  sord  d«  l’Europa. 


37635  01.  Rtobek»  flill  I.aponia  Ulustr.  Upsalia, 
1701,  in-6. 

37696  H.  AVboclii  antmadvers.  de  osconomla  et 
moribus  Incotarum  Laponie  kimieusis.  Ahoa,. 
1756,  In-A. 

37637  Canulus  Leeuids,  de  Laponlbus  Flnmarcble. 
Copenh.,  1767,  in-6. 

37636  Mémoire  sur  les  Samoyèdes  et  les  Lapons. 
Copenh.,  1766  ou  1783,  ln-6. 

37O33  Histoire  de  U Laponie,  par  J.  Scbetpes, 
trad.  du  lat.  Pon'z,  1676,  ln-6. 

37700  Th.  Toarai  hlitorU  Vlnlaod!»  aoüque. 
Hauniir,  1705,  ln-6. 

37701  Recherches  sur  l'ancien  peuple  finols, 
Nllsldman,  trad.  du  suédois  par  Genet.  Straso., 
1776,  ln-13. 
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37703  Res  in  Finnta....  |>er  ocleonitim,  anctore 
FLEnriG  a Kaskis.  i6o3,  ln>4. 

3770S  Thood.  Thorlacii  dissertalio  chorographico- 
historica  de  lslaodia,ctc,«editio  lertia. 
lego,  in«A. 

9770A  Rclatio!«  de  l’Islande  (par  Is.de  La  Pey> 
rire).  Pari$^  i663,  ln-8. 

37705  Icciand,  by  Ebencxer  Hcnderson. 

1818,  a vol.  lD-8. 

37706  Lettres  sur  l’Islande,  par  M.  X.  Marinier. 
Paris^  1839,  ln-8. — Voir  les n"*30o87 elïogça. 

37706*  Rgertb.  Olatii  enarrailones  historics  de 
lilandia.  Hafmœ^  17A9,  in-13. 

37707  ScRiPTA  hisiorlca  Islandoruin.  UùunitP^ 
1838-40, 10  vol.  tn-8. 

37708  IsLAicns  landnamabock  t hoc  est , origines 
isiandtcae.  ///niitrVr,  177^1  in-4. 

37709  Ssgor,  fran  Gamia  Islandlscan  of  wersau 
(Saga  des  Islandais,  trad.  en  suédois).  Stockh,. 
1763,  ln-4. 

37709*  Fornemanna  SOgur,  etc.  Sagas  des  an- 
4dens,en  islandais.c‘opfi»/i.,i835-35,ii  vol.in-8. 

37710  Anigrimi  Jona  specinien  lils/orlc.  Islandic. 

1643,  in-4. 

37711  Kjusdeni  Cryniogæa,  sire  rcrum  islandic. 
lihrl  très,  i/dmftur^i,  1610,  ln-4. 

37713  Ar«  seu  .\iil  MnlUscli  scheds  de  Islandla. 
Oxoniï,  1716,  ii)'8. 

37^13  Arii  seu  Aa«,  cognomento  Froda,  iibellus 
de  Islandia.  J/ûunio!^  1733,  in-4. 

37714  llungtirvaka,  sive  liistorla  primor.  quinque 
Skalliolltciisiuni  in  Islandla  episropor.(Uland.), 
cuui  Interpretatione  lai.,  nolis-,  indicibusque. 
liauniœ^  1778,  ln-8.— Voir  le  n"3i533. 

37715  Hymbegla,  sive  rudinienltiin  computi  eccle- 
slasücUrimi  notis  Slrph.  Biornis.  1780,  in-4. 
(Article  BiOhnskîh.) 

37716  Rymbvgia,  edcntc  Steph.  B JÔRfist:». 

1801,  in-4. 

37716*  Sara  Bibliolhek,  med  Anmærkningar  af 
Muller.  Coppnhoijuê  ^ 1817,  3 roi.  lu-8.  — Voir 
les  n“*  17706  et  suiv. 

37717  Niai.s-Saga,  historla  Mail  et  flllorum.  Ilau- 
niVr,  1809,  In-A. 

37718  Kgils-Saga,  sive  Egllii  SkallagriniM  vita, 
cum  inlcrprctaiionc  latlna  et  notis.  7/ndM)<r, 
1800,  in-A. 

37719  (>ula-Tliings-I.aug.  Magmis  Kontings  Laga- 
Baeter.  l’aa  Islands.  Daiisk.  og  Latin.  Kjob., 
1817,  1ik4. 

37730  ViGA  Glums  saga,  sive  vita  Viga  Gliim,  ad 
coUd.ni6s.cdiia,  Island.ei  lat.  /.'aum>,i  786,111-6. 

3773}  F.yrbiggia  saga,  sive  Kyranonim  hhloiia, 
dan.  et  lat,  edente  G.-J.  Thorkcliu.  Hauni/r^ 
1787,  liitA. 

37732  Th.  ToRP.f.i  Groenlandla  antiqua.  Haunitr^ 
1706,  ln-8. 

27733  RELATKMf  du  Gméniand  (par  Is.  de  I.Æ*Pcy- 
rère).  PariSy  16A7,  in-8. 

• 3773A  Description  et  histoire  naturelle  du  Groen- 
land, par  ÊGGtoB.GopenA.,  1768,  ln-8.  — Voyez 
le  n*  30983. 

37735  Hlstory  of  Groenland,  by  D.  Cranta,  trans- 
latfd  From  tlic  high-duirh.  Aond.,  1767,  3 vol. 
ln-8.  fig.  — Wllh  a continuation.  Lond.^  1830, 
5 vol.  in-8, 

37736  Grneiiland  historiske  MlndesnuErker  (Monu- 
ments historiques  du  Groenland),  fopenhoftnp, 
»838,  3 vol.  in-8. 


11.  Histoire  de  l’empire  des  Rassies.  ' 

(Voir  le«  n.  mSS  ov  tuir.,  suMi  S8318  et  •ait.) 


37727  L’empire  de  Russie,  son  origine  et  scs 
accroissemenis,  par  d’AnviLLB.  Parts  ^ 1773, 
ln-13. 

37738  Ibn-Fozian’s  und  andercr  Araber  Bcriciit... 
Ueiallons  de  Ibn  Foulan  <H  d’autres  Aralies, 
sur  les  Russes  anciens;  leste  et  traduction  avec 
des  remarques,  par  C.-M.  Frjib!i.  Sl.^Pétersb.^ 
1833,  U1--I. 

37739  Sigismondi  Übori  baronis  in  Hbrbbr.steih 
reriim  moscovilicaruni  commenlarü.  BasiUœ^ 
1556,  In-fol.;  seu  Antuerv.^  i357,  ln-8.  .. 

37730  F.  Adebing  ; Slgls.  rrhr.  von  Herbersleln 
In  bcsond.  Hûrks.  auf.  se.  Keisen  )n  Russland. 
gcschlld.  1818,  ln-8. 

377S1  Pas  nord-und  Oslliche  Theil  von  Europa 
and  Asia  ...  von  Ph.-J.  Toblvert  vou  STBAHLe.vf- 
BRRc.  Stockholm^  1730,  In-A. 

37783  Nonlischc  Bcyirage....  St.^pétertb.y  1781- 
1783, et  1793-96,7  vol.  ln-8.(.Arl.  P. -S.  Pallas.) 

37733  J. -Pt  Falk'^  BeyirSge  zur  topograpb.Kenni- 
niss  der  russi.schen  Reichs,  herausg.  von  J. 
Golll.  Georgi.  St.-Pétersb.^  1785-86,  3 toro.  en 
1 vol.  in-A.  Iig> 

3773A  Geogr.  physikai  und  natiirhist  Beschrei- 
bung  des  rus^.  Ucichs,  von  J.-G.Georgi.  Kbntçs- 
1797-1803,  8 vol.  ln-8.,  y compris  le  sup- 
plément. 

377.35  Tableau  historique,  géographique,  miMlaire 
et  naval  de  la  Russie,  par  Daiiiazede  Raymond. 
Paris^  1813,  3 vol.  iu-8. 

377S6  La  Russie,  par  M.  Breton.  Paris^  i8i3, 
6 vol,  ln-18. 

37737  Tableau  de  Pélersbourg,  ou  lettres  sur  la 
llussic,  écrites  en  1810, 11  cl  13,  par  Cbrëiicn 
Muller,  et  trad.  de  l’allem.  par  I.cger.  Mayence^ 
1813,  in-8. 

37787*  Dirüonnaire  géographique  et  historique 
de  l’empire  des  Russies,  augmenté  d'un  supplé- 
ment (|ui  contient  le  royatlmc  de  Pologne,  etc., 
par  .N.  S.  Vsevolojsky,  3*  édil.  St.~PéterslH>urg^ 
i833«  3 vol.  in-8. 

37788  Tableaux  historiques,  dironologiques,  etc., 
de  remplie  de  Russie,  par  A.  Wetdbmetkiu 
Snini  Prtersbourg.,  1828,  in-ful. 

37739  Description  de  toutes  les  nations  de  l'em- 
pire de  Russie  ( par  Georgi).  SainPPéttrsbaurg^ 
1776,  3 vol.  in-A. 

377A0  Description  de  tous  tes  peuples  qui  sont 
.sons  la  domination  d’Alexandre  I*%  par  Hempel. 
Parity  In-A.  — Voir  le  n"  37781 . 

377A1  Essai  d’une  slallslique  générale  de  l'empire 
de  Rus.sic,  par  J. -H.  Schnilzicr.  Strasbourg  et 
'SfSfhl-PHrrsbmérp^  1839,  gr.  in-ia. 

377A3  l..a  Russie,  la  Pologne  et  la  Finlande;  ta- 
bleau slaiistique,  géographique  et  historique  de 
toutes  les  panie.s  tic  la  monarchie  russe  prise 
isolément,  par  M.  Schnitzier.  Paris  et  .$ain/- 
P^tersbourpy  i835,  in-8.,  avec  8 pl. 

377A3*  I.R  Russie  en  1889,  par  le  marquis  de  Cus- 
tlne.  Paris,  i8A3,  A vol.  in-8.  — 3«  édit.,  i8A3, 
A vol.  gr.  in-18. — Voir  les  n**  30898  et  suivants. 

377A3  Fragments  historiques  sur  la  Scythie,  la 
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Sarmalle,  etc. , par  le  comte  J.  Potocki.  Bruttsw.^ 
ITOO*  4 vol.  Id^.  ' 

07744  Histoire  primitive  des  peuples  de  Ru»lc, 
par  le  même.  Saint- Pétrrsbourg^  iftOQ,  in>4. 

077AJ  rnlersuchung  sur  eriaulerung  der  âUerrn 
Geschichte  rtisslands....,  von  A.-^  Leiikbug. 
Saini-P^tfnbottrg^  1S16.  io-4. 

07745*  Izslèdovanila  sloujachtchiek'ob’lasncniiou 
drevnel  rousskol  isiorii  A.  Kh.  Lerberga...  Re> 
cherches  pour  servir  4 réclaircissenient  de  This- 
toire  aneienno  dota  Russie«dc A.-Ch.  Lebrberit. 
publ.  en  ailcmand  d’après  l’ordre  de  l'Acadèmle 
des  sciences  de  S3inl>Pétersboiirfi«  par  Ph.  Krug, 
et  trad.  (en  russe)  par  D.  lasykoh  5I*/Vrersè.f 
1819,  in*4. 

07746  Sur  les  origines  russes,  par  Jos.  de  Hammeb. 
SainhPéteribàtirg^  1807.  iiH). 

97747  De  Russorum.  Moscoviiarum  et  Tartaronim 
religione.  etc.,  e divers!»  scriptoribus  edidit  Juh. 
LAnrsKi.  5piVrr.  1687.  in>4. 

97748  Dissertations  sur  les  antiquités  de  Russie, 
contenant  rancienue  mytliolüglc,les  rites  payens, 
le»  fêtes  sacrées,  le»  jeux,  les  oracles,  l’ancienne 
musique,  etc.,  par  Matthieu  Gulberie.  SainhPé- 
ter^ourgy  1795,  in*8.  6g. 

37749  The  cliaracter  of  tbe  Russians,  by  Rob. 
Ltall.  Jj>ndony  i8o3,  iiH4. 

07750  Relations  en  forme  de  lettres  sur  divers 
usages,  etc.,  des  Russes,  par  le  chevalier  de 
Douisicis.  Si.-Pétersbotirgy  i8o4, 9 part  I0-8. 

07751  Tableaux  pittoresques  des  nxeurs,  des 
usages,  etc.,  des  Russes,  avec  un  texte,  par 
Fréd.  HMtPKU.  Uipzig^  i8o3,  gr.  ln-4. 

07“’»9  PiCTi  tiKSQCK  repn>senlatlon  of  the  roanners, 
cust'tms  and  amiiscnicnls  of  the  Russians.  Lond. , 
1803,  S part.  in>ful. 

97753  Les  Peuples  de  la  Russie.  PariSy  1819, 
3 vol.  In-fol. — Voir  le  n*  97736. 

07754  M(purs  et  costumes  des  Russes,  par  Uocai- 
OAXT.  Parity  1817,  in-fol. 

07755  Mnscovjtirarum  rerum  scrlptorcs  unum  in 
corpus  coiigcsti,  quibtis  et  gcnlls  hisiorla 
contlnetur,  et  regionum  accurala  dc.scriptio. 
Franeof.-ad-Mttn.y  1600,  in-fol. 

07756  Nbstob,  Russiche  Annalen.  Côtting.  i809*9, 
5 vol.  ln-8. 

07757  SaftimJung  RussischerGeschIcbte  (herausg. 
von  Gh.-F.  .Mflilcr).  .^inl-Péterièourp,  1733-64, 
9 vol.  ln*8.  ( Kii  partie  réimpr.  et  mis  dans  un 
nouvel  ordre  (par  J.-H.  Mekkj.  offienb.y  1777- 
Ro,  5 vol.  ln-8.)  — Fortges.  von  J.-Pti.-Gst. 
Kwers  uod  Maur.  von  Kngelhardt  (lo*  vol.). 
Porpart  fri  Sainl-Pétersbourgy  1817-18,  3 parL 
on  1 vol.  ln-8. 

97758  Russlache  Mlsceilen....,  von  Georg.  Engel- 

♦ hardi.  .Ç/.-/*é/er*4.,  1839,  S part,  en  1 vol.  ln-8. 

97759  Hisiorica  Russie  monumenta , ex  anüquJs 
exterartmi  genüum  archlvis  cl  bibliothecls  de- 
prompta.ab  A. -J.  Turgenicvo.  Petropoliy  i84i, 
ln-4.,  vol  !•»  (en  latin  et  en  russe). 

377  ’9*  Histoire  do  la  Russie  ancienne  cl  moderne, 
par  N.-Gab.  Iji  Clcbc.  Paris.  178S,  6 vol.  ln-4., 
et  atlas  In-fol. 

97760  Ilüîlolre  de  Russie,  par  P.-Ch.  Uvesque, 
V édition,  continuée  Jusqu’4  la  monde  Paul  I», 
et  pnl^ide  avec  des  note»  par  MM.  Malte-Brun 
et  Depping.  Paru,  i8i3,  8 vol.  lo-ê.,  et  atlas  de 
60  pl.  n y a des  excmpl.  en  pap.  véllo. 
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37761  Histoire  de  Russie,  en  Rgures,  par  David. 
PariSy  1799,  3 vol.  ln-4. 

37760  Histoire  de  rcmplre  de  Russie,  par  M. 
Kabausix;  trad.  par  HH.  Saint-Thomas  et  Jauf- 
fret.  PariSy  1819-36,  11  vol.  ln-8. 

3776s  tK^s  nn»grè»  de  la  puissance  russe,  depuis 
son  origiiiê  jusqu'au  ly*  siècle,  (>ar  M.  L*** 
(Ijosur),  PariSy  1813,  ln-8. 

37764  Histoire  de  Russie  et  de  Pierrc-lc-Graod,^ 
par  M.  le  général  de  St  gur.  Paru,  1899.  ln-8. 

37705  Histoire  philosophique  et  politique  de 
Russie,  par  J.  Ksncaux.  Paris  y 1899-30,  5 vol. 
In  8. 

37766  État  de  l’empire  de  Russie  et  grand-duché 
de  M<i$covle,  avec  ce  qui  s'y  est  passé  de  plus 
mémorahleei  tragique,  depuis  t’an  i590jus4{u’(-n 
1606,  par  le  capit.  Hargeret.  PariSy  CuHlemoty 
1O07,  aussi  PariSy  1669.  (RéImpr.  4 Paris,  chex 
Fairty  en  iBo-i,  par  le» soins  de  Jules  Klaprolh), 

IU-13. 

37767  Beh.-ll.Wtchmann’s  rhronologische  ücber- 
»lcht  derueuern  russ.  Ge.»cUichle,  von  1O79  bis 
aufd.  niieste  Zelt,  fortges.  uml  voll.  von  H.-Fd. 
Eisenbac.  Ixipzi^  i83i-o6,  3 vol.  in>4. 

97768  Journal  de  ^rrc-Ir-^irand,  depuis  l’atiDée 
lOyRJusqu'yn  fToi,  traduit  sur  Toriginal  russe 
(publié  par  le  prince  Michel  Schlschrrbatow), 
Impr.  d'après  les  manuscrits  corrigés  de  la  main 
de  S.  M.  impériale  (parSImon  üeSchischqioilef, 
corrigé  cl  publié  |iar  Formey).  Brrliny  1773, 
in-4.,  ou  Londrssy  » vol.  ln-8.  — Nouv.  éüll., 
avec  dos  notes  par  uu  oflDclvr  suétiuis.  Stockh. 
(Boèi(tloH)y  1774,111-8. 

37769  Mémoires  du  rq;nc  de  Plerrc-!c-Grand,  par 
Jwan  Nesiesuranoy  (J.  Roussel).  Awuierdsmy 
1740,  5 vol.  in-13. 

97770  Histoire  de  l'empire  de  Russie  sous  Pierre- 
le-Grand,  par  Voltaire.  In-8.,  ou  lo-i3. 

97771  Anecdotes  originales  de  Pierre-te  Grand , 
par  Stæhlln.  Sfrasbourgy  1787,  in-8. 

37779  Lrl)cn  Peters  des  Grosseii,  von  G.-A.  von  liai- 
1cm.  AlunstcTy  iBo3-5,3  vol.  ln-8.  (Très estimé.) 

2777s  WniTwoRîii's  acrount  of  Hu»s|a,  in  1710. 
Strûwbtrrtj-UUly  1738,  ln-8. 

97774  Nouveaux  mémoires  sur  l’état  présent  de  la 
grande  Russie  ou  .Moscovie,  depuis  1714  Jus- 
qu’en 173a...;  le  jounial  du  voyage  de  Laur. 
I..ange,  etc.  PariSy  1793,  9 vol.  in-19. 

37775  Mémoires  hisloriques,  ivolitiques  et  raiU- 
tairoasurla  Russie,  par  le  général  Mansteln. 
Amsterd.y  1771, In-8., ou  lyoHy  1773,  3 vol.  ln-8. 

37776  Histoire  de  Pierre  111,  empereur  de  Russie, 

suivie  de  l’histoire  de»  amours  de  (^therino  II 
( publ.  par  J.-Cb.  Laveaux).  Paru,  1799,  3 vol. 
ln-8.  * 

97777  Histoire  de  Rus^e  sous  le  règne  de  Cathe- 
rine II,  par  Tooke,  traduit  de  l’anglais.  PariSy 
1804,  6 vol.  in-8. 

37778  Histoire  ou  anecdote»  de  la  révolution  de 
Russie  en  1 763  ( par  Rullilèref).  Parla,  1797,10-8. 

97779  Histoire  de  Catherine  H,  par  Casléra.  Parla, 
1800.  S vol.  in-8. 

37780  Vie  du  prince  Potemkln,  rédigée  par  un  ofll- 
cler  français.  Por/a,  1808,  ln-8. 

37781  Mémoires  secrets  sur  la  Russie,  et  particu- 
lièrement sous  le  règne  de  Calberioe  II  et  de 
Paul  I*'  ( par  Masson).  Amsurd.{Paris)y  18008, 

4 vol.  in-8. 

37783  Istniilcheskoc  nptsanie  rossùskoî  Kom- 
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mertsll Detcrlpüou  bbCoilqae  du  commerce 

de  U Russie  dans  tous  les  porta  et  frontières, 
depuis  les  temps  anciens...,  par  Mich.Tchouikof. 
Saint-Pétersbourg^  1781*88,  ai  vul.  in-è.  (Hn 
russe  : «endu  186  fr.,  klaproih.) 

07788  Aperçu  sur  les  monnaies  russes  et  sur  les 
monnaies  étrangères  qui  ont  cours  en  Russie 
depuis  les  temps  les  plus  reculés  Jusqu’è  nos 
jours,  par  le  baron  S.  de  Chaudoir.  Si.~Pélersb. 
et  Paris^  i63b*S7,  S >ol.  gr.  in-8.,  avec  86  pi. 

68  fr. 

07764  Médailles  de  Russie,  par  Ricait.  Potsdam^ 
1772,  l»-ful. 

27785  Vcrsuch  einer  Beschreibung  der  russisch 

kayserlichen Essai  d’une  description  de  la 

ville  de  Saint-Pétersbourg,  résidence  de  l'empe- 
reur de  Russie,  et  des  curiosités  des  ebviroiis, 
par  J.-G.Georgl.5(]jiit>Pétfri6ourj7, 1700,  2 vol. 
pet.  iii-8. 

27786  Vues  et  description  de  Saint-Pétersbourg 
et  de  Moscow,  par  J.  Richter  ( texte  aücuiaud  et 
français).  Leipzig^  1810,  lo-fol.  ubi.,  avec  iS  pl. 
enluminées. 

27787  Description  desobjets  les  plus  remarquables 
<le  Saint-Pétersbourg,  par  P.  Svigfuicb.  À'ai'N/- 
Pétersbourg  y 181O-18,  ln-4. 

27788  Vues  de  Moscou,  par  A.  Cadoixc.  ParUy 
i8'i5,  in-fol. 

27789  Evsal  abrégé  de  l’histoire  de  Nowgorod 

par  J. -G.  de  Litakevliz.  Copenhaguty  1771,  in-8. 

27790  Origines  Livoniz  sacre  et  dv  Iles,  sive  chro- 
lilcon  llvonicum  vêtus  (1184-121Ô)  e codd.  ms», 
recensult  J.-Dan.  Gruher.  Franco f uni  oi  LipsicTy 
1740,  in-fol.  — > Traduit  eu  allemand,  avec  des 
notes,  par  J. -G.  Arndl,  UaUcy  1747-53,  2 vol. 
in-fol.  Dans  J,  Sal.  Semieri  misetiian.  ieclionesy 
fasc.  I {Sorimbergay  1748},  in-8.,  pp.  60  et  sui- 
vantes, se  trouvent  : ad  chronicon  Livonia  quœ- 
(faai  tesendationes. 

27791  Essai  critique  sur  l*bistoire  de  la  Livonie, 
suivi  d*uii  tableau  de  l'état  actuel  de  cette  pro- 
vince, par  M.  le  comte  de  Rray.  Dorpaty  1817, 
3 vol.  tn-8. 

27792  Vcrsuch  einer  Eniwicklung  der  Spracbe 

Essai  d’un  développement  de  la  langue,  de  la 
descendance,  de  l’histoire , de  la  mythologie  et 
des  relations  dvUes  des  Lives,  des  Dettes  et  des 
Eslhonlens,  avec  un  coup  d'ail  sur  quelques 
peuples  voisins,  habitants  des  bords  de  la  mer 
Baltique,  depuis  les  temps  le»  plus  reculés  jus- 
qu’à rintroducüon  du  Christianisme par 

J.-L.  de  ParroU  Stuttgart  y 1828,  3 lom.  In-8., 
cl  allas  in-fuL 

27793  Sal.  Henning,  Llefflàndische  churlàdischc 
Chronicavon  i554*90.  Aon.,  1890,  In-fol.  (Dans 
l'édition  de  LeipziÇy  1894,  In-fo),  ou  a retranché 
deux  passages  qui  se  trouvent  aux  pages  27  et 

69  de  la  première.) 

2779S*  Annales  de  U petite  Russie,  par  Scherer. 
Paris,  1788,  ln-8. 

27794  Histoire  des  Kosaques,  précédée  d’une  Intro- 
duction, ou  coup  d'ail  sur  les  peuples  qui  ont 
habité  ie  pays  des  Kosaques  avant  l’Iuvasion 
des  Tartarea,  par  M.  Lesur.  Paris,  i8iS,  2 vol. 
ln-8.  (La  i'«  édition,  Paris,  impr.  impér,  181S, 
gr.  ln-8.,  n'a  pas  été  publié.) 

37798  Coup  d'œil  philosophique  sur  le  pays  oc- 
cupé par  les  Cosaques  du  Don  : ancienne  com- 
munication découverte  entre  la  mer  Caspienne, 


celle  d’Aàow  et  la  mer  f?otre  ; descrtpüoa  des 
moyens  employés  pour  préserver  Tscherkask 
des  gros  déboràeinents  du  Don,  par  A.-L.  de 
Romano.  Uilan,  1807,  2 vol.  ln-8.  fig.  — Voir 
le  n®  28047. 

27795*  Description  des  hordes  et  steppes  des  Klr- 
ghiz  Kazak».  — Voyez  le  ir  20773*. 

27796  Essai  sur  riiisiolre  ancienne  et  moderne  de 
la  nouvelle  Russie.  — Statlsii(|ue  des  provinces 
(|ul  la  composent.  — Odessa,  etc.  — Voyage  eu 
Crimée,  par  le  marquis  Gabr.  de  CaslcTuau. 
Paris,  1820,  3 vol.  in-8.  flg. 

27797  Histoire  de  la  Chersonèse  Taurique,  par 
Stanisl.  SiESTUMCcwici.  St-Pétersb.,  1824,  in-4. 

12.  Histoire  de  la  Pologne,  de  la  Lithuanie 
et  de  l'Ukranie. 

27798  Æseas  Sylvius,  de  situ  et  origine  Prutbe- 
iiunim,  de  Uvonia,  etc.  (Coloniæ,  circa  1470), 
ln-4. 

37799  Math,  de  Miecnow,  traclatus  de  duabus 
Sarmatiis.  Cracorite,  1817,  in-4. 

27800  Empire  des  Sarmates,  aujourd'hui  royaume 
de  Pohigne , par  J.  • Alex,  de  Jablo.iowssj. 
Vurcmè.,  1748,  in-A. 

27801  Essai , ou  recherches  sur  la  SarmaÜe,  par 
J.  Potocki.  Varsotie,  sans  date,  ln-4. 

27802  Recherches  histor.  sur  l’orlgiiie  des  Sar- 
uiales,  des  Esclavuns,  etc.,  par  Stanlsl.  Sies- 
TRCvcEWicz.  Saint-Pétersbourg,  181s,  3 vol. 
in-8.  — Voir  les  u**  26848  et  sulv. 

27S03  Malh.  Cromer,  Polonia,  sive  de  ritu,  po- 
pulls,  moribus,  magislralibus,  et  repi^fica 
regnl  Polouis  libri  duo.  Colonice,  1878,  in-4., 

3*  édition.  ( Réimprimé  dans  la  CoilecUoo  de 
Pi&lorlus  et  dans  celle  de  Mtskr,  n**  27809 
et  27823,  et  aussi  27820.) 

27804  Fr.-Sim.  Okolsu  orbis  polonus.CriKoei'<r, 
i64i,  3 vol.  In-fol. 

27808  Simonis  StravolKl  Polonia,  cum  labuib 
gcügr.  Indice  et  prafatlone  Herm.  CoorlngiU 
IFolferhyti,  1686  (rursus  VrastisUniee,  1734), 
in-4. 

27806  Tableau  delà  Pologne  ancienne  et  moderne, 
par  Halle-Brun,  nouvelle  édition,  entièrement 
refondue  et  augmentée  par  Léonard  Chodiko. 
Paris,  18S0,  2 vol.  in-8.  cartes. 

27807  Lâ  Pologne  dans  ses  anciennes  limites,  et 
l'empire  de  Russie  en  i836,  par  J. -B.  Gluc- 
kowaki.  Paris,  i836,  tn-8.  (Les  feoilles  3o  et 
suivantes  n'ont  été  imprim.  qu’en  i837,  après 
la  première  émission  de  l'ouvrage.*) 

27808  Statistique  générale  de  la  Pologne , par 

André  Slowaczynski.  Paris,  i837-Sg,  A vol. 
ln-18.  / 

27809  Polonica  hlsloriœ  corpus,  ex  bibl.  Joao. 
PisTORii.  Rasileir,  1882,  8 lom.  In-fol. 

27810  Scriptorcs  reruni  polonlcarum  ex  recen- 
lloribus  proclpui,  quoiquot  cxiant  lat.  ( edente 
Christ. -Teoph.  Ludovico).  Amsteiod,  (Gedmu'), 
1698,  3 vol.  ln-4. 

97811  Jo.  de  Jabuwowbki  muséum  po(onum,aive 
coUecUo  in  regno  Polonlæ  et  magim  ducatu 
Lilhuaniœ  scriptorum.  Aeoso/i,  1752,  in-A. 

27812  SatiPTOBUH  rerum  poloolcarum  et  prussi- 


HISTOIRE  M0DER:<(E.  6o3 


caruin  collecUo  nota.  Daniiict^  i'jSSt  i5  tom. 
en  h vol. 

3781S  Hlitorlarum  Polonic  et  Lithuanie  coUectlo 
magna,  a L.  Mulbb  édita,  yarswiœ^  1741-60, 
a vol.  In-fol. 

9781a  Collection  des  historiens  polonais  qui  ont 
écrit  dans  celte  langue,  publiée  par  Fr.  Boho- 
niolec.  V»r$otie„  176a,  a vol.  In-fol. 

9781&  Codex  diplomallcus  reeiil  Poloniæ  et  magni 
ducalus  LllhuaiiUe(edcnlc  Math.  DogicI).  Viltur^ 
1758-63  et  5g,  In-fol.  {TomI  I,  IV  et  V.  — Cette 
collection  devait  avoir  liuit  volumes,  mais  il  n'cn 
a paru  que  trois.) 

97816  Sim.  STAEovoLsa  nionutuenla  Sarmatarum. 
Cratovîay  i635,  In-fol. 

97817  Yinc.  Kadlubko,  et  Mart.  Gallus,  scriplores 
hislorix  Polonic  veiustissimi,  cuin  duobiisano- 
nymis  ex  ms.  biblloth.  heislesbcrgensis.  üfdani^ 
1789,  In-fol.  (La  r«  édit,  de  l’ouvrage  de  Vinc. 
Kadlubek,  Imprimée  k Dobroinil,en  1619,  in-8., 
présente  un  texte  différent  La  dernière,  et  la 
meilleure  édition  de  cet  historien,  a paru  à 
Varsovie,  en  i893,  avec  la  Chronique  de 
Dzieriwa.) 

97817*  Mart.  Gallus.  — Voir  dans  les  Poètes  latins 
modernes,  le  n*  I98g5*. 

97818  Jo.  UlugossI  scu  l.onginl  historis  poloniræ 
llbri  XII,  accedunt  liber  Xill,  et  alll  libri  ra- 
rlsslmi,  cum  prefat.  Jo.-Goi.  Krause.  Francof.^ 
1711,  9 vol.  In-fol.  — Conllnuatio,  9 vol.  In-fol. 

9781g  Math,  de  Mixchow,  cbronica  Polonorum. 
i raetniæ^  i59i,  In-fol. 

97890  Mari.  Cromer,  Polonia,  sive  de  origine  et  re- 

bus gestls  Polonorum  llbri  XXX  (ad  ann.  i5o6), 
etc.  i555  (aussi  en  i558,  i56â  et  i508), 

in-fol.  — Réimpr.  a Cracoefe,  en  i58â,  et  mieux 
a Cologne^  i58g,  In-lol.,  avec  trente  années  du 
rè^c  de  Sigismond  I , par  WapowskI , et  le 
n*  9780S. 

97891  Jo.-Herhurti  chronica,  slve  hlslorlc  polo- 
nlcc  compcndlosa  ac  percepia  llbrorum  caplta 
ad  facllem  memorlam  recens  facta  descrlptio. 
JSasf/eir,  1671  (et  i6i5),  in-8.  — Réimpr.  k 
Dantzig^  en  160g  et  en  1687. 

97899  Histoire  des  rois  et  princes  de  Pololgoe, 
depuis  Lech  jusqu'au  roy  Sigismond  Auguste, 
composée  en  latin  par  J.  Herburt  de  FulsUn, 
(raü.  en  françois  (par  Fr.  Balduln).  Paris,  P. 
VlinHlier^  1^73,  in-8<  (Les  chroniques  et  an- 
nales de  Pololgne,  par  Biaise  de  Vigenère.  Pans, 
J,  Ricker^  i573 , in-8.,  sont  tirées  de  la  même 
source  que  l’ouvrage  précédent)  * 

97893  Alex.GuagninlSarmatiæ  euro  pca'descriptio, 
etc.  Cracotia^  1578,  In-fol.  (Art.  STBTKOwsat.) 

97898  Alex.Guagnlni  rerum  polonicarum  tomi  très. 
Francof.y  i588,  In-8. 

97895  Kronlka  Polska,  Lltevrska,  Zmodika,  etc., 
par  Math.  Ossotowicy  SnirKowsKi.  K<xnitb. , 
i589,  in-fol. 

97896  Stanlsl.  SsEEica  annales  Polonorum.  Cra- 
cwi<ty  1587,  In-fol. 

97897  Chronique  polonaise  de  Joachim  Blelskl  (en 
polonais).  Cracovic,  i5g7,  Id-ToI.  0g.  — Réimpr. 
à yarsevie^  en  1768,  in-fol. 

97898  Ad.-Ign.  NaramowskI  faciès  rerutn  sarm»- 
ticarum  in  facle  regnl  Poloniæ,  qt  Mag.  Duc. 
Llluaniæ  gestarum.  Pi7n<r,  1798-96,  9 vol.  in-8. 

9789g  Histoire  générale  de  la  Pidogne  (jusqu’en 
i56o,  par  (Plerre-Jos,  de  La  Pimpie)  chevalier 


de  Solignac.  P«ri$y  1780,  5 voL  Ia-i9.  (On  cite 
une  édition  d’^maferd.,  1761,  6 vol.  ln-19). — 
Abrégé  du  mémo  ouvrage.  1769,  ln-19. 

97880  Histoire  de  Pologne , depuis  son  origine 
jusqu'en  i7q5,  par  F.-M.  .M.  (Monler).  Pana, 
1807,  9 vol.  In-8. 

97831  Histoire  de  Pologne,  par  M.  Zléilnaky. 
PariSy  i83o,  9 vol.  in-8. 

978S9  Rerum  polonicarum,  ab  cxcessu  Stephani 
regisadMaximlliaiilAustriaei  capiivitatein,  liber 
in  lucem  editus  a Sebast  Ciampl.  FlorentiiTy 
1827,  In-8. 

27§53  Histoire  de  Pologne,  avant  et  sous  le  roi 
Jean  ^bieski,  par'N.-A.  de  Salvandy.  PariSy 
1899,  3 vol.  iti-8. 

27838  Geschichle  des  Preussieben  Landes  PohUi. 
Antheils,  von  1526  uiiler  SIgIsmundo  Hs  Aug. 
II,  von  GoUhofr.  Lengnlch.  I>anlzigy  1723-55, 
g vol.  in-ful. 

27835  LaGaANDF.  victoire  du  roy  de  Pololne  contre 
Veyeuode,  duc  de  Muldavie.  ParfSy  i536,  In-8. 

97836  Tranquilli  Axoeonici  ad  optimales  PoloDos 
admnnlilo.  t'racoeiVr,  i585,  ln-8. 

978S7  HaraOgue  faite  et  prononcée  en  Pologne, 
pour  l’éicciloD  du  nouveau  roy , par  J.  de 
Monlcc.  Pariiy  1573,  in-8. 

97838  Rein.  Helndenstclnil  de  belle  moscovico, 
quod  Stephanus  rex  Poloulæ  gessll  libri  VI. 
Cracoviity  i588,  in-fol. 

9763g  Slan.  Kobiertucko  Kobiczlckl  historla  Va- 
dlslal,  Poloniæ  et  Sueclæ  prlncipls,  cæterasque 
eonllnens  usque  ad  excessum  SlgUmundi  IIL 
Dantfsd;  i635,  ln-8. 

27880  Jo.  Demetrll  Sullkovli,  archlepU.  leopo- 
llensis,  rommentarius  brevis  rerum  polonlcar.  a 
morte  Siglsmundl  Augusll  (1572-go).  Dantisct\ 
1687,  (o-A- 

27881  Rein.  Heldensleinii  rerum  poiontcaram  llbri 
XII , ab  cxcessu  Siglsmundl  Augusü.  Francof.^ 
1672,  in-fol. 

27889  Pauli  Placesii  [ Piacescki  1 primlslleosla 
chronica  gestorum  in  Europa  slngularlum  us- 
que ad  annum  1686.  tYavoaio',  1688,  in-fol. 

97888  Laur.-Joan.  Rudaw.«-ki  lilstorlconiin  Po- 
lonlæ  ab  cxcessu  Vladlslal  IV  (1688)  ad  pacem 
ollvensem  usque  (lOÔo)  libri  IX;  cura  Laur. 
Mlzlerl.  yariotiay  1755,  In-fol. 

97885  VVspaslanl  Kochowski  annallum  Poloniæ 
ab  obitu  Vladlslal  IV  (ad  ano.  1668}  cllmacuras 
très.  Craetniœy  i683-g8,  3 vol.  In-fol. 

97886  Anecdotes  de  Pologne,  ou  mémoires  secrets 
du  r^ne  de  Sobieski,  S*  du  nom  (par  Dalerac). 
Paris  (et  aussi  Amterd.),  169g,  9 vol.  iu-i9. 

97B87  Histoire  de  J.  Sobieski,  roi  de  Pologne,  par 
l’abbé  Goyer.  PariSy  1761,  3 vol.  in-19.  — Voir 
le  n“  97833. 

97B88  Andr.-Chrys.  Zaluski  eidstolæ  bistorico- 
fainlliarcs.  Bninsbrrgœy  1 709  (rursus  FiralMoa., 
1759-55),  8 tom.  en  5 vol.  in-fol. 

97880  Vie  de  Stanislas  LecaInskI,  roi  de  Pologne, 
par  l’abbé  Proyart.  Porfa,  1788,  ln-19. 

27B50  Histoire  de  l’anarcble  de  Pologne,  par  de 
Ruihière.  Parfa,  1607,  8 vol.  ln-8.  et  ln-i9. 

97851  Histoire  des  trois  démembrements  de  la 
Pologne,  pour  faire  suite  8 l’histoire  précé- 
dente, par  l’auteur  de  L’esprit  de  l’hlsldre 
(M.  Ferrand).  PartSy  1890,  3 vol.  ln-8. 

978^  Mémoires  de  Hich.  Gléophas  OgInakI  sur 
la  Pologne  et  les  Polonais,  depuis  1788  jusqu'à 
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U fin  de  i8i5  (publias  par  Léon.  Cbodtko). 
/’flri»,  i826-2'3  (nouv.  titre,  |R33),  û vol  ln-«. 

37853.  Portrait»  des  Polonais  célèbre»,  dessinés 
}>ar  Val  SliwIrU,  asec  un  texte  (en  polonais), 
par  le  comte  (Irodkiewicz.  yarsovie,  i8ai, 
in-fol 

U785ft  Les  Polonais  et  les  Polonaises  de  la  ré%oln- 
ilon  du  tig  nmembrc  i83o,  par  J.  Straszi'-wicz. 
Pariit,  1833,  Kl*'  ln-*fol. 

3';85ri  Jo.  de  l.ASko , roniinune  incIMi  Itdonla* 
regnl  prhiloglum  ronsiitutlonuui  et  Indultuuin 
CracoBffr^  ir»o6,  In-fol 

378:18  siaïula,  ronstliulinncs,  priUleela 

regnl  Polonia*,  yanovite^  i73*ji-89, 10  vol  In-fol. 
(déji  sous  le  n"  3i38.) 

978.57  SzvDLowir;.,  numismata  polouice  inscripta. 
Paris.  ^ 17*>7,  In-fol 

978.58  médailles  de  Pologne,  par  le  rorute 
Hd.  lUcxYNSki.  Bres^iu,  i838,  9 vol.  ln-3. 

97838*  Slni.  Nakielski  MiclioMa.  Crarotitr^  lOSâ, 
in-foi. 

97859  ■\Vljiik.  Kojalowlcz,  hlslorl®  LUhuanl» 
f»artes  du®.  PantMci  cl  iCio-Ôg, 

9 vol  gr.  in-H. 

97880  Description  de  ITlranle,  depuis  les  confins 
de  la  sioscovie  jusqu’aux  limites  de  la  Transil- 
vanie,  par  Guill.  de  Beauplan.  Houen^  lOOo, 
hi-a.  ng. 

1 3.  Hisloiro  générale  de  l’empire  Ottoman, 
avec  rilistoirc  des  possessions  turques  en 
l'Europe,  y compris  la  Moldavie,  la  Vala- 
chie,  la  Bulgarie  et  la  Servie. 

(Poijr  I»  Grfrce  «l  m-«  llet,  jajn  le»  a.  »t9*5  t>%  »oir.  Pour  1« 
tK»t»#t»ioo8  ea  Aiic  »t  en  Afrique,  %oj.  le»  n.  tsoto 

et  iiüT.,  et  tu»«i  siV>o  «i  »oif.} 

978C1  L’empire  turc  considéré  dans  son  établisse' 
nientel  ses  accroissements,  pard'Axvii.LE. Parti, 
1779,  lu-19. 

978O9  View  in  the  ottoman  dominions,  by  Luigi 
Mayek.  i8io,  9 vol  gr.  In-fol. 

97863  Libri  ire  dclle  cosc  de’  Turchi.  lïtifjfia, 
1539,  ln-8. 

9786A  Conimeniaril  dclle  cosc  de'  Turchi,  da 
Paolo  Jnvto  e Gambinl.  yinrgia^  i58i,  în-8. 

97800  Libro  d’ Andrea  (îamhinl  dcUa  origine  de’ 
Turchi  e Imperlo  dclli  Ouomanni.  éïrctire, 
f;/»nfa,  i5S7  (aussi  renefta,  i56o,  etc.),  in-8. 

' 97S66  De  rébus  Turcarum  llbri  V,  lUcherio  Tho- 

rlgnrro  authuro  ; de  origine  Turc^truni  et  otto- 
inannl  Inipcrio,  etc.  Pan's.^  i53o,  pci.  in-3. 

(.^rticle  UtCHF.R.) 

97867  Libro  liititiilado  Palinndla  de  la  naclon  de 

los  Tnreos por  Vasco  Du*  Tanco.  Oreme, 

i547,  In-fol.— Voir  le  n®  9o543. 

97868  Ilrlef  deseri  plion  de  la  cour  du  Grand-Turc, 
et  ung  sommaire  du  régne  dus  Otiiinans,  par 
Ant.  GF.LmioY.  Pam,  IPcchel^  i5â0,  In-fl. 

97868*  De  la  république  des  Turcs,  |>ar  Postcl. 
Pot'ri’m,  i5Go,  in-fi. 

978O9  L.  Cerrarii  Tt  brronis  de  Turcarum  origine 
et  rebus  gestls  coniniunt.  Florent..,  1390,  in-à. 

97870  Nuevo  tratado  de  Türquia,  |>or  Qlav. 
SiriCRciA.  .Madrid,  i6v9,  lu-À. 


97871  llistoire  de  l’état  présent  de  i’otiipire  otto- 
man, par  Ricact,  trad.  du  l’anglois  ^r  BrioL 
Paris,  1670,  In-ft. 

37879  PcRRY’sview  of  lhe  T.®vanl.  London,  17A3, 

in-rol 

97875  M'unolrs  r lating  to  curopean  and  asiatic 
Ttirkey,  by  llob.VVALPOLF.  Lond.,  i8i7,in-4i  flg. 

97876  Menioin’s  sur  le?*  'l  iiics  et  les  Tartare»,  par 
de  Tott.  Paris,  178.1,  3 toi.  ln-6. 

97K73  Tahle;ui  de  l'empire  utbonian,  par  Moi- 
RAIUA  d’OIisvoii.  Palis,  1787,  3 vol.  in-ful 

37876  Tableau  htsiorlqiie  de  1 Orient,  par  .Mou- 
railja  d’01u>son.  Paris,  1H06,  3 vol.  li>-8. 

97877  f.a  Turquie  d Kurope,  ou  observalion»  sur 
la  gétigrapliie,  rhisloirc  nalur.,  la  stalUlique, 
los  uupiirs,  les  cntitumrs....,  l’iiisiolre  et  l’état 
pnlitlque  de  col  empire,  par  Ami  Boué.  Paris, 
i8i^o,  6 vol.  ln-8. 

97878  Momrs  et  usages  des  Turcs,  par  Gceb. 
Paris,  176O,  9 toi  iu-6. 

97H79  Mœurs,  usages,  costumes  des  Otbomans  et 
abrégé  de  leur  hlsioire,  par  Castellan.  Paris, 
1819, 6 toi.  in-i8,  lig.  (Article  Hbktox.) 

97880  Hecucil  de  cent  estampes,  représentant  les 
diOerentes  modes  des  nations  du  Levant,  grav. 
par  Le  H*y.  Paris,  1716,  in-fol— Voir  <j658. 

37881  Ktal  actuel  de  la  Turquie,  auquel  on  a 
ajouté  l’état  géographi(|ue,  civil  et  politique 
des  priucipatilés  de  la  Moldavie  et  de  la  Vala- 
ctiie,  par  Tb.  Thoruton,  trad.  de  l'anglais  par 
M.  de  S***  (Sancé.et  par  .\m.  Jourdain).  Paris, 
I8t9,  3 vol  in-8.  (Le  texte  aiigl,  Lond.,  1809, 
3 toi  ln-8.) 

378^9  I®!Ures  sur  la  Morée,  l’IIellespont  et  Cons- 
tantinople, par  !..  Castellan,  9«  édition.  Paris, 
iSio.  3 vol.  in-8.  lig. 

978S3  Obsertalioiis  sur  la  religion,  les  lois  et  le 
giiuvernomcnt  de.»  Turcs,  etc.,  trad.  de  l’angl 
(de  Porter),  par  B.  (Bergler).  Paris,  1769,  ou 
.\euchtUel,  1770,  3 loin,  en  l vol  In-ia. 

37886  L’état  militaire  de  l'empire  ottoman,  par 
.M.tBSiou.  La  Haye,  17S9,  lii-fol. 

97885  Jus.  von  H.tMMER,  d.  OsmanKrhcs  Reiebs 

Siaatverfassung  und  StaaLstcrwali li  ien, 

181 5,  3 vol.  ln-8. 

9788C  The  turkish  blslory,  by  R.  Knoeles.  Lond., 
1687-1700,  .3  toi.  In-fol 

97887  Histoire  de  l’empire  ottoman,  Jusqu'à  la 
paix  de  Belgrade,  on  1760,  par  Mignot.  Porii, 
1771,  in-d.,  ou  6 vol  ln-19. 

278'‘8  Abrégé  chronologiijue  de  Thistoire  otto- 
mane (par  de  l..a  Croix).  Paris,  17O8,  1 toi. 
p>-t.  ln-8. 

97889  Histoire  de  l’ctuplre  ottoman,  depuis  sa 
fondation  Jns<|u'à  la  paix  du  VassI,  en  1799, 
par  M.  de  Salabcry.  Paris,  i8i3,  6 vol.  ln-8. 

37890  Précis  de  riiisioire  de  l’empire  ottoman, 
depuis  son  origine  JuS4]u’à  nos  jours,  par  .A.- 
L.-F.  Alix.  Paris,  1893-35,  S vol.  ln-8. 

37891  Annall  mtisulmanl,  dl  Gio.-fi.  Rampoldl 
Milano,  1899-96,  19  vol.  ln-8. 

97893  Histoire  de  remplre  ottoman...,  par  Jos.de 
HtntiFR,  trad.  par  J. -J.  Hcllerl.  Paris,  i835-6d, 
18  vol.  in-8.  et  allas  in-fol 

3789.V  J.  Lf.ixclavii  annales  suHanormn  olboiua- 
nidaruni.  Francof.,  i5g6.  in-fol. 

37896  A sériés  of  portraits  of  the  emperors  of 
Turkey,  by  J.  Yoi'Ig.  Lond.  (i8i5),  lo-foL 
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37894*  Vite  deglt  Imperatorl  de*  Turchl....,  da  P. 
BERTCLti.  Vicfnzcy  1899,  peu  in>fol. 

37895  Histoire  de  Mahomet  II,  parGuUlct.  PtiriSf 
1681,  3 vul.  in>i3. 

37896  Histoire  de  Tempire  ottoman  (ann.  t5oo  à 

1711  des  notes,  par  Démétrius 

Cântimir,  trad.  par  de  Jonquiercs.  Parti,  i7âS, 
3 loin,  cil  1 vol.  iu*4.,  ou  4 vol.  In-ia. 

37897  Annals  of  the  lurktsh  eiiipire,  fium  i5qi  to 
165g,  traiislal.  (of  NaIma)  by  Ch.  Fraser.  Lond.^ 
1833,  in-4.,tom.  1.  (Pour  le  texte  turc  de  cet 
ouvrage,  et  pour  scs  continuations,  qui  s'ar- 
rêtent 4 l’année  1771  de  J.-C.,  voyez  l’article 
NaIma.) 

37898  Noüvfxlks  bonnes,  lesquelles  sont  produk- 
les  et  venues  d'Orlent.  (Parti,  i5i7),  in-4> 

37899  Hyslorla  de  la  origen  y guerras  de  los  Tur- 
cos,  por  V.  Itoccu  Pa/rnr/a,  i556,  In-fol. 

37900  kalili  Chelfbi.  Tulifal  abkibâr.  Le  prési-nt 
des  grands  (en  turc},  i'otuuinlinop. , 1 738,  in-fol. 

27901  Histoire  «les  trois  derniers  empereurs  des 
Turcs,  depuis  1O33  Jusqu’en  1O79.  trad.  de 
l’angl.  de  Klcaul.  Paris^  1683,  4 voL  ln-13. 

37903  I.Vxcelieuce  dc.s  monuiuanls  et  les  vériti'-s 
des  notices  nisioriques,  par  Ahmed  Vassif, 
Efendi  (en  aralH.*).  Scutari^  I3ig  (i8o4),  3 vol. 
in-fol. 

37903  Histoire  géographique  du  Pont-Huxin,  par 
.Minas  (en  arménien),  reniir,  1819,  in-4, 

37(K>4  Bibliotlieca,  sive  anilqiiilales  urbis  cons- 
(aiiiaio|>oiiiaoæ  (curante  Joanne  Hartungo), 
Arfjrntorau\  IJ78,  lli-4. 

27905  Notictas  singulares  de  cousas  sncreüidas 
em  Conslantinopla,  etc.,  por  Man.  Godinho. 
i.isboa^  l684,  ln-4. 

3790O  Consiaïuiiioptc  ancient  and  modem,  by 
Dali.a\vat.  /.am/.,  1797,  in-4.  fig. 

37907  Descrlzione  dello  slalo  présenté  di  Cos- 
tantinopol),da  Cosiuio  Couioas.  liassano,  1794, 
in-4.  lig. 

37908  F.  Murhard's  Geiuâidc  von  Constantinople. 
/Vm«ÿ,  i8o4-5»  3 part.  ln-8.  — Nouv.  édition, 
!.eipz,^  1834,  I11-8. 

379(vo  Jos.  von  Uamwcr,  Constantinopolis  iind  d. 
Uosporus  ôrli.  und  geschitliclii.  bescrib.  Peit/t, 
1831, 3 vol.  »n-8. — Voir  le  11“  30435. 

37910  (ÿnstaïuinople  In  i8j8,  by  Ch.  Mac  Fah- 
LAs£.7.ond.,  i83q,  in-4. 

3791 1 Consianiinopie  ancienne  et  nirKJeme,  Illus- 
trée par  96  pl. dessinées  par  Th.  Alton;  précédée 
d'ut)  essai  hislor.  par  L.  Galibert.  Paris  (vers 
i83H),  In-4. 

370LI3  Illustrations  of  Constantinople,  by  J. -F. 
Læmis.  Lonti.y  i838,  gr.  In-fol. 

37qi3  Les  Slaves  de  Turtjule,  Serbes,  Monténé- 
grins, lïo.suiaqucs.  Albanais  et  Bulgares;  leurs 
ressources,  leurs  tendances  et  leurs  progrès 
pollliqucH,  par  Cypricn  Hobert.  Parls^  i844, 

3 vol.  ln-8. 

37913*  HadschI  Chalfa’s  Bumeli  und  Ik>sna  geo- 
graph.  beschrieben;  am  d.  TftrL.ûlverselit  von 
llammer.  H'/en,  1813,  in-8.,  avec  une  carte. 

37914  I*a  Bosnie,  considérée  dans  ses  rapports 
avec  rempirc  ottoman,  par  Ch.  Pertusicr.Forii, 

i833,  iii'H.  • 

37915  Marini  OARLimi  iiistnria  Scanderbegi.AaM4r 
(i.5o8),  tn-tol. 

3791C  Scanderlierg,  trad.  du  toscan,  par  G.  Gaul- 
teron  de  Ceuquols.  Paris^  i544,  in-8. 
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37Qi7Cronica  do  valerozo  Castrioto  Scandeburgo, 
por  Fr.  de  Audrade.  Lisboa^  i507,  in-fol. 
37917*  Gti  Illistbi  gesti  e vltlorlnse  imprese  fatte 
contra  Turrbl  da  Giorgio  Castrioto.  ViptÿiOy 
1584,  in-4. 

27918  Histoire  de  Scanderberg,  roi  d'Albanie,  par 
le  P.  Du  Poncel.  Par/i,  1709,  In-ia. 

37919  Istoria  di  Giorgio  C.astriolo,  detio  Scander- 
l>ergh,  üa  Giov. -Maria  Biemml.  ffrcirm,  1742, 
pet.  in-8.  (La  meilleure  histoire  de  ce  héros.) 

37930  Exemplar  de  virludes  morales,  en  la  vida 
de  Jorge  Castrioto  ilainado  Scanderberg,  prin- 
cipe de  tos  Epirotas  y Albaneses,  por  Lulx  de 
liieneses,  terceiro  coude  de  Ericeira.  Lisboa^ 
1O8H,  in-4. 

37931  Histoire  de  la  Moldavie  et  de  la  Valaciih*, 
par  C.  ((^rra).  lassy  (Porii),  1777,  ou  Par/i, 
1778,  In-ia.  — Kiiilion  augmentée  de  méinoir'  S 
hlsinr.  et  géogr.  sur  la  Valachlc,  par  M.  de  B.. 
(Raur).  SeuchùuU  >78i,  in-i9. 

37931*  Au  acfount  of  the  principalides  of  W^la- 
chla  and  Moldavia,  by  Will.  VS  ilkinsoii.  lond.^ 
1830,  ln-8.  — Traduit  en  fniiçais  (par  De  La 
Roquette).  Paris^  i83i  (3* édit.,  1834),  in-8. 
37933  Histoire  de  la  Vaiachie , de  U Moldavie  et 
des  Val.vqiips  transdanubiens,  etc.,  par  Midi. 
Kogalnilchan.  Rrrlin,  1837,3  vol.  in-8. 

Û7923  J.  Rastsch,  historla  Bul^aruro,  (^orbato- 
rum  etServiorum.  Pindob.■,l^^^^^‘iy^\o\.^D~^. 
—Voir  le  n"  36554. 

•17934  Fr.-Xav.  Pfjachbvicu,  blslorla  Servit. 
C'o/Of<r,  1790,  in-fol.  ûg. 

1^1.  Histoire  de  la  Grèce  et  de  ses'iJes. 

27935  Chr.  BoNDELMOirm  liber  insularum  ArchU 
pelagi.  Upsia^  1824,  in-8. 

37936  Description  des  Isles  de  l’Archipel,  piir 
Dappkr.  la  //ayr,  1703,  In-fol. 

37937  Brève  descrlxlonedell' Arclpclagy),daPasch. 
dl  Krifxrs.  Livorno,  1773,  ln-8. 

•37938  Métnoires  sur  la  Morée,  Négrepont,  cl  les 
places  inaridmcs  jusqu’à  Thes^alonique,  trad. 
de  rualien  de  P.-M.  Coroneill.  Amuerd.,  1686, 
pel.  in-8.  fig.;  ou  sous  le  litre  de  Description 
n^ograph.  et  historique  de  la  Xforée.  Paris,  i68‘î 
In-fül.  fig.  . 

279'^9  Analyse  de  la  carte  intUul<^^  les  côtes  de  la 
Grèce  et  de  rArchlpel,  par  d’AxvitLE.  Pari#, 
1757,  In-4. 

37930  Anliqullies  and  views  In  Grocce  and  Egypt, 
by  B.  Dalton.  Lond.^  1791 , gr.  In-fol. 

37981  Select  views  in  the  Greece,  from  drawings 
by  H.-VV.  VViLums.  Lçnd.y  1834-39,3  vol.  gr. 
ln-8.  ' , 

3703-2  La  Grèce  pltloresquo  et  historique,  par 
Chr.  VVoRDswonTH,  trad.  de  l’aiigl.  Paris^  i84o 
gr.  ln-8.  * 

37933  Histoire  des  Grecs  modernes,  depuis  la 
prise  de  Constantinople  Jusqu'à  nos  Jours,  par 
C.-D.  Baffenel.  Paris,  i8-20,  3 vol.  ln-8.,  avec 
une  carte, — Voy.  le  n“  23994. 

27934  Histoire  de  la  régénération  de  la  Grèce, 
par  PoiQCEviLLF.  Paris,  1824  (a*  édit.,  i825). 
h »Ol.  '• 

37933  Histoire  des  i<véiieinenls  de  la  Grèce,  dcpnls 

les  premiers  trniihies par  C.-D.  Ilairt  nel, 

3.  èdit.  Pans,  1835,  3 soi.  ln-8. 


Diqitized  by  GoogU 


6o6  histoire. 


479S6  F.  Murhtrd*$  Gemaide  d.  ArchIpeUgus. 
BfrUn^  1807-8,  a vol.  ln-8. 

aîft87  A histortc.  and  (opograph.  cssay  upon  the 
l&lands  of  Corfu,  Lcucadia. — Voir  les  n*«  aS86o 
cl  suiv. 

aypSgll  rcgno  (fl  Candiadellneato  da  M.  Boscm?ii. 
Venetiii^  i65i,  In-fol. 

a7gAo  Insulæ  augustæ  Crets  pcriplus,  prodromus 
an(lqulta(umcretensiuiu,auciore  Aiit.  de  Torrcs 
y Rlbcra.  VtntliiSy  i8o5,  io-4.  — Voir  le 
n*  aa870. 

^7(41  RoDEaici  sanctti  Eplstola  de  expugnaüone 
cl  amissione  Insul»  Mgropooüs  (clrca  iA70t 
in-fol. 

i5.  Histoire  des  hordes  nomades,  vulgai- 
rement nommées  Bohémiens,  qui  par- 
courent l’Europe,  et  auxquelles  on 
'suppose  une  origine  indienne. 

(Voir  1««  IL  1I4S7  «l  »oiv.) 

O70âa  Histoire  des  Bohémiens,  ou  tableau  des 
mœurs,  usages  et  coutumes  de  ce  peuple  no- 
made, suivie  de  recherches  historiques  sur  leur 
origine,  leur  langage  et  leur  première  apparition 
en  Europe,  parGrelliuann,trad.  de  raiiemaiid. 

. PariSs  1S09,  ln-8.  — L'original  allemand  a pour 

* titre  : Dit  /Jçeuner^  ein  histor.  Persuchy  Goct- 
tingue,  1787,  in-8. — La  traduction  anglaise 
Intitulée  : Dissertation  on  tke  CipsieSy  etc.y 
trbnslated  bÿ  Math,  happer  y London,  1787, 
in-A.,  aussi  LondoHy  1807,  gr.  in-8. 

079ÜH*  Origine  e vlceildc  del  Zingari,  di  Franc. 
Predari.  MilanOy  18&1,  in-8.  Ilg. 

37968  The  ZIncali,  an  accouni  of  ihe  Gypsæs  of 
Spain,  by  George  Borrow.  London  y Murraÿy 
1861,  n vol.  in-6. 

+ Mélanoes  relatifs  à Vhistoire  ^ V Asie, 
de  ^Afrique  et  de  V Amérique. 

37966  Histoire  générale  de  l’Asie,  de  l’Afrique  et 
derAinérlque,..,par  L.-A.-R.(l’abW  Roubaud). 
PariSy  l^^O’^by  5 vol.  ln-6.%  ou  i5  vol,  In-ia. 

37965  Des  merveilles  du  monde  ( par  PostelJ. 
i558,  pet.  in-13. 

37968  Historia  de  cosas  dcl  Oriente....,  por  A. 
Cemtoio.  Corduoy  i5g5,  ln-6. 

97967  Kpitome  de  la  biblioteca  oriental  y oed- 
deutal,  por  Pijielo.  — Voy.lc  n*  31766. 

37968  1^8  dccadas  de  Asia , por  de  Babkos. 
Xisboûy  i50a,  19  part  In-foU 

37969  nislorla  do  üescobrimento  y eonqulsta  da 
India  por  los  Portugueses,  por  Fern.  Lop.  de 
CASTAÜeDA.  Lisboay  i55a,  5 vol.  In-fol. 

37q5o  Historia  general  de  la  Yndla  oriental,  los 
descubrlmlentos,  y conquisias  que  han  hecho 
las  armas  de  Portugal  en  el  Brasil,  y en  otras 
partes  de  Africa  y de  la  Asia...,  por  Anl.de  San 
Rouan.  VaUadolidy  i8o3,  In-fol. 

37951  Histoire  des  découvertes  des  Portugais  dans 
le  Nouvcau-Müudc,  par  LAnrao.  PariSy  1733, 
3 vol.  hî-6. 

37903  CoLLBccÂo  de  notlclas  para  a historia  e 
geografia  das  naçôes  ultramarloas,  que  vivem 


nos  dooiioioa  portugueaea.  tiAon^  i8if-g0, 

5 vol.  ln-6. 

37953*  Dlscurao  de  la  narigaclon  que  los  Porto- 
gueses  hazen  en  los  reynos  del  Oriente,  etc.,  por 
Bern.  de  Rscalante.  SetiUay  1577,  pelln-8. 

97033  Voyages  el  conquêtes  des  rois  de  Portugal... 
recueillis  des  mémoires  de  Joacb.  de  Ccmtellas. 
PariSy  1578,  ln-8. 

37953*  De  Justo  iniperlo  LusIUnorum  asiatico, 
auctore  Fr.  Seraphino  de  Frleias.  ValUsoUtiy 
1633,  ln-6.  (contre  Grotius.) 

37986  Observaçôes  sobre  as  prlncipaes  causas  da 
decaüencia  do  Porluguexes  oa  Asia,  escrlias  por 
Diego  do  Coulo , en  forma  üa  dlalogo,  com  0 
tUulo  de  Solüado  prailco,  pubileadas  por  An- 
tonio CaeUno  do  Amaral.  Lishoûy  1790,  ln-8. 

37955  Gesta  proxlme  perPortugalcnses  In  India. 
— Voir  te  n*  19805. 

37950  Emakcelis  Portugalllæ  regis  eplstola  de 
provinciis.....  et  locjs  orienialts  partis  sua  di- 
Uoni  per  eum  subaetis.  i5o8,  ln-6. 

97957  ^us<lem  eplstola  de  viclorlis  hablUs  In 
India  cl  Malaeha.  iôi3,  iti-6. 

97957*  Tratado  de  la  conquist#  de  las  Islas  de 
Persia  y Arabia,  por  Jo.  Aucta  de  Trasmiera. 
Salamancay  i5is,  in-6. 

37958  Commentarlos  do  grande  AJfonso  d’ Albo- 
querque,  por  Bl.  d’ Alboocebqix.  LisboOy  ^^hy 

6 vol.  peL  Id-8. 

37959  Historia  da  India  no  tempo  em  que  a go- 
vernov  o vicerey  D.  Luis  de  Atalde , por  Aot. 
Pinto  PeaEYE.A.  Coimbroy  1613,  hi-fol. 

37960  Vl^  de  D.  Joaô  de  Castro  IV,  por  J.  Freyre 
de  Andeada.  lÀsboüy  i65i , lo-f(d.  Voir  le 
n*  38i5i  el  suiv. 

37961  J. -P.  Maftei  historia  Indlca.  Coloniay  i593, 
In-fol. 

37963  Histoire  philosophique  des  Deux-Indes, par 
G. -Th.  Raykal.  Get^y  1780,  5 vol.  ln-6. 

97963  Historia  de  los  cslabtecimientos  ullramari- 
nos  de  las  nacioncs  europeas,  por  Ed.  Halo  de 
Luqiic.  Madridy  1786,  5 vol.  pet.  In-6. 

37966  Êlablisscnients  des  Hollandais  dans  l'Asie, 
l'Amérique  et  rAfrlque,  par  Van  den  Bosch. 
S’  Gratenageti  Amsterdaoiy  1818,  3 vol.  ln-8. 
(en  hollandais). 

37965  Hisiory  ol  the  briilsh  colonies,  by  R.  Mont- 
gomery Mabtin.  — Voir  le  n*  97066. 

**  Asie. 

1.  Histoire  générale. 

279«6  Ebs-H«d»*l’s  oriental  geographj.  Lonim. 
1800.  In-a. 

279«7  Notice  de  la  géographie  orientale  d’Ebn 
HaukaI,  traduite  du  persan  en  anglais,  par  Ou- 
scley,  et  publiée  en  Trauçais  par  M.  Sllreatre 
de  Sary.  Parit,  1802,  ln-8. — Voir  daut  la 
Géographie,  les  n-  ip5gget  suiv. 

27988  Pesnast's  outlines  of  the  glob,  heing  ilews 
of  llindooslan,  etc.  Lond.,  1 798,  8 vol.  ln-4.  Ilg. 

27989  itoutc  de  l’Inde,  ou  description  géograpb. 
de  rfigyple,  la  Syrie,  l’Arabie,  la  Perse  et 
l’Inde,  traduite  de  l'anglais  par  .M.  Henry.  Pmit, 
1799,  iii-8. 

27970  BiMiothèque  orlcnlale,  par  d’HoBXUiT. 
La  UayCy  1777,  h vol.  ln-8. 


uiqilizcr<  ! 


HISTOIRE  MODERNE. 


97970*  VIcws  tn  tb«  lilasi, by  Rob.  Eluot.  Lond.^ 
iS3S,  9 toL  \n-%. 

97971  Eng.  K«Mpmi  amsniutes  eiotiop.  Ltm- 
gotteey  1719,  In-ft. 

97971*  Enc)klop»dl8che  Deberslcht  der  Wlssen- 
Kbaftrn  des  Orients,  von  Jos.  de  Haiiiicr. 
Leipzig^  iSo4,  9 toI.  ln-8.  — Voir  le  n*  SiMg. 

97979  Oüoriclius  de  rebus  incognUis.  Pfmro^ 
i5ta,  in>4.  (Article  Odorico.) 

97973  Gr.  Abcl-pharagii  hist.  dynastUrua  Orien- 
tl».  — Voir  le  n*  97999. 

97973  Homiicm  historla  orienlalis,  ex  orient. 
moniiiDentls€Ollecta.7>VNW,  i659  (9*éUlt  1A60), 
ln*3. 

97975  Anecdotes  orientales  (par  Ed.  Mentelle). 
Psrii^  1773,  9 vol.  pet.  ln-8. 

97979  J.-Dan.Mirhaelis,  oriental,  und  exegetiscbo 
fiibllothek.  Frmmcof.y  i77>-79»  part.  ln-«.,  y 
compris  le  supplément  au  toin.  XII,  et  les  tables 
qui  forment  le  93*  vol.  ( Peut  aussi  être  placé 
après  le  n*  570.) Neue  oriental.  BIIHIoibek. 
G<Mttnçué,  i78(H)i,  9 vol.  pet.  ln-8. 

97977  Tableaux  historiques  de  l'Asie,  depuis  la 
monarchie  de  Cyrus  Jusqu'à  nos  Jours,  par  J. 
Euphotu.  ror/s,  ift9à-90,  Id*3.  et  atlas. 

97978  Histoire  moderne  des  Chinois,  des  Japonais, 
des  Indiens,  des  Turcs,  etc.  (Jusqu'au  I9*  vol., 
par  de  Marsy,  la  suite  par  fUcher).  Paris^  1753- 
78,  Sovol.  ln-19.  (Très  peu  estimé.) 

97979  Histoire  générale  des  Huns,  des  Turcs,  des 
Mogols,  etc.,  i>ar  Jos.  de  Gnexts.  Porfs,  1756, 
5 vol.  lo-â.  — Voyei  les  n**  93007  et  965i7> 

7 7980  Supplément  à l'histoire  des  Huns,  des  Tores 
et  des  Mr^ls...  par  Jos.  Scxxowsxi.  Saint-Pé^ 
lersbourç^  189A,  in-3. 

97981  Chronological  rclrospect  or  memoirs  of  the 
principal  eveiils  of  mohammedan  history...., 
from  original  persian  authoriUes,  by  D.  Paicc. 
LendoH,  i8ii'^i,  S lom.  en  3 vol.  In-A. 

97989  Geschichte  des  bstlischen  Asieos,  vonJ.dl. 
Plaih.  Gùaing.j  i83o-3i,  3 vol.  in-8. 

97983  OrixstaL  cotleciion  (by  Ouseley).  London^ 
1797«  S vol.  li>-3. 

97988  DenkwOrdIgkcitcn  von  Aslen...  Curiosités 
de  l'Asie  dans  les  sciences,  les  arts,  les  mœurs, 
les  usages  et  les  antiquités,  la  religion  et  le 
gouvernement,  recueillies  par  H.  Fréd.  de  Diex. 
Brrtin^  l8li-i5,  9 vol.  In>8. 

97983*  James  Forbe's  oriental  memoirs.  London. 
i8i3,  à vol.  iiHI. 

97985  Mélanges  asiatiques,  par  Abel  RiuosiT. 
Paris,  1893*96,  9 vol.  in^.  — Nouveaux  mé- 
langes. 1899,9vol.  itv>8. — Mélanges  posthumes, 
1833,  in-8. 

97966  Mémoires  relatifs  à l'Asie,  par  J.  Kuprotb. 
Péril,  iSsé'SS,  3 vol.  In*8.  — Voir  len*  9893i. 

2.  Histoire  des  Arabes  et  de  l’Islamisnie. 

(Foar  e«lte  dtt  Tares,  voy.  te«  a.  tvaSi  et  «oiv.) 

97988  Etudes  géographiques  et  historiques  sur 
l'Arabie,  accompagnées  d'une  carte  de  l’Asie 
et  d'une  carte  de  l'Arabie,  etc.,  par  M.  Jomard. 
/»arii,  i83g,  in-8.  — Voir  le  n*  6o5. 

97989  MonumcQtaantIqulseima*  historiæ  Arabum, 
( um  animadvers. J.-Got.  Eicbboex.  Gotfur^  1 775, 
ln-8. 


607 

97990  AaiLncM  annales  muslemicli  arab.  et  Ut. 
Hafniay  1789,  5 vol.  ln-3. 

97991  Greg.  Abcl-muraoii  chronlcon  syriacum. 
tfpsiœ,  i7S(f;9  voi.  ln-3. 

979^  » spécimen  hisloris  Arabum.  (ktonii^ 
i65o,  ln-3.  — EJusdem  bisloria  dynastianim. 
Oxoïfii,  166S,  9 vol.  in-4« 

97993  Hisloria  imp.  Joctanidanim,  ex  Ablxpcda, 
etc.  excerpta,  arab.  et  Ut.  llarderovUi^  1766, 
ln-3. 

97993  Saggio  suU’  origine,  cuUo,  letteratura  e 
coMumi  degll  ArabI  avanll  il  pseudo  profeta 
Maometto,  da  Sim.  Asaeinani.  Padowty  1787. 
ln-8. 

97995  Taxicoihx  Almakrizi  tracUtus  de  legallbus 
Arabum  pondrribus  et  mensuris,  Rostochii , 
1800.  ln-8. 

97996  Hisloria  prxcipuurum  arabum  regnoruni 
rorumque  ab  lis  gestarum,  ante  IsUmisnium  : 
collcgil,  vertu,  aniroadversiones  addidil  J. 
Lassen  RASMCssbK.  //aun/œ,  1817,  peL  io-3. 

Adnoianienla,  1891,  in-3. 

97997  Essay  towanls  the  history  of  Arabia,  anté- 
cédent 10  the  birth  of  Mabommed,by  D.  Paicx. 
Londoii,  1893,  in-3. 

97998  The  history  of  Arabia,  ancienl  and  modem, 
bv  And.  Crichloii.  London^  i833  , 9 vol.  ln-19. 
(t*ourraII  se  placer  plus  haut.) 

97999  ABCLrxOiK  de  vite  et  rchus  gestls  Mobamedis. 
Oxonff,  179S,  in-fol. 

98000  la  vie  de  Mahomet,  traduite  de  l'arabe  par 
J.  Gagnier.  Amsterdom^  1739,  9 vol.  io-i9,  ou 
1738,  3 vol.  ln-19. 

98001  la  vie  de  Mahomet  (par  Prideaux,  trad.  du 
lat.  par  un  anonyme).  Amsirrdam^  1O98  , pet. 
ln-8.  fig.  — Autre  traduction  (par  Dan.  de  Lar- 
roque).  PorU,  1699,  io-19. 

98009  la  vie  de  Mahomet,  par  de  BoulainvIIIUrs. 
LondrrSy  1780,  ou  Amttordmmy  I73i,  pet.  io-8. 

98003  Histoire  de  Mahomet,  par  Turpio.  Porfi, 
1773*79»  3 vol.  ln-19. 

98003  Mi!»hcal-ui-.Masabtb , iransUted  by  Hat- 
TUEWs.  raIruUtf,  x8i6,  9 vd.  in-3.  — ^ Yoy.  les 
n*»  9936  et  sulv. 

98003  A history  of  Mohatnmedanism,  by  Ch.  Mills. 
London^  1819, ln-8. 

98006  Des  effets  de  U religion  de  Mahomet  pen- 
dant les  trois  premiers  siècles  de  sa  fondation, 
sur  l'esprit,  les  mœurs  et  les  gouvernements  des 
peuples  cbes  lesquels  cette  religion  s'est  établie, 
par  Oeisncr.  Paris,  1810,  in-8. 

98007  Chronique  d'Aboii  DJafar  Mohammed  Ta- 
BARi,  traduite  sur  U venûon  persane,  par  L. 
Oubeux.  Ij>ndres  et  Parit^^  1887,  in-3. 

98008  G.  RLMAaxt  historia  saracenlca , arab.  et 
Ut.  Lugd.-Bntav.  y i695,  In-fol. 

98009  Histoire  des  Sarrasins  et  de  leurs  conquêtes, 
sous  les  onze  premiers  kallfes,  par  $.  Ocrlst, 
trad.  de  ranglols(par  Jaull).  PorU,  1738, 9 vol. 
ln-19. 

98010  Annales  Islamismi...  e codd.  mss.  arabids 
composuit  J.  Lassen  RASMcssrno.  Uêunia  ^ 
1895,  ln-3. — Voyez  le  n"  97891. 

98011  Histoire  des  Arabes,  sous  le  gouvernement 
des  califes,  par  de  Marigny.  Paris,  17JO,  3 vol. 
ln-19. 

98019  Histoire  des  révolutions  de  l'empire  des 
Arabes,  par  le  même  (rédigé  par  l'abbé  Pérau). 
Paru,  1750-59,  3 vol.  In-i9. 


6o8  UJSTOiRK. 


30oiS  Anccdotesarabes  et  tautulmaDeé  (par  de  La 
Croli).  PffTrfi,  177Q,  peu  ln-8. — Voir  lcn«  9$dâ5. 

s&oiA  IlisTOiiiA  Jemaïue...  1S98,  in-8. 

a8oi5  La  vie  du  roy  AimaDSor,*écrile  par  Aly 
Abf.kç(  rux.  .Imjterdam^  EUevier^  1G71 , peu 
tn-i'J.  (romanesque). 

98016  Les  Bédouins, ou  Aratvesdudésert,  ourrage 
publié  d'après  les  notes  lnédiu*s de D.  Kapbaèl... 
par  F.-J.  Mayeux.  Pari$^  1816, 3 vol.  In-i8,ng. 

38017  Notes  ou  llie  Bédouins  and  Wababys,  col- 
ierted  by  BiRCSRiROT.  Loadoa,  i83o,  ln-8. 

38018  litslory  of  Scyd  5^id  sultan  of  Muscat,  to- 
gotlier  wiih  an  account  of  tbc  countrics  and 
l>eople  on  the  shore.s  of  tbc  |k-rsian  Gulf,  par- 
tlrularly  of  the  \N  ahabees.  by  Siiaik  Mansur,  a 
native  of  Borne,  iranslated  from  tbc  original 
Italiaii.  t^ndon^  1819,  In-8.,  carte. 

3.  Histoire  des  po.sscssious  turques  en  Asie, 
y compris  la  Sy  rie  et  rArméiiic. 

38019  Description  de  l’Asle-Mincure,  par  Ch. 
Texiwu  Paris,  i83«,  etc.,  gr.  In-fol. 

38019*  Karainania...,  by  Fr.  fieauforu — Voir  les 

n*»  90006-7. 

38090  Histoire  générale  des  royamiies  <le  Chypre, 
de  Jérusalem,  etc,,  par  Jaiîia.  Uyde,  1747, 
9 vol.  In-ft. 

u803i  Histoire  de  111c  de  Chypre,  par  Cypribm, 
en  gr»*c  vulgaire.  Venise,  1788,  I11-4. 

’«8o‘i9  Histoire  des  rois  de  Chypre  de  la  maison 
de  Lusignan,  trad.  de  rilalion  de  Gillet  Cyprioi 
(par  Loredano).  Paris,  1739,  9 vul.  iii-19. 

98093  Jlistoire  du  siège  et  pri>c  de  iUioües,  par 
Fr.  Jacques  Bolrrosi.— Voir  le  11“  91990. 

Description  des  monuments  de  lihudes,  par 
le  colonel  llorriKis.  Bruxrlirs,  1898,  iii-a.,el 
atlas  In-fol. — Voy.  les  91979  et  suiv. 

98095  Am  Li  CDC  tabula  Syrfæ,  arab.  et  ïuLLipsitr, 
1766,  in-4. 

38096  Terra?  Sanct*  descrlpüo  , autborc  Jac. 
ZtcoLCRO.  irpentoraii,  i536,  in-fol. 

98096*  Ficturesque  scenery  In  the  Holy-Land  and 
Syria,  by  Seii.shiiRY.  t.ondtm,  iRo3,  In-fol. 

S8036t*  i-a*Syrie,nvgypU*,  la  Palestine  et  la  Judée^ 
par  le  baron  Tavlür  cl  L.  Heybaud.  Pon’a,  1 837, 
In-V 

98097  De  l'aniiquité  et  état  prés^mt  de  Jérusalem, 
par  Alt).  PADiULF.vu.  \antes,  i635,  in-A. — Voir 
les  n**  39730  et  suiv. 

98038  Hisluirc  des  Drnsi'S,  peuples  du  Liban,  avec 
de.s  noiffl,  par  Piigci  de  Saint-Pierre.  Paris, 
176a,  lu-19. — Voir  le  ir  3389. 

38o99Se!eclao\  liistoria  Hakbi.iG.-W.FREYTAC, 
arab.ctlal.  Pitris.,e  iypotjr.reg.,  1819,  gr.  ln-«. 

98030  Regniim  Saahd-Aldaul»  in  opido  Halebo, 
c c(*dice  arabico  cdiium,  versum  et  annotatio- 
nlbus  lllu-siralum  a G.-W.  Freylag.  Btmiuf, 
1890,  in*A. 

98031  Die  Gcschirlilc  üer  Assassinen aus niorgcn- 

Isiidiscboii  Quelle  n von  Jos.  von  Hammbr. 

SiuWiart,  1818,  in  8. 

98n33  Üt’scription  du  pachalik  de  Bagdad,  suivie 
d'une  uolice  historique  sur  1rs  \\  ababis , et  de 
«juelques  autres  pièces  relatives  à ridsloirc  et  à 
la  littérature  de  l’Oriçul,  par  M-...  (Bousseau), 
cl])ubilé  parSilvcstredeSacy.  Paris,  t8og,in-8. 


98033  L'ËupbraUet  kTygfC,  par  d*ARTtu.B.P«rfa, 

1779»  Jn-a. 

98038  Libri  Wakedit  de  Mesopotamiae  expugnalc 
lilstorla,  arab.  Conintj.,  1897,  in-8. 

38035  Mémoires  liislorlquesel  géographiques  sur 
r Arménie,  suiv  is  du  texte  arménien  de  Phisioi  rc 
des  princes  Or]>élian.s,  par  Ftienne  OrpéUaa,  et 
de  Celui  des  géograpbies  attribuées  à Moyse  de 
Khurrii  et  au  docteur  Vartan,  avec  plusieurs 
autres  pièces.,.,  le  tout  accompagné  d'une  ira- 
Uuriiun  française  et  de  notes,  par  M.-J.  Saint- 
Martin.  Paris,  1818-19,  9 vol.  in-8.  (Article 
Mosvs  choreniüisis.) 

98036  Kecbcrciies  curieuses  sur  rhisinirc  ancienne 
de  l'Asie,  puiséesdans  tes  manuscrits  orientaux, 
par  Chalian  de  Cirbied  cl  Martin.  Paris,  1806, 
in-8.  (rebitlf a l’Arménie). 

980S7  De>cri|Hi4»n  de  rancienno  Arménie,  par  le 
P.  Luc  iKDJiDJiA.N  (en  arménien).  Venise,  1839, 
ln-1. 

98038  Antiquités  nationales  de  PAriuénle,  par  le 
vicaire  laira  Ingigi  (ou  Imljidjian ).  Fem'sc, 

de  S.  Lazare,  i835,  3 vol.  p<*l.  In-d.  (en 
armétiliMi). 

98039  Mosis  cborcneiisls  historbe  armcniacc 
lih.  III.  Londini,  1733,  in-4. 

980A0  Histoire  d'Arménie,  par  Faüsits  de  Byzance 
(en  aruiénlrn).  Constantinople,  1730,  lu-Â. 

98oâo*  Histoire  d'Arménie,  par  le  patriarche 
Jean  VI,  dit  Jean  Catholtros,  traduite  de  l’ar- 
ménien par  M.-J.  Saint-Martin  (avec  une  notice 
sur  l'auteur  par  Félix  Lajard).  Paris,  1 84 1, in-8. 

38041  Le  restant  de  i'hisiolre  de  l'Arménie  et  de 
la  Géorgie,  publié  par  Schamir  (en  arménien). 
Madras,  1775,  In-Ô. 

98043  Histoire  des  Arméniens,  par  le  P.  Midi. 
'rr.HANTCHiAM  (en  arménien).  Venise,  1784,3  vol. 
in  8. 

38043  Compcndlostnrico  sopra  la  nazlone  armena, 
da  G.  Seqvof».  Venezia,  17H6,  3 vol.  In-8. 

9K044  Valiram's  ebronirie  of  the  armenian  king- 
dom  in  Ciiida.during  the  tinte  of  tbe  crtisader, 
iran'Iated  fmin  the  orig.  armenian,  wllh  notes 
ami  illuslraliousby  Cb.  Fried.  Neumann.  Lond., 
i84i.in-8. 

38045  The  liistory  of  Vartan  and  of  Uie  baille  of 
the  Armenian,  by  F.usæcs.  London,  i83o,  ln-4. 

U.  nistoire  d'une  partie  du  littoral  de  la  mer 
Caspienne  et  des  contrées  caucasiennes. 

98046  Mémoire  sur  la  mer  Caspieune,  par  d'.Vit- 
viLLR.  Paris,  1777,  ln-4. 

38047  Méhoires  historiques  et  géographiques  sur 
les  pays  situés  entre  la  mer  Noire  et  la  mer  Cas- 
pb  nne  ( par  de  Raert,  de  Sainte-Croix  et  Barblé 
du  Bocage).  Paris,  1797,  gr.  ln-4.,  avec  cartes. 

28048  Tabti-aii  des  provinces  situées  sur  la  c6ic 
occidentale  de  la  mer  Caspienne,  entre  1rs 
flinnesTcrrk  et  Kour  ( par  F.-A.  de  Biberstein;. 
Saini-Pétrrsbonrg,  17^,  in-4. 

3804g  D' Jacob  Bcincgg's  allgrnielnc  hislorisch... 
Description  générale,  historique  et  topogra- 
phique du  Caucase,  par  Beinegg,  rccurillir  des 
papiers  trouvés  à sa  mort,  et  publ.  par  Fried. 
Enoch  SduŒder.  (iotha,  1796,  3 vol.  in-8.  ûg. 

98oôo  Tableau  historique,  géographique,  cthoo- 
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graphique  et  poUUque  du  Caucase,  etc.,  par  J. 
do  Klapeoth.  PariSy  1827,  In-S.  — Voir  les 
n“*  30589  cl  siilv. 

38o3i  XP  J.-A.  Güldenstsdt’s  Beschreibung  der 
Kauiasischen  I.jendor...  Description  des  con- 
trées caucasiennes,  par  Gilldensladt , entière- 
ment  composée  sur  ses  papiers,  corrigée  et  pur 
biiée  pari.  Klaproth.  Berlin^  i834,  ln-8. 

38033  La  htissle  daiu  i'Asic-Mimeure,  par  Félix 
Fonlon. — Voyea  ie^"  8796*. 

38058  La  ViTA  et  sitode  ZlchI:  chiamatl  Ciarcassi, 
hisloria  notabile  (di  Geor.  loleriano).  VtnetiOy 
i5o3,  in-8. 

3805a  rcUtlone  délia  Colchlde.  KapoV^ 

i63A,  in-A-  * 

3êo55  Inscription  de  la  Géorsin,  par  Wakhoocht, 
trad.  par  M.  Brosscl.  .SAioMVtersA.,  i8Al 

38056  Chro6i(|ue  géorgienne,  trad.  parM.  Brosset 
Jeune.  Paria,  i83x,  lu-8.  (Le  texte  géorgien 
a été  lithogr.  en  182g.) 

5.  Histoire  de  la  Perse,  du  Caboul,  du 
Turkestan , etc. 

18061  D««crlpllo  prnict  Imperii,  ex  Strabonis 
luffl  ex  alionim  aucloruiu  rum  iilo  coropara- 
torum  fide  comt^oslta,  auclore  Joa.  Szabo. 
lleidHb.„  1810,  in-8. 

38063  A geourapii.  mcinoir  of  lhe  persian  empire, 
by  J.  Magdonald  KiiiivEm.  Lond.,  i8i3,  io«A. 

38063  Les  BCACTB2  dé  la  Perse  ( par  Daulier  Des- 
landesj.  Paria,  1O73,  In-A. 

38o6A  La  Perse,  par  Jocbdaib.  Pana,  181  A,  5 vol. 
In-i8.*fig. 

3806A*  La  Perse trad.  par  Narcisse  Perrin. 

Pmriiy  i8s3,  7 vol.  in-18.  (Article  Barrox.) — 
Voir  daos  l’rnïeera  pittoretqui. 

38065  Notice  bistor.  sur  la  Perse  ancienne  et  mo- 
derne, par  M.  Rousseau.  MarieiUey  1817,  ln-8. 

38066  Etat  actuel  de  la  Perse,  par  Htr-Davoud- 
ZADOt'A,  en  persan,  eu  arménien  et  en  français. 
Paria,  1817,  in-18. 

38067  Pcici  Bcdik,  explicatio  utrlusque  thealri.... 
in  Persldc  orientis,  cura  narratione  de  moribus 
Persarum.  Viennœy  1678,  In-A. 

38068  Sketch  of  persian  life  and  nianners...  by  J. 
MALCOLif.  Lçnd.y  1838,  3 vol.  in-8. 

38069  Rrrum  persicarum  bistoria,  autore  Petro 
BIzarot  accessit  Henr.  Porsii  de  beilo  inter 
Murathem  111  Turcarum,  cl  Mehemetem  Hoda- 
bende  Pcrsaruni  regom  gesto,  narraiio...  in  ca 
Jos.  Barhari  et  Ainbrosii  Coiitarenl  Itineraria 
persica;  Jo.-Thomæ  Minadol  belil  (urcico- 
perslcl  hlsiorla...  Frantof.^tvp.  WeekeLy  1601, 
In-fol. — Voir  le  n*  39078. 

38070  The  history  of  Persia,  by  J.  Malcolm. 
Lond.y  i8i5,  3 vol.  In-A.— Voir  le  n*  soôii. 

38o>i  Aluliam.  Ükbcbokd,  historia  prforum  rogum 
Persaruro , pers.  ci  lat.  Vienna^  1783 , In-A.  — 
Voir  le  n*  3907H. 

38073  History  of  the  early  kings  of  Persia,  trans- 
laied  from  lhe  original  pers.  of  Mirkhond...  by 
Dav.  Shea.  Lond.y  i833,)n-B.(ArtlcleM]KCflOKD.) 

38073  Moham.  Mlrchondl  bistoria  Samanidaruin, 
pertice.  Gottingay  1808,  in-A. 

S807A  Ejusd.  hUtoria  Gasnevldi^um,  pers.  Berol.y 
1833,  in-A. 
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38075  TAEica  Fenal,  ou  histoire  des  anciens  rois 
de  Perse,  depuis  le  régne  d’Husbeng  jiisqu’k 
l'époque  de  la  conquête  arabe  (en  turc).  Vienney 
178A-83,  lo-A. 

38076  Epllome  of  the  anclent  historv  of  Persia, 

, by  U III.  Olseley.  Lond.y  1799,  In-A. 

38077  Histoire  des  Mongols  de  l>crse,  par  Raschid- 
Eldis,  publiée,  trad.  et  annotée  par  M.  Etienne 
Qiiatrcmérc.  Pariz,  i836,  In-fol. 

38077*  Vlia,cosluml  esialuradeSofi,re.dl  Persia, 
i5o8,  in  A*  (Article  Rota.) 

38077**  Le  Baptesub  de  Sophie,  roi  de  Perse,  etc. 

Pet.  ln-8. 

38078  Histoibk  (le  llrrupiloD  des  Aghvans  (en  • 

turc).  t'onatoN/ino/de,  1729,  in-A. 

38079  J*-G.  Clodu  chronlcon  peregrinaiiüs.  Lîm.. 
1731,  In-A. 

38079*  Relation  des  grandes  guerres  du  roy  de 
Perse,  par  Ani.  de  Goovea.  Roven.  16A6,  In-A. 

38080  Histoire  des  révolutions  de*  Perse,  depuis 
ie  commencement  de  ce  siècle,  .par  le  P.  Dii- 
cerceau.  PariSy  17A3,  s vol.  in-13. 

38081  Histoire  des  résolutions  de  Perse  pendant 
la  durée  du  i8*  siècle,  par  Ch.  Picault.  PariSy 
i8io,  3 vol.  in-8. 

38083  The  history*  of  Nadir  Shah,  formerly  called 
Thamas  Koull  Khan,  by  J.  Fbasex.  London , 
17A3,  ln-8. 

38063  Histoire  de  Nador-Chah,  par  Joxes.  Lond.y 
1770,  in-A. — Voir  le  n*  38iA3. 

3808A  L’Illcstre  palsan,  ou  mémoires  et  aven- 
tures de  Daniel.......  Moglnéc.  LausannOy  175A, 

ln-8.  (Romanesque.) 

28083  History  of  the  Aghvans,  translatcd  from  the 
persian  of  Neamet  Lllah.  LondoHy  1829,3  pan. 
ÎD-A. — Voir  le  n»  28191. 

38086  Account  of  ilie  kingdom  of  Caubul,  by 
F.lphinstone.  Lond.y  iBiS,  gr.  in-A.  fig. 

38087  Opisante  Tcbjoun'garii...  DescrlpUon  de  la 
DJoungarle  et  du  Turklstao  orienul,  daos  leur 
état  ancien  et  présent,  trad.  du  chinois  par  le 
P.  Hyacinthe.  Sminl^Péterib.y  A'raï,  1829,  t vol. 
I0-8.  Ag.  color. 


6.  Histoire  de  l’Inde. 

A.  Géographie,  Aniiquitée,  Moeurs  el  Usages, 
Mélanges. 

aSoSS  PiLuntes,  de  genlibus  Indtra  et  Bragma- 
nlbus.  Lond.y  i66S,  In-A. 

38088*  De  veteribus  lodis  disserutlo  Pseum  a 
S.  Bartbolomaeo.  I7g5,  in-A. 

38089  Hislorical  dlsqiiisiUon  concerhing  India,  br 
RoaesTSOH.  Lond.,  i^go,  in-A. 

38090  Anllqultés  géogr.  de  l’Inde,  par  d’ASTULX. 
Paru,  1775,  In-A. 

aSogi  Eclalrcissemenis  sur  la  carie  de  l’Inde,  par 
d’AsïiiiE.  Paru,  175s,  In-A. 

3809a  De  ritu  cl  moribus  Indorura,  In-A.  (Arlicle 
JoHAxxQ  Presbyter.) 

38093*  Description  historique  el  géographique  de 
l’Inde,  par  J.  BnsotnLiT.  Btrlln,  1786, 5 lom. 
en  3 vol.  lo-A. 

38093  Recherches  sur  Ilnde,  par  Anoorra  du 
Perron.  Berlin,  1786,  In-A. 
aHopA  L’Inde  en  rappori  arec  l'Europe,  par  An- 
quelll  du  Perron.  ParU,  1798,  a yoL  IikS. 
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280^  Map  ami  iu(molrsonnü€6laa,byi.RKJii<rcL. 
Lonà.y  I7o5»  In-ft. 

28008  DcacHpilon  de  Tlndosun,  pdr  J.  Rrv?(i:i.. 
PariSy  1800,  S vol.  liwS.,  «U  atlas  lm-8. 

28097  Kwial  hlalorlqiw,  géograph.  cl  politique  sur 
ritidoslao,  avec  un  tableau  do  son  conifnrrce 
par  Ix*  GÔii*  de  Flalx.  Pari’#,  1807,  S voL  ln-8. 
y compris  l'atlas. 

28098  LoUers  on  India,  by  lhe  col.  Taylor.  Lond., 
1800,  lurft.  flg.  — Ullres  pollllquos,  commer- 
claU’S  Cl  littéraires  sur  l’Inde,  par  Taylor,  Uad 
de  l'anglais.  Prtns,  1801,  ln-8. 

28099  'Tbc  curopean  in  ladta,  by  Tb.\Vn4.uiisos, 
Lxtnd.^  i8i3,  ln*4. 

28100  A description  ofHIndostan  and  the  adjacent 
couiilrles......  by  W.  (lAxiLTOtt.  Londan,  1819. 

2 vol.  ln*Jl. 

2$iOi  Memoirs  of .India,  coniprislng  a brtef  geo- 
graphlcal  accounl  of  the  fUst  Indles,  a sucdnrt 
hlstory  of  Hfndostan,  from  tlie  most  early  âges 
to  lhe  end  of  the  marquis  of  Hastlngs'  admi- 
nistration in  182S...,  by  R.-G.  Wallace.  Lond.  y 
182a,  ln-8. 

28101*  Tracts  historical  and  siatistical  on  India, 

by  Bcnj.  IlEYtce.  /xwid.,  181a,  In-a. 

2810a  The  Easi-Indics  gazeiteer,  contalnlng  par- 
ticnlar  description  of  lhe  counlries  compre- 
hended  uiider  lhe  general  name  of.  the  f^ast- 
Indics,  by  W'alter  llamHton.  iJtnd.y  i8i5,  ln-8. 

28102*  The  general  english  Kasl-Indla  guide  and 
vade-mecum,  by  J.- U.  Gilchust.  London^ 
1828,  in-8. 

28108  Vues  de  rindc,  par  \V.  Hodges.  London  y 
In-fol. 

2810a  Oriental  scenery,  or  views  In  Hlnüoostan, 
lakcn  by  Th.  Daihell.  /xmd.,  a part.  In-fol. 

28103  Tabicaiir  pittoresques  de  l'Inde,  traduit  de 
l'auglals  du  rev.  U.  <Uljitbb.  Vori$t  i83a-W. 
8 vol.  ln-8.' 

28100  Das  alte  Indien  mit  besonderer  Rûrks.  auf 
/Kgyplen,  TOU  P.  von  Bohicn.  KÔnigib.y  i85o, 
2 vol.  ln-8. 

28107  Th.  MAcaice's  Indlao  anÜqulUes.  tendon, 
179a,  7 'ol.  ln-8. 

28108  AntIquUles  of  Lndla,  by  Th.  and  Will. 
Danim.  tondon, i799“*®o8i  In-fol. 

28109  Monuments  anciens  et  modernes  de  l'ilin- 
doustan,  par  L.  LA.nQÜs.  Paria,  iSia-oo,  9 vol. 
gr.  In-a. 

981  loCoMPASATiTc  tIcw  of  the  ancicnt  monuments 
of  Imita,  tond.,  17^3,  In-a. 

28111  The  ruins  ofGoiir,dfScrjbed  and  represen- 
teU  in  18  Tiews,  by  CauGaroN.  tendon,  1817, 

gr.  In-a. 

28119  Inqulry  conccmiiig  lhe  site  of  andent 
Paliboihra...,  by  W.  FtAncKun.tond.,  i8ift-92, 

a voL  lo-a. 

98113  Les  Hindous,*  par  Ballh.  Solttiis.  Porfi, 
1808,  a vol.  In-fol. 

98iia  t.’HIndouslan , par  M.  P**.  Pan’#,  181S, 
6 vol.  In-iS.  (A  l'arUcle  Banon.) 

98115  Sceocry,  costumes  and  architecture,  chiefly 
on  the  western  side  of  India,  by  Rob.  Mehlile 
GainoLAY.  /.ondon,  1898-30,  lo-a. 

98116  Dissertation  sur  le.s  mœurs,  les  usages,  le 
langage,  la  religion  et  la  philosophie  des  Hin- 
dous, eu.,  trad.  de  l'angt.  par  Dergier.  Porfs, 
1789, 11HI8. 

98117  Sarrenes  chleOy  rclatlng  to  the  hlstory. 


religion,  etc.,  of  the  Hlodoos.  tmwfon,  1799, 
2 vol.  ln-8.  (Artldc  CgArmao.) 

28118  Rescarches  concemlng  tbe  laws,  tbeology, 
leariiing,  commerce,  etc.  of  ancleul  and  modem 
India,  by  Q.  Craitpr®.  /.ond.,  1817,2  vol.  ln-8. 

,28119  Account' of  lhe  wrltlngs......  religion  and 

• manncni  of  lhe  Uindoos , by  WllI.  Wiao. 
Seramperfy  1811,  a vol.  in-a* 

98120  Description  of  the  character,  manners  àntl 

costnmes  of  lhe  peoples  oT  India by  J. -A. 

Dubois,  //md.,  1817,  In-a.  (Xrad.  du  ms.  franç.) 
— Voy.  le  n*  9255. 

28121  Mœurs,  Institutions  cl  cérémonies  de  ITodo, 
par  Ji-A.  Dcnois.  Porfa,  i895,  9 vol.  ln-8. 

28192  Indian  récréations,  coiisisling  chiefly  of 
strictures  on  the  dooieslic  and  rural  economy 
of  the  Mahoroedans  and  Hlndoos,  by  Wlll. 
Tcnnanl.  tondon,  180a,  3 vol.  In-S.ilg. 

2812s  An  historical  revIew  of  the  commercial 
political  and  moral  State  of  Hindoostan,  from 
lhe  earllest  period  to  lhe  présent  tlme^  and  of 
the  rise  and  progress  of  lhe  cbristianlly  In  tlie 
Bast,  by  R.  ChaliBcId.  Lond. y 1808,  in-a> 

2812a  Hiiidu  infanticide,  edlted  wllh  notes,  by 
Ed/  Mooa.  iMnd.y  1811,  In-a. 

98125  Accounl  of  lhe  abolition  of  fcmalc  Infanti- 
cide in  Guzerat,  with  considérations  on  ibc 
question  of  pmmollng  lhe  Gospel  In  lodla,  by 
John  Cormack.  Lond.y,  i8i5,  ln-8. 

28126  W.  JoNCs's  Works.  I.ONd.,  1799,  8 vol.  In-ê. 
—Voir  le  n*  S0932 , cl  pour  les  A$ialiqnet  fle- 
semrrhiây  le  n*  3o362. 

28127  The  oriental  reperlory,  by  AlG*.DALanm.K. 
l/tnd.y  1791,  2 vol.  In-a. — Voy.  le  n»  iga67> 

28128  The  asiatic  annual  register,  ann.  I799~i9i<- 
Lond.y  iSochiS,  lom.  I— XII.  (se  continue.)— 
Forbcs's  oriental  memoirs.  Voy.  le  n*  27984** 


B.  Histoire  générale  de  l'Inde;  Histoire  parücu. 
Hère  de  scs  princes. 


28129  A key  to  the  chronology  of  the  Hiodus,  In 
which  an  attempt  Is  made  to  facllliaie  the  pro- 
grès* of  GhrisUanlty  In  Hindoostan,  by  proving 
thaï  the  protracled  numbers  of  ail  oriental  na- 
tions when  reduced  agréé  with  the  dates  glveo 
In  the  hebrew  text  of  the  Bible.  Cawthridçey 
Smith,  1820,  9 vol.  ln-8. 

281  So  ScBiPTOBUM  arabum  de  rebus  Indlcls  locl  et 
opuscula  Inedlu,  ex  receos.  Jo.  Glldemelsler. 
Bomr,  iS38,  Id-8. 

28i3i  Histoire  des  Indes  orientales  anciennes  et 
modernes,  par  l’abbé  Guyon.  Porfs,  1788, 3 vol. 
In-ia.  — Voir  les  u**  27986  et  sulv. 

28152  Hlstory  of  Hlndosian.by  .\lex.  Dow.  LomL, 
1770,  3 vol.  In-a.  — Voir  le  n*  28192. 

28153  Blagdon’s  brief  hlstory  of  lodia.  Londony 
i8o5,  gr.  fn-fol. 

28138  Ancient  hlstory  of  Hindoostan,  by  Macbio. 
Londony  1795,  2 vol.  ln-8. 

28iS5  Madiuc^  modem  hlstory  of  Hindoostan. 
London,  1802,  2 vol.  ln-8. 

aBi36  Hislotre  de  Plnde  ancienne  et  moderne , 
par  Collin  de  Bar.  Parù,  1818,  9 voL  ln-8. 

28137  Histoire  de  ITnde  ancienne  et  moderne, 
parljicrolx  de  Mariés.  Paria,  1828, 6 voL  ln-8., 
avec  2 cartes. 


HISTOIRE  MODERNE. 


a8i38  Hlftolre  de  Hade^eo  beogall,  pat  Radja 

Ball  Serampf>r$^  1808, 

281S9  The  Ittstory^  âatlquUles,  topography,  and 
suüsdes  of  eaalem  India , by  Montgomery 
MAaTiK.  I/mdon^  Alien^  i838,  S vol.  ln-8.  /Ig. 

aSi4o  Tarlkhi-FcHsIita,  or  history  of  the  risc  of 

(be  maboniedan  powcr  In  India Bombay^' 

18S1,  3 vol.  in-fol.  (Au  mol  FEaisatA.) 

381A1  Ledres  de  Jeban  de  Bcbiiaû..  toucliani  les 
affaires  des  Indes.  Toulouie  (i533),  In-d* 

aSiAa  Mempirsof  Uie  cmperor  Jahangceib^  wrUten 
by  himseJf,  and  translaied  by  D.  Price.  London^ 
i83ç)f  In-b. 

a8iA3  The  memoirs  of  Khojeb  Aboul-Korbebii. 
Catcutta^  1788,  ln-8. 

aSiAè  Tbe  history  of  HIndoostan  during  tifcreigns 
of  Jehangir,  Sbab-Jelian  and  Aurungxebe,  hy 
Fr.  Gudwis.  Cûlcutttt^  1788,  tn-â.  ~ Voyez  le 
n*  3o5a 

a8i85  The  history  of  the  reign  of  Sbah-Aulum, 
emperor  of  /Tindooslan,  by  Wlll.  FtANKUX. 
17^«  iii-4.  flg. 

a8iÂ6  Seib  Mutaqhurin,  or  view  of  modem  times, 
being  an  blstoiT  of  India  for  the  years  >7i/h8S. 
Calcutta^  1789,  8 vol.  In^. 

28187  MooLüKHUos-ool-Tuwareekb  (In  Persian), 

being  an  abrUlgment  of  tbe  biatorical  work  cab 
led  the  Sein  Mootakherin.  i83S,  ln>8. 

28188  Memoirs  of  Zahir-eddin  Mobanuned  Babeb, 
wrUten  by  himself.  London,  182A,  io-8. 

28189  Memoirs  of  the  Puiban  soldler  of  fortune, 

tbe  Nuwab  Ameercd chief  of  Seitmg  Touk, 

etc.,  coroplled  In  persian  by  Bcfsawbi  Lal. 
Caicutta,  1832,  in>8. 

281 5o  An  aecount  of  thé  présent  condlllon  of  the 
trlhf*  of  Hamoostes,  including  tbe  life  of  the 
rhief  Oomiah  Nalk,  by  capl.  Alei.  Uackiotosb. 
Bombay,  i833,  in*8. 


0.  Histoire  des  conquêtes  et  des  établissements 
des  Européens  dans  l’Inde,  et  principalement 
de  la  domination  anglaise. 


28iSi  CoBipendio  de  las  hislorias  de  los  descu- 
brlmleotos,  conquisias  y guerres  de  la  India 
oriental , y sus  Islas,  por  Mart.  de  la  Poentb. 
Madrid,  1881,  ln<d.^vMr)es  n**  27988  etsulv. 

281 3i^  An  bisioiicaü  sketch  of  Goa,  by  D.-L. 
CoTTiNBAo.  Madroi,  i88t , gr.  ln-8.  ^ Voir  les 
n«*  27958  et  suif. 

28i5i«  Jac.  Taviira,  commeotariua  de  rebus  In 
India  apud  Dioda  gestls.  Ocm'mhr.,  i588,  ln>8. 

381 52  L’inde  française,  pubi.  par  MM.  G^lnger 
et  Cbabrelle,  avec  un  texte  pw  E.  Bmuioer. 
Pûris,  1827,  lo-fol. 

2Si58  Mémoires  historiques  de  M.  R-Pr.  Mabé 
de  Iji  Bourdonnais , recueillis  et  publ.  par  sou 
petu^fds.  Paris,  1827,  in-8. 

28158  Hi.sloire  de  la  mission  danoise  dans  les 
Indes  d'Orient,  en  i7t>5-38,  trad.  de  rallcmand 
par  Niecamp.  Genève,  1785,  S vol.  pet. 
in-8.  (déjà  sous  uu  titre  différent,  n*  20677.) 

28155  Vies  des  gouverneurs  généraux  des  Indes 
orientales,  avec  l’abrégé  de  Thistoire  des  éta- 
blissements hollandais,  par  J.-P.-J.  Dubois. 
La  Haye,  176s,  ln-8.  — Voir  le  n*  27968. 

q8i56  History  of  the  milUary  transactions  of 
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tbe  britlab  nation  In  lodostan,  by  Rob.  Oihe. 
lonifoiK  180I,  8 voL  iu-8. 

28157  Histoire  dvile,  politique  et  militaire  de 
rinde,  ou  l’Anglais  aux  Indes,  d’après  Orme, 
par  J.-W.  Archcnbolu.  Lausanne,  179G,  3 vol. 
in-12. 

28i58THe  bistory  of  britlsh  Ibdla,by  James Hitx. 
London,  1826^  vpl.  in-8. 

28159  A general  Idea  of  government,and  people 
of  Indoostan,  by  Rob.  Orme.  Lond.,  181 1,  ln-8. 

28160  Rise  and  progreas  of  the  britlsh  powcr  in 
India,  by  Peter  Auber.  Lond. , 1 837, 2 vol.  in-8. 

28162  History  and  descriptive  aecount  of  britlsh 
India,  by  Hugb  Murray^  J.  ^Vilson,  R.  K.  Gre- 
vllle,.prof.  Jameson,  etc.  Bdinburgh,  i832, 
8 voL  in-12. 

28161*  Histoire  de  la  conquête  et  de  la  fondation 
de  remplre  anglais  dans  l’Inde,  par  le  baron 
Barchou  de  I^ahoên.  Paris,  1881 , 0 vol,  ln-8. 

28162  Ufe  of  lord  Clive,  governor- general  of 
India,  by  J.  Malcolm.  Lond,;  1886,  8 vol.  In^ 

26163  An  auihentic  copy  of  the  correspoodence 
In  India , between  the  counlry  powers  and  tbe 
Easi  India  company’s  servants , contalning 
amoogst  many  others  the  letters  of  Hasüngs, 
Maepberson,  Stables,  etc.;  togetfaer  with  tbe 
minuta  of  the  suprême  councll  at  Calcutta. 
London^  Mrett,  1787,  0 vol.  in-8. 

28168  Strlctures  on  the  asiatic  esiabüsbmenta  of 
GreM-^ritaln,  wUb  a view  to  an  Inqulry  loto 
tbe  true  Interais  of  tbe  East-indla  company, 
by  WilL  Playfiir.  London.,  i799t  ln-8. 

28165  Brltish  India  analyted;  tbe  provincial  and 
revenue  es^abUshments  of  îlppoo  sultaun  and 
of  mabomedaa  and  brltish  eonquerors  in  Bhi- 
doostao,  BUted  and  consldered  (by  Charles 
Grevile).  London.,  1798, 8 vo).  ln-8. 

28166  A narrative  of  Uie  poiltictl  and  odlltary 
transactions  of  britiah  Indla,^  nnder  Uie  admi- 
nistration of  tbe  marqueasof  Hastiogs,  by  Q.- 
Tb.  Pbinskp.  tende»,  1820,  lonl. 

28166*  NABBAme  of  lhe  hisurrectioo  whicb  hap- 
peiied  in  the  Zeemedary  of  Bina  ris.  Calcutta, 
1782,  pet.  in-fol. 

28167  Tbe  polilicai  bistory  of  Indlr,  lySê^iSnS, 
by  J.  Malcolm,  tonde»,  1826,  2 vol.  ln-8. 

28168  History  of  the  brltUb  campaign  In  the  In- 
(Bes,  In  1798,  by  Cooper  Wiu»taii8.  London, 
1796,  In-fol.  Voir  28187  et  solv.;  aussi  28208. 

28169  MlHtary  memoirs  and  extraordloary  talent 
of  general  Thomas,  by  W.  FkAKsiia.  Cakutta, 
iBol,  ln-8. 

28170  Tbobu’s  memolr  of  tbe  war  in  India  loto 
the  years  1808-6.  London,  ln-8. 

28171  Memolr  of  tbe  operations  of  tbe  brlUsb 
army  In  ItMÜa,  by  Val.  Buckirl  London,  1621, 
in-8.,  et  atlas.  Voir  les  d**  28186-69,  2820S 
et  28208. 

D.  Histoire  spéciale  de  diverses  contrées  de  PInde. 

( L«*  A.  MOI*  à xssns  tont  ma)  pla«ÿ»  ici  ; Ms  appartteaaaot 
A la  s«vUon  8,  «t  doiveat  être  araot  1«  o.  ssass.) 

38172  Histoire  générale  de  l'empire  du  Mogol, 
depuis  sa  fondation  jusqu'à  présent,  sur  les 
mémoires  portugais  de  Manouchl,  par  P.-Fr. 
Calrou.  Paris,  171S,  8 vol.  in-i3,  ou  1725, 
1 vol.  In-A 
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9St7S  Mémoires  sur  l'Indosiin,  ou  Templre  Mogol, 
par  M.  GmiUL  Parh^  Irvê.  flg. 

ÿ8i74  llisiorical  rragairnli  of  (hr  Mogul  cmp'lre 
{by  Rnh.ORMc).  London^  <7^^*  iti*8. 

oSi75  ThcTfikrrch  al  Vakiat,  piivate  mcmoirsof 
Mogluil  «>nipcror  Humayum,  wriUrn  in  lhe  pi*r- 
sian  ianguago  by'Joi'Hca.  Lomdon^  in*1. 

U8176  Ôair.m  ofthi^  Plmlarles;  preceded  b)  bistor. 
notkres  pf  (he  rise  of  lhe  differetil  Mabratia 
slalrs.  ('«imfM,  iSip,  in-8. 

98177  A leücr  on  lhe  Madras  establishmenl  (and 

ou  tbe  Mahratla  people),  by  VV.-H.  Tosc.  Bom- 
fcoy»  »70A,  ln-8.  • 

98178  of  lhe  Mahratla,  by  Edw.  ScoU 
Waju?)0.  Lomtony  1810,  iiM. 

98179  LcUerswrUlen  In  a Mahratla  camp  duHng 
the  year  1809,  by  Th.  Duor  RaocoRTON.  Lond.y 
181S,  in-A.  Gg.  color. 

98180  Les  Maraiirs,  trad.dc  l'angl.  deBrougblnn, 
par  Barroa.  Par/i,  1818, 9 vol.  ln-18. 

a8i8i  A hiilory  of  lhe  Mahratlas,  by  J.  Gram 
DiTr.  tondoHy  1S96,  8 vol.  in4. 

98189  lIoMe’s  Mlecl  vlcvra  In  Mysore.  London  ^ 

1708^  lo-8. 

9B188  \>ws  of  places  In  the  kingdotn  of  Mysore, 
by  CoLXaaoosB.  Londony  i8o5,  gr.  lii4ol. 

9818A  Picluresque  scenery  In  ibe  klngdom  of  My- 
sore, froffi  drawings  taken  hy  Ucttei.  Londouy 
î8o5,  gr.  In-fol. 

98185  Histoire  des  progrès  et  de  la  chute  de  l’em- 
pire de  Mysore,  sous  les  règnes  de  llyder«Aly 
et  Tvppoo-Salb,  par  J.  Micuaco.  PariSy  1801, 
9 vol.  in-8. 

98186  Sketch  of  the  war  with  Tippoo  sultan,  by 
Mackbssic.  Calcuttay  179s,  9 |>art.  In-A. 

98187  A view  of  lhe  origin  and  conduct  of  lhe  war 
wiili  Tippoo  sultan,  by  Alexander  Bestson. 
London,  i8oo,  gr.  ln-4.  pap.  vél.  flg. 

98188  A revIew  of  lhe  orlgln,  progress  and  resull 
of  tbe  laie  décisive  war  In  Mysore,  wlib  notrs 
and  an  appendix,  by  M.  Wood.  London,  Cadclty 
1800,  gr.  In-A. 

28189  Select'  lellers  of  Tirpoo  sultan.  London, 
1811,  in-i. 

98190  Description  of  Serlngapatan,  wIth  six  views 
drawn  by  M.  Home.  I^rndon,  17^,  in-fol. 

98191  An  bistor.  relation  of  the  orlgln,  progress 
and  final  disaolutlun  of  the  govemmeut  of  lhe 
Rohllla  Afgans  in  lhe  ndrihem  provinces  of 
Hlndosun,conipiled  front  a pcrslan  manuscripl, 
etc.,  hy  Cb.  llANitTON.  London,  in-8.  — 
Voyex  le  n»  98088. 

98199  pEaisMTi's  hislory  of  Dekkan.  Lond,,  1800, 
9 vol.  in-A.  (Suite  du  n*  98189;  voir  aussi  le 
n*98iAo.) 

98195  A hhtory  ofNlEam  Atee  Khaun  Soobach  of 

the  Dckhan vrlih  an  appendix,  by  W. 

HoLLiscaEET.  Colrutta,  i8o5,  In-A. 

9819A  Book  ofroads  throughout  Dengal.  CtdatUa, 
1896,  lii-A.  — Voir  le  n*  90700. 

98198*  Lellrcs  sur  le  Beiigal,  écrite  des  bords  d^u 
Ganse,  par  F.  Delllle.  Parù,  1895,  gr.  In-iS. 

98198  The  hlstory  of  Dengal,  by  CL  Stewset. 
London^  l8l3,  lo>A. 

98196  A guide  to  tbe  commerce  of  Bengai , by  J ■ 
pHir^  CoiCKtta,  1899,  lii'A. 

98196*  The  Bengai  agar  Gnoc  and  gaxcUoer. 
l'aUutta,  18A1,  9 vol.  in-«. 

98id7  Tbreode  of  tuOltary  standing  régula  lions  of 


lhe  Bengai  esiablisbineot,  by  H.  Grâce.  Caleutta^ 
I79i>  In  a. 

98197*  A narrative  of  the  transactions  in  Bengale 
diirlng  the  soobahdarlos  of  Axerm,  Jafferushan, 
etc.,  Iranstated  by  Gladwix.  Colcutta,  1788, 
ln-8. 

98198  Historical  sketchesof  tbesouthof  India,  by 
Marks  W1LK.S.  London,  1809,  S vol.  In-A. 

98199 A niemolrof central  India...,byJ.MAtcouc. 
London,  1898,  9 vol.  in-8. 

98900  The  aimais  and  antlqoities  of  Rajast’haiîr 
by  J.  Ton.  lÀtndon,  1899-89, 9 vol.  tn-A. 

98901  Radjatakangixi,  histoire  des  rois  de  ^aci>- 
mir,  traduite  (du  sanscrit),  par  M.  A.  Troyer. 
Pont,  i8Ao,  9 vol.  ln-8. 

98901* ‘Brèv'e  dlsmrso  en  qpe  se  eueiAa  la  corv- 

questa  del  Pegu por  M.  de  Asaec.  Lisboa, 

1617,  ln-8.  — Voir  le  n*  90719. 

98903  A description  of  lhe  burmese  empire,  coin- 
piied  chieûy  from  native  docupients  hy  lhe  rev. 
iatber  Sangermano,  and  translaied  from  bis 
ms.,  by  Will.  Tandy.  Rome,  printed  for  the 
Orimt.  transi,  fund,  i833,  In-A. 

98903  Narrative  of  lhe  burmese  war,  detalllng  the 
operations  of  major-gon.  sir  Arcblbald  Cami»- 
beH’s  army,  from  may  189A  to  february  i8a6, 
by  major  Snodgrass,  sec.  edlt.  London,  1897, 
tn-8.«  cari,  et  flg. 

9890S*  EIghieen  hlstor.  vIews  illustrative  of  ihe 
operations...  In  Uie  birman  (erritories,  etc.,  by 
lhe  Meut.  Moore.  London,  1898,  ln-8. 

989qA  Dncuinenis  lltusirallvc  of  the  burmese  war, 
by  H. -H.  Wilson.  Calcutta,  1897,  In-A.  * 

98905  Relaclon  de  los  succesos  del  regno  de  Cam- 
bava,  por  0.  de  S.  Astonio.  S.  Pablo  de  VaU 
ladolid,  1606,  in-A> 

96906  Sketch  of  the  Sikhs,  a slngnlar  nation  In  the 
province  of  Peryab,  In  India,  by  J.  MAkOOuf. 
London,  1819,  ln-8. 

7.  Histoire  de  l’Arcbipcl  indien  : CeyUn, 
Sumatra,  Java,  les  Philippines,  etc. 

Hlstor;  ot  the  Indlan  Archipelago,  by  John 
CaAWFüaD.  Edinbürgh,  1830, 3 vol.  ln-8. 

98907*  Notices  of  Inûlao  archipelago,  by  J. -H. 
Mooa.  Singapore,  1837,  In-A.,  caites. 

s8908  .Mala)an  miscellanies  (eollected  and  chlefly 
writteii  by  Th.  Stamford  Rafplbs).  Beneoolen, 
1890-99,  9 vol.  ln-8. 

98909  Malay  annals  :•  (ranslated  from  the  malay 
language,  by  J.  Leyden.  London,  i8ai,  In-8. 
(Article  Raffxes.) 

98909*  Tbe  Maha'  wan&o...  an  hlstor.  work  In  lhe 
anrient  Pa'Ii  language  compiled  by  Mabaxa’mo. 
1838,  9 vol.  In-A. 

98910  Histoire  de  l’Ile  de  Ceylan,  par  RIbeyro, 
trad.  du  portugais,  par  Le  Grand.  Amsterdam , 
ou  Paris,  1701,  ln-19.  flg.  — Voir  le  n*  90707. 

98911  The  historyofCcyIon...,bypHii.ALETBBS..., 
to  which  is  subjolned  Rob.  Knox’s  htsiorlcal 
accouoi  of  the  Island...  London,  1817,  In-A. 

38919  An  epitome  of  lhe  history  of  Ceyloii,  com- 
piled from  native  annals,  and  üie  firsC  iwenty 
chaplcrs  of  lhe  Mahawanso , trànslated  by 
George  Tunioiir.  C-eglon,  18S6,  ln-8.  ' 

. 98913  A picturcsqtie  lllustraüoii  of  sceoery,  etc.. 
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•f  ih«  Itlaod  of  Ceyloo,  by  S.  DAitnu..  Lawiùny 
liwfoL 

aSaUTbe  hittory  of  Raja  Prarap  Adiiiya,  kiog 
of  islaikt  of  Saugor,  by  WÜL  CAKCT.5^«Mpor#, 
i8ou  io-A. 

VVlll.  Mamde?('5  hUtory  of  Sumatra,  lond.^ 
i8iivfD‘A*  • 

aS’itO  An  cx|)o&Uion  of  ibc  rflatloosof  ihc  brill^h 
koveriirp«nt  wiih  th«  sultan  and  slatc  of  Pa> 
Irnibang,  with  descriptive  accoiints  and  tuaps 
of  Palenibang,  ami  ihe  l^lapd  of  Banca,  by  maj. 
M.’H.  (U>urt.  Lnndon^  Black^  i8si,  gr.  in-ft. 

^8ai7  Mcmoir  of  tbe  ronquest  of  Java,  by  W'ili. 
Trorn.  Lomion,  i8i3,  ln-&.  flg. 

q8hiB  Raffles’s  acrount  of  Ibe  Islaiid  of  Java. 
londoHy  1817,  a vol.  iii-4. 

üVii9  Coup  d’cell  sur  IDc  de  Java,  par  lo  comte 
C.-S.  de  Hugendorp.  Bruxelle*^  i83o,  in-8. 

Mémoires  sur  la  guerre  de  Hic  de  Java,  de 
i8a5  30,  par  F. -Y. -A.  de  Stuers.  Leydf^iUi^ 
ln-4.,  et  allas  in^fol.  obi. 

3&0  J1  Sucesos  de  las  Islas  Flllpplnas,  por  de 
Mobga.  En  ireariVo,  iOoo>  In-foU 

oSaoa  Conqulstas  de  las  islas  Pbllipinas;  ppr  el 
P.  de  San  Ai’gobtiii.  Jfadn'd,  1698,  ln*fol. 

38aa3  Historla  de  las  Islas  Pbllipinas,  cbmpiiesia 
por  Joaq.'MarL  de  ZoSioa.  Sampaloc^  i8o3, 
tn>8. 

u8s3&  Historla  general  Philipinasi...  por  el  P. 
Fr.  Juan  de  la  Concepcion.  En  Manila^ 
ih  vol.  in-ft. 

38X33  Kstado  de  las  Islas  Phiilpinas  en  aflo  de 
1810,  por  Th.  de  Comyn.  Madrid^  1810,  In-A. 
— Trad.  en  anglais  (wiih  notes  and  a prelltnî- 
nary  discoursc),  par  Will.  Wallon.  Lêndon^ 
1831,  in-8. 

38338  Descripcion  de  laysla  de  Luzon,  por  Ydclf. 
de  Aragon.  I/mr'/o,  i8i9>3i,  In-à. 

98337  Hislorla  de  las  islas  de  Mindanao,  Jolo  y sus 
adyacetilrs,  pore!  P.  Franc.  Combes,  .tfâdrfd, 
1687,  In-fol. 

38338  Conqulsla  de  las  Islas  Molucas,  por  Bartb. 
L<n)h.  de  Aboersola.  Madrid.  1609,  tr>-fn(. 

38339  Description  de  nie  Formosa,en  Asie,  dressée 

* sur  les  mémoires  de  George  Psai.manazar 

par  N.  F.  D.  B.  U.  1708,  in*i3,  fig. 

(Roman  géographique.) 

383S0  Histoire  des  lies  Mariannes...  par  le  P.  Ch. 
LeGobicn.  Paris^  1700,  Ii>*i3.  • 

8.  Histoire  d'une  partie  de  l'Asie  centrale 
et  septentrionale,  comprenant  ITnde  au 
delb  du  Gange,  le  Tibet,  la  Mongolie  et  la 
Tartarie. 

(Lm  n.  saaoi-taaos  dtvrtlMi  étH  placés  ick} 

. 38381  ftla^sln  asiatique,  ou  revue  géographique 

et  historique  de  i*  Asie  centrale  et  s^lrntrlonale, 
publié  par  M.*J.  Ktaproih.  Parité  i833,  2 vol. 
in-8. — Voir  le  n*  379M. 

3833e  Forschiingen  Im  Gebfele  der  eltcren  reU« 
gi'osen...  Recherches  dans  le  domaine  de  l’an- 
clenoc  histoire  religieuse,  politique  et  littéraire 
des  peuples  de  l’Asie  centrale  et  principalement 
des  Mongols  et  des  Tlbclaliis,  par  I.-J.  Schmidt. 
SainhNttrthomrÿ^  i83d,  gr.  In-8. 


MOÜEUME.  61 3 

18333  Beleudituog  uod  Wldcriegung  der  Fors* 
chungen...  Examen  el  réfutation  des  recherches 
de  M.  J.-J.  Schmidt  de  Saint-Pétersbourg,  sur 
l’histoire  des  peuples  de  l’Asie  centrale,  par 

* J.  Klaproth.  Parfs^  1813.  ln-8. 

18333  J.-J-  Schntidi’s  >Yùrdigung  und  Abferti- 

cuiig. Appréciation  et  réponse,  par  J.-J. 

Schmidt  sur  les  prétendus  examen  et  réfutation 
de  M.  klaproth,  de  ses  recherches  dans  le  do< 
tuainc  de  Thlstolre  des  peuples  de  l’Asie  cen- 
trale. Lipziÿy  1838,  in>8. 

38333  Anaccoimtorklngdoiuof  NVpanl,by  WlU. 
KutKPATmlca*  LondoHy  1811,  in-3-  8g. 

38338  Anaccounl  of  lhe  klngdom  of  Népal,  by 
Fr.  Hamilton.  Bdinburgky  1819,  in*8.  (Article 
Bicharan.) 

38337  Hbloli  e üeSiam,par  de  La  Loobebe.  Pariiy 
2891,  3 vol.  (11-13. 

96338  Histoire  du  royaume  de  Slain,  parTurpIn. 
/»<trfa,  1771,3  vol.  ln-13. 

38339  P.-.\lcx.  de  RnoDCÿ,  tuncbincnsls  hbloriie 
librl  II.  îMqduniy  i633,  ln-8. 

38330  Hislorla  delTunchlno  e dcl  Glapponc,  dat 
P.-G.-F.  de  Marini..  Fenefm,  i885,  in-i3. 

38331  Exposé  statistique  du  Tunkin,  de  la  Co- 
cblochine,  duCamboge, etc.,par  M.  M.-N.,Bur 
la  relation  de  La  Bissachére  (rédigé  par  de 
Blooiyon).  Londrfs^  1811,  9 vol.  In-8. 

3896‘J  filât  actuel  du  Tunkin,  de  la  Cochinchloe 
^el  des  royaumes  de  Cambogo,  Laos  et  Lac-Tbe, 
*par  M.  de  La  BissacB^,  missionnaire  aposto* 
liquet  traduit  d'après  les  relations  originales  de 
ce  vovtge.  pMriêy  i8i«,  9 vol.  ln-8.  (rélmpres* 
slun  de  Partkie  précédent). 

36333  The  ipbsloii  (of  M.  Crawfurd)  to  Siam,  and 
to  Hue,  the  capital  of  CochlDchlna,  from  tfae 
journal  of  Geor.  Flnhryson.  imwtan,  1898,  ln*6. 

( Article  Rafflcb.) 

98333  Johannis  Kofller  historloa  Gochlnehlnm  det- 
criptio.  In  epllomen  redacta  ab  Aoselmn  ab 
F.ckart,  edente  Christopb.  Theoph.  de  Murr. 
Sorimbfrgdy  Monathy  180S,  ln>8« 

38338  Account  of  (he  brilish  seltlements  In  tbo 
ktfaits  of  Malacca,  by  lleut.  Newbold's.  tond,  y 
18S9,  a vol.  In-8. 

98337  Descubrlmcnto  do  grab  f^tayo,  o dos  relnot 
de  Tibet,  por  Ant.  de  A.nobaoo.  LfaèoA,  1898, 
iu-A> 

38338  Description  du  Tibet , d'après  la  relation 
des  Lamas  Taogouies,  trad.  de  l’allemand  par 
Reiillly.  Pariiy  1808,  ln-8. 

9S339  Description  du  Tubet,  traduite  partielle- 
ment du  chinois  en  russe,  par  le  P.  Hyacinthe 
BUchourln,  et  du  russe  en  français,  par  M***, 
revue  el  corrigée  sur  l’original  chinois,  coinplé- 1 
tée  el  accompagnée  de  notes  par  J.  Klaproth. 
Pariiy  fmprfiN.  roy.,  i83i,  ln-8. 

aSuSo  Sammlutigen  hlslor.  Nachrichten  Ober  die 
Hongollsch.  VOlkcrschaflen,  von  P.-S.  Pallas. 
Saint-Pétmbour0y  1778-1803,  3 part.  ln-3.  fig. 

38j3i  Zapiski  oMongoIti...  Mémoires  sur  la  Mon- 
golie, par  le  P.  Hyacinthe.  Saint-PéleribcurÇy 
1898,  3 vol.  ln-8.  fig.  (en  russe). 

98353  Denkwnnligkciten  ùber  die  Mongolel 

Mémoires  curieux  sur  la  Mongolie , par  le  P. 
Hyacinthe,  trad.  du  russe,  par  Karl-Frloürich 
von  der  Borg.  Bcrftii,  183s,  ln-8.  fig. 

b83S3  Oeschichte  der  Moogolen...  Histoire  doo 
Mongols  jusqu’k  l'an  iio8,  secours  pour  la  rec-- 


6i4  HISTOIRE. 


Uflcaüoo  de  ThUtotre  et  de  U géographie  de 
l'Asie  centrale,  par  K.  Dletrkh  Hûllmann.  . 
Berlin^  170O1  in>8. 

a8a54  Abilguasi  historia  MouRolorum  et  Tataro> 
rum.  Casaniy  i8a5,  irv-ToL 

a6a55  ilisloirc  généalogique  des  Tatirs,  irad.  du 
manuscrit  tariare(fic)  d'Abulgosi  Bayadur-Chan 
/ni  allemand,  par  plusieurs  olDclers  suédois,  et 
de  ralleni.  en  françab),  avec  un  grand  nombre 
de  remarques  par  D.  (publ.  par  BenUock). 
Lejfdty  17ÜO,  pet.  in>S.,  cartes. 

«8354  Histoire  du  grand  cro|>ereur  de  Tarurie, 
par  Attbon,  traduite  par  J.  Lôngdil.  Pana, 

1 dag,  ln*foi. 

»89S7  Histoire  du  grandGenghlscan, empereur  des 
anciens  Mogols  et  Tartars,  avec  Thistolre  abré- 
gée de  MS  successeurs,  par  Petis  de  La  Croix.' 
Por/s,  1710,  ln-i3. 

98358  Histoire  de  Gentchiscan  et  de  toute  la  dy- 
nastie des  Mongous,  par  le  P.  Gaceil.  Porfa, 
OS#,  ln-4. 

983ÜQ  Vie  de  DJinghis-Khan  et  de  Timour,  par 
Ibrahim  KalVci  (en  turk).  C'asoji,  1833,  in-8. 

98360  Histoire  des  Mongols,  depuis  Tchinguiz- 
Khanjusqu’à  Temer Bey,par  Ch.d'OBftsos  fils. 
La  Haye,  i83ft-35,  in-8.,  tom.  I à iV.  (Article 
Moubadja.) 

983G1  Abmcois  Arabslade,  viut  et  rerum  gestarum 
Timuri  historia,  arab.  et  iat.  Leovard.^  1767, 

3 vol.  pet.  in-A. 

98303  The  HuUuzat  Timury...  translated  by  Ch. 
Stewart.  London,  i83o,  iii-4.  (Article  Tmra.) 

38303  Histoire  de  Timurbec,  sous  le  nom  de  Ta- 

' merlan,  écrite  en  persan  par  Cbercrcddin  Ali, 
traduite  en  françois  par  Peüsde  La  Croix.  Parts, 
1733,  6 vol.  in-13. 

3836A  P.  PcROKDisi  .Pratensb  vita  Tamerlanis. 
florentùVy  ij55,  in>8. 

38305  Historia  del  gran  Taraorlan,  por  Aeoote  de 
Molina.  SevUla-t  i583vpeL  in-fol. 

38366  Histoire  du  grand  Tamcrlan,  jiar  deSamc- 
TYO'v.  Amsterdam^  1678,  in-13. 

38367  Histoire  de  Tamerian,  empereur  des  Mogols, 
et  conquérant  de  T Asie,  par  Margat.  Pons, 
1789,  3 vol.  In-i9. 

98368  Mémoires  sur  les  relations  politiques  des 
princes  chrétiens,*  et  particulièreiiient  des  rois 
'de  France,  arec  les  empereurs  mongols...,  par 
Abel  Rémusat.  Peu^it^  1833*38,  iiHk. 

aSaOg  Geschlchle  der  Ost  Hoiigolen  und  Ihres 
FQrstcnliauscs..,  von  Ssanabig  Ssetskti.  Sainte 
Vétersbourg^  183g,  iu-8. 

38370  Tarurie  septentrionale  et  orientale 

publiée  par.Mc.  Witbon  (en  néerlandais). 

I Amttndam^  1785,  3 vol.  in-foK 

g.  Histoire  de  h Chine  et  de  la  Corée. 

38371  Kibcheri  China  monumenüs  lilustraia. 
AmUelodami^  1667,  io-fo). 

38379  Historia  de  las  cosas  raas  notables  de!  grau 
rcyno  do  la  China,  por  Fr.-Joan  Gokçalfz  de 
Mendoza.  Aoma,  i58j,  iii-8.  — Voir  rarticle 
liisToiBi:.  du  royaume  de  la  Chine. 

38373^  Étal  présent  de  la  Chine,  en  flg.,  par  J. 
(loévrr.  Pnnj,  1697,  In-fol, 

38378  Descripüuu  de  U Chine,  par  J. -B.  Di  hauie.  • 
P/iri$^  1735,  h vol.  iii-fol. 


98375  De  la  Chine,  ou  description  générale  de  cet 
empire,  rédigée  d'après  ies  mémoires  de  la 
mission  de  Pékin...  par  M.  l'abbé  Grosier, 
5*  édit.,  considérablement  augmentée.  Paris^ 

1810,  7 vol.  ln-8. — Voy.  Maillac. 

38376  La  Chine  en  miniature,  par  Rbbton.  Parts, 

1811,  ft  voU  ln-18.  — Coup  d’œil  sur  la  Chine, 
par  le  même.  PariSy  1813,  9 vol.  ln-18. 

aB'.HT  La  Chine...  avec  des  notes  expliralivcs  et 
une  liiiroducliun  par  D.-B.  (Bazin)  de  Malfip.br. 
Portr,  i836-Sg,  2 vol.  gr.  In-â. 

38978  La  Chine,  ou  description  générale  des 
mœurs  et  des  coutumes,  etc.,  de  l’empire  chi- 
nois, par  Fr.  Davis,  traduite  de  l'anglais  par  A. 
PIchard,  revue  et  augmentée  d’un  appendice  par 
Bazin  atné.  ParUy  1837,  3 vol.  iii-8. 

38378*  Dictionnaire  des  noms  des  villes  et  arron> 
ilissemenis  des  premier,  deuxième  et  troisième 
ordres  de  l’cinpirc  chinois,  par  Ed.  Diot.  Parts, 
1882,  in-8. 

3837g  Mémoire  dans  lequel  on  prouve  qtfc  les 
Chinois  sont  une  colonie  égyptienne,  avec  un 
précis  du  mémoire  de  l'abbé  Barthélemy,  sur  les 
lettres  phéniciennes,  par  de  Guignes.  Par. , 1 75g, 
in-13.  — Doute  sur  ce  mémoire,  par  Le  Roux 
Desbautesrayrs.  Pans,  1759.  — Réponse  de  de 
Guignes  au  doute  de  Desbautesrayes.  Paris, 
1759,  in-13. 

98380  Lettres  au  P.  Parrcirin,  contenant  diverses 
questions  sur  la  Chine,  édit,  augmentée  de  di- 
vers opuscules,  par  Dortousde  Slairan.  Paris, 
1770,  In-8.  fîg. — Ou  sous  le  titre  do  Lrttres 
d'un  missionnaire  à Pékin.  Paris,  178a,  iu-8. 

38381  Traité  de  la  chronologie  chinoise,  par  Aut 
Gaübil.  Paris,  1818,  in-8> 

98363  (Jeber  die  Zeilrcchnung  der  Cbinesco,  von 
Ludw.  Idclcr.  Éerlin,  i83q,  in-û. 

98383  Hlmoibbs  concernant  les  Chinois,  par  tes 
missionnaires.  Paris,  1776,  16  vol.  i»-8. 

38388  Mémoire  sur  ia  Chine,  par  d’A.iviujî.  Paris, 
1776, ln-8. 

38385  A view  of  China,  by  Mobbisor.  Sfacao,  1S17, 
in-A. 

383,86  Miscellaneous  notices  rclaüng  to  China 

by  G.-T.  Staurtor.  Lond.^^  i8aa-38,  3 vol.  in-8. 

38987  Essais  sur  r-architecture  des  Chinois,  leurs 
mœurs  et  usages  (par  DeUlour).  Paris,  a8o3, 
ln-8. 

38388  CosTSMB  of  China.  — Voir  le  n*  g063. 

38388*  Masor's  punishement  of  China.  London, 

1801,  in-8.  (Voyez  Costumb.) 

38389  Tratado  em  que  se  cootem  muUo  por  ex- 
icitso  as  cotisas  da'  China,  etc.,  por  Gasp.  da 
Crcs.  Evora,  iSyo,  ln-8. 

98290  Aboai,læ  Bcldavœi  historia  slnensls.  fsno', 
1689,  in-8. 

38991  Historia  de  las  Islas  âel  archipelago  y reynos 
rie  China,  Tartaria,  etc.,  por  F.  Marcello  de 
UnADesEiAA.  Bareelona,  1601,  in-8. 

38999  Traladps  Iiistoricos  de  la  monarehia  de 
(ihioa,  por  Fem.  de  Navabettb.  Madrid,  1676, 
in-fol. 

28393  Histoire  de  la  Chine,  traduite  par  le  P.  de 
Moyria  de  .Maiu-ac,  avec  nne  description  par 
l’abbé  Crouler.  Paris,  1777,  i3  vol.  ln-8. 

36398  A sketch  uf  chinese  history,  anrient  and 
nmdeni  : romprising  a retrospect  of  the  forcign 
Inlercour&c  and  iradc  wilh  China,  illusir.  by  a 


r 
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Dew  wap  of  tlie  empire^  by  (be  rev.  Charles 
Guiziaiï.  LondoHy  u vol.  I11-8. 
iiSagS  Anecdotes  clikioiscs,  Japonolses,  siamoises 
et  tonquinoises  (par  CasUlloo).  Paris^  177A, 
pet.  ln-8. 

nHogO  Abrégé  historique  des  principaux  traits  de 
la  vie  (le  (^nfucltis,  en  estampes  gravées  par 
lieLMVN.  lit-â. 

u8-ip7  Faits  mémorabiesdesenipereurs  de  la  Chine, 
en  a4  estampes,  gravées  par  le  même.  lii-A. 
9HJ98  M.  Martisi  de  bello , tartarico  hisloria. 

Amstelodami,  i055,  in>ia« 
t28‘iog  Histoire  de  la  conquête  de  la  Chine  par  les 
Tartares  Manchoux....,  par  Vojeii.x  de  Brunem 
(le  P.  Jouve).  Lyon,  175(),  a vol.  i(W*i. 
t283oo  Histoire  de  la  cour  de  la  Chine,  par  M. 

ÜAcoïka.  Paris,  1G6S,  io-ia. 

98301  Nouveaux  mémoires  sur  Télat  présent  de  la 
Chine,  parle  P.  Le  Comte. .^nuterilam,  1693  gB, 
ou  1701,  3 vol.  ln-19.  (Peut  se  placer  dans  les 
Missions.) 

*jH3o*i  Victoires  et  com]uéles  de  reropereiir  de  la 
Chine,  représentées  en  iG  planches.  lu'fol. 

' '2B3o3  Recueil  de  monnaies  de  la  (^blne,  du  Japon, 

(le  la  Corée,  etc.,  par  le  baron  de  Ciucdoir. 
Srtint-Pétersbourff^  iBA'i,  iii>fol.  (Voir  dans  nos 
ndrjitions  et  corrections.)  * 

*j83o3*  Description  des  médailles  chinoises  du  ca- 
binet impérial  de  France,  par  J.  Uager.  Paris , 
f i8o3,  In-A.  , 

-.>H3o)  Monument  de  Yu,  par  Jos.  Uager.  Paris, 

. 1809,  In-fol. 

I 9B30J  Description  de  PcklD,  traduite  du  chinois  en 

russe,  par  le  R.  P.  Hyacixthc,  et  du  russe  en 
français  par  Ferry  de  Plgny.  Saint-Pétersbourffy 
1B99,  ln-8. 

I 983oG  Histoire  de  la  ville  de  Kholan,  tirée  des  an- 

nales de  la  Chine  et  traduite  du  Chinois..,,  par 
I Abel  Réoiusat.  PariSy  i8oo,  ln-8. 

10.  Histoire  du  Japon. 

•.>83o8  Nippon  Archiv  EU  Beschreibung  von  Japon... 

von  Fr.  de  Siebold.  Amsierd.y  i83q,  gr  in-fi.  Hg. 
*jd3o9  Bijdragc,  c'est-à-dirty  Secours  pour  la  con- 
naissance (le  l’empire, du  Japon,  par  J. -F.  van 
I Otermeer  Fisscher.  .4nateri(am,  i633,  iii-8.  (en 

ué(>rlandais). 

98310  Le  Ja|H>n,  par  Bbetok.  PariSy  1818,  b vol. 
ln-18. 

98311  Cérémonies  usit(^  au  Japon,  pour  les  nia- 
rlaccs  et  les  funérailles,  etc.  ; traduit  par  Is. 
Titsinoh.  PariSy  181g,  ln-8. 

98319  Bistoria  del  reyno  de  Japon...,  por  Bcxeda 
de  Loyva.  Çaragoçay  i3oti  * 

983 1 S Histoire  du  Jai>on,  par  Kisiiprca.  J7ayc, 
179g,  9 vol.  in-fol. . 

983M  Histoire  du  Japon,  par  Covrlevoix.  PariSy 
17S6,  9 vol.  In-â.  . 

98315  Annalesdes  empereurs  du  Japon,  trad.  par 

Js.  Titsixch ouvrage  revu  et  complété  par 

J.  Klaprolh.  Parfr, i83A,  in-â. 

983 16  Mémoires  ei  anecdotes  sur  la  dynastie  ré- 
enante  des  DJogouns,  souverains  duJapon,avcc 
la  description  <lev  fêtes,  etc.,  par  Is.  Titsiogh, 
publiés  par  A.  Rémusal,  PnriSy  i89o,in-6.  flg. 

98I17  San  Kokf  tsüu  ran  toscis;  ou  aperçu  général 
des  trois  royaumes,  trad.  de  l'original  Ja|>onalv 
chinoU,  par  J.  Klaprotii.  PariSy  i839,in-8. 


MODkiHNb:.  (>i5 


1 1.  Histoire  des  possessions  russeseuAsie. 


98318  Vcrsuch  ciner  Historié  von  Kasan  aller  und 
millier  Zeiten....  Essai  d'une  histoire  de  Kasan, 
dansrantiqullé  et  le  moyen-âge,  p.ir  P.  Rytsch- 
kov,  traduite  du  russe  par  Jac.  Rodde.  Higûy 

• 1779,  ln-8. 

983  ig  Oreoburgische  Topographie...  Topographie 
d'Orenbourg,'ou  description  détaillée  du  gou- 
V erneiueiU  d’Orenbourg,coroposée  par  P.  Ryiscli- 
kov,  et  traduite  du  russe  par  Jac.  Rodde.  Rigoy 
i77'iiln-8. 

98390  Recherches  historiques  sur  les  principales 
nations  établies  en  Sibérie  et  dans  les  pays  ad- 
jacents, lors  de  la  conquête  des  Russes,  trad. 
du  russe  par  Stollenwerck.  PariSy  1800,  ln-8. 

98391  SiblrlscheGcschlchle...  Histoire  de  Sibérie, 
depuis  la  découverte  de  celle  contréé  Jusqu’à 
la  conquête  par  les  armes  russes...,  par  J.  E^r- 
liard  rtseber.  5L-/V/ersfr.,  1768,  9 vol.  ln-8. 

98399  Histoire  et  description  du  Kamtschaika, 
pkr  KiAscHERimiiKOw.  Lyotty  1767, 9 vol.  in-i9. 


12.  Appendice  à Tbistoire  de  l’Asie  : Poly- 
nésie australe. 


(Oti«  »èri«  peut  M ptactr  aprèi  l'AiaAriqM.) 

98394  Histoire  abrégée  de  la  mer  du  Sud  (par  J. 
de  Ladorde).  PariSy  1791,  3 vol.  irv8.,  et  atlas 
I11-4,  — Voir  les  n“*  ai  i4i  et  sulv. 

98395  Le  monde  niarltimc,  où  tableau  géogra- 
phique et  historique  de  l’Archipel  d'Orienl,  de 
iaPolynésieeldei /iustralle,  itarM.Walcki-naer. 

— Voyez  le  n°  19781,  et  l'article  Breton. 

98390  A slallstical  accoiintorihebritisii  seulement 
iti  Au^lralasla,  including  llic  colonies  of  new* 
South  Wales  and  Van  Dlemen’s  Land,  by  W-C. 
Wentworth,  Ihird  édition,  wilh  an  appendix. 

Londotty  iSiA,  9 vol.  in-8. 

98397  'l'itc  présent  State  of  Australla,  by  Rob. 
Dawson.  t/indOHy  i83o,  ln-8. 

98398  CoLLixs's  account,of  thqenglish  colony  in 
ttic  new  South  Wales,  /.ondon,  1809,9vol.  In-a. 

9839g  Geograpliical  memolrs  of  new  South  W,*iles. . , 
ediled  by  Baron  Field.  Londorty  i8a5,  in-8. 

98330  The  history  of  the  rtse  and  progressof  tlic 
new  britlsh  provinces  of  SouUi  Auslralia.'...,  by 
J.  Stephens.  London,  i83g,  ln-8. 

98331  Historical  and  stailsticai  account  of  new  * 
South  Wales,  by  John  Dunmore  lang,  second 
édition,  /xmdon,  i838, 9 vol.  In-i9.  (La  U*  édit., 
1834,  est  en  9 vol.  la-8.)— Voir  le  n*  9iig4. 

98339  'Hie  last  and  worsl  of  Ihc  Bush  Rangers  oi 
,\an  DIenien’s  land,  by  Mirh.  Howe.  Ilobarh 
ToiCHy  1818,  in-19. 

98333  Présent  State  of  Van  Diemen’s  land,  by  II. 
Wklowson. /.0Nd(m,  1899,  io-8. 

9833i!i  Van  Diemen’s  land:  compre hending  a varie- 
ly  of  statistical  and  otber  inforinatkms....  Fan 
Ifiemen's  landy  H.-MfkiUfy  i83S,  in-i9. 

98335  An  accouiU  of  .\ew-Zelaml,  and  of  tlic  for- 
mation and  progress  of  th(  clmrch-mîssioiMry 
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soclely't  mlMion  In  tbe  northern  Lslwd  ; by 
Wül.  Vate«‘jd  edll.  Jloiidoii,  i8S5,  in-8. 
aSSSO  Of  ibe  Patagonlans  : formod  from  tbe  rcla« 
tion  of -faiher  Falkcner,  and  from  the  different 
voyages....,  byTb.  PenjiAVT.  Darlinçton^ 

JM3*?  Auslralian  sccntry,  by  J.  Ltcwt.  lonâan , 
i8a7,  in-1. 

•••  Afrique. 

I.  Histoire  générale. 


98338  Asclitoa  Africa,  arab.Coffiiijr4r,l790,  IfvA. 
9833g  Edsisi  Africa, cur.  J. >M.Harunan.Com*Nÿ<r, 

1796, i»*8. 

98330  DescHpcion  de  Africa,  por  L.  Makmol. 
Gmuida^  1573, 3 vol.  Iii-fol. — Pour  le  Léo,  voir 
le  n*  90780. 

98331  Descripiion  de  TAfiique,  par  01.  Dappo. 
Awuterd.^  1686,  in>fol. 

98339  Rclaüon  universelle  de  l'Afrique  ancienne 
et  moderne,  par  de  I.a  Ooii.  Lyon,  1688  ou 
1713,  ou  Porra,  i08g,  3 vol.  fu-ia,  fig. 

98333  Gcschichie  der  vandallschen  herrschafl  in 
Africa,  von  Félix  Papencordt.  Bcrfin, 1837,  in-S. 
98333  Histoire  de  l'Afrique  et  do  l’Espagne,  sous 
la  domination  des  Arabes,  par  Cardonne.  Paria, 
1788, 3 vol.  ln-19. 

98335  Histoire  de  l'Afrique,  sous  la  dynastie  des 
Agblabiles,  et  de  la  Sicile  sous  la  domination 
miisulmano.  texte  aralie  (rEhn-Khaldoun  ,*ac> 
compagne  d'une  traihict.  franç.  par  Desvergers. 
Pârit^  i83i,  in-8. 

98330  Nouvelle  histoire  de  FAfrlquc  française.... 

par  l’abbéDemanet  Paria,  1767,9  vol.  in*i9,fig. 
98337. Anecdotes  africaines  (par  Dubois  de  Fon- 
tanelle]. Pana,  1775,  pel.  in-8. 

98338  I>ey(icn*s  historical  and  pliilosoph.  sketch 
of  the  discoverics  and  sctticments  of  the  Euro- 
. peans  in  northern  and  western  Africa  at  the 
close  of  the  tS'^century.  Cdinf>.,i7yg,  pet.  In-8. 
— Voir  le  n“  90781. 

9833g  Tableau  hisiorique  des  découvertes  et  éta- 
hiissements  faits  par  les  Européens,  dans  le 
nord  et  dans  rotiesi  de  l'.Afrique,  jusqu’au  cojn- 
mencement  du  ig*  siècle,  publié  par  la  Société 
d'Afrique,  et  traduit  par  Cuny.  Paris^  i8o3, 
in-3.,ou  9 vol.  !n-8.-~Voy.  le  n*  90782. 

U.  Histoire  de  l’Kgypte  et  de  la  Nubie. 

(Voyet  les  n.  tfTSt  ot  »ulv.) 

98330  Abclpeda  descripllo  Ægypti,  arab.  et  lar. 
GQltingtr^  1778,  In-8. 

98351  Mémoire  sur  l’Ivgyple,  pard'Asviur.  Paris^ 
1786,  ln-3. 

96359  L’Egypte,  de  Murtadi,  fils  du  Ospbiphe..*.. 

iraducL  de  P.  Vatliur,  sur  un  ms.  arabe.  Paris^ 
• 1666,  pet.  in-19. 

98353  Description  de  l'Egypte,  par  Le  Mascrirb. 
Paris,  1753,  iu-3. 

98353  DEscaimos  de  l'Figyple.  Paris^  180g,  9 vol. 
in-foi.  et  atlas. 

98353  Monumenii  dfll’  EgiUo  e delta  Nubia,  lllus- 


traü  dai  prof.  J.  Rosuühi.  Pirenu^  8 voL  lo>8. 
et  pl.  In-foL 

98333*  Monuments  de  l'Egypte  et  de  la  Nubie, 
par  Cbampoluon  le  Jeune.  Paris,  i833,  gr. 
in-fol. 

98358  Atlante  monumentale  del  basso  e deli'  alto 
Egitio,  illustrato  da  Dom.  Valbjiia:«i.  Pirtnzt^ 
1837,  9 vol.  In-fol.  êl  texte  ln-8, 

98357  Topography  of  Thcbcs,  and  general  view 
of  Egypt...*,  by  J.*G.  WiLiassoiv.  Loitd.,  i835, 
ii>-8. 

98358  VIews  in  Egypt,  by  Matsk. Land.,  1809,  gr. 
in-fol.  — View  in  Palestine,  from  the  drawings 
of  Matmi.  Lond.y  i8o3,  in-fol. 

9833g  L’Egypte  et  la  Syrie,'  par  Barron.  Pnrfs, 
Vepreu,  1818,  0 vol.  I11-18,  fig. — Voir,98090. 

s836o  Description  hislor.  ot  géogr.  des  pUIncs 
d'Uéliopolis  et  de  Memphis  (par  Cl.-L.  Four- 
mont).  Par/s,  1755,  ii)-i9,avec  une  carte. 

28381  Mémoires  géograph.  et  hlstor.  sur  l’Egypte 
et  sur  quelques  conliées  voisines,  recueillis  et 
extraits  des  manuscrits  coptes,  arabes,  etc.,  par 
Et.  Qualremére.  Ptiris^  1810,  9 vol.  ln-8. 

98309  Observations  sur  quelques  points  de  la 
géographie  de  l'Egypte,  par  le  même.  Paris  ^ 
1819,  ln-8.  — Vqy.  aussi  le  n"  ixg'i7. 

98383  J.  Anies's  observations  on  ihc  maiinera 
and  customs  of  the  .t^plians,  tbe  overOowing 
of  the  Nil  and  Its  effrcis.  Land., .1800,  iu-3.  de 
l3g  pp.,  avec  une  carte. 

98303  Whitt.'s  ægypUaca.  Ox/brd,  1801,  ln*3. 

98305  Hemarkson  sevcrai  parts  ofTiirkey  : xgyp- 
Liaca,  by  VVIII.  IIamiltus.  Lond.^  180g,  in-3. 

98360  An  cs&ay  un  llic  superstitions,  customs,  and 
arts  commun  to  Uic  anclenl  Kgyptiaus,  Abyssi- 
nians  and  Ashantees,  by  Th.-Edw.  Bowdicb. 
/^fid.,  1891,  ln-3.  fîg. 

98367  Abdollatiphi  historix  .Egypt!  compendigm. 
Oxoniiy  1800,  iii-3. 

98.306  Haured  Allatafct  JenALEDDiii,  seu  renim 
«gyptiacarum  annales,  arab.  et  lau  Coniakr., 
1799,111-3.  • 

9830g  Histoire  de  l'Egypte,  en  langue  turque, 
(faniianfinopfc),  179g.  in-&. 

98370  The  lilstory  of  Egypt,  by  James  W'ilsos. 
Lond.y  i8o5, 3 vol.  ln-<8. 

28871  BoHAorni  F.  Sjcddadi  vlla  et  res  gcsix  sui- 
tani  Saladiui,  etc.,  arab.  et  lai.  Lued.’Batav.^ 
1739,  In-fnl. 

98379  Histoire  de  Saladiii,  &ullan  d'Egypte  et  de 
Syrie,  par  Mario.  Por/s,  i~58,  9 vol.  io-i9. 

98373  Isturia  dcila  guerra  d*.  !'  anno  1771,  ül  Aly 
Dey  dcil’  K.gitto,  con  agglunte  c note  di  G. 
Mariti.  Pirenzey  1779,  ln-8. 

28873  Histoire  des  sultans  mameloucks,  par 
Makiiisi,  en  arabe,  et  traduite  en  français  par 
M. Qualremére.  PorO,  1^7-33,  ln-3.  (Toui.  1, 
en  9 part.,  et  tom.  II,  part.) 

98373*  .Makm7|  hlstorla  Goplorum  chriii.  in 
.Egypio.  Sriisbaci^  1898,  in-8.  — Voir  le 
11°  28380,  c{ul  devrait  Aire  Ici. 

98373  Mémoires  sur  l'Egypte,  pendant  les  cam- 
fvagnes  du  général  Bonaparte.  Pority  an  vm 
(1800),  3 vol.  ui-8. 

98876  Mémoires  pour  servir  k l’hisloire  des  expé- 
ditions en  Egypte  et  en  Syrie,  par  Jacq.  MI0L 
— Voy.  le  n*  8703.^ 

98377  Histoire  scientifique  et  mllUaire  dePexpé- 
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diitOQ.  française  ea  Eg7Plc*«  P«rû,i8S<s  lovol. 
iu-8.  et  a vol.  in-d. 

98378  Journal  d'ABOORBAHiiAii  G*  abartl,  pendant 
Toccupatlon  française  en  Egypte....,  traü.  de 
l'arabe  par  Alex.  Cardin.  .^/exattifriV,  i83 5,  ln-8. 

98370  Histoire  de  l’expédition  des  Français  en 
Egypte,  par  Na*  Koula  el  Turk,  publiée  (en 
aratié},  et  trad.  par  M.  Desgranges  aîné.  Péris, 
i83o.  k)-8. 

98380  DédADK^yptienne.  Au  A'aire,  an  ni,  3 vol. 
liHft. 

98381  Coca  MBS  de  l'Egypte,  ann  kl’an.ix.  Pet 
i»-4. 

98389  De  TEgypie  après  la  bataille  d’Héliopolls, 
par  le  général  Reysier.  Parti,  1809,  ln>8. 

98383  Rbcceii.  des  pièces  relali\es  à la  procédure 
de  l’assassin  dé*Kléber.  Au  Aaire,  an  vin,  ln-a> 
— Voyez  les  n«*  8760  et  sulv. 

9838A  Hlstolie  de  l'Egypte  sous  le  gouvcrneinent 
de  Mohammed  Aly,  par  Félix  Mengin  ; ouvrage 
enrichi  de  notes,  par  Langlès  et  Jdinard,  et 
précédé  d’une  Introduction  hlstor.,par  Agoub. 
Porfi,  1893, 9 vol.  in^.  et  ailas,in«iol. 

98383  Aperçu  général  sur  l’Egypte,  par  A.-B. 
Clol-Boy.  Parii^  Fortin,  i83o,  a voL  ln>8.,avcc 
un  porir.  et  5 cartes. 

98386  J.  Abcdactu  scu  BarbatI  bistorla  JacobV 
larum,  seu  Cuplorum.  Lugd.~Batav.^  1740,  in>8. 
—Voir  le  n"  98374. 

98387  Antiquités  de  la  Nubie, parF.-CGsi}. Parti, 
1891*97,  ift-fol. — Voir  le  n*  99Ô83.  (Pour  l’Ills- 
toire  des  Arabes-Bédouins,  voir  te  n*  98016.)  ' 

3.  Histoires  des  États  barbaresques , y 
compris  l'Algérie. 

98388  Géographie  ancienne  des  Etats  barba* 
restpies,  d'après  l'allemand  de.  Mannert,  par 
MH.  L.  Marcus  et  Duesl>erg  ; enrichie  de  notes 
et  de  plusieurs  mémoires,  par  M.  L.  Marcus. 
Paru,  1849,  iii-8. 

98388*  Keladon  y sucosos  de  los  Xarlfes,  y dcl 
rstado  de  los  reynos  Marruecos,  Fei,  etc.,  por 
D.  de  ToaaEs.  Srvilln^  i566,  in-4. 

98889  Histoire  de  l’empire  des  chérifs,  en  Afrique, 
au'c  ta  relation  de  la  prise  d’Oran,  etc.  (par 
l’abbé  Boulet)*  Parfi,  1733.  a vol.  in-i9. 

98389*  Histoire  de  la  Barbarie , par  le  P.  Dan. 
Parti,  1637,  in-4. 

38390  Etat  des  royaumes  de  Barbarie,  Tripoiy, 
Tunis  et  Alger...  lui  Haye,  1704,  ln-19. 

98390*  Nouvelles  de  1^  cité  d’Afrique  en  Bar- 
barie. Anters,  i55i,  ln-8. 

98391  La  historla  dell’  impresa  dl  Tripoli  dl  Bar- 
baria, fatta  ranno  i36o,con  le  coseavienulc  a’ 
chrlsiiaul  nell'  isola  delle  Zerbe.  Fenetia,  1&66, 
ii>-4. 

38899  Histoire  des  dernières  guerres  de  Barbarie, 
et  du  succès  pitoyable  du  roy  de  Portugal,  der* 
nier  D.  Sébastien  ; avec  l’ori^nc  et  descente  des 
roys  qui  de  nostre  temps  ont  commandé  és 
royaumes  de  la  dite  Barbarie,  trad.  de  l’espa- 
gnol en  françols.  Paris,  yic.  Chesnsau,  1879, 
ln-8. 

98S93  An  accouRt  of  Tunis,  of  Us  gorernmcnl, 
custonis,  and  anliquilies,  especially  of  Us  pro- 
ductions, manufactures  and  commerce,  by  Th. 
Mac  GUI.  Glasgote,  1811,  ln-8.‘ 
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98S94  An  accouDt  of  soutb-west  Barbary;  wrltten 
by  a persan  who  bad  been  a slave  tliere....,  to 
whlcli  are  added  iwo  letlers...  publlsbed  by 
Slni.  OcKLBT.  Lond.,  1713,  in-8.  — Trad.  en 
français  sous  le  litre  de  Relation  des  États  de 
Fsz  et  Maroc,  Paris,  1-796,  iii-19. 

983o5  Histoire  des  conquêtes  de  Mouley  Archy, 
roi  de  Tafiict , et  de  Mouley  Ismael , son  frère  ; 
avec  la  description  des  royauim-s  de  Fei,  .Maroc, 
etc.,  par  G.  Mouette.  Paris,  i683,  ln-i9. 

38396  Gevcbichte  der  Mauritanischen  KOnige,  von 
Ebul-Hassan  Ali  Ben  Aldallah  Ben  Ebl  Zera.aus 
dem  Aral).  flberseUt,  und  mit  Anmmer.  erlïüt. 
von  Fr.vonDomhay./4^am,  1794-93, 9 vol. ln-8. 

( Une  partie  du  texte  arabe  a été  publ.  sous  le 
nom  d'Abu'l  llhatsan,  dans  le  XI*  vol.  des  Acta  ' 
de  l’Arad.  d’Upsal.  (Voy.  Acta.) 

.98897  Historla  dos  sol>eranos  mohametanos...  que 
reliiarâo  na  .Maurliania,  por  Abu-Mohammed 
Assaleu.  Lishoa,  1898,  in-4. 

98397*  Nachrichten  von  Marokkos  und  Fez;  im 
Laiidc  seibst  gesamm.  In  1760-67,  von  G.  H6st, 
am  d.  Danisch  ül>erset.  Kopenh.,  1781,  In-4. 

98398  Recherches  historiques  sur  tes  Maures,  et 
histoire  do  IVmpIrc  de  Maroc,  par  de  Chénier 
père.  Paris,  1787, 3 vol.  ln-8. 

98399  An  account  of  iho  empire  of  Marocco,  by 
James  Groy  Jackson.  Lond.,  i8i4,  in-4.  fig. 

,98400  GeKhichle  der  Sherifen  oder  d.  KOnige  d. 
‘Jetztreg.  Hauscs  zu  Marukko,  von  Fr.  von  Dom- 
bay.  Agram,  1801,  ln-8. 

98401  Specefaio  geograûco  e stailsllco  üeil’lmpe- 
rlo  di  Marocco,  dal  conte  Jac.  Grabcrg  dl 
Hemso.  Genoa,  i834,  in-S.'  fig. 

984o9'llistoria  de  Tangcrc,  por  Fem.  da  Mknezes. 
Lisboa,  17S9;  hi-fol. 

98403  Recherches  sur  rhistoire  de  la  partie  de 
l'Afrique  septentr.  connue  sous  le  nom  de 
régence  d’Alger,  el  sur  radministralion  et  la 
colonisation  de  ce  pays,  à l’époque  de  la  doinina- 
llun  roniiiine,  par  une  commission  de  l'Acad. 
des  inscriptions  el  helles-lettrps  (rédigées  par 
M.  Dtireau  de  l.amatie).  iA35,  in-8.,  tom.  I*'. 

98404  To|H>;:ra|:hia  e historla  de  Argel,  por  D. 
Hardo.  Falladolid,  i6i9,  In-fol. 

984o3  Histoire  du  royaume  d'Algert  par  Laugier 
de  Tassy.  la  Haye,  1798,  i»-i9,  cartes.  (Et 
aus^  s<jus  le  titre  de  Traité  de  Vesclaoags  des 

Chrétiens  au  royaume  d’Alger,  par  .M La 

//aye,  1739,  ln-19.)  Cet  ouvrage  a été  trad.  en 
angla^,  sous  le  titre  suivant  t A complété  history 
of  Algiers,  to  vkich  is  pre/ijced  an  epitome  of 

tM  general  history  of  Barbary by  Morgan. 

Lomlon,  1798  (or  1739),  pet.  in-4. 

384oG  Histoire  des  états  bariiaresqucsqul  exercent 

la  piraterie trad.  de  l'anglais  (par  Bbyer  de 

.PébrandUr).  Paris,  1787,  9 vol.  ln-12.  (C’est 
la  traduction  de  rariiclc  précédent,  el  par  con- 
séquent une  reproduction  du  n*  98403 , léqtiel 
a fourni  tout  le  fond  de  VÉtat  du  royaume  d’AL 
ger,  par  Le  Roy,  La  Haye,  1780,  in-19. 

98407  Nachrichten  und  Beinerkungen  Qberdcn 
Aiglerischen  Siaat  (von  J. -Ad.  Frhn,  von  Reb- 
hinder).  Altona',  1798-1800,  3 vol.  ln-8. 

38408  Sketrhes  of  Algiers,  polUical,  blsiorlcal  and 
chl!,  conlaining  an  account  of  tfae  geography, 

population,  goveniment,  revenues and 

recent  polillcal  liislory  of  thaï  country,  by 
Will.  Shaler.  Boston,  1896,  in-8.  carte. 
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aSâog  Alglers,  wlth  ootices  of  (be  ndgbouring 
siales  ofBarbary,  by  Percevil  Barton.  London^ 
a Tol.  ln>8.  • 

aSdOQ*  Histoire  de  l'Algérie  ancienne  et  n>odenu\ 
par  Léon  Gatibert.  Parité  Fume,  18&S,  gr. 
iii'g.  flg. 

ag&io  Alger,  chroniques  de  la  régence,  trad.  d'un 
manuscrit  arabe  Intitulé  EI-Zohrai-E!>N'ayreat , 
par  Alph.  Rousseau.  Alger^  iSfti,  gr.  ln-8. 

08^10*  L’Algérie,  par  M.  le  baron  Baude.  Paris  ^ 
1840.  3 vol.  in-«. 

s84io^  Algérie  historique,  pittoresque  et  monu- 

tneniale par  Al.  Geiict,  etc.,  le  texte  par 

Berbrugger.  Paris,  i8d3,  in-8.  Og. 

98411  Caroll  V imperaloris  expeditio  in  Africain, 
ad  Argieram,  per  Mc.  Vlllagagnoaem.  Porfs., 
i549,  in-4.  (Article  VaLeoAGaos.) 

a84i3  Relation  de  la  captivité  et  liberté  d'Bman. 
ü’Aeanda,  Jadis  esclave  ft  Alger,  ieyde,  1O71, 
in-13. 

98818  Province  de  Constantine,  recueil  de  rensei* 
goements  sur  cette  partie  de  l'Afrique  sqUcti- 
^rionale,  par  M.  Bureau  de  Lamalle.  Pofii, 
1887,  irM. 

k.  HÎDtoire  des  régions  centrales,  des 
régions  occidentales  et  des  régions 
orientales. 

aUU  HislorUIe  description  de  l'Ethiopie,  par  Fr. 
.\LVAaes.  Anvers^  1Ü58,  in>8. 

984 1 A*  HUtorla  de  los  reynos  de  Kibiopia,  por 
Ta.  de  lUtRETA.  Vatencia^  lOiO,  in*4. 

3841 5 Uistoria  de  Æthiopia,  por  Ai.  de  Saivdoval. 
Madridy  1647,  in-fol. 

3841 3*  Uistoria  de  Elhiopia,  por  Ballh.  Tcllez. 
Coimbra^  1660,  in*fol.  • 

38418  Histoire  de  l’Ethiopie  orientale,  par  le  P. 
J.-Kr.  dos  Samtos,  trad.  du  portugais.  Porfs, 
i884si8'i3. 

38417  Jobi  Ludolpi  bbtorta  «lliiopica.  Francof.y 
1681,  iii'foi. 

36418  EJusdem  relatio  nova  de  hodierno  Habes- 
sin«  sialu.  Francof.^  i6p3,  in-fol. 

38419  MAcmzt  blstorla  rerum  Islaïuiticarum  in 
Abyssinia,  etc.,  arab.cl  lai.  LupduRi-Faraeortiffi, 
1790,  ln-4. 

38430  Nogvelles  de  la  terre  de  prestre  ieban. 
— Voir  le  n"  ao8ii. 

98430*  Davidis,  Æüiiopls  régis,  legatlones  ad 
(àleni.  Papam  Vil,  elr..  Bonomiœ^  i5S3,  ln-4. 

364J1  L’Afrique  : le  Sénégal,  par  IL  G.  V.  PariSy 
i8i4s  4 vol.  in-18.  (A  l’article  Bretok.) 

38433  Istorica  descrizione  de’  tre  regni  Congo, 
etc.,  ridotta  dal  P.-Fort  Alamandovi.  Boloçna^ 
1687,  in*fol.  — Voyez  le  o"  3o8g4i  renferme 
la  traduction  du  présent  article. 

38433  Chronica  do  descobrlnieoto  e conquista  de 
Gulne,  escrita  por  Gomes  Karres  de  Azurara. 
Porfs,  i84t,  iu*4.  et  iii*8. 

38433*  Recherrhx-s  sur  la  priorité  des  découvertes 
des'pays  situés  sur  la  côte  oeddent  d'Afrique..., 
par  le  vicomte  de  Sartarbm.  Paris,  i843,  iR-8., 
et  atlas  très  gr.  in-ful. 

38434  Relaçaô,  o descripçaû  de  Guine,  por  A. -G. 
de  Aiaiaha.  IJsboa^  1788,  ii)'4. 

38Û3S  Observations  upon  ihe  windward  coast  of 


Africa,  Ibe  religion,  cbaraclcr,  custovns,  etc. 
of  llic  natives,  by  Jos.  (lorry;  wUh  an  ap|iendix, 
oontaining  a lelter  on  ihc  moi^t  simple  and  ef- 
ftM'tiial  means  of  abullshing  ihc  slave  tradt*. 
London^  1807,  in-4.  lig. 

38436  An  aexount  of  the  Gold  Coast  of  Africa, 
wlth  a brief  liisiory  of  (lie  africa^company,  by 
Henry  Mcredith.  1/tndon^  1.813,  gr.  in-8. 

38437  An  accounl  of  the  native  Africpiis  In  the 
ncighbourhood  of  Sierra  Leone;  to  whicb  b 
added  an  account  of  the  présent  State  of  méde- 
cine aiQong  tliom,  by  Th.  Winterbottom.  tond., 
i8o3,  a vol.  ln-8.  Cg.  — Voir  le  0*30878. 

38438  Précis  sur  rëtablissemcnt  des  colonies  de 
Sierra  Leone  et  de  Boulaoia  4 la  côte  occidentale 
d’Afrique,  par  Wadstrom,  trpdnit  de  l’anglais, 
par  Pougens.  Paris^  4798,  ln>8. — VoiKa8440. 

38439  History  of  ihc  Maroons,  from  (helr  origiu 
10  the  establishment  of  their  cblef  at  Sierra 
Lcone^  by  R.-C.  Dallas.  Ijolidon^  1808,  3 vol. 
In>8.  (contient  aussi  une  histoire  abrégée  de  la 
Jamaïque.) 

38480  GleanJngs  in  Africa,  exbiblting  a view  of 
ibe  manners  and  ciistoms  of  the  Inhabilants 
of  the  ca|>e  of  Good-IIope...  : interspersed  witli 

. oliservalioos  on  ibe  State  of  slavcry  in  (bc  sot^ 
(hern  extremity  of  the  african  continent.  Lond., 
1806,  ln-8.  lig. 

38481  Description  du  cap  de  Bonnc-Espéraoce. 
tirée  des  mémoires  de  P.  Kolre  (par  Bertraud). 
.liRirerdam , 1741,  8 vol.  pet.  ln-8. — Voir  le 

■ 11*  30899. 

38483  State  of  the  cape  of  Good-Hope,  in  2 839,  by* 
H. -T.  Colebrooke.  London^  1833,  in-8. 

38438  African  scenery  and  animais  at  the  cape  of 
Good-Hopc,  by  Dariei-L.  tond.,  1806, in-fol. 

38484  Sketches  representing  llie  native  tribes,  ani- 
mais and  scenery  of  soulhem  Africa,  by  Sam. 
Darieli..  tondon,  i830.  in-fol. 

38485  Description  physique  et  historique  des 
Cafres  sur  la  côte  méridionale  de  l’Afrique,  par 
!..  Allverti.  Amsttrd.^  1811,  in-8.  flg.  coinr. 

38485*  Narrative  of  the  irruption  of  the  Kafir 
hordes  in  the  easien  province  of  Good-Hopc. 
(iraham*s  ïbir»,  188Ô,  gr.  In-8.  • 

38486  Bescarches  in  soiiih  Africa,  by  J.  Pidup. 
London^  1838,  3 vol.  in-8. 

38487  Recherches  géographiques  sur  l’intérieur 
de  l’Afrique....,  par  M.  Walckeraer.  — Voyez 
le  n*  30783. 

384.48  L'Afrique  (le  Feiuian  et  le  Dahomey),  par 
Ed.  Gauthier.  Paris,  1831, 3 vol.  in-18.  (Article 
Bretor.) 

38439  History  of  the  Southern  Africa,  by  R.  Moot- 
goinmery-Martin.  London  y 1886,  8 vol.  io-8. 

( L'ouvrage  devait  avoir  13  vol.) 

38440  African  memoranda,  relative  to  an  attempt 
(O  establUh  a brilish  seltiement  on  the  island  of 
Btdama,  on  the  western  coast  of  Africa,  in  1799, 
wlth  a brief  notice  of  the  neighbouring  tribes, 
by  capl.  Philip Beaver.  tond.,  i8o5,  in-4.  carte. 


5.  Histoire  des  Iles  d'Afrique. 

isasi  Hisl.  insiilana  das  ilhasa  Pnrlugal  sngey tas 
iiu  Occaiio  occldcnlaJ,  por  CoaoEsao.  Ltahao, 
1117,  in-fol; 
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MenMiias  contendo  a blographia  do  vice 
«Imlrante  Lulz  de  MoUa  Feo  e Torrcs;  a historia 
dos  govcrnadores  e capltaens  gcneraes  de  An- 
gola, desde  1575  até  1835,  e a descripç5o  geo- 
grapb.  e polit,  dns  reinos  de  Angola  e de  Ben- 
gticlla,  por  J.*€.  Feo  Cardozo  de  Castellobranco 
e Torres.  Paris,  1835,  ln-8. 

s8&43  Eui.  Co?«STA!iTiM  IosuIæ  Materia*  hlstorla. 
Romte^ 

38443*  Ackekvan’s  history  of  Madcra.  London^ 
i8si,  gr.  ii>-8. 

38444  Views  in  the  Madcraa. b;  J.  Bclwkb. 

LondoHy  1837,  In-fol. 

38445  Conqulsta  de  las  islas  de  la  Gran  Canarla , 
por  Nuliez  de  La  P&na.  Madrid^  1O78,  h)-4. — 
Voir  le  n°  00933. 

38446  History  of  tbe  discovery  and  conquest  of 
Canary  Islanda,  translaled  by  G.  Gus.  Lond., 
1764,  ln-4. 

38447  Notidas  de  la  bist.  de  las  islas  de  Canaria, 
por  O.  Jos.  de  Viera.  Madrid^  1779 « 4 vol. 

^pet.  liv-4. 

38448  Essai 'sur  les  Iles  fortunées  et  Tantlquc 
Allanllde,  ou  précis  de  l’histoire  générale  des 
Canaries,  par  Bory  do  Saint- Vincent.  Paris 
(1803),  ln-4. 

38449  Physicalischc  Beschrclbung  der  Canarls- 
cbeo  Iselen,  von  Leop.  von  Becs.  Ber//n,  1835, 
in-4.,  et  alias  contenant  8 pl.  (La  traduction 
française  est  Indiquée  sous  le  n«  4645;  — Voir 
aussi  le  n**  454i.) 

38450  Corographia  açorica,  o descripçao  phizica, 
polit,  c bist.  dos  Açores.  Lisboa^  1833,  lu-8. 

38450*  A description  of  the  Azores,  or  western 
^islands,  froni  persoiial  obsenaliou,  by  capt. 
^ Boid.  London,  i835,  gr.  in-8.,  avec  une  carte 
V et  trois  gravures,  (déjà  au  n*  30933^} 

38451  History*  of  tbe  Island  ofSt.  Helena,  by  Ti*H. 
Brooke.  London,  1808,  ln-8. 

38453  Tracts  relative  to  the  Lsland  of  St.  Hclena, 
by  Alex.  Bratsom.  London,  181G,  lu-4. 

38453  Essai  de  statistique  de  l’tle  de  Bourbon,  par 
P.-P.-D,  Thomas.  Pari#,  1838,  a vol.  ln-8. 

38454  History  of  Mauritius,  by  Cb.  Graivt.  Lond.y 
1801,  ln-4. 

38454*  Statistique  de  111c  Maurice  et  ses  d^en- 
dances,  suivie  d’une  notice  historique  sur  celte 
colonie,  et  d’un  essai  sur  l’ile  dq  Madagascar, 
par  U.  le  baron  d’Unienville.  Paris  ^ i838, 
3 vol.  in-8. 

38455  Histoire  de  la  grande  Isle  de  Madagascar, 
par  de  Fucocrt.  Pari#,  i658,  ou  1661,  ln-4. 
Agurcs. 

38450  Histoire  des  révolutions  de  Madagascar, 
depuis  1643  Jusqu’à  nos  jours,  par  M.  Acker- 
inaii.  Paris,,  i833,  ln-8. 

38457  Madagascar  : or  Kobert  Drary’s  Journal 
during  Gfleen  years  capihity  on  that  island..., 
wrltlen  by  himself  (wlih  a vocabulary  of  the 
Madagascar  language).  London,  1739,  in-8. 
Agures. 

38458  History  of  the  Island  of  Madagascar........ 

by  Sam.  Copland.  London,  1833,  in-8. 

38450  History  of  Madagascar,  comprising  the 
progress  oPtlie  Christian  mission  eiablishcd  in 
1818,  Ole.,  wlih  an  appendix  of  language,  by 
IVill.  Ellis.  London,  i83g,  3 vol.  in-8.  Ag. 
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*••*  Les  deux  Amériques. 

1.  Histoire  générale. 

A.  Géographie,  Origines,  Antiquités;  Histoire  des 
découvertes;  Histoire  des  Flibustiers. 

38460  Dlcclonarlo  geogr.  de  las  Indias  occldeoL 
por  ^nt.  de  Alccdo.  Madrid,,  1786,  5 vol.  pet. 
ln-4. 

38461  Examen  critique  de  l’histoire  de  la  géogra- 
phie du  nouveau,  edntinent..,.,  par  Alex,  de 
Homboldt.  Paris,  i836,  in-8.,  tom.  I à V. 

38463  J.  de  Lact  dovus  orbis.  Lugd.~Batm.y  i63d, 
In-foL 

38463  Origen  de  los  Indios  de  cl  Nuevo  Muodo, 
por  G.  Garcia,  yalencia,  1607,  ln-8. — Voir  le 
n*  38656. 

38464  Tratado  uuico  y stngiilar  de!  origen  de  los 
Indlos  occident.,  por  Ahdr.  Rocha.  LfsvA,  1O81, 
in-4. 

38465  Recherches  philosophiques  sur  les  Améri- 
cains, par  de  Pauw,  avec  une  dissertation  sur 
l’Amérique,  par  D.  Pemetty.  Londres,  1770, 
aussi  Berlin,  1771,  3 vol.  In-ia. — édition  aug- 
mentée: f ines,  177a,  s vol.  pet.  ln-8. 

38466  Essai  sur  cette  question,  quand  et  comment 
l’Amérique  a-t-elle  été  peuplée  d'hommes  et 
d’animaux,  par  E.  B.  d'E.  (Bailli  d’Engel). 
Amsterdam,  1767,  in-4,  ou  5 vol.  in-i3. 

38467  Uniersuchuiigen  Qber  Amerlka’s  Beworike- 
rung  aus  dem  alleu  Konlloeoie...  Recherches 
sur  la  population  de  l’Amérique  par  l'ancien 
continent,  par  J.-Sév.  Vater.  Leipzig,  Vogel, 
1810,  in-8. 

38468  Researches,  philosopli.  and  antiquarlan, 
conceriiing  the  aborlginal  history  of  America, 
by  J. -H.  Mac  (iulloch.  Baltimore,  183g,  ln-8. 

3846g  View  of  the  origln  and  migrations  of  lhe 
polyneslan  nation,  demouslraling  their  ancient 
discovery  and  progressive  seulement  of  lhe 
continent  of  Amerh^,  by  John  Dunroore  I.ang. 
London,  i8S4,  hi-8.‘  . 

38470  AirriQiitTATis  amerlcaos,  sl^e  scriptores 
scplciitrionales  rcrum  antecolumbianarum  In 
America, lat.  etdan.  Hafniœ,  1837,  ln-4.-~Voir 
les  n**  30g37  et  sulv. 

38471  Memorial  y noliclas  de)  imperio  de  las  In- 

dits occidentales,  por  Uiizde  LaCalle.(lfadnfd, 
1646),  in-4.  • 

28473  Investlgaclones  historicas  sobre  los  princi- 
pales deacubrimienlos' de  los  EspaAoles  an  et 
mar  oceano  en  el  sigio  XV  y prloclpios  üei  XVI, 
en  respuesla  4 la  roentoria  de  M'  Otto  sobre  et 
verdadero  üescubrldor  do  .America,  pur  D. 
Chrisiobal  Cladcra.  Madrid,  1794,.  pet.  in-4., 
avec  pdrtr. — \jt  mémoire  qui  a donné  lieu  au 
présent  ouvrage  se  trouve  dans  le  3*  vol.  des 
Transactions  philosophiques  de  la  Société  de 
Philadelphie. 

38474  Noliclas  aroericanas...,  por  Ant  de  Ulloa. 

Voir  le  n»  28673. 

38475  Mémoires  concernant  la  découverte  de  l’A- 
inérique,  par  D.  Ant.  de  Ulloa.  traüuUsdc  l’es- 
|)agnol.  Pari#,- 1787,  a vol.  ln-8. 

38476  Lettres  américaines...  pour  servir  de  suite 
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aux  mémoire^  de  D.  Ulloa,;>ar  J.-R.Car)i,  iracL 
de  riuüen.  (|>ar  Le  Febvre  de  VlUebruoe). 
Partie  1790^  3 vol.  io-^. 

38^77  Nachrichteo  voii  vcrschledenen  Lxndern 
des  spanischen  Atnerika...  Notices  de  diverses 
contrées  de  l’Amérique  espagimle,  publiées  sur 
des  mémoires  autographes  de  quelques  misslon- 
iialres  de  la  Compagnie  de  JésiiSf  par  Chr.* 
(tolll.  de  Murr.  Halle^  i8og,  ln-8. 

38^78  Historiadores  prhnitivosdelas  Indlas  occi- 
dentales, |>or  Barcia.  A/adHd,i749.  SvoUn-fol. 

38678*  Kecueil  de  documents  et  mémoires  ori- 
ginaux sur  Thistoire  dés  possessions  espagnoles 
dans  r Amérique,  publié  sur  les  manuscrits  de  la 
bibliothèque  de  M.  TeriAux.  In-8. 

38679  Martyris  Asglerii  de  orbe  novo  dé- 
cades 111.  I&16,  in-fol. 

38680  La  hystoha  general  de  las  Indlas,  por  Gonç. 
Keiiiaudez  de  Oviedo.  Satamanca^  tll67,  Ip-fol. 

38681  Brevlssima  rrlaclon  de  la  destruyeion  de  las 
Indias  occiüentales,  por  los  Caslclianos,  etc., 
por  B.  de  las  Casas.  SevlUay  1863,  ln-6. 

38â8t*.Mlilc)a  y descripciun  de  las  Indias,  por  B. 
tic  Vargas  Machuca.  Matirid^  1^90,  ln-6. 

38683  The  Idslory  ot  America,  cooiaining  ihe  hls- 
lory  of  lhe  spanish  discoveries  prior  to  i530,  by 
Th. -F.  Gordon.  Philadrfphia,  1 83 1,9  vol.  ln-13. 

38683  I.e.H  truis  livres  de  riiistoirc  des  Indes 

par  J.  Macrr.  Parié,  15S5,  in-16. 

38686  llisioria  de  los  bechos  de  los  Castellanos  en 
el  oiar  Occano,  por  AiU.  de  IUrrcra.  Madrid, 
1801,  8 tom.  en  6 vol.  In-fol. 

38683  Histoire  générale  des  Indes  occidentales  et 

Ti-rrcs-Neuves Irad.  de  IV.spagnol  de  Fr. 

Lnpex  de  Gomara  , par  Martin  Fumée,  sieur  de 
Gciiilié.  Paris,  i386,  1897,  ou  iGo5,  ln-8. 
(0«rrUÂiM  d«  IJi  VrgB,  v«>fz  l«  n.  tsSST.j 

38686  HiNlorladel  mondunuovo,  dlGlrol.BeMOM. 
f'enstia,  1&65,  ln-8. 

38687  Monarchia  indiana,  por  J.  de  Torqvf.mapa. 
Vadrid,  1793,  3 vol.  in-lol. 

38688  Noticias  tiistor.de  las  conqulstas  de  Tierra 
firme  en  las  Indias  occidentales,  por  P.  SiMOif. 
(’uença,  1O36,  in-rol. 

38689  Newe  welt  und  amcrican  Historien,  vou  J. 
Gottfried.  Francof.,  jWi,  In-fol. 

3868g*  Histoire  générale  de  l’Amérique,  depuis  sa 
tlécouverlc,  parle  P.  Touron.  Paris,  1769-70, 
16  vol.  in-13. 

38690  History  of  America,  by  Robertsotv. 

38691  Tableau  chronologique  de  l’histoire  de 
l'Amérique,  parM.  W.irden.  Paris,  13  vol.  in-8. 
(faisant  la  ^ul(e  de  l’Art  de  vérifier  les  dates 
depuis  Tau  1770.  — Voyez  l'article  Art.) 

38693  Saitgio  dl  storia  americana  o Ma  storla  na- 
lurale,  civile^  e sacra  de’  regnl  e délie  provlncle 
.spagntiole  dl  Terra-femia  nell'  America  méri- 
dionale, d«'scritta  dall’  abh.  Filippo  Salvadore 
Giu  (cuu  appendice  deüc  pKi  celebri  lingue 
ainericane).  Rome,  1780,  6 vol.  in-8.  flg. 

38693  HIsloriadcl  nuevo  mtindo,  por  J. -B.  Mi^oz. 
Madrid,  \ 798,  in-6.,  tom.  I^. 

38696  American  annaJs,  by  Abct  Holmes.  Cam- 
bridge  {America),  1839,  ln-8, 

38693  A cbronulogical  history  uf  the  West-Indies, 
by  Tli.  SocTTirt.  London,  1837,  3 vol.  ln-8. 
“-Voj.  le  n“  38j‘ia 

38696  Vsroncs  illustres  del  mievo  mundo....,  por 
1).-Fr.  PiXAMoy  Orellana.  Madrid,  i639,in-foL 


38697  Mœurs  des  sauvages  américalos,  par  J.-F. 
LafitaO;  P«rfz,  1736,  3 vol.  tn-6. 

38698  Anecdotes  américaines  ( par  Hornol). 

1777,  |>el.  ln-8. 

38699  J.  de  SoLORtARo  Percira,  dlsqulsidones  de 
Indlarum  jure.  Matriti,  1639, 3 vol.  in-fol. 

38600  Virtudes  del  Indio,  por  Juan  de  Pai^apox. 

Mendoza  (clrca  i65o),  ln-6. 

38301  Histoire  des  aventuriers  flibustiers  qui  se 
sont  signalés  dans  les  Indes,  par  Alex.-Oliv. 
Oexmelln.  Trévoux,  1766,  ou  1775,  6 vol. 

ilM3,  fig. 

38503  Histoire  des  flibustiers,  traduite  de  rallem. 
de  J.-W.  Archcnholtz  (par  J.-F.  Bourgoing). 
Paris,  1806,  iu-8. 

365oS  Hislbry  of  lhe  Buccaners  of  America,  by 
JaoK'S  Blrncy.  London,  1816, 111-6. 

3.  Amérique  septentrionale. 
Gèncraliics. 

38506  Theatro  americano , por  J.-An(.  de  VIII»' 
Srnor  y Sarciiez.  Mexico,  1766,3  voL  in-foL 
(peut  se  placer  après  le  n*  385QO. 

385oS  The  amerlcan  universal  geggrapby,  by  J. 
Morse,  6'^  ediu  Boston,  1813,  3 part,  en  1 voL 
ln-8. 

s85o6  Histoire  de  PAmérinue  septentrionale,  par 
(le  Bacqucville  de  La  Potbêrie.  Punj,i733, 
6 vol.  ln-13,  Qg. 

sSjoC*  Jdea  de  iina  nueva  hisiorla  general  de  Ame- 
rica septéiilrlonal , por  L.  BoTCRmi  BiRAOca. 
Madrid,  1766,  in-6. 

A.  Canada  el  autres  possessions  anglaises.  ** 

3B5ü7  Les  singularités  de  la  France  antarcUque,^ 
par  And.  Thevet.  Anvers,  i358,  ln-8. 

38508  Th.  Jetferv’s  history  of  the  frcncb  domi- 
nions In  America.  London,  1761,  in-fol. 

38509  Mémoires  pour  ta  carte  iniitulée  : Canada, 
LoulMane,etc.,par  d'AvviLLP..P«riJ,  1756, in-6. 

S85i0  Histoire  de  6a  Nuuvelic-Fraucc,  par  Le^ 
CARBOT.  /'nn'j,  i6i8,  iii-8. 

38510*  Histoire  du  Canada,  par  Sagart  TheodaL 
Paris,  )036,  in-8. 
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de  Teacuco,  par  Fernando  d’Alva  Ixililxochltl, 
trad.  de  l'espagnol  par  M.  H.  Ternaux-Compans. 
Paria,  18A0,  9 vol.  tn>8. 

986i5  Noticias  cstadislicas  del  estado  de  Chihna- 
hua,  por  J.-A.  de  Escoobro.  MexicOy  i6SA« 
in-A* 

98O16  Memorial  que  fray  Juan  de  Sanlander  pré- 
senté a Felipe  IV,  hecho  por  Alonso  de  Bbka- 
VIDES.  Xadridy  i63o,  In-A. 

98617  I.a  vida  de  Gregorio  Lopex,  por  Fr.  Lo&a. 
SevUla,  1618,  in-8. 

98618  Derroiero  de  U expedicion  de  la  provincla 
de  los  Texas,  por  Anl.  de  La  Pb.^a.  MexfcOy 
1799,  in-fol. 

98619  Texas  : (he  rlse,  progress,  and  prospects  of 
the  republic  of  Texas,  by  WilU  Kennedy.  Lond.y 
i8Ai,  9'voL  gr.  ln-8.  fig. 

98690  Notlcia  de  la  California , por  Vexecas. 
Msdridy  1757,  S vol.  in-A> 

98691  Storla  délia  California,  opéra  posiuma 
dbli*  abb.  Fr.-Sav.  Clatigero.  Venez.y  1789, 

. 9 vol.  ln-8. 

98699  Hlstory  of  upper  and  Imrer  California..*.., 
by  .Vlex.  Forbes.  Londoity  i83g,  iii-8.  6g. 
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3.  Iles  Antilles. 

98693  Histoire  naturelle  et  morale  des  isles  An- 
tilles (attribuée  à Louis  de  Poincy  el  à César  de 
Rochefort).  gotterdamy  i65H,  tn-A. 

98Ô9A  Histoire  des  Antilles,  par  le  P.  Dotertbe. 
Pariêy  1Ô67,  A vol.  In-A. 

98695  Recueil  de  vues  des  lieux  principaux  de  la 

colonie  de  Saint-Domingue,  par  Pouce;  PariSy 
1791,  in-foU  • * 

98696  Description  de  la  partie  française  de  l'Ue  de 
Siiint-Domingue,  par  M.  L.-E.*  Moreau  de  Saini- 
Méry.  Philadel.  cl  PariSy  1 797*98,  9 vol.  In-A. 

98697  Description  topographique  el  politique  de 
ta  {larüe  espagnole  de  l'Ue  de  Saint-Domingue, 
par  le  même.  Philadelphiey  1796,  9 vol.  ln-8. 

98698  Histoire  de  Saint-Domingue,  piar  le  P. 
CiURLEvoix.  PariSy  1780,  9 vol.  in-A* 

98699  Bryan  Edwahd’s  blstorical  suney  of  tbe 
frencti  colonyof  St. -Domingo,  /.eiid., 1797, In-A. 

98630  Histoire  de  l’Ue  de  Saint-Domingue,  depuis 
l’époque  de  sa  découverte  Jusqu’en  1818.  Parity 
1819,  ln-8. 

98631  Raixsford's  histoiical  account  of  tbc  black 
empire  of  Hayll.  Londony  i8o5,  in-A. 

98639  Histoire  d’Haïti,  depuis  sa  découverte  jus- 
qu'en 189A,  par  Ch.  Malo.  Partty  i895,  ln-8. 

98033  Histoire  politique  et  statistique  de  111e 
dHlalll,  Saint-Domingue,  écrite  sur  des  doctr- . 
ments  communiqués  par  sir  James  Barskett,  par 
Placide  Justin.  PariSy  1895,  iii-8. 

9863A  Journal  historique  de  ia  révolution  de  Salnt- 
Dotnbigue,  par  GUb.  Gulllermiu.  PhUddelphiéy 

. 1810,  gr.  in-8. 

98635  Mémoires  pour  servir  A l'histoire  de  la  ré- 
volution de  Saint-Domingue,  par  le  baron  Pain^ 
pliUe  de  Lacroix.  Pnrf#,a8i9  (9*  édition,  1890). 

9 vol.  ln-8.  cartes. 

98636  Histoire  de  l’expédition  des  Français  A S(.- 
Dnmingue,  par  Ant.  Métrai,  suivie  de  mémoires 
cl  de  notes  d'Isaac  Louveriure.  Paris  y i695, 
ln-8. 

98637  Notices  statistiques  sur  les  colonies  fran- 
çaises ; Martinique,  Guadeloupe,  Bourbon, 
('■uyanë  française,  par  P.- Alex.  Tiby.  PariSy 
imprim.  royaUy  18S7-38,  9 vol.  in-8. 

98638  Statistique  de  la  Martinique,  par  Félix  Re- 
nouard,  marquis  ÿe  Sainte-Croix.  Paris^  1899, 

9 vol.  in-8. 

98639  Les  Antilles  françaises,  particulièrement  la 
Guadeloupe,  depuis  leur  découverte  Jusqu’au 
1*' janvleri893,par  le  colonel  Boyer-Peyreleau. 
PariSy  1893  (noiiv.  titre,  i895),  3 vol.  in-8. 

986A0  Essai  politique  sur  llle  de  Cuba par 

Alex,  de  Hümboldt.  PariSy  1897,  9 vol.  ln-8. 

986At  Tableau  statistique  de  llle  de  Cuba,  pour 
les  années  i895  A 1899,  par  le  médie.  PariSy 
i83l,in-8. 

986A9  Aperçu  statistique  de  llle  de  Cuba,  précédé 
de  quelques  lettres  .sur  la  Havane,  etc.,  par  B. 
Iluber.  Parity  1896,  in-8. 

98669*  Ulstoria  de  la  Isla  de  Cuba,  por  Ramon  do 
ia  Sacra.  Paris,  18A9,  in-fol. 

986AS  Historia  geograflea,  civil  y polllica  de  la 
isla  de  San  Juan  Bauiista  de  Puerto  Rico,  por 
D.  Ant.  Valladores  Sotomator.  Madridy  1788, 
)iet«  in-A* 
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a86â4  Description  géographique  des  Iles  AnUIlcs 
possédées  par  les  Apglais,  par  Beliin.  PariSy 
i75Afin>ili. 

986^5  Essai  sur.  l'ancienne  colonie  de  Salnie-Lucie, 
par  un  ancien  intendant  de  celle  Ile.  NeuchAlel^ 
1770,  Inr8. 

980à6  An  hlstorlcal  account  of  the  island  of  S. 
Vincent,  by  €h.  Shepherd.  London,  i83i,  in-8. 

9861)7  Pair.  Brtow.'v's  ci^il  and  iiauiral  history  of 
Jatnalca.  London,  1736,  in~fot. 

ü86&8  Histoire  de  t)  JamaTrjue,  irad.  de  l’anglais 
par  M***.  Londres,  1751, 9 vol.  In-i9. 

986)9  Histost  of  Jamaica.  Lond. , 177),  3 vol.  in-). 

98650  Vues  pitlnreMiues.de  la  Jamaïque,  irad.  de 
l'anglais  de  VVill.  Beckfort,  par  J. -S. -P.  Parité 
1798,  9 vol.  in  19. 

98631  History  of  Jamaica,  by  Rob.  Renny.  Lond.^ 
1807.  in-4. 

^8653  History  of  Barbadoes,  from  the  6rst  dlsco- 
very  nf  the  island*  in  i6o3  lo  rhe  year  1801 , by 
John  Poyer.  London^  i8og,  in-ù. 

If.  Amérique  méridionale. 

A.  Bré.sil  et  Guyane. 

9865)  Corografla  brarlllca , por  M.  A.  de  Cazal. 
Aïo  de  Jonefro,  1817,  9 vol.  In>). 

• 98655  Le  Brésil...,  par  Hipp.  Tannay  et  F.  Df^his. 
Pnrts,  iHqî,  6 vol.  in-j8.  (Article  BneTon.) 

98656  llisinrla  da  America  poriugucsa,  por  Seb. 
Rochs  Pilla.  Lisboa,  1780,  in-ful. 

98637  Historla  üa  provhicia  Snnia  Criiz , a que 
vulgarmenle  chainamos  Brazll , por  P.  tle  .Ha- 
GALBAMBS  dc  Gandavo.  Lisbaa,  1576,  In-). 

98658  XoUdas  ciiriosas,  necessarias  Uas  cousas  de 
Brasil,  pelo  P.  Sim.  de  Vabcorcelq?.  Lia)o<i, 

' 1668.  In-). 

9865q  The  history  of  Brasil,  by  Rob.  Southct. 
Lnndon,  1810,  3 vol.  In-). 

98660  L'hlsioirc  du ‘Brésil,  depuis  sa  découverte, 
en  .i3oo.  Jusqu'en  1810  , |iar  Alph.  de  Beau- 
champ.  Porfs,  181 5,  S vol.  io*8. 

98661  History  of  the  Brazll,  by  J.  He!vdebson. 
London,  1891,  lu-). 

98669  Historia  do  Brasil,  desde  o seu  descobri- 
nierito  por  Pedro  Alvarès  cabrelaie  a abdlcaçao 
do  iniperador  D.  Pedro  I,  pqy  Francisco  Solano- 
Constanclo.  Paris,  i838,  9 vol.  in-8. 

98669*  Htsioire  des  choses  mémorables  advenues 
au  Brésil,  de  i555  ) i356.  [sans  lien  d’impress.), 
i56t,in-8.  (Arücle  Villegagnon.) 

98663  Nova  Lusiiania,  historia  daguerra  brasilica, 
por  Franc,  de  Bbito  Kreyre.  Lisboa,  1675,  lo-ful. 

9866)  Ca^p.  Barljei  rerum  in  Brasilia  gesiarum 
stib  præfeclura  comliis  J.  Maurllif  Na.ssovi£  bis- 
torla.  AUntfhd.,  16)7,  gr.  in-fol.  ûg. 

98665  Memorias  para  a historia  da  eapiUnla  de 

San  Pauiodo  Ksiado  do  Brazll,  publicadas  por 
Fr.  Gas|iar  de  Madré  de  Deos.  1797,111-). 

98666  Rrlefve  relation  de  l'estai  dc  Phernainbiicq, 
par  Aug.  de  GuEi.en.  /fnii/erdawt,  iG)o,  lu-). 

98666*  Memorias  bistoricas  e polllicas  da  provin- 
eia  da  Bahia,  por  Ignado  Accloli  dc  Cerquelra 
e Silva.  Bahia,  de  !*récourt,  i835-37,  ) vol.  in-). 

98667  Description  dc  la  France  équinoxiale,  par 

• Le  FebvredeLa  Barae.  Paris,  «666,  In-)^ 


98668  Description  géographique  de  la  Guyane, 
par  Beliin.  Paris,  1768,  in-).,  cartes. 

98669  De  la  Guyane,  de  son  état  physique,  de 
son  agrioulttire,  de  .son  régime  Intérii  ur,  etc. , 
par  le  comte  Barbé-Marlx»is.  Paris,  1899,  In-8. 

98670  Des  colonies,  parltculiérimeiUxle  la  Guyane 
française,  en  1821,  par  M.  P. -Ch.  Sainl-Amand. 
Paris,  1829,  In-8. 

98671  La  Guyane,  par  Ferd.  Denis.  Paris,  1893, 

9 vol.  in^jè.  (Article  Breto.v.) 

98679  Mémoire  pour  servir  à l'histoire  dc  Cayenne 
et  de  la  Guyane  française,  par  Bajou.  Paris, 
1777-76,  a vol.  In-8. 

98673  Description  de  la  colonie  de  Surinam,  )>ar 
Ph.  Fcrmin.  — Voyez  le  u*  )5)9. 

B.  Guatemala,  Colombie,  Pérou,  Chili, 
Paraguay,  etc.' 

98673*  Noticias  secrétas  de  America por  J. 

Juan  y D.  Ant.  de  Llloa.  Londres,  1896,  in-). 
— Voir  le  n""  98)“). 

9867)  Historia  de  las  indias  occidentales,  y parti-  • 
cular  de  la  governacloii  de  Chlapa  y Guatemala, 
por  Ant.  de  Remesal.  Madrid,  1690,  in-fol. 

28673  Historia  de  Yucathan,  por  D.  Lopez  dc 
CociOLi.irK).  Madrid,  1688,  In-fol. 

98676  Historia  de  la  conquisla  de  la  provtncia  de 

“cl  Itza por  J.  de  Viu.ActiTiENREz  de  SoUh 

Mayof.  Madrid,  1701,  In-fol. 

98677  Compendio  de  la  historia  de  la  cUiüad  de 
Guatemala,  por  Domingo  Jcarhos.  ^atemalm, 

J 808-1 8,  0 vol.  In-). 

98678  Dc>crlption  of  the  ruins  of  an  anclenl  dty 

discovered  ncar  Palenque,  in  ihc  klngdoni  of 
Guatemala  ; translaied  from  the  orlg.  ms.  report 
of  cap.  D.  Antonio  dcl  Rio  ; or  a critical  Inves- 
tigation and  research  liilo  the  history  of  iht 
Aroericans,  by  D'  PauLFIelx  Cabrera.  Lôndom, 
1829,  In-),  fig.  ^ 

98679  Colombia,  being  a geographlcal,  statlstical, 
agriculiural  and  political  account  ofthecountry. 
r.ondon,  1899,  2 vol.  gr.  in-8.,  avec  une  carte. 

28680  Historia  de  la  revolurlon  de  la  republica  de 
(kdombla,  por  José -Man.  Restrepo.  Paris, 
1897,  10  vol.  In-i9,  avec  un  atlas  In-). 

98681  LaCospcisTA  del  Pero.  .Vcc/Ho,  i53),lo-fol. 

28689  Chronica  dcl  Peru,  por  P.  Cieça  do  Leone. 
Sevilla,  i553,  Iri-fol. 

98683  L'Histoire  de  la  terre  neuve  du  Pérou,. 
Irad.  de  Phallen  en  françois.  Paris,  i5)S,  In-8. 

2868)  Historia  dd  dcscubrimieiiio  del  Peru,  por 
de  Zarate.  Amberes,  i555,  in-8. 

9868) *  Letera  de  la  nobll  clpia  nouamente  re- 
iroiiaia  aile  indie.  i53),  in-). 

98685  Levin!  .\pollonii  de  Peruvi*  roglonls  hiven- 
Iloiie  iibri  V.  Anluerpta,  1667,  in-8. 

96686  Historia  del  Peru,  que  se  mando  cscrivir  t 
Dicuo  FEi?^A^DE^.  Secitla,  1571,  9 lom.  in-foK 

26687  Commciilarins  quctralan  del  origen  de  los 
Yiicas,  etc,,  por  Garcilasso  dc  la  Vega.  Lisboa, 
1609,  9 vol.  iü-fol. 

98688  Hi.stoire  de  la  conquête  et  des  révolutions 

du  Pérou,  par  Alphonse  de  Bcauchamp.  Paris, 
1808,  9 vol.  In-8.  — Voir  le  n*  9159).  * 

98689  Hclarioii  dc  las  ezequias  que  D.  Juan  de 
Mendoza  hizo  en  la  muerte  de  la  reyna  Marga- 
rita, por  Fr.  Martin  de  Leon.  Ljim,  1619,  in-4. 


uiyiiized  by  Google 


HISTOIRK 

36G90  Ilfsloire  du  tremblement  de  terre  arrivé  h 
Lima,  avec  la  descripiloii  du  Pérou,  traduite  de 
l'anglais.  Ln  lIaye{Varis)^  a tom.  en  1 vol. 
ln-19,  Üg. 

28691  MtRcrRio  |>cruam>dc  historla,  literatura  y 
iiolicias  publicas.  Uma^  i7oi>od,  lavol.  iii*8. 

2B692  Bl  lazarilto  de  ciegos  camlnanics  desde 
fiiicnos*Ayre.s  basia  Lima , por  C.  Bistaitentk. 
r.T/'on,  1773,  in-8. 

28O93  Relacion  descriptira  de  la  ciudad  y pro« 

^ vinciadeTnixiitodcl  Peru,  por  I). Miguel  FeyjfK). 
Müdridy  17O3,  pei.  ln>fol,  porir.  et  plan. 

2869.^  Illslor.  narrazione  del  regno  dl  Cllo,  dal  P. 
Aloiizo  d’OvAGLiE.  Roma^  l046,  In-fol.  (Article 
OVALLK.) 

286gri  Chilidugu,  slve  rea  chilenses,  a Beru. 
Havestadt.  TVp./t#c4«idor/'.  ,1777-79,  ^ voUii-8. 

28696  Saggio  délia  storla  del  Chili,  dalP  abb.  J.« 
Ign.  Molira,  seconda  ediz.  accrcsciuia.Bo/oj^Ntf, 
1810,  pet.  in-4. 

28696*  Descripcion  bistorial  de  la  provincia  y ar- 
chlpelago  de  Chlloe  en  el  reyno  de  Chiiez  I>or 
Gonzalez  de  Agiierros.  Madrid^  1791.  in-4. 

28697  Heclios  de  D.Garcia  Hurtado  de  Mendoza... , 
porChr.  ScABEzdeFIgueroa.  Jfadrfd,i6i3,in-4. 

28698  Picturesque  illustration  of  Buenos-Ayros 
and  Montevideo... ,wUh  descriptions...  by  E.*E. 
Vidal,  j/tndon^  1820,  in^d. 

28699  Buenos-Ayrcs  et  le  Paraguay,  par  F.  DenI.s. 
Parity  1823,  2 vol.  ln-18.  (Article  BtiirroR.) 

28700  Es<iuls$es  historiques,  politiques  et  statls> 
tiques  de  Biicnos-Ayres,  des  autres  provinces 
unies  du  Rio  de  la  Plata  et  de  la  république  de 

Bolivar par  Ignacio  NiiHcz,  irad.  de  IVs- 

|;agnol  par  M.  Varalgiie.  Puris,  1826,  ln-8.  (Voir 
l'anicie  Bi'Stamcstk.) 

28701  Buenos-Ayres  and  the  provinces  of  tbc  Rio 
de  la  Ptata;  llieir  présent  staïc,  etc.,  by  sir 
Woodbiiic  Parisb.  bond.,  18S9,  gr.  in>8.,  carte 
et  pl. 

28702  CdLFxcios  de  obras  y documentos  reiatlvos 
a la  bisioria  antigua  y moderna  de  las  provinclas 
del  Rio  de  la  Plata,  i>or  Pedro  de  Angelis. 
Bnenos-Ayrtâ^  18SO,  6 vol.  in-fol. 

28702*  Argcntina  y conquisia  del  Rio  de  la  Plata, 
por  M.  del  Bakco  Gcntcnera. — Voy.  le  n*  i5ai2. 

28702**  Noticlas  historlcas  y dcscriplivas  eobre  el 
gran  pais  de!  Chago  y Rio  Bermejo  ; con  obser- 
vacioncs  rclatlvas  A un  plan  de  navpgaclon  y co- 
lonlzacion  que  se  proponc  por  José  Arenales. 
Bufnos-Airet^  en  la  imprenta  de  liallety  i833, 

. gr.  ln-8. 

28703  Ensayo  de  la  historla  civil  del  Paraguay, 
Buenos-Ayres,  y Tucuman,  escrito  por  D.  Gr. 
Fuses.  Bueno$-Ayres^  1816,  S vol.  ln-4. 

28704  Histoire  du  Paraguay,  par  le  P.  Chaslevoix. 
Partit  nS6,  S vol.  in-4. 

28705  Histoire  du  Paraguay  sous  les  Jésuites..... 
par  Bern.  Ibanoea  de  Ecbevery.  Amsterdam^ 
1782,  S vol.  in-8. 

28706  Letterson  Paraguay,  comprising  an  accoiiot 
of  four  year’s  résidence  In  Ibal  republic,  under 
the  government  of  Francia,  by  J.-P.  and  W.-P. 
Robertson,  second  édition,  tondon.  i83g,  3 vol. 
in-8.  Og. 

28706*  Mart.  DoaaizHorrea,  historla  de  Ablponi- 
büs.  yientutt  1784,  8 vol.  pet.  ln-8. 

28707  Niicvo  descubrimiento  del  gran  rlo  de  las 
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Amazonas,  por  Qirlslov.  d«  AcoNa.  Madrid. 
' i54i,  in-4. 

28708  MaraBon  y las  Amazonas,  por  e)  P.  Han. 

de  RoDBiarEZ.  Madrid^  i684,iu-roI. 

2870g  Aniiaes  histor.  do  ëstadodoHaranhaÔ,  por 
Percira  de  OEsnEDO.  Lisboot  1749,  In-fol. 

28710  Historla  de  Venezuela,  por  J.  de  Oviedo  y 
Railos.  Maâridt  1723,  in-fol. 

28710*  Historla  general  del  nuevo  reyno  de  Gra- 
iiada,  por  L.-Fcrn.  de  PEDniHiTA.  Amberei 
(168S),  in-foi. 

28711  Historla  de  la  provincia  de  S.  Antonio  del 
nuevo  reyno  de  Granada,  por  Al.  de  Zamoba. 
Bartelonat  tTOi,  In-fol. 

28712  Historla  de  las  oacloncs  sltuadas  en  las 
riveras  del  Rio  Orcnoco,  por  Jos.  Goiijlu. 
Barxelonat  i79t»  2 vol.  hi-4.  flg. 

28714  Historla  corografica....  de  la  Dueva  Anda- 
jucia^,  etc.,  por  el  P.  Kr.-Ant.  Caolih.  177g, 

28715  Descripcion  de  las  provinclas  del  gr» 
Cliaco,etc.,  por  P.  Lozaxo.  Cwdohay  1788,  In-4. 


Vî.  PARALIPOMÈNES  HISTORIQUES. 

1.  Histoire  de  la  CheTalerie  et  de  la 
Noblesse. 

A.  Chevalerie  au  raoyen-gge,  comprenant  les 
Tournois,  les  Combats  singuliers,  etc. 


28717  De  la  chevalerie  ancienne  et  moderne,  par 
le  P.  Mesestrier.  Paris,  i683,  ln-13. 

28718  Mémoires  sur  l'anclenoe  chevalerie,  par  de 
La  Curne  de  Saistb-Palate.  Porfz,  1759-80, 

3 vol.  ln-12. 

28719  Jac.  Kalsorer’s  Geschichle  d.  RUterwesens 
in  Mlttelaller  nac  sm.  ganzen  Umfange.  Wien , 
1804,  gr.  in-8.,  avec  61  pl.,  soit  en  noir,  soit 
coloriées. — Voir  les  8585  et  14712. 

28720  J.-G.-Gst.  Büscblng^s  Riterzeli  uod  Rltter- 
wesen-Vorlesungen.  Leipzig^  182S,  2 vol.  ln-«. 

28720*  Der  Rittersaai  : eine  Geschicbtc  des  Rit- 
terthums,  sqtpes  Entsieheos  und  Portgangs, 
scincr  Gcbraeuche  uod  Slticn  artisOsch.  er- 
laeulert  von  F.  von  Relbisch;  bisioriscb.  be- 
leiichtel  von  F.  Kotteukamp.  Sîuxtggrty  1842, 
in-4.  obi.,  avec  62  pl.  color. 

28721  History  of  chivalry,  or,  knigbthood  and 
Its  times,  by  Ch.  Mills.  Lond.,  i8a5,2  vol.  ln-6. 

28722  L'Ordri  de  chevalerie.'  /.yen,  i5io,  in-foL 

28724  Le  vrai  théâtre  d'honneur,  par  Marc  Vulson 
de  La  Cotombière.  Parla,  i648,  2 vol.  lo-fol.  fig. 

28725  TbéAtre  d'honneur  el  de  chevalerie,  ou  hl»> 
toirc  des  ordres  militaires,  de  llnstltution  des 
armes  et  blasons,  duels.  Joutes, etc.,  par  André 
Favyn.  Porfa,  1620, 2 vol.  In-4. 

28728  Traitédes  tournois,  joustes,  carrousels,  etc. , 
par  le  P.  MsaESTaiea.  Lywit  1669,  In-4. 

28727  Recherches  sur  les  carrousels  anciens  et 
modernes,  suivies  d'un  projet  de  jeux  équestres 

4 l'imitation  des  tournois  de  l'ancienne  cbeva- 
leric  (par  Du  Vcmols).  1784  {impr,  à Cattel). 
pci.  in-8. 

28728  De  la  primitive  Institution  des  rois,  héraultz 
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et  poursuWanis  d’armes,  par  J.  Le  Feron.  Paris^ 
1555,  in-ft. 

aSTûg  De  rolDcc  des  rois  d’armes,  des  héraiids  cl 
des  poursuivanis,  de  leur  anilciuUé,  prl^JKgcs, 
etc.,  par  M.  Vulson  de  La  Colombière.  P/iris, 
i6A5, 

a87SO  Les  tournois  de  Chauvcncl  (fin  du  1 3«  siècle), 
décrûs  par  J.  Bretsx.  t'alencUnnes^  i833.  in*8. 

Q8731  Le  Pas  d’arme»  de  la  bergère,  lualnlcmi  au 
tournoi  de  Tarascon...,  publié  par  M.  Crapi  let. 
Paris,  1828,  in-8. 

28732  Le  PAsdesarmesde  Sandrlcourt.In-fol.golli. 

28733  CottOAT  de  trente  Breton»  contre  trente  An- 
glais. Pons,  1827,  in-8. 

28753*  Hlsloria  del  combatllniento  de’  ircdicl 
Italiani  con  alireltanü  Franccsc.  — Voyc»  le 
n»2SA3i.  , ^ ^ 

28733  L«5  tournois  du  roi  Rosé.  Porfs,  182O-27, 
gr.  in-fol.  . 

88735  Les  JoüSTBS  faitesâ  Paris,  en  1398.  In-3, 

28736  L’Ordoîchauce  ci  ordre  du  loumoy,  jovistcs 

et  combat rencontre,  entrerue,  assemblée 

et  lisilalion  des  roys  de  France  cl  de  Angle- 
terre. (i520),  ln-3. 

28737  Excellent  loumoy  du  rerlucux  chevalier  de 
La  Racine.  Paris,  i5t6,  in-8. 

28738  L’épervlcr  d’or , ou  description  historique 
des  joutes  et  des  lonrools  qui , sous  le  lUre  de 
nobles  rois  de  TéplneUc,  se  célébrèrent  3 Lille, 
au  moyen4geî  nouvelle  édition,  augmentée..., 
et  enrichie  d'une  notice  sur  la  fète  des  forestiers 
3 Bruges;  par  M.dc  Rosny.  Parii,  i83o,  ln-8., 
avec  pi.  lUhogr.  (Impr.  à Valenciennes.) 

28739  Wann  und  vmb  wcUicher  Vnaclicn  wlllen 
das  lOblich  RlUerspU  des  turolers  crdachi  vnd 
zum  erslen  geûbt  worden  ist,  von  Marx. 
WOrsunc.  ÀugtlKy  i5i8,  in-3. 

28730  Anfang,  vrspring  vund  kerkoramen  des 
Thurniers  iu  Tcutschcr  nation , von  G.  Rüxncr. 
Siemûy  i5So,  in-fol. 

28731  Turnicr  buch  Herzogs  WiUiclm  IV  von 
Balem,  von  i5x3-33,  mil  Erklfirr.  bcgl.  von  F. 
von  ScBLicHTEOROLL.  Jfünchcn,  1818-21,  gr. 
In-foi.  --  Voir  le  27680. 

28732  P.  Montii  de  slngularl'ccrtîmilne  slvc  dls- 
sensionc  : deque  vcteruui  rc^nllorumquc  rilu 
llbri  1res.  .WenfoL,  i5oo,  In-W. 

28733  Histoire  des  duels  anciens  et  modernes, 
conteuaul  le  tableau  de  l’origine  cl  de  l’esprit 
des  duels  en  France  et  dans  toutes  les  parties  du 
monde,  par  M.  Fougeroux  de  Champigncniles. 
Parité  1835-37,  2 vol.  ln-8.  (ïmpr.  à Douay.) 

28733  Cérémouics  des  gages  de  bataille,  scion  les 
conslIlulioHS  du  roi  Philippe  de  France,  publ. 
par  M.  Cbavelkt.  Porfi,  1829,  ln-8. 

28735  Livre  des  duels  autrement  inUlulé  : l’advis 
de  gage  de  baUilles,  par  Oliv.  de  La  Marche. 
Paria,  i586,  ln-8. 

28735*  A.  Alciat,  de  slngulari  cerlamlne.  Lugd.^ 
1533,  in-8. 

28736  Traudo  de  los  rictos  y desafios por 

Diego  de  Valbra.  (vers  i50o),  ln-3. 

28736*  Tmctatii»  de  duello,  en  lat.  y en  castcl- 
lano,  por  D.  Castilio.  Tanr/ni,  i525,  ln-3. 

28737  TRAiTExetadvis  de  quelques  gentils-hommes 
françois  sur  le»  duels  et  gages  de  bataille.  Porû, 
1580, ln-8. 


28738  Discours  notable  des  duels par  J.  de 

La  Taille.  Parw,  1607,  ln-8. 

28730  Traité  des  combats  singuliers,  par  le  P. 
CîcrdiL  Turin,  i75o,  lu-8.  — Voir  le  n*  38o3. 


B.  Ordres  de  Chevalerie;  Ordres  milllains. 
Ordres  civils. 


( VoyM  le»  O.  tl»77  9t  ^ 

28750  Al.  SylvilTorclU  armamentarium  hlstorico- 
legaic  ordinum  cqucstrlum  cl  millur.  forolivii\ 
1751-58,  2 lot»,  en  3 vol.  in-fol. 

28750*  Abrégé  de  l’Iilslolre  des  ordres  de  clicva- 
lcrie,  par  Danibrevillc.  Parité  1807,  iu-8.,  et 
aussi  in-3. , avec  28  pl. 

28750**  Histoire  générale  dos  ordres  de  chevalerie 
civils  et  militaires,  existant  en  F.urope,  par 
(Viton  de  Sainl-AIaU).  Pana,  1811,  in-3. 

28761  Collection  historique  dos  ordres  de  cheva- 
lerie civils  et  militaires......  par  M.  A.  Perrot. 

Pana,  1819,  ln-3.  fig. 

28752  Descriptions  des  ordres  de  pltcvalorle,  croix 
de.niérite,  etc...,  par  C.-H.  de  Gclrre.  Berlin^ 
1832,  gr.  in-foi. 

28753  Jani  BiRcnrRODii  brcviarlnm  équestre,  seu 
de  ordine  elcphanllco  Iractaïus.  Uaunite^  i703, 
in-fol. 

28753  Les  Ordonnarces  de  l’ordre  de  la  Toison- 
d'or.  In-3. 

28755  CoNSTiTiTiOîirs  ordinis  Vcllcris  aurcl. 
(AntuerpiiTy  i5Go),  ln-3. 

28756  Joan.-Jac.  Cliiflleli  insigiiia  genlililia  cqui- 
tum  ordinis  Vellerls  auret,  fcclalium  verbis 
euunllata,  lat.  et  gallice  producia.  — Godofr. 
Wondcllni  aries  seu  anref  Vcllcris  encunihiut. 
Antuerp.^  1632,  2 tom.  en  i vol.  in-3. 

28757  liC  blason  des  armoiries  de  tous  les  cheva- 
liers de  la  Toison -d’or,  par  J. -U.  Macrice. 
La  llayCy  1O67,  in-fol. 

28758  Uistoria  de  la  insigne  orden  del  Toyson  de 
oro,  por  Julian  Pinkdo  de  Salazar.  Madrid  ^ 
1787,  3 vol.  in-fol. 

28750  Histoire  de  l’ordre  de  la  Tolson-d'or 

par  M.  F.  baron  de  RcirrEXBERG.  BruxfUes^ 
18S0, ln-3.  # 

28760  Ordine  de’  cavalicri  del  Tosoue  ( dl  Fr. 
Sansoviro}.  AWP  Accademia  vfneta,  i558,  in-3. 

28761  I.,e  Livre  des  statuts  et  ordonnances  de 
l'ordre  de  Saint-Michel.  In-3. 

28762  Statuts  de  l’ordre  de  Saiut-Michcl.  Paria, 
1725,  gr.  in-3. 

28763  Histoire  de  l’ordre  du  Salnl-Kspril,  par  de 
Saiut-Foix.  Paris^  1767,  S vol.  In-i2,  et  dans 
les  retivres  de  l’auteur. 

28763  Les  Statcts  de  l'ordre  du  Saint-Esprit. 
PariSy  1703,  ln-3.,  ou  1730,  gr.  ln-4.  — Voyez 
Livre  des  statuts. 

28765  Catalogue  dus  chevaliers,  commandeurs  et 
officiers  de  l’ordre  du  Saint-Esprit,  depuis  Hns- 
titution  jusqu'à  présent.  Paria,  17G0,  In-fol. 

28766  Histoire  des  ordres  de  Noiro-Dainc  duMonl- 
Carmel,  et  de  Saint-Lazare  de  Jérusalem,  par 
Gautier  de  Siberl.  Paris,  1772,  iu-3.,  ou  2 vol. 
ln-12. 

28767  Mémoires  historiques  concernant  l’ordre  de 
Saint-Louis  (par  3^  Meslln).  Paria,  1785,  ln-3. 


PAnALIPOMÈNliS 

:>S76ft  Histoire  de  Tordit  de  Saint-Louts,  par 
D’Aspect,  i’tfri»,  1780,  3 vol. 
î»876o  Hecuell  de  tous  les  membres  composant 

Tordre  royal  de  Saint-Louis,  depuis  itigS * 

ouvrage  posliiumc  du  coiutu  J.-F.-I..  d’ilozler. 
Pnn*,  1817-18,  a vol.  iu-8. 

9.8770  lllstoria  de  las  ordencs  militarcs  de  S.  Jago, 
etc.,  por  Fr.  Caro  de  Terres.  Madrid^  1699, 
iii-fol. 

98771  El.  Ashmole’s  Instiluiion,  laws  and  cere- 
monies of  ihe  order  of  Üie  Carter.  Lond.^  1679, 
In-fol. 

98779  Les  noms,  surnoms,  qualitcz,  armes  et 
blasons  de  tous  les  princes,  etc.,  clievallers  de 
Tordre  de  U Jarretière,  depuis  Tlnslltullon,  en 
I3l7,jti.squ’à  présent,  /'or/f././imy,  iCS7,ln*fol. 
2877S  Cérémonies  de  Tordre  du  Tîalh,  par  J.  Ti.sr. 
Lofid.y  17S0,  in-fol. 

C.  Histoire  de  la  Noblesse;  Art  du  blason; 
Histoire  héraldhpie. 


98774  niotlonnairc  héraWiquo  (par  Gastclier  de 
La  Tour),  /’arij,  1774,  peu  ln-8- 

98775  ï.a  science  héroïque,  traitant  de  la  noblesse, 
de  Torigliic  dos  armes,  etc.,  î»ar  M.  Vouso?»  de 
l.a  Colomblèrc.  /'«rii,  16O9,  In-fol. 

98775  Hecuell  de  plusieurs  pièces  et  figures  d’ar- 
moiries omises  par  les  auteurs...,  par  le  même. 
Pans,  i03g,  in-fol. 

98775*  The  splicre  of  gcnlrj-,  work  of  arms  and 
blason,  by  Sylv.  Morhan.  Lond.^  1661,  In-fol. — 
Voir  le  n®  8548. 

98777  TUc  academy  of  armory,  or  a storehouse  of 
Rrmory  and  blazons,  by  Handlc  Holhb.  Chetter^ 
1588,  In-fol.  — Voir  le  n®  10337. 

98778  CnLLiM's  display  of  heraldry.  Lond.^  1794, 
in-fol. 

28779  Edmossos’s  complète  body  of  heraldry. 

1780,  9 vol.  in-fol. 

98780  System  of  heraldry , by  NisBrrr,  new  cdii. 
Lond.^  1816,  9 vol.  peu  in-fol. 

98781  Encyck)|«edia  beraldtca,  by  Will.  Bcrry. 
UmdoH^  1808,  4 vol.  in-4. 

98789  I.a  controverslc  de  noblesse,  laquelle  a été 
falcie  i>ar  Slrsj:  de  Plstoyc.  {Bruges^  vers  1475), 
In-fol. 

98783  I.e  Traicté  de  la  vraye  noblesse,  translaté 
de  latin  en  franroîs.  Paris ^ J.  Langis  (vers 
1 53o),  ln-8. 

98784  Le  FotfDEiiEtiT  et  origine  des  titres  de  no- 
blesse, etc.,  avec  le  dialogue  de  noblesse,  par 
Symph.  Cliampier.  Pans,  i535,  ln-8. 

98785  Traité  des  nobles  et  des  vertus  dont  Ms 
sont  formés;  leur  charge,  vocations,  etc.,  avec 
une  histoire  de  Ia  maison  de  Coucy,  par  Fr.  do 
L’Alüuète.  PariSyG.  dt  La  .Voue,  1577,  in-4. 

9S786  Trois  traitez , savoir  : de  la  noblesse  de 
race,  de  la  noblesse  civile,  des  immunitez  des 
Ignobles,  par  Florentin  de  ThIerriaU  Paru, 
1606,  pet.  in-8. 

987B7  Andr.  TiraqiiclU  oommcntaril  do  nobilitatc 
et  jure  prlniigeniorum,  quarts  editio,  quarts 
parle  loruplciala.  tMgduniy  1Û17,  in-ful. 

98788  Traité  de  la  uoblessc,  etc.,  par  G. -A.  de 
La  Hoqie.  Rouen^  i734>  In-4. 

98789  Traité  de  Turigine  des  noms  et  surnoms. 


IIISTOniQUES.  Ga; 

par  le  même.  Porfz,  1O81,  ln-19.  (Réimprimé 
dans  le  volume  précMenU) 

9678g*  Tableau  généalogique,  héraldique  et  gér>- 
graphique  de  la  noblesse,  enrichi  de  gravures, 
par  le  comte  Waroquier  de  Combles.  Pnn>, 
1788-89,  0 vol.  ln-19.  (se  joint  aiiz  Élrnincs 
de  la  noblesse,  de  1771  à 1783,  en  16  vol.  pet. 
ln-19,  dont  3 d’armoiries.) 

9878g**  Traité  sur  les  devises  héraidiqiies...,  par 
le  même.  1784-85,  9 vol.  ln-19. 

98790  Ant.  Mattbxi  de  nnhilitate,  de  princlpibus, 
deducibus,  de  comiilhus,  etc.,  de  couiitatu  Hol- 
lapdlæel  diœcesi  uUr.vjecUna,  librl  IV. 

i685  (seu  1O98),  pet.  hi-4. 

98791  J. -J-  Van  llasscll  not®  et  obscrvatloues  ad 
Ant.  Matthæl  libres  IV  de  nobllilate,  etc.,  7Vq/.- 
ad-P/ic».,  1777,  In-4. 

S8709  U‘s  nobles  dans  les  tribunaux,  traité  de 
droit,  enrichi  de  plusieurs  cuHosilés  utiles  de 
Thlstolre  et  du  bU^ou,  par  Ueroi.-Fr.  de  Malte. 
iG8o,(in-fol. 

98793  Dicüunnaire  encyclopédique  de  la  noblesse 
de  France,  par  M.  Viton  de  ^int-Mais.  Paris^ 

1816. 3 vol.  in-8., dont  le  dernier  n’aque  gC  pp. 
et  9 pi. 

98794  TXvais  svrla  noblesse  de  France...,  par  le  C. 
de  bouliaiuTillicrs,  avec  des  notes  histnr.  et  un 
suppléin.  aux  notes,  par  forme  de  dictionnaire 
(par  J. -Fr.  de  Tabary). iéma/erd.  (Aouen),  17S9, 
I>cU  iri-8. 

96795  Histoire  de  1a  noblesse  héréditaire  et  suc- 
cessive des  Gaulois,  des  François  et  des  autres 
peuples  de  IF.uropc;  de  leur  gouvernement 
depuis  57  ans  avam  notre  ère  Jiisqu'4  présent, 
par  TabW  C.-J.  de  Bevy.  Londres^  et  Liège 
(noi),  in-a. 

28796  Les  différentes  espèces  de  noblesse,  et  ia 
manière  d'en  dresser  les  preuves,  par  te  P. 
Mesestrier.  P/triSy  1681,  ln-19. 

98707  Blason  de  la  noblesse,  par  le  même.  Paris 
et  i583,  iu-19. 

98798  Recherches  historiques  sur  la  noblesse  des 
citoyens  honorésde  Perpignan  ctdc  Barcelone..,, 
pour  servir  de  suite  au  Traité  de  la  noblesse  de 
La  Roque,  par  Tabbé  Xaupl.  Paris^  1763  et 

1766.3  TOl.  ln-19. 

9879g  Réponse,  par  Fosse.  1777,  In-4. 

•iS8oo  Le  Dk\sos  de  toutes  armes  et  ecutz  (par 
Sidlie).  Paris,  t4o5,  in-8.  — Le  blason  des 
couleurs,  {sans  date),  pet  iu-8. 

38801  Le  blason  des  armoiries,  auquel  est  mons- 
trée  la  manière  de  laquelle  les  anciens  et  les 
modernes  ont  usé  en  icelles  ( par  Hier,  de  Bara). 
Lyon,  i58i,  in-fol.  — Edition  revue  et  augmen- 
tée, B.  R.  D.  E.  L.  R.  Paris,  1C98,  in-ful.  Cette 
9*  édition  SC  trouve  assez  souvent  reliée  avec 

VEtat  et  eomportement  des  armes par  J. 

Scohier'y  et  le  Tableau  des  armoiries  de  France, 
par  Ph.  Moreau,  deux  traités  inipr.  à Paris,  en 
1630. 

98809  Le  roy  d’armes par  le  P.  Gilbert  de 

Varesses.  Paris,  i535,  In-fol. 

98809*  l.a  vraye  science  des  armoiries,  par  Lonv. 
Geliot,  augmentée  par  Palliot  Paris,  1660, 
In-fol. 

9*8803  Origine  df‘s  armoiries,  parle  P.Memstrier. 
Paris,  1680,  ln-19. 

98804  Origine  des  ornements  des  armoiries,  par 
le  même.  Paris,  1Ô80,  in-i9. 


HISTOIHE. 


6>2H 

Jeu  d’armoirie»  de  TEurope par  C.-F. 

do  Bru!«tilu.  Lyon^  t6&9,  pcL  in-ia. 

a&SoO  Jeu  de  caries  du  blason  (par  le  P.  Mrkes- 
Tiuea).  LyoHy  109a,  In-u. 

38607  Le  véritable  art  du  blason,  par  le  méme- 
Lyotty  i05g,  ln>i6. 

08808  L’art  du  blason  Justiflé,  par  le  même.  J.yon, 
iMi,  peu  in-10. 

0880g  Abrégé  méthodique  des  principes  héral> 
dlques,  par  le  mémo.  A.von,  1678,  lit^io, 

08810  Le  véritable  art  du  blason,  ou  Tusage  des 

armoiries,  par  le  même.  Paria,  1873,  0 vol. 
In-i*.  ^ 

08811  I.a  nouvelle  méthode  du  blason,  par  le 
même.  LyoHy  i6g0,  ln*io. 

08810  Fac-similé  ofan  ancient  bcraldic  mamiM'ript 
emblazoned  by  Da>.  Lyndsay  of  ihc  MouiU, 
Lyon  King  of  arms,  i5êo.  Edinb.y  i8oo,  pel. 
lii-foL,  avec  i33  pl.  color.  (Tiré  à 100  exempi.) 

o88i3  The  acadcniy  of  arraory,  by  Randle  Hotiuo. 
ChftttTy  1O88,  in-fol. 

oSSiA  Les  principes  du  blason  (par  l’abbé  de 
Dangeau).  Paria,  i7i3«  iivA*  fig> 

o88i9  Traité  historique  et  moral  du  blason,  par 
J. -B.  Du  Puy  Dcmiiortea.  Amtfrdamy  lyjft, 
3 vol.  In-10. 

08816  L*arte  del  blasone  dlchiaraia  per  alfabeto, 
da  M.-A.  GiSATim.  Fenrria,  1736,  in-8. 

06817  Dallawat's  inqulries  liito  the  science  nf 
heraldry  in  England.  Olouceuery  ngS,  lii-ê. 

08618  Blason  general  de  lodas  las  iiislgnias  del 
universo,  por  Petr.  Gbatia  Du.  Corfa,  i/t6g, 
in-4.  flg. 

0881Q  Theod.  lloFiMvci  tractaïus  de  liislgnlum 
sivc  armorum  prbeo  cl  novo  Jure.  .VoriM^r^ir, 
i64o,  ib-fol. 

0881g*  Phll.-Jac.  SpfiscBi  opus  heraldicum,  li.  e. 
historia  et  theoria  liislgnium  lliuslrium,  edlt.  o*. 
Fray%cof.y  1717,0  vol.  In-fol.  fig. 

08800  J.  SiEBMAcnEn,  Dass  grosse  und  vollslin- 
dige,  anfangs  Sicbuiacbeiische,  heroachcr  Fur* 
tische^nd  Uelmerische. ..  Surtmb. , 1 734,  C vol. 
In-fol.,  et  supplém.,  13  part,  en  o vol.  In-fol. 

08801  Le  grand  armorial  de  CncriLLAai».  In-fol. 

08800  Armorial  général  de  France,  par  d’Uozir.n. 

Paris,  1736, 10  vol.  )n-foI. 

08805  Armorial  des  principales  maisons  et  familles 
du  royaume,  par  Do  Beissoa.  PariSy  1737,0  vol. 

lD-13,  Ag. 

08804  Armorial  général  de  l'empire  français,  par 
Henri  Simon.  Paris,  1813,  gr.  In-fol.,  tom.  ! 
et  II. 

( Voir  iM  a.  SSB&B.  MWH,  «foi  (Umimt  êtro  ptoréf  ici.) 

08806  Le  blason  des  armes  de  France,  par  Jacq. 
de  La  Molhe,  seigneur  de  Huppigny.  Pouen,  Du 
iiordy  i34g,  in-i6. 

08807  Les  blasons  des  armes  de  la  royale  maison 
de  Bourbon,  et  de  ses  alliances,  par  de  La 
Roque.  Pons,  i6o6,  In-fbl. 

08808  Le  Jaidui  d'armoiries  (par  J.  Lautte). 
Gandy  1367,  ln*iO,  Ûg. 

08809  Rasgo  heroyco  t dcclaracton  de  las  4mpre- 
sas,  armas  y blasones  con  que  se  llustran,  y 
conocen  los  principales  reynos,proviucias,  du- 
dades  y villas  de  EspaQa,  por  Alph.  Munis. 
Jfodrfd,  1703,  pet.  ln-4. 

o883o  Briush  herald,  an  enlar^  dlcüonary  of 
annorUl  bearings  of  tbe  nobUity  and  gentry  of 


Greal-BrUain  and  loeland,  from  ibc  carliesi  to 
the  présent  time......  by  Th.  Robson.  London, 

i83o,  3 vol.  IM.  Ag. 

«.  Histoire  géoéBlOfiqQe  d«  It  Dobletsc. 

Cémér^lUéi.  ^ 

o883t  H.  HEnsiNGEs,  tbeatrum  geneilogkiim. 
Magdeb.y  i3g8,  7 tom.  en  4 vol.  in-fol. 

s883o  Nie.  Rirreasocsii  genealogi»  imperatoruro, 
regiini,  ducum,  etc.  Tubinga^  1O6A,  7 tom.  en 
4 vol.  in-fol. 

08833  Tables  généalogiques  des  maisons  souve- 
raines (du  midi  et  de  rouest)  de  l'Europe,  par 
Koch.  Strasbourg  y 1780,  gr.  in-4. 

08834  Tables  généalogiques  des  maisons  souve- 
raines de  l’est  et  du  nord  de  l'Europe,  par  le 
mémo.  PariSy  1617-19,  gr.  ln-4. 

08833  Tablettes  bisloriqucs,  généalogiques  cl 
chronologiques,  parCbasot  de  N'antlgoy.  PariSy 
1749-37,  8 vol.  in-o4. 

Prôner  cf  Payt-B4u. 


38836  Dictionnaire  généalogique,  etc.,  par  l.a 
Clieiiaye  Desbuis,  avec  un  supplément.  PariSy 
1767,  7 vüL  pet.  ln-8.  ' 

08837  Dictionnaire  de  la  noblesse,  par  La  Chenaye 
Desboib.  Paris,  1770*86,  i3  vol.  ln-4. 

08638  Dictionnaire  universel  de  la  noblesse  do 
France,  par  (Julien)  de  Courcclles.  PariSy  1 800- 
i6oi,  I0-8.,  tom.  I 4 V. 

0883g  Nobiliaire  universel  de  France,  faisant  suite 
au  dictionnaire  de  la  noblesse,  par  M.  Viinn 
deSaint-Alais.  Parfr,i8i4-A3,oi  vol.  in-6.  ( ).cs 
derniers  vol.  par  M.  de  Courcclles;  le  00*  con- 
tient la  table  ; le  a 1*  est  de  31.  Ducas.  * 

38840  Histoire  généalog.  et  chronol.  de  la  maison 
royale  de  Frauce,  etc.,  par  le  R.  Ahmvlue. 
Paris,  1706-33,  9 vol.  In-fol. 

08841  Tableaux  généalog.,  ou  les  seize  quartiers 
de  nos  rois,  par  Le  I.aboureur,  avec  un  traité 
de  l'nrigiiic  des  quartiers,  par  le  P.  Movesraiou 
PariSy  168S,  In-fol. 

o884o  Généalogie  de  soixante-sept  nobles  et  illus- 
tres maisons,  partie  de  France,  partie  étran- 
gères, Issues  de  Mérouée,  flis  de  TliécKloric  il, 
roy  d’Atistraslc....,  par  Estionne  de  Cypre  de 
Lusignan.  Parfa, /.eitafr,  1 386,  to-4. 

o884o*Arch)ves  généalogiques  et  historiques  de  la 
noblesse  de  France,  ou  recueil  de  preuves,  mé- 
moires et  notices  généalogiques,  par  M.  P.-L. 
Latné.  Porfa,  Pau/eur,  i8o8-43,  in-8.,  tom.  I 
—VIII. 

08843  Noms  féodaux,  ou  noms  de  cenx  qui  ont 
tenu  flefs en  France,  depuis  le  XII*  siècle  ju.sque 
vers  le  milieu  du  XVIII*, *6x11X1118  des  archives 
du  royaume,  par  un  membre  de  l'Académie  des 
inscriptions  et  lx‘lles-tetlres  (P.-U-Jos.  de  B«- 
tencourt).  PariSy  1806,  ln-6.,  tom.  I et  II. 

08844  DiclionnJire  déseqoobliasements...  tiré  des 
registres  de  la  Chambre  des  comptes.  Paris , 
1788,  0 vol.  ln-8. 

08843  Histoire  généalogique  de  la  maison  de 
ChasUlion-sur-Maroe,  par  André  Du  Cheshb. 
Paria,  1601,  in-fol. 


PAUALIPOMENKS  HISTORIQUES. 


*28840  Histoire  généâloglaue  de  la  maison  de 
Montmorency  tt  de  Laval>  par  le  même.  Paris. 
i6a4i  In^fol. 

•i8847  — <Je  U maison  de  Vergy,  par  le  même. 
Paris^  lOaS,  In-fol. 

■i8848— des  maisons  de  Gulnes,  d*Adres,  de  Gand 
et  de  Coucy,  par  le  ro<me.  tbid.^  i63i^  in-ful. 

2881^  ^ des  maisons  de  Dreui , de  Bar*le*Duc, 
de  Luxembourg,  de  Umbourg,  du  Plessis  de 
Biebelieu,  de  Broyés  et  de  Chasteau-villaln,  par 
ie  même,  tbid,^  i63i,  in-foI. 

388 JO  — des  Chasteignlers , par  le  même,  tbid.^ 
i634,  io-foK 

38851  — de  Béthune,  par  le  même.  Ibid.,  lôSg. 
In-fol. 

a88.Va  Histoire  généalogique  et  héraldique  des 
pairs  de  France,  par  J.-B.-P.  Jullieo,  cberalier 
de  COCBCBLLES.  Paris,  1833-33,  13  toI.  iiHk. 

38853  Armorial  général  de  la  chambre  des  pairs, 
par  le  même.  Paris,  1833,  gr.  ln-4. 

38854  liO  Nobiuaibb  de  Picardie.  In-fol. 

38855  Le  nobiliaire  de  Picardie,  par  Fr.  Daidic- 
QicB  de  Blancourt.  Paris,  i8g3,  in-4. 

38856  Histoire  généalogique  de  la  noblesse  de 
Touraine,  etc. , par  lechev.  L'HenifiTE  Souliers. 
Paris,  1660,  in-fol. 

38857  Recherches  sor  la  noblesse  de  Champagne, 
faites  sous  la  direction  de  Le  Febrre  de  Cao- 
MARTm.Ch4IorM,  1673,  In-fol. 

38858  Histoire  des  maisons  nobles  de  Normandie, 
par  de  La  BoQüE.Coen,  i654,  in-fo). 

3885g  Armorial  de  Bretagne,  par  Guy  Le  Borgne. 
lifnnes,  1681,  in-ful. 

988O0  Mémoires  sur  l'eslat  du  clergé  et  delà  no- 
t)lesse  de  Bretagne,  par  le  P.  Toussaint  de 
Saint-Lcc.  Paria,  i6gt , 3 tom.  en  3 roi.  pet.  iu-8. 

38861  Nobiliaire  de  Bretagne,  tiré  des  registres 
originaux  auUientiques...,  |Nir  M.  le  chevalier 
de  Beauregard.  Paris,  i840,  ln-8. 

38863  Histoire  généalogique  de  plusieurs  maisons 
illustres  de  Bretagne,  par  F.  Augustin  Du  1^, 
Paris,  161g,  In-fol. 

38863  L'Ouoae  des  bannerets  de  Bretagne  et  leur 
origine...,  mis  en  rimes  françoiscs.  Caen,  1837, 
li>-A. 

38864  L'armorial  de  Bourgogne  et  de  Bresse,  par 
Jac.  Chevillard  l'aloé.  Paris,  1736,  In-fol.  en 
8 feuilles. 

38865  Histoire  généalogique  des  sires  de  Salins  au 
comté  de  Bourgogne,  avec  des  notes  historiques 
cl  généalogiques  sur  l'ancienne  noblesse  de 
cette  province,  par  J.-B.  Guillaume.  Besançon, 
1757-58,  3 vol.  ln-4.  (avec  les  preuves). 

98866  La  généalogie  des  alliances  de  la  maison 
d'Amauxé  an  comté  de  Masconnols...  dressée 
par  dHozler,  avec  les  preuves  par  P.  Palliot. 
i65g,  In-fol. 

38867  Histoire  généalogique  des  comtes  de  Cha- 
mitly  de  U maison  de  Bouton , au  duché  de 
Bourgogne...,  Issus  de  celle  de  Jauchc,  du  duché 
de  Brabant,  Justifiée  par  P.  Palliot.  Dijon,  1671, 
in-fol. 

38868  Armorial  des  états  de  Languedoc,  par 
Gasteller  de  La  Tour.  Paris,  1767,  ln-4. 

38868*  Histoire  delà  principale  noblesse  de  Pro- 
vence... (par  B.  de  Haynler).  Aix,  1719,  ln-4. 
— Voir  le  n*  94707. 

s886g  Histoire  héroïque  et  universelle  de  la  no- 
blesse de  Provence,  par  Artefcüil.  Aviçnon, 
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1757-59.  * vol.  In  ».  — Nout.  Mit.  Attgncn, 

1776-86,  3 vol.  ln-4. 

38870  Histoire  de  la  noblesse  du  comtat  Venatssin 
d’Avignon,  par  Plthon-Curt  Paris,  1743-50, 
4 vol.  in-4. 

38871  Nobiliaire  do  Dauphiné,  par  Guy  Alubd. 
Grenoble,  1671,  pet  in-13. 

38873  Histoire  généalogique  des  maisons  de  Itau- 
pliiné,  par  Guy  Allabd.  Grenoble,  1673-80, 
4 vol.  in-4. 

38873  Le  simple  craion  de  la  noblesse  des  duchés 
de  Lorraine  et  de  Bar,  et  des  évêchés  de  Heu, 
Tout  et  Verdun,  par  Math.  Husson,  l'Ecossols. 
Paris,  1674,  pet  In-fol. 

98874  Nobiliaire  de  Lorraine,  par  D.  Pelleter. 

1758,  hi-foK 

38875  Tablegénéalogique  et  historique  des  anciens 
vicomtes  de  La  Marche,  seigneurs  d'Aubus^, 
cl  de  toutes  les  branches  qui  en  sont  descendues 
depuis  l’an  860,  dressée  par  Du  Bouchet.  Paris, 
1O83,  in-fol. 

3S87O  Histoire  généalogique  de  la  maison  d’Auver- 
gne, par  Et  Balizk.  Paris,  1708,3  voi.  In-fol. 

38877  Histuirr  généalogique  de  la  maison  de 
Beaumont  en  Dauphiné  (par  l'abbé  Brizard). 
Paris,  1779,  2 vol.  In-fol.  fig. 

38878  Histoire  généalogique  de  la  maison  de 
Beauveau,  justifiée  par  des  titres...,  par  Scev.  et 
L.  de  Salncte-Martbe.  Paris,  1O36,  In-fol. 

38870  Histoire  de  la  maison  du  Châtelet,  branche 
puînée  de  la  maison  de  Lorraine,  par  D.  Calmei. 
VrtNcy,  i74t,ln-foL  fig. 

38880  Preuves  de  l’histoire  de  nilustre  maison  de 
r.oligrty,  parDu  Boucliet.  Paris,  1663,  in-foL 

38881  De  STNtPE  et  origine  domas  de  Courteoay. 
Paris.,  1607,  J n-8. 

38883  Histoire  généalogique  de  la  maison  de 
Gondi,  par  Corblnelli  (ou  plntét  Ant  de  Pexay). 
Paris,  1703,  3 vol.  ln-4.  fig. 

38883  Histoire  généalogique  de  la  maison  d'Haa- 
coiRT,  jiar  de  La  Roque.  Paris,  1663, 4 vol. 
in-fol. 

38884  Recherches  historiques  et  généalogiques 
sur  la  maison  de  Llnange-Dabo , par  P.-Jacq. 
Rnhl.  Strasbourg,  1789,  gr.  in-4. 

38885  Les  Montmorency  de  France  et  les  Mont- 
morencT  d'Irlande,  ou  précis  historique  des 
démarches  faites  4 l'occasion  de  la  reprise  du 
nom  de  ses  ancêtres  par  la  brafiche  de  Monimo- 
rency-Marisco-Morrès,  par  le  chef  de  cette  der- 
nière maison.  PariSi  impriM.  de  Plassan,  1898, 
in-4.,  avec  10  pl. 

38886  Généalogie  de  la  maison  de  Montesqulou- 
Fezensac  ( par  Cberin  cl  Vergés).  Paris,  1784, 
in-4. 

38887  Histoire  de  Sablé,  première  partie,  par  G. 
MésAOE.  Porfz,  168S,  pet.  in-fol. 

3888$  JciuspRUDExm  beroica.  Bruxelke , tC68 , 
3 tom.  en  1 vol.  In-foL 

38889  Théâtre  de  la  noblesse  de  Flandre  et  d*Ar- 
tois,  et  autres  provinces,  par  Jean  Le  Roux. 
Lille,  1708, ou  nouv.  édit,  sous  ce  titrer  Beeueil 
de  la  noblesse  de  Bourgogne,  Limbourg,  Luxem- 
bourg, Gueldro,  Flandre,  Artois,  etc.  Lille,  1715 
(aussi  Douag,  1784),  peL  in-4. 

38890  Nobiliaire  des  Pays-Bas  et  du  comté  de 
Bourgogne  (par  i.-C.  de  Vlslano,  seigneur  de 
Hoove).  Louvain  et  Matines,  lyfio^o,  5 vol. 
in*i3.—  Supplément  (par  UoUeber)^  Louvaim, 
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iTJà»  — Nouveau  euppléjucot.  Lonmj'm,  17*7^. 
— Corrections  (par  Du  Mont).  Liége^  1760,  en 
tout  8 yoL  iu-ta. 

28891  Généalogies  des  contes  de  Flandres,  par 
Coru.  MAnTC<.  Anvers^  1^78,  In-fol. 

2889a  Érection  de  toutes  les  terres,  seigneuries, 
etc.,  des  Pays-Bas,  par  Le  Ilov.  Anvers^  1O99, 
in-fui. 

•J8893  Mémoires  généalogiques  pour  servir  à l’hiv 
toirc  des  fauiillcs  des  Pays-Bas,  par  le  comte  de 
Saist-Gésois.  Aauterdàm^  1780-81,2  voL  gr. 
iu-8. 

98895  LtTBi;  contenant  la  généalogie  et  descente 
de  ceux  de  la  maison  do  Croy.  {Anvers.,  vers 
i6ao),  In-fol. 

28896  Miroir  des  nobles  de  Hasbaye,  composé  en 
forme  de  cbronicque,  par  Jacq.  de  lluinicorRT, 
•vec  l^islolro  des  guerres  ch  Iles  du  pays  (de 
Liège),  mis  de  vieux  en  nouveau  langage.. . par 
le  sieur  de  Saibray.  BruxelleSy  1678,  iu-fol.  lig. 

28897  Annales  généalogiques  de  la  maison  de 
Lydcn,  |>ar  Bctkexs.  Anvers^  1626,  In-fol. 

*28898  Gésé.AixiGiE  de  la  famille  Cnluma.  In-fol. 

28899  Généalogie  de  la  maison  de  Chastder. 
{Bruxelles),  1777,  |vel.  iu-ful.  (2*  édition,  la  1^ 
est  de  1768). 

28900  La  vérltaMe  origine  de  la  très  ancienne  fa- 
mille de  Soblô'.  Leyde,  iGCi,  in-foi.  fig. 

'i8ÿn  Généalogie  de  la  maison  de  Latour-Tassis, 
par  FtACCino.  Bruxelles,  1708,  S voL  gr.  In-ful. 

itaU»,  Etpaene,  l’artmçai. 

28902  Pamiglic  cclebri  d*  Italia,  da  Poiup.  Litta. 
Milano,  1819,  esey.  in-fol. 

28903  Histoire  généalogique  de  la  maison  de  Sa- 
voie, par  Sam.  GncBEnon.  Lyon,  lOOo,  2 vol. 
In-foi. 

2890A  Sabauds  domus  arbor  genilIlUa , authorc 
Fr.-Mar.  Ferrero.  Augustes •Taurinorum,  1702, 
fii-fol.  flg. 

28905  Delle  anüchiU  eslcnsl  cd  Italianc,  da  Lod. 

• Mt'HAToai.  Modena,  1717-60,  2 vol.  In-fol. 

28905*  Teatro  geneaio0co  ed  Istorico  delle  fami- 
glic  di  Fcrrara,  di  Alf.  Marcsü.  Ferrara,  1678, 
2 vol.  In-fol.  — CroDOlogla  ed  Jslorla  de'  capi  c 
gludid  de'  SavJ  di  Fcrrara,  dcl  medesiino. 
Ferrmra,  i683,  in-fol. 

26906  Raccolta  delParml  de'  nobill  ferraresi,  dcl 
niedesimo.  Ibid.,  1690,  in-fol. 

28906*  NinnsHATA  vlrorum  lllustr.  ex  Barbadica 
gcnlc.  Patavii,  1732,  in-fol. 

28908  Memorie  histor.  dl  diverse  famiglic  noblli 
iiapolilanc  c forestlere,  da  Blaglo  Aldimarl. 
^apoli,  1O91,  In-fol.  (Rare.) 

2890g  Teatro  gencaloglco  delle  famiglie  nobill... 
dcl  regno  di  Sidtia,  opéra  dl  .Mlonos  Leonüno. 
Pniermo,  1667-55,  2 vol.  in-fol. 

28910  Isloria  genealogica  delle  famiglie  nobill 
toscane  cd  umbre,  descritta  dal  P.  P.ug.  Ca- 
inurriiii.  Fiortnte,  i668-85,  5 vol.  in-fol. 

2891 1 Diasertaxionc  dciia  geneaiogia  delle  famiglic 
délia  casa  da  Carrara,  da  Pahpapava.  Padova. 
1771,  in-fol. 

2891 2 Famiglic  nobill  napolUane,  di  Sc.  Ammisato. 
Firense,  i58o  et  i65i,  2 vol.  in-fol. 

28912*  Dlscorsl  dl  Carlo  l delle  famiglie  no- 
blIidclregnudiNapoli.  i056-i7Oi,6voI.  In-fol. 

28912^  Ddla  Sldlia  uoblle,  opéra  di  F.-M.-K.  e 


Gactaul,  march.  dl  Villa  Biarca.  Pûlermo, 
1756-75,  6 tom  en  5 vol.  pet.  in-fol. 

*28913  I-es  Corccs  françols,  contenant  riiisloire 
généalogique  des  plus  lllustreH  seigneurs  cl 
gentilshommes  de  l’Ilede  Corsègues,  Ics4{uels  se 
sont  attachés  au  service  de  la  France,  ]»ar  J.-B. 
I/ifcrinile  de  Soliers.  1OG7, In-io, 

‘.>8916  Ubro  intilulaiio  uobilario,  por  Fer.  .Mwia. 
Sexilla,  1.I192,  ijt-fol. 

28915  NobUario  de  D.  Pedro  conde  <)e  Bracelos, 
nrdenado  (>or  J.-B.  Lava.va.  Borna,  1660,  iii-fol. 

2H91C  Nobiiiario  geni'aiogico  de  los  reye^  y Uiul(».<i 
de  Kspaila.  por  Al.  Lopez  de  Haro.  Math  id^ 
16*22,  2 vol.  in-fol.  lig. 

28017  Suminartu  tnvestigacion  de  cl  orlgcn  y prl- 

viiegtus  de  lus  riros  hmnbres  o noûos y 

sifiores  de  vass.ilos  de  Aragon,  por  J. -Fr.  de 
Mo.\rrvAYOB.  ()/cxtVo,  iûG4),ln-6. 

28918  Creacion,  autiguedad  y prhilegiosde  los 
Utulos  de  CasiHIa,  por  BEn?u.  t'alencia,  1769, 
In-fol.  — Volrlen*2Gii3. 

28918*  Historla  delà  nobteza  de  Andahizia,  }>or 
B.  de  .4b(;otb  de  Molina.  Setilla,  i588,  In-fol. 

28919  Historia  general  de  la  casa  de  Laia,  por  D. 
Luii  de  Salazar  y Castro,  ailadido  ellomodu  las 
(irucbas.  Madrid,  1O9O,  ^ vui.  in-ful. 

28919*  Parallelos  deprlnci{}c.s,c  de  varûcs  Illustres 
antigos,  a queinuilusdenosM  naçaO  portugueza 
M*  asemelharaô  cm  sus  obras,  ditos,  c feitos,  por 
Fraii.-Soares  Toscano.  Keora,  1G23,  ln-6.,avec 
des  augmentalimis.  Usboa,  1733,  iti-6. 

289*(0  Portugal  itlustradopeio  sexo  feiuiuino,  110- 
licla  historien  de  militas  beroinas  |K»rluguezas, 
que  florccôroù  em  vlrludcs,  leiras,  e armas,  por 
Diugo  Man.  Alros  de  Azevedo  (lo  P.  51anocl 
Tavares).  Lisboa,  1736,  iu-8. 

Àllemat;ne,  HtmÿHê. 

a8g2iBayriscb  Slammen-Bucb,Ton\Vingul.Himdi. 
ingoldstadt,  1585-86,  2 vol.  lii-fol,  avec  12  pi. 
herald.  (Le  1*'  vol.  a été  réiinpr.  en  i5g8,  le 
3*  est  resté  en  manuscrit.) 

289*>i*  Geneaiogia  genlis  habsburgicar.  — Voy.  le 
ir  26619. 

289>v.(  Inclytl  rcgnl  Hungarlæct  partlin  eiüem  ad* 
he.\ur.  sialuum  et  urdinum  seu  nobilium  fami- 
liarum  sicmroalographla,  ab  Aul.  Lehouky. 
Posonii,  1798,  2 vol.  ln-1. 

Àityleterrr,  fievue  et  Irlande. 

■28923  Gcnealnglcal  history  ofüiclüngs  uf  Englaud, 
by  Fr.  Sakuiort.  London,  1707,  in-fol. 

*28926  Will.  Di'gdale's  barouage  of  Kngland. 
tond.,  1675,  3 toui.  In-fol. 

289').6*  Baronia  anglicaiia,  by  Th.  Madûx.  Lond., 
17341,  in-fol. 

28925  Barunaginin  gcnealogkuiu,  by  Wtll,  Segul 
Lond.,  17O6,  5 vol.  In-fol. 

28926  Briüsh  famillary  anüquity. by  W'IU. 

Plitfair.  Lond.,  1809,  9 vol.  gr.  in-6. 

28927  The  cnglish  barountage,  by  Th.  WoUon. 
Land.,  1761,  6 tom.  en  5 vol.  lu-8. 

28928The  baroneiagcofEngland,by  WllI.Beilian. 
ifKtu'ich  et  London,  1801-5,  5 vol,  In-6. 

289-19  The  principal,  historical,  and  allusive  arms 
borne  by  familles  of  the  uuitcü  kingUoni  of 
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Grtat*4lrUaln  and  Ireland,  wUh  thcir  rvspccÜTC 
auiboriUes,  collecied  by  an  antlquary.  London^ 
i8o3,  \n~h.  flg*  (1/édiU  a été  en  partie  détruite.) 
uftpSo  Tbe  dormaut  and  exünct  baronage  of  En* 
gland...,  froni  tk^c  norman  conquest  to  1806,  by 
Banks.  Lond.^  1807,  3 vol.  in*^ 

•iSo3i  The  Excusa  pccrage.  Lond.y  1790,  3 vol. 
lu-A.  lig. 

*j893‘J  CMjjxs’s  peerage  of  Eaglaiid,  wiüi  very 
considérable  alterations  and  improvements,  and 
bronglli  dowii  to  the  présent  Urne,  by  Sam. 
ICgertoa  Brydges.  Loml^  iftia,  q vol.  in^ 

38933  Utstory  of  the  commoners  (landed  gentry) 
of  Great’Britaiii  and  Ireiaiid,  enjoying  terrilo* 
lia!  possessions  or  liigii  nlÛcUil  rank,  but  uni- 
vested  wilh  hcriLibte  lionouif,  by  Jolin  Uurke. 
Lond.,  i836*SB,  3 vol.  iii*8.,  porlr.  et  tig. 

18933  Inlüuni,  incremeuta  et  csitus  faniUixGe* 
rahlinonim  Desuionla*  coiultum,  per  Fr.  Donin. 
do  BosarioO'DALV.  VlyssiponePy  iG55,pel.in*8. 
a8o36  Haustead^s  généalogies.  Loful.^  i083,  In4ol. 
38937  Uisiorlcal  coii*‘Cllons  of  the  noble  familles 
of  ila^endisb,  Hollcs,  Vere,  Harley,  and  Ogle, 
collcctcd  by  Arth.  Collins.  Lond.^  i7^3«  in«foi. 
3893s  INdigrces  of  the  famUies  in  the  county  of 
Kent,  Susses  and  liampshire,  collectcd  by  W. 
Berrv,  tend.,  1 830-33  , 3 vol.  In-fol.  0g. 

389S9  Vedigrees  of  the  familles  In  Berkshire , 
DiirLIngbanisbirc  and  Surrey,  by  Üie  samc. 
to«d.,  1837,  In-fol.  Qg. 

38p4<î  A genealogical  hlstory  of  the  carldom  of 

Suilit'rlind.by  Bob.GonDOX.Edtfib.,i8i3,iD‘fol. 

389^1  J.  Watsox’b  iiicmoirs  of  the  anclenl  earls 
of  Warren  and  Surrey.  H^arringtont  i783,avoL 
In-V 

38oVi  Genealogical  hisloryof  Uie  liousc  \ very,  by 
James  A>di:B80?i.  /.ond.,  I7ft9,  3 vol.  in-8. 

38943  The  baronage  ofScoÜanU.  fid/nbMrÿh,  170O» 
In-fol.  , ^ 

389A4  The  peerage  of  ScoUand,  by  Hob.  Douglas, 
iTAlsed  and  corrccted  by  J.-Ph.  Wood.  Bdinb.^ 
1813, 3 vol.  In-fol. 

38943  The  i>ecrage  of  Ircland,  or  a genealog.  hls- 
lorv  of  the  présent  noblilty  of  thaï  kingdom..., 

. by  J.  l^ge,  revlsed,  enlarged  and  coniinued 
by  Mervyo  Archdall,  DubUtty  17^9»  7 

Suède,  PoUfçne,  etc. 

•jSgi6  J.  Mcssoii  lheatrum  noblIltaUs  suecans. 
llotmiic^  1616,  In-fol. 

aggliO*  Sweriges  lîlkcs  Wap«i  Bok  CAnnorial  de 
Suède,  par  D.  Cedercrona).  Stockholm,  174#, 
in-fol.  Dg.  (40  fr.  Chaumellc.) 
a*947  Vcncca.  Kraicsi  eques  polonus,  siTe  noblU- 
talis  l'olon»  effigies.  Cracot.,  i645,  ln-4. 
a#948  ('jsp.  Niesieckt,  korona  polska.  iwoïc, 
17-13-43,  4 »ol.  in-foi.— Voyca  ie  n*  n8o4. 

2.  Histoire  des  Soleoniiis , Pompes  et 
Cérémonies  publiques. 

fCptie  cliM«  «•!  U nAa«  qne  ceRe  doni  IMOI  iroo*  dfjh 
doim*  !•  tomiiuilP®  à U p«g*  to9,  od  «ont  r»BvoyoDi  box 
diiTfrvnte»  MctioM  de  ce  Ceulo«M,  eaxquelke  epper- 
Ueaneoi  l«i  ooTrege*  »ped*ux  de  ce  genre.) 

38949  Fr.  Modii  pandccl.-D  irliimphalcs.  Francof,- 
od-Veen.,  i58d,  lu  fo).  0g. 
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3.  Archéologie. 


A.  Introduction;  Dictionnaires;  Traités 
élémentaires. 


389 30  De  l’utilité  des  voyages  cl  de  l’avantage  que 
la  recherche  des  antiquités  procure  aux  savants, 
par  Baudclot  de  Dairval.  /h>ucn,a737,  a vol. 

Ill-13,  Ûg.  a ...  T 

38931  Dlcllounalrc  abrégé  d’anllquUés  ( par  b.-J. 

Monchablon).  Pflrfs,  »775t  pch  . 

38903  DicüoDualrc  classique  de  l’antiquité  sacrée 
cl  profane,  par  N.  BouUlet.  Psrfs,  i835  (de  nou- 
veau 1841),  a vol.  io-8.— Voir  Icsn-  i8i44-45. 

38953  Ever.  Audrlchil  Insülutiones  auüquarl* 
qiilbus  præsidia  pro  græcls  lallnisqoe  scriplo- 
rlbus,  nummis  cl  marmorlbus  fadlius  InlcUlgen- 
dis,  proponunlur.  Ftorentiœy  1756,  in-4- 

3$u34  Orbls  aoliqui  inonumeuüs  suis  llluslraü 
primæ  liiicæ,  llerum  duxit  Jer.-Jac.  Obcrtlnns. 

1790,  ln-8.  ^ ^ n 

a8g33  Lexioni  elemenlarl  di  archeologîa,  di  G.-B. 
VESwcLtou.  Vcruqitiy  i833-aS,  a vol.  ln-8. 

9&953«  Résumé  de  l’archéologie,  parChampolHon- 
Figeac.  Parity  i8a5,  a vol.  In-3a,  Og. 

38953^  Nouveau  manuel  complet  d’archéolope, 
iraJ.  dé  l’allem.  de  M.  0.  Muller,  j«r  P.  Nlcard. 
Pnns,  i84i,  3 vol.  in-18. 

38930  Encyclopédie  élémentaire  de  1 antiquité, 
]>ar  Ch.-P.  GlrauU-DuvlvIcr.  Fans,  i83o,  4 vol. 
lu^8 

38957  Kncyclopædia  of  anilqultles,  by  Tli.  Dudley 
FossaooxB.  Iioado»,  1833, 3 vol.  ln-4. 

38958  AxTiQUAaun  rcperiory  (compikd  by  Grose 
and  Asile).  Londoy  1807,  h vol.  ln-4. 


B.  Collections.^  Mélanges. 

S8959  J.-G,  GajETii,  etc.  ihcsaunis  anüqultalum 
græcarum  et  romanarum.  39  In-foi. 

( l’otir  le  dèUU,  tojM  iM  ü.  tsiis,  tMSO,  «tSS,  1W50,  »I60, 

â?90o  L’anüqué  expliquée,  par  B.de  Mohtfadcot. 
PariSy  1719,  vol.  lu-fol. 

289O1  M.  Schoockll  cxerclUllones  varl»  de 
(ilvcrsis  miterlls,  bac  ediüone  nova  tum  auc.l», 
tuiii  iocupletat*  et  vindicaiæ.  Tr(\f.-cd^Rhen.y 
iC63,  ln-4. 

38961*  Meursii  opéra.— Voyei  le  n*  ipoaS. 

38963  Syiuagma  disscrlalionum  quas  ollm  Th. 
Il  VUE  scparaüm  edldlt.  Oxonif,i707savol.  in-4. 

389C3  Ant  Van  Dalc  disscrtaüones  IX,  anliquP 
talibus  quln  et  marmorlbus,  cum  romanis  tum 
græcls  lllustranüis  Inscrvlenies.  Amstelodamiy 
170a,  scu  174s,  ln-4.  . „ 

38904  Th.-Slg.  Bavebi  opuscula./fa/Æ,  i770,tn-8. 

38964*  J. -J.  WiMSUjiAii’s  werke.  Drettierty  1818, 
8 vol.  ln-8. 

989C5  CEuvres  diverses,  liai,  et  franç.,  d Enn.- 
Qiilr.  Viscoim.  Jfifan,  i837-3i,  4 vol.  gr.  ln-8. 

38966  C.-A.  BOllIger’s  klelnc  Schriflen  arch&o- 
logischen  und  antlquarlschcn  Inballs,  ge^ni- 
rneit  und  herausgegeben  von  Julius  Silllg. 
Dresden  und  LtipziÇy  1&37-88,  3 vol.  in-8.— 
Voir  les  n**  19055  cl  39388. 
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3890‘7  ADtiquaiiscbe  Abbanülungeo , vod  Fr. 
MOmtbi.  KopenfUy  i8iC,  tn-S.  6g. 

38g08  AbhantUungeu  von  G.  Zoeca,  herausgeg. 
von  P.-G.  Wclker.  Gûtting.^  iu-8.  fig. 

28989  OpuscoU  dlrersi  di  F.-M.  AvclUno.  lk'apoh\ 
18..-1886,  3 vot.  IQ'8. 

28970  Recaeil  üc  dissertations  sur  diflfércDls  sujets 
daoUquité,  par  Ant.-('hrys.  Qcatroièbe  de 
Qulncy.  Par^j,  1819,  in-4. 

28971  AlU  dell’  Accademla  romana  di  arcbeologia. 
Roma^  i8^-25,  2 vol.  ln-4> 

28971*  Dlssertazionl  delta  pontiâca  Accademla 
romana  dl  archeologla.  Roma,  )u>4.i  tom.  III 
à IX.  (Le  dernier  «U  1841.) 

28972  Anaau  deir  losUtuto  dl  correspondcnaa 
archeologica.  Panui,  1829-40,  12  voL  ln>8.,  et 
Montimenü  Inediti , 8 cah.  in-fol.  On  y réunit 
BnlUtino  delV  Instituiez  etc.  (se  continue.) 

C Mœurs  et  Usages. 

a.  Umsm  ndUlalrc*  de  différeou  Peoples. 

* 

(Pour  iMasafetreUgleox,  voy.  les  a.  tssnet  solvuiu.) 

28973  Choix  des  costumes  civils  et  militaires  de 
rautiquUé,  etc.,  par  Willemix.  Pons,  1800, 

2 vol.  In-fol. 

28974  Tableau  des  costumes,  des  mœurs,  etc. 
des  peuples  de  l’antiquité , etc.,  par  Spallaht. 
MetZz  1804,  7 vol.  ln-8.,  et  7 vol.  in-foi.  obi. 

98978  Recherches  sur  les  costumes,  les  mœurs, 
etc.,  des  anciens,  par  Malliot.  Paris,  i8o4, 

3 vol.  In^. 

28978  Costume  ancien  et  moderne,  par  Jules 
Febsabio.  MilanCz\Mz  i3  vol.  gr.  iii-4.‘-'Voir 
les  n<>«  99008  et  suivants. 

28977  Bern.  Brissonlus,  de  vetcii  rltu  nuptlarum 
et  jure  connubiorum.  Amtelod.z  1663,  ia-12. 
— Voir  les  n«*  2778  et  18090. 

98978  Pinax  iconlcus  aiiüquurum  ac  variorum  In 
sepulluris  rltuum,  ex  Llllo  Gregorlu  excerpia, 
picturisque  Juxia  hypographa  exacta  artc  labo- 
rails  clliglau  a P.  Wociriot.  Lugduniz  i858, 
pet  lf>-4. 

28979  Fuiierali  anücbl  di  divers!  popoll , da 
PoacAccBi.  yenet.z  1874,  ln-4> 

28980  Traité  des  tombes  et  sépultures , par 
PoiLLCT.  Paritz  1C12,  in-8. 

18981  Funérailles  et  diverses  manières  d'enscvTllr 
des  Romains,  etc.,  par  Ci.  Gi'icbard.  tyon, 
1881, in-4. 

28982  Jac.  (Sutiierii  de  Jure  manium , scu  de  illu, 
more  et  legibus  prise!  funcris  libri  très.  Paru., 
1618,  ln-4.  (réimpr.  à Le/pz.,  1671,  !n-8.) 

28983  (Cérémonies  funèbres  de  toutes  les  nations, 
par  Mdbet.  Partie  1879 1 ln-l2. — Voycx  le 
n»  9689*. 

28984  Recberches  sur  la  manière  d’inhumer  des 
anciens  ( par  le  P.Routb).Poi7fers,  1738,  in-19. 

38968  Van  Goeus,  diatriba  de  cepoiaphlis.  Trajectiz 
1703, ln-8. 

28988  Sépulture  des  anciens,  par  Olivier.  Mar- 
seilU^  1771,  li)-i2. 

28987  J.  Lanxoni  tractatus  de  balsamatlone  cada- 
venim.  Cenecœ,  1698,  scu  NapoUz  1788,  tn-i3. 

38988  Traité  deseinliaumemenu  selon  lesaudens 


et  les  uiudcnies,  par  L.  Perichfji.  Pon’j,  1690, 
in-j2.— Voir  le  n*  8847,  sus^i  te  a’'  39088. 

2898g  L.  Pignorius,  de  servis  et  eorum  apud  \ cicras 
minUteriis.  Patov.,  i830,  ln-4.  6g.,  scii  Amst.^ 
1G74,  ln-12,  fig. 

28990  Car.  Pasciiaui  coroux.  tugd.-Baia'mfi-.z 
1671, ln-8. 

2K991  Ant.  Boxbardixi  de  carc«'c  et  aotiquu  ejus 
usu  tractatus.  Pa/arfi,  1713,  in-8. 

28992  Kv.  Ouonis  de  tutela  «iarum  publicar.  libeit 
Traj.  ad-nhen,z  1731,  ln-8.  — Voir  le  u*  3*2570. 

28993  Origine  des  postes  chez  tes  aoclens  ei  les 
modernes,  par  Le  Quien  de  La  Neuville.  Porû, 
1708,  io-12  (et  nouv.  édition  augmentée,  sous 
le  titre  d'Vsagt  dts  postts^  1 73o, 

38994  La  colombe  messagère  plus  rapide  qou 
l'éclair,  plus  prompte  que  la  nue,  par  Mich. 
Sahbagh;  trad.  de  l’arabe  en  français  par  A.«I. 
^Ivestrc  de  Saey.  PariSz  imprim,  royaUz  i8o5, 
gr.  ln-8. 

28995  Bern.  FKaasBii  de  veiertim  acclamationlbus 
et  plausu  lib.  VIL  Mediolani^  1827,  iii-4. 

28998  Jac.  HARitEsscmiiDT,  oscululogia.  WiHe^ 
htrgæ^  i63o,  pet.  In-13. 

38997  Mart  Rempli  upus  poIyhUtor.  de  osculis. 
FrancofuTiiz  1880,  in-4. 

38998  Joh.-Jac.  Claudii  dlsscrlatio  de  salutatlo- 
nlbus  veterum,  cul  addila  est  diatribe  de  uuiri- 
ctbus  et  pxdagogis.  VUTajectiy  1703,  in-12. 

38999  L’origine  des  étrennes,  jur  R.-L.  de  La 
Babre.  i582,  in-8. 

38999*  l'origine  des  étrennes,  par  J.  Spom. 
Pons,  1781,10-18. 

29000  Dissertation  sur  l’origine  des  étrennes, 
etc.  (par  Dussort).  Fienne,  1761,  ln-8. 

29001  J.  Alslorplili  disserL  de  lectis  et  de  IccUcis 
veterum.  Amstclodamiz  i7o4,  tn-i3. 

39002  Traité  des  festins  (par  Mcret).  ParUz 
1682,  in-12. 

29003  J.-G.  SrccKii  anliquUaies  convivales. 
Lugd.-Battt\H>r,z  1895,  in-fol. 

39004  Vinc.  Bulil  de  calido,  fiigido  et  lemperato 
antiquoruDi  notti  dlssertatio.  /?nm<r,  i853,  in-4. 

3yoo5  Octav.  Ferrarii  de  re  vestiarla  lit».  VH. 
pafm»/i,i65A, in-4. — ejusdeni  analecladc  re ves- 
liaria,  et  disseriatlo  de  veterum  lueernis  scpul- 
cralibus.  Patotii,  1C70,  In-4. (I.es deux  ouvrages 
réunis,  Paltniiz  i685,ln-4.  fig., édition  fautive.) 

2900O  Le  eostUDte  de  plusieuis  peuples  de  l'anti- 
quité, par  Aut  Less.  /.iVpe,  1776,  ln-4. 

29007  costumes  des  anciens  peuples,  par 
Dandré  Dardox.  Paris,  177a,  4 vol.  ln-4. 

29008  Raccolta  dl  170  tavole  rappreseniantl  I 
costuini  dcgll  aiUlchi....,  incise  In  rame  da  l.or. 
Roccheggiaxi.  Pema,  2 vol.  in-fol. 

2900g  The  costume  of  lhe  anrlents,  by  Tli.  Hope. 
Lendon,  180g,  2 vol.  in-4., ou  1812, 9 vol.  in-8., 
avec  200  pl. 

39010  Ra«:oUa  di  cento  costumi  antiebi,  iucisi  da 
B.  Pi.xELU.  Romuz  1809,  in-fol. 

29011  Délié  porporc,  e dcllc  materic  vestiaric 
presse  gl’  antifhi,  dl  Mich.  Rosa.  J/odnia, 
1788,  in-4. 

29012  Uber  siugularis  de  bysso  antiquorum,  a 
Jo.-Reiu.  Forster.  LoMd/nf,  1776,  in-8. 

29013  Del  bombtee  c del  bisso  degtl  anücbl,  dis- 
seriazione  dl  Adamo  Fabroni.  Perugia^  1782, 
ln-8.  üg. 

2Ç014  Beued.  Baldulni  caiccus  auUquus  et  J.  Ni- 
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•groiiits  de  caUga  veterum,  cum  observation. 
Jo.-Frid.  Amjtelod.^  i6Ô7t  pel.  in-ta, 

*c«  I.ugd.-Baiavor.^  i7n»  «*u  1721,  ln-12. 

2^15  Dissertation  sur  l'usage  de  sc  faire  porter 
la  queue  (par  le  V.  UsMisTRiEn).  l^ans^  170A« 
in-19. 

29O1O  M.-C.-T.  JRangonIs  de  capillamcritls  (^ulgo 
perruques]  M>cr.  Magdtb»^  166S,  iii-12,  lig. 

2^17  Hcchcrches  historiques  sur  l'usage  des 
chevaux  postiches  et  des  perruques  dans  les 
irmps  anciens  et  modernet(  trad.  de  Talient.  de 
Mcolal  (par  Jtnsen).  /^orir  (1800),  in-8. 

2(joi8  Ansel.  Solerius  [Theop^.Uayaaud]  de  pileo, 

. c«teri$<iue  caplUs  legroinlbus,  lam  sacris  quam 
profauis.  Amstetod^y  rd7a,  in-iu^  ûg. 

agoig  Cl.  Salmasii  epislola  super  cap.  \I,  prinx 
ad  Corlfith.  epist.  de  cxsarle  xirorum  et  mu- 
lleruiii  coma.  Lugduni-Batawrumy  lOûA,  in-8. 
—Voir  les  n«  3201  cl  1701O. 

2tj02o  Dcllc  ornalrici,  e de’  ioro  nlTiaJ,  dissertas, 
dl  Fr.-Eug.  Guasco.  AVipo/i,  1775,  In-ft.  Ûg. 

2gost  Otlh.  SpCBLCvcti  de  crepidls  veterum  dia- 
tribe. Uauniœ^  i6g8«  pet.  In-8. 

29022  Th.  DaKholinus,  de  arœillis  velcram,  etc. 
AmModarni^  1678,  I0-12,  fig. 

20023  Fort.  LiceluSf  de  anoulis  anllquls.  Vtini^ 
1652,  In-fol. 

2002A  EJusdem  bierogiyphlca,  slve  antlqua  srhe- 
inata  gcmniarum  annularium.  Patatii.  i653, 
In-fol. 

20025  Jo.  Kirchmannt  de  annulis  liber,  acreiL 
Geor.  l>oi]gl  ctalloruni  de  iisdem  liber.  Lug^^ 
Bntavor.,y  1672,  In-12. 

29026  S.-F.-W.  Hoffmann,  die  Altcrtbuiuswls- 
sensdi.  Uip:,y  i83â,  h part.  ln-8.  fig. 

20027  II.  MEmxRULis  de  artc  gyninastica  lib.  VI. 
Amsfelodamiy  1672,  in-ft. 

29028  l.es  exercices  du  corps  chez  les  anciens,  par 
Sabbalhicr.  Parité  1772,  2 >ol.  in-8. 

29029  (Igsarra)  de  paI.TSlra  nrapuiliana  coui- 
mentarius.  Seapoliy  1770, 

29030  J.  Schefferi  de  re  xeiiiculari  voler,  lib.  II. 
"^artcof.y  1Ü71,  in-5. 

29031  Hechcrches  sur  t’<5po<|ue  de  rd|uitatlon  et 
de  l'usage  des  chars  équestres  chez  Icsancicus, 
par  Gabr.  Fabricy.  Marseille ^ 17OÛ,  2 loin,  eu 
1 vol,  in-8. 

•aot'Su  Die  VVagen  und  Falirwerkc  der  Grieclicii 
uiid  Borner,  und  anderer  allen  VOlker,  nebsl 
der  Bespannung,  ZAuraung  und  Verzier.  Mirer 
Zug-,  Belt-und  Last-Tbicre,  von  J.-Cli.Gliizrul. 
%IÜHchy  1817,  2 xul.  in-4.  fig. 

2oo33  Phliippi  Inveniizi  de  frænis  corunnpic 
gvneribus  et  partibus  apud  veteres  At«Tpt6z. 
Aosrnr,  1785,  In-K.  fig. 

2QOS4  Onuph.  pAiumii  de  ludis  cJrccnsibus  librl 
doo,  etc.  Ptttaviiy  1O81,  In-fol. 

29035  P.  Fabri  agonosllcon,  sive  de  re  atlileUca 
ludtsque  veter.  gymnlcis,  miisicis  et  drceosibus 
traciatus.  Lugduniy  1595,  ln-3.  fig. 

2qo36  Gust.  SelenI  de  ludo  latruoculorum  lib. 
UpsiiPy  1O17,  In-fol.  « 

20037  Barn.  Brissonll  coiumeiitarlus  de  speçta- 
cuits,  et  de  feriis,  etc.  Lugd.-Batavfir.y  1697, 
tn-12. 

20038  Mc.  Calliachli  de  ludis  scenicis  udultrum 
et  pamomiinoniuisyntaguia,  ulidit  Marc.-Ant. 
Maderus^  i'ar«eiV,  1713,  ln-3. 

29039  De  fa  saltalioii  théâtrale,  uu  recherches  sur 
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la  pantomiuiechez  les  anciens,  par  dcéj’Auliuiyc. 
PariSy  1790,  in-8.  ûg.— Voy.  les  n«*  10373-7/1. 
290A0  Êscreiiailonl  supra  gll  spcllacolî  aoÜchK 
da  P.-G.  Marquez.  BomOy  1808,  ln-4. 

29031  Chr.-il.de  Bergrr  conimcnt.  de  personis, 
vulgo  lanis.  FraHco(ur(iy  1723,  in-3.— Voir  le 
11*29217. 

29032  Cas.  Bartholini  de  tlbüs  vetcruui  llbrl  111. 
Amsielodamiy  1679,  in-12. 

29033  Ben.  BacchinI  dissertatlo  de  ststris,  cUerUe 
J.  Toilio.  7y4y.-ud-/tAen. , J69O,  ip-3. 

29033  Fr.-Adol.  Lampe  de  cjmbaiisvelcr.  lib.  111. 

Itaj.-ad’Bhen.y  i703,iu-i«. 

29035  H.  Magii  de  Uutiniiabulis  Mb.  .émzrWodumi, 
1663,  pci.  in-12. — EjUsdeiii  de  equuleo  lib. 
imstelodümiy  i663,  scu  1G99,  pet.  in-12,  figÂ 

(Pour  |jk  mutti|u«  d««  Bocieot,  voy.ci-dBuaa  lei  d.  tons-fU.) 

20035*  Essai  historique  sur  les  arbres  de  la  liberté, 
par  H.  Grégoirr.  Paris,  an  11,  in-i8.  (se  place 
aussi  dans  rhistoire  dFla  révolution  de  1789.} 
’.!0036  Jac.  Lydii  syutagma  de  re  militari,  nenion 
dejurcjiirando  dissertatlo  pbilologica.Dordroci, 
1698,  ln-3. 

29037  Cb.  Kiesewciteri  syutagma  du  re  inlliiari 
veterum.  Erfurti,  1730,  in-8. 

29038  H.  Dodwelli  de  purma  equcslrl  wooüwar- 
diana  dissertaiin.  oxonil,  1713,  in-8. 

29039  C^ryuphlii  de  veterum  clypeis  opuscuiuni. 
iMgd.-Batav.yi^biy  in-3.fig. 

2oo$o  Jo.  Aistorpblus,  de  hasüs  veterum.  Amst., 
1757,  in-3. 

( Voyrt  encore  »or  l’irt  miliufro  de«  incient,  le»  n.  UVG  ei 
eaivBiiU.) 

290.51  Scheffer,  de  miUüa  navali  veter.  Vpsalùr, 
1653,  in-3. 

2Q052  M.  Mcibomius,  de  fabrica  trlremium./imif., 
1671,  ln-3. 

(Ve;e>  au»*!  »ur  la  nurtaede»aaci«na,l«a.SUa-48.) 

S.  l'olil»,  Hokuret  #M«>niMieft  dea  anctaoa. 

2o<>53  Midi.  Neatidri  lucdicl  synopsis  mensiira- 
rum  Pt  poiidcriim,  iKinderatlonisque  monsura- 
bilium  secundiim  Itoinanos,  Alhenlensesquc 
Georgos  cl  Htppuialros.  Bastletr,  i555,  ln-3. 
29053  («^ioRicoLA,  de  mensuris  et  ponderlbus 
Buuia^^m  et  Grjrcuruni.ltaj//Ar,i55o,  in-fol. 
290.55  L.  P«Ti  de  mensuris  et  ponderibus  roma- 
nis et  grxcis  libri  V,  etc.  k’enet.,  157S,  in-fol. 
20056  J.  MARUii.e  liber  de  ponderibus  et  men- 
suris. Tolrtiy  i509,  ln-3. 

29057  Ed.  llKMARn,  de  mensuris  et  ponderibus 
aiitiqiiis  lib.  111.  rXrofiii,  1O88,  in-8. 

20058  J.  Casp.  Eisenschmidii  de  ponderibus  et 
mensuris  veterum  dlsquislüo.  Argentor.^  1737, 
in-8. 

29059  .Métrologie  (par  Padctopi).  Paris,  1781, 
in-3. 

29060  Métrologie,  ou  table  pour  servir  à nnielli- 
gencc  des  (Kiids  et  mesures  des  anciens , par 
Romé-de-l'Isle.  Pnrid,  1789,  ln-3. 

29061  Hcn.  BudeliM  de  monetis  et  re  monetaria 
libri  duo;  accedunl  (ractatus  diversor.  de  cadem 
re.  Colon.,  l5gi,  lii-3. 

99062  G.  BcDÆt  libri  V de  asse  et  partibus  ejus; 
Fener.,  1522,  in-8. 

29068  Jo.-Fred.GruuovIus,  de  lestertiis  scu  subse- 
civoruni  pecunlx  veieris  grxcx  cl  roinoMB 
libri  IV.  Lug4»*Bator.^  1691,  iu-3. 

(Voyai  Uedâülaf,  n. 
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JOO04  Histoire  de  la  motinaie,  depuis ks  temps  de 
la  plus  haute  antiquité  jusqu’au  r^nc  de  Char- 
tcinognc,  par  Gerui.  Garnier. 1819, 3 vol. 
in-H. 

U9065  Abriss  einer  Gesriilchte  der  K^sanimlcn 
Mitnzhunde,  von  J.  Leilxmaun.  Erfurt^  i8u8, 
ln-8. 

‘190OO  J.-F.  Wurm,  de  pondcrlbus  numoruni,  ac 
de  anni  ordinandi  rationibus  apud  Homanos  et 
Grjpcos.  Stutt0.^  i8ai,  in-8. 

•J9067  Deux  mémoires  sur  la  valeur  des  moanaies 
de  compte  chea  les  peuples  de  i’antiquitéf  par 
Gcrm.  Garnier.  Paris^  1817»  In-û. 

39068  Considératiosis  générales  sur  l'évaluation 

des  monnaies  grecques  cl  romaines,  et  sur  la 
valeur  de  i'or  et  de  l'argent  avant  la  découvèrtc 
de  rAmérique,  par  M.  Letronne.  1817, 

39069  Observations  en  réponse  aux  cou^dérallons 
générales,  etc.,  par  Gcrui. Garnier. 1818, 
in-â. 

M<rur$  et  utage*  det  flébrrus  et  det  anciens  pemplet 

orirwMuix. 


( On  ]>«ut  voir  flo»i  ponr  Irt  anUquites  Judaiqnr»|  le*  d.  CM 
et  ■uivinli.) 

S9070  Blas.  Cgoum  thésaurus  antiqultatum  sa- 
cranim.  Penet.^  1744-69,  34  vol.  iD-fol. 

39071  Relskdi  antiquitates  sacræ  HcbraKirum. 
TraJ,~Batav.y  171a,  ln-8. 

39073  Conr.  Ikeiiii  antiquitates  hchr.  secunduni 
iripliceui  Hcbræor.  statum.  Hremtr,  I7r>4,  In-8, 
39073  Jo.-El.  Schacbl,  aniiuadversiones  ad  Conr. 
ikeuil  antiquitates  hebraicas,  paire  mortuo  edl- 
dll  G.-I.  Scbachl.  Traj.-od-Hhm.^  1810,  ln-8. 
29074  Mcolal  de  sepulchrls  Hcbra?orum  librl  IV. 

Lufid.-Batav.^  170O,  Ih®. 

39075  AnU  ByiKTi  de  calccls  Hebræorum  librl  IL 
Dordraei^  1682,  In-13,  ou  lôqS,  in*4. 

39075*  Joan.  Seldeni  uxor  hcbraica,seu  de  nuptils 
et  (llvorlils  Hebræorum.  Londinf\  i648,  in-8. 
(plusieurs  fols  rélmpr. en  Allemagne.) 

3907C  J. -II.  Pareau,  anliquitatos  he^icÆ  bre- 
vller  descrlpl*.  Lipêiit^  1819,  ln-8.* 

39077  Morgeiila*ndlsche  Alterthüiner.. ......  Anti- 
quités orientales,  pub),  par  le  D»  Dosovv.  Witt- 
bâdfH,  ScheUenbergy  i830  et  1831,  3 part,  en 
1 vol.  in-4. 

39077*  Orientaüsche  Allcrthuma^mdo,  von  J.- 
G.-L.  KosKiiABTES.  Presdcity  1828,  3 vol.  ln-8. 

39078  Mémoires  sur  diverses  antiquités  de  1a 
Perse,  par  Silvesthb  de  Sacy.  ParlSy  1 798»  In-4. 

39079  Th.  IIvDE,  de  ludis  orienialibus  librl  duo. 
Oxoniiy  iOo4f  3 loin,  en  1 vol.  ]>et.  in-8. 

tfeeurt  et  ueages  det  aeticHt  Éfffpliettt,—  ffù^roçlgpfu*. 

( «von*  réuni  tel  te»  oavraffe»  qui  tr*it«nt  de»  hter^ . 
■Iyi»bci,  qtiok}U'un«  pnrtic  de  cc«  tnllu»  uppartlcnno  à U ' 
ue|nii»iK)«e.) 

3hoSo  G.  Jaiieson  splcllegia  aoliquit;  Ægypiii  etc. 
CiatgutTy  1730,  in-8. 

39081  Fr. -Sam.  do  Schmidt  opuscola.  C'aroUnduCy 
17O5,  In-B. — Voir  le  n*  23C3O. 

39081*  Jablooski  opuscula.  — Voyci  le  n''  i835i. 


39083  \Vii.RiN80s'd  mauners  and  custums  of  ancteni 
Egyptians.  LomL,  1887-41,  0 vol.  ln-8. 

39083*  M.  G.  ScbwarUc,  Das  altc  Ægyplcn  oder 
Spracbe,  Gcscbicht,  ndlgion  und  Vcrrus&unf; 
des  alten  .Egyptcns.  Erster  ihell.  Leipz.y  1843, 

3 ftarl.  gr.  iii-4.  ûg.  (lOo  fr.) 

39088  Recherches  sur  lesartscl  métiers,  les  usages 
de  la  vie  civile  et  domestique  des  anoiens  peu- 
ples de  r£gypte,  etc.,  par  Fréd.  Cailliald. 
PariSy  1837,  ln-4. — Voir  le  n“  28887. 

39084  J.  Nir.ülal  iractatus  de  synetlrio  .flgypUo- 
ruiu,  Ulorumqne  k^lbus.  lMgd,-Ba(av.y  171Ü, 
ln-8. 

39085  Laur.  Pir..xoaii  mensa  isiaca.  dwtstehdamiy 
1670,  3 tom.  en  1 vol.  io-4. 

39080  ILWitsii  ægyptiaca.  .dmsrclod.,  1O96,  in-A. 
—Voir  le  n*  28304. 

39087  Kmciiuu  Sphinx  myslagoga.  Amstelodttmiy 
167O,  in-ful. 

3Q088  Th.-J.  Pclllgrew , hislory  of  cgypüan 
mummics,  an  accouiit  of  the  worshlp  ami 
cmbalm.  of  tho  sacred  animais  by  the  Kgyp- 
üaiis,  wltb  rcinarks  011  the  funeral  cereniuules 
üf  different  nations.  Ij>nd.y  i884,  in-4. 

39089  Hnnis  Apullo,  de  sacris  .Egyptlorum  nOtls 
et  sculpturlsllbri  duo,  gr.  et  lal. 

39090  Essai  sur  les  lilérogtynbes  d'Horapollon,  et 
quelques  notes  sur  la  cabale,  par  le  chevalier 
de  (^oulianof.  PariSy  1H27,  in-4.  de  5o  pp. 

39091  Discours  des  hiéroglyphes  égyptiens,  par 
P.  Lvxgixms.  PariSy  i584,  in-4. 

^093  Ja.-Picrii  Valehiaxi  bieroglypbica.  Lugd.y 
lOxfi,  lii-fol. 

39CMJ5  KiBCBERiCF.dipusipgyptlacus.  Romay  i653, 

4 vol.  In-fol. — Voyei  le  u®  34969*. 

2<k>94  Hiéroglyphes  des  Egyptiens,  Chaldéens, 
etc.,  ()ar  Ar.-H.  Westekuovics.  Amstelodamiy 
1735,  in-4. 

39095  Essai  sur  les  hiéroglyphes  des  Egyptiens, 
par  Wajidlbton.  Paris,  1744,  3 voL  in-13. 

3909O  Essai  sur  les  hiéroglyphes,  ou  nouvelles 
lettres  sur  ce  sujet  (})ar  M.  Bertucb).  ^'dimar, 
180Û,  ln-4. 

39097  Ancient  alphabets  and  hierogllfic  charac- 
ters  cxpLalned,  etc.,  by  Abnid  Bin  Ahubeker. 
Lond.y  180O,  lu-4. 

3909H  Nouvelle  explication  des  hiéroglyphes  des 
Egyptiens,  par  Alex.  LElcon.  PariSy  1809-10, 
8 vol.  in-8.  Og. 

39094.1  De  l’étude  des  hiéroglyphes,  fragments  (par 
M.  lü  coiulc  de  Pahlln).  Parts,  1813,  5 vol. 
in-13. 

39100  Discovcrles  In  hleroglyphlcs  and  oïlicr 
and(|uiiies,  by  Rob.  Deveuxl.  Londoity  i8i8, 
6 voî.  ln-8. 

39101  Galaldi  Jamveixi  opus  benucncuücum. 
yeupoiiy  1830-31,  4 vol.  ln-8. 

391O8  Fragments.  F.ssais  sur  les  hiéroglyphes 
égyptiens,  par  P.  Lacoub.  BordeauXy  1821, 
gr.  ln-8.,  avtfc  i4  pL 

39103  Lettre  au  citoyen  Chaptal  au  sujet  de  Pins- 

» criplion  égyptienne  du  monument  trouvé  à 

Rosette,  par  M.  A.-I.  SUvcsirc  de  Sacy.  Port#, 
1803,  lu-8. 

39104  Lettres  sur  rinscriptlon  égyptienne  de 
Rosi  ile,  par  Akcrblad.  Paris,  1803,  gr.  in-8. 

39105  Trois  Icllrcs  de  Vllloison  à Akerblad  sur 
l’inscription  grecque  de  RoseUc.  PariSy  i8o3, 
ln-8. 
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aoioO  Eclaircissements  sur  Hnscripilon  grecque 

Uu  mommicni  trouvé  «i  Rosette par 

Atncitbon.  PariSy  an  x (iSoz),  ln>4.  ' 

9(ji07  Vcrsuch  überdie  keilfOrm.  Inschrlften  xu 
Persepolis,  von  Fr.  Müxtcr.  hojitnhageny  iSou* 
in-é. 

‘iUioS  Analyse  de  rinscrlption  en  iiléroglyplies  du 
monument  trouvé  à nusctle(par  le  comte  de 
Pahlin).  Drrtde,  i8oA,  avec  la  gravure. 

utjioo  luseripilon  grecque  do  Rosette;  texte  et 
traducliou  littérale,  accompagné  d’un  com- 
ipeutairc  critique,  liislurique  et  arcliéologique. 
fiar  M.  Letroime.  Fana,  F.  Didof, 
avec  a fac-similé. 

atjm  J*  Baitcy,  liicroKiypblrornm  origo  et 
natura  : acceült  Hennapionls  obeliscl  intcrprc* 
tatiouls  gra^æ  fragmemum,  neenon  quæ  in 
tabula  rosettaua  reperitur  iiiscriptio  græca. 
CatabriffitTy  I8i0,  in-8. 

391  la  De  l'écriture  hiératique  des  anciens  Egyfv 
tiens,  par  M.  Cuavpotxio.v  le  Jeune.  Crenobley 
i8ai,  iii>foi.  Hg. 

aoitS  Précis  du  système  liiéroglypbiquc  des  an^ 
ciens  Égyptiens,  par  M.  Champoluon  le  Jeune. 

t8a8,  a vol.  ln-8.  (La  preni.  édiU  est  de 
i8aA<  La  lettre  à M.  Dacler,  qui  fait  partie  de 
la  seconde,  avait  déjà  paru  en  i8aa.) 

39114  Account  of  some  recent  discoveries  in 
biiTOglyphical  Hterature  and  egyptian  anti- 
(juitles,  by  Tb.  Yoü?«l  Lond.,  i8a3,  ln-8. 

3911!)  An  essay  on  D'  Young's  and  M.  Cbampoi- 
liun’s  phoneUc  System  of  hierugiyphlcs,  by  H. 
Salt.  Lomi.y  i8a3,  in-8. 

39116  Examen  critique  des  travaux  de  feu  M. 
Cliariipulliuii  sur  les  hiéroglyphes,  parKIaprolb. 
PariSy  i83a,  gr.  in-8.  flg. 

39117  Die  heilige  Pricsterspracbc  der  altcn 

ÆgypUcr. ,von  C.-L.  Sicxleb.  Uildburgh.y 

i8aa-a0, 111-4. 

39118  F.-A.-G.  SroHX,  de  lingua  et  .lilcris  vetc- 
ruui  ÆgypUorum.  IJpsio'y  i8aj-3i,  a voi.  ln-4. 

29119  Gust.  Setppartii,  rudinienta  bicroglyphi- 
ces.  Lipsiity  i8a0,  in-4. 

SQiaoGrammaire  égyi>ticDne,parM.CuAiiroLLios 
le  Jeune.  For/a,  i836,  peL  lo-fol. 

QOiao*  Dictionnaire  égyptien,  en  écriture  hiéro- 
glyphique, par  le  même.  Paria,  i84a-63,  in-fol. 
(cil  quatre  livraisons.) 

39iai  llannapion,  slve  rudimenta  bleroglyphics 
veterum  Ægyptlorum  liieraluræ,  auctore  Jul.- 
I.ud.  Idleso.  Lipsiety  i830'4i,  io-4.,  cum  33 
lab.  Uthogr. 

' 39iai*  Copie  figuréo  d’un  rouleau  de  papyrus 
trouvé  à Tbébes,  par  J.-M.  CAosT.^Voir  les 
O**  8oaoa  et  suivants. 

39iai>*  Des  principales  e^tpressions  qui  servent  à 
la  notation  des  dates  sur  les  monuments  de 
l’aiiclenoe  Égypte,  d’après  i'inscriptiou  de 
Rosette;  lettres  à M.  i'abbé  Costanzo Gaxscra, 
par  Fr.  SaivoHnI.  Forfa,  i83q,  In-8. 

39133  Campagne  de  Ramsès-ie-Grand  (Sésostris), 
contre  les  Schèta  et  leurs  alliés;  nianuKrli 
hiérati(|ue  égyptien  appartenant  à M.  Salilcr, 
à Alx  en  Provence.  Notice  sur  ce  manuscrit  par 
Fyanr.  Salvollni.  Foria,  i833,  in-8.  p). 

39133  Analyse  grammaticale  raisonnée  de  diffé- 
rents textes  anciens  égyptiens,  par  Fraiiç.  &I- 
volini.  Paria,  1830,  iii-4.,et  un  cah.  de  planches. 


(Prem.  partie  d’un  ouvrage  qui  devait  en  avoir 
quatre  et  contenir  1300  pp.,  plus  300  pi.) 

3913S*  Traduction  et  analyse  graminaiirnle  des 
inscriptions  sculptées  sur  rot>6ns<]ue  égyptien 
de  Paris,  suivie  d’une  notice  relative  à (a  lec- 
ture des  noms  de  rois  qui  y sont  rocutloimés; 
par  le  même.  P'ariSy  1837,  I11-4.1  avec  A pl. — 
Voir  le  n*  39473. 

■iQinA  Ilieroglyphlcs,  collected  by  ihc  cgypüan 
Society,  arranged  by  Th.YouNû.  iAtudoHy  ibuS, 
in-ful. 

-29135  Études  sur  l’écriture,  les  hiéroglyplies  et  la 
langue  de  l’Égy'pte,  et  sur  l’inscription  de  Ro- 
sette ; suivies  d'un  essai  sur  la  langue  punique, 
par  l'ablvé  comte  de  Robiano.  For/a,  i83A« 
in-A.  de  83  pp.,  avec  3 tableaux  et  un  atlas  de 
13  planches. 

-i9i‘.iti  .Archéologie  égyptienne,  ou  recfierriies  sur 
revprcssion  des  signes  hiéroglyphiques  et  sur 
les  éléments  de  la  langue  sacr^  des  Egypüeus, 
par  J.-A.  GoouAxor.  LeipziÇy  1839,  3 vol.  in-8. 

Mœurt  et  umget  de$  aneient  Crées. 

39137  P.  Dasetii  dictionarium  anliquilatum. 
Farixiïa,  1O98,  In-A. 

agittS  Dictionnaire  dos  antiquités  grecques  de 
Furgauli  ; nouvelle  é^lition  augiiicnli^  de  neuf 
cents  articles,  et  enrichie  des  étymologies...,  par 
M.  Doinvilllcrs.  Faria,  iSuA,  in-8. 

39129  J.  GaoNovu  thésaurus  aDllquitalam  græcar. 
Lugd.-BaUfvor.y  1697,  i3  vol.  iii-fol. 

39130  J.  P0LË.M  utriusque  lhesauri  antiquilatum 
r<»man.  et  græcar.  nova  suppicnienta.  rcnrifix, 
1737,  5 vol.  Iiv-fol. 

39131  i.-Pb.  Pfeiffer!  antlquitat.  græcar.  Ilb.  IV. 
/icÿiom,,  1O89  et  1707,  In-A. 

39133  J.  PoTTcni  arcliæologia  gr^eca.  Lugd.^Bat.y 
1703,  in-fül. — Voir  le  n*  23823. 

39133  Mœurs  et  usages  des  Grecs,  par  I>éoii 
Âlénard.  /.yon,  17A3,  In-13. 

39134  Besclircibung  des  haOslichen,  gottesdiens- 
tiiehen,  sittliclieii,  polilisrhen,  kricgcrisclicn, 
und  wisscnschafltclien  Zustaiidcs  der  Grlechcn, 
von  P.  F.  Achat.  Mtscli;  und  fortges.  von  G.- 
Gst.-Sm.  Kdpke  und  J.-G.-Cli.  HOnfoer. 
Erfurty  I70i-(ou  2'  édit.  i8o6)-i8li,A  voLin-8. 

29135  Antiquités  grecques,  ou  tableau  des  mœurs, 
usages  cl  inslitulloiis  des  Grecs,  irad.  de  l’angl. 
de  Rubitisoii.  7*ar/x,  1822,  (ou  3*  édit.  i838), 

3 vol.  iii-8. 

3Q136  Antiquilales  Juris  (Hiblici  Græcoruoi:  dtli- 
ncavUGeoig.-Frid.Schoemann.6'ry;difx<ra/ifùc, 
1838,  In-8. 

29137  Recherches  historiques  sur  le  luxe  chez  les 
Athéniens,  depuis  les  temps  les  plus  anciens 
jusqu’à  la  mort  de  Idillippe  de  Macédoine,  trad. 
de  l'allem.de  Chr.  Meiucrs,parC.  S....I  (Solvet), 
suivi  du  traité  du  luxe  des  dames  romaines,  par 
l'ahbé  Nadal,  et  des  extraits  du  grand  ouvrage  « 

intitulé:  L\4n(iqutié  pittoresque y par  U. 

Bayeux,  Paris,  1823,  in-8. 

29138  Del  riti  nuziali  délia  Grecia,  dbsvrtaz.  di 
Fr.  Fostaxi.  h'irtnzty  1789,  in-fol. 

39139  Le  nozzcdciGrccifdescrittc  da  RohusUano 
GiRORi.  ^HanOy  1819,  in-A. 

391A0  J.  Nicolai  de  Gra'corum  lurtu,  lugciitiuin- 
que  rillbtis  varils.  TkieUc^  1697,  in-i3. 
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It 

A.  Boeckh,  die  Staatfl-Hau^Uung  dcr 
Alhener;  H Bûcher;  mit  21  ln»cbrr.  Sfrlin^ 
«817-18^  2 vol.  tn>8.,  avec  les  inscr.  if>4ol.  — 
Économie  politique  des  Athéniens,  irad.  par  A. 
Laligant.  Parité  1828,  2 vol.  in-8. 

3yui*  A Boeckb,  Urkunden  ûber  das  Seewesen 
des  AtUschcn  Staats.  Berlin^  18A0,  ln>^. 

3yi&2  Posmu  de  maglsiraübus  AihcnleDsluni 
III).  Penil.^  i5Ai,  li>>8. 

3gi43  DaricsUung  d.  Atlienaisch.  Gertchtaver- 
fassung,  von  A.-W.  Hcffler.  Coton.,  1822,  ln-8. 
— Voir  le  n*  24ig. 

2QU4  Dcr  Prozess  und  Klagen  bel  den  Atükero; 
von  Ëd.  Platner.  Darvut.^  i824-25i  a vol.  In^. 

agi  45  Der  AtUsche  Procès,  von  M.  U.-E.  Meier 
und  G.-Fr.  Sebdmann.  Halle,  1824,  in-8. 

agi40  P.  Paclaudi  comment  de  alhleUs  Græco- 
ruui.  Aosue,  1756,  ln>4. 

agi47  Mei»su  Gracia  fcriala.  Lugd,-Batetvar., 
1816,  in-4. 

agi48  J.MEcasn  Grada  ludlbunda.Lwpd.'Aa/ar., 
1025,  ln*8. — Voir  le  n*  22845. 

agi  4g  Das  Thcater  zu  Athen,  hinsirhll.  auf  Ar- 
diiicciur,  Sceucrie  und  DarsteUuogskunst 
ûberl).  erlSntel;  von  H. -G.  GenellU  Berlin , 
18)8,  in>4.  iig.  , 

291 3o  Das  Atilsche  Tlicaierwesen,  von  G.-C.-W. 
Schneider.  IVeimear,  i^5,  itHl.  lig. 

2gi5i  Die  {aile  komischo  Bûhne  In  Athen,  von 
P.  Fr..Kaunglcsscr,  Breelau,  1817,  in-8. 

29152  Iuqulr>  into  the  game  iuvciUed  bf  Pala- 
inedes,  by  J.  Chiustil.  London,  1801,  in-4. 

Mamrt  el  Htagej  dei  £tru*qu«$. 

29153  Cur.  I:«GniRAMii  etruscarum  antiquitatum 
fragmenta.  Franeof.,  1637,  In-fol. 

29154  Ju8(.  Fovta:>ini  de  anilquitalibus  IlorUe 
colotiiæ  Etruscuruni  Üb.  111.  Romir,  1723,  in-4. 

29153  Voyage  archéotugiquo  dans  Taucienne 
Étrurie,  par  M.  Doaow.  Paria,  1829,  ln-4. — 
V'ulr  les  ii<**  22873  et  sulv.;  aussi  2931O  et  suiv. 

Meeurt  et  maatet  de»  ameien»  Homoiiu. 

29150  Sam.PiTtsci  lezicon  antiquitatum  romana* 
rum.  Leomrd.,  1713,  2 vol.  In-fol. 

29157  Dictionnaire  des  antiquités  romaines  (par 
Barrai).  Paria,  1766,  2 voL  In-8.  (quelquefois 
partagés  en  *3  vol.) 

2gi58  \V.  Bavixhi  glossarium  antiquitatum  ro- 
nianarum.  iJintL,  1731,  in-8. 

2gi5o  J.^G.  Ga.avii  thésaurus  antiquitatum  ro- 
nianarum.  TYaj.-od-fihen.,  1694,  12  vol.  In-fol. 

29i0oAlb.-H.  SviJXZnRe,  nov.  thésaurus  anliqult 
romanar.  Hag<t-Comitum,  I7t0,  3 vol.  in-fol. 

29161  H.  Franziüi  antiquitates  romanx  urbis. 
tiomœ,  1599.  2 vol.  iu-i». 

291G2  Le  trésor  des  antiquités  romaines,  par 
M.-C.-K.  Du  Bouiay.  Paris,  i05o,  In-fol.  flg. 

2gt03  P.  Mani'TIi  anliquilatuiD  romanarum  liber. 
f'rnet.,  1557,  in-fol. 

29164  J.  Rosîîii  antiquitatum  romanarum 
imatelod.,  1743,  iu-4. 

29165  J.  Jo**'.  ('.anteliusdc  romana  republlca,  sivc 
de  re  mlliiari  cl  clvlll  Bomanorum,  ad  eipll- 
randov  scrtpiorcs  anilquos.  Vitrajecti,  lOgO,  cl 
Luyd.-Baiaoor.,  1726,  in-i2,  Üg. 


291O6  H.  KippfNGii  andquilatts  romane.  Lugd»~ 
Baicnor.,  1713,  ln-8. 

291C7  Chr.  Cellarii  breviarium  antiquitatum 
romanarum.  Veronte,  1*739,  tn-8. 

29168  AiiTiQUTTts  des  RomaJns  expliquées.  La 
Haye,  1726,  In-fol. 

29169  Niecport  rituura  Bomanorum  expUcaÜo. 
TraJ.’Od-Hhen,,  1723,  pet.  io-8. 

29170  Antiquités  romaines,  expliquées  dans  les 
mémoires  du  G.  de  B.  La  Haye,  1760, 10-4.  flg. 

29171  Alex.  Adam’s  roman  anüquilics.  London, 
1791,  or  181S,  ln-8.  — Antiquités  romaines, 
traduites  de  l’anglais  sur  la  7*  édition  par 
M***  (de  l’Aubepin),  avec  des  notes  du  traduc- 
teur. Paria,  1818,  2 voL  In-8.,  ou  i825,  2 vol. 
ln-12. 

29172  Gcber  die  Eiitstchung,  Entwickelung  und 
.\usbildung  des  Bûrgerrcchtcs  Im  alten  Rom, 
ton  D'  W.  Eiscndecher,  mil  elncr  Vorrede  von 
A.-H.-L.  Heeren.  Hamb.,  1829,  lu-8. 

29173  Tractatlo  de  uxorc  roniaua,  a C.-C.Grupen. 
lianooer<r,  1727,  peL  in-8.  flg.  (Droit  romain.) 

29174  I riti  nuziali  degli  anticlii  Romani  (disscr- 
lazione  di  Flor.  Malvczzl  ).  Bologna,  17O2, 
in-fol.  fig. 

29175  J.  Kirclimanni  de  funeribus  Romanorum 
libri  IV.  Lugd.-Bataeor.,  1672,  iu-12,  fig. 

29176  De  la  vie  privée  des  Romains,  par  J.  Ilod. 
d'Arnay,  iiouv.  édition.  Lausanne,  17G0,  ln-8. 
— et  sous  le  titre  û'Habiiudes  et  vteeura  privées 
(Us  Romains,  Paris,  1795,  ln-8. — Irad.  en  Hat., 
coila  171UR/4  di  varie  annotât,  di  Pom.  Auiaio, 
ed  una  nnorn  disserta:,  di  Pii.  Venuti  soprail 
f/abineito  di  Cieerone,  Napoli,  1783,  2 vol.  ln-8. 

29178  Al. -T.  Petromi  de  virtu  Bomanorum  et  de 
sanitate  liicmla  libri  V.  Romo',  i58i,  iti-fol. 

2917g  P.  Ciaccouius  de  iriclinto,  sivc  modo  con- 
vlvandl  apud  priscos  Bomanos.  Amstelodami, 
iG64,  ou  168g,  ln-12,  fig. 

2gi8o  II.  Bossius,  de  toga  romana.  Amstelodami, 
1671, 111-12,  fig. 

2918s  La  tmila  d*  oro  de'  fanclulH  ndbili  romani, 
Cf.,  da  Fr.  de  Ficoro?u.  Aoma,  17S2,  in-4. 

29182  Sabine,  ou  matinée  d’une  dame  romaine 
4 sa  toilette,  4 la  fin  du  premier  stécle  de  l’êrc 
chrétienne,  trad.  de  l'allem.  de  Bdttlger  (par 
M.  Glapier).  Paris,  i8i3,  ln-8.  flg. 

29183  De1le*casc  di  clttà  degli  anlichi  Romani, da 
P.  G.  Marquez.  Rama,  1795,  in-8. 

(Poor  psiais  de  Scaorof,  voir  le  0.  ioOXS.) 

29184  Bomlsclie  Eroük,  von  H.  Paldamus.  (^i/- 
Sirald,  1833,  ln-8. 

29185  Économie  politique  des  Romains,  par  M. 
Dureau  de  Lamallc.  Paris,  Hachette,  i84o, 

2iüi.  iii-8. 

29186  Recherches  historiques  et  critiques  sur 
radmiiii^traüoo  des  terres  chez  les  Bomalns 
(par  Butcl  Dumont).  Paris,  1779,  ln-8. 

291 87  De  U nature  des  biens  des  anciens  Romains, 
par  O'Ileguerty.  /»arir,  17O9,  ln-12. 

29188  J.-li.  Lalau,  de  rc  pccunlaria  imperii  ro- 
mani, Inde  ab  Augusto  iisipic  ad  Gonstanüuum 
Magnum.  Lugd.-Batavor.,  1822,  in-4. 

29189  Traité  des  finances  cl  de  la  fausSc  monnoie 
des  Bomalns  (par  de  Chassipol).  Paris,  pSo, 
in-12. 

39190  Rdf.  Bosse,  Grundxiigc  des  Flnanzwcscns 
in  rOm.  btaatc.  Brawuchv.,  i8o4,  3 part.  in-8. 
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sgigi  D.‘U.  H«gewtach  : bistor.  Versiich  ûber  die 
rOmisrhcn  Finanzcn.  Aitona^  iSoâ«  in-8. 

99191*  F.  Durtnannl  vecOgalU  popull  romani. 

In-û. 

29199  Dcrimpdi  duvlnKUèinesurlessiiccessions, 
ei  de  l’impdt  Aur  los  marchaodlaes  chez  les 
Bomains  : essai  historique  par  Bouchaud.  Paris, 
1766, in*8. 

29193  Jus  publicum  Romanorum,  idrstfasciailus 
arcanorum  status  reipublics  roman»  descrip- 
torum  prvcipiie  opéra  riarissimorum  auctorum, 
cura  J.-G.  CJaiisingU.  h >oi. 

li>-8. 

29111A  Deschreibung  des  haüslichcn,  wiMenchan., 
sittl.,  gottesdiensll.  poliüschen  und  kriegerls- 
chen  Zusiandes  der  Rômer»  ton  P.- F.  Achat. 
Mlzsche,  S*  Ausg.  herausgeg..  von  J.-U.  Mt. 
KrnesU.  Erfurt,  1807-12,  2 vol.  in-8. 

29195  Ucber  Sitten  und  Lcbcnsarl  der  ROiner  in 
versclilcd.  Zeiten  d.  Republie,  von  J.-H.-L. 
Meierotio,  3»  Ausg.  Berlin,  i8id,  2 vol.  I11-8. 
(Ka  2*  édition,  Impr.  en  1802,  a été  reiue  et 
augmentée  par  Pli.-k.  Buttmanii  et  G.-L. 
Spalding.) 

2919O  P,  MAM'ni  liber  de  senatu.  fenel.^  i58i, 
in-t|i. 

29197  Traité  du  sénat  romain,  trad.  de  Pangl.  de 
Middielon,  avec  des  notes  (par  d’Orbessan), 
Montauban,  1752,  Iii*i2. 

29198  Essai  sur  le  sénat  romain,  par  Chapman, 
trad.  de  raiiglois  (par  Larcher).  Paris,  1795, 
in-12. 

29199  Mieb.-Com.  Curtii  commentarü  de  senatu 
ruinano  post  tem|>ora  reipublic»  liber»,  ciim 
prsfaUone  Christ.  Ad.  klolzil.  Genetxe,  1769, 
în-4. 

29200  Joan.  Lacrestii  Lydi  de  magistraübus  rct- 

publlcc  roman»  llbri  très,  gr.  et  laU  Parisiis, 
1012,  in-8.  t 

29201  Fcnestelu  de  tnagistratibus  Romanornro. 
Mediolani,  i477,  In-A. 

29202  M.-Ang.  Camptagi,  de  oITirlo  et  potestate 
maglstratuum  romanorum.  Augusttr-Taurino- 
rum,  1724  (seu  Geneue,  172.5),  ln-4. 

29203  Kv.  Ouonis  de  ædillhiis  coloniarnm  et  mu- 
nlcipiorum  liber.  Traj.-ad-Khen.,  1782,  ln-8. 

29204  Fr.  Gull.  Schubert,  de  Romanonim  .'Fflilibus 
llbri  IV;  qulbus  prÆniiituntur  de  siinilibus  ma- 
glstralibiis  apud  potenliores  populos  antiquos 
(ii^iscrtaliones  dus.  ttegiomonti,  1028,  ln-0. 

29203  A.-U.  van  der  Bonn  Mesch,  de  censu  et 
censura;  et  fasll  censoril.  Candavi,  1824,  in-4. 

29206  J.-A.-C.  ROvers,  de  censorum  apud  Roma- 
^ nos  aucloritatc  et  exlstim.  ex  veterum  reruin 

publicarum  coiidlUoiie  expllcala.  Treÿ.-ad^ 
Jthen.,  1824,  ln-8. 

29206*  M.  Coelioorn  van  Sclicltln^,  de  diverso 
prrtorum  numéro  in  varlis  reipubl.  roman» 
temporlbus.  Lugd.^Baiacor.,  i%iO,  ln-4. 

29207  Histoire  du  tribunat  de  Rome  (par  Seran 
de  la  Tour).  Paris,  1774>  9 vol.  pet.  I0-8. 


29210  Histoire  des  grands  chemins  de  Tempire 
romain,  par  N.  Berueii.  1720,  2 vol.  in*4. 

29211  Recherches  historiques  sur  la  police  des 
Romains,  concernant  les  grands  chemins,  les 
rues  et  les  marchés,  par  EÎouchaud.  Paris,  an 
VIII,  ln-8. 

29212  Disserta/,  di  GrASsiKni  Intorno  al  corso 
deir  arnica  via  C.laudia.  Bassann,  1789,  ln-4. 

29213  Fr.  M.  pRATiixi,  délia  via  Appia  da  Homa 
a Brindisi.  yapoli,  1745,  in -fol.  flg. 

29214  Osservazionl  di  Êrasmo  Gesiialdo  sopra  la 

siorla  délia  via  Appia  del  PratllM.  1752 

(aussi  1754),  in-4. 

29'm5  (ili  spetlaroli  dell*anti€anoma,de5crizionc 
istühca  d’A.  Adeinoilo.  Firenze,  i837,  ln-8.,  et 
allas  tn-fol. 

29215*  Degli  anfiteatrl  e singotarmente  de)  vero- 
nese  librl  due  (di  Scip.  Mallci).  Perona,  1728, 
in-12,  flg. 

29216  TheatrI  romani  orchestra,  a J.-B.  Lairo. 
iiOHur,  i6j5,  U»-M. 

29117  lx»masrhercseiiifhec  figure  corniche  degli 
antichi  Romani,  da  Fr.  do  Ficorosi.  Rotua, 
1736,  ln-4. 

29218  I lali  ed  altri  strumenti  lusorii  degll  anllrhi 
Romani , descrilU  da  Fr.  de  Ficorom.  Rama, 
1734.  ln-4. 

29219  G.  Fr.  Creuzer’s  Ahriss  der  ROmlsche  anli- 
quitæten,  aura  Gebraurh  hei  Vorlesungin  ; 
hcrausgegeben  von  J.-<L  Racbr;  2*  AuÛ. 

und  Darwutadt,  1829,  ln-8. 

2Q220  H.  Car.  Eichstaedt,  de  iiiiaginibus  Ronia- 
norum  dlsseruiiones  du»  : accessit  oralin  do 
bonis  Academi»  jenensis,  Item  Gabr.  Henry 
versio  utrinsque  scripüonls  galllca.  PetropoU, 
1806, ln-4. 

29221  Hvcim  et  Polybii  de  castris  romanorum 
quæ  cxtaïU.  Amstelodamt,  1C60,  in-4. 

(Piicour*  Mir  I»  relifion  de*  Komiid*,  p«r  Gail.  Du  Cbsol, 

voir  If  n. 

2Q222  G.  Sicliterman  de  pmnis  miliiarlbus  Roma- 
norum dissertalio.  Amsirlod.,  1708,  iii-8. 

29223  Omiph.  P.vxvivii  ampUssimi  ornalisslmh|uc 
triuniphl  descnpllo.  Romœ,  1O18,  in-ful. 

3*  Archéologie,  seconde  partie  : Archéo- 
graphie. 

A.  fnlroducUon  : Ristoirc  des  Reaux-Arts  dans 
l’Antiquité  et  Traités  qui  .se  rapportent  k cette 
histoire. 


29224  J.-A.  Emesli  archeologia  liueraria.  lipsitr, 
1790,  iu-8. 

29225  Introduction  à l’étude  de  l’archéologie,  des 
pierres  gravées  et  des  médailles,  par  A.-L. 
MHlin,  nouv.  édition,  mise  eu  ordre  par  M.  R. 
de  Ruqiiefort , avec  un  discours  préJImiDalrc 
parM.  Champolllon-Figeac.  Paris,  1826,  ln-8. 


29208  L.  Roederus,  de  schoiasüca  Romanorum  (Cet  ouvrage  réunit  quatre  opuscules  publiés 

Instituüone.  1898,  in-4.  séparément  par  Milllii,  de  1796-1811.) 

29209  Des  Journaux  chez  les  Romains;  recherches  29226  Handhueb  der  Archcologie,  oder  Anicitung 

précédées  d’un  mémoire  sur  les  annales  des  z.  Kennln.  d.  Kunsi.  d.  Kunslwerke  d.  Alter- 
pontlfes,  et  suivies  de  fragments  des  journaux  ihums  undz.Gescbichted.kunstd.alien  Volker; 

de  l’ancienne  Rome,  par  J.-Vlcu  Leclerc.  von  J.-Ph.  Slebcnkees.  iVumberp,  1799-1800. 

Paris,  i8S8,  tn-8.  2 vol.  in-8. 
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99^117  Areb5ologle  der  Runst^  T<m  IL>Ot  huiler; 
a«Ausg.  Breslau^  i835,ln>8. — Voir  le  □“28955’*. 

29228  AmnUliea,  oder  Muséum  der  Kunslmytho- 
loKie  und  büdichen  AUcrthums-Kiindc  im  Ve- 
rcin  mit  nichrercn  Freunden  des  AUcrthuiiis 
herausRegeben , von  C. -A.  Rdltiger.  Uipi.^ 
1820-UJ,  3 vol.4n-8.  fig. — Voir  le  n“  225G2. 

29229  Hisioire  de  Tari  chca  les  anciens,  par  J. -J. 
WiAKCLMANN,  tradiiilc  de  l'allem.  (parlfui)cr, 
et  revue  par  Jansen).  PariSy  1802,  3 vol.  in-4. 

29230  Recueil  de  pifK;cs  sur  les  arts,  par  Winkel- 
manu.  Paris,  17SÔ,  in-8. 

2g23i  Remarques  sur  rarcbilccturc  des  anciens, 
par  Icniéutc.  Pan>,  1783,10-8. — Voir  ien"9842. 

29232  Rixiicncfics  sur  les  arts  de  la  Grèce  (par 
P.-Fr.Hugues,  dit  d’Hancanille)./.ondres,  1785, 
3 vol.  in-â. 

29233  Histoire  des  arts  de  la  Grèce,  par  Meiners, 
/ trad.  de  l’allem.  Parité  1 798,  5 vol.  in-8. 

29234  (;ours  d'antiquités  inominicntales,  par  M. 
de  Cai  most.  Carn,  i83o-43, 0 vol.  ln-8.,  cl  allas 
ln-4.  ( L’ouvrage  sc  rapporte  spécialement  à 
l’ouest  de  la  France  : ou  peut  le  placer  à cOté, 
soit  du  u“  9186,  soit  du  0“  23222.) 

29230  Catalogua  arliticum,  sive  arciiitecll,  sla- 
tuarii,  sculptorcs,  piciorcs,  cælatores  et  srripto- 
res  Græcorum  et  Romanorum , a Jul.  Sillic. 
Dresdœ^  1828,  in-8. 

29237  Geschichtc  der  blldendcn  Kûuste  bel  den 
Alten,  von  A.  HlrU  Berlin^  1835,  io-8. 

29238  Geschiclite  der  blldendcn  Rünstc  bel  den 
Grtecben,  von  H.  Meyer.  Presden,  1824,  3 part, 
en  1 vol.  tn-8.,  et  allas  in-fol.  obi. 

29239 — Bel  don  Grieclien,  Romern,  etc.,  Zeit 
ihres  Abiiehmens,  hcrausgegebeu  von  F.  \V. 
RIcrocr.  Dresden^  i835,  in-8.,  2 part. 

29240  t’eber  dtc  Epochen  der  Blldendcn • K uiist 
uuler  d.  Grleclien  ; vou  F.  TUIersch  , 2*  uud 
venu.  Aull.  .yünchgHy  1829,  iii-8.  lig. 

29241  Jupiter,  Imperator,  IneiDcraiUlken  Bronre 
des  kOnigl.  Muséums  der  Altcrthümcr  zu  Berlin; 
vou  Kr.  Levezow,  Btrlin^  182C,  in-4.  flg.— Voir 
le  n“  29514. 

29242  Dissertazionc  sullc  statue  appartenenti 
alla  favoia  di  Niobe,  d*  Ang.  Fabromi.  /•Vomire, 
1779,  In-fol, 

29243  Osservazioni  sui  monumcntl  delle  belle  arü 
che  rappresentano  Leda,  da  Carlo  Fea;  ediz. 
sec.  Borna,  1821,  in-4.  fig. 

29244  Uober  die  Frage:  ob  die  Mcdiceische Venus 
cin  Bild  der  Kuidischen  von  Prazilcles  scy? 
einc  archxol.  Abhandlung,  von  Kr.  I.cvczow. 
Berlin^  1808,  in-4.  bg. 

29245  Lcher  die  Familie  des  Lykomedes  in  do-s 
kônigl.  preuss.  Antikcnsamml.,  eine  archaol. 
Lutcrsach,  von  Kr.  Levezow.  Berlin^  i8o4, 
gr.  io-fol.,  avec  10  pL 

29240  üeber  d.  AnUnoüs,  dargest.  in  d.  Kunsl- 
dcnkmalern  d.  Aitcrlhums,  e.ioe  archaeol.  Ah- 
baiidlung,  vou  kr.  I.ev€zow.  Berliny  1808,  io-4.« 
avec  12  pl. 

29247  Les  furies,  d’après  les  poètes  et  artistes 
anciens, par  Boettiger,  trad.  de  rallemand  par 
Wlncklcr.  Pans,  1802,  ln-8.  lîg. 

29248  C.-F.  Ueinricb,  conimentatio  qua  lierma- 
phrodiioniin,  artis  antiquæ  operibus  lllustrimn, 
origines  et  causas  ezpiicaotur.  Kilia^  i8o5, 
in-4. 


B.  Mélanges  cl  Uccucils  de  monuments  en  tous 
genres. 


' (te  n.  ««K»  serait  bien  placé  iri.) 

2924g  Los  dlalogos  de  medallas,  f nscrlcloncs,  cic. , 
ex  bibliolheca  Ant.  AccrsTisi.  Torraffonay  1587, 
ln-4. 

2Q25o  \jts  illustres  observations  antiques  de  Gabr. 
Symeon.  Lyon,  i5.>8,  in-4.  (ArtlcJe  SiMnom.) 

292^*  T.ud.  DrJzoNTiosi  Gallus  Rom»  liosf^s. 
iîomœ,  i585.  In-4-  Gg. 

29251  Rechorches  curieuses  d’antiquités,  par  Spoti. 
Lyon,  1083,  in-4. 

29252  Sros , misccilanca  cruüits  antiqultalis. 
Lugduniy  i685,  in-fol. 

29253  J.  CiAMPTit  vetera  roonimenia.  Boma*,  iCqo, 
in-fol. 

29254  L.  Begeri  spieilegium  aDliquitatis.  Coloniœy 
1O92,  In-fol. 

2925s  Rcclierch(2t  curieuses  d’antiquités  venues 
d’Italie,  de  la  Grèce,  d'Égypte,  et  trouvées  4 
Mm^ne,  4 Sanlcn,  etc.,  par  Nie.  Chevaliiji. 
ïlrechly  1712,  in-fol. 

2Q255*  Kil.  Stobæi  opuscula.— Voir  le  n.  273O8. 

29256  Recueil  d’antiquités,  par  de  Caiujs.  Pon'z, 
1752,  7 vol.  ln-4. 

29257  Monumenti  antichi  inediU,  splegati  da  G. 
WiXKKUfA.Mi.  Borna,  17O7,  2 vol.  in-fol. 

29258  Moscme.'vts  égyptiens,  gravés  en  200  pl. 
Borne,  1791,  2 vol.  iti-foL 

29259  Yasi,  candclabri , cippl,  sarcofagi,  ec.  an- 
lichi,  da  G.-B.  Pirasbsi.  Borna,  1778,  2 vol. 
in-fol. 

29260  Goattasi,  mouumenU  anüchi  inediti.AOMa, 
1784,  0 vol.  in-4. 

29261  Monuments  antiques  inédits,  nouvellement 
expliqués,  par  MjLLis.Poriz,  i8o3,2  vol.iii-4.fig< 

292G2  Galerie  antique,  ou  collection  des  chefs- 
d’œuvre  d’architecture,  etc.,  gravés  par  Bour- 
tois,  expliqués  par  Lb  Gband.  Tome  1*'  (la 
Grèce).  Paris,  1806,  lii-foU 

292O3  A colIcctIoD  ofantiqucvascs,altars,pateræ, 
etc.,  from  various  muséum  eograved  by  H. 
Moses.  LondoHy  i8i4,  ln-4. 

29264  Arts  et  métiers  des  anciens  représentés  par 
les,monumonts....,  ouvrage  publié  d’après  les 
matériaux  de  l’abbé  de  Tersaii,  par  GaiVAiDde 
la  Vlnccllc.  Paris,  1819,  in-fol. , 

29205  Musée  des  anUquUés  égyptleiiues avec 

un  texte  par  Cb.  Lbsoemaxt.  Pariz,  i83C-4o, 

in-fol.  flg. 

29266  Lettres  écrites  d’Egypte,  en  i838  et  i83g, 
contenant  des  observations  sur  divers  monu- 
ments égyptiens  nouvellement  explorés  et  des- 
sinés par  Nestor  L’HOlc,  avec  des  remarques 
de  M.  Lcironne.  Paris,  i84o,  ln-8.,  avec 63  des- 
sins gjrav.  sur  bols. 

29267  Klilc  de  inonuments  céramographiqoes..... 
expliqués  cl  commentés  par  MM.  Ch.  Lenob- 
MAXT  et  J.  de  Witte.  PariSy  1837  et  ann.  sulv., 
in-4- 

29268  Dcokmaler  der  Baukimst...,  von  H.-W. 
Ereihard.  Darmstadt  y 1826-32  , gr.  In-fol  et 
texte  ln-8.— Voir  le  n*  9109. 

29269  Ancieiit  uiiedited  monuments,  principally  of 
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grc<Sanart,Uluttnifd  ami  explainrd  by  J.  Mil- 
UKGFft.  ijomly  9 voi.  gr.  in-4. 

99970  Denkmal^  alt«r  Sprache  und  kuuat 

Mnnunienls  de  linguistique  cl  d’an  inlique, 
publ.  par  le  I>*  Doaow.  Bonn^  Jf^tber^  i8iS^7, 
a tom.  eu  3 part.  fig. 

90971  Monuments  et  oin rages  d*arl  antiques, 
restitués  d'après  les  descriptions  des  écrivains 
grecs  et  latins , par  M.  QuATasufcac  de  Qulncy. 
ParU^  1839,  3 voL  in>3. 

39371  Expèomon  scientifique  en  Moréc  : arcbitec- 
turc,  sculptures,  inscriptions,  etc.,  par  A. 
Biouei,  etc.  Paris,  i83i-3o,  S vol.  In-fol.  mav. 

39373  Monuments  inédits  d’antiquité,  figurés  pen- 
dant un  voyage  en  Italie  et  en  Siclic,  par 
AI.  lUouL-RocMrrTC.  Pans,  1838,  in-Tol. 

99374  Momimcnii  inediti,  ptibblicall  dalt'Insliliilo 
di  corrispondenza  arrheologica.— -Voir  38973. 

39374*  Pacjachi  moiiumcnU  peIuponesiaca,iloiN(r, 
1701,9  vol.  lo-4. 

99375  flecucii  de  divers  monuments  d^anUquités, 
) trouvés  en  Provence,  par  FACiis-SAiST-Vnrxss. 

Parisy  i8oj,  im-4.<^Voir  les  n*^  33i54*M.x 

39376  Varias  anügucdadrs  de  Espafia,  Africa,  etc., 
por  U.  ALnxRTX.  .laiècrai,  i0i4,  in*4. 

39977  Lythologia , o explication  de  las  plcdras, 
etc.  de  Valcncia,  por  J.-V.  dcl  Oufo.  Pofmcia, 
1653, in-4. 

99378  Conyers  Midulcton,  gerropna  monumenia. 
tond.,  1745,  in-4> 

39379  Recueil  d'anUquités  trouvées  à Avanches,  4 
Culm,  et  en  d'antres  lieux  de  la  Suisse,  par 
Scbniidr.  PmM*,  1760,  ln>4.  fig- 

39379*  Jo.  fUrncHius,  colleciaoea  aniiquilalum. 
— Voyez  le  ii"  39975. 

39380  Recueil  de  quelques  antiquités  trouvées 
sur  les  bords  de  la  mer  Noire;  dessiné  par  Léon 
de  Waxri..  Berlin,  180S,  in>4. 


C.  Descriptions  des  Musées  et  des  Collections  de 
monuments  antiques. 


39*181  Galehia  giusUniana.  Borna,  i64o,  3 vol. 
In -fol. 

3938*1  Cai'sei  de  la  Chausse  romanum  musenin. 

Romet,  1740,  3 vol.  In-tol. 

39383  Mesei'M  capllolinum.  Borna',  i73o-83,  4 vol. 
in-fol.  (Sculpture.) 

3Q384  Vedula  generale  In  prospeUiva  dcl  cortilc 
ncl  Museo  IMo  CicmenlJno,  da  Vlnc.  Feoti. 
Borna,  gr.  iii-fol. 

39385  11  Museo  Pio  Clcmcntino,  descrilto  da 
Enn.>Quir.  ViscosTi.  Aotus,  1783,  8 vol.  In-fol. 
39387  Muséum  cortonense,  a F.  Valesio.  Borna, 
1750,  In-fol. 

99388  Muséum  florentiiium,  cum  observât.  A.-F. 

Gomi.  Fiorentia,  1731,  i9  vol.  in-fol. 

99*189  Muséum  de  Florence,  gravé  par  David. 
Parts,  1787,  8 vol.  in-4. 

39390  Museo  délia  reale  Accademla  di  Maiitova, 
illustrato  da  Laïcs.  .Vanfova,  i83o-87,  3 vol. 
ln-8. 

39391  Mesév  royal  de  Bourbon.  Piaplea,  1894  et 
et  anii.  suiv.,  lu  vol.  iii-4. — Voyez  3933 1 et  suiv. 

99993  Peintures,  bronzes  cl  sûmes  érotiques..... 
du  cabinet  secret  du  musée  de  Naples,  avec 
leur  explication,  par  C.  Famix.  Paris,  i839,  ln-4. 


99993  Ociavius  cornes  Aiun.xiu,  collecunca  ami- 
quiUtum  Hi  doroo  ejus.  (clrra  16^),  In-fol. 

39994  Vetera  moiiuincnU  qu»  in  bonis  c»llnmn- 
Unis  adservanlur,  collecu  a VovtTTio.  Borna, 
1770«  S vol.  in-fol. 

99395  Akuni  monumenti  dcl  museo  CaraOa,descr. 
da  Fr.  Dajiiels.  Aapoli,  1778,  in-4.  fig. 

39396  Monumenia  greca,  ex  museo  J.  N^ii. 
Borna,  1785,  ln-4.  (Article  Buni.) 

39397  Monumenta  gneca  et  lalina,  ex  museo 
Nanii.  Borna,  1787,  ln-4.  (Article  Uugi.) 

39398  Coliazione  dl  lutte  le  aiitlchlti  che  si  con- 
servaoo  ncl  museo  naniano,  opéra  di  Jac.  Nani. 
Venet.,  i8i5,  tn-4. 

39399  Illustrazionl  de*  monumenti  sccltl  borghe- 
ftiani  gl4  esistentl  ncHa  villa  sul  l^nclo,  scritte 
da  Eim.-Quir.  Viscoxn.  Borna,  iSat,  9 pan.gr. 
In-fol. — Voir  lo  n*  39537- 

39300  Les  monuments  antiques  du  Musée  Na|u>- 
léon,  décrits  par  Petit-Radei..  Paris,  i8o4, 
4 vol.  ln-4. 

39501  MeséR  des  antk|ues,  par  P.  Doulllon.  Paris, 
1811,  gr.  In-fol. — Voir  le  n*  398*16. 

39303  Notice  des  monuments  exposés  dans  le 
cabinet  des  médailles  et  antiques  de  ta  Rlhllo- 
thèquo  du  roi,  suivie  d'une  description  des 
objets  les  plus  curieux,  etc.,  |>ar  M.  Diimcisan. 
Paris,  1893  (nonv.  édit.,  1834),  in-8.  fig.— Voir 
le  0*3 1144. 

39303  cabinet  de  la  Blbllolbèquc  de  Sainte- 
Geneviève,  par  Cl.  Do  Mouxrr.  Poriz,  1693, 
In-fol.  fig. 

39304  Antiques  ü»  cabinet  du  comte  Pounalës- 
Gorgler,  décrites  par  Tbéod.  Panofka.  Paris, 
iB34«  in-fol. 

39S05  Muséum  Schoepflini,  tomus  primus:  lapi- 
des, marmora,vasa,  a J.-Jac.  Oberlino.  Argen- 
torati,  1785,  3 tom.  en  t vol.  ln-4. 

39$o6  U BKoeni  thésaurus  ox  Uicsauro  paladno 
selectus.  tieitlelb.,  i685,  in-lbl.  a 

39307  L.B&CXH1  thésaurus  brandeuburÿcuswlccl. 
C'o/oN.-lfarrA.,  1696,  S vol.  In-foL 

3o3o8  Augiisteum,  ou  description  des  nionumcnls 
antiques  de  Dresde,  par  Becxer.  Leipzig,  i8o4, 
3 vol.  in-fo!. 

39300  Vau  RvxisDTx'sHuseumbritamiicum.Lo/a/., 
1778,  in-fol. 

39310  Muséum  Worsletaxom.  Lond.,  1794,  s voi. 
iD-fol. 

39311  Deux  lettres  à M.  de  Rlacas,  relatives  4ii 
Musée  égyptien  de  Turin,  par  Cbanpoluos  le 
jeqnc.  Paris,  1834*36,  3 part.  ln-8. 

3981 1*  Monumenti  eglzlanl  délia  raccolta  de1  sIg. 
Papandriopulo,(icscr.  da  P.-E.  Viscomti.  Aoma, 
1838,  Iti-fol. 

39S13  Collection  d'antiquités  égyptiennes,  recueil- 
lies par  ic  chevalier  de  Palin,  publiées  par 
M51.  Dorovt  et  Klaproth.  Paris,  1839,  in-fol. 

39313  Kgyptians  monuments,  preserved  in  the 
british  Muséum;  afier  the  drawiugs  of  Alcxar- 
DXR.  Lond.,  i8o5,  gr.  in-fo). 

39316  I.CS  principaux  n)nuuments  égyptiens  du 
Musée  britannique,  par  Ch.  Yorkb  et  le  col. 
Martin  l/>ake.  tond.,  1837,  ln-4. 

3o3i5  Rccliorclies  tur  les  monuments  cyclopéens, 
et  description  de  la  collection  des  inodèlos  en 
relief  compo&.xnt  la  galerie  pélasgiquc  de  ta 
Bibliothèque  Mazariuc,  par  L.-C.-F.  Petit- 


mo  mSTOlRE. 


HadH,  piibK  d’après  les  manuscrits  de  Tauteur. 
PariSy  i8Ai,  ln-8.—Volr  le  n*  s^SOo. 
t}g3i6  Musrum  ctruscum,  cum  obsenat.  Goiui. 

Florentiit^  1*337,  S v<rf.  in-fol. 
af>3i6*  Miisel  Guarnacr}  moniimenta  etrusca,  ob- 
servât iHustratà  a Gokio.  Florent. ^ 17ÛA,  in-fo\ 
*>g3i7  Monument)  etruschi  0 dl  eirusco  nome, 
disr^nati,  ec.  da  Fr.  liicHiiiâin.  Firenze,  i8ai- 
i8a6, 10  vol.  in-d. 

>i03i8  F.irusco  Museo  ebiusino,  con  esposizlonc 
d)  Fr.  Inciiirahl  Poligrafia  fiesolana^  i835, 
a vol.  iti-4. 

og3i9  Museuin  èlnisquc  de  Lucien  Bosapaats. 
Viterbe,  18^9,  lu-û. 

ag3*.20  Description  des  monuments  musulmans  du 
cabinet  de  M.  le  duc  de  DIacas,  par  M.  Rcinacd. 
Paris^  iB*.i8,  9 vol.  in-8. 


9gSS0  A report  npon  the  herruiantum  manus- 
crlpls,  by  John  liayter.  Lond.,  1811,  In-â. 

99337  flercuianensla...,  by  W.  Drumuiond.Lond., 
1810,  in-A  (ArUde  HERCfLASEssini.) 

90338  I)as  glcirhsam  audebende  Poni|>eJi,  odrr 
Versuch  einer  Geschichte  dieser  Stadl....,  von 
G.-Jî.  Martini.  Leipz.y  1779,  in-8. 

39339  Les  ruines  de  Pompéi,  par  Mazois.  PariSy 
i8i3,  gr.  in-fol. 

393/il  Poii))>elana,  by  W.  Gixi.  London^  1817  et 
i83o,  3 vol.  in-8. 

39333  Suite  de  vuespiUnr.  des  mines  de  Pompéi, 
etc.,  dessinées  par  H.  WiLkas.  Rome.  1819, 
In-fol.  obi. 

39333  l*ompeii  Ulustrated  with  vlews  engr.  froni 
drawings  by  CocsBims,  etc.  I.ond..  1819,  a vol. 
In-fol. 


D.  Monuments  antiques  de  tout  genre,  découverts 
à Hercuianum  cl  à Pompéi. 


QQSai  Mémoire  sur  la  ville  souterraine  découverte 
au  bas  du  Mont-Vésuve  ( par  Moussinoi).  Paria, 
1738,  lfl-8. 

ag3aa  Lettres  sur  l'état  actuel  de  la  ville  souter- 
raine d'Ilerculée  (par  le  prés,  de  Boossts}. 

1750,  pet.  ln-8. 

acj3o3  Observai,  sur  les  antiquités  dllerrulanum, 
par  Cochin  fils  et  Bcilicard.  PariSy  1735,  in-ia, 
avec  3i  p). 

39334  Lettres  sur  les  peintures  d’Herculanum. 

1751 , pet.  in-8. 

39335  Hccucildc  lettres  sur  les  découvertes  faites 
a Herculan  Jiii,  par  Winkelmaiiii,  trad.  de  ralic- 
mand.  Pari$^  1783,  ln-8. 

39.336  Lettres  sur  les  découvertes  de  ranclenne 
Hercuianum  et  de  ses  principales  antiquités, 
par  Selgneux  de  Correvoii.  Yvertlun  y 1770, 
a M.  ln-8. 

3939^0  Ax*ncHiTi  dl  F.reolano.  .\apoliy  i?57-03, 
9 vol.  In-fol. 

39898  Le  piuure  antiched’Errolano,  con  le  splc- 
gazioni  dl  Glor.  Kn.iA?i.  AugustOy  1778,  8 vol. 
I>el.  In-fol. 

3(^39  Les  antiquités  d'Herculanum , grav.  par 
Davti>.  PnriSy  1780,  12  vfd.  ln-4. 

39530  Les  mêmes,  grav.  par  T.-H.  Piaou.  PariSy 
1803»  0 vol.  ln-4. 

99331  II  leâiro  d’  Krcolano,  da  Fr.  Piraxcsi. 
ttomoy  17S3,  gr.  in-fol. 

9o33i*  lîerrulanum  et  Pompéi, recueil...  gravé  au 
trait  par  MM.  Roux  aîné  et  Adr.  Bouchet,  et 
accompagné  d'un  texte  par  M.  L.  Barbé.  PariSy 

1837- 40,  8 vol.  gr.  ln-8. 

393S3  Die  sebOnsteu  ornamente  und  merkwur- 
digten  GemSIde  ans  Hercuianum,  Pompeji  und 
Stabis herausg.  von  >\’ilh.  Zaïn.  Berlin , 

1 838- 30,  gr.  In-fol. 

39SSS  (Car.  Rosinl)  Hercuurersicic  voluminum 
que  supersunl  tomi  duo.  Aeapoliy  1793,  3 vol. 
in-fol.  , 

39334  Dissertationcs  isagogicae  ad  HcacoLARBusnni 
voluminum  cxplanationem.  A'Mpofi,  1797, 
In-fol. 

39SS5  De  papyrîs  scu  volurolnlbus  grscis  hcren- 
lancnslbus  commentaüo  Chr.-Th.  de  Murr. 
Argentoraiiy  1804,  in-8. 


39S4.4  Vues  des  mines  de  l'ancienne  ville  do 
Pompéi,  par  J.-W.  Hureb.  ZuncA,  i894,  In-foL 

29335  A séries  of  views  of  Pompcil,  by  Wlll. 
I.tcirr.  Lond.y  1838,  in-fol. 

39.336  Pompéi  : choix  U'étilfices  inédits....  par 
MM.  Riot'L-KocnETTt  cl  Bouchet.  Parie.  1838, 
In-fül. 

39337  Gll  OisATi  dtlle  pareil  ed  i pavlmcntl 
UcUc  stanze  deir  antica  Pompe),  yapoli.  170O, 
3 vol.  in-fol. 

39347*  Desrrizione  dl  una  casa  pompeina,  con 
capitelli  figucpli  ail' ingresso , ec,,  dal  siguor 
Aveilino.  yapoUy  1887,  ln-3.  fig. 

39348  Specimens  of  anclcol  décoration  from 
Pompeil,  by  J.  Goldicott.  Lond.y  i835>  ln-8. 

39339  Description  des  tombeaux  découverts  :i 
Pompéi,  en  1813,  par  MiUin.  .YapleSy  i8i3, 
gr.  ln-8.  fig. 


R.  Monuments  divers  d'Architecture. 

39350  Die  Geschichte  der  Bauknnst  bel  den 
Alten,  von  Alo.  IIirt.  Berlin.  1831-23-37, 
a vol.  ln-4.  et  1 vol.  in-8.,  avec  pl.  gr.  In-fol. 
— Voir  le  n®  9C91, 

99331  R.  Castei.i,’s  villas  of  the  ancient  illuslra- 
ted.  tAtnd.y  1738,  In-fol.  — Voir  2g35oetsulr. 

39333  Lcttcrc  dl  Clan. -Fr.  Galeanl  Napiose  suI 
monumenil  dcU’arcbUetturaaDÜca.  Fisa,  i8ao, 
S vol.  ln-8. 

39353  Différents  ouvrages  d'architecture  étrusque, 
grecque,  etc.,  gravés  par  Piraresi.  3 parL  en 
1 vol.  In-fol. 

39334  Monumenti  dl  fabrlchc  antidie,  estratli  del 
più  cetebri  autort,  da  G.- B.  Cipriari.  Bomoy 
1798-1803,  S vol.  ln-4. 

39355  L'arcbiletturaanllcadescritla  daUCAiinu. 
Bomay  1833,  io4ül. 

39356  Des  Tempel  Salomonlr,  von  A.  HIrt.  Borliny 
1809,  iii-4.,  avec  pl. 

39357  Persepolis  llluslrata.  Lond..  17S9,  lo-fol. 

39358  RurBES  de  Palmyrc.  Lond.y  1753,  gr.  in-fol. 

39339  Ruines  de  Balbec.  Lond. , 1757,  gr.  in-foL 

39560  Cyclopian  or  peiagic  remaios  in  Greece  and 
llaly,  by  E Doowell.  Lond.y  i834 , in-fol.  fig. 
— Voir  le  n*  agSiS. 

39561  Dlssertazione  sopra  al  lempio  di  Diana  üi 
Efeso,  da  G.  Poixiir.  Aotiui,  1743,  ln-4. 

99363  E>er  Tempel  der  Diana  zu  Kpbesus;  von 
Alo.  HIrt.  Bertiny  1809,  in-4.,  avec  3 pl.  — Voir 
le  n*  33.599. 
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SÿdGS  Ruioe»  de  la  Grèce,  par  La  Roy.  Parisy 
1758,  liwfol. 

3^368  Uuixs  of  AÜiens.  Lond.y  1759,  In^fol. 

39365  J.  Stuakt  and  N.  Rcvclt’s  antiqiillira  of 
AUicns.  Lond.,  1761,  à vol.  In-fol.—VuIr  39373. 

39366  The  grcclan  orders,  by  Riow.  Lond.y  1768, 
in-fol.* 

39867  R.  CBin«OLER*8  lonian  anllqullics.  London  y 
1769,  3 vol.  In-foL 

39868  The  unedlled  antlqultles  of  Auica by 

WiU.  Wilkins.  LondoHy  1S17,  in>fol.  (Arilcle  J. 
Stua«t.) 

39869  The  Erechtheion  at  Alhens;  fragmenta  of 
athentao  architecture  and  remains  in  AUica, 
Megara  and  F.jdrua,  by  R.  W.  Inwood.  Lond.y 
1837,  In-fol, 

39870  Raccolta  d*  antichUâ  argentine,  aile  quali  si 
uniscono  1 disegnl  del  tempio  di  Teseo  iu  Atene, 
e di  quello  di  Pesto , con  brevi  dichlaraalunl 
deirabb.AMSDiui.Aoma,  1798,  lft>fol.  (mêmes 
pl.  que  dans  le  n"  3g385.} 

39371  Der  ApolloTempc)  zu  Basse  in  Arkadien..., 
von  0.*M.  de  SrACRELBEnG.  Aomc,  i836,  in-fol. 

39873  Antiqiiilésdc  la  Grande-Grèce,  par  Piraresi. 
PrtpiSy  i8«A,  8 vol.  gr.  in-fol. 

39873  The  anliqiiltles  of  Magna  Grxcla,  by  Will. 
WiLURS.  Cambridgfy  1807,  In-fol. 

3937A  l<cs  ruines  de  Partum , par  Th.  Major. 
Londres^  1768,  In-fol. 

39875  Pæsti  rudrra.  Homo'y  1784,  In-fol. 

39876  Ruines  de  Pæstum,  par  de  La  Gaboettc. 
1799,  In-fol. 

39877  Ruines  de  trois  (cmplcs  grecs  à Pcslum, 
grav..par  J.-B.  Piranesi.  Iii-fuJ. 

99878  RACCOI.TA  degli  aiitichi  moiiumcnti  esistentl 
ncIlaeUlàdl  Pesto.  Roma,  senz’anno,in-4.  obi. 

99879  Vedulc  degU  avanii  dei  monumcntl  antichi 
drilc  due  Sicilic,  da  Bern.OuviERi.Aama,  1794, 
In-fol. 

39880  Artichita  dl  Pozzuoli.  1768,  in-fol. 

9938i.Aniichitk  dl  Pozzuoli,  Baja,  Cuma,  Incise  In 
rame  da  Pb.  MoRcneii.  Aapo/i,  ig6g,  in-fol. 

99883  Memorie  su  I roonumenll  di  antichità  e di 
belle  arU  ehe  eslstono  In  Miseno,  In  Baoll,ec., 
da  Felice  Nicolas.  IVapoliy  i8i3,  in-4. 

99884  J.-Ph.  d’OaviLLE,  Slcula.  Amtelod.y  1764* 
In-fol. 

99885  Antkhitk  slclllane,  splegate  da  G.-M. 
Parcrazi.  SopoUy  1781,  3 part,  in-fol.  — Voir 
le  n*  3987a 

99886  Stato  présenté  degli  antichi  monunienli 
sicillanl.  1767,  In-fol. 

99887  Antichi  ediQcj...  In  Sicltla,dlseg.  et  descritli 
dalPabb.  Ferrara.  PaUrmOy  i8i4,  in-fol. 

99888  Vues  des  principaux  monuments  grecs  de 
la  Sicile,  par  Fréd.  Gaertmer.  JfunicÀ,  i83i, 
gr.  In-fol.  — Voir  le  n*  358i4- 

39889  Der  Tempel  des  Olympien  Jupiter  zu  Agri- 
geiit,  narh  d.  ncuesicn  Ausgrabungen  dargest, 
von  Léo  Klenze.  Stulfg.y  1881,  in-4.,  a%c  4 pl. 

99890  Le  anlicbità  dl  Acre,  scopcrtc,  descritle  ed 
illuslrate  da  G.  Jedica.  MeuinOy  1819,  in-fol. 

99891  Analyse  des  monuments  de  Panllqullé,  des 
édifices  et  des  constructions  bydrolcchniquesde 
ITtalie,  psr  C-F.W^iebeeirg. — Voy.  le  n*  9780*. 

99891*  M.  Fab.  Calvos,  aniiqoæ  urbis  Roms,  cum 
reglonlbus.slmulacrum.  Aomæ,  i533,  In-fol. 

99893  Hier.  Cock,  slve  Coccios,  prmeipua  allquot 

TOME  V. 


rumanæ  anilquitalis  ^rulnarum  monlmenla. 
Antufrpftey  i55i,  In-foL  (et  autres  recueils  du 
même  graveur.) 

39898  Recueil  de  diverses  antiquités  de  Rome, 
gravées  par  Ant.  LiraeRT.  Aome,  i554,  In-fol. 

39894  Dlscorsi  dl  ScAMoui.sopra  le  afilichtU  dl 
Roma.  Fenozio,  i58s,  in-fol. 

39S9’)  AntkhiU  dl  Borna,  da  Ant.  Labacco.  Amrta,  • 
1559,  In-foL 

39896  J.-J.  Boissardi  roinanx  urbis  inpographia 
et  antiquitaies.  Francof.y  1897, 6 tonu  en  8 vol. 
In-fol. 

39897  Vcsllgj  delle  antlchilà  dl  Roma,  Tivoli,  eic. 
Pragoy  1O06,  pet.  In-fol.  (Article  Sadelcr.) 

39898  J.  LAcmraoUquaB  urbis  spiendor.  Romœ  y 
i6i3,  In-fol. 

39899  VostigJ  deir  antica  Roma,  raccolU  e rltrattl 
da  Sief.  du  Pebac.  Aoma,  168S,  In-fol. 

39899*  Livre  des  édifices  antiques  de  Rome,  par 
.\rdrouet  du  Cerceau.  1888,  In-fol. 

39400  Fragmenta  vestigii  veterls  Rom»,  ex  lapi- 
dibus  fanicsianls,  cum  uoUs  J. -P.  Bellorll. 
Rom(fy  1673,  In-fol. 

39401  Sasdrart,  Bonis  ihcalrum.  Sorimbergity 
i684,  In-fol. 

39401*  Fahrldie  antiche,  ülsegnate  da  And.  Pal- 
ladio. londroy  1780,  In-fol. 

>1:0403  Ixs  thermes  des  Romains,  par  Palladio. 
riccficc,  1788,  In-fol. 

39408  Description  des  bains  romains,  par  Cavcros. 
Londrtêy  177a,  lü-foL 

39408*  Les  édifices  antiques  de  Rome,  par  Des- 
GODETZ.  Parity  1683,  In-fol. 

39408^  B.  ab  OvERBRRB,  rellqutæ  anüqux  Romie. 
Amitflod.y  1708,  8 part.  In-fol. 

39404  Essai  d'une  architecture  historique,  par 
FiSCHEB.  Leipsic^  1738,  iii-fot. 

39405  Rod.  Vevi'ti  collecianea  antiqultatum  r<K 
luanarum.  Aum<r,  1786,  lii-fol. 

39406  Lcvestigic  e raritk  di  Roma  anllca,  rlcercatc 
da  Fr.  Ficorotu.  Aoma,  1744,  ln-4. 

39407  Le  antichllk  romane,  di  Piraresi.  Aoma, 
1786,  4 vol.  in-fol. 

39408  Supplément  aux  antiquités  romaines,  par 
Fr.  PiRANESi.  Gr.  io4ol. 

39409  Piraresi,  de  Romaoorum  magnlflcentla. 
Aom<P,  1761,  in-fo). 

39410  Les  plus  beaux  monuments  do  Rome  an- 
cienne, par  Barrault.  Borne,  1761,  fn-fol. 

39411  Recueil  de  monuments  anciens,  par  le 
même.  Borne,  1770,  In-fol. 

39413  Raccolta  delle  pifi  insigne  fabrlche  dl  Roma 
antica , nilsurate  da  Glus.  Valadier.  Roma  , 
1810-36,  gr.  li>-fol. 

39618  Descrizione  delle  aolkhltk  dl  Roma,  da 
Kid.  Veniti.  Borna,  i8o5,  3 vol.  \n  H. 

39614  Nuova  raccolta  di  vedutinc  antichedi  Roma, 
(la  Doin.  PaoRTi.  Bomo,  1798, 3 part.  in-4. 

39618  Ruines  de  Rome.  Londres  y 1797,  In-4. 
(Article  MéRiGOT.) 

39616  Lomlsder's  rcmarks  on  the  antlqultles  of 
Rome.  Lond.y  1797,  in-4. 

39617  Giornale  pltiorcsche  degli  edlflzl  antichi  dl 
Roma,  del  sIg.  Cggeri.  BoMa,  1800,  30  vol.  iii-4. 

39618  Roma  anllca,  dl  Famiano  Nardi,  coo  note 
dl  Ant.  Nebby.  Borna,  1818-30,  4 vol.  gr.  iii-8. 

39619  Gll  ediûcj  antichi  di  Roma...  coll’  agglunta 
di  quzlche  modema  fabrica,  da  Tom.  Piaou. 
Roma  y in-4. 
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’iOi'io  An1l4|uUIes  of  by  ({.  Arbot.  London^ 
l8iO.  Il»-fül. 

2Qh'ii  .AoÜchiU  romane,  di»egn.  ed  Incise  da  L. 

i(o$sl.  Romay  1818  ^0,  3 vol.  ln4ol. 

3oâ'iU  Le  anticliiiii  dei  contomi  di  Roma,'di  L. 

Kossi^i.  RomOy  iSafi,  in-fol. 
uQ^'iS  Arciiitoclural  aiiiuiuUlcsornome,  by  Edm. 

Crrsy.  Lond.y  1831,  3 vol.  in-fnl. 

3g!)3l  Fabbrichr  antiche  di  Iloma  , disegnate, 
descrUtce  pubbl.  da  Fr.  Tirco!vi.  Milano^  1837, 
In-fol.  — Voir  le  n*  0883. 

Le  mura  dl  Roma,  discgoatc  da  W.  Gell, 
illnstrate  coii  (esto  c hotç  dl  A .N.ibbt.  iromâ, 
1830,  In-a. 

3^Vi6  Fr.  Bu%CHü«t  clrd  maxlml  et  lmp.  romanor. 

palatli  konographla.  Romœ^  1738,  in-fol. 

30I37  Dcscrizione  de'  clrclil , operR  di  J.-L. 

Biavco.vi.  Roma^  1789,  in-fol. 

39)38  PiRARESt , campus  MarUus.  Bomtty  1783, 
in-fol. 

39439  L'anfiteairo  Flavio,descriUo  daC  Fortaiia. 
\éir  irnitty  1735,  ii>-foi. 

3q)3o  Delle  memoric  delT  anfiteatro  Plaiio  di^ 
senaz.,  da  ff.  Mara^gori.  Amna,  17)6,  ln-4. 
39)81  MooutnenU  degll  Sciploni,  da  Fr.  PiiuwsJ. 
1785,  In-fol. 

ag)S3  Del  palazzo  de'  Ccsarl,  opéra  di  Fr.  Biaa- 
caini.  Ferona^  1788,  In-fol. 

30)83  Fr.  Gorii  monumentum  llberlorum  et  scr- 
vorum  Livt»,  etc.  Fform/icr,  1737,  in-fol. 

39)84  GU  anilclii  sepolcri,  raccolii  da  P.  Sanie 
ÜARTOu.  Romoy  1697,  in-fol. 

39488  Caméra  ed  inscr.  sepoicrali  de*  llbertl,  etc. 
délia  casa  dl  Auguste,  <!a  Fr.  Buacbiri.  Aoaia, 
1727,  In-fol. 

39)86  Camere  sepolcrali  de*  ilberli  c liberté  dl 
Uvia  Augusta,  ec.,  da  Lor.-FII.  de  Rossi.  Romay 
1781,  in-fol. 

39487  FAuem  de  aquls  et  aquaductlbDS  Romæ 
dissertatfoiies  très.  Amn/r,  1680,  ln-4. 

39488  Sandrart,  Romanonim  fbntinalla.  Sorimb.y 
1685,  in-fol. 

39439  Le  rovine  del  caatello  dell*  Acqua  Glulia, 
delin.  da  Piraniu,  ec.  Amm,  1768,  In-fol. 

39440  Corso  delle  acque  antiche  portate  da  lon- 
taiie  rontrade  sopra  quattordlcf  aequedotti  nelle 
iiuattordici  regiuni  dl  Roma,  e delle  moderne 
lu  essa  naseenli , opéra  dl  Alb.  Cassk).  Aoma, 
1756-57,  3 vol.  ln-4.  fig.  — Voir  le  0039891. 

39444  Kirchcri  Latium.  Awutelod.y  1671,  iu-fol. 

39445  Viaggl  in  alcune  cUU  dl  Lazlo...,  da  Maria 
Dioiugi.  RomOy  180g,  in-fol. — Voir  le  0*35571. 

39446  Deacrizione  anllqtiarlo-archllcUoulca  d<-U* 
arco  dl  Augusto , del  ponte  dl  TIberlo , e del 
templo  malatestlano  dl  Rlmlno , dl  L.  Nardi. 
At'mfno,  1818,  in-4* 

39447  Vlaggio  anllquarlo  ne'contornt  dl  Roma, 
per  A.  Nibst.  Aoma,  1819,  a vol.  in-8. 

3Q448  Jos.-Mar.  Soarbsii  pnenesies  antiquæ  llbrl 
duo.  Aom<r,  iC55,  in-4> 

39449  n templo  délia  Fortuna  prenestese,  üescr. 
lia  A.  Mbby.  Aomn,  i835,  gr.  In-fol.  — Voir 
le  n*  35618. 

39450 Découverte  de  lamahon  de  campagne  d’Ho- 
race, par  Capmartln  de  Chaupy.  Aoiwc,  1767, 

3 vol.  I11-8. 

3g45i  Dlssertazionl  sopra  la  villa  d’Orazio  Flacco, 

U mausoleo  de*  Pbmxil  a Tivoli,  Antlno  ciiU 
municipale  de*  Marzi,  da  Dom.  de  Sanctls. 


fUivmMy  1784,  in-4.  (3*  édit,  la  SMOode  est  de 
Aomc,  1768.) 

39453  Raccolla  dl  X vedutc  rappresenUntl  la 
villa  d*  Orazio...,  con  una  carta  topogr.  d' In- 
venzione  di  L.  Sasatixli.  Aom«,  in-4. 

39458  Mlcb.  Lcpoli  lier  venusioum.  JVajÊOtiy  1794, 
ln-4. 

39454  Delle  ville  dl  Plinio  11  giovibe...,  da  P.-G. 
Maiql'cz.  Romtty  1796,  in-6. 

39455  Relazione  dl  un  vlaggio  ad  Ostia  e alla  villa 
di  Plinio,  failo  da  Carlo  Fea.  Aonm,  1803,  in-8. 

39450  Illuslrazloni  ddla  villa  dl  Mecenale  Ia  Ti- 
voli, da  B. -G.  Marqlez.  Romuy  1810,  In-fol. 

39457  Planta  délia  villa  Tiburilng  di  Adriano...., 
pubbilcatada  Fr.  Cortikl  Amm,  1751,  in-fol. 

39458  Anilchi  monumeiui  sepolcrali  scopertl  nel 
ducalodi  Ceri  iiegli  scavl  esegulü  d'ordine  del 
&ig.  Alcss.  Torloccia,  dichlarali  da  P.-E.  Vfs- 
coiui.  Romoy  1886,  iu-fol.  de  34  pp.,  avec  18  pi. 

39458*  Le  forclie  caudine,  illuslrale  da  Fr.  Damiele. 
ynpoUy  181 1,  in-foL 

39459  Dlssertazlonl  d*  un*  aiiUca  villa  scoperta 
sul  dosso  del  Tusculo,  UaG.-L.  Zizazai. 

1746,  ln-4. 

3945g*  Alex.-Sym.  Mazochli  lu  mutilum  campanf 
amphiibcatrl  tltulum  comaieniarius.  yèapoliy 
1737,  ln-4. 

394G0  .4nAteatro  canipano,  ristaurato  ed  lllus- 
trato  (la  F.  Alvlno.  Sapoh\  i883,  gr.  lo-fol. 

29460*  Description  des  tombeaux  deCanosa,  par 
L.-A.  Millir.  PariSy  1816,  In-fol. 

39461  Métaponte,  par  M.  le  duc  de  LmrEs  el 
F--J.  Dcbacq.  PariSy  1888,  In-fol. 

39463  Antichii)  di  Milano,  di  C.  Amati.  Jfibmo, 
1821,  in-fol.  ' 

39403  W rovine  di  Velcia,  mlsurate  g disegnate, 
da  G.  Artolini.  HilanOy  181g,  in-fol. 

39404  II  templo  di  Ercoie  in  CersJ . e quello  di 
Mtnerva  in  Assis!,  da  G.  Aivrou^vi.  .V/feno,  1828, 
In-fol. 

39465  Vifws  of  the  antlquitles  of  Pola , In  Istiia, 
by  Th.  Allasoti.  Lond.y  1819,  In-fol. 

39466  AdamY rnlns  of  the  palace  of  DIocletlan  ai 
Spaiatro.  1764,  in-fol. 

39467  Seh.ab  Oya,  therme  DIocledani.AwiMrp/ir. 
i558,  In-fol. 

39467*  AolIquUles  of  Dacca,  pubUsbed  by  J. 
LANDsm.  Lond.y  1816,  pet  in-fol. 

99468  Degll  avaozi  di  alcuni  aoUdil  edific;|,  sco- 
perli  In  Malla , dissertas,  dd  mareb.  Baibaho. 
Ualtûy  1794,  ln-4. 

39468*  J.  CiAVi'iNi  synopsis  de  sacris  aedldcib  a 
Constaniino  constructis.  Aorkt,  1691,  lo-#nl. 

Im  aaUqvltM  de  tftiae»,  voy.  le  a.  SAVSS.) 


F.  Obélisques,  Pyramlde4t  Coloiioes , Arcs  de 
triomphe. 


3q40^G.  ZoeoA,  de  origine  et  usu  obdiscorum. 
Romay  1797,  in-fol. 

29460*  Kircheri  obolisci  ægypiiacl  inierpreuüo. 
Aoifur,  166O.  in-fol. 

39)70  EJusdem  obellscus  pamphilius.  Bomtty  i65o, 
in-fol. 

39)71  Dell’  obelisco  di  Cesare  Augusto,  scavato 
dalle  rovine  del  caoipo  Marso,  conimeoiaiio  dl 
Ang.-M.  Bandinl.  Aomn,  1750,  Iu-fol. 
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a#47»*  InterprcuUo  ob«liscarum  urbla,  digesla 
pfrA.-M.  lIi*G«Eu.icii.  noimr,  i8âi,  In-fol.flg. 

29473  L’oWlisque  d«  Louqsor  lr^iis|iort(>  à Paris. 
iVollce  hisloriquc,  descrlpiitc  cl  ardidoloulquc 
sur  ce  moDuniriii,  par  .M.  Champollloii-Plgrac, 
avec  la  figure  de  rohéllsque  el  riulerpréuilon 
de  ses  Inscriptioiu  hiéroglyphiques,  d'après  les 
dessins  et  les  noies  manuscrites  de  Chanipolllon 
le  Jeune.  Paris,  18JJ,  In-g. 

29d73  J.-P.  BCU.OSII  leteres  arcus  Augusturuni 
trluraphis  Insignes,  noma,  1690,  in-fol. 

29474  Dell’  arco  trajano  in  Bencveiilo , liiclso  e 
poste  in  luce  da  Carlo  Nolll.  -Xapall,  1770, 
gr.  In-fol.  Ilg. 

29475  J.-M.  SoAsEsii  arcus  L.  SeptIndI  Severi. 
Borna-,  1B76,  lu-fol. 

29470  L’  Areo  aiitico  di  Suia,  dcscrilln  e dlso- 
gnaiodall'archiletlo  P.-A.  Massazza.  In  Torino, 
1750,  in-fol. 

29477  Gfi  archi  trionfall,  ec.  dcgil  ItoinanI,  sparsi 
perrilalia...,dlsegnail  cd  lUustr.da  LUossini. 
Borna,  1830,  in-fol. 

29478  Alph.  CiAcconii  historla  ulrlust|ue  belll 
dacici  a Trajano  gcstl.  Borna-,  lOiO,  In-fol. 

29479  B.  FASBCTTide  columoa  Trajanisyntagma, 
etc.  Borna,  1O90,  In-fol. 

29480  Colonna  trajana,  disegnaia  da  P.  Sanie  Bar- 
loll.con  Tesposlc  di  Alf.Cucconc.  Borna,  in-fol. 

29481  Columiia  trajana. descripla  perA.-F.Uoaicii. 
.Aautrlod.,  1752,  In-fol. 

29482  Colonna  trajana,  dlsegnau  da  PuunzsL 
Borna,  1770,  gr.  In-fol. 

29483  Colunina  anioniniana,  a P.  Sanclc  Bartolo 
dclineala,  curn  notls  J.-P.  Beuoui.  lu-fol. 

29484  J.  Vignolli  de  colunina  lmp.  Antonloi  Pli 
dissert.  Borna,  1 705,  in-4.  fig. 

29485  Description  de  la  colonne  dressée  4 l'hon- 
neur de  Théodose,  par  le  P.  MrarjTBiEa.Parii, 
1702,  In-fol. 

G.  Peintures  et  .Mosaïques. 

29488  Histoire  de  la  peinture  ancienne,  extraite 
de  Plue  ( par  D.  Durand}.  LoHd.,  1725,  In-fol. 

29487  Fr.  Jusn  de  piclura  veteruni  llbrl  1res. 
Balerod.,  1O94,  iu-fu|, 

29487*  Tcbs»cu.'s  treatise  on  ancien!  palnilng. 
London,  1 740,  In-fol. 

29488  Peintures  de  Polygnote  4 Delphes,  dessinées 
d'après  la  description  de  Pausanlas,  par  F.  et  I. 
Rin-e.'VHAUszn.  Bonu,  1827,  in-fol. 

29489  Peintures  antiques  Inédites,  précédées  de 
reclierches  sur  l'emploi  de  la  peinture  dans  la 
décoration  des  édifices  chez  les  Grecs  et  chez 
les  Romains,  par  H.  RzooL-RocHETra,  Paris 
1836,  ln-4. 

2g4g0  Lettres  d'un  antiquaire  4 un  artiste  sur 
l'emploi  delà  peinture  historique  murale...  chez 
les  Grecs  et  chez  les  Romains,  par  M.  l-etronne. 
Paris,  i836,  in-8.  (Article  Raoll-Rochette.) 

29491  Lettres  archéologiques  sur  la  peinture  des 
Grecs,  par  4L  RAnoL-RocnrrtE.  Paris,  i84o, 
in-8.  fig.,  1'*  part. 

29492  Le  piiture  del  sepolcro  de'  NasonI,  descrit. 
da  Belloei.  Boaa,  i88o,  in-foL 

29493  Le  pllturc  dclle  grotte  di  Routa,  ec.,  des. 
crilte  4a  J.-P.  Belloiu.  Borna,  1711,  In-fol. 

294g4  Recueil  de  peintures  antiques,  dessinées 
par  P.  Santé  Babtuu.  1 757,  In-fol. 


PAUALlPO.MKMiS  lllSTOUlQLliS. 

29495  Le  aoUche  caniere  delle  terme  di  Tito,  res- 
tlluteda  Mibbi.  «omn,  1776.  In-fol. 

29496  Vestigia  dclle  terme  di  Tito.  fioMa.L.  Mibbi 
lu-fol. 

29497  CoLLECnov  des  peintures  des  palais  de  TIte 

Trajan,  etc. /lo«e,  1781,  in-fol.  ' 

29498  Pllturc  anUche,  raccolte  da  J.-.M.  Cassui 

Borna,  1783,  Itl-fol.  ' 

29499  Description  des  bains  de  Titus,  collection 
de  peintures  grav.  sous  la  direcUou  de  Pouce. 
Paris,  t783.gr.  lu-fol. 

29500  Le  antiche  camere  esquiline,  dette  Terme 
dl  Tito,  diseg.  e spieg.  dal  sIg.  A.  de’  Romakis. 
Borna,  1829,  In-fol. 

2o5oi  Arabesques  des  bains  de  LIvIc,  gravés  nar 
Pouce.  Pans,  1789,  in-fol. 

{ Voir  kl  tt.  mxt  rt  »m.) 

29501  Kurlelte,  de  musivis  vei  plctori»  niosaka* 
arlls  origlue.  Koimr^ 

29502*  Histoire  abrégée  de  la  peinture  en  mo- 
saïque. suivie  de  la  description  des  mosaltnies 
de  Lyon  et  du  midi  de  la  France,  iiar  Fr.  Ar- 
taud. Lyon,  1835,  ln-4. 

29503  Explication  de  la  mosaïque  de  Paleslrlne, 
|iar  Barthélemy.  Pnrfz,  1760,10-4.—  Et  dans  les 
ilimoirts  de  P Académie  des  inscriptions.  In-4. 
tome  XXX. 

•J9504  Osservazioni  dl  Enu.-Quir.Viscoirn  su  due 
musalcl  antlchl.  Parma,  178g,  lii-g. 

29303  Description  d’une  mosaïque  antique  du 
Musée  Plo-Clémcnlin,  par  A.-L.  Hiuatv.  Paris, 
1819,  In-fol. 

29506  Description  d'une  mosaïque  représentant 
des  Jeux  du  cirque,  découverte  4 Lyon.cn  1816 
par  F.  Aruud.  Lyon,  1806.  gr.  ln-fol.,avec  1 pi. 
coloriée. 

29507  Mosaïques  de  Lyon,  etc.,  par  Fr.  AsTADn. 
Paris,  1824,  gr.  in-fol. 

29508  Description  d'un  pavé  en  mosaïque  décou- 

vert 4 Ilalica,  par  Alex,  de  La  Bobde.  Paris 
1802,  in-(ol.  ' 

^9509  Fovvlee’s  engravlngs  of  lhe  principal  mosalc 
pavenients.  i8o5,  In-fol. 

29610  Saut.  Lysox's  figures  of  mosalc  pavements, 
/.ond.,  1801,  In-fol. 

H.  Sculptures  et  Monuments  analogues. 

9951 1 TsAiri  des  statues  { par  Fr.  LeméeJ.  Paris, 
1688,  in-12.  — Voir  les  n“  gO-jo  et  sul*. 

99512  Del'ÜSACE  des  statues  chez  les  anciens  (par 
I abbé  de  Giiasco).  Bruxelles,  1768,  ln-4.  fig. 

29âi3  Of  statuary  and  sculpture,  among  tho  an- 
clenu,  by  Dallawai.  Lond.,  1816,  In-8. 

99514  Le  Jupiter  qlympicn,  parM.  QiATaniéBE 
DE  Qüiscx.  Paris,  1815,  In-foL 

29515  Ricerche  sopra  la  scoljiitura  presse  gli  Egl- 
zianl,  da  B.  Brocchi.  Fenezia,  1799,  In-8  fig 

29516  An  cuuuiry  Inlo  lhe  early  hislury  of  gréek 
sculpture,  by  J.  Qibistie.  Lond.,  1839,  in-4. 

39517  C.-Otfi . Muller,  de  Pbldis  vita  ét  operlbus, 
coinmentalioncs.  Gouinga,  1897,  in-4.  et  In-12 
29518  Ed.  Figbeucs,  de.slatuls  illusliiuni  Roma- 
noruni.  Holmia,  i656,  In-8. 

9951g  Sahdbabt,  admiranda  sculptura  veteris. 

Sorimberga,  iMo,  in-fol. 

29520  Admiranda  romanar.  antiquil.  veteris sculik 
lura  vesUgia,  notls  J.-P.  Beclobi  lllustr.  Borna 
ln*-fol.^  * 
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agrm  nucprii.  d»  sculpliiros  anllque».  (.V/wejf), 
n5A,  pet.  In-rol. 

tgin  Batcolla  d’ anllche  jtaluc,  et.  ralauratn 
da  B.  CAvaciPPi.  Boaia,  1768,  3 lom.  en  1 vol. 


In-rol. 

ag5a3  Moniinirnls  antiquea,  par  J.  B1M.UI.T. 
Rome,  1783,  In-fol. 

sg333  Les  monuments  de  sculpture  anciens  et 
modernes,  par  P.  Lacoi».  Paris,  i8u,  lii-fiil. 

agSaS  Antike  Blldwerke  lum  erstcnmal  bekaniit 
geinacht.  Ton  Ed.  GEanABD.  5lu(rparf,  i8a7-So, 
gr.  In-fol. 

ajjaô  Musée  de  sculpture  antique  et  mbderiie..., 
par  M.  le  comte  de  Cubac.  Paris,  i8a«,  4 *ol. 
in-8.,  et  pl.  gravées  in^. 

aoSaq  Sculture  del  Museo  capitolino,  disegn.  tia 
Ferd.  Mort,  fie**,  i8o«,aTol.  lii-4.(  Voir  l’article 
»ltSEt«  capllolinum,et  le  n‘  a«a83.) 

u#ja7’  Sculture  délia  sllla  Borghese(da  Làiibebti). 
«omit,  170#,  » vol.  ln-8. 

ag3'j8  Monumenii  gaidni  délia  Pmciana,  dcscr.  tJa 
ViscoBTi.  Roma,  1797,  iu-6. — Voy.  le  n**  agao9 
et  agSoo.  , 

aoSao  Indicaiione  antiquaria  delle  scultnre  esis- 
tenii  nella  villa  MIollls , compilau  da  Fil.  Au- 
rello  e da  Alésa.  ViseosTt.  Roma,  i8i4, 

ag33o  Becceii  des  marbres  de  la  galerie  de  Dresde. 
1733,  In-fol. 

39531  Collection  d'estampes  pour  la  description 
lie  la  galerie  des  antiques,  par  J.-G.  LiPSirs- 
Dresde,  i8o3,  In-fol. 

aor.Sa  Kv  Mesro  reg.  Sueclat  slaluanim  séries. 
Storkholm.,  1795,  In-fol. 

ao533  Skciuess  of  Uie  ancient  sculpture,  seleclcd 
by  the  Society  of  diletlaiill.  Ijmdon,  a vol.  gr. 
Infol. 

ao5S4  D'-scrlptlon  of  the  collection  of  the  ancient 
marbles  In  Ihebrltlsh  Muséum,  trmd.,  i8ia->6- 
35.  7 vol.  ln-4.  (Article  Combi  Taylor.) 

09335  F.ngrailngs  and  elchlngs  of  the  prliicipM 
statues,  bU5ts...,'by  H.  Bluhdele.  1809.  a vol. 

QQ556  laPllre  H«  chetaller  Anf.  Caanova  » ei  deux 
ni^moirM  sur  1rs  ouvrages  de  sculpture  de  U 
coIlccUoodu  comte  d’Elglo,  par  Vlsconll.  Lond. 
et  Pflrfi,  ln-8. 

995.^';  Lettres  écrites  de  Londres  À Rome,  adres- 
sées k M.  Canora,  sur  les  marbres  d'LIgln,  par 
M.  Quairemère  de  Quliicy.  Rowtf  et  Par.it  y 


1R18,  ln-«.  . 

10538  Antiquités  grecques,  ou  notice  et 
sur  les  recherches  faites  en  Grèce,  dans  1 Ionie 
cl  dan»  l'archlpd  grec,  en  1*700  et  ann.  *olv.» 
lar  le  comte  d’Elgln,  irad.  de  l’anglais  par 
M B.  de  V.  (Barèrc  de  VIeuiac).  BruxeUesy 


by  R. 


i8ao,  ln-8.  , a.  - . ^ 

aû58o  Euài*  marbles.  London^  1816,  IîHJ. 
jq54o  Elgin  marbles,  c%empHI!ed,  etc., 

LiwnBscE.  Londotio  18181  In-fol.  ..«hh 

!i9r)4i  Mémoires  sur  des  ouvrages  de 

Parlhénon  et  de  quelques  édlflce»  de  1 Acropole 
a AlhèiiFK,  etc.,  par  Eiin.-Quir.\lscooÜ.F«rfj» 
j8i8,  ln-8.  , ^ 

Q05aa  The  marble  anllqulties  of  the  cari  of  Pem- 
brocke  at  WlUon  (by  CaryCaEw).  1*781,  ln-5. 
^03&3  BturonD  marbles.  London^  189a,  gr.  |o-lol. 
9q343*  Creck  marbles,  new  al  Cambridge,  by  h.- 
D.  CuasE.  tSog,  ln-8. 


J. -B.  de  Cavallciuis  siatusaullquc.  Romtr^ 
i585,  In-fol. 

99535  AimQCARw  statuarum  urblsRonur  Icônes. 
RomiTy  1691,  ln-3. 

995A6  J. -J.  de  Rul>cis  iQsignlorcs  statuarum  urbls 
Rom»  Icônes.  Roma  (absque  nota),  In-fol. 
(Article  J. -J.  Rossi.) 

90837  Fr.  PcRRiEa,  icônes  signorum  et  staloanim. . 
Paris. ^ 1Ô38,  in-fol. 

9g538  Icorics  signorum  veferum  (circa  i88o), 
lii-fol. 

9953^  Raccolia  di  statue  antiche  e moderne, 
liiiagl.  da  D*.  de  Rossi.  Roma^  1703, In-fol. 

9o53g*  Choix  des  meilleures  statues  antiques, 
par  Fr.  Piraxesi.  In-fot. 

9g05o  n.vccoLTA  di  statue  anüche  di  Roma.  Amm, 
1803.  9 vol.  in-8. 

9g.55i  À>Ticai;  statue  che  In  VenezIa  si  irovano. 
renezia,  1730,  In-fol.  '• 

9g55‘i  DIsseriazioiie  sopra  una  statua  dl  marmo, 
scoperta  In  Sicilia,  da  l4iiicllotto  Cisiello  di 
ToBREMim.  PalermOy  173g,  tn-3. 

9g553  Discorso  dl  una  statua,  ec.,  da  G.  ZARrm. 

1768,  ln-3. 

90853  Ragioiiamento  di  Cl.  Biagisopra  tin'antica 
statua  slngularissima,  noumenie  scoperta  oeil* 
agro  romano.  Amna,  1779,  lu-8. 

99553*  Dissertazlone  d'Ang.  Fabroni  snlle  statue 
dl  \l(d»c.  — Voir  les  n*»  39608  et  39339. 

99555  Gact.  Catlaiio,  osservazlonl  sopra  un  fram- 
meiitoül  broiizodi  grccolaioro  rappreseotante 
Veucre.  MUanOy  1819,  in-fol.,  avec  3 pl.  grav. 
par  Andcrloni. 

39550  Alcunc  figure  di  Arezzo,  esposte  da  Fr. 
Iixcüiavut.  Radia  fiso)ana^  1830,  ln-3. 

99557  O».ver>azioni  sul  bassorilicvo  feiiico-eglzio 
che  si  conserva  In  Carpenlras,  faite  da  Mich.- 
Ang.  Laxet.  Roma,  1 895,  tn-3. 

9g558  Disskrtazioiir  sopra  tre  bassirillevi  di  mar- 
mo. Palermo,  1778,  ln-3. 

99559  BassirilieM  aiitlchi  di  Roma,  colle  Ulustraz. 
dl  ZoEGA.  Roma,  1807,  a vol.  gr.  in-3- 

agâOo  Bassirilievi  aniichi  délia  Grecia,  diseg.  da 
G. -M.  Wagner.  Roma,  i8i3,  In-fol.  obL — Voir 
aus,»l  ranicie  Dodwell  (Fxl.). 

9g56i  Sculiured  métopes  dlscovered  amongst  lhe 
niins  of  the  temples  of  Selinus  In  SicUy,  by  S. 
Angell.  London,  189O,  in-fol. 

39559  L’Oresteidc,  ou  <i«’scrlplion  de  deux  ba<- 
relief»  du  palais  Grimaui,  3 Venise,  par  A.-L. 
M11.LIN.  /'uns,  1817,  in-3. 

30563  Signorum  veier.  icônes,  per  D.^.  Retn^t 
collecix.  Àmsieiodamfy  In-fol. 

9g563  Signa  antiqua  e musco  J.  de  Wiuie. 
■imstelodami,  1700,  ln-3. 

99365  Bassirilievi  voisci  in  terra  cotu,  ec. 

1785,  in-fol. 

9g560  Recueil  de  fragments  de  sculpture  antique 
en  terre  culte,  par  M.  Sbrocx  d’Agiocoorr. 
Paris,  181  &<  in-3. 

39567  Description’ of  the  collection  of  ancient 
terra-coiia»,  preserved  In  lhe  britUh  Muséum... 
hy  Taylor  Combe.  Lond.,  1810,  ln-3.  flg. 

99567*  Die  Terracotleii  de»  kgl.  Muséums  In 
Berlin,  herausgegeben  von  Th.  Paoofka.  ^erfin, 
i83i-39,  6 cah.  ln-3.  fig.  * 

99568  The  tomb  of  Alexander,  by  Edw.-Dan. 
Ci.ARxr.  Cambridçt,  iSo5,  ln-3. 


f 


PARALIPOMËNES  HISTORIQUES. 


Heur.  Noms  cenoiaphia  pisana  Cail  ei 
Lucll  Ccsaruno.  yenetiis^  ln-/ol. 

^Qj'^Giov.  Labus,  illustraxiuDl  ci'  un*  ara  aiuica 
sropcrla  in  Hamburgo , da  Slef.  Mainonl. 
Uiiano.,  1820,  ln-4.  fig. 

J.  Pierres  gravées^  cl  Carnées. 

29371  Traité  des  picrrv'^s  gravées,  par  Mabiettc. 
Parfs^  1750,  2 vol.  In-foi. 

29872  Ivliluaioni  giiltograficbe,  da  G.-Ant.  Aldlnl. 
Cetema^  1788,  ln-8. 

29878  BaAca  commeniaria  de  antiquls  scalpto< 
rlbus.  Fhrfntfir^  1784,  2 vol.  in-fol. 

29874  Le  gemme  antiche  flgurale,  da  L.  Agostini. 
Rimûy  1887,  ln-4. 

29878  Ænex  Vici  luoiiumeiila  ex  geromis  et  ca- 
mtis  incisa,  ffomer,  tn-fo). 

29878  Lesemmcantlcheâguraie,  da  M.-A.  Cacsfo 
de  La  Chausse.  Roma,  1700,  in  A. 

29877  Gemme  anliclie  flguraie,  da  D.  de  Rossi. 
Romn^  1707,  4 vol.  In^. 

29878  J.*J.  Baiksi  gemma  Am  Kulplar.  thésaurus. 
.Vorimter^ie,  1720,  In-fol. 

29879  Ani.-Fr.  Goaii  thésaurus  gemmarmu  .anlK 
quarum,  ylorentiœ^  1780,  3 vol.  lit>fol. 

29880  J.-B.  PASsemi  nov.  thésaurus  gemmarum. 
Rom(e,  1781,3  vol.  In-fol. 

2988 1 Dessins  des  pierres  antiques  de  T.  Woauocc. 
tond.,  1788, 2 vol.  gr.  in-4. 

29882  Recuellcie  pierrcsantlques,  parM.-l..RAPONi. 
/tOMC,  1788,  ln*foi. 

29883  DescrizionI  dl  dugento  gemme  antiche,  da 
Fed.  Dolcb.  Homo,  1792,  pet.  in-fol. 

29884  Daclyllothek,  d.  Isammt.  geschnitt.  Slcine 
der  Alten,  in  2000  Abdrûckeu  (vonJ.-G.  Thler- 
bacb),  iiebst  e.  suppl.  von  io49  Abdrùcken. 
Ufpzigy  1767  78,  2 vol.  gr.  in-4.  (par  Phil.- 
Dan.  LIppert.) 

29884*  Pierres  gravées  inédites,  par  L.-A.  Milxin. 
y*nrfi,  1817,  iii-8. 

29888  Crcmmæ  aiiliqullus  scuipue,  a P.  Stipua- 
.sonio  collectée  et  declaratlonibus  lllu&lral«. 
Romœy  1827,  in-4. 

29886  Abrah.  (joauu  daçtyllolbeca.  Lugd.-Baiat.^ 
189.8,  2 vol.  in-4. 

29887  Muséum  odescalcum,  a P.  Santé  Bartou. 
Romœ^  1747,  2 vol.  in-fol. 

29888  A.-M.  ZArnrrn  gemmae  anüqu«.  yeneliii, 
1780,  in-fül. 

29889  AnU-Fr.  Goaii  daciylloti^a  sndtblaua. 
t'fnet.y  178?,  2 vol.  in-fol. 

29890  R«?cueil  de  pierres  gravées  du  cabinet  du 
rui,  par  Catlcs.  Pet  in-4. 

29891  ntcuEiLdc  pierres  gravées  antiques.  Paris, 
1782,  2 tom.  iu-4. 

298^  Les  pierres  gravées  de  Guay,  par  M**  de 
/Hmipadoor.  Ii>-fol. 

29893  Pierres  gravées  du  cabinetdii  duc  d'Orléans, 
par  de  La  Chah  et  Le  Blmid.  Parfs,  1780,  2 vol. 
In-fol. 

29894  Pierres  antiques,  gravées  et  expliquées  par 
Pli.  Stosca.  Amsterd.^  1724,  in-fol. 

29898  Chefs-d'œuvre  de  rantlqullé  sur  les  beaux- 
aru,  par  Ponceun.  Parfs,  1784, 2 vol.  in-fol. 

29898  Pierres  gravées  du  B.  de  Stosch,  par  Win- 
xelhasn.  ylorencf^  1780,  lu-4. 

29897  Pierres  gravées  du  cabinet  Impérial,  par 
J. -H.  Rt.ehrl.  fïcNiic,  1788,  in-foL 
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29898  Pierres  gravées  du  cabinet  de  Su-Pëters- 
bourg,  par  Miuom.  Ffeinie,  1808,  In-fol. 

2989g  Gemme  seiecis  ant.  ex  museo  i.  de  VVildf. 
Amstrl.^  1703,  in-4. 

29800  G.  Oc  LE,  gemmœ  antique  cœlals.  Londint\ 
1741,  in-4. 

29801  DRvoNsiitac's  cabinet  of  gems.  Iii-fol. 

29802  (*EJiiiAai)H  dactyiiotli.  duels  Marlburiensis 
delectus.  tond.,  a voL  in-fol. 

29603  J.  SpiLsatiar's  rollecC  of  prints  from  anliti. 
gems.  tond.,  1788,  in-4. 

29604  Catalogue  d'une  collection  de  pierres  grav. 
|var  Ravpe.  lufnd.^  1791,  a vol.  in-4. 

99608  Krh.  REiscH,capiiadeonim,elc.,lu  gemmls 
incisa,  ftanrof.^  1721,  In-fol. 

29606  FicoBom  gemnue  antique  litieratf.  Romte^ 
1787, ln-4. 

29O07  Vfnebes  et  Priapi  uti  observantur  In  gem- 
inis  anilquis.  I.ugd.-Batâv.y  ln-4. 

99608  MoMmeim  de  la  vie  privée  des  douze 
Césars.  Capréfy  1784,  ln-4. 

29809  Mobimknts  du  cuite  secret  des  dames 
romaines.  Caprét,  1784.  tn-4. 

29610  Collection  des  pierres  antiques  dont  la 
châsse  des  trois  rois  mages  est  enrlelile  4 Cologne  ; 
avec  un  discours  historique,  par  J.  P.  N.  Af.  V. 
(Perni,  1782),  pci.  in-4.,  avec  12  plancii.  et  un 
frontispice. 

29811  Osservaztoni  dl  Enn.-Qulr.  Viscoirri  sopra 
un  antico  caiiieo  rappresentanleGiove  Rgtoco. 
/MdoMi,  1793,  ln-4. 

29819  Scaraliées  égyptiens  figurés  du  Musée  des 
anilques  de  Vienne,  p«r  A.  Stei-sbccheu Ffennc. 
1828. fn-4. 

99613  Description  d'un  camée  antique  du  cabinet 
Farnesc  (par  fi.-C.-K.  de  KOhler).  5t.-/V/ers4., 
; 1810,  avec  1 pl. 

29614  Mémoire  sur  un  camée  du  cabinet  des 
pierres  gravées  de  l'empereur  de  Russie,  et  sur 
quelques  portraits  anciens  de  Julla  Augusta 
(par  de  KOhler).  SL~Pétrrsh.y  1818,  in-8.  fig. 

29618  Description  d'une  améthyste  du  cabimi  d« 
l'empereur  de  Russie,  i>ar  kOhler,  PéWibourgy 
1798,  ln-8. 

K.  Vases. 

29818  Introduction  4 l'élude  des  vases  antiques, 
par  M.  DcBots-MAisoNSBi'VB.  PariSy  iSi';,  gr. 
iii'foi. 

29817  DIsqulsition  upon  elruscan  vases,  by  M. 
(^OBisTiE.  Ijindofty  182S,  ln-4. 

29618  Recherches  sur  les  véritables  noms  des 
vases  grecs  cl  sur  leurs  difTérents  usages,  par 
M.  Théodore  Pakofe-a.  Ports,  i83o,  in-fol. 

29610  Raccolia  dl  vas!  divers!  anlichi,  da  .4)ess.  de 
Bossu  Borna,  1718,  In-fol. 

29820  (Hservaz.  dt  Fil.  Biosabboti  sopra  alcunt 
frammenli  di  v*asi  anlichi.  fïorcnra,  1718,  In-fot 

39621  pAssEBti  picluræ  Elruscoruiu  in  vaseuHs. 
Amtrœ,  1787,3  vol.  in-fol.  (et  au  mot  Raccolta). 

99C22  Antiqcités  étrusques  grecques  et  romaines 
du  cabinet d'Hamitton..VApfri,  1768,4  vol.in-fol. 

99823  Antiquités  étrusques,  gravées  par  David. 
Paris,  1788,  3 vol.  ln-4. 

99894  W.  Tisciidlin's  collection  of  ancien  t vases. 
Sapoti,  1791,  4 vol.  in-fol. 

29828  Peintubes  des  vases  antiques  de  la  collec- 
don  d'Hamilton.  FlorfHre,  1800,  4 vol.  In-fol. 


HISTOIRE. 


6/|6 

sgOQO  OuüliMs  from  tbe  figures  ind  compositions 
npon  the  vases  of  Will.  HamlIloD,  by  Kiaa. 
t,ond.,  iSoa,  in-A. 

29627  Peintures  des  vases  antiques,  par  Di'sois- 
MArsosKccvT.  rttriSy  )So8,  3 vol.  in*foI. 

29628  peintures  de  vases  grecs,  pufell^s  par  J. 
MiLLmcEs.  RUfflc,  i8t8,  gr.  in>fol. 

99029  One  hundred  engravlugs  from  paintings  on 
greek  vases  whieh  hâve  never  l)oon  puhUshed, 
drawn  and  cichcd  by  Adam  Buck,  from  prlvate 
collections  new  In  Engiand.  London^  1812,  gr. 
In-fol. 

29680  Collection  des  vases  grecs  de  M.  de  Lam- 
berg,  expliquée  et  publiée  par  M.  Alex,  de 
Lauorde.  Parfs^  182A  28,  2 vol.  gr.  In-fol. 

99681  Peintures  de  vases  grecs  de  la  collection  de 
sir  Gogliill,  publiée  par  BIillixgeti.  Agme,  1817, 
gr.  In-fol.  ' 

.29682  Collczione  delle  diverse  forme  de*  vasi 
imilco-greci  detti  eiruschl,  üa  R.  Garcioix). 
yapolt\  1822,  ln-4. 

99632*  Auserlesene  GrlccWsche  Vasenblider, 
hatipLsAclich  oiruskischer  Fundarl  ; von  E. 
Grrhard.  Rtrltn^  i83o-A8,  in-A.,  cah.  1 826, 
avec  262  p). 

99688  A sériés  of  engravings  of  anllqnc  vases  from 
the  collection  of  H.  EngleAeld,  by  Moses.  Lond,^ 
18190r1822.gr.  ln-8. 

996SA  Grlescblscbe  und  etruskische  Trinkscbalen 
des  kotrtgl.  Muséum  xu  Berlin,  von  E.  Gerhasd. 
Berf/n.  1860.  in>fol. 

99686*  EiruÂiscbe  und  campanlsche  Vasenblider 
der  koantgl.  Muséum  su  Berlin,  von  E.  Gerhard. 
i8A3,  In-fol.,  avec  35  pl. 

29035  Musée  Blacas,  I.  Vases  peints,  décrits  par 
Théod.  Panotea.  PartSy  i83o.  In-fol. 

29686  Description  de  quelques  vases  peints^ 
étrusques,  itallotes.  siciliens  et  grecs,  par  H.  D. 
de  I.OYXES.  Parité  18A0,  In-fol. 

29637  Le  pltturc  di  un  anüco  vaso....  esposte  da 
Enn.-Quir.  Viscowri.  Boma^  1796»  In-fol. 

29688  niitsirazioni  di  due  vas!  fiuitl  ed  altri  mo- 
numenti  reoentemente  trorati  In  Pesto.  da  P. 
\lcolas.  Homa^  1809.  In-fol.  max.  flg. 

29689  Pillure  di  vasi  Iluiii.  esihlle  da  Pr.  Ixohi- 
RANi.  Ffrenre.  1881.  In-A. 

!..  Instruments.,  Meubles.  Lampes.  Sceaux, 

y ' Diptyques.  Papyri,  etc, 

(Voir  le  B.  «nts.) 

996^10  De  pateris  anliquornm , ex  schedls  Jacobl 
Tatll  njAXCASi.  scrmo  et  epHtolæ.  Bononfa^ 
l8iA,  In-fol.  fig. 

296A1  Fort.  Licftcs,  de  liiremis  anllquor.  rccon- 
(IHis,  Vtini^  i689.  in-fol. 

296A2 1,,e  antiche  Iticeme  sepolcrall,  con  l’ osservaz. 
dlG.-P.  Bnt.oRi.  /romu,  1691,  In-fol. 

996.1s  Liicem®  firilles  muse!  J. -B.  pASSTRti. 
Pistturt\  1739,  3 vol.  in-fol. 

19651  Dissertation  sur  une  lampe  antique  trouvée 
Munich, ‘par  le  Pr.  de  Salnl-SeVére.  .Vaples, 
1750,  I11-4.  flg. 

296(15  Osserva?!.  dl  Matiî  sopr.i  i slgllll  antlrhi. 
Fitenzr,  178g,  .80  vol,  in-A.  — Voir  le  n“302iA. 

296 16  J. -M.llr.ixECCius.de  veterlbus  Germanornm. 
etc.,  sigtliis.  17»9.  in-f«l. 

296A7  J.  VlARVORei.Li  de  régla  th»^a  ralamaiia  Ilb. 
Vr/rpe/f,  1786,  2 vol.  in-A- 


29CA8  Délia  celebratkttina  tavota  allmentarla  dl 
.Trajanoscoperta  ncl  terri  torlo  Placcnilnor  anno 
17A7.  splegaz.  da  Plttarelll.  Torino^  i*;90.  in-6. 
(L’auteur  avait  drjk  pubKé  : Idea  dfUa  »pie~ 
fjazione  délia  tavoia  aiimentariay  Torhio.  1788. 
in-A.  de  20  pp. 

296A9  Tavoia  alimentare  Velelate,  detta  Trajaiia. 
reslituia  alla  sua  vera  lezioiie  da  P.  de  I.J111A. 
r«rina.  1819.  in-A. 

29680  Illustrazione  d' un  zodlaco  orientale  dd 

gabinefto  delle  medagile  dl  S.  M.  In  ParigI 

dal  prof.  Glus.  Hager.  Milano^  1811.  In-fol.  fig. 

29681  Mémoire  sur  deux  coffrets  gnostiquei  du 
moyen-âge.  du  cabinet  de  M.  le  duc  de  Blacas. 
par  M.  Joseph  de  Hamtnvr.  Parts.,  Doadey- 
Pupré.  i83q.  In-A.  flg. 

29682  D^rlzione  degit  stateri  antlchl  illusirat! 
con  le  medaglic.  da  D.  ScsTTti.  F/renre.  1818. 
In-A. 

29688  Letlcra  dl  Enn.-Qulr.  Vtscofm  Intorno 
ad  un*  antica  supeUetlIle  d*  argento  scoperta  In 
Iloma.  lîoma^  1828,  In-A. 

9963A  Llbf’ilus  aurarluf,  slve  tabuls  ceraue  et  ao- 
tlqtiissinis  et  iin!c«  romans  in  fodina  auraria 
apiid  Abrudbauiam  nuper  repertæ,  qiias  uttne 
primus  enucIeavU.  depinxil.  cdldlt  J. -Fr.  Mas»- 
mann.  Upeia^  18A0,  in-6.  ffg. 

29688  Saug,  de  diptycbis  etiexMïo.Ifalee-Magdèb. , 
nSi.  in-A. 

29686  De*  dittici  degli  antlchl  profanl  e sa  cri  Ilb. 
ni . ooir  appendice  d’ alcunl  necrotngj  e calen- 
darj  finora  non  pubblicaU  (dl  Seb.Donl).  Aurca, 
1753.  pet.  in-A.  ig. 

29687  Dissertation  sur  le  papyms,  par  de  Caytus. 
Parti.  1788;  pièce  In-A.  de  r>6  pp..  avec  A grav,. 
ou  pag.  267  A Soo  du  tom.  XXVI  des  Mémoires 
de  l'Académie  des  Inscriptions. — Voir  le  o*  5A98. 

996S8  Diploma  di  Adriano.  descritio  ed  lllusirato 
dal  baronc  Vcrnazxa.  Tarino.^  1817.  gr.  In-A. 

29689  Lettres  A M.  Letronoe  sur  les  papyrus  bi- 
lingues et  grecs,  et  sur  quelques  monuments 
grcco-égvp. . par  M.  Rr.cv'ras.—Volr  le  n*So2o6. 

( L«»  D.  sani  et  >niT.  poorrtlMi  être  riace»  M.) 

M.  Numismatique. 

«.  IntKMinrUon,  Tnltéi  fénènax. 

29OO1  Adr.  Rechenbergfi  historiæ  rel  nummariz  . 
scrlptores  4lqiiol  Insignlores  simul  collectl . 
cum  bibliothcca  mimmaria.  Liptiffy  1692.  seu 
Lugd.-Batûv.y  1698,  2 vol.  In-A. 

29662  Histoire  des  médailles par  Ch.  Patix. 
Amtterd.y  1698.  In-i2.  flg. 

29603  Discorso  di  Scb.  Erizzo  sopra  le  medaglie 
anliche.  Fenezfa,  In-A. 

2966A  Discours  sur  les  médailles,  par  A.  Le  Pois. 
Paris,  1879,  In-A. 

29668  Discours  sur  les  médailles  antiques,  par 
L.  5iavot.  Paris,Cramoisy,  1627,  In-A.  (en  partie 
réimprimé  dans  les  Anciens  minéralogistes  de  la 
France^  par  Gobet,  1779,  !n-8.,  et  irad.  en  lalln 
par  l.df.  Knsler.  dans  le  ii*  vol.  des  Antiq. 
rnm.  de  Grzvlus.) 

19666  Hz.  Spakhemii  dlAserl.  de  przstanlia  etitsu 
numismalum.  Lonàini^  1706. 2 vol.  in-fo|. 

29667  And.  MonET  tn  specimen  universz  rel  nura- 
marizantiqnz.  /.fpi..  1695.2  tom.cn  1 vol.in  8. 


PAHALirOMHNEd  UISTORIQUES. 


QgOM  LaScin«CBtlesiuéUalUe«(p«r  Jobert)*  P»it, 

1d-13. 

aftMg  J.  «G.  Wachleri  arcbeologU  DuniBaria. 
Liptiay  1760,  ItH). 

09670  Froallrh,  IV  tcnLamlna  In  re  numarla  «c- 
tare.  FiVniur,  1767,  In-ft. 

09671  Ejuatlcm  nolUia  eicincntaris  iiurDlsmatum 
anlH|.  $'fen$ur^  1756,  in-A 

09670  IntriKluction  à la  science  dea  médailles,  par 
D.-Th.  Misgcart.  Parité  176s, in-fol. 

0967s  G.'A.MonAU>i?it,  inatUuaiooe  aoliq.  nuuiis- 
mat.  Aoma,  1770,  iiv8. 

og07A  insUliizlone  antiquario-nuniKmat  ddVabb. 
Pr.>Aii(.  Zacraria,  In  qiicsta  o<**  edlz.  accreac. 
ül  una  kiiora  del  P.  PaciaudI  sopra  V ulllilù 
fieilo  studio  dclie  mcdagüe.  $'enezia^  170S,  in-8. 

09675  J.*H.  Kckbrl,  doctrina  numonmi  veterum. 
lUmdob.^  1700,  9 Toi.  In-^. 

09676  Jos.  Êckhei's  kurzgef.  Anfangsf^.  zur  allen 
iNumlsinalik,  neiie  Ausg.  14'ien,  1807,  ln-8.  flg. 

09677  F.  Caronni  manuale  doctrine  iiumorum  ve- 
terum,  ah  Eckhelio  edile.  Romæ^  1808,  in-6. 

09678  Traité  éiémeiitaire  de  uuioismatimie  an* 
denne,  grecque  e(  rom.,  d’après  celui  d'Erkhel, 
augmenté  d’un  grand  nombre  d’arlldes  par 
G.->Jacob  K.  (Kolb).  Paris^  i8o5,  s voU  iu-8.  flg. 

09679  J.  Pi^iRniToo’s  essay  on  medals.  London^ 
1789,  0 vol.  iD-S. 

09680  Manuel  de  nunilsmalique  andenne,  par 
M.  Midi.  HnRiN.  Parii^  1880,  9 vol.  in-8. 

09681  Dissertation  sur  la  rareté,  les  différentes 
grandeurs  et  la  contrefaçon  des  méitailles  an- 
tiques, irad.  de  l'anglais  de  Pinkerloo.  Dresde, 
1795,  In-ft. 

09680  Dirdonarlo  numlsmatlco , por  GossniB. 
Madrid^  1773,  6 vol.  ln-6. 

09683  J. -Ch.  Rascjik,  lexicoo  universa  rei  num- 
niarlc  veterum.  Ltpsia^  178S,  7 tom.  en  i4  vol. 
in-8. 

09684  ScsTiM  classes  generales  gec^rapbiac  numls* 

matica.  1801,  ln-4. 

09685  Quadro  di  geografla  numismatlca,  da  aer> 
vire  alla  claaslficaiione  geogr.  ddle  coilczipni..., 
corredato  dl  alcune  notlzie  geogr.  da  Carlo 
Stroaai.  fïrenze,  i836,  in-6<  de  viii  et  io4  pp., 
avec  une  grande  carte. 

09686  Atlas  de  géographie  Duoiisinaüquo...,  par 
T.-R.  Mio!«?ikt.  Per/s,  i83g,  in-4.— Voir  99707. 

09687  Chrys.  ilASTHALcit,  exerdiatiooes  de  numis 
trterum.  A'erfmè.,  1735-50,  Ut-k. 

09688  Remarques  historiques  sur  tes  médailles 
et  les  monnaies,  par  J.-D.  Koeier.  Berlin,  1740, 
lu-4. 

99688*  Nouvelles  recherches  sur  la  science  des 
médailles,  ioscriptlonset  hiéroglyphes  antiques, 
parPoinsinetde  SUry..lfiiésrrfr4f,i778,lD‘4.flg. 

09689  Manière  de  discerner  les  médaülca  antiques 
de  celles  qui  sont  oontrefalles,  par  Guill.  Beau- 
vais, édition  augmentée  d’une  table  de  la  valeur 
et  de  la  rareté  des  médailles  impériales. 

1794.  ln-4. 

09690  Sopra  i modem!  falsiflcatori  dl  medaglle 

greche  antiche. di  D.  Sestisi.  Firttut, 

1806,  in-4. 

09691  I)le  Kuiist  falsrbe  Mûnzcii  zu  erkennen, 
von  G. -B.  Loos.  Brrf/n,  1838,  ln*8.  flg 

09690  Delta  rariti  dette  moiiete  aiitlclie  di  tulle  le 
forme  e nielalü,  di  Vinc.-i>aU  ScuUi.  Üfomo, 
1831,  ln-8.(9« édit.  La  l*•e8l  de  Fhrtnce^  1809.)- 


19693  Notice  sur  la  rareté  des  médailles  antiques, 
leur  valeur  et  leur  prix...,  d'après  Pinkerlon  et 
J.*Goil.  Llpsius,  avec  des  notes  du  traducteur, 
par  le  chev.  Gérard-Jacob  (dit  Kolb).  Pnri.f, 
1838, 10-8.  — Voir  le  n*  39801. 


4.  RceoeUi  «l  CabineU  d«  medutles. 


09694  H.  GoLTzti  opéra  nuœisinaiica.  Anfuerpitr^ 
1644,  5 vol.  in-foi. 

’96q5  And.  Fülvii  llluslrliim  imagines.  Aonta-, 
i5i7,  in-8. 

-'9696  Jo.  Hittichii  imperatorum  roroanorum  II- 

bellus,  una  cum  Imaglnlbus /fr<;cnror«{i, 

1535,  iu-8. 

>9697  Jac.  OIselll  thésaurus  seioct.  numismatum 
antiq.  Ams/r/.,  1677,  in-4.  flg. 

19698  J. -J.  GessNEai  specimen  rei  nummarla-. 

TYÿttri,  1735,9  vol.  In-fol. 

-’gOgg  Aloys.  comlüs  Cbristianl  appendictila  ad 
numismala  grava,  etc.  J.  Gessncri.  Ft'ndoé., 
1763,  ln-4.  (A  l'article  Gessi«e8CS.) 

'*9700  J.-F.  Joachlm's  neu  erülTiietes  Mflozkabinct, 
darlnnen  merkwQrd.  und  vielc  bish.  noch  nirg. 
roligelheille  Gold-und  Sllbennûzen  zu  Gnden, 
d.  riclitlg  In  Kupfer  abgebildet,  beschr.  und 
criautert  werden.  Aunvé.  (1749-56),  1761-79, 
4 vol.  iii-4.  flg.  (1^  4«  vol.  est  de  J. -P.  Reinhard.) 
09701  Histor.  Münzbehistlguug,  hcrausg.von  J.-D. 
Koixbr.  iVumè.,  1799^5,  34  vol.  ln-4. 

09703  P.-Dom.  Magnas,  miscelianea  numismaüca. 

1779.  4 vol.  in-8. 

'.'0703  J.- H.  EcancL,  numl  veleres  anccdoti. 
Pientut^  1774,  ln-4. 

09704  Fr.  Neiiuaniii  pcmulonim  et  regum  numl 
veleres  anecdotl.  ViMobona  ^ i770«  3 part,  en 
1 vol.  in-4. 

09703  Letlere  e dissertazioni  numlsinatiche,  dalP 
abbate  SBsnni.  1789-1806,  9 vol.  In-A. — Lettere 
e dissertazioni.  Pim  e Milmno^  i8i3-30^  9 parL 
in-4. 

'.'9706  SesTtsi  dcscriptio  numoruin  veloruiu.  Upt,y 
1796,  ln-4. 

39707  Description  de  médailles  antiques  grecques 
et  romaines,  parT.-E.  Miosnet.  Pnrfs,  1806^7, 
i5  vol.  in-8. 

39708  Tnéson  de  numismatique  et  de  glyptique, 
avec  un  texte  par  M.  Ch.  Lenormanl.  Por/a, 

1 834-^9,  90  part.  In-fol. 

39708*^  Revue  numiSmallque , publiée  par  MM. 
('.artier  et  de  La  Saussaye.  Bloia,  i836-43  , 8 vol. 
in-8.  flg. 

39709  .Uélaogc-s  de  numismatique  et  d'histoire, ou . 
correspondance  sur  les  médaincs  et  monnaies 
des  empereurs  d’Orlcut,  des  princes  croisés 
d'Asie,  des  barons  français  établlH  dans  la  Grèce, 
des  premiers  califes  de  Damas,  etc. , par  N(icoias) 
D(amas)  Marchant  Met:  et  Pnrfz,  181k,  in-8. 
(Celte  partie  de  139  pp.  contient  i3  lettres.  Elle 
a été  suivie  de  1 S autres  opuscules  nunilsmallqncs 
de  .M.  le  baron  Marchant,  Impr.  4 .Metz,  de  1831 
à 1838,  et  tous  accompagnés  de  graVurcs.  Ces 
différents  opuscules  contiennent  les  lettres  XIH 
4 XXVII.) 

39709*  A sélection  of  anclenl  coins  (by  G. -H. 
Noeliden),  tomt,  i834,  gr.  lti-4>  30  pl.  (30  fr. 
5o  c.  Mionnel). 


W HISTOIRK. 


99710  Thésaurus  nuintsmatum  « e oiuseo  Car. 
PATixt.  1O79,  lO'A. 

39711  Thésaurus  numlsmatum  Mauroceni,  a Car. 
pATiisa  Venezia^  iGS3,  in>A. 

39719  Sidectlora  numlsmaia  crrea  maxlmi  uioduli. 
In-A.  (Article  Vaillajit.) 

9971s  ScsTiüi  descriptio  sclecUorum  numismatum 
in  >re  roaximi  moUutUe  iiiueeo  ollm  abbaüs  de 
(^amns...  fero/in^  1808,  in>S. 

9971Û  IxïUre  'toucbant  le  niédailler  dcM.  Lcbret, 
par  le  P.  Panel.  I^nd.^  i737i  lu-A. 

99715  .Numisœata  aurea  imper,  rom.,  ecimello 
regis  christ  a Com.  de  Catlcs.  Iii-fol. 

99718  Recueil  de  médailles  du  cabinet  de  Pclleris. 
10  vol.  in-â. 

99718*  Catalocüc  des  médailles  de  d’Knnery. 
Parfs^  1788,  ln-4. 

99717  Description  des  médailles  antiques  du  cabi- 
net de  M.  de  Haulerocbe,  arec  18  pl.  gravées; 
précédée  d’une  notice,  et  accompagnée  de  notes 
archéologiques,  par  M.  Oumersan.  Pans,  1839, 
iii'd.  flg. 

99718  Mcsm  kirrheriani  «rca  notls  illustrata  (a 
P.  Oonluccio).  Aoimr,  178S-83,  9 lom.  en  1 vot 
in<ToL 

39719  Nomishata  «rca,  in  museo  Carlhuslanorum 
scrvalo.  ffonup,  1797,  In-fol. 

99790  Rod.  Vr.sm  aniiqua  nuniUmata,  e museo 
card.  Albanl.  Aoaur,  1739,  9 vol.  to-fol. 

99791  Fr.  Cuieu  numml  anilqui  in  tbesauro 
Chrislluc  reginc  asservati.  /rom^r,  1690,  in>8. 

39799  Médailles  du  cabinet  do  la  reine  Christine, 
expliquées  par  SIg.  HAVEacAHp.  la  Uaye^  1789, 
in-fol. 

99793  Scella  de’  medaglioiii  più  rarl  nella  bibllo- 
leca  del  tard.  Carpegna,  llluslr.  da  Glus.  Mon- 
terrhi.  Roma^  1879,  in-8.,  fig.  de  Santé  Bartoli. 
(Trad.  en  latin,  Amsterd.y  i083,  in-i9.) 

99798  Osservaaioni  istor.  sopra  alcuni  mcdaglionl 
antichi  del  museo  de!  card.  Carpegna  (da  Fil. 
BiuxAnnoTi).  Roma^  1698,  ln-8. 

99798*  sanclemenliani  nuinisniaia  selecta. 

Romœ^  1808,  8 vol.  in-8. 

99795  Indicazione  dette  tuedagllc  antiche  dl  P. 
Vitall,  opéra  dl  Al.Visconti.itoma,  i8o5,9  part. 
ln-8. 

99798  NtnisMATA  «rea  sclecüora,  e museo  plsano. 
17A0, 8 toni.  in-fol. 

99797  Musei  Trecpoli  aniiqua  numismata  (edenic 
P.  Fundi).  Fenct,  1730,  2 roi.  ln-8. 

99798  Muséum  mazzuchellianum,  a P.-A.  de 
comitibus Gaetaris  editum. 1761,9vol. 
In-l^ol. 

99799  Numtsmaia  aniiqua,  a Jac.  Hosillio  col- 
lecta. Ferofur,  1756,  5 part,  in-fol. 

99730  NtmisiiATA  qusdam  muscl  Hoo.  Arlgonl. 
Tarvisn\  1781-59,  8 tom.  en  1 vol.  In-fol. 

99731  ScsTim  catalogua  numortim  veieruro  musei 
arigoniani  casllgatus.  Berolint\  i8o5,  in-fol. 

99739  Descrlzione  delle  medaglie  anüche  del 
museo  hedervarlano,  da  D.  Sestiri.  Pirenze, 
1818-30,  3 part  en  5 vol.  in-8. 

39733  Descrlzione  delle  inedaglie  andche.  de) 
iimsco  dl  Carlo  d’OUavio  Foniana;  da  D.  Ses- 
tixi.  Firenxê^  1893-97,  8 vol.  In-S. 

3Q738  Descrlzione  dl  alciine  medaglie  rare  (greche) 
dr|  museo  de!  harooc  Stanisl.  di  Chaudoir,  da 
D.  Sesiisi.  Firenze^  l.83i,  In-8.  — Corrections 


et  additions  8 l’ouvTage  précédent  Parité  i838» 
in-8.  • 

39738*  Museo  numismatlco  Lavy,  appartenente 
alla  R.  Acad,  delle  sclenze  di  Torlno  (descr.  da 
K.  Uvy).  Tbrino,  18S9-80,  In-8.  ûg.,  pari.  1 et  9. 

99735  Selecta  numisniau  antiqua,  e museo  Jac. 
de  Wilde.  Amtelod^^  1899,  In-8. 

99738  Recueil  de  médailles  des  rois  grecs,  de 
notre  cabinet,  par  P.  Var  Damme.  Amâterdam, 
1793,  in-fol. 

39737  Nimismata  Cimelli  c«s.  régit  austriaci  «in- 
dobonensls.  Fimfoé.,  1758,  9 vol.  In-fol. 

39736  Kckrcl,  catalogus  musei  cas.  vlodobonen- 
sls.  F/ndoé.,  1779,  9 vol.  in-fol. 

99738*  Ejusdem  sylloge  1 numorum  veterum  aiiec- 
dolorum  thesauri  caesarcl.  FiViimr,  1788,  ln-8. 

99739  Ejusdem  descriptio  numorum  AnUochl*. 
F/eim<r,  1788,  ln-8. 

99780  Synopsis  numorum  græcorum  qui  In  museo 
««s.  vindobonensi  adscrvatUur,  digessit  Jos. 
Arneth.  t'indob.^  1837,  in-8.  de  19  et  i38  DD 
Impart. 

99781  1 medaglionl  anllchl,  ch’adesso  si  irovano 
iiel  icsoro  cesareo  a Vieiiua , da  P.  Cniosiw. 
In-fol. 

29789  Notice  sur  les  médaillons  romains  en  or  du 
Musée  Impér.  de  Vienne,  par  A,  Steisiûchel. 
fïeniie,  i898,  in-8. 

9978S  C.-Gus(.  Hehaos,  numi.smata  reccnüora 
deproropU  e gaza  Imperatoris  Caro»  VI.  (1799), 
in-fol. 

29788  Monnoibs  en  or  du  cabinet  de  l'empereur. 
Fimnc,  1759,  in-fol. 

99785  Calalo^e  des  Mornoies  en  argent  du  même 
cabinet.  Fiennc,  1769,  io-fol. 

99788  Uusel  bedervariani  in  Hungarla  Dumoa.... 
anecdolos....  inddi  curavU  C.-Mich.  a Wiciat. 
yfndobonœ^  1818,  3 vol.  In-8.  ûg. 

99787  Chr.-Sig.  Liebb,  Gotha  numaria.  Jwuterd,, 
1730,  In-foi. 

99788  Catalogdb  d’une  collection  de  médailles, 
faite  par  la  comtesse  de  Bentink.  iiamb,.  1787, 
S voi.  in-8. 

99789  Descrlzione  delle  medaglie  greche  c romaoe 
del  fù  BenkowHz,  per  D.  Sestlri.  ^crof.,  1809, 
in-8.  TPtiur  ü’autres  dlssertaiions  particulières 
sur  des  uiédallles,  voir  l'article  Sesttii.) 

39750  Tesoro  brllannlco,  da  N. -Fr.  Haym.  l^md.^ 
1719.  9 loin.  in-8. 

99751  Nuinisinaii  antiqua,  collegit  Th.  Pcmbeo- 
ciiiÆ  cornes.  1786,  9 vol.  in-8. 

99759  Nrnnontii  antiq.  scrinils  bodlcianls  recoo- 
dilonini  cautogus.  Oa-on.,  1750,  In-lol. 

99753  Descrlzione  Istorica  dcl  museo  di  Cbrlsliano 
Dehn,  per  l' abbale  Fr.-Mar.  Dolce.  RowtsAm^ 
3 vol.  in-8. 

99758  Nuromorum  musei  GuiL  Hunter  descriptio, 
a Combe.  Lùnd.^  1782,  io-8. 

99755  Veterum  populonim  et  regum  numi  qui  in 
Museo  brllinnico  adservaiitur,  auctore  Taylor 
CoMBB.  Lond.,  1818,  ln-8.  fig. 

99758  Numl  veteres  io  museo  R.-P.  Kulght  asser- 
vad.  lond.,  i83o,  in-8.  (Article  Combe  Taylor.) 

99757  Besbsivbes,  tlc,^  c’est-à-dire^  Description 
des  médailles  et  monnaies  du  cabinet  royal  de 
Danemarck  (en  danois).  ropenAo^TMC,  1791,9 
In-fol. 

39758  Catalogus  numorum  veterum  Musaei  regis 


PARAMPOMÈNHS 

Dinic,  dUposult  Chr.  Ramcs.  Hafni(Cy  i8t6« 

3 part,  en  q vol.  ln-3. 

9075^  Lettera  critlca  di  Scstiki  ail*  estensorc 

(lel  lihro  IniUolalo  : (^laloçnis  iiumorum 

Musel  régis  Daniæ,  etc.  Beroliniy  1816,  in-4. 


«.  M^âilW  dn  propli^ii,  de»  rtllf»,  de»  roi»  cl  de»  homme» 
JU«»(r««,  romareiMiit  te»  Mcdclllc»  de»  am  ten»  oeuplc» 
erteatau»,  le»  Mcdalllc»  frccrae»,  romaine»,  du  Ba»-bwt»lr» 
•(  do  pluoioBr»  UKlen»  peuple»  de  l'Euro^. 


99760  Jo.  HarduinI  nummi  antiqul  populonim  et 
urbium  Hlustrati,  etc.  Parit.y  j68À,  liHl. 

39760*  Jo.  HarduinI  antirrheiirus  de  nummis 
aniiqtiis  roloniartim  et  municlpiorum,  ad  J. -K. 
VailtanL  Pariiii$^  1689,  ln-6.  flg.  (non  rélmpr. 
dam  les  ()pna  teUetn  de  Pauteur.) 

39760*  Gasp.  Waserus^  de  anllquls  numis  Hebrwv 
ruin,  etc.,  quorum  S.  Biblla  et  rabblnorum 
scripta  memineruiil.  Tiguriy  i6o3,  in*A. 

99761  Reuisdi  dissertaüones  de  mimmis  veterum 
IIcbræorum,etc.iyq/.-<id-ltAen.,  1709,  pet.  ln>8. 

99763  Fr.-Pcrexll  Bayeiui  de  nummls  hebraeo- 
saniarltanis  di5scrtaiio.f‘a/en/i>,  17H1,  gr.ln-â. 

99763  KJusdein  nuinmor.  hebraeo-sainaritaiiorun] 
vindlcis.  PalentiiTy  1790,  gr.  in-A. 

9976A  Recherches  sur  les  médailles  des  nomes  ou 
préfectures  d’Egypte,  par  Tôcao:(  d’Anbecy. 
PariSy  1839,  In-H. 

99765  J.  Foy  Vaillant,  historla  Ptolemararum. 
Amâtelod.y  1701,  ln*fol. 

99766  NumI  argyptil  prostantes  In  mtiseo  borglano 
Velltrls  (auct.  G.  Zoeca).  /tovur,  1 787,  ln*&. 

99767  Fnoelicr,  dubia  de  Minnisari  aliorumque 
Arménie  rogum  numlsmata.  Frenmr,  1753,  ln*3. 

99768  Fd.Corsinl  de  Minnisari  aliorumque  Arme* 
ni»  regum  nummls  dtssertatio.  Uhurniy  1753, 
in>3. 

39769  Noms  annus  et  epocha*  Syro*Macedonuro. 
Fîorentiay  i69i,in*fol. 

39770  Vaillant,  Seleucidarum  imperium.  Uagee- 
i'omU,y  1739,  In-fol. 

99771  Faoeuen,  annales  regum  eV  rerum  Syrix. 
l'ienniTy  1733,  in-fol. 

39779  Coins  of  the  Seleucidx,  kingsofSyrla,  wiih 
historical  memoirs  by  Googb.  /.ondon,  i8o3, 
ln-3.  flg. 

99773  Vaillant,  Arsacidarum  Imperium.  Paris. y 
1735,  3 vol.  in>3. 

99773  Annales  Arsacidarum,  auciorc  L.  pufour 
.(le  Longiierue.  Argfnior.y  1733,  ln>3. 

99775  Essai  sur  les  médailles  des  rnis  perses  de  la 
dynastie  des  Sassaiiides,  par  Adrien  de  Long- 
pérler.  PariSy  i830,  gr.  In*3.,  avec  93  pl.  — 
Voir  le  n*  39078. 

99776  Froelich,  regum  veter.  numismala  anecdota. 
Fi>nn(p,  1739*53, 9 part.  In*3-  (Le  a*  vol.  est 
sous  le  nom  de  Fr.-Ant.  de  KlievenOller.) 

99777  Histoire  des  roU  de  Thrace  et  de  ceux  du 
Bosphore  CInimérien,  éclaircie  par  les  médailles, 
par  Cary.  PariSy  1769,  ln-3.  Ag. 

99770  Mémoire  sur  cpiatre  médailles  du  Bosphore 
Qmroérien  (par  de  Koebler).  St.-Péteribourgy 
1808.  iii*3. 

39780  Médailles  grecques  des  rois  de  Bactriane, 
et  d'un  roi  Inconnu  du  Bosphore  Cimniérlen 
(par  k même).  Sl.~Pétrrsb.y  1823,  et  (siipplé- 
meni)  1835,  in-8.,  aiec  3 pl. 


HISTORIQUES.  6^y 

39781  Antiquités  grecques  du  Bosphore  Clnimé- 
rien,  puMIrev  par  .M.  Raool-Rochittb.  PmiSy 
1899,  ln-8. 

99783  Remarques  sur  l’ouvrage  précédent  (par 
M.  de  KOliler).  St.-Pétenb.y  i833,  ln-8. 

99783  Description  d'une  médaille  de  Spariacus, 
roi  du  Bosphore  Cimméricn , du  cabinet  du 
comte  RoinaïuolT,  avec  la  description  de  plu- 
sieurs médailles  grec<}ues  (par  de  kOhler). 
.^t.-Pétnsb.y  1893,  ln-3. 

99783  Numlsmata  grcca  que  Ant.  Bonedictus  e 
suo  maxime  et  atlorum  museis  selegU , cum 
anlmadierslonibus  G.  Aloysl  Oderici.  Romtr  y 
1777,  Id-4. 

99785  Edw.  IIarwooo,  populorum  et  urbium 
lecta  immismala  greca,  ex  erc,  etc.  I.ondiHiy 
i8i9,  ln-3. 

99786  Numismatique  du  voyage  du  Jeune  Aoa- 
rliarsis , ou  mé^illes  des  t^aux  temps  de  la 
(kèce,  ouvrage  publié  par  C.-P.  Landon,  ac- 
compagné de  descriptions  et  d’un  (rssai  sur  la 
science  des  médailles,  par  T. -M.  Dumersan. 
Paris,  1818,  9 vol.  in-8.  tlg. 

99787  Ri^ueii  de  qiicl(|ncs  médailles  grecques 
Inédites,  par  J.  Milungen.  Aomé,  iBi9,  in-3. 

99788  Anckiil  coins  of  greek  cilles  and  kings,  from 
various  collections , illusir.  and  explaîiied  by 
J.  Mllllngen.  Lond.y  i83t,  in-3. 

99789  Sylloge  of  ancient  ioedited  coins  of  greek 

cilles  and  kings by  J.  Millingen.  (Parfi), 

Lond.y  1837,  gr.  I11-3. 

99790  Reperforlo  mimismatlco  per  couoscere 
qualuiique  munrta  greca,  urbka  e de|  re,  dl 
F.  de  Domliilcis.  yapoUy  1836-37,' 9 vol.  ln-3. 

39791  Descritlonidl  moite  medaglleanticbegreclie 
esistentl  in  pib  musel,  per  D.  Sesti.m.  FirtnUy 
1898,  3 vol.  ln-3. 

99791  * Poids  des  médailles  grecques  d’or  et  d’ar- 
gent *du  cabinet  royal  de  France , par  T.-E. 
Mionnct.  Paris,  1889,  in-8. 

99793  Recueil  de  médailles  grecques  InéüÜes,  par 
K(l.  de  ('.ADALVENE.  Pority  1838,  ln-3.  fig. 

39793  Nnmisniaia  nonnulla  gr»ca  ex  museo  regh 
Bavariv  hacleiius  luinu^  accurale  dcscripta, 
edldlt  Fr.  Slreber.  Monneiy  i835,  ln-3.  Ûg. 

99793  Choix  de  médailles  grecques,  par  H.  D.  de 
LuyiW  '.  Paris  y imprimerie  de  F.  Didoty  |830, 
in-fui., contenant  17  pl.* 

99795  Essai  sur  les  monnaies  d'argent  de  la  ligue 
achéenne,  par  Colsinékt.  PariSy  1895,  Iq-3. 

3979O  Sbstini,  sopra  le  medaglle  antlclie  relative 
alla  cuiifedcraxione  dcgll  Arbel.  Milano  y 1817, 
in-3. 

^079y  A sélection  of  ancient  greek  coins,  from  tbe 
cabinet  of  lord  Northwlck,  by  G.-H.  Noehk.n. 
Lond.y  1833,  gr.  ln-3. 

99798  Essais  sur  les  médailles  antiques  des  Iles  de 
Cépbalunle  et  d'Ithaque,  par  C.-P.  de  Bosset. 
Lond.y  i8i3,  tn-3. 

99709  Th.-Slg.  Baybiu  hiti.  regnl  bacirianl.  Pe- 
iropoUy  1738,  iu-3.  Voir  le  n*  39888. 

39800  %ur  Geachlchte  dpr  gricchUchen  und  In- 
doskytischen  KOnige  in  lUktrlen , Kabul  und 
Indien , durcli  Entzlffcrung  der  allkabuUscben 
L«'genden  aufUiren  Mfinzen,  von  Chr.  Lasseu. 
Bonny  i838,  io-8.  ,de  1 et  q83  pp. 

39801  l.e^is  élémeutaires  de  numismatkiuc  ro- 
maine, puisée  dans  rexamen  d’une  colWlion 
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partiai)ièr«  (par  le  marquis  de  Plna).  Parh^ 
i8o3,  iiHft. 

39801*  De  la  rareté  et  du  prix  des  médailles  ro* 
malnes,  par  T.^E.  Mionnit.  Pari$^  ito?,  a >ol. 
io*8. 

3980a  G.'L.  SUeglUz.  dtsirlbuiio  Dummorum  fa» 
millarum  romao.  ad  typos  accommodaia.  /.<>«., 
1830,  iii-8. 

29803  FuMi  Crslni  famille  romane  que  reperiuii» 
tur  lnan(iqui8numisniaiU>us.ffo»Kr,i577,ln-rol. 

29808  Famliie  romane, edeiiie  Car.  Patui.  Pon'r., 
1663,  lo-fuL 

29805  VAiixANT,nummlaniiqul  famillarun  roman. 
y4Mi/r/.,  170S,  3 roi.  ln<^ol. 

29806  Descriptive  catalogue  of  rare  roman  coins, 
by  J. -Y.  Axesman.  Lttnd.y  i83A,  a vol.  Itt»8. 

29806*  Descriptive  catalogue  of  a cabinet  of  roman 
impérial  large  brass  medaU,  by  W.-U.  Smyüi. 
Bedford.^  1838,  in~8. 

39807  Æncac  Via  omnium  Caesarum  Imagines. 

1 558 , io»8.  6g.  — Voir  rarüclc  BxLLoai. 

39808  Elusdem  Augustarum  Imagines.  VenetiU^ 
1558,  in-8.  fig. 

39809  Médailles  Illustrées  des  anciens  erop<'rcurs 
et  impératrices  de  Rome,  par  J. -B.  La  Mctis- 
miea.  Dijom^  1682,  in-8* 

39810  Tuesalbub  MoBeLUAKCs.^»ufr/od.,i  738'5s, 

5 vol.  In-fol. 

39811  J.  de  Bie,  imperalor.  romanor.  numisinaia 
aurea.  Àwuttiod.y  17S8,  ln-8. 

39812  Commentaires  historiques,  coolcnant  Hiiv- 
totre  des  empereurs  romains  par  les  médailles, 
par  J.  TaiSTAs.  ParUy  16881 5 ln*fol. 

39813  Lacarry,  hlsi.  romana,a  J.  C.aesare  ad  Cons- 
(antinym  Magnum,  pernumismaia.  Claromontiy 
1671,  ln-8. 

2981&  ConsL  Lanoi  selectlor.  numlsmatum  prae- 
clpue  roman,  cxpositloues.  Luçd.-BatM.y  1695, 
Ini8. 

29815  Histoire  des  empereurs  rom.,  par  Uault». 
purity  i083,  In-fol. 

29616  Car.  Pattn,  Imperalorum  romauor.  numis- 
iiiata.  Artfentor.^  1671,  tn-fol. 

39817  I CeMii  In  oro  raccoltl  nel  Famese  Museo, 
e pubblicati  da  Paolo  PEoatst.  Parma,  16981 
10  vol.  in-fol. 

39818  Vaillast,  numismata  imper,  roman.  Aosur, 
i783i  3 vol.  lD-8. 

39819  Joa.  Kbux,  ad  numismata  Imper,  roman,  a 
Vaillant  édita  supplementum.Ffnd.,  17671  in-8. 

39830  Vaillaut,  numismata  créa  Imper.,  etc...  In 
coloiiils,  municlplis,  etc.  Paris.,  1688,  3 lom. 
en  1 vol.  in-fol. 

39821  tjusdein  numismata  imper., ctr..,  a populis 
romane  iHÜonis  grece  loquentibus  pereussa. 
Amstel.^  1700,  In-fol. 

39833  Histoire  abrégée  des  empereurs  romains  et 
grecs,  par  Beauvais.  Por/s,  1767, 8 vol.  In-ia. 

3065STIie  me<lalllf  history  of  Impérial  Rome,  by 
U.  (>)QKE.  Und.,  1781, 3 vol.  gr.  I11-8.  fig. 

39828  Nummismalogla,  por  Mohgaxti.  Litboa^ 

39825^  Adol.  OccoBifl  imper,  roman.  naAlsmata. 
J/edfof.,  1730,  in-fol. 

39896  Ans.  Basdcii  numismata  imper,  roman. 
Paris. ^ 17181  a vol.  In-fol. 

39827  Numlsiiiaïuni  Imperalor.  romau.  ab  Ans. 
Bandurlu  cdiiorumi  supplcmciituni  conlect. 
siud.  et  cura  H.  Tanlnil.  Borna,  i79i«  i»*foi. 


2983s  Car.  Dufresne  Du  Gange,  de  imperatomm 
conslanlinopolltanorum  scu  luferioris  cvt  nu- 

' nilscnaUbus  dlssertatio.Ammr,  i755i  gr.ln-8.0g. 
(Article  Byxa.vtina.) 

29839  Essai  de  classificaiton  des  tuiles  monétaires 
bysanüncs,  par  F.  SavLct.  ATetz,  i838,  lii-S.,  cl 
atlas  ln-8> 

29830  Considérations  sur  la  mimismaüquedc  l'an- 
denne  Italie,  par  Millitiges.  Plorepce,  1881, 
ln-8. — Voir  le  n*  39875. 

99830*  Iialix  veteris  numismata,  edldll  Fr.  M. 
.\vetlinus.  Seapoh\  i8o8,ln-A.,toni.  1,  eitom.il 
Jusqu'à  la  page  33. 

39880^  Fr.  Caiellii  nummorum  veterum  Italla>, 
quos  ipse  coUegttetordlne  gcogr.dlsposuil,des- 
criplio.  Seapoli^  1813,  In-fol. 

29831  Moneie  aiiUche  di  Capua  (descr.  da  F. 
Datiiixe).  Napoli^  i8o3,  in-A. 

39S33  Domin.  &Lvci«a?i,  Locaola  numlsmaUca. 
Aomo',  1775,  2 vol.  In-A. 

39833  KJusdemBruUla  numlsmaüca.  1778, 

in-fol. 

39834  SicUia  populorum  et  urbluni  nuniml. 
Panormi^  1781,  In-fol.  (Article  ToanaiezxA.) 

29835  Clarke’s  connexion  of  tbe  roman , saxon 
and  eufUlsb  coins.  LoiuL,  1767,  In-A. 

30836  Histoire  de  Carauslus,  prouvée  par  les 
médailles,  par  Genebrier.  Parfs,  1740,  iu-A. 

29837  W.  Sti'Xelit's  metatlic  Ustory  of  Carau- 
sius.  Lond.y  1757,  3 vol.  ln-6. 

29838  The  hUtory  of  Carauslus  (by  RIch.  Gooca). 
Lond.y  17O2,  In-A. 

39839  Lettre  de  G.-L.  Oderico  à l'abbé  Marini 
sur  une  médaille  de  Carauslus,  qui  n'a  point 
encore  paru  ; en  angl.  ét  en  franç.  Gènes,  in-A. 

398A0  Les  médailles  gallo-gaéliques.  Description 
de  la  nouvelle  trouvaille  de  111e  de  Jersey,  par 
le  baron  de  Donop.  Hanoorr,  /foAn,  i838,  lo-A. 
de  AO  pp.,  avec  33  pl.  lilhogr. 

398A1  Congeturas  sobre  las  niedaUas  de  los  reyes 
godoB,  etc.,  por  D.  L.VELAZQL1X.  Malagoy  1759, 
in- A. 

398A2  Medallas  antlguss  de  Espafia,  por  el  P. 
H.  Ftoaez.  Madridy  1757,  3 vol.  in-A* 

298A3  Examen  de  las  medallas  anliguas de 

Munda,  por  GullK  I.opez  Bcstamabte.  Madrid^ 
1799,  In-fol. — Voir  les  u*'*  26131  cl  sulv. 

398AA  C.-M.  FRARtmii  de  numorum  Btilgharicorum 
forte  autiquissimo  11b.  il.  Cataniy  1816,  in-A. 

d.  MMtltU*  cotqqt*. 

39843  Ol.-Ger.  Tvchsex,  introducilo  In  rem  nu- 
mariani  Mtihamoieddanoruni.  Aostochii,  179^« 
2 vol.  pet.  ln-8. 

398A6  OU -G.  Tychsex,  commenUtlones  de  numis 
oricnulibus  in  büiliolb.  reg.  golüngeusl  ad- 
senatis.  Gottingay  1786-181A,  iu-A. 

298A7  De  numis  orlcntalibus  in  miniophylacio 
Guthorum  commcniatio,  auclore  J.-H.MOllkio. 
Gota,  1826-Si,  2 part.  In-A. 

998A8  Jonæ  HALLC.XBERC  numismata  orientalla 
«re  expressa.  f/‘p«i/i<r,  1822,  2 part.  ln-8. 

298A9  Numophylacium  orientale  polotianum, 
leviter  aüumbravilC.-M.  FnACHn.C*<uaii/,  181S, 
ln-8. 

29850  Aulee,  Muséum  cuûcuui  burgianuinVclItris. 
Romay  1782,  in-A. 


Digitized  6y  Goo^e 


PARALIPOMÈNES  HISTORIQUES. 


AoLsm,  eollecUo  nova  nummontm  cuftc<>> 
ruDif  e museia  borgitno  et  adleriano. 

1799,  Id-A. 

39853  Monde  cuQche  del  Muaeo  di  Milano,  deacr. 

da  C.«0.  conte  CAirrfbLioai.  1819,  IihA. 

39858  Descrizione  dt  alcune^  moncte  enfiche  dcl 
museo<  di  Slef.  Malnoni,  da  Gitis.  SemEPATi. 
WiVtfNo,  1830,  8r.  in-8.  fig. 

(PiKir  Uv4i  «pgtcolrt  r«Utlfi  à et  émin  oürrt§e,  ttjtt 
l'artlclp  CàiTicuoNi.) 

39855  Collectto  nunionim  cuficoruin , quos  edldU 
J.  HALLE?iBEaG.  St<Kkh.^  i8oo,  in-8. 

39855*  C««M.  Feaeu»  nunii  ktiûci  ex  vaiils  museia 
seiecll.  Peirop.^  i8s3,in'8. 

99858  C.-M.  Fraeh5,  nunii  muhamnicdanl,  qui  in 
Academis  Inipcr.adentiar.  pdropolltans  Muscu 
asiatico  assrnantur.  Pelrop.^  i8a6,  in«â. 

99857  C'M.  Fraehn,  de  Il-Ohanoriim  seu  Ghula- 
guldarum  numls  commcntatlo  : acceduut  non* 
nulli  aiiarum  dyoasliarum  muhammed.  numl 
anocdotl.  tPdrop.,  i83A,  tn>8.  fig. 

39858  Niimismala  orientalla,  illustrata  a Gull. 
MARSDEa.  Londini,  i893-95,  ln*8. — Voir  le 
O-  29797- 

99859  Lctires  sur  quelques  médailles  eufiquea  et 
sur  quelques  manu-scrils  cuQques,  par  J.-C. 
Und^rg.  Copenhague  ^ i83o,  In-8.—  Voir  le 
n*  99890. 


«.  INawruitona  cpécialM  tiir  quelqoe*  Médaille*  parUcaliém. 

99860  J.-G.  Koen , tentameo  I et  II  enuc^tlo- 
nls  hieroglyphicorum  quorundam  numoruni. 
Petropoh\  1788-89,  tn-8. 

998O1  Glsb.CoPEBi  deelephanlls  In  nummls  obviis 
exercllalloiies  duc.  Uagit’Comitumy  1719, 
in*fol. 

39862  Seb.  Kayscr,  disserl.  de  nummls  tnoneta- 
rlorum  veter.  culpa  ritlosls.  Wemup,  1736,  ln-8. 

39863  C-Adol.  Klotzii  hlstorla  numrnorum  con- 
lumellosorum  et  satyriconim.  Àitenbnrgi, 
1765,  ln-8. 

99868  KJusdem  historfa  numorum  obsidlonallum. 
AUenLt  1703,  in-8. 

99865  EJusdem  opuscula  oumarla.  HaUe-Megd,^ 
1779,  ln-8. 

99866  Kxplication  de  quelques  médailles  grecques 
et  phéniciennes,  |ûr  Ddteics.  Londres^  1776, 
in-8. 

99867  C.  Patin,  Jiidiclum  Parldls  de  tribus  deabus 
latum,  in  numismate  Antonlni  PII  eapressuin, 
epistola.  Pniavii\  1679,  in-8.  fig. 

99868  SESTI5I,  descrizione  degli  staieri  anticbl  il- 
lusiraii  con  le  medaglle. — Voir  le  n*  39659. 

39869  I ploml)i  antlchi,da  Ficoaoni.  itoma,  1780, 
ln-8. 

99870  Plomhl  antkhi  mercanilli,  dissertazlonc  dl 
Ces.  Gaet.  delta  Torre,  che  sorte  di  appendice 
ai  piombi  andrhi  del  Flcoronl.  1775,  ln-8.  fig. 

39871  Haveiicahpi  disserl.  de  Aiexandri  Magnl 

. numismate.  Lugd.-Batav,^  1733,  in-8. 

39873  Jul.-C.  Schlcger,  commentarius  de  nunio 
Aiexandri  Magnl , in  ihesauro  frldericlano 
conspiriio.  Hamhurgi^  17S6,  in-8.  fig. 

39873  Remarques  sur  les  premiers  verset»  du 
premier  livre  des  .Maehabt^,  ou  dissertations 
sur  une  médaille  d*Alexandre-le-Grand,  par  le 
P.  Panel.  LgoHy  1739,  ln-8.,  et  avec  unetra- 


651 

ducüoo  espagnole  par  M.  Goinei  y Marco. 
Faïence,  1753,  in-8.  fig. 

39878  De  numls  aliquot  creis  uiicialibus  epistola 
card.  de  Zelada.  Romety  1778,  in-A. 

39875  grave  del  musco  kircherlano,  ovvero 
le  noneie  primitive  de’  popoll  dell’  Italla  media, 
ordinale  e descritte  dal  PP.  G.  Marchi  e P. 
Tessieri.  Aema,  1889,  ln-8.  de  vu  et  130  pp., 
avec  un  atlas  de  80  pi.  format  obi. 

39876  Alex.-Xav.*Panei,  de  colonie  Tarracoiio 
nummo,Tiiterium  Augustum,  Juliam  Augustani 
Osaris  Augusll  fliiaiii,  etc.,  exhibeiile.r/^nrf, 
1788,  ti>-8.  (avec  la  traduction  espagnole). 

sgS'p}  Idem,  de  nummls  exprimcmtbus  undeci-* 
inum  Trebonlaoi  GatÜ  Augusti  anuiiiu;  Galil 
Angusti  decimum  et  terüum;  decimum  quar- 
tum  Æmiliani  Augusti, ctc./8/d.,  1788,  ln-8. fig. 

39678  Alex.-Xav.  Pane),  de  dslophorisseu  iiumis 
que  cisias  exhibent.  Lugduniy  1788,  in-8.  fig. 

39879  De  ntimmo  M.-T.  Ciceronb  a magnetibus 
Lydie  cum  ejus  imagine  signala  (ab  U.  San 
Clementlo).  Anoia,  i8o5,  in-8. 

39680  Explicacion  do  unas  monedas  de  oro  de 
emperadores  romanos,  por  J. Qui^oives.  Madridy 
1Ô30,  in-4. 

39880*  Discours  sur  les  médailles  d'Auguste  et  de 
Tibère,  au  revers  de  Faulel  de  Lyon,  par  F. 
Artaud.  Lyon,  1818,  in-8.  fig. 

3g88o>‘  Nie.  Tolnard,Trajanl  et  Caracalle  alexan- 
drina  duo  oumismata,  et  de  Galbe  numismate 
egyptiaco.  ParitUiy  1689,  ln-8. Idem,  de 
Comroodi  Imperatorisetate  in  nummls  inscrlpla, 
et  de  nummo  rabinico,  18/d.,  1690,  ln-8.  fig. 

39881  Tb.-Sig.  Bateii  de  numls  romanis  In  agro 
prussico  repertis  comment.  Upeia-y  1733,  ln-8. 

39883  EJusdem  de  numo  rhodio  Inagrosamblensi 
reperto  dlsseriatlo,  etc.  Arp/ovi«iiii,  1728,  in-8. 

39888  EJusdem  hlstoria  oshroena  et  edessena,  ex 
nummls  iituslrala.  Petrop.y  i7S8t  in-8.— Voir 
le  n*  39799. 

39B88  J. -J.  HaVexs,  disscrlatlode  Vespastc  Polie 
nurai  anliquilgie.  Hennety  1766,  in-A. 

39885  De  Ar.vis  iinperii  M.-Aur.-AnU  Eliogabaü 
dissertalio.  Pataviiy  1718,  In-A. 

39886  Rie.  Mead,  oratio  anohersarla  harveiana; 
aüjecta  dl^rtatio  de  nummls  a Smymcis  In 
mcdicorurn  hoiiorcm  percussis.  Londiniy  1738, 
in-8.  fig.,  seu  apud  Teeringy  1738,  ln-8.  fig. 

39888  Antiquités  recueillies  dans  les  Jardins  du 
sénal,par  C.-M.  Grivadd  de  la  Vincelle.  PariSy 
1807,  ln-8. 

39889  Choix  de  médailles  antiques  d’OIblopolls 
ou  Olbla,  faisant  partie  du  cabinet  de  M.  de 
Blaramherg,  a Odessa  (avec  des  notes  par  M. 
RAOOL-RocnKTTE).  PortSy  1833,  gr.  in-8. 

39890  Observations  on  some  medals  and  gems 
bearlng  iuscripUons  In  tbe  pablavi  cbaraclcr, 
by  WilI.OtscLEY.  Lond.y  1801,  in-8. 

f.  gumJuBitiqiie  da  mo7Pik.èfr. 

39891  Numismatique  du  moycn-Age  considéK-e 
sous  le  rapport  du  type,  par  Joach.  Lelewel. 
Pan'Sy  1835,  3 vol.  ln-8.,  et  atlas  ln-8. 

39891^  Étiidos  nuinlsmatiqueset  archéologiques, 
par  Joach.  [.elewel,  types  gaulois  et  celtiques. 
BruxfUefy  i8ào,  in-8.,  et  pl.  in-fol. 

39899  Jo.-Alex.  Doederiini  comracniatio  historlca 
de  nummls  Germanie  media,  neenon  de  lami- 
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UISTOIUK. 


naribus  qutbuMlan  oiedil  «vl  bllKeraiibus  : 
accessU  do  pecunia  medU  cvl  valorr,  Dumonim- 
que  Dostrae  aetaüsongiue  dlaquMUo.  Nttrimb.^ 
i7aa,  in>A.  flg. 

apsÿa  HoKHifO  inconnues  des  étéqueSf  des  inno- 
cenisetdes  fous«etc.,|Mr  M.  M.-J.  B.  (Rlgolot). 
Paris^  1U7,  Id-8. 

0(^4  Jo.-Jac.  Luckil  sylloge  iiumlsmalum  ele- 
ganUorum,  que  divcrsl  Iniueralorcs,  reges, 
principes,  etc.,  ab  anno  i5<ro  ad  annum  iboo 
cudi  fecerunl.  Arpentimt^  1630,  in-fol.  6g. 

Pnway—  «vr  Ut  Htnitmit*  «I  Ut  MéétùUtt  m»4trmtt  fm 
mmi  indifuH  dont  U prtttnU  tubU  .*  ^ 


HéSaillM  Swfypi»,  T*T«t  Wt  a.  MSIO  o«  ItSlS^tSM). 
H««aaie«  4t  FrMw,  S410B  et  MjttnU. 

Médàlllet  d«  LÂuit  XIV,  CtTS. 

— . 4*  Lmi«  XV.  nmu  et  tnets. 

■■  Se  la  refolalMO,  easss  et  Si. 

de  Napoleoa,  Ittm.  ^ 

HMeire  moaeutre  de  tern.  tMas. 

Manaiee  et  akMlhiBae  de  Doaay,  aasu. 

HlMeire  boaetaire  Sa*  PaT»>Baa,  alSM. 

Hteiutre  BanUroatkioe  de VieSeM  de  Uéffi  tsttt- 
Hlelalr»  BieialUque  Se«  PreTlBC«e>talaa,  ISIfSSi. 

Maaaalee  d’IUUe,  etlSI  ST. 

de  Savoie,  tSSSa. 

* — — ■ de  Famé,  tusi. 

'■■■■  -*  de  la  melMMi  de  Goaiafue,  SSUI» 
de  FaSeua,  tM».  , 

de  TiSriee,  tsiaS. 

« — - de  Peevace,  SU4S. 

de  Tlaplee.  tstSH». 

MooBâie*  et  aitedaiUee  d'^pagne,  tdist-mss. 

— de  renplrv  eenaaoiqae,  MMO. 

MSSaUlee  de  Marte-TberHa,  SM7I. 

Maanalei  Se  Henttrte,  KSlo. 

— ■-  de  Calafoe,  MUl. 

■-  de  Bavière,  SSeis. 

de  Saie,  tiSU. 

^■1  de  nraadebouri  ; et  nddalUte  de  FféSdtio»le'(ifaaJ  , 
saws-sa. 

de  Slletie,  tSPSS. 

Sa  BruDeakk, 

— — d'isclelerre,  STtWI-Vf. 

— ~ d'Ecu«»e,  nias. 

dSriande,  ttai. 

— ■ ■ de  Suede,  tldst . 

——  de  Rsule,  ems  et  SA. 

— ■ de  Poloinie,  moT.». 

Hédaillet  cbinoieei,  SRStf. 

(Voir  aaati  Im  a.  AtfS  et  ealv,.  IB7A4-AS.) 


N.  Inscriptions  et  Marbres, 
a.  latrodacUoa  à l'eiade  dee  laicrlpUoiM  aoti^oM. 

39R95  Moscelu  de  slilo  InscripÜonum  laUoar. 
Ilb.  111.  Aomir,  1780,  In-A. 

S9896  Ejusdeni  inscriptiones  commentariis  nuh- 
Jecüs.  Roma^  1783,  ia^.  — Voir  k n«  39989*, 
qui  peut-être  devrait  se  placer  kl. 

99^7  Mo^aloiki,  instiluxiooe  aiiüquario-lapida- 
lia.  AdoM,  1770,  in-6. 

99S98  Intiltuaioue  antlquario-lapidaria  dcl  abb. 
Fr.-AnL  Zaccaria , in  questa  9<*«  edit.  accres- 
cluta  d' un  appendice  dl  varie  inscHxionI,  ec. 
(dair  abb.  Jac.  Morelli).  Veneu^  1798,  ln-8. 

99^  J.-B.  Fenrelli  musc  lapidaiiæ  anik|uoniii] 
In  marrooribus.  Fctoimp,  1679,  in-fol. 

99900  Nioouti  iractatusde  siglis  velerum.  ü.trpd.- 
Bütat.y  1708,  in-4. 

99901  LiUiolexIcoii  fntentatum  ab  Emm.  Campo- 
longo.  .Ves/Hi/i,  1789,  in-4> 

99909  U.-F.  Kopp,  de  varia  ratiooe  inscriptiones 
interpretandi  obscuras.  /•ynnxo/'.-ad-JfaniMM, 
(1897),  in-8. 

39908  A.-A.-tl.  LicHTKNSTcm,  leiUamen  palao- 
graphl»  asstro-penirxe.  tielwm.y  i8o3i  in-4. 


99904  Grccorum  slglx  lapldarl«,  a Scip.  IfAvreo 
collecUe.  FrrofMT,  1746,  ln-8. 

9Q90J  Greg.  Plarrntlni  de  siglls  veter.  Grccorum, 
opus  posthmmiiu,  etc.  Roma^  1767,  ln-4. 

99906  Èd.  CoBst’ii  note  Crccorum.  florentiœ^ 
1749,  9 lom.  cil  1 vol.  in-fol. 

99907  Joan.  Franz,  elementa  cplgraphices  grccc. 
BeroUniy  1889,  in-4.  6g. 

99908  M.-V.  Paoai  de  iioUs  Romanortim  Inter- 
preiandis  ilbellus;  Magiionis  diaconl,  aliorum- 
(|ue  nolarum  velerum  explicatlones,  edente 
Fred.  Tiliohrnga  (Undenbrogio).  Lugd.-Batav.^ 
1899,  in-8. — Voir  le  n*  10786. 

9990g  SerL  Ursati  de  noüs  Romanorum  com- 
ment. Ps/nrfi,  1679,  in-fol. 

99910  J.  D.  Colell  note  et  sigi»  que  in  nummts 
«t  lapidtbus  apiid  Romanes  ubtlnebanl  expU- 
caUe.  Frnet.,  1783,  in-4. 

99911  J.  GeRBARD,  sigtariuro  romanum.  Londiniy 
1799, in-4. 

99Q19  Ensayo  sobre  las  letrai  que  se'eneueniran 
en  aniiguas  medalias  y monumentosde  EspaÜa, 
por  L.-J.  Velasqcbx.  ifsdrfd,  1789,  io-4. 

99918  Blas.  Caryophlli  opuscula  de  anUquis  mar- 
iiiorlbus,  et  Pa»ch.  Caryophlli  de  tlierinis  ber- 
culaneis  et  thermarum  usu.  liagæ-C^mUum^ 
1743,  in-4.  (plus  complet  que  l’édit,  de  Vienne, 
1788,  ln-4.) 

b.  Colloctiooi  gAoÉnlM  etpartleolieroA  d’InseripUont  cl  So 
lurbrci. 


(Cyrlccua  cocoiüuaot,  vorci  le  s.  ssaso.) 


99914  P>  Apiani  inscriptiones  sacro-sancue  vetus- 
talis.  IngolÂtt.^  i884,  ln4ol. 

■99915  Flertwood,  inscrlpüouum  anüq.  sylloge. 
Lond.y  1691,  ln-8: 

99916  Marmi  enidili,  con  le  aniioiaz.  di  G.-AnL 
Orsato.  /'adora,  1719,  ln-4. 

99917  Jani  Grutbri  inscriptiones  aoliquae  lotius 
orbis  romani.  Amueloâ.y  1707,  4 vol.  In-foL 

99918  Th.  Heimîsii  syniagnia  Inscriptionum  a 
Grulero  omissarum.  L//urite,  i689,  In-fol. 

99919  Raph.FABRETTi,  liiscriptiomim  antlq.  qus  in 
»libu$  paiymis  asservaiitur  explicalio.  Aovmx, 
1709,  in-ful. 

99990  Marquardl  Gudii  inscriptiones  antique. 
Leovard.f  1781,  in-ful. 

99991  Inscriptiones  anliquæ  In  Etrurix  urbibus 
cxianies.  Fforenfitr,  1796,  8 vol.  in-fol. 

99999  J.-B.  Doni  inscriptiones  amiquz.  Ffomst., 
17S1,  lii-fol. 

9gg98  Muratorii  thésaurus  iuscript.  Afedi'oftmf, 
17S9,  4 vol.  in-fol. 

99994  J. -Gasp.  Hagcnbccbii  de  grscls  marmoribus 
quibtisdam  metricisdlaM'Iba.TY^ri,  1744,10-8. 

99995  Seb.  Donati  ad  uoviim  lhesaurum  velerum 
Inscript.  MuratorU  suppieoientum.  Luette  1768, 
9 vol.  In-foL 

99996  Bich.  Pococu  et  Jcr.  Milles,  inscripUoses 
antiqiia*,  etc.  1789,  in-ful. 

99997  Fr.-Mar.  ^nada,  anlhologia  seu  collecUo 
omnium  veterum  liiscrli)l.  povüc.  gr.  et  iat.  in 
anUquis  lapidibus  sculptarum.  Aovmt  , 1781, 
9 vol.  in-4. 

99998  Jani-Andr.  tlulimannl  niiscellaneoruni  epi- 
graphirorum  liber.  ZttlpAaiiftr,  1788,  ln-8. 


PARAUPOMÈNES 
hcritloni  anüche,  coo  annAtaxioiU  dl 
Bened.  Pamionu.  Lucay  iTdS,  ln*fol. 

ti993o  G.-AI.  Odcnici  disurrtaltonet  et  adnoiaL  In 
aliquot  inedUas  velerum  Inscrlptionc» , etc. 
Homa^ 

!^909i  Ejosdem  de  mannorea  dldascalia  In  urb^* 
reperta  epl^tola.  Romtr^  t777«  in-8. — AUcra  In 
idem  argumenium  epIsloU.  Rorntty  17S4,  ln-8. 

9Q93q  F.pigratVimala  sr«ca,  ex  mannoribus  col- 
lecta a F. -G.  Wclkcr.  Boniuty  i8ig*33, 9 part, 
en  1 vol.  ln-4. 

990SA  liucriplioiies  graecs  vHu»(l»imc  : collegil 
H.-Jac.  Rose.  Cantabr.y  iSoS,  in-8. 

■J9Q3A  Inscliiiften  griechlschen  uiid  latelnlKheti 
gesamnieit  von  O. -F.  von  iGcbter,  herausRcge- 
ben  «on  Joh.-Val.  Francke.  Berliny  i83o«  liM. 

99935  Sylloge  Inscriptionum  anllquarum  graacar. 

et  iaünar.,  quas  exscrlpslL Fr.  Osam>. 

ieiuty  ia99-33«  ln>fol. 

90936  Aug.  BfccKRR’S,  corpus  Inscriptionum 
grccaruni.  Beroliniy  i3q8,  9 vol.  iD-fol. 

99937  Inscriptioncs  graecae  inedlue,  colleglt  edldU- 
que  Lud.  RomIus  Holsatus.  A'aup/itr,  i83C, 
IihA.  flg.«  1*'  cahier. 

999S8  Inscriptionum  latlnarum  seJeciaruro  ani- 

ptissima  coilectio « edidlt  J.-C  Oasu.ios. 

rur/W,  1898,  9 vol.  Jn-8. 

999S8*  Recueil  des  Inscriptions  grecques  et  latines 
de  rÈgypte,  par  M.  I«ctbO(«xb.  PmrUy  18A9, 
ln-3.  Og. 

99939  S))logfl  epigrammalum  «eterum,  cx'mar- 
iiiuribus  et  tibrls  collegil  F.-Th.  Uilckes. 
Bunmr^  1898,  ln-8. 

99939*  S.-A.  Mokcelu  operum  epigraphlcorum 
«olitmina  V.  Patariiy  i8i8-95,  5 vol.  ln-3. — 
I^rsicon  epigraphicum  morrelllanum  (a  Phil. 
Schlassio).  KonomVr,  i835,  3 vol.  ln-3.— >Voir 
le  n*  99896. 

90940  Fr.-Rug.  Gl'asco,  miisci  capHolinl  antique 
iiiscrlptioiies.  Romœy  1775,  3 vol.  in^fol. 

99961  Nuovl  frammentl  del  fasll  consolart  capi- 
tolin!, raccoltl  da  B.  Borgbesi.  MftanOy  1818-90, 

9 part,  en  1 «ol.  ln-4. 

99969  Frammentl  di  fasll  consolari  e trlonfall, 
ulilmamente  scopertl  nel  foro  romano  e altrove, 
da  C Fea.  ffOMo,  1890,  ln-4. 

99943  !..  Melasiaslus,  de  lege  régla,  seu  tabula 
irnea  capllolina.  Aosur,  1787,  ln-4. 

99944  Gll  atll  e monumenll  de'  fraielli  Arvali 
(<la  Gaetano  Mabini).  Aom4  , 1795,  9 vol. 
in-4. 

99945  Iscrlzioni  anilche  collocate  ne*  mûri  délia 
scata  Farnese,  spicgale  da  P.  de  Lama.  Pannd, 
1818,  In-fol. — Voir  le  o*  99600. 

99945*  Mtrsxi^  veronense.  Frran^r,  1749,  in-fol. 

99966  (^r.-Os.  Maltasim  marmora  feWnea. 
BonontTy  1690,  In-fol.  * 

79947  Marvoba  plsaurensla  (ab  Annlb.  Oliverlo). 
Piêcttriy  1738,  In  fol. 

79968  Fr.-Ani.  Zacmabia  marmora  salonitana. 
1749,  in-fol. 

99969  Mabmoba  uurinensla.  Auç.*Taur1n.y  1743, 

9 part.  ln-4. 

9oo5o  F.xpllcatlon  de  quelques  marbres  antiques, 
dont  les  originaux  sont  dans  le  cabinet  de  M. 
I«e  Bret,  par  le  président  BouMer.  A(Xy  17S3, 
in-4.  Og. 

79931  Mabmoba  oxonlensiB.  Laadim',  1739,  In-Tot. 
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99959  Mabmobvm  oxonlensiuro  InscriptIoDes 
gr«c«,  édite  a G.  Roberts.  Oxonitty  1791,  ln-8. 

99953  CiiBOsicoiv  parluDi,  gr.  et  iat.,  edldll,  lliustr. 
G.-F.-C.  Wagner.  Siarburgiy  i839,  9 part,  en 
1 vol.  In-4* 

99954  J.  Tatlob,  marmor  sandTlcense.  Canfo^r., 
1743,  in-4. 

e.AnwrtpUMW  phéakieon**.  greciian,  laifB**,  «le.,  ironvAM 
«a  diff<>r«nu  pay». 

99955  J.-D.  Akerblad,  Inscrlptlonis  Phienldc 
oxonlensls  nova  Interpretaüo.  Argentor»y  1809, 
ln-8.  — Voir  le  n*  99104. 

99956  H.  Arenüi  Hamakeb  diatribe  phllologlco- 
criUca  moDumentorum  aliquot  punicorum  In- 
terpreialiooem  exhibens.  Lugduni-BêtMVontmy 
1899,  in-4. 

99957  Giilp.-J.-Chr.  Reuvbbs,  periculum  animad- 
versionum  archteologicarum  ad  cippos  punicos 
humberlianos.  Luÿd.-Barav.,  1897,  lo-A. 

99958  Lettres  de  H.  Arent.  Hamakbr  4 M.  Raoul 
Rochelle,  sur  une  luscrIpUon  en  caractères 
phéniciens  et  grecs  découverte  4 Cyréoe.  Layde, 
1895,  in-4.  fig. 

99959  G.  Gesenius,  de  inscripüone  pbcenlclo- 
grsca  lii  Cyrenaica  reperta  ad  Carpoentiano 
rum  hcresin  pertlneute.  //a//r,  i895,  )o-4. 

99960  Kssay  on  a punie  Inscription  fouod  In  lhe 
island  of  31alta,  by  W lU.  Dbummoiu».  London, 
1810,  ln-4. 

79961  Kdm.  CHisaFLL,amiquUatcsasiatiCAe.toiid., 
1798,  In-fol.  — Voir  lu  n«  19957. 

99967  J.  Swisto.v,  inscriptioues  cltlec,  fXronff, 
1750, in-4. 

99965  J09.  Haceb's  dissertation  un  tlie  newly  dis- 
coiered  babylonlan  inscriptions.  Lond.,  1801, 
ln-4. 

99964  Ol.-G.  Tychsun,  de  cuneatis  inscriptionibiis 
persepolitanis  lucubratip.  AoifocAii,  1798,  ln-4. 
6g. ■ — Voiries  n'*  99103  et  suiv. 

39965  B. -G.  Niebchb,  inscriptiones  nublenses, 
comiiientalio.  Aom^,  1890,  gr.  ln-4> 

99966  IssGBiPTio  sigea  antiqulsslma  cxaraia  et 
cummcniarioillustrata.  LonA.y  1791,  in-fol. 

99967  RIc.  Chai«ih.eb,  loscripUones  antique. 
Oxoniï,  i77%in-fol.‘ 

99968  De  iiiscnpUonibus  palmyreiils  que  In  mu- 
szo  capUolIno  adservaniur  inlerpretandis , 
epistola  F.-Aug.-Ant.  Georgii.  Borna  y 1789, 
ii)-8. 

99969  Lesiliuslrus  obser\atlons  antiques  de  Gabr. 
SvMEon,  en  son  dernier  voyage  d'Italie.  Lfon, 
1558,  in-6.  (Article  Stmcoki.) 

99970  Inscriptiones  antique,  a comité  G.  Vidoa 
in  lurcico  iilnere  collecte.  Fnrii.,  1896,  in-8. 

99971  Mtiocim  in  herculanensts  musel  tabu!a.s 
heracleenses  coromentarü.  NeapoUy  1754-53, 
9 part,  in-fol. 

99979  De  pbralriis  primis  Grscorum  politlcis  so- 
cieta(lbuscommentarias,aucl.lGNABBA.A>«;w/f, 
1797,  ln-4. 

9997s  Iscrlzioni  greche  triopee,  ora  borghesianc, 
■con  vers.  d'E.-^.  Viscopm.  Aomc,  1796,  in-foi^ 

99074  Jo.-B.  Schloppalalba,  in  peranllquam  sa- 
rram  labuiam  grxcam  S.  Mari»  Cbarllatls  Ve- 
netiarum  dissertallo.  Feue/.,  1767,  pet.  In-foL 

79975  C.-R.  Upsios,  inscriptioncs  umbrica  et 
OACC.  Up*i»y  i84i,  in-8. 
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ti997y  EpioftAiniATà  anUqHæ  urbto.lknR(P.  i5«i, 
in*fol. 

‘iOQT^  !>•  Pet.-Aioys.GAtunn  Intcrtplioocs  rocna* 
ne  iofimi  evi.  1760,  S vol. 

*-<9077  Jo>  Lamii  In  antiquam  tabolau  enaam  de- 
curkMuim  iiominacüiiüuenteiu  obserr.  Florent,^ 
1745,  in-fol. 

'>9978  iscrizlonl  antlche  delle  ^Mle  e de*  palaxzi 
Albani,  raccoilc  (U  CUeU  BiAuni.  A«m,  1785, 
in-4.  Üg. 

•29978*  GU  aul  e inoiiiimenti  de'  fratelM  Airall... 
— Voyez  le  o*  *29968. 

39979  Ü-  Pet.-Aloya.GALLcm  insciipüonesbooo- 
nlenses  liiflml  ev|.  Houur^  17!^,  ln-6. 

*29980  EJusdeui  ioscripiioues  pedemoDUne  Infimi 
evi.  Bom^^  1766,  Id-8. 

39981  F^jusdem  io&criptioDet  piceo»  lafinil  cvi. 
Borner,  1761,  in-6. 

•2998a  EJuadem  in.scriptioues  vcnele  Iofimi  e>l. 
Bomety  1787,  hi-A. 

*29983  Le  auliclie  Iscrizlonl  penigioe.  raccolle.  II- 
luAirate  e pubbllcaie  da  Glos.-BauVEamcuoLi. 
Feru§.y  i8o6«  a >ol.  in  8.  fig. 

39983*  Aldi  Maputu  iuiicripüo  gordlaoa.  Fenet.y 
1589,  ln-8. 

39988  Monumenta  urbis  et  agri  biixlaul,  a Seb. 
AniUGONENSi.  i538t  in-fol. 

39985  Jo.-Gaap.  HAGtNBüCHii  de  diptycho  brixiano 
iioethil  episiola.  Tvriciy  1789  iii-foL 

39986  EJuadenieplsloleepigrapblce.7¥^uri\  1787, 
in-8. 

1:9987  Discorso  dl  Od.  Gavtdocio  sopra  V Iscrit- 
lione  rltrorata  aTortona,ec.  CeM0f)«,,i7i8,  ln-8. 

39988  Dissertaho  et  anlmadv.  lo  Severs  mar- 
tyrls  epitaphium  (autb.  P.  Lupi).  Panormiy 
1738t  in-fol. 

39989  Raccolia  di  diverse  antlche  IscrlzioDi , c 
medaglie  epitalamiche  trovate  negli  stail  del  re 
dlSai^egoa,cc.,di  Eug.  de  Levia.  Tbn'Ho,  1781, 
ln-8.  fig. 

39990  CYRiAa  anconitani  InscrtpUooes  reperis 
per  iUyricum.  (AOM<r,  1787)1  lo*fol. 

*29991  CoiDQientaiionim  Cyriacl  anconitani  nova 
(ragroenia,  notls  lllustrata  studio  P.  Compagno- 
nil.  PiMuriy  1768,  in-lbl. 

39993  liettera  dl  Gir^.  Zanriti  Intorno  a)  akunc 
iscrizlonl  scopertesi  nclla  Da|piazla.  Padovûy 
1768.  in-&. 

29093  Siclilx  ohjaceiitium  insular.  et  Bnittloruin 
antique  tabule,  cum  aniuadverslonibus  Geor. 
Gualtheri.  JfesMiur,  i63di  ln-8. 

39998  SIrlli»  et  Insularum  adjacent,  veterum  ins- 
criptlonum  collecllo.  Panerrmi,  176g,  3 vol. 
In^fiil.  (Article  Tonasmiui.) 

39995  Le  antlche  iscrizlonl  dl  Palenno  y raccolte 
(la  l4incil.  Castello  dl  ToaRKHuizA.  Palrrmo, 
1763,  In-fol. 

399^  Spiegazioni  di  due  antlche  mazze  dl  ferro , 
rllrovate  In  Messlna  netl*  anno  i733,  serine  dal 
Naufragantc,  e dair  Ardito,  con  le  oposizioni  e 
le  rtsposte.  Veneziüy  1780,  In-fol.  flg. 

39997  M.-A.  Vassau  tria  monumenta  lapldea  se- 
pulcraiia  cuflco-sicula.  Bomœy  1793,  in-8. 

39998  Syllogeinscriptlonum  romauarum,  que  In 
prindpatu  Catalonlæ  rel  estant,  vel  atlipiando 
evstiterunt,  notis  et  observationlbus  illuslrata- 
nim  a Jos.  Fuiestri».  Cemarifr-I^ttanorumy 
per  Ant.  Ib^orramy  i^a,  ln-8. 

39999  Tnscriptloiies  roman»  in  ('4itaionla  reperte 


poat  J.  Fisistrbs  syllogcn,  a R.-Laz.  Dou  et  de 
Rassois.  Ibid.,  1769,, ln-8. 

90000  luscripciones  de  Gartago-nova , hoy  Car- 
tagena,  porel  conde  de  Lumiares.Jfadrid,  1796, 
ln-8.  (Pi^e.) 

30001  J.  Rainis  y Ramls  Inscripciones  romanas  que 
existen  CD  MenorcaiY  olras  relativas  a la  uiisoia. 
UahoHy  1817,  io-8. 

3000*2  Pkltixgeb,  romane  vciustails  fragmenta. 
Aug.-t'ûid.y  i5o5,  In-fol.  — Voy.  le  d*  19568. 

3ooo3  Inscripiioiies  antique  Anguste  V'Indelicor., 
cmi)  notls  MarcI  Vrii>LaL  FeneUhy  159O1  ln-8. 

3ooo6  <>•  Cupenis,  de  Mercurll,  Harpocrills, 
allisquc  Rumanorimi  slglls , et  Inscrlpllonlbus 
anilquis  ad  Neumagum  erutis.  Xeome^iy  17881 
in-8. 

30005  Aile  Siea  rlkes  Runstenar. — Voir  les 
*27545  et  37686. 

3ooo5*  G.  Brynjulfi  periculuni  runologlcum,  aire 
tlu  Runaruin  origine,  propagaiioue  et  usu. 
tlauniiry  i8a3,  ln-8. 

30006  Verzciriiniss  der  in  Dannemark  i8o8  Doch 
>orhandcnen  Htineusteinc , von  R.  Nyenip. 
Kopenh.y  i8*j8,  ln-8. 

30007  H. -R.  von  Sciirôter,  finnische  Runen;  he- 
rausgeg.  von  G. -II.  von  SchrOler.5fw«p.,  i838i 
in-R.  — Voyez  les  n**  37573-78. 

3odo8  Dissertation  sur  le'inonuoHint  de  la  reine 
Conujsarye  ( par  de  Kœhler).  SainhPétertbowrÿy 
i8o5,  in-8.,  avec  10  pi. 

3ooo(j  Mémoire  surdeux  Inscriptions  cunéiformes, 
trouvées  prés  d'IIamadan,  par  M.  Eugène  Bur- 
nouf.  PariSy  impr.  roy.,  i836,  ln-8.  — Voy.  le 
n*>  *283o8. 

4.  Histoire  liuéraire. 

A.  Introduction. 

30010  P.  Lambrcu  prodromus  bislorlae  UUerarIc. 
JJpsiity  1710,  in-fol. 

30011  (JirisL-Aug.  Heumannl  conspectus  rdpu- 
hiie»  liUerarl»,  edUioscpÜma.  Uanoverœy  a ^3, 
pet.  io-8.  — ediüo  ocUva,  edente  Jer.  Eyrlog. 
Ilanooerœ,  1791-97,  ln-8.  Toni.  1 et  11,  i**  part. 
(La  première  édition  est  de  1718.) 

90011*  .MoRHOFii  polyliiator  lUicrarius,  etc.  Lu- 
beaty  1787,  3 vol.  ln-8. 

30013  Steovii  lotrodurüo  in  nolltlam  histori» 
lilterarl».  èy/inco/iurri',  1758,  a vol.  ln-8. 

3001 3 J.-Friü.  Jugler  lilbliotbeca  histor.  liller. 
irtUTy  1758,  8 vol.  ln-8.  — Voy.  l’art.  Struvics. 

3ooi8  (^h.-Jos.  Büuginé,  Uanduch  der  allgcmdnen 
liltcrargeschichlo.  2tiricA,  1789*93,  S vut.  in-6. 
— Suppléiuciii  (publié  après  ta  mort  de  l'au- 
teur par  C.-F.  Bouginé),  1803,  ln-8. 

S0015  J.-G.  Mcuscl,  L«ltfadcn  zu  Gcschicbte  der 
(îdetirsamkeil.  Leipzig^  1799, 3 part.  in-8. 

30016  Cbr.  Saaii  onomaslicon  liUcrariuui.  Trtg., 
1775,  8 vol.  ln-8. 


B.  Histoire  générale  de  la  littérature. 


30017  Essai  sur  l'histoire  des  belles-lettres,  des 
sciences  et  des  arts,  )var  Jiivcuel  de  Cariencas. 
Lgon,  1757,  8 vol.  pet.  ln-8. 
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SooiS  Origine^  progrcs>if  ec.,  U*  ogui  leilerilura, 
(ia  Gtov.  Aüdies.  Pmrma,  17M,  8 vol.  in-k.y  ou 
Romay  1806*17, 9 vol.  ln*A. 

Sooto  Discorso  sopra  le  vicende  délia  leUeralura, 
dall'abb.  Carlol)e?fivA.7\9riao,i790,  S vol.iihS. 
— Trad.  en  français  (sur  l'édlUon  italienne  de 
Berlin,  1786).  fferfm,  1766,  a vol.  ln*8. 

80OQO  J.-Üf.  Kichbom's  Llteraturgeschichte. 
(iott.y  ]Sia*i6,3  voL  ln*S. 

3ooai — Gcscbiclile  der  Lllcralur,voii  ihrem  An- 
fange  bLv  auf die  ncue&ten Zeilen.frO/f.,i8o7*ia, 
0vol.  en  II  part,  in-8.:  le  S*  vol.  (i8io-ia), 
est  en  3 part.;  le  A*  vol.  {180710},  en  S part. 
Le  5*  vol.  {Getch.  dienun'nSprtuhkuntlf,  1807)* 
n'est  qu’une  première  partie.  Le  voL  en 
3 paru  (1810-11)  contient  : A.-f.  Staemilin's 
(inch.  d.  tkeohg.  H'issenek. 

500*13  Histoire  de  la  littérature  ancienne  et  mo- 
derne. traduite  de  rallemanddc  Fr.  SciiLer.BL, 
par  Wili.  Duckett.  Parii»  1839,0  vol.  ln-6.  (Le 
tevtealleniand  a été  imprimé  à yifnnt^tn  i8t5, 
en  3 vol.  in-8.) 

50035  Handbuch  der  Gesebiebte  der  LUeratur, 
von  Lud.  Wachler,  5*  Lmarbeitiing.  Leipzig^ 
i855,  A vol.  in-8.  (t.a  première  éditinn,  160A, 
s loi.  in-8.) 

5003A  Atlàs  historique  et  chronologique  des  IK- 
lératures  anciennes  et  modernes,  par  A.  Jaut 
de  .Mancy.  Paris,  i85i,  In-fol. 

50035  C.-F.  FlAgeFs  Geschichle  des  komischen 
iituratur.  Uignitz  uod  Uipzig,  i78A-87,A  part. 
in-8. — Gcscbiclile  der  Groicskc-Koinisclien,  ein 
lieytrag  zur  Geschichte  der  Mensclihcil.  Ibid., 
1788,  in*8.  — Geschichte  der  llofiiarren.  Ibid.y 
1789,111-8.  — Geschichte  der  Burlcsken.  /Aid., 
179A,  in-8. 

S003O  Essai  sur  les  honneurs  et  sur  les  monu- 
inenls  accordés  aux  illustres  savants  pendant  la 
suite  des  siècles...,  par  Titon  du  TilleU  PariSy 

. 17SA,  in-13. 

300*17  Pelr.  Alcyonu  Medices  legatus,  de  exillo. 
Jo.-PeU  Valerlanus  cl  Corn.  Tolllus  de  Infeil- 
ritatelitleratorum,  etc.  iJpsia,  1707,  In-is. 

50038  (^lamlües  of  authors  (by  D'IsBAcu).Ltmd. , 
1813,  3 vol.  In-8.  — Voy.  le  n*  18S83. 

50039  Querelles  iittéralres,depuls  Homère  jusqu'A 
nosjours(par  Irait).  Pori'i,  1761,  A vol.  in-i3. 

SooSo  Qnarreis  of  authors,  by  lhe  aulhor  of  lhe 
Calamities.  tjond.^  181A,  S vol.  In-8. 

5oo5s  Iltustnilion.v  of  the  lUerary  character...,  by 
D’ IsRABLi.  Ijmd.,  1838,  3 vol.  In-8. 

5oo53  Th.  Crenlldefuribusllbrarilsdlssertationes. 
l.ugd.^Batav.y  171O,  pet.  ln-8. 

3oo3S  Questions  de  liitéraluro  légale:  du  plagiat, 
de  la  supposition  d’auteurs,  des  supercheries 
qui  ont  rapport  aux  livres,  par  Ch.  Nodikb, 
3*  édit.  PariSy  1838,  in-6. 

3oo5A  Essai  historique  sur  la  Uherté  d’écrire  chez 
ics  anciens  et  au  moyen-âge,  sur  la  liberté  de 
la  presse,  depuis  le  i5<  sitelc,  etc.,  par  Gabr. 
PfUGVOT.  Paris,,  i853,  in-8. 


a.  Hlitoire  de  11  litlènUore  ckex  let  aoclea*  et  aa  raoTeo-Sge. 

50035  J.-.G-T.  Grâsse,  Lehrbuch  eiiier  allgeniei- 
nen  LlteraturgcKbidite  aller  bekannten  Vélker 
der  Well.  Dresde,  1837-A3,  A vol:  in-8.  (Anti- 
quité et  moyen-ftge.) 
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30035*  Beinratanni  idea  sysleiMlU  anllqulUÜs 
litterarie.  1718,  in-8. 

30056  Relmmanui  lilsiorialitleraria  Babylonlortim, 
•Slnensium,  etc.  Brunstig.,  17A1,  ln*8. 

500S7  J.-G.-L.  KoSEGAitTctf.  de  prisca  .lilgyptlorum 
lileratura  cominentatio.  Pimarite,  1838,  In-A. 

3oo38  Compendio  délia  storla  délia  bolla  leltcra- 
tura,  greca,  lalina  ed  iiallana,  da  G.-M.  Cardélla. 
Pisa,  1817,  3 vnl.  in-8.  . 

SooSg  Histoire  abrégée  de  la  littérature  grecque, 
depuis  son  origine  Jusqu'à  <la  prise  de  Conslan- 
ilitople  par  les  Turcs,  par  Max.-S.-F.  Scbocll. 
Paris,  i8i3,  3 vol.  tn-8.  — Voy.  le  n*  3i65A. 

SooAo  Histoire  de  la  littérature  grecque  profane, 
par  Max.-S.-F.  Scaoeu.  Paris^  1 835-35,  S vol. 
ln-8. 

SooAi  F.ssai  historique  sur  l'École  d'Alexandrie, 
par  Jacq.  Mattcr. i830  (nouvelle 
édition,  i8A3),  3 vol.  in-8. 

3ooA3  Mat.  AiMERicifii  speeimen  vclerls  romanæ 
lllleraiurc.  Ferr4ri>,  i78A,3  tora.  en  1 vol.  in-A. 

5ooA3  Ejusdem  lexlcon  anliqaa*  romans  lltlera- 
lurz.  Bassani,  1787,  in-8. 

SooAA  Opuscula  de  rebus  ad  auctores  ronianos 
speciaïuibus,  cum  Mod.  Censorini  (Aimericbil) 
adnotaüonibus.  Bassano,  1787,  in-8. 

5ooA5  Considérations  sur  l’origim.*  et  les  progrès 
des  belles-lettres  chez  les  Romains,  et  les  causes 
de  leur  décadence,  par  le  Moine  ü’Orgival. 
Paris,  i7Ao,  In-13. 

500A6  Histohre  abrégée  de  U littérature  romaine, 
par  Max.-S.-F.  ScHODLL.  Paru,  i8i5,Avol.  ln-8. 
— Voir  le  no5i638. 

S00A7  Relie  scienze,  lettere  ed  ani  de!  Romani, 
dalla  foudazione  dJ  Roma  slno  ad  Auguste,  da 
Federico  Cavrianl.  Mantova,  i8s3,  3 vol.  in-8. 

5ooA8  Gcscbiclile  der  rOmlschen  LUeratur,  von 
Ilofrath  Baehr.  Carisruke,  i833-Ao,  A vol.  ln-8. 

300A9  W.-H.-D.Suringar,  historia  critlca  scholias- 
laruui  laüuoruni.  Lugduni’Bataron/m,  183A-55, 
5 part.  in-8. 

300A9*  Histoire  des  lettres  avant  le  christianisme, 
par  Amédée  Duque&uel.  Paris,  i830,  3 vol. 
iii-8.* 

300A9**  Histoire  des  lettres  aux  cinq  premiers 
siècles  du  christianisme,  cours  de  littérature, 
par  Amédée  Duquesne).  Paris,  i8Ao-A5,  in-8., 
tom.  I-V. 

3oo5o  Melch.  Inchofer,  liistoris  sacræ  lalinitatls, 
lib.  V I.  MonacUi,  1 63  8;  réimprimé,  Praga,  1 7A3 , 
in-8.  (La  i'*éalt.  Uessine,  i6S5,  in-A.) 

3oo5o*  La  patrologie,  ou  histoire  Utiéraire  des 
trois  premiers  siècles  de  l'Église  chrétienne, 
œuvre  posthume  de  J.-A.  Mobler,  publiée  par 
F.-X.  Rciihmayer,  trad.  de  l’allem.  par  J.  Cohen, 
Paris,  ]8A3,  3 vol.  in-8 

Sooâi  Histoire  chile  et  reilgieu.ve  des  lettres  la- 
tines, au  A*  et  au  5*  siècle,  par  F.-Z.  Ck>Uom- 
iieC  Lifo»,  1839,  lu-8. 

Soo53  Jac.  Burckbard,  de  lioguæ  iaUiie  in  Germa- 
nia  per  xvii  secuia  faUa.  Uamnav. , I7i5-3t, 
3 vol.  pet.  in-8. 

3oo5S  De  la  littérature  aux  onze  premiers  siècles 
de  l’ère  chrétienne.  Lettres  de  M.  C.  fialbé  à 
M.  A.  Peyron,  ouvrage  traduit  de  rUalion,aug- 
tiienlé  d'une  préface  et  de  quelques  notes,  par 
l’abbé  J.-A.  Marügny.  BelUy,  1839,  in-8.  de 
30A  pp.,  avec  18  tableaux. 
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HISTOIRE. 


5oo5A  Handhuch  der  Geachichte  Uer  abciHlUndt^ 
ehen  LlUerauiren  und  Spracben,  von  M.-W. 
Gcnlbc.  Magdebmtrgy  i834-S3,  h vol.  ln-8. 

30055  Histoire  des  langues  romanes  et  de  leur 
ItUéralure,  depuis  leur  origine  Ji^u'au  ift* 
siècle,  par  M.  A.  B^ucc-^V■h)lc.  Paris,  Treuttel, 
i8Ai,  3 vol.  ln-«. 

3oo55*  Langue  et  littérature  des  anciens  Francs, 
par  G.  Oley.  Paris,  i»i5,  ln-8.—  Voir  logo»’. 

3ooo6  Histoire  littéraire  du  oioycn-âge  (irad.  eu 
français  de  Jac.  Harris,  par  M.  Bouiard).  Paria, 
1785,  in-ia. 

50057  A lilerary  hlstory  of  Üie  mlddle  âges,  by 
Jos.  Be»i?igto?i. i8i4,  gr.  ln-4. 

3oo58  Introduction  to  the  lileralure  of  Europe,  In 
tbe  i5’S  i6‘^aiid  17*^  centuries,  by  H.  Hallam. 
Lond.,  iKS7«3g,  A vol.  lii-8. 

30058*  Histoire  de  la  renaissance  des  lettres  en 
Europe,  au  i5*  siècle,  par  J.-P.  Cbarpeutier, 
Paris,  1863,  3 vol.  ln-8. 

S.  HUtoire  littéraire  moderne. 


3oo5q  Histoire  des  arts,  des  sciences  et  des  lettres, 
depuis  la  renaissance  Jusqu'au  18*  siècle,  com- 
posée des  ouvrages  alletbands,  dont  voici  les 
titres  : 

t C«Mblcbt«  der  Cultnr  uod  IJl«>raiar  der  F.uro^,  «on 

‘ J. -O.  tirhhorn.  Coetl.,  S vol.  lQ.it. 

t.  — _ der  irirhDCDdrn  kOatte,  von  J.-IV  MorUln. 

trsn-lwiH,  In.S.Tomrt  I-V.-Gficbichl*  drr  Sliikrrj.) 

S ^-derPootir  iind  Bi>r*diiAmli«U,  von  Fr.  Eoulrrw^k. 
G^tt..  unt-13.  in4t.  Toi».  I-Ilt. 

4.  drr  bludluent  d^r  rl»(itMbcn  Liirral-,  vwt  H--A.-L. 

Ue»ren.  Goett.,  1797-imH,  S vol.  la-s.,  to  s part. 

5.  — drr  hi»tort*rh«D  Fon^T^banf,  von  Wachlrr.  GotU.,. 

inis-is,  s vol.  in-e. 

C.  der  n^uero  17iilo»o|dii»,  von  J.-G.  BtHLB.  d vol. 

; der  Mateœatik  , voo  A.-G.  K»ilner.  Coeti.,  n»3* 

_ J ma,  io.A.Ton).  MV. 

1^.—  der  Krtef  ikun&l,  voo  4.-G.  Ho|er.  GetU^,  ITM-iaos, 

' lo-s.  Tom.  1 et  11. 

-»der  Pbvvik,  voo  J.*K.  Fiecber.  CœU.,  I80t-S,  in-A. 
Tom.  I VIII. 

• der  CbeoiiC|  von  J.*F.  Gmelin.  CPftt.,  ITV7-BÉ,  s vol. 
in*n. 

dtr  Tecbnolofle,  von  j.-H.-M.  Poppt.  GmU.,  laOY- 

tn,  s vol.  In.li.  ' 

der  ebrivU.  Moral,  von  &.-F.  SUodlln.  GoeU.,  lact, 

\ de”  pinkL  TbMlofl*.  von  C.-F.  Ammoii.  GotU.,  IMM, 

i der  !kbrifterbUmio«,von  G.-W.  ■ayer.t;MU.,iaGa.a, 

\ 5 vol.  tn-A. 


Frûnet.  q 

3oo59*  Histotak  littéraire  de  la  France  (parD. 
Blvel,  f).  Taillandier,  etc.).  Paris,  i733-i863, 
*îO  vol.  in-6. 

30060  Histoire  littéraire  de  la  France  avant  le 
13«  siècle,  par  J.-J.  Ampère.  Paria,  i83g-6o, 
3 vol.  ln-8. 

30061  Histoire  de  la  littérature  française  aumoyen- 
ige,  comparée  aux  liilératures  étrangères,  par 
J.-J.  Ampère.  Introduction,  histoire  de  la  for- 
mation de  la  langue  française.  Paria,  i84i,ln-8. 

3oo6i*  De  l’état  des  sciences  dans  Tétendue  de  ta 
monarchie  française  sous  Charlemagne,  par 
traaur.  Porfa,  17SÛ,  In-»*-  . , 

30063  Recherches  sur  les  sources  antiques  de  U 

’ lluéraiurefrançaise, par  Jules  Bergerdc  XHrey. 
Paria,  183g,  in-8. 

3ooG3  Tableau  historique  de  la  lltlèraltire  fran- 


çaise au  i5«  et  au  i6*  siècle,  par  J.-P.  Cbar- 
pcnlier  (de  Salnl-Prcst).  Paris,  i835,  ln-8. 

3006.1  Histoire  de  l’éloquence  politique  et  reli- 
gieuse en  France,  i la  fin  du  i5*  siècle  et  pen- 
dant le  i6«,  par  .M.  Geruzez.  Paris,  i836-37, 
3 vol.  in  8. 

30065  Tableau  de  la  liilératurr  française  au  16* 
siècle,  par  M.  Saint-Marc  Girardin , et  par 
M.  PhtI.  Chasles.  Paris,  183g,  in-8.  (Deux  ou- 
vrages réunis.) 

30066 Sur  l’état  réel  de  la  presse  et  des  pamphlets, 
depuis  François  W jusqu'à  Louis  XV,  parConst 
Leber.  Paris,  i836,  in-8. 

30067  Tableau  de  la  littérature  française  au  18* 
siècle,  par  M.  de  Barante,  5*  édit.  Parta,  i833, 
ln-8. — Voir  le  n*  i83go. 

30068  Journal  historique  de  C>)llé  ( publié  par 
M.  Barbiei).  Paris,  1806-7,  3 vol.  in-8. 

8oc6g  Correspondance  littéraire,  philosophique, 
critique,  etc.,  adressée  à un  soukeraln  d’Alle- 
magne, depuis  1756  jusqu’en  1790,  par  le  baron 
de  Grimm  et  par  Diderot.  Paris,  189g,  16  vol. 
ln-8. 

30070  Correspondancelluéraireadresséeau  grand- 
duc  de  Russie,  de  1776-go,  par  de  La  Haipv:. 
Paris,  1R04,  6 vol.  ln-8. 

{r.vk  trui*  trttrivt  peuvent  troaver  piace.  Mit  daei  l'RUtoire 

4e  Fraoce,  *oll  flsn*  la  clafke  det  Jdurnaux  littrratrn.) 

30071  Tableau  historique  de  l’éut  et  des  progrès 
de  la  liUéralure  française,  depuis  17!^,  par 
Mar. -Jos.  de  Chénier.  Pnrfz,  *1816,  ln-8.  {Cette 
édition  est  plus  complète  que  la  première,  exé- 
cutée de  format  rn-.1.,  à rimprimeric  alors  im- 
périale, et  dont  on  ne  tira  qu'ime  cinquantaine 
d'exemplaires  ou  épreuves,  pour  tes  membres 
de  l'Académie  française;  mais  d'un  autre  c6té 
l’édition  in-6.  contient  une  adres.se  à Napoléon 
Bonaparte, qui  li’a  pasété  réimprimée  en  1816.) 

30073  Rapport  historique  sur  les  progrès  des 
sciences  naturelles  en  France,  depuis  178g,  par 
Cuvier.  — sur  les  progrès  des  sciences  mathé- 
matiques, par  Delambre. — sur  les  progrès  de 
i'hlslôlre  et  de  la  littérature  ancienne,  par 
Dacier.  Paris,  1810,  3 vol.  ln-6.,  ou  gr.  in-ê. 

30073  Tableau  anthologiqiie  de  la  littérature  fran- 
çaise contemporaine  (1789-1837),  en  six  livres: 
école  classique,  école  romantiqüe,  orateurs, 
histoire,  philosophie  sciences  exactes.  Berfin, 
1837,  in-^.,  tome  I.  (aussi  en  allemand). 

30076  Tableau  historique  des  sciences,  des  belles- 
lellres  et  dus  arts  dans  la  Picardie,  depuis  ie 
commencement  de  (a  monarchie,  par  le  P. 
Daire.  Paris,  1768,  ln-i3. 

30076*  Mélanges  bibliographiques  relatifs  à i’bis- 
tolre  littéraire  du  Dauphiné,  par  MM.  le  vicomte 
Colomb  de  Ratines  et  Jules  Olivier.  Valmce, 
Borel,  i837-3g,  gr.  ln-8.  (Tiré  à i5o.)  — Voir 
le»  n"*  3o.18o-gi. 

30075  Histoire  littéraire  de  Geuèvc,  par  J.  Seoe- 
bier.  Genèvt,  1786,3  vol.  iii-8. 


Ifalie,  ffpogiM  ft  Portugal. 

30076  De  la  littérature  du  midi  de  l'P.urope,  par 
Simonde  de  Sisnotmi.  Paris,  i8i3  ou  1819, 
3*  édit.,  183g,  6 val.  in-8. 

S0077  Storia  délia  Ictteratura  iuliana,  da  1er. 
Tibaioscri.  .Vodena,  1787,9  tom.  en  i6voL  ifl-è. 


PARAUPOMÈNES 

30079 1 «CC0II  délia  letterattira  lialiana  dono  II  siio 
risorglmealo,  commcnurlo  raglonalo  <il  Giamb. 
CoamANi.drefdd,i3o5-i8«  0 voUn-6.-~V//âiio, 
i833>3ât  3 vol.  in*8. 

30079  Histoire  liuér.  d’Italie,  par  P.*L.  GiiotuR^, 
Jusqu’au  id*  siècle,  inclusivenieiiL  Pitrity  1811- 
19  (aussi  i82â),  9 vol.  ln-8.  — Toiii.  X a XIV, 
par  F.  Salfl,  1823-35,  iu>8. 

30080  Storia  dclla  letteratura  lialiana  oel  XVIII 
secolo,  per  Aiit.  Loubabdi.  hiodena,  1837-30, 

6 vol.  irw8.  — Sagglo  sulla  storia  délia  letteraL 
liai,  ncl  primi  33  annl  del  sccolo  XIX.  Milano^ 
i83i, ln-8. 

S0081  Délia  letteratura  Itallana  nclla  seconda  meta 
dcl  secolo  XYIII,  opéra  di  (^m.  Ugonl.  Brescia^ 
1830,  S vol.  in-13. 

3oo83  Dclla  illustrarionc  dolle  lingue  antlclie  c 
modemc,  c prinripalmcntc  dcIP  lialiana  procu- 
rata  ncl  secolo  XVIII  dagP  Italiani;  ragiona- 
mento  dl  Ces.  Lncciicsini.  Lucca,  i8i9>  3 parL 
I0-8. 

3oo8^  Nntirle  dcgll  aggrandlmentl  delle  scienze 
flslchc  in  Toscana  ncl  sccolo  XVII,  raccoltc  dal 
D.  Glov.  Targioni  TozzcUL  Firenze^  17A0, 3 loni. 
en  à vol.  ln-3. 

30085  lier  Italicum  litterarlum,ann.  1683-88  (auc- 
toribus  DD.  Mabillon  et  Germain).  Lutedtr- 
Pttrislorum^  1887,  In-A.  fig.  — Voyez  Huscum 
llalicum,  n"  836*. 

30086  D.  Dem.de  Montfaucon,dlarium  italicum,sfvc 
monumentorum  veter.  bibllothocarum,  musoo- 
rum , etc.  notlüæ  slngnlares  lllnerario  Itallco 
collects.  Parit.^  1703,  in-6.  ûg. 

30087  Ossen'azionI  sopra  1’  antichiti  dl  Roma 
descriua  nel  diarlo  italico  publlcato  dal  P. 
Moniiaucon.  Aonui,  1709,  in-6.  (La  réponse  du 
P.  Monifaucon  se  lit  dans  le  supplément  au 
Journal  des  savans,  pour  1709.) 

30088  Rom.  Riccobaldi  [P.- Alex.  Haflel],  apo- 
logia  del  diarlo  italico  del  P.  Monifaucon  contre 
Flcoronl.  Fenez.^  1710,  in-3. 

S0089  Insignia  itincrarll  Italicl  Jac.  Tollü,  qulbus 
contlnenlur  aiitiqultalcs  sacræ.  Tr<^.-ad^RheH.y 
1698,  ln-8. 

30090  Jac.  Tollll  eplstols  itlneraris,  ex  aucloris 
sebedis  posthumls  recensiue,  etc.,  cura  H.-Cb. 
Ilenninli.  Àwutel.^  1700  (nouv.  titre,  1718)1  ln-8. 

30091  Fr. -Aol.  ZACRAai.c  excursus  llllcrarlus  in 
Italianu  Fener.,  1758.  3 vol.  iii-8. 

30093  lier  italicum,  von  D'  Fried.  Blume.  Berlin 
uml  Ualle^  18*18-30,  8 vol.  in-8.  (dans  le  dernier 
vuL  se  trouve  Itibtioihera  Hhrorum  m*s,  i7a/fca.) 

30093  [storia  délia  vcrcellcse  Iclteralura  ed  aett, 
da  G.  de  Gbbgoby.  Tbrfno,  1819-38.  8 vol.  in^. 

30098  Storia  leticrarla  dclla  Llguria,  dt  GIo.-Bat. 
Spolonio.  ricncMi,  1838-36,  8 vol.  in-8. 

3ooo5  Dclla  letter.  vcneziaiia  lib.  IV,  da  Fosctani. 
pailovay  1753,  In-fol. 

30096  Dclla  letteratura  veneziana  dcl  secolo  XVITI 
fliio  a*  nostrl  Riorni,  opéra  di  GiannanL  Mos- 
rhlnl.  f'enrtia,  180O-8,  8 part.  ln-8. 

30097  Storia  scicniilica  lelierarla  dello  studio  di 
l’adoa.dcl  cav.  Fr. -Mar.  Colle.  Paàoa^  1838-35, 
A part,  en  1 vol.  ln-8. 

SoopH  Memorle  per  la  storia  letterarla  iH  Placenza, 
da  Crist.  Poochli.  Piacenza,  î78^»;o  m)I.  ln-8. 

3oo<)9  Fr.  Arlsij  Oemona  litlerata.F8rjrif^j-i703-6, 
et  Cmnow^r,  1 781 , 3 vol.  in-f6l, 


mSTORFQUliS.  6,^»7 

Soioo  Ang.-Mar.  Bandlnl  spocimen  lUtcratun»  flo- 
rcnüiiæ  saKull  XV.  I^oreniitt^  >?87i  a vol.  I0-8. 
80101  Ang.-Mar.  Qnaoa  spécimen  lliteraturs 
brlxlan»,  a scc.  XV  ad  ined.  s«c.  XVl.ürfx/tr, 
17I9,  a vol,  in>8. 

30103  Jusll  Fontasisi  htsloria  Utter.  aquilclcoals, 
etc.  Aoffur,  1783,  in-8. 

3qio3  Prospeltodclla  storia  letterarla  dl  Slcllla  nel 
secolo  ded  mo  otla  vo,  da  Domen.  Sclna.  Paierm»^ 
1838-37,  3 vol.  ln-8.  — Voir  le  n«  80693. 

30108  lllstoria  llteraria  do  Kspana,  por  los  PP. 
Rafael,  y Pedro  Rodriguez  Muhedaso.  J/arfrVd, 
1T70.  to  >ol.  in-8. 

80105  Sagglo  storlco-apologetico  délia  letteratura 
spagnuola  contro  le  prcRludlcatc  opinionl  dl 
alciml  medemi  scrlttorl  iialianl,  dlsscrtaxlonl 
dcll’abalc  D.  Savcrlo  LamplUas.  GenoM,  1778- 
81 , 0 vol.  ln-8.  ~ traduit  en  espagnol,  sous  le 
dire  û'Khsavo  historico^apologetiat  de  la  lite- 
ratura  ctpa^ola,  .Madrid,  1789,  7 voL  In-A. 

8010O  Lettcre  delF  abate  Gif.  Tiralroschl  Intomo 
al  Saggio  slorico-apologetico,  ec.  .l/odMa,  1778, 
ln-8. 

30107  RRposta  dl  D.  Saverio  LamplUas  aile  accuse 
couipllalc  da  Glr.  Tlraboschl.  Gmova,  1778.— 

• Rlsposta  de!  medesiipo  alla  leltcra  ddl*  abate 
HettlnclH.  1780,  3 pairi.  ln-8. 

30108  Essai  sur  la  littérature  espagnole  (par  UM. 
l^ecouteulx  de  Canteleu  et  .Malmontet).  Paris, 
1810,  ln-8. 

30109  Histoire  de  la  lUtéralure  espagnole,  trad. 
de  l'allemand  de  Bouterwek  (par  de  Slreck, 
publiée  avec  une  préface  par  M.  Stapfer).  Paris^ 
1813, 3 voL  in-8. 

30100*  Histoire  comparée  des  lUtéraiures  espa- 
gnole et  française,  par  Adolphe  de  Pulbusque. 
Paris,  188S,  3 vol.  in-8. 

80110  Notlcla  y plan  do  un  vlage  para  reconocer 
archivos  y forroar  la  colecdon  dlplomaUca  de 
EspaAa,  encargada  por  el  rey  a Man.  AbeUa. 
Madrfdy  i7o5,  ln-8. 

JlUnagnt  H 

30111  Compendium  der  deutschen  Llteraiurge- 
schichtc,  von  Erduin.-Jul.  Koch,  3*  verm.  und 
beriebt.  Ausgabe.  Berlin,  1795-98,  3 part.  in-8. 

( non  terminé.) 

3oi  13  L.  Wachler's  Vorlcsimgon  Qber  die  dcutc±c 
natlonal-Literatur.  FrrniA/’.-aw-jfai»,  1820-^, 
3*  édil.  1838,  3 vol.  ln-8. 

3oi  i3  Gesrhichie  der  deutschen  Lllcratur,  von 
VVolfg.  Menzel.  Stuttg.,  1836,  8 vol.  ln-8. 

Soi  18  Histoire  de  la  lUlératurc  allemande,  d’après 
la  5*  édition  de  Heinsius,  par  MM.  Henry  et 
ApITel,  avec  une  préface  de  M.  Matter.  ParU, 
Brockhaui,  etc.,  i83o,  lu-8. 

80115  Der  deutschen  LcIkui,  Kunst  und  VVissen 
lui  MUtelallvr,  von  J.-G.  Rûschlng.  BresUtu, 
1817,  3 vol.  ln-8. 

Soi  16  Horm.  von  der  Hardt  ,hls(oria  llteraria  re- 
Airmaüonis.  Francof.,  1717,  In-fol. 

S0117  Anllqua  liicrartim  inoiiumcnta  autograplia 
LuUktI  alionuuque  celcbrlor.  virorum,  1517- 
1586;  edente  von  der  IUrivt.  fn*M«sc.,  1690-93, 
3 vol.  pfU  ln-8.  — Voir  le  ip  308x3. 

30118  Obvervalions  historiques  sur  la  littérature 
allemande,  par  un  Français  (L.-Théod.  Héris- 
sa 
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sani),  nouvelle  Witlon,  suivie  de  remarques  sur 
le  ihéâlre  espagnol,  par  le  baron  de  Cronegk  et 
de  quelques  lettres  sur  LelbnlU  et  sur  Gessncr 
(SIrasbourç),  >l8i,  pet.  In.«.  de  si4  pp.  et  i f. 
pour  la  Utile.  (Une  autre  ddjtlon,  sous  la  nrfme 
(laie,  n’a  que  lo-j  pp.)  — Autre  édlU  Batisbonne 
(Paris),  n8s,  in-n. 

Soup  Zur  Geschlchtc  der  neueren  schonen  Llltc- 
ralur  In  Dcutsland,  von  11.  Heine,  l’arli,  i8J3, 
a vol.  In-ia. 

Soiao  Rapport  fait  4 l’Inslltut  sur  l’élat  actuel 
de  la  littérature  ancienne  et  de  l’hlslolre  en 
Allemagne,  par  Ch.  Vilicrs.  Amslerd.  et  Ulpt., 

v8oo,  ln-8.  .VI  1 

30IS1  Adaml  Boeoaini  arclic®  horulae  succesivæ 
de  latlno-carnlolana  llteralura,  ad  latin*  jingu* 
analoglam  aeeoinmodata.  Pileni.,  i584,  in-8. 

Soisa  Gescblchle  d.  Wlssenschallen  in  d.  Mark 

Brandenburg hls  in  onde  der  i8*  Jahrh.  -, 

von  J.-K.-W.  MOIisen.  Berlin,  iqSi-êS,  a vol. 

ïoiaS  tu  Prusse  littéraire  sous  Frédéric  H,  par 
Denina.  Berlin,  1791,  3 vol.  ln-8. 

3oia4  Beknopte,  Gesebiednls  per  lettem  en  weten- 
sehappeii  In  de  Ncderlanden,  etc.  — Histoire  de 
la  littérature  et  des  sciences  dans  les  Pays-Bas, 
depuis  les  premiers  temps  jusqu'au  19*  siècle 
(en  hollandais).  La  ffage,  i8aa,  a vol.  |n-8. 

3oia5  Histoire  abrégée  de  la  littérature  et  de.s 
sciences  dans  les  Pays-Bas,  par  M.Van  Kampeu 
(en  hollandaU).  /u  //«»r,  i8ai-an,  3 vol.  ln-8. 

SoiaO  Précis  de  l’histoire  littéraire  des  Pays-Bas, 
par  M.  Mail.  SIegenbeck,  trad.  en  français  par 
J.-H.  Lebroeguy.  Gand,  1807,  ln-18. 

3oia7  Essai  sur  l’histoire  de  la  littérature  néer- 
landaise, par  J.  do  S’ Gaav^weïai.  Jmtterd., 
1830,  ln-8. 

3oia8  C.-R.  Hermans,  Introductio  In  noutlam  rel 
llierarlæ  proslncl*  Brabantic  scptentrlonalis. 
iMgd.-Balav.,  1834,  ln-8. 

J»§Ukm. 

30149  An  historical  sketch  of  the  progre»  of 
knowledge  In  England,  from  the  conversion  of 
tlie  Anglo-Saxons  to  the  end  of  the  reign  of 
Elizabeth,  by  James  G.  Barlace.  London,  1819, 

9oi*ig*  Histoire  critique  de  la  tittérature  anglaise, 
depuis  le  règne  d’ËUsabetta  Jusqu'au  ig*  siècle, 
édiU,  par  M.  L.  Mézlères.  Pari$^  Àllouard^ 
i8Ai,3  vol.  tn-S.  (i**édiu  i834.) 

30150  Trcaüse  on  the  progress  of  lUeraturc  and 
Us  cffccls  on  society,  Includlng  a sketch  of  cii- 
gUsh  andscotüsb  llicrauirc.  £dinè.,i83k,Mi^. 

SoiSi  LUerary  anecdotes  of  the  eighteentb  cen- 
tury,  by  Nichols.  London,  i8n*i0,  lovol.  ln-8. 

8oi3a  Illustrations  of  tljc  lltcrary  hlstory  of  the 

olghleenth  century by  tbc  saroe.  London^ 

1817-31,  fl  vol.  ln-8» 

3oi33  Observations  on  the  State  of  historical  llie- 
rature  aud  ou  the  Society  of  antiquarles,  and 
other  Institutions  for  Its  advancenicnt  In  En- 
gland...,  by  Harris  Nicolas.  Lond.,  i8So,  ln-8. 

Domewuirk , Suède,  Itlande. 

3oidA  Runica,  sou  danlea  littcrâUira  antiquiss. 
inci  retldila,  opéra  Cl.  WoBun.  HafnitF^  16M, 
m-fol.  — Voir  les  n**  37345,  30005  cl  sulv. 


3oiS5  Histoire  de  la  littérature  en  Danemark  et 
en  Suède,  par  X.  Marmler.  Paris^  i83g,  ln-8. 

Soi  30  Notice  sur  la  littérature  et  les  bcauv-arts 
en  Suède,  par  Marianne  d'EbrenstrOm.  Stockh.^ 
t8'jfl,  in-8. 

301S7  Halfdani  Fjnabi  historia  iUteraria  IslandUe. 
Ilaunitr,  1786,  in-8. 

Bohdme,  Btmgrie,  Riufir,  Folegue,  etc. 

30138  J. -P.  Kohui  introductio  in  bistoriam  liller. 
Slavorum,  etc.  Ationatitr^  1739,  ln-8.  — Voir 
les  n**  11393  et  suiv. 

3oi3o  Histoire  de  la  langue  et  de  la  littérature 
des  Slaves,  Russes,  etc.,  par  EiCHHOFr.  Paris ^ 
1839,  >0^* 

Soi 40  Rochmischc  ond  Mâhr.  llieralur  (von  Joe. 
Dobrowsky).  Prag.^  1779-84,  8 vol.  ln-8.  — 
Voir  le  n*  ii443. 

3oi43  Conspectus  rcipublicse  littcrarlar  in  Run- 
garia,a  P.WALLAZKT,edUlo  altéra.  BudtOy  1808, 
ln-8. 

30143  Hlstory  of  russian  litcralure,  wiüi  a lexlcon 
of  rusHîaii  autbors,  by  I)'  F.  Otto,  translaled 
by  G.  Cox.  Oxford,  i83g,  ln-8. 

30144  Essai  sur  l’histoire  llltérairc  de  Pologne, 
par  D.  (J.-B.  Dubois),  Berlin,  1778,  ln-8.  — 
Voyez  le  n"  3og84. 

30145  Vinc.  Kaldubeck,  ein  hlstor.-crit.  Beitrag 
zum  slav.  lltcralur;  am.  d.  Potonis.  von  Soi.  G. 
Lindc;  nebst  d.  hieher  gehOr.  SchriQco  der 
Bisch.  PrazmowskI,  StarosL  Ciacxl,  der  Um. 
Knowacky  léCiewcl;  von  Jos.  Max.  Graf  Osso- 
linskl.  tfarsehau,  1833,  in-8.  |K>rte.  et  carte. 


Peuptei  9rienUmx,  Jfriquê,  etc. 


80140  J.-H.  HorrnvGEin  nromptuarium,  sire  bibllo- 
theca  oricnialls.  Ueiaelb.,  1 A58,  in-^ 

80147  Dissertation  sur  la  Huéraiure  orientale. 
Ixtnd. , Emsly,  1 77 1 » i n-8. 

Soi  48  Allgemen  Gescbichte  d.  morgeotand.  Spra- 
chen  uiid  LitcraturnobstSchrif(-f>cschichte,von 
Sam.-Frid.-Gauth.  Wahl.  Leipzig,  1784,  ln-8. 

3oi4g  Leiteratura  turchesea,  dl  Giarob. ’roMomn. 
Venezia,  1787,  3 vol.  in-8. 

Soi  50  Quadro  delta  storia  letteraria  dl  Anaeola, 
per  PI.  Sukias  Soval.  Ventzia,  183g,  in-8. 

3oi5t  Vcrsuch  einer  Gescbichte  der  annenlscben 
LUcratur,  nach  den  Werken  der  Mechitaristen» 
von  K. -P.  Neumann.  Ieinz.,i836,  in-8. 

3oi  53  lieber  georgianischc  LUteratur...,v(m  Fr.-C. 
Aller.  Vienne,  De  Tratiner,  1798,  in-8. 

Soi  53*  Gescbichte  derschoenen,  etc.  Histoire  de 
la  littérature  en  Perse,  avec  un  choix  des  meil- 
leures pièces  de  deux  cents  poètes  persans,  par 
Jos.  de  HAMMca.  Vienne,  1818,  in-4. 

Soi  53  Histoire  de  la  littérature,  hindou!  et  hin- 
doostani,  par  M.  Gaacra  de  Tassy.  Paris,  1889% 
gr.  in-8.,  tom.  I". 

Soi  54  I>eUeratura  de’Numldi,  memoria  delP  abb. 
de  Torres.  Venezia,  178g,  In-4. 

3oi55  De  la  littérature  des  nègres,  par  H.  Gré- 
goire. Peris,  1808,  ln-8. — (>l  des  colons  contre 
l'ouvrage  précédent  (par  Tussac).  Paris,  iSio, 
ln-8. 

(rour  l'hiftoirr  |»irtieulièrf  d»  il«  leltr««  d«  chtqv» 
voï«s  li'i  n.  sosst  «t  tuivuaU-) 
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C.  Histoire  des  Langues  ; Diplomatique  ou 
connaissance  des  écritures. 

{Voir  le*  o.904Set«aif..Ms7-3a,t933S«ss,>9CSiel  lalv.^A  b 
riKiiear  oa  poarnUl  peot^éu*  porter  dwu  celte  •eclion  le« 
ceiel.  des  manaKHls  *1  **»l  mieux,  selon  nous,  le» 
laisser  à câto  de  ceux  de*  Urre*  Iraprlmcs,  et  cela  d'auUm 
mleox  que  aourent  nn  caUlogoe  coaUenl  et  les 

BMsuacrits  et  le*  iœprlm**.) 

SoiSS  Traité  de  la  parole,  langues  et  écritures, 
contenant  la  stéganographle  Impénétrable,  avec 
tout  ce  qui  concerne  les  encres,  les  cachets, 
etc.,  par  Comlers  d'Ambrun.  Bnuctlla,  1691, 
In-is. 

30157  Herm.  Heno,  de  prima  scribendi  origine, 
etc.  Trtÿ .-ad-Rhen.y  1738,  ln-8, 

3ei58  Naturs  et  scripturæ  concordia.  tipiia, 
1753,  In-A,  (Article  WaciiTm.) 

8oi5o  T^.  Bangll  cteluni  Orlentis  et  prlscl  mundi 
triade eacrcllatlonum  litter,  repræsentatum,  seu 
eiercltattones  de  litteris  antiquls.  üauiKiie, 
1657,  ln-8.  Og. 

I0160  Conjectural  observations  00  tbe  origins 
and  progrès.  ol  alpbabctic  wrltlng.  Lond,,  177a, 
ln-8. 

3oi8i  Asvu's  origin  and  progress  of  wrltlng. 
Lond.,  iSoS,  ln-8. 

SoiBa  Verglelcbungs-tafein  der  Schrldarten  vers- 

cliledcner  Vorlker Tableaux  comparatifs  de 

l'écriture  de  dlITérents  peuples  dans  les  temps 
passés  et  actuels,  par' Cbr. -Wllh.  Butiner. 
Gélllngm,  Dieterich,  1771-79,  a part.  ln-8.  flg. 

Solda*  Aperçu  de  l'origine  des  diverses  écritures 
de  l'ancien  monde,  par  J.  Kupsotb.  Parli, 
i83a,  ln-8. 

30163  De  Pbomlcum  literls,  seu  de  prisco  latins 
et  grscs  Ilngus  charactere,  ejusque  antiqua 
ori^ne  et  usu,  Gull.  Postello  auibore.  FarU., 
155a,  ln-8. 

30168  3.  Rxisoldi  historia  grscarum  et  latloarum 
lltlerarum.  Etona,  1 75a,  ln-8.— Voir  le  n’Soaoo. 

30165  Dello  serivere  degli  antlchi  Romani,  dlsseï^ 
uzione  accad.  dell'  abbate  S. -A.  Morcelli. 
Milano,  i8aa,  in-8. 

30166  Job.  Leon.  Frisch,  origo  cliaracterls  ala- 
vonlel,  vulgo  drulici,  etc.  Bonlini,  1737,  slve 
1738,  io-8. 

30167  Ger,  Meerman  et  doctorum  virorum  ad  eum 
eplstolæ  atque  obaervaliones  de  cliarts  vnlgaris 
seu  Unes  origine,  edidit  Jac.van  Vaassen.tfags- 
Comitum,  1767,  ln-8.— Voir  le  n°3oa33. 

30168  Historical  account  of  tbe  substances  which 
bave  been  used  to  describe  erentsand  to  convey 
ideas,  from  tbe  earllest  date  to  tbe  Invention  of 
paper,  by  Uatliias  Koops.  Lond.,  1801,  ln-8. 

3oi6g  Essai  sor  l'hlslolre  du  parchemin  et  du 
vélin , par  M.  Pnesor.  Parti,  181a,  ln-8. 

30170  U.-F.  Kor»,  palamgraphla  critica,  aut  taeby- 
graptaia  veterumeiposiuet  niustrau.3fniiA«a>if, 
1817,  a vol.  in-8.,  et  ubL  In-foL 

30171  U.-F.  Kopp,  de  dilBculIate  interpretandi 
ea  qus  aut  vitlose  vel  subobscurc  aut  alicnis  a 
sermone  literls  sunt  scripta.  Manhemii,  1839, 
a vol.  ln-8. 

30173  Jac.  Gohost,  do  usu  et  raysteiiis  nolarum 
liber.  Paris.,  i5to,  in-8. 

30173  Jn.-B.  Posta,  de  fiirtlvls  lllteraruni  notis. 
.\capoti.  160a,  In-fol. 
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301 78  D.-P.  CASPEnnsa,  alpbabetum  ilronlanuni 
Paris.,  1787,  In-fol. 

30175  Christ.  Brcithauptl  ars  decUralorla  ; prs- 
mlssa  est  disqulsitio  historica  de  variis  modiv 
occulte  scribendi.  nelmstad.,  1737,  ln-8. 

30176  Dav.-Am.  ConradI  cryplographia  denudala 
slve  ars  declfrandl  scripta  occulta.  Lagd.-Baiao  ' 
1739,10-8. 

30178*  Court-band  restored,  or  tbe  sludcnt's  as- 
sistant In  reading  oid  deeds  and  charters,  witli 
an  appendix,  conlaining  tbe  anclint  names  of 
places  in  Great-Brltatn  and  Ircland.  by  A. 
Wright,  6“  edit.  Lond.,  i8aa,  ln-8. 

80177  De  atramentls  cujuscunque  generls  opus  In 
sex  descriptiones  digesliim,  auctore  P.-Mar. 
Canopario.  Londini,  1660.  (réimpr.  8 Rolterd. 
1718),  ln-8. 

30178  J.-Casp,  Gatterer,  elementa  artis  diploma- 
ties univcrsalls.  Gottinga,  1765,  ln-8.,  avec 
ta  pl.  (premier  vol.  d'un  ouvrage  qui  n'a  pas 
été  achevé.) 

30179- epitome  artis  diplomaties,  editio  nova  et 
compl.  cura  Corb.  Gàrtner.  Salisburgi,  1806 
gr.  ln-8.  (On  a du  même  auteur  : Abrissdtr  Di- 
plomaiik.  GOtt.,  1798,10-8.,  avec  la  plancb.— 
Praki.  Diptomalik.  GOtt.,  1799,  |n-8.  lig.) 
80180  Artis  diplomaties  prims  Unes,  In  usum 
audltorum  duxlt  Jcr.-Jac.  Oberlinus.  Argentor.. 
1788.  pet.  ln-8. 

30181  J.  .MiBiLLos.de  re  diplomatlca,  cum  suppl. 

Paris.,  1709,  a vol.  In-fol. 

Soi  83  B.  Gcaiiou,  de  veteribus  regum  Francorum 
diplomaübus  dlsccptaUones,  Paris.,  1703. 3 voL 
ln-13. 

80183  J.  Fontanlnl  vindlcls  antiquoruni  dlplo- 
malum  adversus  Bartii.  Germonii  disceptailo- 
nem  de  veteribus  regum  Francorum  diploma- 
Ilbus.  Ronut,  1705,  iii-8. 

30188  Histoire  des  contestations  sur  la  diploma- 
tl(|Uc,  avec  l'analyse  de  l'ouvrage  composé  par 
le  P.  .Mablllon  ( par  RagnetJ.  Paris,  1708,  In-ia. 
30185  Istorla  diplomauca,  ec.,  da  Scip.  Happei. 
Manlooa,  1737,  In-S. 

80186  Noüvaso  traité  de  diplomatique,  par  deux 
religieux  bénédictins.  Paris,  1750,  6 vol.  ln-8. 
S0187  Dan.-Eberh.  Bsaiscn  davis  diplomatlca. 
Hanowrte,  1756,  ln-8. 

Soi88Chronlcongotwlcense,  aucLBassuio.  1783. 

1 tora.  en  a vol.  In-fol. 

80169  d.-Ludol.  Waltheri  lexicoo  dfplomaticum. 
Gollingir,  1785,  In-foL 

30190  DlcUonnaire  de  diplomatique,  par  D.  de 
Vaises.  Paris,  1778,  a voL  In-S. 

80191  Diplomatique  prSUque,  par  La  Moma,  avec 
le  suppl.  Metz,  1765^73,  a vol.  ln-8.  flg. 

3019a  L'archiviste  français,  par  BArrmexar.  Paris, 
1775,  ln-8.  flg. 

Snig3  Istiiuzlonl  diplomallchc,  di  Angelo  Fuma- 
galli.  srfhnvo,  i8oa,  a voU  ln.8.  flg. 

30198  Afisctllanea  meist  dlploraallschen  Inhalts, 
von  Cr.  MiHxasT.  Xurewth.,  1795,  ln-8. 

80195  UeberBttrherbandten  Khriften  Olicrhanpl, 
von  A.-F.  Praima.  Brtang,  1810,  ln-8. 

S0196  F.- A.  F.bcrt , sur  tlandschrlficnkunde. 
Ltipzig,  1835-37,  a part.  üv-8.  (La  a*  parL  est 
un  Catalogue  des  manuscrits  de  la  bibliothèque 
de  Wolfcnhailel.J  Cet  ouvrage  fait  suite  an  Die 
BlUnng  des  BiUioikekars  du  même  auteur. 
3«  édit.  leipzig,  i8ao,  ln-8. 
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30191  Élémenu  de  jyléognphie,  par  M.  Naulls 
de  Win-LK.  Parù,  Imifrim.  roy.,  18S8,  5 vol. 

30^8  Paléographie  unlveracilc,  par  M.  SiLvasTae, 
avec  des  ci^lcalions  par  MM.  Chanipolllon. 

Pan».  18S9,  gr.  In-fol. 

Soi  99  PaUwgraplila  grxca,  a Uern.de  MOSTrAtcos. 
Paris.  ^ 1108,  lii-fol. 

80900  Ph.  Ali.woob'5  lltcrary  anllqulties  of  Grcccc. 
lond.,  1798,  io-a. 

Soüoi  Nie.  ScHOw,  rharta  papyracea  graece  scrlpla 
niusel  borgiani.  Rotiur^  1788,  in-S. 

30901*  ('.ople  figurée  d’un  rouleau  de  papyrus 
Irouvé  i Thibes,  accompagnée  d’une  notice  par 
J.-M.  Cadct.  Paris,  i8o.>,  In-fol.  obi. 

305iôi>’  Copie  figurée  d’un  .rouleau  de  papyrus 
trouvéen  Égyple...ejpliquéparM.  de llAiiiiEii. 
yiesmne,  i8ja,  ln-4.— Voir  lesn"*  Soüoi  cl  sulv. 

309m  G.  SETFrsaT,  liellragc  rur  kentnissder  l.lt- 
Icratur,  Kunsl,  Mythologie,  und  Gescblchie  des 
altcn  Ægypieiis.  Iripzig,  i8afl-ûi,  7 cahiers 


Handschiften  der  ôffcoll.  BibUolhrk  zu  Bam- 
berg, mit  eincB  Glossar  vcraheier  lateinischer 
\V6rtcr....  von  H.-Je  Jaeck.  Leipzig^  iS33-30, 
5 cah.  In-fol.  flg. 

Soaià  Rec.ibil  de  sceaux  du  luoycn-âge,  dUs 
sceaux  Parité  >770»  Jn-4- — Voir  les 

n**  gyfi.lj-ao.) 

3oii5  DiblioMca  universal  de  la  polygrapbla  e»- 

Îiaflola,  i>or  Christ.  Kodbigvbz.  Uadrid^  17389 
n-lb). 

3oai8  Paleografia  cspaAola,  por  Esl  de  Ttabekos 
y l’ando.  MadritU  hi-A. 

301217  Esctiela  palcographica,  por  ADdrezMs&»o. 
Madrid^  1780,  In-fol. 

30-.U8  IsoGRAPHix  des  hommes  célèbres.  Pmris^ 
3 vol.  gr.  In-û.  (avec  un  suppléuienl.) 

3oaiQ  Uainsnantography.  Lond.,  1788,3x0!.  \a-H. 


D.  Histoire  des  Sdoncos  et  des  Arts,  et  celle  des 
Invenlious  et  découvertes. 


in-ft.  fig.  , 

SoîoS  Paplrl  greco-cglzj  ed  allrl 
menti  del  musco  dl  Cortc,  iradotli  cd  illustra  il 
da  Glov.  PmtETnni.  lïcnno,  i8a6,  gr.  In-â. 
80908  Paplrl  grcco.egiil  dl  Zoldc,  del  museo  dl 
Vlenna,  llluslratl  da  A.  PETaon.  rorfno,  1828, 


30905  Papyrl  gr«l  taurlricnsl»  musel  xgyplll, 
edill  ab  A.  Peyro».  Taarini,  1896-97,  ln-4. 

30905*  Paplrl  grecl  del  Museo  brltaniilco,  c délia 
blbllol.  vatlcana,  trad.  da  A.  Pinraoa.  i84i , iu-A. 

309oC  Lctlres  de  IlEi  vTas  3 M.  Lclronne  sur  les 
papyrus  bilingues  et  grecs...  Ugdt,  i83o,  ln-4.. 


et  atlas 

302oO*  1/  artc  dl  conoscere  V el4  de’  codicl  lailnl 
e<l  luliani,  da  Glov.-Chr.  Tsoioeixi.  B^logna^ 


i7j6,  In-Û.  . , 

30S07  I papifi  diplomalicl  raccolti  cd  lllustratl 
dair  abb.  Mabikl  /tomn,  i8o3,  iii-fol. 

30Q08  Cudicc  diploinailco  saut’  ambroslano.  Jf/- 
lano,  i8or),  lu-4.— Voy.  len««5376. 
lU*  CwUcTM  dr  chuiuc  Myi  lOQt  placé»  à ThÉ»- 

i«rr«  du  pal*  au(|uel  U»  «ppArUcnucat.) 

30909  Paléographie  des  classiques  latins,  d’après 
les  plus  beaux  manuscrits  de  la  Ulbliotliéque 
rovale  de  Paris,  recueil  de  hc-simllc  accomjra- 
goés  de  notices  historiques  et  descriptives, avec 
une  Introducllon  par  Id.  ChampolUoii-Figcac. 


Paris,  1837,  ln-4. 

30910  Charte  latine  sur  papyrus  d’Egypte  de  I an 
876  (publ.  par  M.  CnAiiTOiJ.ioiv-Kigeac).  t8S3, 
1 1 fcuilles  llthogr.—  Charles  ladites  sur  papy- 
rus du  6«  siècle,  publiées  par  le  même.  Paris, 
18S7,  4 pp.  et  8 feuilles  lllliogr.  — Autre, 
3*  fasc.  1840,  i4  PP-  et  17  feuilles  llütogr. — 
4t  et  5*  fasc.  Chartes  latine,  franç.,  en  langue 
méridionale,  1841,  li  feuilles. 

30911  Grammatograpltic  du  g*  siècle,  lyp«  calli- 
graphiques lirésde  la  Bible  dcCharlcs-le-Cbauvc, 

manuscrit  de  la  Illbllotltèquc  royale,  par  J.-B. 
Jorand.  Paris,  1837.  In-fol.  cl  ln-4.,  avec  65  i>l. 

30919  Essai  sur  la  calligraphie  du  moyen-âge  et 
sur  les  ornements  des  premiers  livres  d'heures 
imprimés,  par  E.-II.  l-anglois  du  Pont-dc-l’Ar- 
che.  Ilouen,  l849,  tn-8.,  avec  16  pl.  — Voir  Ira 


IV  9537-9439.  , M . 

,30913  Vide  Aliihübclc  utid  gatiic  Sclirif-Musier, 
top  VIII  Ms  zuni  XVI  Jahrltutularl,  aus  dco 


(Oq  • placé  en  télé  de  rti»fine  hnnehe  «le»  Scieece*  et  de» 
Art»,  letir  huloira  particolJére-) 

30290  Con.sidéraiions  stir  les  révolutions  des  arts, 
par  de  Méhègan.  Parts,  1755,  in-is. 

30221  A view  of  the  arts  ami  sciences,  from  the 
earliest  tlmes  to  tbe  age  of  Alexander  UieGrcat, 
by  J.  Baanlsier.  /.ond.,  1785,  ln-8.  — trad.  en 
français,  sous  le  titre  de  roA/eatt  des  JrtSf  etc. , 
par  Roulard,  1786,  (i>-i9. 

30222  Histoire  des  progrès  de  l'esprit  humain  dans 
les  sciences  naturelles,  les  Micnccs  iotellcc- 
tuclles,  les  sciences  de  l’hisloiro  naturelle  et  les 
sciences  exactes,  par  Saverien.  Parfs,  1775, 
d vol.  in-8. 

30223  Prospetto  storico  ûlosofico  delle  vicende  c 
progrès^  delle  scienze,  arti  e cosuiml,  dal  sccolo 
XI  al  XVIII,  opéra  del  conte  Eenaouel  Bava. 
TdrinOy  1816,  5 vol.  in-8.. — Voir  les  n**  3oo5éj 
et  30072. 

S0223  Nouveau  dictionnaire  des  origines,  inven- 
tions et  découvertes  dans  les  arts,  les  scieuce%, 

• etc.,  par  Fr.  Noël  cl  Carpentier,  revu  par 
Puissant  fils.  Par»!,  i833,  ou  i83o,  A vol.  in-8. 

30225  DicnojixiraB  des  découvertes,  Inventions, 
etc,,  de  1780  k 1820.  Porfz,  1822-24, 17  vol.  ln-8. 

30226  Polydori  Vescilü  de  Invcntorlbus  renim, 
lib.  vni.  Amstelodami^  1671,  ln-13. 

30227  G.  PAnctiioi.u  rcruni  memorabilium,  Jam 
ollm  deperditarum  et  recens  Inventarum,  Ub.  II 
AmbergtPi,  i5oo,  2 vol-  in-8. 

30228  G.  Paschli  iractatus  de  novls  Invcnüs,  quo- 
rum accuratiorl  cultui  faeem  pnetulit  antiqultav, 
cdilio  quarta  parle  auctior.  Lfpz/rr,  1700,  ln-4. 

S0220  Recherches  sur  l’origine  des  découvertes 
attribuées  aux  modernes,  par  Dltkks.  Paris, 
i8i2,  2 vol.  in-6. 

30230  Beylrlge  zur  Gescii.  der  Mrfindimgeo,  von 
J.  Beckman.  Leipzig^  1780-1805,  ln-8.,  tom.  I 
ù V. — Trad.  en  angl.  par  Will,  Johnston.  Lond., 
i8i4,  4 vol.  in-8. 

30231  Handbucb  der  Erfinduiigen,  4«  umgearheltrt 
und  verm.  AuQage.  Eiscnach^  1802-22,  12  voU 
ln-8. 

80232  lUccrchc  suite  origini,  scopertc,  invenzioni 
ec.,  daU'abatc  Giadmo  AM.m.  Jfilano,  i8s8-3i, 
5 vol.  hv8. 


PARALIPOMÈNES  HISTORIQUES. 


So-jSS  Vcrsuch,  €tc.,  c'wz-i-rf/re , Essai  pour  dé- 
terminer l'époque  de  l'InvenUon  des  cartes  â 
Jouer,  de  nnlroduction  du  papier  de  cliiiToas,  et 
de  l'invention  de  U gravure  en  boU  en  Europe, 
»>ec  des  mémoires  pour  senir  à rhlsiolre  de 
récriture,  par  Brcllkopf  (en  allemO' 

LeipziÇy  1784-1801,  3 part.  ln-4.  (Le  vol.  a 
été  publ.  par  J.-C.-F.  Hoch.) — Voy.  le  n"o5ofl, 
qui  est  en  partie  la  traduction  de  cct  ouvrage. 

30334  Hechcrchef  sur  les  caries  4 Jouer  (par 
fiitxcT}.  LyoHy  1757,  iii-8. 

30335  Eclaircissemenis  sur  l’invention  des  cartes 
4 Jouer,  par  l’abbé  Rite.  PariSy  1780,  In-ia. 

30338  De  l'origine  de  nos  caries  à jouer,  il/c/;, 
1813,  ln-13. 

303S7  SiKcra’s  researchea  Into  ihc  hlstory  of 
playing  cards.  Ij>nd.y  1818,  iii-4. 

S0338  Notice  sur  i'iii.stolrc  des  cartes  4 Jouer,  à 
ruccasion  des  Mchcrclics  de  M.  Singer,  {lar 
M.  Depping.  ParfSy  1819,  ln-8. 

30^9  Observations  sur  les  cartes  4 Jouer,  par 
M.  Ouchesne  atné.  PariSy  i836,  In-ia. 

3093g*  Etudes  histor,  sur  les  cartes  à Jouer,  prln- 
cl|valcmpiil  sur  les  cartes  rrançaiscs...,  par  M.C. 
Uber.  PariSy  i843,  ln-8,  Bg.  (extrait  des  Mé- 
moires de  la  Société  des  antiquaires.)  — Voir 
«laps  DOire  3*  vol.,  p.  34 1,  9*  col.) 

S034o  Cousiderazioni  Istorlche  di  D.  Abondlo 
Colllna  sopra  1'  origine  délia  bussola  nauUca 
iiell*  Etiropa  c Dell’  Asia*  Foenra,  17(18,  pet. 
Iti'4. 

3034  i De  i'invcntlun  de  la  boussole  nautique,  par 
Fianilnius  Venaiison.  NapteSy  1808,  ln-8. 

3034t  Momoria  siilla  bussola  orientale  letla  ail* 
Eiilversità  ül  Pavia,  da  Glus.  Ilager.  Pavia, 
1810,  gr.  ln-4. 

30943  Dissertation  sur  rorlgine  de  la  boussole, 
par  Azuni , seconde  édition  avec  des  additions, 
suivie  d’une  lettre  du  même  auteur,  en  réponse 
au  mémoire  de  M.  Hagcr.  PariSy  1809,  in-8. 

30943*  l.«ttrc  à M.  le  baron  A.  de  Ilumboldt  sur 
riuveuüon  de  la  boussole,  par  M.  J.  Klaprotli. 
Parity  i834,  lU'8. 

3o94&  Origine  fraiu;a)se  de  ta  boussole  et  des 
cartes  4 Jouer,  par  M.  Rey.  PariSy  i830,  gr.  ln-8. 
(Pour  rbiUoire  dt  l’iavcoUtm  de  navnoMrie,  vor«a  le» 

U.  siiss  et  suifuu.) 


E.  Histoire  des  CniversUés  et  des  diverses  Écoles. 


30945  Caes.  F^gassli  Bolm  lilstorta  Dnivcrsitatls 
parlsiensis,  a Carolo  Magno  ad  anmiiu  180a 
Paris.y  1685,  6 vol.  In-fol. 

30946  Histoire  de  rUniversité  de  Paris,  jusqu’en 
1800,  par  Crévicr.  Pariiy  1781,  7 vol.  ln-19. 

30947  .Mémoire  hbtorique  et  littéraire  sur  le 
Collège  royal  de  France,  par  Cl.-P.  Goujet 
Paris ^ 1758,  3 part,  en  1 vol.  ln-4.  ou  3 vol. 
ln-19. 

30948  Lettre  de  Crevier  4 Goujet.  PartSy  17O1; 
et  Ixïttrc  de  Goqjet  4 Crevier,  au  sujet  du  Col- 
lège royal  de  France.  17O1,  ln-i9. 

S03/I9  Mémoires  hlsior.  sur  la  Faculté  de  médecine 
de  Paris,  depuis  son  origine  Jusqu'4  nos  Jours, 
par  J.-C.  Sabaiier.  Pan'Sy  1A37,  in-8. 

30950  Mémoires  |>oor  senir  4 l'hlHioire  de  la 
Faculté  de  iiiéib'clnc.  de  Monf^>elUer,  par  J. 


661 

Astnic,  revus  et  publ.  par  Lorry.  PoriJ,  1787, 
Ui-4.  • 

30951  Traité  historique  des  écoles  épiscopales  et 
ecclésiastiques,  par  Cl.  Joly.  ParfSy  1O78,  ln-19. 

80959  Histoire  de  l’Université  du  comté  de  Bour- 
gogne et  des  diiïérenis  sujets  qui  Pont  honorée, 
par  NIc.-Ant.  Labbey  de  Bllly.  Besançon^  1819, 

9 vol.  in-4. 

309jS  Séances  des  Écoles  normales.  Paris  y 1800* 
i8oi,  iS  vol.  ln-8.  et  un  cab.  de  fig. 

S0354  Histoire  de  l’Ecole  polytechnique,  par  A. 
Fourcy.  PariSy  1898,  ln-8. 

30955  Jac.  PacciolatI  fasii  Gymnaril  patavlnl,  ab 
annoUniversitalls  primo  ad  1758.  /’urorti,  1757,- 
S vol.  ln-4. — Voy.  le  ii*  80097. 

30958  Fabronli  hlstorla  Academiat  plsanæ.  PisiSy 
1791,  S vül.  in-4. — Voir  le  n»  30084. 

S03.57  De  Gyninaslo  rotnano  et  de  ejtis  professo- 
ribus,  auciore  Jos.  Carafa.  Aemrr,  it5i,  ln-4. 

30938  Slorla  deU*  PntversU4  degllstndjdl  Borna, 
dvUa  la  Saplenza,  da  Fr.  M.  Uesazu.  Borna  y 
1803-8,  4 vol.  in-4. 

30359  Istorla  dello  studio  di  Napoll,  scrltta  da 
Giangiuseppe  OrlgUa.  fiapoiiy  1753-54,  3 v<^. 
lu-4. 

30980  Estatutos  de  Universidad  de  Colmbra. 
i854.  In-fol. 

30961  Àlbciix  rauricæ,  catalogus  professorum  cl 
rcclorum  Academiae  basliecnsis,  cum  ap^ieiidlce. 
BasiUfVy  1778*80,  9 paru  ln-8. 

3O30i*  De  l'Instruction  publique  en  Allemagne, 
par  M.  Cousin.— Voir  le  n*  8897. 

30989  De  Poriglne,  des  progrès  et  de  la  décadence 
des  Chambres  de  rhétorique  éiabllcsen  Flandre. 
— Voir  le  n*  15G07. 

30383  Annales  Academix  loTaoieosIs,  181O-98. 
loeaniiy  10  vol.  lii-4< 

30964 — Academiægandavcosls,  1817-98.  Candatiy. 
19  vol.  ln-4. 

30304*  — Acadcmiæ  Icoüiensls,  1818-97.  teodi, 

10  voL  lu-4. 

So384**  Joan.  Meirsii  Atben»  batavx,  Lugduni’ 
//tf/aeor.,  1895,  ln-4. 

30905  Annales  Acadcniia  lugUuno-batavc,  i8i8- 
i84o.  Lugdy-^Balat.y  181O  et  ann.  scq.,  ln-4. 

30986  Annales  Acadcmiæ  rlieno-traJecUnæ,  aun. 
i8i5-4a  Tng.^i-Hhen,y  ln-8. 

80387  Annales  Acadcmiæ  groninganæ,  ab  atiiio 
i6i5  adami.i84o./t'roaiiip<r,  1817  ctann.seqq., 
ln-4.  — Acta  sccularla  Acadenilæ  groultiganæ, 

X oct.  1814,  edidit  Hcrmannus  Munlinghe. 
(^ninçay  1817,  ln-4. 

30'i88  Oxoula  lUustraia,  by  D.  Loooar.  Oxonii, 
1675,  in-fol.— Voy.  le  n*  iooi5. 

30388*  Cantabrigla  lllustrata,  by  D.  Loooar. 
C^ntabriçiæ  (1888),  iii-fol. 

3ot09  AnL.  WooD,  hlstorla  et  aiuiqullaies  Uni- 
versitatls  oxoniensls.  Oxoniiy  1674,  In-fol. 

30970  EJusdem  athenæ  oionlenses.  /xnut,  1731, 

9 vol.  in-foL 

80371  Gutch's  bistory  and  aatiqoltles  of  tbe  uni- 
versUy  of  Oxford.  Dj’/brd,i7|i,  9 vol.  ln-4.  fig. 

30S79  Histoby  of  the  Unlvei^iy  of  Oxford,  ils 
colleges  and  Ils  public  building  Lond.y  i8i4> 

9 toi.  gr.  ln-4.  fig. 

3097S  Alex,  Chalmer's  hislory  of  tho  coHrgrt'* 
halls,  and  public  hutldiiigs  of  ihe  Unlverslly  o( 
Oxford.  i8iO||9  vol.  tirés  ln-4. 


DI 


G&a  illSTOlRE. 


30374  OxoqU  nitlqua  ^taurala,  by  Jos.  Skelto». 
Oxford^  i8a3,  3 Tolrin-d.  ^ 

30375  Piclas  oxoniensift......  by  Jos.  Skeltor. 

Oxford^  1838,  ln-4. 

30376  J.  Gatcs,  de  aniiquitate  cantabrigifiisls 
Academls  tibd  duo.  lA)nd.y  1578,  in-4. 

30377  Hlstor)’  of  tbe  ünivcrsity  of  Cambridge, 
by  KdOK!  Caetcb.  /.ond,,  1753,  in-8. 

50*178  IHslory  of  Cambrldgp’s  I nherslly,  by  G. 

Dyer.  toitd.,  1814, 3 vol.  l»-8.  ou  tirés  irHt. 
30370  Histoby  of  tbe  University  of  Cambridge,  ils 
cotteges  and  iis  public  buildings.  loiid.,  i8i5, 
3 vol.  gr.  in-4.  flg. — Voir  le  n"  30368*. 

3o38o  The  annals  of  tbe  college  uf  fort  William..., 
by  Tb.  Roebuck.  (Mcutiay  1810,  tii-8. 


F.  Histoire  et  Mémoires  des  Académies  et  autres 
Sociétés  savantes. 


Les  oiémolm  de»  société»  faTtAtet  qui  ne  t'occapest  que 
d’anc  Mule  Kieoce  1001  plaçai  danc  la  aeetton  runaaci^e  k 
oflia  Kien««.  — Ou*  Mriecit  ici  fort  lucoopl^te;  elle  na 
pourrall  être  lrait««  dau*  tonte  ton  étendue  que  dans  un 
ourrage  spet  ial  dont  malbeoreuMment  la  rùdacUuo  cdblraH 
de  très  gnudes  difftcaliés. 

30381  Hcmi.  Coringii  de  antiqulUÜbus  academi- 
cû  disscriaiioucs  VII,  una  cum  ejus  supple- 
mentis;  recognovit  Cbr.-Aug.  Ueumannus,  ad- 
Jccitque  bibliothecam  blstorlcam  acadcmlcam. 
CouingiTy  i7Sg,  in>4. 

80383  Collection  académique,  par  J.  Baa&yâT. 
DfjoHy  1755,  30  voi.  tn-À. 

80383  Bibliothèque  académique,  ou  choix  de  dif- 
férents mémoires  des  académies  françaises  et 
étrangères,  mb  en  ordre  par  A.  Scrieys.  Paris  t 
1810,  13  vol.  in-8. 

8oa84  Opuscoll  seclU  trattl  degU  atti  delle  acca- 
demie,  da  Car.  Amoretti.  AfifMo,  1778, 33  vol. 
ln-4< 

80385  Hepertorium  comroentatlonum  a socle ta- 
übus  litter.  editarum,  secuiidum  ordinem  diges- 
slt  J.-D.  Reuss.  Gottingay  1801,  lO  vol.  In-éf. 

80386  Couronnes  académiques,  ou  recueil  des  prix 
proposés  par  les  sociétés  savantes,  avec  les  noms 
de  ceux  qui  les  ont  obtenus,  etc.,  par  M.  Delan- 
dlnc.  PariSy  1787,  3 vol.  ln-8. 

30387  Histoire  do  l’Académie  françoise,  par  P. 
Pcilisson,  avec  des  additions  par  d'Oiivet,  troi- 
sième édition.  Pnria,  1743,  s vol.  in-i3. 

30388  Recueil  de  harangues  prononcées  par  Blll.de 
l’Académie  françoise,  de  i64o*i783.PAi'f#,  1714- 
1787, 8 vol.  ln-13, — Voy.  les  n*» 

3o38g  Recueil  de  pièces  d’éloquence  et  de  poésie 
qui  ont  remporté  les  prix  de  l’Académie  fran- 
çaise, ano.  1671-1761.  3g  vol.  in-13. 

3o3go  Histoire  des  membres  de  l’Académie  fran- 
çolsc  morts  depuis  1700  Jusqu’en  1771,  i>ar 
d’Alemberl,  Paris,  1787,  G vol.  in-13. 

30390*  Recueil  de  discours,  rapports  et  pièces 
diverses,  lus  dans  les  séances  publiques  et  par- 
ticulières de  l’Académie  française,  1 830-1 8Sg. 
Paris,  F.  Ditlot,  1 8^1-43, 3 vol.  ln-4. 

30391  Histoire  et  mémoires  de  rAr.vnéviiE  des 
inscriptions  et  belies-letlrcs.  Paris,  5o  vol.  ln-4. 

30393  Histoire  ci  mémoires  de  rAcAiiéuic  des 
sciences,  avec  les  suites.  Paris,  i64  vol.  in-4. 

8o3q3  Eioges  des  académiciens  de  l’Académie  des 


sciences,  morts  depuis  i6Ôd  Jasqu’en  1699,  par 
Condorcet.  Paris,  1773,  iii-iQ.  — Les  mêmes, 
continués  Jusqu’en  1770,  par  le  même.  ffrMna- 
teick  {Paris),  1799,  5 vol.  ln-13. 

30394  Histoire  du  renouvellement  de  l’Acadéraic 
des  sciences,  avec  les  éloges,  de  1O99-1740,  par 
Foniencile.  Paris,  1743,  3 vol.  ln-13. 

303gr>  muges  des  académiciens  de  la  même  Aca- 
démie, morts  de  i74i-43,  parDortous  de  Mai- 
ran.  Paris,  1747,  In-ia. 

S0396  Eloges  des  académiciens  de  la  même  Aca- 
démie, morts  depuis  1744,  par  Grandjean  de 
Foueby.  Paris,  1761,  in-13.  Tom.  I, 

30397  Recueil  des  éloges  historiques  lus  dans  les 
séances  de  ITnstItut  de  France , par  le  chev. 
CovisB.  Strasb.  et  Paris,  1819-37,  S vol.  Id-8. 

S0398  Mêvoises  de  l’Institut,  avec  les  suites.  Jus- 
qu’en i843.  Paris,  in-4. 

30399  Rapports  généraux  des  travaux  de  1a 
Société  philomatique  de  Paris,  depuis  son  Ins- 
tallation au  10  décembre  1788  Jusqu’au  ,30 
frimaire  an  tui,  par  Riche  et  Silvestrc.  Pearis, 
1796,  4 vol.  in-8. 

So3oo  Bulletin  des  sciences,  par  la  Société  pM- 
lomaUquc  de  Paris,  de  juillet  1791  à venidee 
an  xiii,  96  n**  en  3 ou  eu  4 vol.  in-A.»  repris 
au  i«»  octobre  1807,  Jusqu’en  i843,  lii-4. 

30301  Précisanaiytiquc  des  travaux  de  PAcadémie 
des  sciences,  beilcs-letlres  et  arts  de  Rouen,  de- 
puis sa  fondation,  en  1744,  Jusqii’B  sa  restau- 
ration, le  3 Juin  i8o3  ; par  le  ly  Gosseaume. 
ihmen,  1814-31,5  vol.  ln-8.  (A  partir  de  l’année 
1804,  il  s'est  publié  annuellement  un  Précis  des 
travaux  de  PAcadémIede  Rouen,  de  format  in-8.) 

30301*  Bulletin  des  sciences  physiques  de  la  So- 
ciété d’Orléans  1810,  7 vol.  lu-S.'— Annales  de 
la  Société  royal9d’Orléans.i8i9-43,  i4  vol.  ln-8. 

30303  HisL  et  Mém.  de  l’Acad.  de  D^oo. 
1769-74, 3 forts  vol.  ln-8. — Nouveaux  mémoires, 
1783-85, 4 voL  ln-8.  (Suppression  de  l’Académie 
en  179S,  rétablissement  en  1797  : Mémoires  de 
l'Académie  de  Dijon,  séances  publiques,  analyses 
des  travaux,  etc.  Dijon,  1798-43,37  paru  ln-8. 

30303  Histoire  do  PAcadémIe  royale  des  sciences, 
bclles^ettres  et  arts  de  Lyon,  par  J.-B.  Duma.s. 
Lyon,  Giherton,  i84o,  3 vol.  ln-8.  ~ Comptes 
rendus,  1817-43,  ln-8. 

30304  Origine  des  Jeux  floraux  de  Toulouse,  par 
P.  de  Caseneuve,  avec  la  vie  de  Pauteur,  par 
Bernard  Medon.  Toulouse,  i059,  ln-4. 

5oSo5  Mémoire  contenant  l’bislolre  des  Jeux  flo- 
raux, et  celle  de  Clémence  Isaure  ( par  l’abbé 
Forest).  Toulouse,  1775, 3 part  en  1 vol.  m-4. 

SoSoO  Mémoires  |>our  sévir  à l’histoire  des  Jeux 
floraux,  par  M.  Poitevin-Pcltavi.  Toulouse,  1814, 
3 vol.  in-8.  ' 

80807  Histoire  et  mémoires  de  l’Académie  des 
sciences,  iiuscrlptlons  et  bclles-leltrcs  de  Tou- 
louse (1781-80).  Toulouse,  1783-90,  4 vol.  in-4. 
— nouvj*l!e  série.  1837-89,  ln-8.,  vol.  1 4 V. 

3o3o8  Histoire  de  la  Société  royale  des  sciences  de 
Montpellier.  1768-77,3  vol.  in-4. 

3a3og  Illsioire  de  l’Académie  de  Marseille,  depuis 
sa  fotidalinn,  en  1736,  Jusqu’en  183O,  par  J.-B. 
Laulard.  Marseille,  1836-39,  ^ vol.  in-8. 

3o3io  Mémoires  publiés  par  l'Académie  de  Mar- 
seille. MarseUle,  1783-1830,  13  vol.  in-8. 

3(v3 1 1 Mciiiuircs  de  la  Société  d’émulation  de  Ona- 
hrai,  1819-431  CâMbrn/,  lu-8. 
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)o9ia  Mémoires  de  la  Société  des  et  des 

arts  de  Lille.  1819-Û2,  ln-8.  • 

3o3i3  — de  l’Académie  royale  de  Mets.  i8i7-ét- 
in>8. 

3o3t3*  — de  l’Académie  royale  de  Nancy.  t8i9-éOi 
10  vol.  ln-8. 

3o3i/|  Mlsccilanea  plillosoplilco-malhemallca  So- 
cieUlistaurlnensls.  Augusta-Taurinorum^  I7^9i 
5 vol.  liî-4. 

303i5  Mémoires  de  1'ACAOéniE  des  sciences  de 
Turin,  aiin.  i78ii“i83a>  àa  vol.  In-û. 

3o3iC  Atil  délia  Socielà  pairiotica  dl  Milano,  dl> 
retla  ail’  avanzamento  dcll’  agrlcollura , délie 
arti,  e delle  manlfaUurc.  MiianOy  i783-o5,  3 vol. 
In-A. 

30317  Memoris  di  luateniallca  c fislca  dellaSocleli 
Ualiana.  Ferona^  i78‘j*i8i8-fto,  éA  part  ln-4. 

30318  Saggl  sclenliflci  c leltcrarl  dell’  Accade- 
mla  dl  Padova.  Padova^  1786-94,  3 tom.  A vol. 
In-A.  6g.  —novt  saggl.  TadoM,  1817-38,  In-A-i 
tout  I-V. 

3o3ao  Meniorle  dcl  Iniper.-rcgale  IslUutodcl  regno 
lombardo - venoziano.  Milano^  tipogr.  rctjiay 
In-A.  (l«e  5*  vol.  est  de  1&S8.) 

3o3ui  Atll  e memorle  Inédite  dell’  Accaderola  dcl 
Goiento , piibldicate  da  Targlonl  Toizbtti. 
fïorenre,  1780,  A vol.  Iihâ. 

3o3aa  Attl  dell’  I.  R.  Accademta  délia  Crusca. 

Firenre,  1819-29,  3 voL  in-A. 

30323  Memorle  Islorieo-crlUcbe  dell'  Accademia 
de’  Lhicel  c del  principe  Fcd.  Cesi,  raccoltc  c 
scrlKc  da  Batd.  Odcscalchi.  JiotMy  i8o6,  In-A- 
So32A  SAOGidi  dissertazionl  accadem.  lette  nclla 
Accademia  di  Corlona.  t755-9i,  10  vol. 

iu-A. 

3o32A*  Memorle  per  seirlre  alla  storia  délia  ro- 
iiiana  Accademia  dl  S.  Luca,  compilate  da  H. 
Missibihi.  fîmmi,  1828,  tn-A. 

3o3a5  De  Bo.ionieiisi  sclenüarum  Instltuto  alquc 
Academia  comroentaiil.  Bononiat  i7Si-9t« 

7 tom.  en  lo  vol.  In-A. 

8o3ari*  Memorle  dell*  Insütulo  nationale  Ualiano. 

Boioçna^  1806-9,  ^ vol.  in-A. 

30326  Gll  aui  deir  Accademia  delle  sdenze  dl 
Siena,  detta  de’fislocriUci.  5tena,  1761-81,6  vol. 
In-A. 

3o3q7  Mcmorlas  de  la  real  Academia  de  la  hlstorla. 
Hadrtd,  1796-1832,  7 vol.  gr.  In-A- 

30328  Memorias  da  Academia  real  das  sclencias 
de  Lisboa,  desde  1780.  Lfshoa,  1797-1831, 

1 1 vol.  pet  In-fol.  — Mcmorlas  cconoinlca%da 
.Academia  das  8Clcnclas.Liifroo,l769-i8i5,5  voL 
In-A.  — Mcmorlas  de  imeratura  portugueza. 
Lisboa,  1785  1812,  8 vol.  In-A.  — Memorias  de 
agrlcultura,  1787-92,  2 vol.  In-A. 

30329  Acta  helvetlca  physico-raathematica,  etc. 
Basiûir,  1751-87, 9 vol.  pet.  In-A.  (Le  9*  vol.  est 
le  premier  des  .Vova  aeta.) 

30329*  Mémoires  de  la  Société  des  sciences  phy- 
siques de  Lausanne,  années  1783-89.  Lausanaf, 
178A-90,  S vol.  lu-A. 

30330  Acaucmia  cæsarea  naturæ  curlosorunt 
Lipsia  et  yorimbtrga,  1O70-18A0,  60  vol.  In-A. 

30331  Mémolrcsde  l’Académie  de  Bohême. 

1773-8A , 0 vol.  lti-8,  — J^ulle,  i"8j-88,  A vol. 

— nouveaux  mémoires,  1791-09, 3 vol.  |n-A. 
— autre  suite,  180*1  .'1  i8»3,  A vol.  ui-8.,en  allû- 
mand.  (celte  collcelion  a été  continuée.) 


50332  CoMMBiiTAïui  SoclcUüi  sctcDtiarum  gouiii' 
gensis.  1752-18A1, 37  voLin-A.  * 

30333  Histoire  de  I’Acadêjiie  des  sciences  et  beltrs- 
letlrcs  de  Berlin.  1 7x0-1 8A2,  77  vol.  In-A.  (Le 
vol.  de  18A0  a paru  eu  18A2.) 

3o33A  (aussi  au  u”623i^)  Travaux  des  membres  de 
la  ^clété  des  naturalistes  de  Berlin  (en  alle- 
mand). Ber/in,  177^^1829,  i5  vol.  iu-8.,  et  9 vol. 
in-A.  (Au  mot  BEscafjTiotsoiiN.) 

3o335CommenlarilSoclelatisphilologic«llp$lensiK, 

cur.  C.-D.  Beckio.  Lipsitr,  1801,  ln-8.,  tom.I-lN . 
3oSS6  Hlstorla  elcommonlatiunesAcadeoilæclcc- 
toralis  scieullarum  cl  clegantiorum  litter.  Tbeo- 
doro-Pa]atluæ.ifiiNAcmit,i766'9A,7ton].  11  vol. 
In-A.  fig. 

30337  Abhandlung  der  Bayersclien  Akademie , 
c*ett~à-<iire  Mémoires  de  l’Académie  de  Bavière. 
Munich,  1763-70, 10  vol.  liv-A.  — nouveaux  mé- 
moires. 1778-89,  7 vol.  In-A.  — nouvelle  his- 
toire, 1778^9,  5 vol.  in-A.  — plus,  année  180A, 

1 vol.  ln-8.,  année  1807,  gr.  In-A.  — mé- 
moires (Denksebrirten)  de  1808  à 18A1, 18  vol. 
In-A.,  le  tout  eu  allemand.  (I.os  derniers  vol. 
sont  divisés  cl  publiés  par  sections.) 

30338  Acta  Acadcrals  elector.  mogunt-erfordien- 

als.  Erfordidc,  1757-61,  a vol.  ln-8.  — ab  aimo 
1776-93.  1779-95,  lapartln-A.— nova 

acta  Academlæ  ciTordieiisls , ann.  1796-1806. 
Brfordicr,  1799-1817,  5 vol.  gr.  ln-8. 

30339  lahrbQcher  des  kœulgl. -|>olylcclilnscbcn 
Instituts  lo  Wien.  ff'iVn,  ln-8.  (Le  iq*  vol.  en 
1837.) 

3o3Ao  Mémoires  de  l’AcADduiB  des  sciences  et 
bellefr-leltres  de  Bruxelles.  1780,  5 voU  lo-A.  — 
nouveaux  mémoires.  1817  à 18A2, 18  vol.  tn-A. 
(Pour  les  mémoires  qui  ont  renimrté  lee  prlx^ 
voir  notre  tome  i*',p.  11.)  . 

SoSAi  AcU  lUterarla  SodetaHi  abeno-traJeetliMB. 

Lugd.-Batavor.,  1793-160S,  A vol.  ln-8. 

3o3A2  Verhandcllngen....  Mémoires  de  ITnstltut 
royal  néerlandais.  Amsterdam  cl  La  Haye,  In-A., 
!»•  classe,  1812-1818,  3 vol.,  cl  1822-25,  3 vol. 
>-nouv.  mémoires,  18*2701  ann.  sulv,,  g vol. 

— 2«  classe,  1818  et  ann.  sulv.  (5  vol.  en  i63i). 

— 3*  classe,  1818  et  ann.  sulv.,  6 vol.  — Com- 
mentationes  Intime,  1820  et  ann.  seq.,  6 vol. 

3o3A3  Phllosophlcal  TBARSAcrtOKS  of  the  royal 
Society  of  London.  iG6^i8A2, 127  tom.  en  i3*J 
vol.  In-A. 

3034A  Phllosophlcal  Trawsactioîis  abridged,  by 
Ixiwihorp  and  J.  Martyn.  London,  17A91 1 ^ 

In-A.  . , 

3o3A5  Abrégé  des  Transactions  philosophiques 
de  la  Société  royale  tic  Londres,  traduit  et  ré- 
dlgé7>ar  Olbelln.  Paris,  1787»  *A  vol.  ln-8. 
3o3A6  Abstracts  of  Uie  paperspriuted  lu  tbc  phl- 
losopblcal  transactions  of  the  royal  Society  of 
London,  from  1800  lo  i83o.  London,  iMu, 

2 vol.  ln-8. 

3o3A7  ARCH*otoou.  Lond.,  1770-1 839^  27  vol.  In-A. 
3oSA8  Transactions  of  ihc  royal  Society  of  lile- 
ralurc.  fAtndon,  1827-S7,  S vol.  In-A. 

3o3A9  Transactions  of  the  asiaüc  Society  of  Grral- 
Brllalii.  London,  182A,  elwn.  sulv.  In-A. 

30350  TRANSAcnoNSofthcCambrldge’splillowiphl- 

cal  Society.  Cambridge,  1821-A1,  7 >»'*- 

30351  Memolrs  of  the  llleran'  and  plillosopbical 

Society  of  Mauchcsicr.  1789-96,  A tom. 

en  0 vol.  gr.  ln-8.  flg. 
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So35a  Transactions  of  tbe  royal  8odety  of  EdlO' 
burgh.  Bdinburgh.  vt88-i838,  iA  vol.  In-â. 

SOS53  Tranaaciions  uf  tlie  Soetriy  of  Üie  atulqua- 
lies  of  ScoUaml.  Bdinburgh^  i7g;i*i8i8-i{3-aS, 

3 loin,  en  5 part.  In-â. 

30354  Prt*e  rssays  and  trannacOons  of  the  Hl- 
ghlaml  Socieiy  of  Si-olland,  to  wblch  Is  pn'fixcd 
an  accouni  of  ihc  Institution  by  H.  Mackeozic. 
Edinbunjh,  1709-1821,  ln-8.,  toiu.  I-V.— new 
seripfi.  Bdinburgh,  1839  ami  foll.  years,  ln-8. 

30J55  Tbansactio.U  of  ihe  royal  Irish  Acadeiny. 
Dublin,  1788  et  ann.  suiv.  19  vol.  I11-4. 

3o3’>6  Méinolrc^i  de  la  Société  royale  do  Danemark 
(on  danois).  <U>penhague,  lya^iôûi,  37  vol. 
ln>3.  f Au  mol  SanirTER.) 

80557  Th.  Bartholinl  acta  mcdlca  et  pbilosophica 
hafiilensia,  aun.i 671*79. 2/n/Rf(r,iG73-&o,  5 loin, 
en  4 vol.  pot.  in-4. 

3o3ü8  Mémoires  de  la  Société  islandaise  des 
sciences  et  de  la  littérature  (en  danois).  1781-97, 
i5vol.  In-8. 

3o358*  Muséum  Scandinave.  Cepenhague,  1799- 
1804,  7 vol.  ln-8.  — Del  skandlnaiiske  lllera* 
turv^îlslubs  skrlver.  Cnjfenhaçue,  iBoA  et  ann. 
sulv.,  lo-8.  (Le  30*  vol.  en  i8i4-  L’ouvrage  a 
dû  être  continué.^ 

8o35q  Mémoire^ de  l’Académie  des  sciences  de 
Suède  (en  sndols).  Stockholm,  1739,  et  ann. 
suiv., 4o vol. in-ê.;  suite,  1780-1840, 0 vol.  in-8., 
non  compris  les  rapports,  ni  les  autres  pièces 
accessoires.  (Au  mot  AcADSinENS.) 

3o30o  Acta  llUerarla  Succiæ,  Upsalls  publlcata. 
UpoaL,  1730-1839,  30  vol.  tn-4.  Ûg< 

So36i  Agadeiiiæ  sclenilar.  petropollianæ  comnkcn- 
taiil  et  aota.  /fnn.,  1736-1843,  79  roi.  ln-4. 

80863  Asiatic  rcsearches.  Calcutta,  1788  et  ann. 
suiv.,  31  vol.  in-4. 

80363  Ancient  Hidlan  Utcraiure,  Illustrative  oftbe 
researebes  of  the  aslatlc  Society  instituted  in 
Ucngal.  London,  1809,  ln-4. 

80364  Tbansactions  of  üie  lUerary  Society  of  Bom- 
bay. London,  1819-33,  8 vol.  in-4« 

80365  VERRANDELiNORit,  ctc.,  mémoires  de  la  So- 
ciété de  Batavia  (en  néerlandais).  Bûicvia,  177O' 
i83g,  17  vol.  in-8. 

8o8M>iTRAifSACTioivs  of  the  Society  of  Philadelphia. 
1 771 , 6 vol.  ln-4.  — of  the  american  pbUosoph. 
Society.  Ibidem,  1818-4S,  8 vol.  ln-4. 

30367  Transactions  of  tbc  Society  instituted  in 
the  State  of  New-Vork  for  tbe  promotion  of 
agriculture,  arts  and  manufactures.  f/etc^York, 
1793-94, 3 vol.  in-4. 

80S67*  Memoirs  of  tbc  american  Academy  of  arts 
aud  sciences  heid  to  Boston.  Bosmn,  1785, 5 vol. 
in-4. 

3o36«  Collection  of  tbc  Massachusetts  hislorical 
Society,  fipsi  sériés,  Boston  , 1793-1809,  10  vol. 
lu-8. — second  séries.  Boston,  i8i4,  lovol.  ln-8. 

5.  Biographio,  et  .spécialenirnt  la  Biogra- 
phie iillùraire  cl  celle  des  artistes. 

A.  Phvgrapliio  générale  anclenneel  moderne,  avec 
({'ioli|iioK  recueils  de  Biographie  si>édaU*. 

(Vntr  n.  .viMlC.} 

3o3ri9  Dictionnaire  historique,  par  Montiu.  Paris, 
1759,  10  vol.  i»-fol. 


S0S70  Dictionnaire  hlstor.  parBATLs.4  vol.  lo-fol. 

80371  Analyse  raisonnée  de  Bayle  (par de  Marsy 
et  Robinet).  Londres,  1755-7S,  8 vol.  in-i3. 

8o3-3  Rem  arques  sur  le  dictionnaire  de  Bayle  (par 
Jolly).  /’artj,  1748,  in-fol. 

30373  Nouveau  dictionnaire  historique,  par  de 
CiiALTKPiÉ.  La  Haye,  1750,  4 vol.  in-fol. 

30374  Dictionnaire  historique,  par  Prosper  Mar- 
CUAND.  ÏAX  Haye,  1758,  3 lom.  en  1 vol.  in-fol. 

80375  Dlclionjiaire  historique,  par  LADVocAT.P«rfa, 
h vol.  ln-8. — nouv.  édition  (avec  le 
supplément  refondu,  mais  sans  la  table).  Paris, 
1831-33  (nouv,  litre,  1833),  5 vol.  lu-8. 

8037C  Nouveau  dlrtioiinaire  hisiori(}ue,parCRAt>- 
i>ON  et  Delandinc.  Lyon,  i8o4,  i3  vol.  tn-8. 

30377  Dictionnaire  historique,  par  de  Fellcr. 
Paris,  1833-35,  30  vol.  ln-8. 

30378  Galerie  historique  des  hommes  les  plus 
célèbres,  par  Lardon.  Paris,  i8o5,  i3  vol.  In-ia. 

80379  Biocraphie  universelle.  Paris,  Mickaud, 
1811,  5a  vol.  ln-8. — Suppléui.  tom.  53-75.  — 
Nouvelle  édition  commencée  en  i8û3,  gr.  ln-8. 

303 80  Examen  critique  et  complément  des  diction- 
naires historiques  les  plus  répandus  (par  A-A. 
Barbier).  Paris,  1830,  ln-8.,  tom.  I«»  (A — J.) 

30381  Btoi;RAt>BiR  universelle.  Paris,  Fume,  1886- 
41,  0 vol.gr.  ln-8. 

8o383  Chalmer'sblographical  Dictionaht.  London, 
1813,  33  vol.  ln-8. 

8o383  ÀiKix’s  general  blography.  London,  1799, 
10  vol.  in-4. 

3o384  Watkins's  biographlcal  dicUonary.  Lond,, 
1807,  ln-8. 

So385  Universal  historical  dlctlonary,  by  G.  Gbabb. 
Lond.,  1825,  3 vol.  in-4. 

8038611  Itbro  degllhuomini  famosl,  per  Pbtraica. 
Rure~PoUiano,  1476,  in-fol. 

30387  Jo.  Boccacii  de  casibus  vlrorum  lUusirium 
liber,  in-fol.  gotli. 

3oS88  Le  temple  de  J.  Doccace,  fait  par  G.  Cbas- 
TEUiN.  Paris,  i5i7,  In-fol. 

80389  OoccAcu  liber  de  mulleribus  Claris.  Vlm4e, 
1473,  In-fol.  goth. 

80390  Bartb.  Facii  de  vlrlsUlustrlbus  liber;  receo- 
suii , præfalioncm  vitamtiuc  auctoris  addklit  L. 
Mehus.  Plorentia,  1745,  ln-4. 

80390*  P.  Jüvii  iliusirlum  virorumviiæ.  floresUist, 
i54g,  In-fol. 

30391  Pbomptuabicm  Icomim  Insignlorum  a sxcuio 
bomlouDi,subjectis  eorum  vttls.  Luçduni,  i553, 
3 part,  en  i vol.  ln-4. 

30893  Les  vrais  portraits  et  vies  des  hommes  11- 
Itislres  ancicus  et  modernes,  par  F.-A.  Thetet. 
Paris,  i584,  in-fol. 

3o3û3  Phil.  Gallei  effigies  variæ.  Antuerpist, 
1573-81,  ln-4. 

SoByft  Icom^s  vclerum  pliilnsophorum  ac  recen- 
Üum  medtcorum  philosophoriimque,  cum  elo- 
glolis  suis  editæ,  oiH*ra  J.  SAVinuci.  Antuerjf>m, 
1574,  In-fol. 

30395  J.-Ph.  Tomasini  lllustrium  virorum  ciogia 
ironibiiscxornata.  Patacii,  1630-43,  9 vol.  in-4. 

3o3g6  RItrallidircnto  capiianiillustri...,  inUgliatl 
da  Alipr.  Capriolo.  Rama,  iCoo,in-4. 

30897  Jü.-Philippi  Reruomenms  de  pluriiiib  clans 
inulierlbus  opiis.  Fcrraritr,  1.497,  in-fol, 

.50398  Jiian.-RavWl  Textoris  opéra  di'crïvoruis 
aiiquot  scriptoruuj  de  Claris  ujulicribus.  Paris., 
i52k  iu4ol- 
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So990  La  galertc  d«9  femmes  fortes^  par  le  P.  Le 
Moynb.  beyde^  iMo«  ln<ia. 

3oàOo  Theatru  herolno,  abeccdarlo  hlsiorlco,  e 
caUlogo  das  mutheres  Illustres  cm  armas,  letras, 
aeçoes  beroicas,  e artes  llberaes,  por  Damiad  de 
Frocs  Perlii.  ( lo  Fr.  Joaô  de  S.  Pedro).  LUboa^ 
1736-Ao,  a «oL  In-füt. 

O.  Blognphie  tarirnnp  : RMuriit  île  rie«,  flog»  et  portnlU 
df  > bommM  ilJttâtres  tQcieas. 

SoAol  Dictionnaire  historique  des  personnages  cé> 
libres  de  l'antlqulttî...,  des  4)cux , héros  de  1a 
fable«des  tilles,  fleuves,  etc.,  précédé  d'un  es** 
sai  sur  les  noms  propres,  par  Fr.  Noél,  a*  édit. 
PariSy  \b-xhs  ln-8. 

3o4o*2  PLUTinciit  vUæ  paraUcIz  Romanoruin  et 
Græcorum. 

SoâoS  Epilonx',  ou  abrégé  des  vies  de  LIV  per- 
sonnages, exlr.  de  Plutaroob,  par  Ph.  des  Ave- 
nelles.  Pom,  1^8,  ln-6. 

SoAoé  C0118EI.10S  Nepos. 

Soéo5  Pusivs  sec.,  de  virls  Ulustribus.  In-A. 

SoftoO  Fr. -Th.  ücnzRBsvNnEji  prlscorum  beroum 
stemmata.  /tosue,  In-A. 

Soé07  Fl.  Unsmi  Illusirium  imagines.  Antuerpi^^ 
JÔ06,  In-a.  — Voy.  le  n*  SQOpS. 

3o4o6  Illustrium  philosophorum,  oratonim,  etc. 
icônes,  ex  inarmorlbus  antiq.  dcUncatæ  a P.-P. 
Rübbss  (ûbMiue  HOta\  In-fol. 

SoAoq  Vclcrum  philosophorum,  etc.  Ima^nes,  a 
J. -P.  RcLLonio.  Ropur^  ifl83,  In-fol. 

So&io  I.CS  images  des  héros,  etc.,  par  J.-Aug. 
Casim. /Imiterdam,  i7Si,ln-A. 

Soâu  KmciE'i  virorumac  fcemlnar.  Illustr.  Lugd.^ 
/ta/AO.,  ifvïol. 

So4i3  Iconographie  grecque  et  romaine,  par 
Eun.-Quir.  Viscosn.  ParU^  1808,  7 vol.  In-fol. 

dodi3  Diontsii  hallcamass.  select!  de  prlsds  scrip- 
toribus  tractatus.  Lond.^  nOfly  ln-8. 

3o4tâ  Hestcbii  de  viris  doctrina  Claris,  etc.,  gr. 
et  iat.  bug.-Baiav.^  iGi3,  in-8. 

5oAi5  ScETOsii  libellus  de  grammatiex  et  rhelo- 
ricæ  scrlptoribus.  Pet  in-A. 

3oAi6  DtOGEms  Laertii  de  vltls  philosophorum 
Mb.  X,  grœce. 

30A17  Ign.  Rossil  commcniationcs  laerüanx. 
Romtp^  1788,  In-A. 

S0A16  Walter]  Bublet  liber  de  vlla  ac  morlbus 
philosophorum,  etc.  In-A. 

3oÂi8*  Philostiati  vitx  sophlstaruro.  tMdelb., 
18S8,  in-8. 

30A19  EvfupnsSardianus,  de  viüs  philosophorum 
et  sophist,  gr.  et  Iat.  Antuerpiar^  i508,  ln-8. 

3oA20  Histoire  des  philosophes  anciens,  par  Sa- 
VEKiEs.  Paris,  1771,  5 vol.  In-j*.  — Voir  le 
n*  ïrOfla. 

3oAuo*  .MALcnus,de  vita  Pylhagoræ.  AUorfii,  i6io, 
in-8.  — Voir  le  n*  SS30. 

3oA3i  La  vie  d’Kpictèle  et  sa  philosophie,  par  G. 
Boileau.  Paris,  1OO7,  pet.  in-i9. 

SoAus  F.-G.  van  Lynden , dissertatlo  htstorlco- 
crilica  de  Paiixtiu  rhodio,  phüosopho  stoico. 
Lugd.-Batav.,  1809,  ln-8. 

3oA'i3  Diatribe  de  Arisloxeno,  phllosopho  peripa- 
tetico,  aurture  Gnilielmo  U-oii.  Maiiue.  Amste- 
Uidtuni,  i7q3,  in-8. 

30A9A  L.-Casp.  Valckciiaerli  diairil)e  de  Aristo- 
i>ulo  judaH>  phiJüsopbo  peripat.  aiexaodrino, 


edidit,  prcfhtus  est,  et  ^t.  pub).  P.  Weslingii 
at^unxlt  Jo.  Luxac.  Lu^S.-Bafoe.,  180O,  In-A. 

3oAj5  Marisi  nrapolitaiil  vita  Proclt,  gr.  et  Iat. 

181A,  in-8. 

3oA‘iü  PuiiosTBAn  vita  Apolldnil  tyaoei. 

3oAu7  LecUooes  phlloslraiex,  fascieuius  primus, 
conlinens  obsertationcs  in  IV  libres  priores,  et 
excurbuin  in  libritm  quartum  de  vita  Apollo- 
nil,  ab  U.  Haoiaker.  Luijd.’-Batav.,  181G,  ln-8. 

SoAvtS  Vie  d’A|K>Uonius  de  Tyane,  {>ar  Legrand 
d’Aussy.  Paris,  1608,  9 vol.  ln-8. 

3oA99  Frcytag,  decas  oralorum  cl  rhclor.  grxc. 
quibus  slatux  honoris  causa  posltx  fueruuL 
bipsitr,  1759,  ln-8. 

3oA3o  Istoria  de*  pootl  greci,  da  Lor.  Cbasso. 
yapoU,  1O78,  in-fol. 

3oA3i  Vies  des  poètes  grecs,  par  Le  Fèvre,  avec 
des  remarques  (parÂ.  Ueland).  Amsterd,,  1700, 
ou  Bûle,  1*^0,  in-19. 

SoA39  Saggio  delle  deliric  del  üotü  e degli  eruditi, 
iiel  qualc  si  contcng6uo  le  vite  dl  EMoüo  e dl 
Omero,  da  Giov.  I^ml.  Firenze,  1778,  In-A. 

3oA33  De  F.upborionls  chalddcnsis  vita  et  écrip- 
tts  disscruit...  A.  Meliieke.  (kdani,  189S,  ln-8. 

SoASA  Vita  (il  Cicérone,  scrl^  da  L.  Bruno  Arb- 
TiNo.  Parwta,  180A,  ln-8. 

SoA35  Life  of  Cicero,  by  Confers  MiDOLcroa. 
lA>nd.,  1801,  3 vol.  in-8. 

30AS6  Histoire  de  Qcéron,  avec  des  rcmar(]ues 
hlstprlques  et  critiques,  par  Horabin.  Paris, 
1745,  U vol.  In-A. 

SoA37  Jo.  Masson,  vita  HoratU  Flaccl.  Lugd.-Bat., 
1708,  in-8. 

SoAi8  Histoire  de  la  vie  et  des  poéslet  d'Horace, 
par  H.  le  baron  W&lckenaer.  Paris,  Michaud, 
i8fto,  9 vol.  ln-8. 

3oA3g  Jo.-llenr.  Ueiboroll  M.^csoas,  slve  de'  C. 
Clhill  Mxccnatls  vita,  murlbut  et  rebus  gesUs. 
liber,  etc.  Lugd.-Datav.,  s65S,  in-A. 

30AA0  J. -H.  a Seelen  progr.analccta  ad  Melbooill 
Mæccnatem.  Lubec4r,  1753,  tn-A  de  A feuilles. 

3oAAi  Vie  de  Mécénas,  avec  des  notes  hlsioriq.  et 
crlt.,par  lUcher.  Paris,  i7A0,ou  17G7,  pet.  in-8. 

3oAA'i  Mxcenatiana,  slve  de  C.  Cllnü  Mxcenaüs 
vita  et  morlbus,  auct.  A.  Uoii.(;orr.,  189A,  ln-8. 

80AA3  M.  Valerlus  Messata  Corvinus,  auct.  L.-C. 
Van  Hall.  Amstelodami,  i8uo,  9 vol.  in-8. 

30AAA  Aug.  Weiebéri  de  I.ucH  VarU  et  CassH  par- 
tneiisls  vltaetcanninlbus.CrfmM<r,  i830,  ln-8. 

3oAA3  Jo.  Masson,  vita  OvIdÜ.  /liiMfW.  1708, 
l>et  tn-8. 

30.AAG  Vita  dl  Ovidlo,  da  Carlo  de'  Rosuiinl.  F#r- 
rara,  1789,  s vol.  ln-8. 

30AA7  <Io-  Masson,  Plintl  secundi  vili.  Amsislod,, 
i 7dg,  pu.  Jn-8. 

30AA8  Vita  di  Senrea,  da  Carlo  de*  Rosmlnl. 
Bovfredo,  1795,  in-8. 

30AA9  Histoire  de  Boecc,  sénateur  romain  (par 
Gervalse).  Paris,  1715,  ln-i9. 

3oA3o  Vie  de  RuOn.  ~Voy.  le  n*  99988.  ■ 

3oA5i  Vie  do  Cassioüore,  |>ar  Denya  de  Sainte- 
Marthe.  Paris,  1O9A,  ln-19. 


b.  Bio^rnfthi#  mndfrne  : RoruriU  de  vie*,  éloges  et  portrtU* 
des  bomnirs  cl  femme*  illiutre»  modernes,  eo  tout  Renre 
et  de  dtflereiiU  pty*. 

3oA'>‘{  IMbljotheca  illiistr.  virorum,  a J.-J.  Bois- 
stuoo.  Fra«cA/Wrf»,  9 ^1.  In-A. 
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5oâ5S  BotssAioi  TlUe  sullanoram,  elc.  Fran- 
cofurtiy  iOqO,  io-4. 

30A5A  Iconfs  virorum  doctrina  simul  et  piclate 
iUustrium,  rum  cxpMcatlonlbua  Theod.  Bbtc. 
GenevoTy  iivâ. 

5oAr>r>  Le  cabinet  des  plus  beaux  portraits,  par 
Van  Dyck.  Anvers,  in-fol. 

30456  Hommes  illustres  du  17*  siècle,  par  le  même. 
Amsterdam,  175g,  a vol.  in-fol. 

30457  Tableaux  historiques  où  sont  gravés  les  il- 
lustres François  et  étrangers...  par  P.  Daret, 
L.  Bolssevin  et  B.  Morcob.net.  Paris,  i05a-50, 
a vol.  in-4. 

3o45Â  Les  Hommes  illustres  du  17*  tiède,  ou  pa* 
ciûcatorcs  orbis  christiani.  Amsterdam.  1717, 
in-Tol. 

3oâ5g  L’Europe  illustre,  par  DactncHto-RAOixa. 
Paris,  1755,  6 vol.  gr.  Irnê. 

SoAôo  ORuvres  de  BaitnoME.  La  Haye,  1740, 
i5  vol.  in*ta.—  nouT.  édit.,  Paria,  i8aa-aA,  8 vui. 
ln-8. — autre  édit.,  Paris,  i838,  a vol.  gr.  ln-8. 

3o46j  Panégyriques  des  hommes  illustres  de  notre 
siêde,  par  de  La  Serre.  i6S5,  gr.  iD-fol. 

3o40i*V'les  des  célèbres  marins,  parRicher.  Paris, 
178g,  i3  vol.  pet  lii-i  a.  — Voir  le  n*  a&ioa*. 

8o48‘i  éloges  et  les  vies  des  reynes,  des  prin- 
cesses et  des  dames  illustres  en  piété,  en  cou- 
rage et  CQ  doctrine,  qui  ont  fleuri  de  notre 
temps  et  du  temps  de  nos  pères,  avec  l'expll- 
cation  de  leurs  devises,  etc.,  par  le  P.  HUarion 
de  Coste,  édition.  Paris,  1O47,  2,  vol.  ln-4. 

80483  Vrais  portraits  de  quelques  unes  des  plus 
grandes  dames  de  la  chrétienté.  3 part  en  1 vol. 
ln-4.  obt.  , 

3o404  Histor.-Ilterar.  Handbuch  berDbintcr  und 
donkwûrd.  Personeo  wclclie  In  d.  i8*  Jahrb. 

gestorben  slnd von  Fr!d.-Ch.-GottL  Hlr- 

schlng,  rortges.  von  J.-H.-M.  Ernestl.  Leipzig, 
I7g4-i8i5,  17  vol.  ln-8. 

So483  Galerie  historique  des  contemporains,  ou 
nouvelle  biographie  ( par  MH.  de  Julian , Les- 
broussart.  Van  Hennep,  etc.).  Pruxdles,  1817-1  g, 
8 vol.  in-8.  — Supplément  1830,  3 vol.  in-8. 

3o400  Biographie  des  hommes  vivants.  Paris, 

1817,  5 vol.  In-8.  (A  rarllde  Dictiosnaire  bio- 
graphique.) 

30467  Biographie  des  contemporains. par 

MM.  Arnault,  Jay,  Jouy,dc  !Vorvins,ctc.  Paris, 
1820-25,  20  vol.  ln-8.  portr. 

30468  Biographie  universelle  et  portative  des  con- 
temporains, publ.  sous  la  direction  d’.\lphonse 
Rabbe  et  de  Vieilli  de  Bolsjolin.  Paris,  182O  4 
i83o,  4 vol.  In-8.,  et  un  supplément  terminé 
en  i834. 

3o4ûg  SERIE  di  vite  e ritratti  de*  più  ccicbrl  per- 
sonaggi  degit  ulüml  tempi.Jf^/ano,  i8i4,3vol. 
gr.  in-4. 

30470  Collection  complète  de  tous  les  souverains 
de  l’Europe  et  des  hommes  illustres  modernes; 
accompagnée  d’un  texte  parM**  Meyer.  Paris, 

1818,  2 vol.  in-4. 

Frant*. 

3047 1 1.es  hommes  illustres  qui  ont  paru  en  France 
pendant  ce  siècle , par  Perraclt.  Paris,  i8g6, 
In-fol.  (Devrait  être  après  30477.) 

8047a  Vies  des  hommes  Itlusires  de  la  France,  par 


D’Aivigmt,  Pérau  et  Turpln.  Paris, 

27  vol.  ln-12.  (I.Æ  27*  vol.  contient  la  vie  de 
Jérême  Bignon,  Indiquée  ci-après.) 

30473  La  France  illustre,  par  TiiBPis.  Rarii,  1775, 
4 vol.  ln-4. 

30474  Portraits  des  grands  hommes  de  France. 
Paris,  l'SO-gi,  ln-4. 

30475  Les  illustres  Français,  par  Ponce.  Paris, 
»7go,  In-fol. 

3047O  GALrjiiE  française.  Paris,  1821-23,  8 vol. 
gr.  I0-4. 

3o4t6*  Le  Plutarque  français,  vies  des  hommes 
illustres  de  la  France,  avec  leurs  portraits,  pu- 
blié par  EU.  .Mcnncchet  Paris,  i838-4i,  8 vol. 
gr.  ln-8. 

80477  IcoNOGRAPniE  française,  depuis  François  1*' 
jusqu’à  Louis  \V1.  Paris,  1828,  2 vol.  In-fol. 

80478  Iconographie  des  contemporains,  depuis 
i78gjusqu'en  1820.  Paris,  1823,  2 vol.  liwoL 

3o470  Galerie  française  des  femmes  célèbres 

portraits  dessiné  par  Lan(^,  avec  des  nollces 
(par  P.  de  LAMéSAscÈRB).  Paris,  1827,  in-4. 

30480  Biographie  des  hommes  célèbres,  des  sa- 
vants, des  artistes  et  des  littérateurs  du  dépar- 
tement de  la  Somme.  Amiens,  1837, 2 vol.  ln-8. 

80481  Biographie  d’AbbcvHle  et  de  ses  environs. 
Abbetiile,  1829,  in-8. 

30482  Eloge  des  Normands,  ou  histoire  abrégée 
des  grands  hommes  de  cette  province  (par  l'abbé 
Rivière,  2''  édit.,  augmentée  d’articles  extraits 
de  la  Bibliothèque  des  auteurs  de  la  Congrégat. 
de  S.Maur,  par  D.  Lecerf).  Paris,  1748,  2 tom. 
en  1 vol.in-i2.(Lai'*  édita  paru  en  1781,  in-ia.) 

30483  .Mémoires  biographiques  et  littéraires  sur 
les  hommes  qui  se  sont  fait  remarquer  dans  le 
départemeut  de  la  Seine-Inférieure,  par  V.  Gnll- 
ben.  Paris,  1812,  2 voU  in-8. 

30483*  Recherches  j^ur  servirà  Tblstoire  de  Lyon, 
ou  les  Lyonnots  dignes  de  mémoire  (par  l’abbé 
Pernetti).  Lgon,  1757,  2 vol.  pet  io-8. 

S0484*  Biographie  lyonnaise.  Catalogue  des  Lyon- 
nais dignes  de  mémoire,  par  HM.  Breghot  du 
Lut  et  Pcricaud  aîné.  Lyon,  i83g,  gr.  in-8. 

30485  Biographie,  ou  dictionnaire  historique  des 
personnages  d'Auvergne  illustres  ou  fameux , 
par  P.-G.  Alguepcrse.  Clermont,  1 834-30,  2 vol. 
in-8.  portr. 

30480  Gal>r.  de  Li  rbe,  de  Ulustribus  Aqulunla 
viris  libeltus.  Burdigaliœ,  i5gi,  in-8. 

30487  Les  hommes  illustres  de  Languedoc,  par 
M.  (Jac.  Roergas)  de  Scrvlex.  Beziers,  Barbuf, 
1723,  pet  in-8.  (Tome  I,  le  seul  publié.) 

30488  Biographie  toulousaine,  par  une  société  de 
gens  de  lettres  (J.-Theod.-(.aurent  Gousse,  de 
la  Moihe-I.angon,  et  du  Mège).  Paris,  1828, 
2 vol.  in-8. 

3o46g  Biographie  des  hommes  cél^res  du  dépar- 
tement du  Lot,  par  J. -B.  VIdalllet  Gourdon, 
1828,  ln-8. 

So48g*  Les  Jurasiens  recommandables.........  par 

D.  Monnier.  Lons-deSaulnier,  1828,  in-8. 

3o48g*  Biblioth^ue  de  Lorraine,  par  D.  Calmet. 
Mancy,  1781,  in-fol. 

3o48g^  Mémoires  pour  servir  à l’histdes  hommes 
iiiusircs  de  Lorraine , par  Chevrier,  Bruxelles 
{.Sancy],  1754,  2 vol.  în-12,  ou  sous  le  titre 
d7/»i/oirc  secrète  de  quelques  personnages  il- 
lustres de  la  maison  de  Lorraine  f anonyme). 
lA)ndtes,  1784, 2 vol.  ln-12.  — Voir  le  n“  2A88i, 
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Miyo  Biographie  de  la  Moselle,  par  EmilcsAug. 
B^n.  Metz^  iS3o-3a,  6 vol.  ln*8. 

SoAgi  Biographie  ardennaise,  par  l’abbé  Boulllot. 
PariSy  i83o,  a vol.  io-8. 

/laite,  Stpagne  el  P9rtugat. 

3odoa  Vite  o lilratU  d’ Illuslri  Italiaiii.  Padovûy 
i8ia,  et  ann.  scg.,  gr.  1M« 

SoâpS  Vite  e ritratil  dl  venllclnque  uomlni  ülustri. 
Padotay  i8‘ii,  gr.  liM. 

5o3oA  1 Plemootesl  illustrl.Ibr/no,  1780-87, 5 vol. 
ln-8. 

3oA95  Biogralla  piemontese,  di  Carlo  Teiilvelli, 
decade  i%  a«,  S*,  e prhna  parle  délia  quarta. 
Tbn'no,  178A'00,  â vol.  Iih8. 

So4o6  Ritbatti  ed  elogl  de’Ligurl  lUustii.  Genoay 
18a  7,  in-ù. 

SoâQô*  Biografia  cremooese , di  Vinc.  ^ncetti. 
JUiianOy  3 vol.  In-A. 

80807  RUralti  di  donne  illustre  venezlane,  con 
illustraxloni  da  B.  Gamba,  yenezia^  i8a8,  ln-8. 

3o8o8  Memorie  storiche  per  servirc  alla  vUa  dl 
plü  uoniinl  illustri  délia  T^scaua,  raccolte  da 
una  Socicia  dl  letteratl.  Lieomo,  1757-58,  a vol. 
ln-4.  flg. 

SoAoo  Seue  di  litratü  d’ uomlni  Illustri  toscan!. 
Firenzey  1768-73,  8 vol.  In-fol. 

8o5oo  Elo^  degli  uomlni  Illustri  toscanl.  LuecOy 
177a,  8 vol.  ln-8. 

8o5oo*  Veglle  piacevoli , ovvero  notlzle  de*  plü 
bizarri  e glocondi  uomini  toscan!,  scritte  da 
Dom.-Mar.  Manni.  Firtnzey  181S,  8 vol.  In-iO. 

80001  Hemorle  storiche  de’  piti  uomlni  illustri 
pisani  (da  Fabrooi).  PisCy  1700-92,  8 vol.  ln-8. 

8o5oa  Biografla  degli  uomlni  Illustri  de!  regno  dl 
Napoli.  Sapoliy  1816,  0 vol.  ln-8. 

So5o3  Biografia  degli  uomini  illustri  délia  Sicilla, 
compilata  da  G.-Eio.  Ortolani.  SapoUy  8 vol. 
ln-8.  portr. 

30508  Los  claros  varones  de  EspaDa,  por  Hern. 
dcl  PoLGAB.  Sétillay  i5oo,  in-8- 

3o^  Rbtiiatos  de  los  Espafioles  ilustres. 

Uadrtdy  1791,  gr.  in-fol. 

8o5o6  Hijos  de  Madrid,  ilustres  en  santltad,  dignl- 
dades,  armas,  ciendas  y arles,  dlccionario  hls- 
torico  por  orden  alfabeilco  de  sus  nombres, 
por  Jos.-Anl.  Alvarez  y Barcna.  Madridy  178O1 
8 vol.  in-8. 

3o507  Reiratos  e elogios  dos  varones  e donas  que 
lllustraram  a naeâo  portugueza.  LisboCy  1817, 
ln-8. 

JUemaffne,  ÀngUUrrt,  ftc. 

S0008  Galeme  historique  des  Illustres  Germains. 
Pari»^  180O,  in-fol. 

30509  Deuischer  Ehrentempcl.  BearbcUcl  von 
elner  Gesellschaft  Gelebrien,  berausg.  von  W. 
HE?«Nrtc.  GothOy  i82fV38, 13  vol.  Id-8. 

30Ô10  M.  F.  Seidel,  Icônes  et  ciogia  vlror.  ailquot 
pra^slantium,  qui  Mardi lam  illustrarunt.(8rro/., 
drea  1670),  iii-fol. 

3o5i  1 FuGGEnoBDM  et  Fiiggerarum  Insaglnes.  Âug,- 
yindob.^  1618,  In-fo). 

30Ô12  IlEfuooioGiA  anglica,  autliorc  H.  Holland. 
lAnd.y  1620,  in-fol. 

3o3i3  Hüllaivo’s  bazilitologia.  Lond.y  161^ In-fol. 
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3o5i8  Hlstory  of  tbe  worthles  of  England,  by  Th. 

Fvller.  l/md. , 1662,  in-fol.,  or  181 1 , 2 vol.  ln-8. 
3o3 1 5 Th.  Birch’s  heads  of  most  lllusirious  pcrsoiis 
of  Grcat-Brilain.  Lond.y  1783,  in-fol. 

3o5iG  BiOGRAPniA  brilamiica.  I^nd.y  1787,  7 vol. 
in-fol. 

30517  GRAXoEa’s  biographical  bistory  of  England. 
Lond.y  1808,  8 vol.  in-8.  flg. 

30518  Adolpbus's  briüsh  cabinet.  London,  170O1 
2 vol.  in-fol. 

SoSig  Portraits  of  lllustrlous  personnages  of 
Great-Drilain  ; with  biographical  meinoirs,  by 
Eüm.  Lodge.  Lond.y  i82i-38,  8 vol.  Ui-fot. 

30520  Le  >1lc  delle  donne  Illustri  del  regno  d’ In- 
ghlllerra  e del  regno  dl  Scotla,  di  P.  Ubaldieo. 
Londrüy  1591,  in-8. 

30521  A collection  of  72  portraits  of  emlnentcba- 
ractors,  stnee  1793,  by  G.  Daucc.  London,  1808, 
In-fol. 

30522  The  national  portrait  gallery wUli 

menioirsby  W.  Jerih?!.  Lond.y  1829,  5 vol.  ln-8. 

30522*  The  annual  blography  and  obltuary,  years 
1817  to  1882.  LondoHy  LongmaUy  27  vol.  ln-8. 
(a  dû  se  continuer.) 

30523  Portraits  des  hommes  illustres  de  Dane- 
mark, parTycho  Hofmah.  ((Jo/’cnAo^/ue),  178O, 
2 vol.  in-8. 

30528  Portraits  of  the  sovereigns  of  ihe  turkish 
empire,  by  J.  Yoimo. — Voir  le  11*27898. 

(Le*  vie*  pahirutlère*  des  homoei  iUostre*  i>ar  leur*  acüoo» 
sont  placée*  reipectJTcnumt  à l’bUtolre  du  payi  loquel  ellet 
•pparUeanaDC) 

B.  Recueils  de  vies  et  Éloges  des  hommes  Illustres 
dans  les  lettres,  les  sciences  elles  arts. 


30525  Ico!VE8  insignium  aliquot  virorum.  Utgduniy 

|n-8. 

8o5^  iLLü^TRicrH  philosophorum  et  saplentum 
ellrglcs.  Penet.y  i58o,  tii-8. 

30527  Icônes,  sive  imagines  virorum  litcris  illus- 
trium...,  recen^ute  Nie.  REisnEEO.drgm/or.et 
Basileœy  1587 é;  1^9,  2 vol.  hi-8. — Volr3o852. 

30526  Klo^  d' hun|nni  letterati,  da  Lor.  Crasso. 
Penet.y  1666,2  vol.  iii-8. 

30529  Académie  des  sciences  et  des  arts,  par  b. 
Bcllart.  Anuterd.y  1682,  2 vol.  in-fol.  fig. 

30530  P.  Freberi  theatrum  virorum  erudlllonc 
daroruni.  Sorimh.y  1688,  2 vol.  in-fol.  fig. 

30531  Les  éloges  des  boiiiiiics  savants,  tirés  de 
riiistoire  de  J.-A.  De  Tliou,  par  Ant.  Tcissler. 
LeydOy  1715,  8 vo).  in-^2. 

30532  Mémoires  concernant  R*s  vies  et  les  ouvra- 
ges de  plusieurs  modernes  célèbres  dans  la 
république  des  lettres,  par  Cb.  Ancillon.  Awut.y 
1709,  in  i2. 

30533  Mémoires  pour  servir  8 l'histoire  des 
hommes  Illustres  (par  Niceror).  Pariêy  1729, 
88  vol.  ln-12. 

3o538  JOebers  aUgeincinesgelchrtenI.ezicon,von 
Chrlsl.-Gottl.  JOcher.  UipziÇy  i75o-5i,  8 vol. 
ln-8.  — continuation  et  supplément,  par  J.-C. 
Adeliing.  LcipziÇy  1788-87,  ln-8.,  lom.  I et  II. 
— suite  de  la  continuation,  par  C.-Guill.  Ro- 
tenmindl.  Breme  et  LeipziÇy  1810-22,  in-8., 
lom.  111  à VI  (Jusqu’à  R ). 

30538*  Uouglnc’s  Handbuch.^Voy.  le  n*30oi8. 

3o533  Zürcrl&salgc  Nacliricbteii  vou  den  vor- 
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uobmstcu  Schrifisellern  von  Anfang  dcr  Welt 
bis  i!)00;  von  G.*Casp.  Hàmbbbgeb.  Lemgoy 
17&6-6A,  ^ vol.  ln-8, 

3o53G  Galerie  universelle,  par  de  la  Platiè&c. 
/'«na.  1787,  i3  jMirU  li»-û. 

30337  Jac.  Bblckui,  pinacotheca  scriptorum  nos- 
traæiatc  lUteris  illustrium.  17A1, 

lli'fol. 

3o53A  Uerii.  Utmui  Jurlscuiisultorum  vltx.  Roma^ 
i530,  in-8. 

3o53q  lilastritim  jiirisrnnsuUorum  imagines...,  ex 
miisroM.-M.  BrsATiUES.  Romœ^  i50G,  in-fol. 

SoSAo  Gnidl  PAxcinoLi  de  Claris  leguni  inierpre- 
tibuslibrl  IV;acccssercJoli.  Flehardivll®  recen- 
liorumJui'iscuiisuUorum,eic./.^p«frr,  i7‘.«!,ln-4. 

3o5âi  Les  vies  des  plus  célèbres  JuriseonsuUes  de 
toidcs  nations,  par  Taisand,  èdiiioii  anginen- 
tée  par  Jos.  de  Ferrière.  PnriSy  1737,  in-ft. 

3o5âi  Histoire  des  philosophes  modernes,  par 
Savcbikx.  /’ari5, 17O9,  8 vol.  hwa,  portr. 

3o5«  Dictionnaire  de  U médecine,  par  Kloy, 
UoHs,  1778,  /i  vol.  ln-/|. 

30344  Biographie  médicale,  diclionnalre  histor. 
de  la  médecine  et  de  la  chirucKie  anrienne  cl 
modenie...,  par  MM.  Jnunlan, Bégin, Boisseau, 
Castel,  Coutaiiccau,  I>csgcncttes,  etc.  Parité 
i8'^o-a5, 7 vol.  ln-8. 

30543 1)iclionnain>  historique  de  la  médecine,  par 
J.-E.  Dezeiiiieris.  Paris,  1898-36,  4 vol.  en 
7 part.  in-8. 

3o54G  Essai  de  biographie  et  de  bibliographie 
médicale,  |>ar  Dtifrlchc,  baron  Dasoenarres. 
Pons,  iii-8. 

30547  Theatron  in  quo  maximorum  christlaui 
urhis  pnntiGciim  archiatros  Prosper  Haudosius 
s|>ec(andos  cxhihel.  /tom<r,  iGgG,  in-4. 

30548  IX'gli  arcliialri  ponürici , ncl  quale  sono  1 
sopplemciui  aU’o{>cra  del  Mandoslo  (da  GàcU 
Marixi).  goma,  1784,  3 vol.  ln-4. 

3054g  Pauli  Cortesit  de  bominibus  doctls  dialo- 
gus,  cum  annotationibus  et  autoris  vila.  Ffo- 
re«p>,  1734,  in-4. 

30550  Thcoph.-Chrlst.  Harics,  vlix  phllologorum 
nostra  xtate  cUrisslmorum.  Brema^  1764-73, 
4 part.  ln-8. 

C.  Vies  et  Éloges,  ou  Notices  biographiques  des 
hommes  et  rcmines  illustres  dans  les  lettres  et 
dans  les  sciences,  rangés  par  nation. 

a.  Creci  de  Is  RnuUsuice. 

30551  HoDT,dc  gnrcls  llluslribus  linguæ  græcaci 
etc.  irtstauratorilms.  Lond.^  1743,  in-8. 

3o55*i  Clir.-Frid,  Ooerneri  de  doctis  bominibus 
grÆcLs  litterarum  graccaruin  In  Ilaüa  Instaura- 
turibus  liber.  ijpaiVr,  1760,  scu  1783,  in-8. — 
^oi^  le  n'*307i4> 

/ 

h.  Frtofaif. 

30559*  Les  hihiiotlièqnes  franç.  de  La  Choix  du 
filalric  et  de  Du  Vcrdlor. — Voy.  le  n®3ifift5. 

30553  Pauli  ColomesH  GalHa  orientalis,  sive  Gal- 
lonini  qui  lingiins  orientales  cxcolucruiU  aH<t. 
omit.,  iGOj,  in-4 

3o55ft  Eloge  des  honinuts  illusircs  qui,  depuis  un 
siècle,  ont  fleuri  eu  France  dans  les  lettres, 


trad.  du  latin  de  Sainte-Marthe,  par  G.  CoUctcL 
Paris^  1G44,  In-4. 

30555  Le  Parnasse  françois,  par  Evr.  Tiroti  du 
Tillel.  Pans,  1783-60,3  vol.  iii-fol. 

3o55G  .Mémoires  pour  servir  4 l’tiislolre  de  notre 
liaéralure,  i^ar  Cb.  Palissot.  Pons,  i8o3, 3 voL 
In  8. 

3o557  trois  siècles  de  la  littérature  françoise, 
depuis  François  I*',  par  Sabatier  de  Castres. 
PariSy  1781,  4 vol.  ln-13. 

3o55H  Tableau  historique  de  re.sprll  et  du  carac- 
tère des  littérateurs  français  (par  Taillefer). 
PeruuUeSy  1785,4  vol.  In-8. 

So55(j  Eloges  de  quelques  auteurs  françois  ( par 
Michauit,  le  président  Bouhier  et  Ph.-L.  Joly). 
l'joHy  1743,  In-H. 

3o5Go  liistuire  liitérairc  dos  feiurues  françoiscs 
(jjar  l'abbé  de  La  Porte).  Par/a,  i7üy,  5 vol. 
in-8. 

3o5Gi  ltibllutbè(]ue  générale  des  auteurs  de 
France,  livre  contenant  la  bibliothèque 
rhariraine...  par  J.  Liron.  Parfa,  1719,  io-4. 

So5G3  Biblioüièque  littéraire  du  Maine,  par  L.- 
Jos.-Aug.  Aiisarl.  (7iàfnna-avr-.l/anie,  1784, 
in-8.  (Tom.  Pouvrage  devait  avoir  8 vol.) 
— Voir  le  n*  343^5. 

3o5C3  Eloges  iiistor.  des  hommes  Illustres  de  U 
province  de  Thyinerais,  avec  un  catal.  de  leurs 
ouvrages,  par  Dreux  du  Radier.  PariSy  1749, 
ln-13. 

3o5G4  Blblloüiètitic  histor.  et  critique  de  Poitou, 
par  Dreux  du  Badicr.  PariSy  1754,  5 vol.  in-13. 

3o5Gr>  Notices  chronol.  sur  les  théologiens.  Juris- 
consultes, artistes,  littérateurs,  poètes,  b^des, 
troubadours,  historiens  de  la  Bretagne,  depuis 
le  commcDceoicnt  de  Père  cliréticone  Jusqu'à 
nos  Jours,  par  Miorece  de  KerdaneL  Breu  y 
1818,  in-8. 

So5GG  Bibliothèque  des  auteurs  de  Bourgogne, 
par  Philib.  Papillon  (publiée  par  Joly).  DijoHy 
1745,  3 vol.  in-foI. 

3o567  Lcmovici  mulliplici  crudltioiie  illustra, 
auciore  Joan.  Colllno.  LemoticiSy  1G60,  ln-8. 

3o5G8 1.es  vies  des  plus  célèbres  et  anciens  poètes 
provensaux,  etc.,  par  J.  de  Nostkeüamb.  /.yoi», 
1575,  iii-8. 

3o5Go  Histoire  littéraire  des  troubadours  (d'après 
les  mémoires  de  Sainte -Palaye,  par  Pabbé 
Miilot),  Paris,  1774,  3 vol.  iu-ri. 

30570  Mémoires  pour  servir  à Pldstolre  do  plu- 
sieurs hommes  illustres  de  Provence  (par  le 
P.  Boiigcrcl).  ParUy  1753,  In-i9. 

30571  Bibliothèque  du  Dauphiné,  par  Gui  Alla  ko. 
GrtHobley  1G80,  ln-13. — Nouvelle  édition,  aug- 
mentée par  P.-V.  Chalvcl.  Grenobley  1797,  in-8. 

30ÛT73  Histoire  littéraire  de  saint  Bernard  et  de 
Plcrrc-le-Vénérable(par  Ü.  Clémcncel).  Paria, 
1773, in-4. 

30573  Vie  de  P.  Abailard  et  d'HéloIsc,  son  épouse, 
par  D.  Gcrvaisc.  Par/s,  1730,  3 vol.  in-19. 

30574  Tiic  history  of  the  li«es  of  Abailard  and 
Heloisa,  nith  bis  original  Ictlers,  by  Jos.  Bëjung- 
Tox.  Birmintjhamy  t"88,  iit-4. 

30575  Abailard  et  Héloïse,  avec  un  a|verçu  du 
\ll*  siècle,'  comparé  sous  tous  les  rapports 
avec  le  siècle  actuel,  cl  une  vue  de  Paris  tel 
qn'll  était  alors,  par  F.-C.  Turlot.  PnriSy  1833, 
ln-8.  lig. — Voy.  les  U"*  iud-i5  cl  1871,^». 

3057G  Notice  sur  la  vie  et  les  écrits  de  Rob.Wace, 


PARALIPOMÈNES  HISTORIQUES. 


par  Fréd.  Ploquct  Parité  In^  ( Article 

Wacs.) 

30577  Mi^oius  hlstor.  de  Raoul  de  Coucy  (par 
de  La  Borde).  Paris^  fjSiï  a 'ol.  lu-iR.— Voir 
les  n**  i3aio  et  lâSoV 

30578  Histoire  de  Nie.  Flamel  eide  Perncllç,  sa 
femme  (par  l’abbé  Villaiu).  Paris^  i7bi«  ou 
178a,  In-iJ,  flg. 

30579  Essai  écrits  politiques  de  Christine 

de  IMsan , suivi  d'une  notice  littéraire  et  de 
pièces  inéditesy  par  Raymond  Thomassy.  Paris^ 
1838,  ln-8. 

30580  Essai  sur  la  vie  de  Jean  Gerson,  sur  sa 
doctrine,  scs  écrits,  et  sur  les  événements  de' 
son  temps  auxquels  il  a pris  part,  par  J.-U. 
L'Ecuy.  Porfi,  iS3a,  a vol.  Ih>8. 

30581  Pétri  CastellanI  vlta,  auctorc  P.  Gallandio, 
cura  notis  Slopli.  Balurii.  Porii.,  1C74,  io»8. 

SaiSa  lilstoire  de  la  vie  et  mort  de  J.  Calvin,  par 
Théod.  de  Beïe.  Gewère,  i563,  ou  1637,  in^. 

30583  Histoire  de  Calvin,  par  Houkc.  Parts,  1577, 
in~8. 

So58â  Nouveaux  éclaircissements  snr  la  vie  et  les 
ouvrages  do  Guil.  Poslei,  par  Des  BIllon5.Xiét^c, 
1773,  pet.  In^. 

30585  Vie  de  Michel  de  rHospilal  (par  Lévesque 
de  Pouilly).  Lond,  (Porfs),  i70û»*n-ia.{ÏI  y a 
du  pap.  de  Hollande.) 

30380  lilstoire  de  Théod.  de  Bcie,  par  Bolssc. 
Parts^  iS8a,  in^S. 

30587  De  vita  et  obitu  Tbcodorl  Bexs  : hypomni- 
malion  Ant.  Fayi.  (ienna-^  iflofl,  In-ft.— Trad. 
en  franç.  par  Pierre  Soloineau.  Genéoe,  lOio, 
In-R. 

30588  Pet.  Pitheri  vita,  clogta,  opéra,  blblloiheca; 
accesserunt  excerpta,  notÆ,  etc.,  arrurantc  Jo. 
Bolvin.  Pari#.,  I7i5,  ln-3.  — Cl.  Peleloril  vita, 

Pétri  Pithœi  ejus  proavi  vUæ,  adjuncta 

accurantc  Jo,  Bolvin.  Porfs.,  171O,  iiiHli. 

3o58o  Vie  de  P.  Pithou,  parJ.W.  Grosley.  Paris, 
175c,  9 vol.  in-19. 

3o5oo  Mémoires  de  la  vie  de  J.*Aug.  De  Thon, 
trad.  du  latin.  Amsterd.^  1713,  in-ia. 

3o5gi  Vie  d'Edmond  Richer,  par  Adr.  Balllet. 
Amterd.^  i*7i5i  In-ia.— Voir  le  n“  aiAiO*. 

3059a  Pétri  Gassendi  vita  Nic.-CU  Fabricü  de  Pcl- 
resc.  Porfs.,  i63i,  et  aussi  tlaça^Comit.^  i055, 
in-A. 

3o5o3  Vie  du  même  de  Pclrcsc,  par  Requier. 
Por/s,  1770,  In-ia. 

3ü5gA  Mosimrstcii  romanum  Nic.*Cl.  Fabrirlo 
Perescio  doclrinæ  vlrtutlsquc  causa  factum. 
Borner,  1038,  lo>A. 

3o5g5  Vie  del^issendi,  par  le  P.  Bougerel.  Ports, 
17S7,  in-io. 

30596  Vie  de  Descartes,  par  Adr.  Balllet.  Paris, 
1O91,  a vol.  io-A.,  et  aussi  a vol.  In*i9. 

.80597  Vltæ  Pet  Ærodil  et  Guil.  Mcnagii,  scriptorc 
.Egldlo  Menagio.  parfs:,  1O75,  In-A.  (Curieux 
pour  Phlsioire  de  l'Anjou.) 

3o5o8  Nie  RigallU  vUa  Pétri  Puteanl.  Porfrffs, 
i05o,  In-A. 

30599  Vie  do  Jérôme  Bignon,  par  l'abbé  Pérau. 
Pan'/,  1757,  In-ia. 

SoGoo  Notice  sur  la  personne  et  les  écrits  du  duc 
de  La  Rochefoucauld  (par  J.-0.-A.SoAaD). Pari's, 
1781,  ln-i8. 

SoOoi  Vie  de  Franç.  Eudes  de  Meseray  (par  Dan. 
de  La  Roque).  Amsterd.^  1700,  In-ia. 


669 

SoGoa  Mémoires  de  Rob.  Arnauld  d'Andilly  (avec 
un  avertissement  par  Goujel).  Uamb,  (Porfi), 
17SA,  a vol.  pet  in-8. 

$o0o3  Histoire  de  la  vie  et  des  ouvrages  «le 
Molière,  par  J.  Taschereau,  a*  édition.  Por/j, 
i8‘i8,  iii-8.^3*  édition,  18AA,  gr.  in-16. 

3oCoA  La  Fauecse  comédienne,  ou  histoire  de  la 
Guérin.  Francf.^  iC88,  in-ia. 

So6o5  Histoire  curieuse  de  la  vie,  de  la  conduite 
et  des  vrais  sentiments  de  Jean  de  Labadie.  La 
UayCy  1O70,  pci.  in-i*i. 

3o6o0  Histoire  de  la  vie  et  des  ouvrages  de  P.  Cor> 
ncillc,  par  J.  Taschereau.  Parf#,  1829,  in^. 

30O07  Mémoire  histor.,  )>our  servir  «1  t’éioge  «le 
Ch.  du  Fresne  Du  Cange,  cl  à l'imcIiigencG  du 
plan  général  do  ses  éludes  ( |iar  J. -CU.  Du 
Fresne  (}'Aubigny).Pari#,  1766,  In-A. — .Mémoire 
hlstor.  sur  les  inamiscrils  de  M.  Du  Cange  (par 
’ Du  Fresne  d'Aublgny).  Porfa,  175a,  In^. 

3odoK  Histoire  alirégée  de  la  vie  et  des  ouvragi'S 
d'Ant  Arnauld  (par  le  P.  Quesnel).  c'ofogne, 
1695,  in-ia. 

30609  Vie  d'Ant  Aniauld  (rédigée  sur  les  mé* 
moires  do  l'abbé  de  BHIcgarüe,  par  Larrièro). 
Laïuaiinc,  1783,  a vol.  in>A. 

80610  Vie  de  P.  Nicole,  par  l'abbé  Goujet  PoriV, 
173a,  in-ia. 

S0611  Mémoires  sur  la  vie  de  J.  Racine,  par  L. 
Racine,  son  fils.  IjausannCy  17A7,  pot  in-ia. 

3o6ia  Histoire  de  la  vie  cl  dos  ouvrages  de  J.  de 
La  Fontaine,  par  Marais.  Por/s,  i8ii,  in-ia. 

3oOi3*  Histoire  de  U vie  et  des  ouvrages  de  La- 
Fontaine,  par  M.  Walekenaor,  3*  édition.  PariV, 
i8aA,  ln-8. — Voir  l'arUcle  La  Fontacve. 

3o6i3  Notice  sur  la  personne  et  les  écrits  de  La 
Bruyère  ( par  Soaeo).  Porfi,  1781,  ln-i8. 

S061A  Discours  sur  ta  vie,  etc.  de  M.  Daguesseaii. 
par  le  chancelier  Dagcesscau,  son  fils.  Au  châ- 
teau de  PresneSy  1730,  ln-8. 

3o6i5  Vie  de  Bossuet,  évétjuc  de  Meaux,  par  de 
Burigny,  Pam,  1761,  In-ia. 

3b0i6  Histoire  de  la  vio  de  Bossuet,  par  L.-F. 
de  Bausset.  yenailleSy  i8i5,  cl  3*  édition  1819, 
A vol.  in>8. 

30617  Histoire  de  P.  Bayle  et  de  ses  ouvrages 
( par  du  Revest,  et  revue  par  de  La  Monnoyc). 
AmsterdatUy  1716,  In-ia. 

30O18  Vie  de  P.  Bayle,  par  Desmaizeaux.  la 
Hayty  17S3,  3 vol.  in-13. 

SoOio  Abr^é  de  la  vie  de  Jean  Mabillon,  par  D. 
Thierry  Ruinart  Pari$y  1709,  In-ia. 

3o6*Jo  Vie  de  Nie.  Boileau  Ib^préatix,  par  Des- 
maizeaux. Anuterdamy  171a,  iiM3. 

3o631  lllsloirr  do  la  vie  de  Fr.  de  Sallgnac  de  I.3 
MoUic  Fénelon  (par  And.-Mich.  Ramsay). 
La  1733,  ou  ITriurffez,  1736,  hw3. 

3o033  Histoire  de  Fénelon,  com|>oséc  sur  les 
manuscrits  originaux,  par  E-P.  de  Bausset, 
3*  édition.  Pariz,  1809,  S vol.  l»-8.^3*  édit, 
augmentée.  VersaÜ(/ty  1817,  A vol.  ln-8. 

3o6a3  Supplément  aux  histoires  de  Bossuet  et  de 
Fénelon,  par  M.  Tabaraud.  Porfz,  1833,  io-8. 

3o63S*  Histoire  littéraire  de  Fénelon,  par  M***. 
PariSy  i8A3,  ln-8. 

S0Ô3A  P.-D.  Iluclil  coinmentarius  de  rebus  ad 
eum  pertlncnlibus.  Am»ulod.y  1718,  In-ta. 

3o035  Memolrs  of  the  llfe  of  P.-D.  Huet,  wrltten 
by  lilmself  and  iranslateil  from  the  latin,  vrith' 
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coplous  Dolcs,  blognphinl  and  criUcaU  by  John 
Aikin.  London^  iSio,  a voU  in-A. 

3o6a5  Histoire  de  la  vie  et  des  oumf^es  de  I.a 
Croie,  par  Jordan.  AmtferdMm^  17611  a tom. 
en  1 vol.  pet.  lu^. 

3o6a7  Vie  de  i'abbéde  Choisy  (atiribuée  à l’abbé 
d'OIivet,  ou  6 l’abbé  Joly  de  Dijon).  iMusanne^ 
17661  in*6. 

3o6a6  Histoire  de  li  v|e  et  des  ouvrages  du  rhan- 
celicr  Dagucsscau , par  M.  A.  Boullée.  PariSy 
i635,  a voi.  in*8. 

30G39  I.a  tIc  de  D.  Calmet,  abbé  de  Senonesi  avec 
un  catalogue  de  ses  ouvrages  (par  D.  Aug. 
Fangé).  Stnones^  176a,  ln>8. 

.30CSO  Mémoires  pour  servir  6 rbisioirc  de  la  vie 
et  des  ouvrages  de  Fonlenelle,  par  N.-Ch.-Jos. 
Tniblct.  Amsterdam,,  1759,  ou  1761,  in-ia. 

3o<^i  Mémoires  pour  servir  6 riiistnlre  de  la  vie 
et  des  ouvrages  de  Lcnglel  Du  Fresnoy  ( par 
MIcbaull).  Paris,,  i7ét,  In-ia, 

3o63a  Mémoires  historiques  et  littéraires  de 
l'abbé  Goujel  (publiés  par  Barrai).  La  Ilatfe 
{Paris)^  1767,  In-ia. 

.70533  Vie  de  Voltaire,  par  Condorcet  AeU,  lySp, 
in-8.  et  in-ia. 

3o036  Vtedc.VolUire,  par  H.  I^pan.  Paris,,  i8i8, 
iu^. 

3o035  Vie  privée  de  Voltaire  et  de  H**  du  Cbâ* 
telet,  pendant  un  séjour  de  six  mois  6 Cirey; 
par  l’auteur  des  Lettres  péruviennes  (M"»  de 
Graflgny)  : suivie  de  cin<|uantc  lettres  inédites 
de  Voltaire.  Paris^  i8ao,  in-8. 

3oC30  Les  confessions  de  J.-J.  Rousseau.  6 vol. 
in-8.  et  in-ia,  cl  dans  ses  ceuvres. 

30637  Histoire  de  la  vie  cl  «les  ouvrages  de  J.-J. 
Rousseau,  par  M.  Musset-Pathay.  Paris,,  iSas, 
•2  vol.  iii-8.,  ou  1837,  1 vol.  ln-8. 

3or>38  Mémoires  et  correspondance  de  M**  d*ÉPi- 
x\Y,  3»  et  3*  édition.  F<irâ,  1818,  3 vol.  in-8. 

.7o83g  Vie  de  Turgot  (par  Condorcet).  Londres 
(rtrerAt),  1788,  011  Beme^  1787,  in-8. 

30660  Mémoires  sur  U vie  et  les  ouvrages  de 
Turgot  (par Dupont ûc^emoMn). Philadelphie^ 
1788,  in-8. 

30661  Précis  de  la  vie  de  Bonnard,  parDom.-Jos. 
Gaiat.  Paris^  1785,  in-i8. 

30663  Mémoires  biographiques,  littéraires  et  po- 
litiques de  Mirabeau,  écrits  par  liii-méme,  par 
son  père,  son  onde  et  son  fils  adoptif  (M.  Lucas 
de  Montlgny,  rédacteur  de  l'ouvrage).  Paris, 
i836>35,  8 vol.  in-8. 

3oG63  Chronique  littéraire  des  ouvrages  de  Pabbé 
Rive.  (»70O),  !n-8. 

30666  Notice  sur  J.-C1.  Richard  de  Saint-Non, 
par  Pabbé  Briiard.  Pans,  i7g3,  in-8. 

3o665  Eloge  de  Bailly,  par  MtnABo  de  Saint-JusL 
Paris,,  1796,  in-18. 

3o668  RAsai  sur  ta  vie,  les  écrits  et  les  opinions 
de  M.  de  MalesbcrbM,  par  M.  le  comte  Boissy- 
d’Anglas.  Paris,  i8i0i3  vol.  ln-8. 

30Ô66*  Mémoires  de  Marmontel. — Voy.le  0*^191 63. 

80667  Essai  de  mémoires  sur  M.  Suard  ( par  M«* 
ScARD,  née  Panckoucke).  Paris,,  imprimerie  de 
t>idot,  1830,  in-13. 

30668  Mémoires  historiques  sur  la  vie  de  Suard, 
sur  SOS  écrits  et  sur  le  18*  siècle,  par  Dom.-Jos. 
Garai.  Paris,  i830  (et  sons  le  titre  de  Mihnoires 
historiques  sur  le  XV  fl  f*  siècle  et  sur  Jf.^Hord  ), 
-3  vol.  in-8. 


30660  Mémoires  de  Pabbé  Morellet,  sur  le  18* 
siècle  et  sur  la  révolution,  précédés  de  l’élogc 
de  Morellet  par  Lémonley.  Paris,,  1831  (nouv- 
UCrc  1833) , 3 vol.  iii-8.  — supplément  ( lettres 
de  .Morellet  6 Rœderer),  iSsa,  lu-8. 

30650  Essais  de  mémoires  ou  lettres  sur  la  vie, 
le  caractère  et  les  écrits  de  Duds,  par  M.  Cam- 
penon.  Paris,  1836,  In-S. 

30651  Mémoires  Inédits  de  M**  de  Gontis  (Stéph.- 
Félicilé  Ducrest  tic  Saint-Aubin)  sur  le  \VIH« 
siècle  et  la  révolution  française.  Paris,  lêtiS, 
10  vol.  ln-8. 

30653  Mémoires  ou  souvenirs  et  anecdotes  de 
L.-Ph.  de  Ségur. — Voir  le  n*  sSgiS. 

SOG53  Histoire  de  la  vie  et  des  travaux  politiques 
du  coniic  dTlaiAerIXe , par  M.  le  cbev.  Artaud 
de  .Monlor.  Paris,  1839,  ln-8. 

(Od  tmuTfra  blsioriqiirt  de  plutieun  OrriTtiio* 

fraiKiis,  (lia*  Ut  truvret  de  Fflotenelle,  de  d’AIrnbert,  de 

Tbomuc,  de  Cluunfon,  de  Coodorcel,  de  La  Harpe,  etc.) 

e.  Italiens  E«paffiw>l<  et  Portogois 

3o656  Gli  scriltori  d*  Italia,  da  G-*M.  MAExociniu. 
Brescia,  1753-63,  6 vol.  in-fol. 

S0O55  SptH^imen  hlslorte  Uttcraric  flomitioc 
sæculi  XIII  et  XIV,  sive  viiæ  Dantls,  Petrardur 
ac  Boccaccii,  a Cl.  Jannoüo  Manctlo  sarriilo 
XV  scripts;  rcxiensuU  l..aur.  Mebus.  Fîorentiœ, 
1767,  ln-8. — Voyez  le  n*  30100. 

3o656  Ch.  Msrberl  de  Insignibus  bonar.  littera- 
runi  sa*c.  XIV,  usque  ad  inlüum  sæc.  XVI,  io 
Italia  Insiauraloribus.  îeme,  1766,  in-6. 

3o6r>7  Momoirs  of  .Angclus  Politianus,  AcUus 
Sincerus  Sannaiarius,  Petrus  Dembus,  Hlero- 
nymus  Fracastorius,  Harcus-Antonius  Flami- 
nius,  and  tlie  Aniallhel  ; translations  from  iheir 
poetical  Works;  and  notes  and  observations 
concerning  otber  litcrary  cbaraciers  of  ibe  i5^ 
and  16^  century;  by  W.  Parr  Gresswell.  Man- 
chester, 1801,  ln-8. 

30658  Joan.  Lawii  memorabilla  Italomm  crudl- 
tione  prxatsQÜum.  Florent,,  1763-68, 3 voI.ln-8. 

So65g  Pauli  Colomesü  Italia  et  Hlspania  orieo- 
talis,  cuin  notis  Jo.-Cbr.Wolfii. //oml.,  1730, 
ln-6.— Voyez  le  n»  3o5SS. 

3o00o  Ang.  Fabsoxh  vite  Italomm  doctrina  ex- 
cellenlluoi  qui  sæcullsXVII  et  XVIII  QonicmnL 
Pisis,  1778-1805, 30  vol.  in-8. 

30661  Eloi^  d’ lliustri  Italiani,  d*  Ang.  FAUOxt. 
Pim,  1786-89,  3 vol.  ln-8. 

30663  Vile  cd  clogj  d' lliustri  Italiani,  di  Galeanl 
Naplone.  PfM,  1818,  3 vol.  in-8. 

30663  Elogjdi  Ieueraii,conip.daIpp.  PniDntMnE. 
Frrotia,  1835-36,  3 vol.  in-8. 

30066  Argelati  bibliolhcca  scriptorum  medlola- 
nenslum.  MedioL,  1765,  6 part-  en  3 vol.  in-fol. 

30666*  Fr.  Arisii  Creniona  litterata. — Vny.30099. 

30665  Blblioteca  moddnese,  dall’abb.  Gir.  Tnu- 
noscQi.  Modena,  1781, 6 vol.  ln-6. 

30O66  Notizk!  biografichc  ctleltcraric  degU  scrit- 
tori  degli  siati  eslcnsi,  in  conlinuazicne  délia 
blblioteca  niodencse  di  Glr.  Tiraboschl.  Reggio, 
1833-38,  5 vol.  |n-6. 

S0667  Hemorte  degli  scriltori  e Ictterali  pannl- 
gianl.dalP.  Irco.Arrô.  Parma,  i78p-o5,  5 vol. 
ln-6.  — snpplémciU  par  M.  Pezzana.  Parma, 
i83j-33,  3 vol,  in-6. 

.7ü068  Memorie  lstor.de’  Ictterali  ferrarcsi,  da 
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GIov.-Adi.  Barotti.  Ferraray  3 toI. 

\a•^. 

30669  BibllolhecadareDse,OTv«ronoUxie  istorico* 

critichc  intomoagli  scrittorieletterati  diChUri^ 
raccoilc  da  G.-J.  Gussago.  1830, 3 vol. 

in-8. 

30670  Biografiadcgll  Krittori  padorani,  composta 
da  Glus.  Vcdova.  Padova^  i833>36, 3 vol.  In^. 
(en  7 livraisons). 

30671  Nolixic  ioiomo  alla  vita,  ec.  degll  scrit- 
tori  venezianK  da  Giov.  degU  Agostini.  Fenezia^ 
175  .1-50,  3 vol.  In-6. 

30673  Galeriadciletterati  cd  artisti  delleprovincic 
veneziane,  nel  secolo  XVIII,  da  Bartol.  Gamba. 
Venezia^  1833,  3 vol.  ln-8. 

30673  De’  Bassancsi  illustri,  narrazlonc  dl  Bartol. 
Gamba.  àassanOy  1807,  in-8. 

30674  Bibllotcca  e storla  di  quel  scrittori  délia 
cillà  corne  del  territorio  dl  Vicenza,  del  P.  Ang.- 
Gabr.  di  Santa  Mabia.  l’iVencd,  1773-83,6  vol. 
ilhft. 

* 30675  Nûlizle  dclte  site  cd  opère  scrute  da  lette* 
rail  del  Frioli,  raccolte  da  Gtan.-Gius.  Llruli. 
fVne:/a,  1760-80,  S vol.  in-4. 

30676  Memorle  d’ alciml  tiomlnl  illustri  délia  cltU 
dl  Lodi,  da  G.  UoIosbI.  Lodiy  177O,  s part  in-A. 

30677  Istoria  degll  scrittori  florenüni,  daG.  Necu. 
Forant^  1733,  in-fol. 

80C78  N'otiue  letterarle  ed  Istor.  Intomo  agi!  uo- 
mini  illustri  delP  Accad.  fiorenilna.  Firtnity 
1700,  lu-A. 

30679  Prosp.  Mandosli  blbliotheca  romana,  scu 
romanor.  scriptorum  centuriæ.  Boma^  1683-93, 
3 vol.  ln-4. 

30680  Le  vile  degll  Arcadl  Illustri,  pubblicate  da 
G.-31.  CBESOMBCifi.  Boma^  1706-37,  5 vol.  in-4. 

30681  Memoric  storlco-crlUche  degll  scrittori 
ravennati,  da  Piet.-Paol.  Giunani.  Fomca,  1 76g, 
3 vol.  ln-4> 

30683  Notizie  degll  scrittori  bolognesi,  e délie 
opéré  loro,  da  F.-P.-Ant  Oblanoi.  Botoÿnû^ 
1714,  In-A. 

30683  NotUle  degll  scrittori  bologueal,  raccolte  da 
G.  Fantcui.  Bologna^  1781-94, 9vol.  pet  In-fol. 

30684  De  Claris  archlgyronasll  bonouiensis  pro- 
fesaoribus,  a sæculo  XI  lisque  ad  sxculiini  ^\', 
IKirlcs  duæ , auctore  M.  FattortnI.  Bononitty 
1769,  3 part  in-fol. 

3o68ô  BIblioteca  picena,  osla  nolizie  isioricbe 
dclle  opéré  c oegll  scrittori  plccni.  Gs/mo, 
1790-96,  5 vol.  In-À.  (Jusqu'au  mot  Lrz.) 

30686  BibliograRa  degll  scrittori  peruglnl,  dl  G.- 
B.  VEBMiGiaoLt.  Peruffia^  1838-39,  in-4.,  tom.  I 
cl  II.  — BIbliografia  slorico-perugina.  Ibid.y 
i8a3,  in-4. 

30687  Biblioteca  napolitana , da  Nie.  Toppi,  con 
le  addlzionl  di  Lion.  Mcodemo.  1O78-83, 
3 vol.  In-fol. 

30688  Memorle  degll  scrittori  del  regno  dl  Napoli, 
raccolte  da  Eusl.  d’ AOltio.  Napoii^  1783-94, 
3 vol.  in-4. 

30689  Memorle  Istoriche  degll  scrittori  legall  dcl 
regno  di  Napoll,  da  Lor.  Glustlnlanl.  IVapolt\ 
1787, 3 vol.  In-4. 

3o6^  KIogj  accad.  délia  Socletà  degll  Spensierall 
di  Rossano,  da  D.  Glac.  GImma.  yttpoU\  170S, 
3 vol.  ln-4.  fig. 

30691  Le  vite  de’  leUerall  saienlini,  da  Dom.  de 
Aigeus.  Firenze  ( V<i;>o//),  1710, 3' vol.  in-4. 


30693  Ant  ZavarronI  bibllotbcca  calabra,  sire  11- 
lustr.  vlrorum  Calabriæ,  qui  lUlcris  claruerunt, 
clcncbus.  ;Vapo/G  1733, .In-4. 

3o6o3  Ant  MoNGiTOBiB  bibllolheca sicula. /Muor., 
1707,  3 vol.  In-fol. 

30693*  Const  Lascaris  vluclllu.str.  phllosophorum 
slculorum.  Messana^  i499,  In-4. 

30694  Sopra  la  vita,  lco|>ere,  «d  ilsaperedl  Guido 
d*  Arezzo. ..,  dissertazione  di  L.  Angetonl.  Pariçiy 
1811,  iu  8. 

30695  Vita  dl  Dante  Aliglilerl,  scritta  da  Glov. 
BoccAao.  Borna,  i544,  lr>-8. 

30696  Jo.-Mar.tPHTLELPBi  vita  Dantis  Aliglierll. 
Florcnliœ^  1838, 111-8. 

30O97  Vie  du  Dante,  avec  une  notice  ddtallléc  de 
ses  ouvrages,  par  Chahanon.  Par/.t,  1773,  ln-8. 

30698  Memorle  per  service  alla  vita  di  Dante  Ail- 
ghieri,  opéra  dl  Gius.  Pelli.  /Yrciize,  1833,  in-8., 
avec  un  portr.  par  Rapti.  Morghen  (3*  édition 
fort  augmentée). 

3069g  Vita  di  Dante,  da  Ces.  Balbo.  Torino^  iBJg, 

3 vol.  in-8.,  et  aussi  3 vol.  in-13. 

30700  Histoire  de  Dante  Alighierl,  par  M.  le  chev. 
Artaud  de  Monlor.  Paris,  i84i,  ln-8> 

30701  ElogJ  di  Dante,  dl  Poliziano,  dl  Arioslo  e di 
Tasso,  opéra  dl  Ang.  Fabroni.  Parma^  1800, 
ln-8. 

30703  Dante,  Ariosto,  c Tasso  ; cpilome  deJb 
lor  vita  ed  analisl  dtri  loro  principali  pocuil,  da 
Sief.-Egld.  Petboni.  Londroy  181O,  in-8. 

30703  Francisci  Petrarca  vita  (per  Siccum  Polen- 
tonem.  Patatiiy  cirra  1475),  ln-4.  (placé  i la 
suite  de  l'article  Petbarca). 

30704  Jac.-Phil.  Tomasfki  Petrarcha  rcdivlrus. 
Pataviiy  1633,  Ui-4. 

30705  Mémoires  pour  la  vie  de  Fr.  Pétrarque  (par 
de  Sade).  Amsterdam^  1764,  3 vol.  iu-4. 

30706  Vie  de  Fr.  Pétrarque,  suivie  d’une  Imitation 
on  vers  de  ses  plus  belles  poésies  (par  l'abbé 
Roman).  Vaucluse  et  PanV,  1786,  in-8. 

30707  Fr.  Petrarebæ  vita,  auctore  Ang.  Fabronio. 
Parmety  Bodoniy  1790,  gr.  ln-8. 

30708  Del  Petrarca  e dclle  suc  opere,  libri  quattro 
in  duc  parti,  edlzlone  seconda  coo  posiuoie 
corrrzlool  cd  aggiunta  deirautore  (conte  Glam- 
Balt  Baldelll).  /4’renze,  2837,  in-8. — La  i**  édit 
est  de  Fiortnety  1797,  ln-4. 

S0709  Essay  on  ttao  life  and  characlcr  of  Petrareb. 
tendon,  1810,  ln-8.  6g. 

30710  Memorle  délia  vitadl  M.  Gjno  da  Plstoja, 
da  Seb.  Clampl.  pistojay  1836,  3 vol.  in-8. 

30711  Viu  dl  Giov.  Boccaccio,  da  Glam.-Balt 
Baldedi.  Firtnzey  1806,  in-8.  ûg. 

30713  Tlie  life  of  Poggio  Braccioiinl,  by  Wlll. 

Shepherd.  Uverpooly  1803,  in-4.  ~ Trad.  en 
français,  PariSy  1819,  in-8.  • 

S071S  Idea  deir  oulmo  prccettorc  nella  vita  c 
disciplina  di  Vlttorino  da  Feltre  e de’  suoi  disce- 

, poli,  opéra  di  (brio  de’  Rosmtnl.  BassanOy  1 801 , 

4 vol.  in-8.  ^ 

30714  Aloys.  Bandioi  de  vita  et  rçbus  geslis  Bes- 
sarionis  tard.  Nkænl  commentarius.  Bama^ 

1777,  in-4. 

30715  Vita  e disciplina  di  Guarino  veronese  e de' 
suoi  discepoli,  libri  quattro  di  Carlo  de'RosMim. 
Breseitty  i8o.3, 3 vol.  ln-8. 

30716  Fr.-Olb.  Mcnckcnii  historia  Ang.  PolitianL 
Lipsiœy  1736,  in-A. 

30717  Vita  di  Francesco  Filulfoda  Tolentino^dcl 
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caval.  Carlo  de’  Rosmlnl.  MUano^  1808,  3 vol. 
ln-8. 

50718  Elogio  al  principe  Gio.  Pico  délia  MIran- 
dota,  di  Ilic.  BarloIi.  {iuaitalay  1701,  lii>8. 

50719  Joan.  CorsU  coiumcniarius  de  platonicæ 

f»hilo5ophts  post  renatas  luteras  apud  ItaUts 
nsiaurationr,  sive  Mars.  Flcinl  vita,cum  an- 
notai. Aiig-.Mar.  Raudliii.  Pisis^  1771.  )n-8. 
307‘io  Bob.  de  Samo,  vita  Joan.  Joviani  Pootaii). 
Seapoliy  17G1,  iivô. 

307?i  Vita  di  GiovanoPonlano,  srriltada  moDSlg. 

Francesco  Colangelo.  .Sapoli^  jSaO,  ln-8. 

3073‘i  Mcinorie  di  ^ipione  ('.aricromaco,  raccollo 
ed  illusiratc  dal  prof.  Seb.  Ciampi.  Pisa^  1811, 

307a3Chr-Thcopli.Ungeri  de  AldiPll  Mannüi  vlia 
et  HicrUis  in  rem  üiter.  dissoriaiio,  aucta  a Sam. 
Lnlero  GcrcL  17'»3,  in-ft. 

307^/1  Vita  di  Aldo  Pio  Manuzio,  da  D.-M.  Màhni. 

Pene:iay  1759,  gr.  ln-8.  de  7*2  pp. — \ oy.  3iaS8- 
30725  De  rebus  geslis  ac  scrlptis  operibus  Ba|>- 
tista*  Mantuaiii  exercltaüo  liisti’rlccH:riÜca  P. 
Floridi  Ambrosio.  Taiirini^  I78fl,  In-ft. 

30726  Vita  di  Giac.  Sanoazaro,  da  Fr.  Colangclo. 
181Q,  ln-8. 

30T27  Machiavel,  son  génie  et  ses  erreurs,  parie 
chevalier  Abtaüd,  Pam,  i833,2  vol.  in-8. 
30728  Vita  di  Lod.  Ariosto,  scriUa  dall’  abate 
Girol.  BaruOaldi  juuiorc.  Ferrara^  1807,  in-â. 
30720  Ang.-Mar.  Dandioi  Victorius,  seu  de  vita  et 
scriptisP.  Vicioril  liber.  Fforenf.,  1759,  in-A. 
30730  F.-Olb.  Mciickcuii  vita  Hier.  Fracastorii. 
Upsiœ^  1781,  in-4. 

3o73i  I.a  vltaüi  P.  Arelioo,  del  Bebm.  i537,  in-8. 
3o/32  Vita  di  P.  Aretiuo,  da  Giam.  Mazzccbelli. 
Padomy  1 74 1,  in-8. 

30733  Vie  de  P.  Arétin,  par  Bolspréaux.  Lallayty 
1750,  lu-12. 

30734  Jos.-Just.  Scaligeri  eplslola  de  vetustate 
et  splendore  gentis  Scaligers  et  Jul.-C«8.  Scali- 
geri vita.  Lugd,^Bat<n,y  i5o4«  in-4.  (Arllclc 
Scioppius.) 

30785  Vita  dei  commend.  Annlbal  Caro,  scritta 
da  Ant.-Feüer.  Seghezzi.  Podora,  1742,  in-8. 
307S6  Kloglodi  Franc.  Maurollco,  scriltoda  Do- 
mcnico  Scinà.  PalermOy  1808,  gr.  in-8. 

30737  Hier.  Cardant  de  propria  vita  liber.  Pnn>., 
1643, in-8. 

30738  1-.3  uta  di  Torq.Tasso,  scritta  da  Giamba- 
tlsia  Manso^  marchese  di  Villa.  Borna  ^ i634i 
lri-12. 

3073g  La  vita  diTorq. lasso,  daScRASSi.Beri/nJiiu, 
1701,  2 vol.  In-4. 

30740  The  life  of  Torq.  lasso,  wiih  an  historical 
and  cHtIcal  account  of  bis  writings,  by  John 
Black.  Edinburgh^  1810,  2 vol.  ln-4. 

30741  Vita  Ga^sarls  Baronii,  auciorc  Hier.  Barna- 
1)00.  Pomrr,  I75l,  ln-4. 

30742  Vie  d’Ant.  Possevin,  par  J.  d’Origny.  Par/s, 
1712,  in-12. 

30743  RIcinoric  dûlla  vUa  di  Ulisse  Aldrovandl, 
con  alcune  iettere  srdte  (F  uomtni  eruditl  a lui 
sentie,  ec.,  da  Giov.  Fanlurzi.  Dologna,  1774, 
gr.  ln-8. 

30744  Notice  sur  la  vie  cl  les  ouvrages  de  J. -B. 

Porta  (par  D.  Duchesne).  An  ix  (1801),  lu-8. 
30745  Ju.-Maur.  Schrauuii  de  vita  et  scriplis  Jul.- 
Cxs.  V.inini.  ('Msrnni,  170g,  in-4.,  sou  1715, 
in-8. 


30740  t.a  vie  et  les  sentiments  de  LucUto  Vaninl 
(par  Dav.  Durand),  fiotterdam,  1717,  in-iju 

S0747  Vita  del  P.  Paolo  (Sarpi  ).  /»  Ltrjde  {Etidetior) , 
1O40,  pet.  ln-12.  — Irad.  en  fraiirols.  Leydc^ 
lOOi,  pet  in-12. 

30748  Memorfe  e letterc  inédite  di  Gallleo  GiLBXi, 
ordinale...  da  G.  Ventuii.  Modena,  1818-21, 

2 vol.  in-4. 

3074g  Ftoglo  di  Gallleo  Gaiild,  da  Paolo  Frlsl. 
Milano^  *775,  iii-fl. 

30750  Leon.  Allatii  apes  urbaniv,  sive  devIrisH- 
lu.stribusqiiiahnnnn  1630 jicr  totum  i632  Rom» 
adfneruiit.  ItomfTy  i633,  ln-8. — riim  museo 
liisiorlcojoan.  lmpcrialis,cdcnle  J.-Al.Fabrido. 
i7n,in-8. 

30781  Parâlirl  between  Maglialrechi  and  Hîll,  by 
Jos.  SrestE.  Sîrawhi'mf-Ifilly  *75^,  ln-8. 

3o“52  D*‘  'lia  et  scriplis  .lanl-Viuc.  Gravln»  com- 
meniarius,  a Jo.-And.  Serrai,  /lomrr,  1788,  ln-4. 

30753  Mcinoria  ddla  vita  di  Glitsto  Fontanlul,  da 
Dom.  Ftmt.'uilnl.  Penezia^  *"55,  in-4. 

30754  Mémoires  de  la  vie  du  comte  de  Marsigli,  • 
par  D.-C.-H.-D.  Quincy.  Zurich^  *74i,  4 part 
pet  in-8. 

80755  Vita  del  proposto  L.-Anl.  Muratoii,  da 
G. -Fr.  Muralorl.  Penezia^  *756,  in-4. 

S0756  Vita  di  Apostolo  Zeno,  scritta  da  Fr.  Negri. 
Pcweri’rt,  1R16,  in-8. 

30757  Commentarii  de  rébus  perlinemibus  ad 
Gard.  Quriscm.  Brixifp^  1780,  3 vol.  in-8. 

S0758  Merooiie  Intomo  alla  vita  ed  agii  scritll  dl 
Fr.  Algarotll,  da  Domen.  Michelcssi.  Frnrzfn, 
1770,  lo-4^ 

307$g  Commentarlum  de  vita  et  scriptis  Joan.- 
l^m.  Mans!  (auctore  Ant  Zalia).  renc/.,i772, 
pet.  in-4. 

80760  Memoirs  of  the  llfe  and  writings  of  Metas- 
tasio,  by  Durney.  I/mdon^  1796,  3 vol.  in-8. 

30761  VUa  dell’  abate  Ferd.  (^aliani,  da  Luigi 
Diodatl.  A'apofi,  1788,  ln-8. 

30762  Mémoires  de  Goldonl.  Paris,  1787,  S vol. 

li>-8. 

S076S  Vie  de  Victor  Alfieiu,  écrite  par  lul-siémc, 
trad.  de  rUalicn.  Pan'z,  180g,  2 vol.  ln-8. 

30764  Memorie  storichc  del  D.-G.-B.  de  Rossi  sni 
suoi  studj  c lelteraric  produzioni.  Parmot 
180g,  in-8. 

30765  Mes  prisons,  mémoires  de  Sllvlo  Pelllco, 
trad.  de  l’ilallen  par  A.  Dclatonr,  avec  le  texte 
en  regard.  Paris^  1834,  2 vol.  in-8. 

30766  Riblioleca  niaitcsc,  da  ign.-X.  Mifsüo. 
ilaUa^  1764,  In-foi. 

30767  Nie.  AiiTosn  bUiliollicca  htspana.  Jfatrfff, 
1783-1788,  4 vol.  in-fol. 

30768  Riblioleca  espaflola,  por  Jos.-Rodr.de 
Castro.  jffldnVf,  1781,  2 vol.  In-fol. 

30760  Vidas  de  Espaîlolcs  cclcbrcs,  por  D.  Mao.- 
J05.  OnRTARA.  Madrid^  1807-33, 3 voi.  In-8. 

30770  Ensayo  de  una  biblioleca  cspailola  de  los 
majores  c’scrilorcs  dei  reyna<lu  de  Carlos  III , 
por  J.  SF.ifPF.RE.  .«mfrid,  i785-8g,6  vol.  pet  in-8. 

30771  Uibliotcca  de  los  escritorcs  <pie  iian  sido 
indlviduos  de  los  scis  colegios  mawres,  por 
Jos.  de  Bkzaral  y tJgarlc.  Ifarfrirf,  i8o5,  ln-4. 

30772  Bibliothcca  valcntlna , por  Fr.-Jos.  Rodbj- 
CLE/,.  Palntria^  1747,  In-fol. 

30773  Escrilorcs  del  reyno  de  Valencia,  clironoio- 
gicauunte  ordenados  por  Vicente  XtiiEno. 
talcncia^  *747,  2 vol.  in-fol. 
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So’JiA  BIbUoteca  valcnclana , por  Paslor  Fcster. 
f alrnria^  i8i?7-3o,  a vol.  Jn-fol. 

3o77.’>  Dihilnleca  de  los  esciltores  aragooescs,  por 
Félix  de  I..ATAS5A  y Ortln.  Zaragoza^  i795-i8oa, 
H vol.  In-ft. 

30776  Boi^uejo  historlco  de  la  vUta  de  Hem. 
Peroz  de  Pulgar...,  por  D.  Martinez  de  U Rosa. 
j¥tfdrid,  i83ÎJn-8.  (Article  Pllgar.) 

30777  Heur,  ab  Allwoerdeii,  historia  Mich.  Ser- 
veti.  lîelmst.y  17^17,  In-ft. 

30778  Soine  account  of  the  lives  and  writings  of 
Lope  Félix  de  Vega  and  Gulllen  de  Castro^  by 
Henry  Richard , lord  Holland.  London,  1817, 
a vol.  Jn-8. 

30779  ' Ida  de  MIg.  Cervantes,  por  M. -Fern.  de 
Navarretc.  Madrid,  1819,  in>8.(Art.CaRVANTBS,} 

So7Ho|iMicias  de  la  vida  y escritos  de  Fr. •Heur. 
Hoi^  por  Fr.  Mexdsk.  Jfadrid,  1780,  In-â. 

30781  Vida  Hterarla  de  O.  Joaq.-Lor.  ViiXAifOEra, 
cscHta  por  el  tnismo.  Londres,  1895, 3 vol.  In*8. 

30783  Bihllolheca  lusilana,  por  IIacbaso.  Lisboa, 
178i>.v9,  3 vol.  in-fol.  — Voyez  le  n*  3i663; 

80783  Memoirs  of  the  llfe  and  writings  of  Luis 
de  Canioen.v,  by  John  Adtinsoo.  lotuion,  1830, 
3 vol*  io>8.  portr. 

d.  SslMCf , AikniBdf,  HeUaodait  M Flaaisods. 


30783  Eloge  historique  d*Alb.  Haller,  avec  un 
catalogue  de  ses  ouvrages  (par  Senebler). 
Genève,  1788,  lit>8. 

80788*  Confessions  de  J.«J.  Rousseau.  — Voyez  te 
n*  30636. 

30785  Eloge  de  Leon.  Euler,  par  N.  Fusa.  Sainte 
p/lersbourg,  1788,  ln-8*. 

80786  J.-Casp.  I^vater's  Lebensbescbrelb,  von 
G.  Gessner.  M'interihur,  i8o3,  8 vol.  iu-8. 

S0787  ftlémolres  histor.  sur  la  vie  d'Hor.>Bénéd. 
de  Saussure,  pour  servir  d’introduction  à la  lec- 
ture de  ses  ouvrages,  par  J.  Senebler.  Genève, 
on  XI  (1801),  ln-8. 

30788  Notice  sur  la  vie  et  les  écrits  de  (George^ 
l/>uls)  Lesage,  de  Genève,  rédigée  d’après  ses 
notes,  par  P.  Prévost..  Genève,  i8o5,  in-8. 

30789  Illusirium*  Germanlie  catalogua.  Corn. 
Caludio  auctore.  Mogunl.,  i56i,  ln-8. 

80790  Vitæ  theologorum,  jure-consultoruin,  et  po- 
lUIcorum  , medlcoruin  atquc  phllosophorum , 
raaxlmam  partem  Gerinanorum,  nonnulLam  quo- 
que  exteroruni,  a Melch.  Adamo  plurimis  tomls 
congestæ  coocinnatæquc,  nuoc  In  unum  collecte. 
Franeof.-ad-Moen.,  1705,  a vol.  in-fol.  (La 
1'*  édit  de  cet  ouvrage,  publiée  sous  les  yeux 
de  l’auteur,  à Heidelberg  et  8 Francfort,  de 
I6i5  a 1630  (réimpr.  de  1053-68),  en  5 vol.  I0-8., 
est  moins  incorrecte  que  celle  de  1705.) 

30791  Lcx1coi>  deutscher  DIcliter  uod  Prosalsten, 
von  C.-H.  JoEROBNs.  Leipz.,  1806-11, 6 vol.  in-8. 

30799  Drnkwardigkk.,Anekdoten  undCharakter- 
zùgeausUcm  Lebcnder  vorzAglichstonsdeiitsch. 
Dicliter  mid  Prosalsten;  von  C.-U.  Joerdeus. 
Leipzig,  1819,  aSol.  I11-8. 

30793  Encyclopédie  derdeutscheunallonal-LUera- 
lur,  oiler  hiogr.  critische.s  l.cxlcon  der  deut- 
schcii  Dichter  und  Prosalsten:...  lu'bst  proben 
ans  Ihren  Werken.  BearbcMet  von  O. -L. -R. 
Wolf.  Leipzig,  i835  et  ann.  suiv.,  in-8.  (publ. 
par  cahiers.) 


8079^  G.  Uzcl,  lilstorla  poctarum  græcorumgcr- 
manoruni.  Francof.  et  Ltps.,  1780,  ic-8. 

30795  Vies  des  principaux  savants  d'.AIIemagne 
qui  ont  été  les  restaurateurs  du  goût  et  des 
belles-lettres,  par  L.  Melslcr.  Berne,  1796,  ln-8. 
portraits. 

30796  Lcxicon  der  Jetzl  lebeodeo  deutschen  Schrlf- 
Kleller  und  Schrifslellcrlunen  ; vou  U.  BOrlog. 
ileidelh.,  1887,  8 vol.  ln-8. 

30707  Bibllotheca  colunieosls  in  qua  vitæ  et  llhrl 
receosentur  omnium  archldloccseos  colooteohis 
Indigenarum  et  incolirum  scrlptoriiin , auctore 
Jos.  Harubelra.  Coloniœ  Agrip,,  1787,  In-fol. 

80798  Bibllotheca  augustana,complccteiis  notitias 
varias  de  vita  et  sciiptls  eruditorum  quoe  Au- 
gusta  Vindelica  orbl  lUterarlo  dedlu  Augusta^ 
Vindelicerum,  1785,  13  part  en  8 vol.  ln-8. 

80799  G.-Ant  Wni’s  Nûrnberglsches  Geleberten* 
Lcxicon.  VwrMfr.,  1755-78,8  vol.  in-8.  (Bericbte 
und  Nachristen,  A.-B.,  108  pp.]. — Fortgesetit, 
Oder  suppl.  von  Cb.-Kr.  NopiUeb.  AUdarf,, 
1809-8,  8 vol.  in-8. 

80800  J.-Jac.  firadmann  : das  gelf hrle  Schwtben, 
Oder  Lexicon  d.  jetzlebenden  .Scbwabiscbe 
Schrlftsieller...#aMfu3.,  i8o3,  ln-8. 

80801  Dasgelehrte  WOrtemberg;  vonBtbs.  Haug. 
Stuttgart,  1790,  ln-8. 

loSoa  Ant-Har.  KoboU’s  Baier.  Gelebrten-Lexl- 
Gon...  bis  auf  d.  i8*  Jahro.  Laniskut,  179S 
(und  nebst  Bdttr.  von  M.  G.  Gandershofer, 
1795), ln-8. 

80808  Jos.  Baader's  Lexicon  verstorbener  Baier. 
Scliriftsteller  d.  i8n  und  19"  Jahrn.  Augsb., 
iSaè-aS,  3 vol.  iu-8. 

80808  Ccnluria  scriptorum  Insignlum,  qui  In  lip- 
siensi,  willenbergenst,*francfordlana  ad  Odea- 
ram  academlls  usque  ad  ann.  i5i5  floruenint 
edente  Jo.-J.  Mader.  Helmtf,,  1660,  ln-8. 

80805  J.-W.  Slrleder’s  Grundlage  zti  etner  Hes- 
slschcnGelehrten  uod  Schriftstcller-Geschlchtc; 
seit  d.  Reforœaiion  bis  auf  gcgenwkrt.  Zelien, 
Bd.  i-i5,  Catsel,  1781-1806,  — Bd.  16,  von  L. 
Wachler,  1811  ; Bd.  17  und  18,  von  K.-W. 
Josti,  1819.  f en  tout  18  vol.  in-8.,  dont  le  der- 
nier reufemié  la  table  générale  de  l’ouvrage.) 

80806  G.'F.  Otto's  Lexicou  der  soit  dem  i5" 
Jahrb.  verstorbenen  und  jetztlebendeii  Ober- 
lausltz.  Scrdftstcller  und  Kûnstlcr.  Gàrlitz, 
iBoo-oS,  3 vol.en6part,  avec  un  supplément. — 
Siippiemeiuband  bearlieitet  von  J.-Dn.^lmlze, 
1891,  in-8. 

80807  H.-WV  Rotermtind,  die  gclehrtc  Hannover. 
Bremen,  18381  ln-8.,  tom.  I — III. 

30808  H.-W.  Rotcrmund’s  Lexikon  aller  Gclclir- 
ten,  die  seit  der  reformDtlon  In  Rremen  gdebt 
haben.  Bremepr,  1819,  9 vol.  in-8. 

30809  C.-J.  Fogel , hibliotheèa  hamburgensium 
erndlllonf'  et  scriptis  darorum,  qui  per  tria  se- 
cnla  ad  nostraincialcm  claruerunt,  etc. //amfr., 
1733 , li)-8. 

30810  Joan.  MoLLEEr  CImhria  litcrata  , slve  scrip- 
torum ducaïus  utrinsque  sievicensis  et  holsa- 
ticl,  etc.  historia  literana,  cum  prvfatlonc  Jo. 
Grammil.  liaunia,  1788,  3 vol.  In-fol. 

3o8io*  De  vlta  et  scriplls  Cooradl  Celfis  oimis 
poslh.  K.  Klüpfelii.  Friburgi,  i8a8,  ln-8. 

30811  C.-M.  Engelhardi  : Hcradevon  I^iulsperg, 
Aebtissiti  zu  St.  Odilicn  In  Elsass  lin  13"  Jahrb. 
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und  ilir  Werk  : Horlus  deUciaruio , etc.  Stuttg. , 
1818,  ln-8.,  et  \2  pl.  Sf*  in-fol. 

3o8ia  Jo.-Henr.  Maii  vita  ioh.  Reucblini.  Durlan\ 
seu  Francofurti^  i687«  in4.  « 

3o8i3F.'J.Reuchltn'ftLebcnund  Denkwurdlgkk..., 
voii Sriiî.*F.  Gehres,  Carlsr.^  i8i5,  ln-8. 

8081Û  Vita  cqullis  lîlricl  de  Huüen,  per  Jac.Bur- 
khard.  If  ’oIfenbuieU^  1717-33,  S lom.  en  1 vol. 
pel.  ln-8. 

3o8i&  Ulrich  von  HuUen  (voo  U Schubarl),  a*  un- 
vcrSnd.  Ausg.  Lfipzig^  i8i7«  in-8. 

3o8i6  Ulridi  voti  Huucd  tn  liiiLTar.  Hinsichttvon 
G.-W.  Panier.  Awnfc.,  17^8,  ln-8. 

80817  Ulrich  von  llutien  nach  sin.  Leben,  $m. 
r.liarakter  und  sn.  Schrlfien  geschildcrt,  von 
Ch.-Jac.  Wagcnseil.  Mrnh.y  i8aS*  a pari.  in-8. 

5o8i8  Helnrlcli  Bebel^nachso.Leben.UDd  Scrirtca..n 
von  G.'VV.  Zapf.  Àugib.^  i8o*i,  iti-8. 

30819  Jacob  Locher,  gênaniit  PhitoiuusuS)  in  bto- 
graph.  und  liUerar.  Hlnslchu....,  von  G.-W. 
Zapf.  .Vum^.y  i8o3,  ln-8. 

So8‘iO  Cd.  Zvsiivita  etepistoUe.  t7iiur,  177&,  in-8. 

8o8ai  Phll.  MELAncBTUONU  >iU  MarU  Lulheil. 
Gottingtts  17AI1  hi-4. 

8o8aa  Vila  Man.  Lutbcri  nuti^ls  lllustraU,  sin- 
dioChrlst.  Junckcr.fyanco^Nrrt,  1699,  pei.  in-8. 

8o8a3  Jo.-Aib.  Fabeich  centiroliiim  lulheranuiii. 
Uambvrgiy  1738,  a vol.  in-8.— Voirie  n*  30117. 

3o8a3*  Mémoires  de  Luther.  — Voir  le  n"  aa4e-t. 

So8a4  J.  Agrlcula's  aus  eislebcn  Schriften,  md- 
glichst  vollsiând.  verzcicboet,  von  Bt.  Kordcs. 
/(/rofin,  1817,  in-8. 

3o8a5  J.Cainerarii  vila  Phil.Mclanchlhonls.  ilagœ- 
Comitum^  1853,  in-ia,  seu  Lipsitr^  lOgG,  in-8. 
( imprimé  d’abord  5 Leipzig^  en  i566,  ln-8.,  et 
deux  fois  souv  la  même  date.  La  meilleure  édit, 
est  celle  qu’a  donnée  G.-Tbéod.  Slrobel,  5 
//n//e,  1777,  ln-8.) 

3o8aô  Hans  Sarks,  In  a Ablh.  voo  F.  Furchau. 
Leipzig^  1819,  ln-8. 

30837  Poirl  Gassendi  vitæ  Tychonis  Brahd,  Mc. 
Cu)>ernlcl,  Georgü  Peurbarhil,  et  Jo.  Kegio- 
montani.  Pnrii.,  1054, scu  editio  aucUor,y/a^Æ- 
(.'um/tHm,  i65.'i,  in-A. 

3o8a8  Lebcn,  Studicn  imd  Schriften  der  Asirono- 
men  J.  Ilevellus,  von  J. -U.  Westphal.  Kanigtb,^ 
i8ao, !n-8. 

30839  ('hr.  Juncker  commentarius  de  vita,  scrip- 
tisqtieac  meritis  Jubl  Ludoifl,  cuin  appendice 
alUpioi  oplsiolanim,  et  specimlnc  llnguæ  hoi- 
leniolics.  1710,  ln-8. 

30830  J. -A.  Ebtrhard’s  Cliarakleristik  der  Frhn. 
vou  Lcibnilz.  Uipztg^  1816,  in-8. 

30831  Herni.-Sam.  Reimarns,  de  vila  et  scriplis 
Jo.-Alb.  Fabrlcii.  Hambttrgiy  1737,  in-8. 

3o83a  Vila,  fada  et  scripta  Christ.  WolGi  (auc- 
torc  Jo.-Chrisl.  Qoltscbed).  Lipsit^y  i73g,  ln-8. 

3o833  Winckelmann  und  sein  JahrhunU<M  t ; in 
Briefen  und  AufsSlirn,  vou  J.  WIg.  von  GOlhe. 
Tubing.y  i8or>,  in-8. 

3o8SA  J.-Jac.  Reiske's  von'ihm  seibst  aurgcsctilo 
Lcbensbescreibung.  Leipzig  y 1783,  ln-8.  (con- 
tinué et  publié  par  la  veuve  de  l'auieur.) 

S0835  Sam.-Fr.  Nat.MorivitaJ.-J.  ticïskil.  Upsiay 
i777,ln-8. 

30836  Gbld.-Ephr.  Lcssing's  Leben  , neii  bearb. 
vuii  J.>F.  Schink.  J?erfin,  iBa5,  in-8. 

30837  J.-D.  Michaelia  Lebensbesebr.  von  Ibm 


selbst  abgef.  mit  Aiinierkk.  voo  Hassoncamp.» 
etc.  Leipzigy  179S,  l»-8. 

30838  Klo|>stock*s  Leben,  von  H.  Dbring.  tf’eitnavy 
i8a5, in-16. 

30839  J. -G.  Hcrder’s  Leben , von  H.  DOring. 
WeimoTy  i8aA,  in-8.  (une  autre  vie  d'Ilerder 
forme  les  loni.  16  et  17  de  ses  oeuvres.) 

So8AoIm.  Kanl's  Biographie.  Dresdeny  1811,  a vo). 
in-8. 

30841  F.  von  Scliillcr's  T.eben,  vou  II.  I)5ring. 
ffWmnr,  182a,  ln-8.; — von  G.  Schwab.  Stuwj.y 
i84i,  ln-8. 

So8A*i  C.-G.  Heyne,  blographisch  dnrgestelli,  von 
Am.-II.-L.  Ilecren.  Ca/t(np.,  i8i3,  in-8. 

S08.U  Cp.-M.  W’ieland  geschiidcrl  von  J.-G.Gru- 
ber.  leipziÿy  181S-1O,  a vol.  ln-8. 

3o8AA  Gahr.-G.  Bredow's  nachgelassen^prifien, 
mit  d.Bildn.  und  LelKin  der  Yerfass.  mSu^^eg. 
von  J. -G.  Knnisch.  fîreJfnu,  181G,  in-8. 

3o8A5  J. -G.  RosonmQller’s  Leben  und  Wirfcen, 
von  J.-Cb.  Doli.  UipziÇy  1816,  in-8. 

3o8A6  A.  von  Koizcbuc's  Leben  (von  F.  Cramer), 
Leipzig^  i8ao,  ln-8.-—  autre,  par  DOring.  t^ei- 
moTy  i83o,  in^. 

308A7  Mémoires  de  Goethe,  trad.  de  rallem.,  par 
M.  Aubert  de  Vllry.  PariSy  i8a3,  a vol.  ln-8. 

808A8  Leben  und  studd.  Fr.-A.  Wolfs,  von  W. 
KCrtc.  i833,  a part,  en  1 vol.  i»-8. 

808A9  Illiisirium  Galliæ  belgicæ  scriptorum  Icônes 
et  elogia,  ex  miisso  Aub.  Merci.  ^»ruer;>i'^, 
1G08, in-A. 

30850  J. -Fr.  Foppcns,  blblioth.  belgica.  BruxeUiSy 
1739,  a vol.  In-A. 

30851  Mémoires  pour  servir  A Thistoire  Uttérairo 
des  Pays-Bas,  par  J. -N.  Paqcot.  Louvaitiy 
17G3,  3 vol.  iii-fol.,  ou  18  vol.  pd.  in-8. 

So85a  Trajectum  eriidllum,  virnriim  doctrina  Itlus- 
trium  vilas  exhiirciis,  auct.  Gasp.  Bunnanno. 
Trnj.-<td-Hhen.y  17jo,  in-A. 

30833  P.  Ilofmanni  Peerlkamp,viiæ  aliquolexccl- 
lentiiim  Baiavorum.  //arnein{<r,  1806,  ln-8. 

3o85A  Krasmi  vila,  partim  ub  ipsomet  Erasme, 
pariim  ab  amicis  doscripia;  acceduiu  epistolæ 
illusues.  Lugd.-Batavôr.y  lOAa,  seu  1CA9,  pcL 
In-ia, 

So855Sam.  K:viGHT,lire  of  Crastuus.  I^tnd.y  1726, 
in-8. 

30836  Vie  d’Erasme,  par  de  Burigny.  Paris,  1 757, 
9 vol.  In-ia. 

30857  Life  nf  Rrasmus,  by  J.  Jortir.  Lond.y  1758, 
a vol.  iii-A- 

308.38  Life  of  Erasmus,  by  Ch.  Butler,  /.nndon, 
i8a3,  in  8. 

S0859  l.eben  des  Erasmus  von  Rotterdam,  mit 
cinleiteiiden  Betrachiuiigen  ûber  die  analoge 
Eniwlrkelungdor  Mensriilieid  und  des  einzelnen 
Monschci),  von  Adolf  Müller.  Hamb.y  i8a8,  in-8. 

3o86o  Üc  Jusii  l.ipsii  vita  et  seripti.s  coumieii- 
tarius,  aitciore  Fr.-Aug.  de  Reiffenberg.  Brvxel- 
lity  i8a3,  in-A.  11?. 

3o8Gi  Hug.  Grniii  Betgarum  Phoenicis  mânes, 
ab  iniquis  obtrectaloribus  viuüicati;  arcedit 
scriptorum  ejus  conspecius  triplex.  Delphis- 
Batatar.y  1727,  a vol.  ln-8. 

3086a  Vie  de  Grotius,  avec  l’Iilstoire  de  ses  ou- 
vrages, par  de  Burigny.  Paris  y i75a,  a vol. 
in-13. 

3o863  Life  of  U.  Grotius,  by  Ch.  Buüer.  londoji, 
i8a0,  in-8. 
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3o66A  Historia  TUxSIm.  Eplscopn«scrlpu  a Phll. 
a LImborcli.  Amstilcd,^  1701,  fn-8. 

3o865  Vie  et  l’esprit  de  B.  de  Splnosa.  1719, 
pet.  in>ft. 

3oAô6  Vie  de  Splnosa,  par  Colerus.  Amsterdam^ 
1706,  pet.  ln-8. 

3o866*  Histoire  de  la  vie  et  des  oum;tes  de  Spi- 
nosa«  par  Amand  Saintes.  Parti,  1843,  In-R. 

308Ô7  Jo.Cierlct  vita  elopera.  Amstelodami,  1711, 
in-13. 

3o868  Dav.  R(tq:<ee?iii  elofdum  Tlberil  Hemslcr- 
husii.  Lugd.-Balav.^^^%Q,\a•tL 

3o86g  Dan.  Wyttenbachu  viu  Dav.  RuiinkenU. 
LHgd,-Batac.,  1799,  li>~8. 

30870  G.-L.  Mahoe^  vlta  Dan.  Wyltenbachii. 
Condaoi,  i8a3,  iD>8. 


«.  iaglAlt,  ÊcouaJi  «t  IrUio4«i«. 

30871  Scriplorum  Itiustrium  Majoris  Britanni.T 
catalogus^  authorc  Joan.  Balbo.  BasiUœ,  i357, 
3 tom.  en  1 rni.  in-fol.  (Article  Bale.) 

30S73  Jo.  Pitseus,  de  iliosliibus  Angllæ  scHpto* 
ribus.  Paris.y  i6jf,  ln-4.  1 

3087s  Th.  TANncai  bibliolbeca  brtlannlco-hib*- 
nica.  lAmd.^  I7â8,  In-foI. 

3087A  Catalogue  of  ibe  royal  and  noble  aulhors 
of  Engiand,  by  Hor.  WAt.iK>Lc.  London,  i6o0^ 
5 vol.  in>8. 

30S75  JoHnson’s  llves  of  english  poets.  London^ 
1810.  S vol.  in-8. 

30878  The  biographicat  mirrour,  by  S.  and  E. 
HAitoinr..  l/tnd,,  1795, 8 vol.  In-A. 

S0877  Mernoirs  of  scierai  ladies  of  Great  Brltaln 
wbo  bave  bcen  celebrated  for  their  writings  or 
skill  in  the  Irarned  languages,  arts  or  sciences, 
by  George  Ballard.  Oxford,  175a,  In- 4.,  or  1775, 
iü>8. 

30878  The  life  of  William  of  Wykeham,  bishop  of 
Winchester,  by  Rob.  Lowth.  London,  1758,  or 
thlrd  edi t.cof réel ed.  Oxford,  1777,  ln-8. 

80879  The  llfe  of  Wlll.  Wayuflete,  blsbofiof  Wln- 
rlieslcr....,  founderof  Hagdalcn  colb'ge,  by  R. 
Chandicr.  Lond.,  s8n,  in-8.  fig. 

30880  The  hlstory  of  the  llfc  and  suflerings  of  J. 
Wlckllffe,  by  i.  Lewis.  London,  1730,  ln-8. — 
réimpr.  a Oxford,  1830,  in-8. 

30881  The  llfe  and  |opinlon  of  J.  Wlckllffe,  by 
Rob.  Vaughan.  Lond.,  1838,  a vol.  ln-8. 

30883  The  lifo  of  Réynold  Pecock,  bishop  of  St. 
Asaph  and  Chichester,  by  J.  Lewis.  Lond.,  1744 
(aussi  Oxford,  1830),  in-8. 

3o88S  Illustrations  of  the  IWes  and  writings  of 
Gower  and  Cbaucer,  by  H.-J.  Tonn.  London, 
1810,  ln-8. 

30884  W.  Godwiü’s  life  of  Geor.  Cbaucrr.  Lond., 
i8o3,  a vol.  in-4. 

30885  The  life  of  deaii  Coict,  by  San>.  Kxiobt. 
Lond.,  1734.  ln-8. 

3o880  Rapositio  fldells  de  morte  Th.  MorI,  etc. 
Anlurrpitr,  i536,  ln-8. 

S0887  Ropebi  vUa  Th.  Mori.  i?i8,  In-S. 

3o888  The  llfe  of  Tb.  More,  oy  Cresacrc  More, 
edited  by  the  rev.  Jos.  Hunier.  London,  i8a8, 
ln-8. 

3o88q  The  llfe  of  archbishop  Cranmer,  by  H.-J. 
Todd.  London,  i83i,  a vol.  ln-8. 

3o8go  The  life  ofWlIl.  Smylh,  bishop  of  Lincoln, 


and  sir  Rich.  Siitton , founders  of  Brazen  Nose 
college,  by  Ralph  Churlon.  Oxford,  j|oo,  ln-8. 

80891  Life  of  Alesander  Nowell,  dean  of  St.  Patils* 
by  R.  Cliurton.  Oxford,  180g,  ln-8. 

30893  Memoirs  of  ilie  Ufe  .*ind  writings  of  sir 
Philip  Sldncy,  by  Th.  Zouch.  York,  1808,  ln-4. 

30893  Llvrs  of  lopographm  and  anl]()uarifs  who 
bave  wrltten  concerning  ihe  ainlqulllcs  of  En- 
gland,  by  J.  Peller  Malciilm.  Lond.,  i8i3,  ln-4. 

30894  Llves  of  John  Leland,  Th.  Heariie  and  Ani. 
Wood.  Oxford,  1773,  a vol.  ln-8. 

80893  The  llves  of  D' John  Donne,  sir  H.  W'otlon, 
R.  Houker,  Geor.  Herbert,  and  D'  R.  Sander- 
son,  by  Ix.  Waltoîs,  wlth  notes  hy  Th.  Zouch. 
>'or*r,  1798,  ln-4.,  or  1817,  3 vol.  ln-8. 

30898  Remarks  on  the  life  ami  writings  of  Sbaks- 
peare,  hy  J.  Rrittos.  London,  i8i4,  ln-8. 

30897  Ca>  Icy's  llfe  of  sir  W' aller  Raleigh.  London, 
i8o3,  3 vol.  ln-8.  et  ln-4. 

30898  Vie  dii  chancelier  Fr.  Baron,  traduite  de 
l’anglais  de  D.  Mallet  (par  Poullloi).  Amsterd., 
1733,  in-i3. 

30899  Histoire  de  la  vie  et  des  ouvrages  de  Fr. 
Bacon,  suivie  de  quelques  uns  di*  ses  écrits, 
Irad.  p.u  J.-B.  de  VauAcllrs.  Strasbourg,  i833, 
3 vol.  ln-8. 

30899*  The  life  of  Herbert  of  Clierbury , by 
hîm.Helf.  .Ç/rrtir3frpy-/////,  1764,  m-4. 

80900  The  llfc  of  John  Seldcn , by  J.  Aiktn, 

Ixindon,  1813,  ln-8. 

80900*  Memoirs  of  the  life  and  writings  of  Brian 
Wallon,  by  H.-J.  Todd.  Lond.,  iSai,  a vol.  ln-8. 

80901  The  memoirs  of  sir  Ilugh  Cuolmixt.  Lond. 
1787,  ln-4. 

8090a  The  llfe  of  Millon,  by  Hatlbt.  London . 
1796. In  4. 

80908  Gonwix’s  llves  of  Edward  and  Phillips,  ne- 
phews  and  piiplls  of  Milton,  inctiidlng  varlous 
parlirnlars  of  the  llterary  and  polilical  hlstory 
of  their  limes.  Ijyndon,  l8i5,  ln-4. 

30904  Th.  Hobbes  vlu  (angllce  scrlpU  per  Job. 
Aubrey,  lat.  versa  a Ricb.  Blarkl>onrn).  Coro- 
lopoli,  i68t,  peu  ln-8.,  ou  1683,  in-4. 

30905  The  llfc,  diary  and  correspoodcnce  of  Wlll. 
Dl'odalr.  Ijindon,  1897,  ln-4. 

3090G  The  llves  of  F.dw.  Pocock,  the  nrientalist  , 
by  TwrIN,  of  Zach.  Pearce  and  of  Th.  Newton 
by  ihemselve^,  and  of  Phll.  Skelton,  by  Hardy. 
t/indon,  181G,  3 vol.  ln-8. 

30907  Sfotl’s  life  ofDryden.  London,  1808,  ln-4. 

30908  Life  of  Joh.  Locke by  lord  KIng. 

London,  i83o,  3 vol.  ln-8.  (Article  Ixkeb.) 

30909  The  llfc  of  II.  Dodwell , by  Fr.  Brokes. 
i/indon,  i8i3,  3 vol.  |n^, 

30909*  Memoirs  of  J.  Evelts.  London,  1810. 
a vol.  ln-4. 

30910  An  bisloHcal  account  of  the  llfe  and  wri- 
itngs  of  J.  Toiand.  London,  1793,  ln-8. 

30911  M.mioirs  of  the  life  and  limes  of  Dan.  De 
Foc,  by  W.  Wilson.  London,  18S0,  3 vol.  in-8. 

3091a  An  account  of  the  llfe  and  writings  of  E<lm. 
DirEENsos.  London,  17S0,  in-8. 

30913  The  llfe  of  R.  Bentley,  by  J.-H.  Mosk. 
London,  18S0,  ln-4. 

30Ç14  (W'artos’s)  essay  on  Pope.  London , 178a. 

3 vol.  ln-8.  ’ 

3ogi5  Tbe  llfe  of  Jonaih,  Swift,  by  Th.  Sherldan. 
Dublin,  1785,  In-8. 
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Sogiô  Mcmoirs  of  ***,  comnv>niy  knowu  by  ll»c 
naine  of  i\.  PsALifANAzia.  LondoHy  1765,  In^S. 

SOQ17  The  liierary  llfe  and  select  works  of  Benj. 
SnLUTiGFiErr,  by  üie  rev.  U NI.  Coxe.  London,, 
ifti  1,  3 )ul.  tn>8. 

3oçi3  Vie  de  Dav.  Ifome>  écrite  par  luUméme, 
traduite  de  Tanglab  (par  Suard).  Paris,  1777* 
peu  I11-8. 

SOQip  Account  of  tbc  Üfe,  wrlüngs  and  cbaracicr 
of  Warbnrton,  by  Hiird.  London,  1794, 

30920  The  life  of  Ollv.  Guldsmitli,  by  James  Prlor. 
London,  iB37«  a vol.  ln*8.  portr. 

30931  The  life  of  Dav.  Garrick,  by  Artb.  Murphy. 
London,  1801,  3 vol.  in-3. 

3og33  Mcmoirs  of  lhe  life  of  Dav«  Garrickf  by  Tb. 
Davics.  London,  1808,  3 vol.  ln>8. 

30933  Memoirsof  tbc  üfeof  H.  Home,  lord  Kames, 
by  lord  Woodhousioc.  tj>nd.,  1807,  3 vol.  in-4. 

80934  The  Ufc  of  Sam.  Johnson,  by  ^tn.  Bo^wcll. 
4 vol.  In-^.  (Article  Johxso.v.) 

3ogs5  Memoirs  by  a cclrbraled  liierary  and  poli< 
tical  diaracter  (R. Glover),  from  1743  lo  1757, 
a new  cdlt.  London,  i8i4.  gr.  in-H. 

30930  The  life  of  Edw.  Gibbon , witb  sélection 
from  bis  corre&poiidcnce  and  illu^^tralions,  by 
the  rev.H.>n.MtIman,towblch  is  added  an  cs<iay 
on  the  study  of  liicrature,  by  Edw.  Gibbon. 
Paris,  Baudi^,  i840,  ln-8. 

80937  Biograpbical  memoirs  of  Jos.  Warlon,  by 
J.  WonIL  Lond.,  180C,  in-4.  (Article  Waeto.'i.) 

30938  llaylcy’s  life  of  U NI.  (^owper.  London , 
i8o3>6,  3 vol.  In-4-  (y  compris  le  supplément.) 

30939  Memoirs  of  tlic  life  of  Gilb.  Wakcfield,  by 
hhiiseif,  wUh  notes.  London,  i8o4«  3 vol.  tii-8. 

S0930  Forbes’s  account  of  the  life  and  writings  of 
D' James  Beattie.  Rdinb.,  1806,  a vol.  In-4.  ' 

30931  The  life  of  Wesley,  and  the  rise  and  pro- 
grès» of  Methodism,  by  Rob.  Southey,  second 
edli.  London  (aussi  üew^York),  1830,  3 vol. 
in-8.  portr. 

S0933  TeiG!mooTH's  memoirs  of  tbe  life  of  Wlll. 
jobes.  London,  i8o4,  in-4* 

80933  Ttic  life  of  £dm.  Burke,  by  Rob.  BlsseU 
London,  1800,  3 vol.  in-8. 

3oq34  Remarkabie  occurence  on  the  life  of  J. 

Hanway by  J.  Pugb.  London,  1787,  ln-8. 

(Article  Hanwat.) 

80^5  Memoirs  of  lhe  life  of  J.  Howard,  by  J. 
Baldwin  Rrowti.  toadua;  1818,  In-4.  (Article 
Howard.) 

3ocj36  Uiographlcal  memoirs  of  ly  Adam  Smith, 
Will.  Robertson,  and  Tb.  Rcid  , by  Diigald 
Stew  art.  Edinb.,  1811,  iii-4. 

S0087  Life  and  cbrrcspondencc  of  Jos.  Priestley, 
by  John  Tuwill  Rua.  Lond.,  i833,  3 vol-  in-8. 

80937*  Pksvaxt’s  liierary  life.  Lond.,  1798,  In-4. 

80988  Memoirs  of  RIch.  Gutnberlaiid , by  liimself. 
Ijindon,  1807,  in-4-,  ou  3 vol.  ln-8. 

30939  An  account  of  tbe  life  and  writings  of  Jaro. 
Bruce,  by  AIci.  Murray.  £dj'a4.,  i8o8,  in-4. 

3og4o  The  life  of  lord  Macarlney,  by  Barrow. 
London,  1806,  3 vol.  in-4. 

S0941  Memoirs  on  tbc  life  and  writings  ofPercIval 
Stockdalc.  London,  1809,  3 vol.  in-R. 

30943  The  life  of  .\rlh.  Murpby,  by  FooU  London, 
1811,  in-4- 

S0943  Memoirs  of  I>  Buroey , arranged  by  bis 
daugbUr,  Mad.  Darblay.  Loâd,,  i833,3  vol.  in-8. 

30944  Tbe  professioiial  life  of  Ch.  DIbdIn,  written 


by  liiniseif,  wiiii  lhe  words  of  six  bundred  songs. 
tomfoa,  1803,  4 vol.  in-8. 

S0945  Tbe  sexagenarian  : or  recollections  of  a 
liierary  life,  by  Wiil.  Bcloe.  London,  1817, 
3 vol.  ii>-8. 

3oq46  Memoirs  of  the  life  and  writings  of  Garni. 
Buchanan , vice-prevoül  of  tlic  college  of  Fort 
\V  illiam  in  Buigal,  by  Hugb  Pearson.  (Xcford, 
1817,  3 vol.  ii|.8. 

3oç48  Memoirs  of  lhe  life  of  R. -B.  Sberidan,  by 
Th.  Moore,  tondon,  1838,  in-4* 

3094o  Memoirs  of  lhe  Margraviiie  of  .\nspadi 
(lady  Craven),  written  by  herself.  London, 
1830,  3 vol.  in-8. 

30950  S.-T.  Coleridge’s  blographla  lilcraria;  dr 
biograplilcal  skeiches  of  my  liierary  life  and 
opinions.  London,  1S17,  2 vol.  in  6. 

309>i  .Mcmoirs  of  tbc  life  and  writings  of  Wlll. 
Havi.ey,  written  by  bimself.  London,  i835, 
3 voi.  in-4. 

80953  I.elters  and  journal  of  lord  wlih 

notices  of  bis  life  by  Tb.  Moore.  Paris,  i83S, 
3 vol.  in-8. 

30953  The  life  of  Rcg.  Hei>er,  by  bis  widow. 

J.ondon,  i83o,  3 voi.  In-4.  (.Article  Hkbfji.) 
2wj54  Memoirs  of  the  life  and  public  services  nf 

Th.-B.  Stainford  Raffles by  bis  widow. 

London,  i83o,  In-4. 

30935  Memoirs  of  tbe  life  of  sir  Humphry  Davy, 
by  J.  Ayrton  Paris.  London,  i83o,  In-4. 

3Ô950  The  autobiography,  Urnes,  opinions,  and 
contem)>orancft  of  sir  Egerloo  Brydges.  Lond., 
1834,  3 vol.  in-8. 

30957  Tbe  life  of  Wül.  Roscoc,  by  bis  son  Henry 
Roscoe.  Uindon,  i8S3,  2 vol.  in-8. 

30958  Mcmoirs  and  correspoiidcncc  of  the  late  sir 
James-Kdw.  Syno.  London,  i833,  3 vol.  ln-8. 

S0959  An  account  of  tbe  infanry,  religioiu  and 
literary  life  of  Adam  Clarke  ; edîted  by  J.-B.-B* 
Clarke*  Ij^ndan,  i83S,  3 vol.  ln-8. 

30980  The  life  and  corrcspondence  of  H.  Sait,  by 
J. -J.  Halls.  London,  i834,  3 vol.  in-8.  (Article 
Salt.) 

3og8o*  Brlef  memolr  of  the  life  and  writings  of 
tbe  laie  Wlll.  Marsdex.  London,  iB38,  in-4. 
80961  Rcminisccnces  of  a liierary  life  by  Th.-F. 

Dibdir.  London,  l836,  3 vol.  in-8. 

309O3  Th.  DEypsTEB,  nomenclalnra  scriptorum 
scoloruin.  Bononiœ , iGig^  in-4.  (et  autres  ou- 
vrages auxquels  ccliiM  a donné  naissance.) 
30963  George  Mackcuzie's  lives  and  characiers  of 
lhe  most  eminent  writers  of  (hc  scols  nation  , 
witb  an  abstract  and  catalogue  of  ibeir  Works. 
F.dinburgh,  1708-11-23,  3 vol.  in-fol. 

S0964  The  lhes  of  scotisb  |m>o(s.  witb  preliminary 
dissertations 00  lhe  liierary  history  of  Scoiland, 
and  tbe  early  scotish  drama,  by  David  Irvine. 
Kdinhurgh,  1810,  s vol.  iii-8. 

3opG5  Blographla  scollca,  by  D.  Dvlrtvplc,  lord 
flailes.  1790,  ln-4.  — Voir  les  n*»  374i4-i5. 
3096Ô  Lives  of  illustrions  and  distingulshed  Scots- 
men,  witb  an  account  of  their  works,  by  J. 
Chambers.  Glatcow,  i833-35,  4 vol.  |n-8.  portr. 

80967  Iconographie  srolica;  by  J.  Pihkerton. 
London,  1794-97,  ln-8. 

80968  The  scoUsh  gailery,  by  tbe  same.  London, 
1799,  ln-8. 

30970  The  Ufc  of  sir  Waller  Scott,  byM.  Lockhart. 
London,  1887-38,  7 vol.  pet.  In*8. 
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3og7i  Memolrs  of  tbe  llfe  and  writings  of  the  laie 
Ch.  O’Gonor,  by  the  D'  0*Conor.  DubKny  1796,  p.  ottMUai.  >-  kmMeHn*. 

ln-8. 


f.  DaooU,  Svédoif,  PoIonaU,  Bobénlcni,  Uonfroi*. 


909Ti  Dictionnaire  des  auteurs  danois  et  norvd- 
giens,  par  Nyerup  et  KralTl  (on  danois).  Copenh, , 
i8i8«uo^  cl  suppiément,  1897,  iO'4. 

30973  GynxceuoiDanis  Ilucratum  , fcminis  Daoo* 
rum  erudlüone  vcl  scriptia  Claris  cunsplcaum, 
auctorc  Alb.  Thura.  Altona^  i73o>ln-8. 

30073*  Pétri  Gassendi  vliæ  Tychonis  Brabel,  Nie. 
Copcrnici,  etc. — Voyea  le  n*  308*17. 

30Q74  E.  Nyerup,  (Jebersicht  des  Lebens  und  der 
SchrlÂen  des  DSolscben  Historiographen  P.-F. 

* Ton  Suhm.  Kopenh.^  i799i  ln-8. 

S097&*Carst.  Nlebuhr’s  Lebeu,  von  B.>G.  Niebcbii. 

Kiely  1817,  in-8. 

30973  Zoega’s  Lebcn  und  Rrlefe,  von  Welker. 
Siuttgard^  1819,  3 vol.  In>8.^ 

3097O  OI.'Gerh.  Tychses,  oder  Wanderungon 
(liirch  die  mannlgfalUgsteii  Gerbiete  der  bl- 
bllscb-arlatischen  Liileratur , von  A.-Theod. 
Hartmaun.  Brème^  i8i3-q3,  9 toni.  en  5 vol. 
ln-8.  (peut  aussi  so  placer  dans  la  Philologie, 
n*  18987.) 

30977  Merckwürdige  Beylagcn  zu  dem  O.-G. 
Tychsen’s  Verdlenston  gowldnieten  lUlcrartsch* 
biographlscben'Werke.  Brème^  1818,  in*8.  (Art. 
TvensEs.) 

30078  G.  Gezel,  FOrsOk  tell  ett  blographiskt  Lexl- 
kon  Ofver  nanm-kiinaiga  oeb  Ikrda  Svenska 
Min.  Stôckk.^  1778^7,  à vol.  ln>8. 

30979  RIch.  PcLTB5CY*8  vlcw  of  Uoneus’ wrlllogs. 
London,  i8o5,  in-3. 

30980  The  llfe  of  Unoeus,  by  Stoerer.  London, 
179a,  lo-d. 

S0981  VledeLtnoé,  rédigée  sur  les  documents 
autographes,  par  H.  Fée.  L/Rc,  i83a,  ln<4. 

30989  Sagan  af  Gunnlaufp  Ormstunga  ok  Skalled- 

• Rafni,  sive  Gunlaugl  verrolllnguls  et  Rafuis 
poeta  vita,  ex  mss.  LegatI  Magnamanl  cum  In- 
lerpr.lat1na.,notls,(abulis  (edenlihusLundorpb, 
Suhm,  Rail,  etc.).  Uafnia^  1775,  in~H. 

30983  Allgemines  Schriflsteller- und  Gelehrten- 
Lexikon  der  Provinzen  Livland,  Esthland  und 
Kurland,  von  J.-Fr.  von  Recke  und  K.-E.  Na- 
piendey.  Mfttau^  i8u7-39,  3 vol.  In-8. 

B0983  Jasociasa,  siveclarorum  Polonisauctorum 
macènaiorumque  momoiis  œisccllæ.  VaTSOvia^ 
1819,  k vol.  In-8. 

30985  Effigies  virorum  erudltorum  atque  artlfl- 

cum  Bohemltt  et  Moravlx,  una  cum  brevi  vite 
operuuique  ipsor.enarratione  (ab  Ad.  Volgl,  Ign. 
a Boni  et  Fr.-M.  Peizel).  Pragay  1773-75,  9 vol. 
ln-8.  (Trad.  en  allemand,  avec  une  continua- 
tion par  Fr.-M.  Pcizcl.  Promue,  1773-89,  à vol. 
In-8.  fig.)  t 

30986  Bohemia  docta,  opus  posth.  BohusI.  Bal- 
biui,  lllustr.  a Raph.  Ungar.  Praçcty  1777-80, 

3 vol.  In-8. 

30987  Metnorla  Hungarorum  ci  provlocialluin 
sertpUs  editls  notorum,  quaro  excitât  Aiextus 
Horanyt.  Vitntue  et  Posonf,  1770-77, 3 vol.  in-8. 
~ Ejusdem  nova  niemoria.  Pestinf,  1791,  iu-8. 


30988  B. -F.  Tydcman  conspcctus  operis  Ibn-Cha- 
Jikanl  de  vliîs  lllustriuni  virorum.  Lugd.-Batac.^ 
1809, in-k. 

30989  Ibx-Ghallikam  vltæ  illustrium  viror.,  ara- 
bice.  Gottinga^  iS35-38,  In-A.  — avec  la  trad. 
française.  Porir,  i838,  in-3. 

30990  Mémoire  sur  la  vie  el  les  ouvrages  de  Mci- 
daiii,  par  M.  Etienne  Quaticmère.  Parti,  1698, 
ln-8. 

30991  Mémoire  historique  sur  la  vie  d'AI)d-AIIah 
Ben-Zohair,  par  M.  Etienne  Qualremire.  PariSy 
i839,  ln-8. 

S0991*  The  Improvement  ofhuman  reason  exhl- 
bited  In  Uie  llfe  of  Hal  Ebn  Yokdhan,  wrluen. 
lu  arabick  by  Abu  Jaafar  Ebn  TophatI , iransla- 
tcd  by  Sim.  Ockley.  London,  1708,  in-8. 

30999  Biographicalsketchesof  Dekan  poeta..., by 
Cavclly  VenUka  RAMASOcni.Ca/ru/ra,  i89g,in-8. 

30993  The  llfe  of  Shelkli  Mohamed  Ali  Hazis, 
written  by  bimself.  London^  i83o,  9 vol.  In-8, 

309q3  The  american  biographical  and  hisiorical 
dictionary:  by  WIll.  Allen,  9*1  édition.  Boston^ 
1633,  in-8. 

30993  Memoirs  of  the  prlvate  and  public  llfe  of 
Will.  Pcnn,  by  Th.  Clarksou.  London  ^ 1890, 
9 vol,  in-8. 

30996  Vie  de  BenJ.  Franklin,  écrite  par  lul-méme, 
suivie  de  ses  œuvres  morales,  politiqurs  et  litté- 
raires, iraduilcB  de  Pangl.  par  J.  Castéra.  Paris^ 
1798,  9 vol.  iu-8. 

80997  Memoirs  of  BenJ.  FsAnKirt,  cosiprising  his 

fiosthumous  writtlngs.  London , 1618,  3 vol. 
n-4-,  ou  6 vol.  ln-8. 

30998  Jos.  Ecciaaa,  bibllotbeca  mexicana.  Jfexfri, 
1755,  in-fol. 


D.  Vies  et  Éloges  des  artbtes  célèbres. 


«.  ArÜitM  de  dlfMreoU  fearee. 

30999  Dictionnaire  des  artistes,  par  Tabbé  <4^on- 
tenai.  Pnr/i,  177B,  9 vol.  pet.  ln-8. 

31000  Allgemelnes  Kûnstler  Lexicon , von  J:- 
Rod.  Fcbssly.  ZitriVA,  1771-79,  lii-fol.— a*  Bd., 
Oder  Erginiuiigsb.  (von  Hs.-H.  Fuessly).  /Aid., 
i8o6-9i,  lo-fol. 

31001  Dliionariu  degll  archltelU,  scullorl,  plt- 
lori, intagliatori,  ec., composlo  da  Slcf.  Ticozzl. 
.l/i7<inu,  1830-33,  A vol.  in-8. 

31009  Neucs  allgemciücs  KQnstler  Ia;xIcoii,  oder 
Nachrichlcn  von  dem  Lehen  und  den  Werken 
der  Maler,Bildhauer,  BhunHq5ter,Zelchner,elc. , 
von  G. -K.  Nagleh.  München^  1835-A3,  Iu-8., 
vol.  I — XUI,  avec  les  monogrammes. 

3ioo3  Vite  de’  pUi  cccelleiili  piitori,  scultorl  ed  ar- 
chUetti,  da  G.Vasaxi.  Firenze,  i568, 3 vol.  in-ft. 

3iooA  Le  vite  de*  plltori,  scullori  et  architeul,'dai 
1379  sinoal  1649  da  Gio.  Baglionc.  Borna,  i649, 
ovvcro  1ÔA9,  1d-A.  — Le  medesime,  cou  la  vlia 
di  Salvator  Rosa  scrllla  da  Glov.-Bat  Passer!. 
yapoU\  1733,  in-A. 

31005  Vite  de’  plltori,  scultorl  el  architetti  üi  G.- 
D.  Passer!,  dall’  aniio  lOAi  slnoall’  anno  1679, 
Aoma,  1779,  In-A. 


! Google 


678  HISTOIAE. 


3ioo0  Vite  üc’  pUlori,  Kuliorl  ed  arcbitetti  luo- 
denil,  da  noma^  ie7:*« 

S1007  Vite  de’ pluorl«  tfuUnri  ed  arclilletU 
demi,  Kritte  da  Uoiie  pAacotL  nouut^  i7So-5Ü, 

2 toi.  iD'ft. 

3iooH  Si:«ii  degll  iiooilnl  plü  UlustrI  nella  pitlura, 
seuiiura  ed  arcliUeUura.  f'trenie,  1769,  13  vot 
in  A. 

Siooo  Vite  de’pittori,  scullori  ed  ardiiteltl  ge* 
üoteHl.da  Kaf.SopuAni.r^VffOM,  1708,3  vol.  in*A. 

31010  Notlale  Lvtoriche  de’  plttorl,  srultoii  ed  ar- 
chilclU  cretnene»!,  opéra  ikisiuma  <U  G.-B. 
Zatat,  data  (11  lucc  da  A.-M.  Paiini.  Cremoiui^ 
177A,  3 vol.  In-A. 

SiôM  Baccolu  de*  pltlnrl,  scullori  ed  archltetll 
modeoesi,  da  D.>Lod.  Vedriaiii.  Afor/ena,  1663, 
in-A. 

31013  Vile  de’  pUlorl,  srnUori,  ec.,  veroocsi.,  da 
F.  Bartolomco  conte  dal  Potzo.  Feroiia,  1718, 
In-A. 

3l0tS  Vile  de’pillorl,seuttoii  ed  architetti  berga- 
masciil,  scritleda  Fr.-M.  Tasfd.  BerçamOy  1703, 

3 vol.  ln>A. 

3101A  Siorla  delle  belle  arli  frlulanc,  scrlUa  dal 
conte  Fabio  dl  Manlago.  Vdine^  i638,Ui>&.  Ûg. 

3 toi  S Memoiie  iriviglane  $ulle  opéré  dl  ditegno, 
da  Fr.-Dom.-Marla  Federicl.  Fenezïa,  i8o3, 
a vol.  In-A. 

31016  Vliede’piliorl,  ec.  peruglol,  da  L.  Pascoli. 
ffoMa,  >783,  Indk. 

I1017  Caialogo  Islorlco  de’  pllloii  c scullori  fer< 
raresi  e dclle  opère  loro,  da  Cesare  Citadella. 
Ferrara,  1783-88,  A pari,  en  3 vol.  ln-8. 

31018  Vite  de'  plttorl,.  cc.  iiapoUuni,  da  Bem. 
Domimici.  Sapoiiy  17A3,  3 tom.  en  3 voL  lo-A. 

31019  bves  of  lhe  most  emlnenl  british  paln- 
lers,  sculptors  and  archltccls,  by  A.  Cunnin- 
gham. IjondoHy  1830-33,  6 vol.  in-i3,portr. 
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31080  Abccedario  pittoiico,  da  F.-P.*A.  Ouaiidi. 
Frtezin,  175S,  li>-4, 

31031  PiLKi.'VGTos's  dlcUouary  of  painters.  Lond.^ 
1#,  In-A. 

31033  Au  illustr.  supplément  to  Pllkington’s  dic- 
tlunary  of  painters,  by  lhe  laie  lord  of  Oaroan. 
London,  i8o5,  In-A. 

S 1033  Dicllonary  of  painters  and  engravers,  by 
Mich.  RaYâN.  I^ndon,  1S16,  3 vol.  In-A. 

3I03A  Diilonario  del  putori,  dal  riQnovamento 
dclle  belle  arli  flno  al  i8o>,  da  Stef.  Ticost. 
Viltino,  1818,  3 vol.  iu-8. 

31035  Vite  de’  plUori  antiefai,  da  Carlo  Dan  scrllte. 
Fireme,  1667,  In-A. 

31036  Noüzle  de'  profesloii  del  disegno,  da  Fil. 
Dauusdcci.  Fi'orenze,  i6Bi,6  vol.  iri-A. 

31037  Entretiens  sur  les  vies  et  sur  les  ouvrages 
des  plus  excellents  peintres  anciens  et  mo<lemes, 
par  A.  FeUblen.  Porta,  i685  (aussi  1690),  2 vol. 
iii-A.  (On  réunit  A cet  ouvrage  les  Fies  des  Ar~ 
ehitoctes^  par  J. -Fr.  Fellblcu  (n*3iio0).  Ces 
deux  recueils  ont  été  réioipr.  A Amsterdam  y 
1703,  en  5 tom.  In-i3,  y compris  la  nescription 
des  MoijoMa  de  P/ine,  par  J.Tr.  Felibien,  en- 
suite A TVérowx,  1736,  en  6 vol.  iu-i3,  dont  le 
dernier  rontient  la  Description  de  l'hôtel  des 
tnealidesy  par  /.-Fr.  f’eliblen.) 


3ioq8  Abrégé  de  la  vie  des  peintres,  avec  des  ré- 
flexions, par  de  Piles.  Paris,  1715,  io-i3. 

31039  Abrégé  de  la  vie  des  plus  fameux  peintres, 
par  D’AaQCsviu.E.  Paris,  17AJ,  3 vol.  Iu-A.«'et 
A vol.  in-8. 

3io3o  Extrait  des  différents  ouvrages  publiés  sur 
la  vie  des  ppinirrs  ( par  Papillon  de  La  Ferlé). 
Paris,  177O,  3 vuL  lu‘8.,011  sous  le  faux  hultulé 
tV  Abréÿè  de  la  tiedes  peintres, pard'Argenville. 
Paris,  an  iv. 

3 10.1 1 lutczs  do  divers  hommes  d'esprit  sublioie. 
Anvers,  16A9,  In-A. 

Sio33  a revivw  of  ilie  llvcs  and  works  of  soroe  of 
Uie  uiosi  emlnenl  painters,  wlth  rcniarkson  the 
opinions  and  slatemeiils  of  former  wrlters,  by 
C.-J.  Meuweiihuys.  London,  18SA,  in-8. 

3iü33  nilralti  di  alcunicelebrl  pilloridelscc.XVH, 
con  le  loro  vite  da  varj  aulori.  Aomo,  1731,  ln-A.« 
(Article  Oit.  Liovi.) 

Sio3A  Siorla  piiiorica  délia  Ilalia,  da  luszi.  Bos- 
sono,  1H09,  6 vol.  in-8. 

3io35  Storia  délia  fillura  italiana,  csposlacoi  mo- 
immciKl  da  Giov.KusiM.Pirn,  i8S9Ct  aim.sulv., 
in-8.,  cl  pt.  In-fol. 

310SO  Fcisina  plttrlce,  da  Car.-Oes.  Malvasu. 
Itologna,  1O78,  2 vol.  In-. A.  * 

31037  Vile  de’  piltoii  bolognesi,  da  L.  Civespi. 
Poma,  1769,  in-A. 

31038  Storia  dell’  Accademia  clcmcntlna  dl  Bo- 
togna,  da  G. -P.  Zaisotti.  Bologna,  1739,  3 voL 
lu-A.  «g. 

31039  Miseo  (lorentino  chc  coulkne  I rilralU  de* 
pilluri.  Firenze,  1753,  A vol.  In-fol. 

3ioAo  KTKtatA  pitirice.  Firenze,  1791*9^,  a voU 
iit-fül. 

810A1  Compondio  delle  vile  de*  pitlori  venezianl 
islurici....  con  suol  rllratli  delineaü  da  Aless. 
IxixGiii.  f'enrzia,  1763,  In-ful. 

SioA3  Vite  degli  lllustri  plllorl  veueU,  da  Binotn. 

t'enetia,  16A8,  2 vol.  In-A. 

SioA3  .Memohii:  de’  pUtoH  messlnesl....  Metsina, 
1831,  pet.  In-A* 

3ioAA  Vita,  elogio  c mcmurle  del  pUtore  P.  Pe- 
riiÿiio,  e dcgil  scolari  dl  esso.  Perugia^  i8oA? 
ln-8. 

3I0A5  Dl  Remanllno  Pinlnricchlo,piltoif  pemgiuo 
de*  sccoli  XV-XA  I , mcmorle  raccolte  e pubbl. 
da  Gio.-Ilatl.  Vermiglioiii.  Peruçia,  1837, tn-8., 
[►orir. 

3ioA0  Memoric  dl  Amoretll  siilla  vtla  e stadj  dl 
Lionardo  da  Vinci.  .Wlttno,  i8o3,  ln-8. 

810A7  Leonardo  da  Vincl's  Lelien  und  WerJiC,  von 
lluguGiafen  von  Galleiiberg.  Leipzig,  i83A, 
ln-8.,  porir. 

3ioA8  Elogio  islorlco  dl  Giov.  Sanll,  plilorr  c 
poeta,  padre  dcl  gran  Baffaello,  dal  P.  Luigi 
Piingileo:il.  r>6mn,  i833,  ln-8. 

310A9  Vie  de  Raphaël  Sanslo  d’Urbin,  traduite  de 
l'italien  de  Vasari,  par  P.  Dard.  Paris,  i6St, 
in-13. 

Siojo  The  life  of  Baffaello,  by  BIcb.  Dippa. 
London,  In-fol.  • 

3io5i  Histoire  de  la  vie  et  des  ouvrages  de  Ba- 
pliaél,  |>ar  M.  QcATaeirtftB  de  Quincy,  3*  édli. 
* Paris,  1835,  ln-8. 

310.53  Rafael  als  Mensch  und  KunsUer  dargcstellt 
vuii  D.*G.‘K.  N’agler.  München,  1 835,  iu-8.,  portr. 
31053  Rafael  von  t’rbloo  uud  sein  vater  Giov. 
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SanCl«  von  J,-D.  Pabsatamt.  Ltiptig^  1839, 
et  allas  In-fol. 

3iorjft  Skclches  of  lhe  livos  of  Conrglo  and  Par- 
nipgiano,  by  W.  Coxe.  lJ)ndon^  i8'iS,  in-8. 

3io53  Vila  dl  Fr.  Mazzola  dctto  11  Paruicgiano, 
Krilia  da  Iren.  AIT6.  Parma^  in-A. 

3io58  Mcmorle  storichc  d’ Anl.  Allegri  dcllo  11 
Corregio,  pubbl.  da  Luigi  PuJigiteonl.  Porma, 
i8ir*8i  3 vol.  gr.  in-8. 

31057  Viia  di  Michelagnoio  Buonarroti,  raccolia 
per  Ascan.  Conoivi.  Boma^  i553^ 

31058  The  lire  of  Michel-Angclo  BuonarroU,  by 
Rich.  Dcppa.  Lond.y  1807*  gr.  ln>A. 

31059  Alcunc  mcmorle  di  Mich.-Angek)  Buonar> 
rôti,  da*  nianoscrlltl.  Romay  1833,  In-8. 

31060  Histoire  de  la  vie  cl  des  ouvrages  de  Michel- 
Ange  Bonarroll,  par  H.  QoATRCMèBE  de  Quincy. 
Parity  i835,  in-8. 

SioOo*  Sloria  délia  vlta  di  Giullo  Plppi,  romano, 
da  G.  d’Arco.  Mantotay  i838«  in-fol. 

SioOi  Compendio  dclla  Vita  di  Titiano  Vecelllo. 
Peneiitty  1633,  in-A. 

3io6a  The  life  of  Tillan,  wllli  anecdote»  of  the 
distingulshcd  persons  of  liis  lime,  by  James 
Northeote.  London  y i83o,  a vol.  ln-8. 

3io63  Vite  de*  piuorl  Vecvili  dl  Cadore,  daStef. 
Ticozzi.  ÜUanOy  181 7«  lo~^ 

3io6A  Notizie  délia  viu  e dclle  opéré  del  cav. 
Giov.-Fr.  Barbiéri , dello  il  Gucrclno  da  Canlo 
(da  Jac.-Aless.  Calvl).  Bolognay  1808,  lo-A.* 
portr.  • 

3io65  Mémoires  sur  la  vie  et  le  siècle  de  Salvator 
Rosa,  par  lady  Morgan,  traduits  par  le  traduc- 
teur de  l'Italie,  du  même  auteur,  et  par  M***. 
parts,  183A1 3 vol.  ln-8,  et  aussi  a vol.  in-13. 

3io00  Las  vidas  de  los  pintores  y estatuarios  es- 
paBoIes,  por  Ant  Palomlno  Vclascos.  London^ 
i7Aa,  ln-8. 

3iofi7  Dlcclonnarlo  hlstorlco  de  los  mas  Mustres 
professores  de  las  bellas  artes  en  Espaîla,  por 
Juan-Aiig.  CeanBermudez.  Jfadrfd,  1800,6  vol. 
pet.  ln-8. 

S10O6  Dictionnaire  des  peintres  espagnols,  par  F. 
Quilliet  Paris,  i8i6,  ln-8. 

310Û9  A dictionaryofspanisb  palntcrs...,  from  the 
lA^  to  lhe  18*^  century,  by  A.  O’NellI.  London., 
1833-3A,  3 vol.  ln-8.  fig. 

31070  The  life  of  DarU-E.  Murillo,  and  the  style 
and  laslc  of  the  school  of  SevUIe,  complled  from 
the  writings  of  various  authors,  by  Ê.  Davies. 
Londony  i8ig,  ln-8. 

31071  Catalogue  of  the  works  of  the  most  cmlncnl 
dutch,  llamish  and  frenchs  painters,  by  Jos. 
Smith.  London^  1839-87,  8 vol.  ln-8.,  portr. 

31071*  Vies  des  premiers  peintres  du  roi,  par 
Lêpiclé.  PariSy  1753,  ln-i3. 

S107Q  Mémoires  sur  la  vie  de  Nie.  Poussin,  par 
Maria  Graham,  trad.  de  l'anglais.  Pans,  1831, 
ln-8.  flg.  — Voir  le  n*  93A0. 

31073  Vie  de  P.  Mignard,  par  Fabbê  Maztère  de 
Mooville,  avec  le  poème  de  Molière  sur  le  Val- 
dr^râce,  et  deux  dialogues  de  Fénelon  sur  la 
peinture.  PariSy  1730,  in-13. 

3107A  Gcschlchlc  der  besien  Kunsller  la  der 
SchweiU,vonJ.-Casp.  Fuessli.  2urIrA,i769-79, 
5vol.  in-8.,  portr.(La  1^ édit.,  ZurfcA,  1755-66, 
3 vol.  in-8.,  avec  A7  |>ortr.  rt  35  vignettes,  ren- 
Jerme  les  premières  épreuves  des  planches.) 


81075  Albrecht  Durer  und  sein  Zeitallcr,  von  A. 

Wclsc.  Leipzigy  1819,  In-A.,  porir. 

31076  .Albrecht  Durer's  Lebeii  und  AVerke,  von  Jos. 

lIuxiiB.  Bambergy  i83i,  3 vol.  ln-8. 

81077  L.  Cranach’s  Leben  und  Werke,  von  Jos. 
lIcLLEB.  Bambergy  1831,  ln-8. 

31078  Vies  des  peintres  (eu  hoUandaia),  par  Arn. 
Hoi'brakcv.  Amsterüamy  1718,  3 vol.  in-8. 

31079  Nouveau  théllre  des  peintres  (en  hollan- 
dais), par  Van  (rool.  La  //aye,  1750,  3 vol.  in-8. 
— Voy.  Hol-bbakev. 

3 1080  Biographiedes  peintres  Danunds,  par  Campo 
Weyerman.  La  //ayr,  1739-69,  A vol.  In-A.  (placé 

A lloCBRAKErt.) 

81081  Gescbiedenls  der  vanderlaodscbe  Srhllder- 
tunsl,  c'esl-â-direy  Histoire  de  la  peinture  dans 
les  Pays-Bas,  depuis  le  milieu  du  18*  siècle,  par 
Roland  Van  Ëynden  et  Adrien  Van  der  Villigen 
(en  hollandais). //aWem, 1816  et  ann.sulv.,  3 vol. 
ln-8.,  lom.  I à III.  (à  l’article  Houbrakes.) 
81083  Effigies  pictorum  lllustrium  quos  Bel^um 
habuit.  Anluerpiay  In-A. 

3io83  Vies  des  peintres  flamands,  allemands  et 
hollandois,  par  J. -B.  Descamps.  Parla,  1753-68, 
A vol.  in-8. 

8108A  Annalen  der  NlcdcrUndlschen  Malerel  und 
Kupferstecberkunst,  von  Rubens  Abreisc  nach 
Iiaücii  bis  auf  Rembrandt  Tod,  von  (îeorg. 
Ralhgeber.  6ofAa,  1889,  In-fol. 

3io85  Gust.-Fr.  Waagcn,  ueber  Hubert  und  Job. 

A an  Eyck.  BreslaUy  i8S3,  ln-8. 

3io80  Johann  van  Eyck  und  seine  Nachfolger,  von 

JühannaSchojtcnhaucr.FratiA/.-aai-.l/ayR,i8a3, 

3 vol.  ln-6. 

31087  Lambcbti  Lombard!  vita.  Brut/fi,!  565,  ln-8. 

31088  Histoire  de  la  vie  de  Rubens,  ^r  J.-F.-.M. 
Michel.  BruxetleSy  I771,  ln-6. 

31088*  Histoire  de  P.-P.  Rubens,  suivie  du  cata- 
logue général  et  raisonné  de  ses  tableaux,  es- 
quisses, dessins  et  vignettes,  par  André  Van 
Hasselt.  BruxelUSy  18A0,  in-8. 

31088*»  l.cUrc8  Inédites  de  P.-P.  Rubens,  publiées 
d’après  scs  autographes,  et  précédées  d’une 
introduction  sur  la  vie  de  ce  peintre,  par  Emile 
GachcL  BruxfHra,  18A0,  in-8. 

3 1089  Collection  de  portraits  des  artistes  modernes 
nés  dans  le  royaume  des  Pays-Bas,  dessinés 
par  J.-J.  Eeckhüut  et  llthogr.  par  van  den  Bur- 
graff.  DruxelleSy  i833,  In-A.  (prem.  partie,  con- 
Icnaiit  60  portr.) 

31090  G.  Vertuc’s  anecdotes  of  painting  In  En- 
gland,  publlshed  by  Hor.  Walpole,  5/raip6Erry- 
Ililly  1763,  5 vol.  in-A.  — Voir  le  n*  3 1019- 

3iogi  Anecdotes  of  painlcrs  of  Englanü,  by  Ed- 
wards. UndoHy  1806,  In-A.  (placé  à rarticlc 
Walpole.) 

31093  JonaL  Rtcn ARDsoîi’s  Works. Lond.  ,1 793,ln-A. 
3 logSMemoIrsoflhellfeof  Jos,  Reynolds,  by  James 
Norllicole.  LondoHy  i8i3,  ln-A.,or  1818,  3 vol. 
in-8.  (Article  Reyrolos.) 

S109A  Hajiey’s  life  of  George  Romney.  London  y 
1809,  in-A.  fig. 

e.  Gnvean. 

(Voir  o.  8514  tl  »iüt.} 

81095  J.  Stiott's  dktlonary  of  engravers.  ix>nd.y 
1785, 3 voL  In-A. 
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31095*  Nultce  of  etigraitrs,  anü  (belr  works. 

by  W.-Y.  Orxmr.  Lond.^  iWi,  I11-8. 

3iogA  CaUlogue  of  engravers  who  hâve  born  lu 
£ngland,by  Hor.WiLPoLE.  stratcb.^  iTbS,  In-ù. 

S1097  Eloge  histor.  de  Cahot  (par  F.  llusson). 
Bntxfllcs^  17M,  In-fi.  tiré  In-ft. 

S109))  Eloge  de  (^basL)  Le  Clerc,  di'ssinatcur  et 
graveur,  par  l’abbé  du  VallemonL  Paris^  I7i5, 
In-ia. 

3iogg  Mevouie  degtl  intagliatorl  In  pietre  dure. 
LUorno^  i7^i  ln-&. 

â.  Scu1|»tear». 

3 1 100  La  vita  rii  Oenvenuto  Cellüw. 

Si  101  VUa  di  Jacopo  Sansoviiio,  scuUore  c archl- 
tcUo  dl  Ven(‘£la,daGior.  Va$ari,a'e(liz.,ri|>ro- 
dotta  dair  abb.  Morclll.  IVne:m,  1789,  in-4. 

Siioa  Vila  dl  Jac.  Sanaovino,  scnllorc  florentino, 
da  Tomaao  Temanxa.  Venezia^  i75si,  in-â. 

Si  103  Délia  vUa  di  AïK.Canova  Uhri  quattro,  di 
M.  Mismeim.  I*rat0y  iii>8. 

3 nos  Canova  et  &cs  ouvrages,  ou  mémoires 
historiques  sur  sa  Gc  et  ses  travaux,  par  M. 
Q04Tit£MfenE  DR  Qt^iNcY.  /’oriJ,  i834,  iu-6. 

3uo5  Nollckuiis  aud  bis  limes,  couiprchcnüirtg 
a lifu  of  ihat  celcbrated  sciilplor,  and  niemolrs 
ufseveral  conlemporary  artlsLs,byJ.-Th.Smllli. 
L»nd.y  1S2S  edU.,  i8S3),  3 voL  iu-8. 


e.  architectes. 

Si  106  Recueil  hislor.  de  la  vie  et  des  ouvrages 
des  plus  célèbres  architectes,  par  J.-Fr.  Feübien. 
Pmriiy  16S7,  ln-3.  ^ 

3ii07  Memorie  degil  archilelU  aniiebi  e modemi, 
da  Fr.  Milizia.  Parma^  1761,  u vol.  in>8. 

3uo8  Vies  des  fameux  architectes,  depuis  la 
renaissance  des  arts  (par  Dezalllcr  d'ArgcnvÜle). 
F«rfr,  1787,  a vol.  ln-8. 

3i  109  Histoire  de  la  vie  et  des  ouvrages  des  plus 
célèbres  architectes,  du  XI*  siècle  Jusqu’à  la  flu 
du  XVllI*,  par  M.  QcATnEHÈBB  db  Qoinct. 
Parité  18S0,  a vol.  gr.  in>8. 

31110  Vite  de*  più  cclebri  archiletU  e scullorl 
vencxlanl,  da  Tom.  Temanxa.  Fenezfa,  1778, 
a vol.  In-S. 

31111  Vita  dl  Flllppo  di  ser  Brunellesco,  architetlo 
bor.,  scriltada  ini.BALOiivDoci,con  altra  in  fine 
di  anonimo  contemporaneoscrlttore,  pubbL  da 
Dom.  Moreni.  Ffrenze,  181a,  ln*8. 

Siiia  Vita  dl  Giov.'Lor.  Bernloo,  da  FILBaldl- 
nuccl.  Ffrenze,  i08a,  In-è. 

SiiiS  Memolrs  of  the  Mfe  aod.works  of  Christ 
Wren.  i8a3,  iihà« — Voir  le  0*9998, 

f.  Moïklca». 

Siiià  E.-L.  Gerber,  histor.  blographisches  Lexl- 
con  der  Tonkûnràer.  Leipzig^  1790^3,  a vol, 
In  8. — Neues  histor.  biogr.  Lexicon  der  Ton- 
kQostler.  Leipzig^  i8ia-i4,  A vol.  in-8. 

Si  U 5 Dictionnaire  histor.  des  musiciens,  par  Al. 
Choron  et  F.  Fayolle.  Partie  1810-11,  a vol. 
ln-8. 

3iisO  Biographie  universelle  des  musiciens,  cl 
Mbhographie  générale  de  la  musique,  par  F. -J. 


Fétis.  BruxeUm^  i835  et  ano.  sulv.,  In*8.  fig' 
vol.  I à Vin.  (Il  y aura  10  vol.) 

S1117  Memorie  dclla  vita  e delle  opéré  dl  G.-P.- 
I,.  da  Palcslrina,  per  Glus.  lUisi.  itoma,  i8a8, 
a vol.  in-A. 

3i  1 iSNotice  biograph.sur  Roland  Delattre, connu 
üous  le  nom  d’Orlando  de  l.assus,  jiar  M.  Del- 
motte. Valenciennes ^ i836,  in  8.  (Art.  La^scs.) 

3iii8*  W.-A.  Moxarl’s biographie,  nach  orlginal- 
briefen  und  andem  Quellen.  Leipz.^  1838,  lw-8. 
avec  de  la  musique. 

3ii  ig  Nouv.  biographie  de  MoxarL..,  par  M.Ouli- 
biclicO’.  Moscou^  i8A3,  3 vol.  in-8. 

3nao  Biographie  von  Ludw.  van  Beethoven,  von 
Anl.  Scidnüier.  ifuiu/cr,  18A0,  in-B.  porlr.  et 
fac-similé. 

Si  lai  Anecdotes  ofHanüel  and  Smith,  with  pièces 
of  their  music,  by  Will.  Coxe.  Lond,y  179g,  gr. 
lii-A. 

6.  Bibliographie. 

A.  Introduction. 

3 1 1 33  Mich.  Dcins,  Einleltung  In  die  Bûcherkuode. 
irien,  1795,  a vol.  in- A. 

8iia3  Dictionnaire  raisonné  de  bibliologle,  par 
G.  Peignot.  Parii,  i8oa-A,  3 vot  in-8. 

3uaA  Traité  élémentaire  de  biblitgraphic,  par 
S.  Boulard.  Porfx,  180A,  a part.  in-8. 

SiiaS  Cours  de  bibliographie,  par  Achard.  .tfor- 
1808,  3 vol.  in-8.  (Mauvais  ouvrage,  et 
qui  n’a  pas  été  aciievé.) 

3i  lab  Introduction  to  Ibc  study  of  bibllography, 
by  Th.  HariweU  Uobnb.  London^  i8iA«  a vol. 
in-8.  flg. 

Siia7  The  blbllographical  decameron,  by  Tb. 
Frogiiall  Dibdin.  £.om/.,i8i7,  3 voi.  gr.  in-8. 

3i  138  Studio  bibliografico  dl  Vincenxo  MortUlaro, 
3*  edix.  P<üermo.t  i83a,  in-6,  de  lao  pp. 


B.  Traités  généraux  sur  les  livres,  sur  les  biblio- 
thèques, leur  histoire,  et  sur  les  devoirs  des 
bibliothécaires. 


81129  RIch.  de  Bobi,  phlloblblon.  In-A, 

81  lag*  De  la  bibliomanie  ( par  Bollioud-Mermet). 
(Porfx),  1781,  Id-6.; — et  avec  l’essai  sur  la  lec- 
ture, 1785,  in-8. 

Sti3o  The  bibliomaola,  or  book  madness...,.  by 
’fh.  Frognall  Dddin.  Lond.,  i8ii,  ln-8. 

3ii3i  Ribllophobia,  by  Hercurius  RusUcus  (Tb. 
Frognall  Dibdin).  Lond.y  i83a,  in-8. 

8n3a  G.  Saldeni  de  libHs  varloque  eoruro  usu 
et  abusu  lib.  II.  Amstelod.y  1888,  in-8. 

8ii33  Cbrist.-GoUl.  Schwarxii  de  ornamenüs 
librorum  et  varia  rel  librariae  veterum  supcHec- 
tile  dissertailooum  anüquarlanim  hexas:  pH- 
mum  coNegk  et  recensuU  Joh. -Christ.  Leusrh- 
nerus.  Lepxf^r,  1756,  in-A.Üg. — Volrleii'Soaia. 

3ii8A  Essai  sur  les  livres  dans  l’antiquité,  parli- 
culièremenl  chex  les  Romains,  par  (iéraud. 
Pnrii,  18A0,  in-8.  (et  dans  la  3*  série  du  Bulle- 
tin de  Techener). 

81135  Ahasr.  Fritschii  trartatus  de  typograpbis, 
bibliopoiis,  etc.  /cns,  1675,  iu*A. 


f. 
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Sii35*  DUsertazioac  academica  sut  coroiucrdu 
degliaDÜchi  emoderril  libraj,  recilata  dal  ratio* 
Dico  Angelo  Ballagllnl.  fioma^  1787*  gr.  In>8. 

31150  Kssai  lilstor.  et  archéotog.  sur  la  reliure 
des  lirres  et  sur  l'tHal  de  la  librairie  chez  lc$ 
anciens,  par  G.  Peignot.  Dijon^  ln*>8. 

9ii37  An  liiquiry  Info  the  nature  and  forni  of 
llic  b<^ks  of  tlie  ancient,  w|ih  a history  of  tlie 
art  of  boük  bindings,  by  J.*Andr.  A.*«ETT.Z.ond., 
1837,  tn-i‘j,  lig. 

3ii38  Traité  des  plus  belles  bibliothèques,  par 
L.  Jacob.  Paris,  lOAA,  in*S. 

3u3o  Traité  des  pins  belles  bibliothèques  de  i'Ru* 
ropc,  par  Le  Gallois.  Paris,  1C80,  ou  Hollande, 
i685,  in* ri. 

3iiAo  J.I/OUEtm,  de  biblioihcds  Hb^*UUrqjecH , 
1680, io-8. 

3iièi  De  bibllolhecis  atqiie  arcblvls  virorum  cia* 
rissiroor.  libeUi,  edtdit  J.-J.  Madercs.  Ilelmes- 
tadii,  170a,  3 toui.  eu  1 vol.  in*è. 

3iiàa  D.  Maicbelli  introductio  ad  historlam  lltte- 
rarlam  de  pracipuls  bibllolhecis  parlsieosibus. 
Cantabr.,  1731,  tn*8. 

3iiè3  Recherches  sur  les  bibliothèques  anciennes 
et  modernes  Jusqu'à  la  fondation  de  la  BibUo* 
Ihèque  Mataiine,  et  sur  les  causes  qui  ont  favo* 
risé  l'accroissement  du  nombre  des  livres,  par 
L.-Cb.-Fr.  Petll-Radel.  Paris,  1819, 10-8. 

3iiàà  Essai  hisior.  sur  la  Bibliothèque  du  roi 
(par  Nic.-Th.  I^prince).  Paris,  178s, pet.  in*i3. 
—Voir  le  n*Siàà6. 

Su  AS  Notice  sur  la  hibllolhèque  d'AU,  dite  de 
Méjanes;  précédée  d*un  essai  sur  Thlsiolre  lit- 
téraire de  celte  ville,  sur  scs  anciennes  blbüo- 
lbèqües,snrses  monuments,clc.,parE.Rouard. 
dix,  i83i,  ln*B. 

SiiA5*  Mémoire  sur  les  l^llothèqucs  publiques 
et  les  principales  bibliothèques  particulières 
du  département  du  Nord,  par  M.  Le  Giay. 
titU,  18A1,  in-8. 

Siiàô  Mémoire  histor.  sur  la  bibliothèque  dite  de 
Bourgogne,  par  de  La  Sema  Sanlatider.  Bmxel- 
Us,  1809,  in*6.  et  In-à. 

3iià7  Histoire  des  bibliothèques  de  la  Belgique, 
par  M.-P.  Nauiur  ( tom.  I et  II  : Bruxelles  et 
Lourain).  Bruxell^,  i8ào*ài,  a vd.  ln-8. 

3uà8  Documents  pour  servir  à l'histoire  des 
bibliothèques  en  Belgique,  et  de  leurs  princi- 
pales curiosités  llltér.,  par  A.  Voisin.  Gand, 
i80o,  ln-8.  • 

Suàg  Précis  histor.  et  bibllogr.  sur  la  Bihlloth. 
de  la  ville  de  Tonrnay,  par  Victor  Delflniie- 
àlabllle.  Toumay,  i8S5,  ln*8. 

3li3o  Versuch  einer  bcschrelbung,  c^sst-à-dire. 
Essai  d’une  description  des  plus  curieuses  bi- 
bliothèques d'Allemagne,  par  Fréd.-Ch.*GotL 
Hirschlng  (en  allemand).  Erlang.,  1788-91, 
6 vol.  ln-8. 

31151  Cbr.-Th.  de  Murr,  niemorabilla  blbllotbe- 
carum  publicar.  norlmhergenslum  cl  Unlversl- 
latls  alldorfinæ.  .Sorimbergœ,  1780*91,  3 vol. 
In*8.  fig. 

3ii5a  Essai  statistique  sur  les  bibliothèques  de 
Vienne...,  par  A.  Balhl.  Fienne,  i839,  in*8. 

3iiSa*  Geschichte  der  Bibliothek  ^011  St  Galien, 
seil  ihrer  Grfindung  uni  das  Jalir  85o  his  aiif 
i8ài  ; von  Fr.  Weldmann.  St.  Galien,  ln*8. 

3ii33  REPCKToaiCMblblIographicum  : or  someac* 
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count  of  the  most  eelebrated  british  llbraries. 
London,  1819,  gr.  in-8. 

81  ISA  J.*D.  Koeleri  syllogG  allquot  scriplor.  de 
bene  ordinanda  et  ornanda  blhllotheca.  Prancof. , 
1738,  In-A. 

3t  1 35  J.  - B.  Cardnna , de  régla  S.  Laurentll  sco- 
rialcnsls  hlhiiolhera  rrcte  invtltnendaconsUluro. 
De  bibiiolhfca  ponllûcla  vallcana  ex  non  edlUs 
Ouuphrii  Panvinii.  De  expugnandis  hrreticor. 
proprils  iioinintbus.  De  ülptychls.  Varraeomr, 
1587,  in  A.  (rélmpr.  dans  Fr.  ierdani  et  Bici 
claror.  llispanor  opuscula,  Madr.,  1781,  ln*A.^ 
tome  D'.) 

31156  Aris  pour  dresser  une  bibliothèque,  par 
Gabr.  Naudé.  Paria,  1637  ou  lOAA,  in-8. 

3ii56*  Fl.  de  Araoz  de  bene  disponemia  bibüo- 
thera  opusculum.  Matriti,  i03i , ln-8.  — Voir 
le  n*  18a  5a. 

31157  Musel,slvc hibl]o(bec«extructio,in5tniclin, 
cura,  usus,  llb.  IV  ; accessit  descriptlo  blblio- 
Üiecx  S.  Laurentll  Kscarialis,  etc.,  auctor  P. 
Claud.  Cleniens.  Lngdttni,  i635,  lo-à. 

Si  158  J.-B.  CoTTOx  Desboussales,  oralio  habita  In 
corolUis  Borbonlcis.  Paris.,  17H1,  in-ia. 

S1159  Ml.  Schrettinger's  Versuch  elnes  wullstan- 
dlgen  Ixlirburhs  der  Blbllotliek-Wlssenchaft, 
Oder  Anleitung  zur  wolikonimiien  ficschvflsfQh- 
rung  eines  Bibllothekan,  in  wissenschaflllcher 
Form  abgefassl.  ÜutuheH,  1839.  a voL  ln-8. 

3ii0o  Cil.  Holbocii  : ueher  Bibllolhckswlssen- 
schaft  Oder  KInrieblung  iind  Verwaltung  oflTent- 
llcher  Hlhllotheken  ; nacb  der  a*  Ausg.  des 
dànlscben  Originels  uebers.  von  11.  Ratjco,  mit 
eine  Verzeicbnlssd.Pergamentdrukedergrossen 
kOnigl.  Kopenhag.  Bibliothek,  etc.  Leipzig, 
1833,  in-8.  • 

SiiOi  Handbuch  fQr  I^lhblbllotcken,  oder  Anlel- 
lung  zur  Bearbfit.  e.  Katalogs  sowohl  nach  d. 
Verfoss.  als  nach  d.  Tlteln.  (von  R.  Marx). 
KarUr.  uml  Baden,  I83S,  ln-8. 

3 1 lOa  Manuel  du  hlblinihécalre,  par  M.-P.  Namur. 
Bruxelles,  \$ih,\nS. 

3ii03  Bibllolbéconomie,  Instructions  sur  rarrto- 
gement,  la  conservation  et  l'administration  des 
bihilotbèquet,  par  L.-A.  Constantin.  1 8Sq,  ln*ia. 
~ Nouvelle  édition,  augmenté^  18A1,  IihiS. 

C Histoire  de  l’Imprimerie. 


9.  Généralité;  dlMtrUlion»  tor  l'orlÿlM  d«  liroprinterl*. 


3ii03  Dlctlonaryof  printers,  bookseUers,prinüng, 
etc.,  wlib  the  progress  of  lilerature,  bibllogr»- 
phlcal  Illustrations,  etc.  by  C.-H.  TImperley. 
Manchester,  1 83g,  ln-8.  de  99O  pp.  — Voir  3i  tgA. 

3 1 1 00  Eludes  pratiqueset  littéraires  sur  la  typogra- 
phie, par  G.-A.  Crapelct.  Paris,  1837,  gr.  in-8. 

311O7  ^unuDienta  lypographlca  Instaurata  a J.- 
Chr.  WoLPio.  Hamburgi,  17A0,  a vol.  iii-8. 

31168  Math.  JcDcx,  de  lypt^raphic  Invenllone, 
eic.  Covenh.,  |500,  ln-8. 

3i  16g  J.-Lud.  Buiiemannl  notltlascriptommarlem 
tyi>ogr.  Illustrantiuiii.  Hanoterer,  17A0,  In-A. 

31.170  Bern.  a Maliiiknit  de  orlu  et  pre^ressu  anls 
typographie.  Colon.-Agrip.,  i63g,  pet.  In-A. 

Si  171  Mar.-Ziierll  Boxhomil  dlsserl.  de  lypogra- 
phicB  artis  invenllone.  Lugd.Batae.,  16A0,  In-A. 
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3ii79  De  vera  typographie  origine  parcne»ls, 
aucL  Jac.  Meiit«Ilo.  Ptiri$,^  i650,  IrM. 

31173  Alkyiis*9  origin  and  growiii  of  prinUng. 
tjondouy  i66â,  in-ft. 

31174  D.'ôulL  Molleri^isserUtio  de  lypographla. 
Aitorfii^  i6on, 

3ii7â  PuMKB'a  liUiory  of  printlng.  LenioHy  173a, 
in-4. 

31176  Cbr.-Got.  Schwart  prlmarla  quedam  do- 
cumenta de  origine  typographie.  Allorf.y  i74o« 
in-4. 

31177  J.-Chr.  Scitxll  annus  terüusarUs  typogra- 
phie». Uarlemi,  i*4a,  ln-8. 

S1178  llisiuire  de  rimprinierie  (par  Prosp.  Mab- 
chaxd).  La  Haye^  17/I0.  iii-4. 

31179  Supplément  4 rinstoire  de  nmprimerie  de 
Prosp.  MABciiAM>{par  Mercier,  abbé  de  Saint- 
Léger}.  Pnris^  177J»  in-4* 

31180  J.-D.  Schoepûiiil  ^iodlcUe  typographie». 
Argentorati\  1760,  ln-4. 

31181  Jo.-Fr.  Licliteiiberger,  initia  lypograpblca, 
opus  ^hot|>(1iiil  Vlndicias  tÿ'pogr.  elucubraiis, 
ncciioii  earumconiiiiuailotieoiuiriTons.  Anjenl,^ 
1811,  ln<4.  Indulgenliarum  litcras  iNjeotai  V 

4 ImpressaH  amio  1454,  uiatricumqiic  epochani 
ilndlcavit.  Initia  lypogr.  supplevIlLelcIilenbcr- 
gcr.  Argettiorati^  1816,  ln-4.  de  16  pp. 

3ii8a  Plan  du  traiié  de»  origines  typographiques 
de  Ger.  MceauAs,  trad.  du  latin  (par  Goujet). 
Paris,  176a,  In-ê. 

3ii88  Ger.  Mecbiia'i,  origines  holographie». 
Ilaça-Comittim^  1765,  a lol.  in-4. 

31184  A shori  accomit  of  (he  6r»l  rise and  progress 
uf  prinlliig,by  T.  Parbrb.  London  (17CS),  ln-64. 

31185  Traité  sur  l'üriglne  et  les  progrès  de  rim- 
prlmerio,  |igr  Foi  rsirr.  /'arts,  5 toiu.  i vol.  ln-8. 

3i  186  Lettre  sur  l’origine  do  rimprinierie  servant 
de  réponse  aux  observations  publiées  |>ar  Four- 
nierjeune,  sur  l'ouvrage  de  Schuepflin,  iiitlinlé 
yindicitP  typoÿraphicœ  ^ par  IJaer.  5(ros4owrt7 
(Varit)^  1761,  ln-8. 

3ir87  Tbc  origln  uf  printliig  in  two  essaya,  1*  tbe 
sulistancG  of  D.  Middietôn's  dissertation  on  tbe 
origiu  of  printing  in  Knglaud;  a*  Mcorman’s 
accourit  01  tbe  tirsl  invention  of  the  art,  etc., 
London^  177^'~'  Appendix,  177O,  a tom.  en 
1 vol.  ln-8.  ^ The  sanie  origln,- a^  édition. 
ijindom^  1776, "ln-8. 

3 1 1 88  i>cxioiie  sopra  la  siampa,  da  Glus.  V erbaua. 
Vagliariy  1778,  ln-8.  • 

S1189  Appendice  del  niedesimo  alla  Lezione,  oc., 
Torino,  1787,  Id-8. 

31190  Analyse  des  opinions  sur  l'oiiginc  de  l'im- 
primerie, par  Dauoou.  rorfs,  iKoa,  iii-8. 

31191  Origine  de  Hmprioierio,  d'après  les  titres 
authentiques,  l'opinion  <ie  Daunou  et  celle  de 
\ an  Prai't,  suivie  des  éiablisscnionts  de  cct  art 
dans  U Belgique  et  de  Thisloire  de  la  stéréoty- 
pic,  jiar  P.  LambineU  Parts,  1810,  3 vol.  iu-8. 
(nouvelle  édition  augmentée  du  n*  SiaSa.) 

3i  19a  A roemolr  on  ihe  origln  of  printing,  by  R. 
Willett,  A'eircair/e,  1817,  I0-8. 

SU9S  Observations  on  tbe  origln  of  prliiiing,  by 
the  Mme.  .\ftccoâiU^  1819,  in-8. 

31194  CeKhlcbtc  der  Bucbdruckerkuiist  in  llirer 
F.iitstrhung  uod  AiisblMung,  von  Dr.  Karl. 
FALKsnsTnx.  Leipzig^  i84o,  in-^. 

31194*  Dissertation  sur  rorigloc,  nnvcnüoii  et 
le  iierfoctioniiemem  de  i*inipriuicrle,  par  Jac. 


KOnig,  trad.  du  hollaïulals.  Amsterdam^  1819, 
ln-8. 

Si  194’'  Histoire  de  riovcntioo  de  l'imprimerie, 
l'.our  servir  4 la  défense  de  la  ville  de  Stras- 
bourg contre  les  prétentions  de  Harlem,  parJ.- 

E.  Lichtenherger,  avec  uuc  préface  de  M.-J.-G. 
Schweigh»uscr..v7ras3ourjtct  /'arts,  i6a5,  in-8., 
avec  le  |>orlr.  de  Gulenberg,  et  8 pl. 

31195  ftdaircissement  sur  rhbloirc  del'invenlion 
de  l'impriuicrle , par  M.  de  Vries,  trad.  du 
hoilaudais  par  Noordziek.  La  Haye,  i84S,  gr. 
ln-8. 

31196  Essai  sur  les  momimenls  typographiques 
de  J.  Gutenberg,  par  Got.  Fiscuen.  Mayence» 
180a,  in-4. 

Si  197  Essai  d'annales  de  la  vie  de  Gutenberg,  par 
J.  Oberliti.  Strasbourg»  1800,  lo-8.,  avec  le 
portrait  de  Gutenberg. 

3iiq8  Éloge  historique  de  J.  Gutenberg,  par  J.- 

F.  Née  do  Rochrlic.  Paris»  1811,  ln-8. 

31199  Die  (leschicbte  der  Erfimlung  dor  Bucli- 

druckerkunsl  durch  Jo.  Censlleisch  genanot 
Gutcnbcrgzu  .Mains. ..,vonC.-A.  Scuaab.  i/ainz. 
i83o,  3 vol.  in-8. — Voir  le  n*  Sia86. 

Siaoo  Kritlscbc  Geschicble  der  Erfindung  der 
BuchUruckerkuiisl,  dureb  J.  Gpteuberg  su 
Mains,  etc.,  miteiner  ncuen  liiitersucliung  der 
Ansprûche  der  SUdl  Harlem,  etc. , von  J. U elter. 
Âtainz»  1836,  lu-8.,  avec  i3  pi. 

Siaoi  Début  de  l'imprimerie  à Strasiiourg,  ou 
recherches  sur  les  travaux  de  Gutenberg  dans 
celte  ville,  par  Léon  de  Làbobi>e.  Paris,  i84o, 
gr.  in-8. 

Siuqa  Débuts  de  llinprimerle  à Mayence  et  a Bam- 
berg, ou  description  des  lettres  d'indulgence  du 
pape  Nicolas  V,  imprimées  en  i454i  pW 
de  Laroror.  Paris»  i840,  gr.  in-4. 

SiaoS  Histoire  de  riiiv^utou  de  l’Imprimerie  par 
1rs  monuments  (par  M.  Duverger).  i84o,  in-4. 

Siaos*  Die  Erlindung  der  Üuchdruckcrkunsl, 
kritische  AbhandluQgenzur  Orienliruiigauf  dei» 
jetzigen  standpunkle  der  Forscliung,  von  A.-Ë. 
ünibrcil.  Leipzig»  i843,  in-8. 

(Od  irüutera  encore  de  bonne*  dl*serUUon*  *nr  l’orlflne 

de  l'Imprimerie,  d»n<  le»  ouvre^e*  ludique»  ci-ipre*,  n.  sisos, 

SItKl,  SItW.  VISSS.) 

h.  Annftie»  el  Dirlioenatre*  de*  productions  iTpoprapblqoei 
itu  premier  *lecle,  deput*  rinvenlion  de  rimprliuerie. 


Siao4  Corn.aBeughpm,  Incui^bula  typographl». 

Atnstelodami»  i688,  pet.  in-ia. 

3iao5  Origine  e progressi  délia  stampa,  da  A. 

Orlakm.  Bologna»  171a,  in-4. 

SiaoO  Mich.  Maittairc,  annales  typograpbiri. 

Ilagie-Comitum»  1719,  0 toiii.  en  9 vol.  in-4. 
SiaoO*  Hirsch  (C.-C!i.),  librorum  ab  atino  I ad 
ami.  L.  scculi  XVI  lypis  expressorura  ex  liite- 
raria  qtiadam  (Ebnorlana)  supeliectile , Norim- 
bergæ  collecta  et  observata  Mllleuarii  I — IV. 
' yorimbergee»  1746-49,  4 part.  in-4< 

Siao7  Annalium  lypogr.  Micb.  .Maitlaire  supple- 
mentuni,  a M.  Denis.  riVnmr,  1789,  a vol.  ln-4. 
3iao8  G.  \4olfg.  Paszer,  annales  typographie!. 

Norimbergit»  1793,  11  vol.  in-4. 

Siaog  Lud.  Hain,  re|>criorium  hibliograpbicum, 
quo  llbri  omnes  ab  artc  inventa  usque  ad  an- 
iium  M.  D.  lypis  express!...  rcccnsontiir.  5ht/- 
garticr»  i8a8-3S,  a lom.  en  4 vol.  in-8. 


PAHAUPOMENES  HISTORIQUES.  6A5 


3iaio  Dictionnaire  blblIo^aplUque  choisi  du  XV* 
tiède,  parM.  de  La  Sema  Sanlaiidcr.  Bruxelles^ 
3 vol.  iu-8. 

3i2ia  CaialoRue  des  livres  Imprimés  sur  vélin, 
avec  date,  depuis  1457  Jus<ju'è  14711,  iiar  Jos. 
Vax  Ptirr.  Parité  i8i3, 1 part,  en  1 vol.  Ui*rol. 

319i3  G.-W.  Paxzer,  Aunalcn  der  SItcsten  dcuts* 
chen  Literatifr,  oder  Anzeige  und  Ucschreibund 
derj.  BQrher,  weldie  vun  Krûndung  der  Utirh- 
druckerkunst  bis  i530  in  ^eulschcr  Sprache 
gedruckl  wordcu  sind.  1788,  iii'4.— 

Zuiize.  iSoa,  in*4. 

3i9n4B.de  Uo&sideticbrair^  lypographix  origine 
ac  prlmitlis.  Panmr,  177O,  ln-4. 

31995  Ejusdem  annales  tH‘bræo-iy(>oRrapliin. 
pttrmtr^  I7p5, 9 vol.  I11-4. — Annall  ebreo  lypogr. 
dl  Cremona.  Pnrma,  1808,  in-8. — Voir3i38o. 

J 

€.  Butoir*  de  rimprlm^'Or  <>t  dr«  iRiprimcarv  célèbrci  de 
difTtrenu  poyv- 


31998 The  ty|K»graphica]  gazclleer,  byH.  Cotton, 
tbe  second  edit.  mucli  eularged.  Oxford^  i83i. 
In  8. 

31996*  Notice  des  imprimeries  qui  existent  ou  ont 
existé  en  Europe  et  hors  de  PKurope,  par  II. 
TtaxAi-s-CoMPAss.  Pcrii,  i849,  9 part.  ln-8. 

31997  Dissertation  sur  l'art  (yiiographlque,  con- 
tenant un  aperçu  historique  de  ses  progrte  du* 
rant  les  i5*  et  lO*  slèctes,et  des  redirrehes  stir 
i'Infltiencc  de  cet  art  sur  les  lumières  do  l'espèce 
humaine,  mémoire  qui  a rcin|>orto  le  prix,  etc., 
|iar  G.-H.-M.  Deprat.  rtcer/if,  lëao,  iii-6. 

31998  Histoire  de  l'imprimerie  et  de  la  librairie, 
par  j.  de  1^  CAitxe.  Paris^  i08u,  in-4. 

31999  Origine  de  rimprimerio  de  Paris,  par  Chc* 
vitller.  Partie  1698,  ln*4. 

3i93o  Résumé  historlquedel'introdnctionde  Hm- 
prinieric  à Paris,  par  51.  .\.  Taillandier.  Per/z, 
1837,  In  8. 

8i9Si  Annals  of  parislan  typography,  rontaining 
an  accodiit  of  the  eariiest  ly|>ogrâphical  esta- 
blishmeius  of  Paris,  and  notices  and  illustra- 
tions of  the  most  rcmarkable  productions  oflhc 
parlslaii  gothic  press,  by  Will.  Parr  Gttswctx. 
îjondony  Longmany  1818,  in-8.  flg. 

S19S9  Gatalogic  des  libraires  et  Imprimeurs  de 
Paris  ( par  Lottinatné).  Pori'i,  1769,9  part.  in-6. 

31933  Maittaibe,  bistoria  Typographorum  aliquol 
parUieusIum.  Londxnty  1717,  9 tuni.  en  1 vol. 
in-6. 

31934  A view  of  the  early  parisian  greek  press, 
Including  the  üves  of  the  Stephani,  by  Wiil. 
Pan*  GttswKLL.  Oxfordy  |633,  #vol.  iii-8. 

31985  II.  SreraASt  cplstola  de  sn«  typographiæ 
staliK  etc.  Parisiiiy  1 569,  ln*8. 

31236  1b.  Janssonii  ab  Almeloveen  de  vitls  Ste- 
phanorunidlssertallo.  Amuelodamiy  i6S3,in-i9. 

31987  Maittaire  Stephanorum  bistoria.  Londiniy 
1709, 3 lom.  en  t vol.  Inrik 

31938  Annales  de  l'Imprimerie  des  Rstienne,  par 
A.*A.  ReaOvard,  9*  édiL  Periêy  i(43,  In-6. 

81989  Robert  Eslienoe,  imprimeur  royal,  et  le  roi 
François  i*%  nouvel!^  recherches  sur  l'éiat  des 
iettres  et  de  rimprinierle  au  i6*  siècle,  par  G.* 
A.  Crapekl.  Porfs,  1889,  ifV-8. 

81940  Vie  de  ll.-L.  Guérin,  parGabr.  Brotiir. 
{Pmrü,  i788),ln*6. 


3i94i  Essai  hislorlquesurlalypographle orientale 
dcJ'imprimcrie  royale,  par  de  Guigi|ts.  Parti, 

1707» 

31949  Bibliographie  lyonnaise  du  i5*  siècle,  et 
iiouvelLes  recherches  sur  les  éditions  lyonnaises 
du  1 5*  siècle,  par  A.  Prricaud  aiiié.  LyoHy  i84o, 
(ou  3*  édit.  1641),  gr.  In-6. 

31943  Vied'El.  Dolct,  imprimeur,  avec  une  no* 
tice  des  libraires  et  imprimeurs  auteurs  (par 
J. -K.  Née  de  Rochelle).  PariSy  1779,  ln*6.,  et 
95  cxempl.  in-4. 

31944  Recherches  sur  les  premiers  temps  de  l'im- 
prliiierie  en  Normandie,  par  Ed.  Frère,  /iovrn, 
>^29,  gr,  ln-8. — De  rimprimrrle  et  de  la  li- 
brairie à Rouen,  dans  les  XV*  et  XVI*  siècles: 
cl  de  Martin  florin,  par  le  mémo.  Aouen,  i843, 
ln-8. 

31945  Recherches  sur  rétablissement  et  rcxcrclci* 
de  l'imprimerie  4 Troyes.  par  51.  Corrard  de 
Rreltan.  TroyrSy  1889,  in-8.,  avec  fac-similé. 

31946  l>eures  4 M.  Jules  Ollhler,  contenant  quel- 
ques dociimcnissiir  i'origlnc  de  nmprimerie en 
Dauphiné,  par  M.  le  vicomte  P.  Colomb  de 
Batines.  Cap  y i835,  gr.  ln-8.  — Matériaux 
pour  servir  à l'histoire  de  nmprimerie  en  Dau^ 
phiné  (par  le  même).  Capy  1687,  gr.  ln-8. 

31947  Dls-sertalion  sur  roriginc  et  les  progrès  de 
l'Imprimerie  en  Franchc-Comté , pendant  lu 
quinzième  siècle  (par  le  P.  I.airc).  DôlCy  1785, 
lu-8. 

81946  Notice  sur  l'origine  de  nmprimerie  en  Pro- 
vence, par  M.  Adl  llciiricy.  .Ifx,  1S96,  in-b. 
de  43  pp. 

3i94q  Ks.sal  philologique  sur  les  commencemenl.s 
de  la  typographie  4 Metz,  et  sur  les  imprimeurs 
de  ceUe.viUe,  etc.  (par  M.  G.-F.  Telssler}.  MetXy 
1896,  in-8. 

3194g*  Kcclierches  sur  les  commeiicemeuts  et  les 
progrès  de  rimprimerio  dans  le  duché  de  Lor- 
raine, et  dans  les  villes  de  Toul  et  Verdun  (par 
M.  Beaupré).  .Yowy,  i84l-49,  In-6.  de  187  pp. 
(tiré  4 47  exeinpl.}.  — Notices  bibliographiques 
sur  les  livres  de  liturgie  dus  diocèses  de  Toul 
et  de  Verdun,  imprimés  au  i5*  siècle  et  dans 
la  première  moitié  du  16*  ; par  le  même.  .Vtfiicy, 
i843,  in-8.  de  74  pp. 

3i95o  Rihiiographi»  rambrésienfb...,  par  M.  Ar- 
thur Dinaux.  c’aotbrnf,  1899,  lu-8.  (dans  les  Mé- 
moires de  la  Société  d'émulation  de  Cambrai , 
année  1899.) 

3i35i  Blhlic^raphle  doualslenne,  par  H. -R.  Du- 
ibillœul...,  9*  édition.  Douai,  i849,  in-8. 

31959  Recherches  historiques,  etc.  sur  l'origine 
de  nmprimerie,  pariicunèrement  dans  la  Bel- 
ghiue,  par  P.  I^iiibliict.  BruxeUes,  1799,  ln-8. 
— Voyez  le  u**  3ngi. 

31959*  Notice  sur  Colard  Mansion,  par  Jo4.  Vax 
pRART.  Paris.  1899,  gr.  ln-8. 

31959'’  Recherches  bibliographiquet  sur  quelques 
Impressions  néerlandaises  du  i5*  et  du  16* 
siècle,  par  Dupuy  de  Uonthrun.  Leyde,  1889, 
in-8.  ûg. 

31953  Notice  sur  les  imprimeurs  de  la  famille  des 
KIzévirs,  par  un  ancien  bibliothécaire  (M.  Adry). 
Pariây  1806,  in-6.  de  60  pp. 

31x53*  Ks.sai  bibliographique  sur  les  éditions  des 
Eliévir»,  par  A.-&-L.  B^to.  Paris,  1899,  ln-8. 

31953^  .Analyse  des  matériaux  les  plus  utiles,  pour 
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d«s  ftiiures  annales  de  inapiioierle  des  EUevier 
(par  M.:Oi.  Pelter»).  Gand^  iSAS,  gr.  In>4> 

( f^or  l«t  dificrvau  C»ulof«M  d««  ««srst  eS^K*** 

riant  Mt  ooUcat  tur  o*t  lapnoM^r*. 

diaiâOsservaitoni  (ipogr.  sopra  1 llbH  knpreal  In 
Pleaoiile  ncl  sccolo  XV,  Ual  barone  Veriuxza. 
PosMno,  1807, 1n>$.  de  gi  pp. 

Siaââ*  Sag|lo  slorieo-crit.  »ulla  tipografia  maii> 
lo^aiu  di'l  secolo  XV,  da  L.>C.  V^oiia.  fïne^^a, 
1786, 

31955  (^taiogo  ragionalo  de*  libri  stampaU  In 
Vicena  e suo  lerrltoiio  nel  secolu  XV.  Ficenza^ 
I7g0,  ln-8. 

3x950  Mcmorle  trhiglane  sulla  lipografia  del 
secolo  XV,  dal  P.  Dom.>Mar.  Federicl.  Fcnezia^ 
i8o3,  liHI. 

3x957  La  llbrerta  de!  Volpl  e la  staniperia  cotnU 
niana  ilJuslrate  da  GacL  Volti.  /Wooa,  1756, 
iii-3. 

3x958  Anna)!  delU  lipografia  Tolpi-comlntana  colle 
iiotizie  Intomo  la  vlia  e g)I  studj  de'  fratclli 
Volpl,  da  Fortunalo  Federkl.  Padova^  180g, 
1d-8.  appendice,  1817. 

3193g  Venezia,ta  pnma  cllU  fuorl  dcllaGermanla, 

. dove  si  esercitè  I’  arte  deilv  sumpa , dixscrta- 
zlooe  di  lac.*  H.  Pallonl,  edialone  accouda. 
ye$tezia^  177»,  ln-8. 

' 3j96o  Délia  prima  origine  delta  stampadiVenexia, 

CT  opéra  dl  Gtovannl  da  Splra , da  D.-M.  Pel- 
grini.  VenéziMy  179A,  ln-8. 

31961  Esaine  sut  priocipj  délia  francese  ed  liai, 
lipografia,  OTvero  storia  crIUca  dl  Nie.  Janson, 
da  Giac.  Sardlnl.  I.ucca^  179O,  3 part  In-Tol.  fig. 
S1969  Annales  do  l'iniprinierie  des  Aide,  par 
Bl.  Re'iocAaD.  Paris,  i8a5,  3 vol.  ln-8.,  ou 
S*  édition,  i833,  ln-8. 

3l'j6a*  Index  librnrum  qui  in  aldina  offiefna  V<^ 
nclils  Imprcssl  sunt  i563,  in-5.  ~ Voir  l’articie 
Makittil-s  (Paultis). 

3i9û3  Blemorie  slorlco-crlüche  sulla  lipografia 
bresclana,  da  Germ.-Iac.  Guasaco.  Brezeia^ 
Btttonf^  1811,  hi-6. 

3x966  Saggio  eplsiotare  sopra  la  lipografia  del 
Priull  nel  sec.  XV,  da  Ant  Bartollnl.  t'dl’ne, 
1798,  in-6. 

3xs63  Saggio  dl  memorie  sulla  lipografia  pai^ 
mense  del  secolo  XV,  del  P.  Iren.  Allb.  Parma, 
1791 , ln-6.—-  giunif  e correxlonl...  dall'  avvo- 
cato  Ang.  Pexzana.  Parma^  1897,  In-6. 

3x966  Viiadi  G.-B.&odonl,8crillada Glus.  Lama. 

parma^  18x6,  9 vol.  ln-6. 

8x967  Ang.-Mar.Bandi ni  de  Juntarum  typographie 
cjusque  censoribus.  /.Mc<r,  1791,  9 >o\.  ln-8. 
3x968  (dialogua  librorum  qui  In  Juniarum  bl- 
bliolheca  Phillppi  heredam  Florenlic  prostant 
Ftorrnt,  i6o4,  ln-8.  de  559  pp. 

8196g  Annal!  délia  lipografia  florcnllna  dl  Lorenzo 
Torrentino,  da  Dom.  Moronl.  F/renze, 
x8ii, in-8. 

3X970  Ang.-Har.  Qinaini  liber  de  optimorum 
. scriplorum  edillonibus  que  Bonus  prlmuui  pro- 
dleruiii.  LtHdauffitr^  1761,  ln-4. 

S1971  L.-Fr.-Xav.  Uiaa,  speelnien  lypographl* 
romaïur  XV  sacull.  Aonio’,  1778^  ln-8. 

31979  Lcllere  Üpografichc  deH’  abaie  Nicola  Ugo- 
llnl  (J.-B.  Audlffredl).  1778,  Id-8.— Voy.  Uma. 
3x973  Ad  ahbatrm  Cgolini  cpislola  aulorls  llbrl 
cul  iltulus  : Specluien  typograpbix  romans. 
177g,  io-8.  — Voyez  Laisk. 


31976  (J.-B.  AcDtmEaii)  caialogus  romananini 
edilionum  sscull  XV.  Aom<r,  1783,  ln-6. 

31975  EJusdem  caialogus  edilionum  ilalicanini 
sscull  XV.  Romrr^  I7g6,  ln-6. 

31976  Caialogus  librorum,  qui  ex  ly^pographia  S. 
cungri-galionis  de  propag.  fide  varüs  llnguls 
prodlerunt,  cum  prærallone  Jo, -Christ.  Ama- 
diiUi.  ffOOTT,  1 77S,  in-8.  de  55  pp.  (7*  édition  de 
ce  caiaiogue;  la  i'*  est  de  i63g.  Il  y en  a une 
8*  de  1789,  el  une  g*  de  i7g3;  celle  dernière 
h'a  que  3i  pp.  Une  nouv.  édilion,  sans  préface, 
a paru  en  1817,  sous  le  titre  tï Elenchus  libro- 
rum,  etc.  de  93  pp.) 

S1977  Principj  délia  stampa  In  Pertigia  e suol 
progressl  per  tutto  il  secolo  XV,  da  G.-B.  Ver- 
tnlglioli,  ediz.  sec.  Perv^ia,  1890,  iii-8. 

31978  Dl  alcuni  libri  di  rime  llaliane  rari  e raris- 
slmi  pubbücati  in  Perugla  da  G.  Trivulzio,  nel 
mezio  dcl  i6«  sccolo,  opéra  dl  G.-Balt  Vermi- 
glioli.  Perugia^  1891,  in-8. 

3197g  Ricorche  bihliograflche  sulle  edizioni  fer- 
rarcsi  dcl  secolo  XV,  da  Glus.  Antoneijj. 
Ferraray  i83o,  ln-6. 

3i98o  De  typographla  hebraica  fcrrariensl  coni- 
nientarius  historicus,  auctore  J.-B.  de  KossL 
Poma,  1780,  ln-8. 

3x98x  Saggio  slorico-crilico  sulla  lipografia  del 
regno  di  Napoll , da  Lor.  GiusUnlanl.  A’apo/i, 
i7g3,  ln-6. 

3x989  De  prima  typographis  blspanics  staie  spo* 
cimen,  auciore  Raym.  Dlosdado  CiBALLEia 
Aom(p,  1793,  ln-6. 

3x983  Typographia  espafiola,  por  Franc.  Mexoa. 
Madrid^  1796,  ln-6. 

S198&  Recherches  historiques  et  criliques  sur 
J’élabUsseroent  de  Fart  typographique  en  Es- 
pagne el  en  Portugal,  extraites  des  récréations 
hUloriques  el  bibliographiques  de  J. -Fr.  Née 
de  La  Rochelle.  Bourget  et  Parti,  x83o,  ln-8« 
de  vtti  et  76  pp* 

3x985  Discpiacion  sobre  el  origen  del  arte  tipo- 
grafico,  y su  Introducclon  y uso  en  la  cludad  de 
Valencia  de  los  Edelanos,  por  D.  Joseph  Vll- 
larroya.  Fafeitcfa,  1796,  pet.  in-6. 

3x986  Wcaorwam,  bibliotheca  mogunllna.  Aug.- 
fïndW.,  1787,  ln-6.  — Voir  Iesn**3ii09et  suif. 

3x987  G.-<'..  Zapt,  annales  typographie  augus- 
tan».  Aug.-Vindel.y  1778,  ln-6. 

3x988  Lebcn  Ant  Kobnrger,  einen  dererster  und 
bcrfihmiesten  Buchdrucker,  lu  Nûrnberg,  nebsl 
cinen  Verzelchnlss  aller  von  ihm  geUrucklen 
Schrifien  (von  G.-E.  Waldau).  Dresden  und 
Uipzig^  1786,  ln-8. 

51989  Die  Rechdrurker-Geschiefate  Ulm's,  ziir 
vltTlcn  sfieularfeier  der  Erfindung  der  Huch- 
drurkerkunst  bcscrieben , vno  Dr.  Konr. 
Dielr.  Hassler.  C7m,  x86o,  in-6.  fig. 

5 1990  C.-D.  Hassler,  explicatio  monumcrnl  tjpo- 
grapblcl  anüquissimi  nuper  rrperli.  Accedunt 
supplémenta  noiimilla  ad  auciorls  bislurlam 
t)pogf.  ulmanæ.  r/mre,  1860,  ln-6. 

3i9gi  VorakMlemische  Buchdrnckcrgescblchte 
der  Siadt  Halle.  Elue  Festschrlft;  mil  eincm 
Anhango  : 1 Eliren  - Rpltung  des  sâchsichen 
Mer&burg,  als  des  Druckorls,  MamipulLs,  und 
Men.borg,  von  1678,  und  milhln  als  der  aiteslen 
Durddculsclien  Druckslattc.  11.  Supptciuciua- 
risches  zu  llain,  Ebcrt,  Scbaab  und  WcUer; 
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TOR  Gufit.  Schwclsckkc.  UaUy  i8Ao,  avec 
3 planches. 

31293  Elnlgc  Nachrlchten  von  deii  In  XV>°  Jahrli. 
zu  Lubeck  gedrucklcn  niedersâchsischcn  Bii* 
chern,  von  Deecke.  Lûb^ck.,  iWA,  ln-4. 

$1293  Wkn's  Buclulruckcrgcschlchle,  von  M. 
Denis,  if'ien,  1782,3  vol.  ln-4. 

31293  Beitrage  zur  Buchüruckorgeschichic  Ber- 
Bns,  elne  blbllographlsrhc  Nollz  als  Gcleg«Mi- 
heltsschlft,  Ton  G.  Frlcdlaender.  Berlin^  i833, 
In-A. 

31293  Bellrflge  zur  Buchdruckergeschlcblc  Mftns- 
lers,  Oder  Vcrzelchnlss  der  vom  Jahr  i38fl  bis 
1700  zu  MünsieF  gedrurktcn  Bûcher,  von  J. 
Nlesort.  Cotsfeld^  1828,  In-H. 

31296  Gesciiichlc  <lcr  Buchdrukcrelcn  In  Slralsund 

bis  zum  Jahre  1809,  cin  Boltrâg.  zur  Pommcrs- 
clien  LlUerargeschichte,  von  G.  Mohulke. 
sundy  1833,  in>â.  • 

31297  Slailwher  Bücherdnick  In  Wûrtcmberg  Im 
i6n  Jahrh,  eine  literar.  Bcriclit.,  von  Ch.-F. 
Schnurrer.  Tübinç^  1799,  ln-8. 

31298 Belirage  zur  Baslcr  Buchdruckergcsclâlclitc, 
von  Inim.  Slockmcyer  und  Balthasar  Rober. 
Basfl^  18A0,  in>A.  • 

31299  Dlsserialloo  conccrning  lhe  origin  of  prln- 
tlng  in  England,  by  Conyers  Mlddlcton.  Cam- 
bridge, 1735,  ln-4. 

34300  Dissertation  sur  l’origine  de  l’Imprlnierie 
en  Angleterre,  par  Mlddleton,  trad.  de  Fangl. 
par  D.'G.  Imbert  Paris,  1775,  ln*8.  de  46  pp. 

3i3oi  Dissertation  upoo  cnglish  lypographica) 
foiinders  and  founderles,  by  Edw.  RoweMoaes. 
London,  1776,  in-8. 

3i3oa  Jos.  Anes  and  W.  Herbert's  typographical 
antlqnities.  London,  178S,  3 vol.  in-4.  — Nou- 
velle édition,*  donntle  parDibdIn,  Lond,,  iSio* 
19,  A vol.  In-A.  (non  terminée). 

3 i3o3  Lewis's  llfc  of  Wlll.  Caston.  Londam,  17S8, 
ln-8.  fig. 

3i3oA  Biographical  memolrs  of  Wlll.  Ged,  Indu* 
dlng  a particular  account  of  his  progress  in 
hioà-printer.  London,  17S1,  ln-8. 

31305  NicnoLs’s  dilographlcal  anecdotes  of  W. 
Bowyer,  prlnter.  iJtnaon,  1782,  in-A.  — Voyez 
le  ir  3oi3i. 

31306  Somc  account  of  the  book  prlnied  at  Oxford 
in  1A68...,  by  S.  \Veller  Singer.  London,  |8i3, 
in-8. 

3i507  Joan.  O.  Alnandri  hlstoriola  arlis  typogra- 

. phlcaeln  Succia.  itoz/ocAiï,  1735,  Iiv8.— Jo.-H. 
Schreeder,  Incunabula  artis  lypographlcæ  in 
Succia.  Vpsüliœ,  i8Aa,  in-A.  de  3i  pp. 

Si3o8  Jo.-Dan.  Hoffmanol  de  lypographlis  ea- 
rumque  initlls  et  incrementls  in  regno  Polonls 
et  Lithuaniæ.  Daniitei,  i7Aonn-A. 

3iSog  Notice  sur  le  premier  ouvrage  d’anatomie 
et  de  médecine,  imprimé  en  turc,  à Constanti- 
nople, en  1820,  suivie  du  catalogue  des  livres 
turcs,  arabes  et  persans,  Imprimés  A Constanti- 
nople, depuis  l’introduction  de  rimprimerie,  en 
1726-27,  jusqu’en  1820,  par  T.-X.  Blanchi. 
Paris,  1821,  in-6.  (La  liste  des  ouvrages  Impr. 
k Constantinople  donne  68  articles.)  — Notice 
des  ouvrages  arabes,  persans,  turcs  et  français, 
imprimés  à f^nstantinople , par  M.  Renaud. 
1832,  in-8.  de  18  pp. 

3i3io  The  history  of  printing  in  America,  with  a 
biography-of  printers,  and  an  account  of  new- 


papers,  10  whicb  ts  prcflved  a concise  view  of 
the  dhtcovery  and  progress  of  the  art  in  other 
paris  of  ilie  w(trlil,  by  Isaiah  Thomas.  Worctstfr 
[Massachnsets),  i8io,  2 voi.  in-8. 

d.  DiitPrUUon*  <ur  qti«I<{ues  partkalaiités  reltUm  S la  . 

lypographle.  * 

3i3n  J.  Conr.  Zeltxkiu  corrcclonim  In  typogra-  • 
phiis  erudilorum  ceiituria.  Sorimbergœ,  1716, 
ln-8. 

31312  Ejusdem  ihentnim  virorum  erudll.  qui  spe- 
clatim  typograpbiis  laiulabüeni  operaiu  pr£.s(i- 
terunt.  Sorimberg<r,  1720,  ln-8. 

31313  Fr.  Roth-Scholtzii  thésaurus  symbolonim 
ac  cmbleniaium.  Sorimberç(r,  1780,  In-fol.  lig. 

— Ejusdem  icônes  bibiinpolarum  et  tvpogra- 
phorum.  yorimbngœ,  1726,  in-fol. 

3i8iA  Recherches  sur  l’origine  et  le  premier  usage 
des  registres,  des  signatures,  des  réclames,  et 
des  chiiïresde  pages  dans  les  livres  imprimés 
(par  Magné  de  Marolles).  Paris,  1783,  ln-8.  de 
5i  pp.  — Nouvelles  observations,  8 pp.  (Il  y a 
dans  le  5*  vol.  du  calai,  de  La  Sema  ^ntander 
line  dissorlalion  sur  le  même  sujet.) 

31315  Ad.-II.  Lackmannl  annalkum  typographie, 
selerta  qiisdani  capila.  UambHrgi,  17A0,  In-A. 

31316  J.-G.  ScuELHORNii  de  anllqulsslma  lallno- 
rum  Bibllorum  edltlone  diatribe.  Vlmœ,  1760, 
in-A. 

31S17  Lettres  de  l'abbé  de  Si-L.  (Alerclerde Saint- 
Léger)  au  B.  de  IL  (Helss),  sur  différentes  édh 
lions  rares  du  XV*  siècle.  Paris,  1768,  ln-8. 

3i3i8  Seb.Snanu.cRi  cvercilatlode  lal.  Bibllorum 
cum  nota  an.  1A62  impressa  dupllcl  edlUone 
mognnlliia.  Ingolst.,  1788,  in-A. 

31819  Qusdem  de  Biblils  polygloiiis  compluienst- 
biM  notitia  bisLcrli.  iitler.  ingolst.,  1785,  fit-A. 

31820  Notice  d’un  livre  Imprimé  k Bamberg,  en 
iA62,  par  Camu.s.  Paris,  1779,  in-k.,  et  peu 
In-fol.  Og. 

31321  Notlzle  bibliograflche  Intorno  a due  raris- 
sime edixioni  del  sccolo  XV,  dl  .Angelo  Peaiana. 
Parma,  1808,  gr.  ln-8.  de  91  pp. 

31S22  Notice  sur  le  Spéculum  hnmanæ  salvatio- 
iil^,  par  J.-Mar.  Guichard.  Paris,  16A0,  ln-8. 


D.  Bibliographes  généraux,  ensemble  les  bibllo- 
tb^ues  choisies,  les  Traités  et  Dictionnaire 
des  livres  rares,  et  les  Mélanges  bibliogra- 
phiques. 


S1S22*  Pnom  myriobiblon,  gr.  et  lat.  Bothomagi, 
1653,  in-fol. 

81823  Conr.  Gcsncri  blblioiheca  universalls. 
•ITgwri,  i5A5,  In-fol.  — Pandectarum  sivc  par- 
lltionum  univcrsalium  C.  Gesneri  llbri  XXI,  seii 
blbliothecæ  tomus  secundus.  iHd.,  i5A8-A9, 
2 par  en  i vol.  in-fol. 

3i32A  — bibliottieca,  In  epiiomen  redacta.TY^tcrf, 
1 583,  in-fol. 

31325  Mari.  Lipenü  blbllotfteca  realls  lheologica. 
Prancûfurti,  i685,  2 vol.  in-fol.  — Btbl,  juri- 
dlca.  1679,  lu-fol.— BJbl.  phlloso- 

phica.  tbid.,  1682,  2 vol.  in-fol. — Ribl.  uiedica. 
Ibid.,  1679,  in-fol. 

3i320  JugemciiLs  des  savants  sur  les  principaux 
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ourraRM  des  auteurs,  par  Baillet,  corrigés  et 
atigmenlés  par  de  l,a  Monnoye,  avec  l'AnU- 
Balllcl  |>ar  Ménage.  Parité  1799-80, 8 roi.  In-â. 
— F.ilUion  augmentée  des  jugements  sur  les  au- 
teurs qui  ont  traité  de  la  rhétorique,  par  Glben, 
etc.  /<»wrerd«wi,  1725,  8 vol.  In-i,,  ou  8 lom. 
en  17  vol.  In-i9.  (l/édlllon  ln-19  est  celle  que 
Ton  préféré.)  — Voy.  le  n*  1821  R. 

3i327  Conseils  pour  former  une  bibliothèque  peu 
nombreuse,  mais  choisie,  par  Formey.  Berlin  ^ 
178O,  pet.  ln-8. 

31S28  Blblloibé<]uc  curieuse,  par  Dav.  CLélle.^T. 
ilauintf.^  17JO,  0 vol.  In-û. 

3i390  Bibliographie  Instructive,  par  G.-Fr.  De 
Bcrr.  rorii,  1763,  7 vol.  in-8. 

3i33o  Dictionnaire  typographique  des  livres  rares, 
par  J.-B.-L.  Osmunl.  Parie,  17O8,  9 vol.  !n-8. 

3i3Si  Nouvelle  bibliothèque  d*un  homme  de  goût 
(par  Chaudon  et  de  I,a  Porte),  cntlèrenicni  re- 
fondue par  M.  Barbier.  Porii,  1808,  5 vol.  iu-8. 
(non  terminée). 

3iSS2  Dictionnaire  bibliographique  (par  Caillcaii 
cl  Dudoft).  Parité  1700,  3 voU  ln-8. — Supplé- 
ment (par  J.-C.  Brunet).  1802, ln-8. 

Si333  Bibliograpbical  diclionary,  Indudlng 
Harw^KMTs  viewof  lhe  clas&ics.  Uverpool,  1801, 
0 vol.  in-19. 

3iS33  Bibliographical  tnlsccllany,  being  a supplé- 
ment to  the  Bibliographical  diclionary.  Ueer~ 
pool,  1806, 9 vol.  ln-19. 

31333  DIctiomiaire  portatif  de  blbiiographie,  par 
K.-I.  Fournier (Mauger,  Jardé,elc.).  Paris, 1809, 
tn-6. 

3i3S6  Manuel  du  libraire  etde  l'amateur  delivres, 
|)ar  J.-C.  Brunet,  4*  édit.  PariSy  i839>3,  5 vol. 
gr.  ln-8.  publiés  en  10  part. 

3i33y  Dictionnaire  bibliographique,  ou  noiivrau 
manm  l <lu  libraire  par  Psaume.  Pari»^  iSaâ, 
9 vol.  iu-8. 

Si338  Bibliothèque  complète  choisie  dans  toutes 
les  classes  cl  dans  la  plupart  des  langues,  par 
M.-D.  Dulens.  Landret,  i8i9,  in-8. 

3i33o  Manuel  du  bibliophile,  ou  traité  du  choix 
des  livres,  par  G.  Pcicsot.  Oi/om,  189S,  2 vol. 
ln-8. 

31340  The  llbrary  rnmpanlon,  by  Th. -F,  Dnmis. 
IjondoH,  1823,  iu-8. 

31341  AllccmeinesbibliognphlschesI.cxlcon,  von 

K. -A.  EfiBBT.  Leipz.^  i89i-3o,  9 vol.  In-A.— 
même  trad.  en  anglais.  Oxford,  i838,  3 vol.  In-S. 

3i349  Bibliollicca  britannica,  or  general  index  to 
britlsb  and  fordgn  lllerature,  by  Rob.  Watt. 
Edinhurgh,  i893,  h vol.  gr.  lu-3. 

3i333  Conseils  pour  former  une  bihllotltèqiie,  ou 
catalogue  de  tous  les  bons  ouvrages  ((ul  peu- 
vent entrer  dans  une  hlblloihèque  chrétienne, 
par  J.-F.  Rolland.  t.yon,  iS33-â3,  3 vol.ln-g., 

3iS33*  Pland'iine  bibliothèque  universelle:  études 
des  livres  qui  peuvent  servir  à rhisioire  iHlé- 
raire  et  philosophique  do  genre  humain...,  par 

L.  Aimé  Martin.  Pxrit,  1887,  gr.  ln-8.  (intro- 
duction du  Panthéon  littéraire.) 

3i333  Aug.  BETeai  idèinoria*  bisiorico-critics  II- 
brorum  raiioruin.  nreeda,  1733,  peL.  ln-8. 

3iS35  S.  Kngel  bibliotbeca  sclectissima.  Bermr, 
1733,  ln-8. 

3i338  Fr.-Got.  Fsettag,  analecta  llitcrarla  de  11- 
bris  rarloribu».  Lfpsim,  1730,  ln-8. 


31338  Th.Sixcrsi  nolitla  Ilbrorum  veterum  rario- 
rum.  Francofurtiy  1753,  ln-3. 

31339  J.  VoGT,  CAtalogus  historico-criticus  libro- 
rum  rarlorum  franrofurti^  1793,  Iu-8. 

3i55o  Muséum  lypographicum,  a Rebude  (De 
Bcbe).  Paris.,  1755,  In-ia. 

3i33i  (D.  Gcrüesii)  noriicgiiiin  hlstor.-crlt.  llbro- 
rum  rarlorum  ediiio  3».  (ironing<r,  1783,  ln-8. 

3i352  J.-J.  Bauer,  bibliotbeca  Ilbrorum  rarlor, 
unlvfrsalls,cum3suppl.  ^uremberga,\y^o^\. 
7 part.  in-8. 

3iS33  Bh.-F.  Hummel,  neué  Bibliothek  von  sçl- 
lenen  und  sehr  seltenen  Bucliern  und  klelnco 
Schrifleu.  A urnè.,  1773-89,  19  part,  en  S vol. 
pet  ln-8.  — Bibiiolhek  der  dcutschen  Aller- 
ihûmer,  systemaL  geordn.  und  mil  Anmm, 
vecselien.  A«rnè.,  1787.— Zu53tïe,i79i,  ln-8. 

3iS53  Essai  de  curiosités  bibliographiques,  par 
G.  Peicîiot.  Paris  {Besançon),  i8o3,ln-8. 

3 1333*  Répertoire  de  bibliographies  spéciales, 
curieuses  cl  Instructives,  par  le  môme.  Besançon. 
1810,  m-8. 

3i353**  Variétés,  notices  et  raretés  bibliographi- 
ques, parle  même.  Dijon,  1899,  ln-8. 

3i333  Musée  bibliographique,  collection  d'ou- 
vrages imprimés  et  manuscrits,  dont  le  moindre 
prix  est  de  1000  fr.,  par  P.-J.  Hoyols.  Mons, 
1837, ln-8. 

31356  C-BenJ.  Lengnich,  BeUrAge  lur  Kenntniss 
seltner  uiid  mcrkwûrd.  Rucher,  mit  besondrer 
Rücksichl  auf  die  Numlsmatik.  Dnnz.,  1776, 
9 part.  in-8.  — Nachrichten  ziir  Bûcher -und 
Munikunde.  Ibid.,  1780-89,  9 vol.  in-8.  fig.— 
Neue  Nachrr.  tbid,  1789,  9 vol.  ln-8.  (curieux  , 
mais  pou  commun.) 

31357  Bibliothèque  curieuse  et  instructive  de  di- 
vers ouvrages  anciens  cl  modernes  (par  le  P. 
MEXESTRita).  Trévoux,  1703,  9 tom.  en  1 vol. 

pet.  ilW9. 

Si858  Beloe's  anecdotes  of  literature  and  scarce 
hook«.  London,  i8o>i9,  6 vol.  in-8. 

SiS.lg  Mélangis  tirés  d'une  pelUe  bibliotbèque, 
par  Ch.  Nodier.  Paris,  182g,  in-8. 

3i  .3|p  Analecta  bibllon,  ou  extraits  de  divers  livres 
rares,  par  M.  le  marquis  Du  Rocar.  Paris, 
1836-37,  3 vol.  in-8. 

3i36i  La  chasse  aux  bibliographes  (par  l'abbé 
Rive).  Londres,  1789,  9 vol.  ln-8. 

31369  Opuscules  de  M.  A. -A.  Barbier.  Paris, 
1R9.3,  in-8. 

3i3«3  J.-C.  barop  d’ARFTiîi,  BcytrSge  lur  Ge- 
schlchte  und  iileralur.  München,  i8o3,  7 vol. 
In-R.  (se  place  aussi  parmi  les  collcciions  de 
mélanges.) 

3i363  An  Ollo  of  bibliographical  and  Ilterary 
anecdotes  and  memoranda  original  and  seiec- 
led,  by  Wlll.  Davis.  London,  181 3,  in-19.  (Il  y a 
une  seconde  édition  in-ia,  avec  des  augruco- 
laiions  considérables.)  — A journey  round  lhe 
llbrary  of  a btbllomaulac  ; or  a cento  of  notes 
and  réminiscences  concerning  rares,  curious 
and  valuable  books.  U>ndon,  1821,  pet.  ln-8. 
— A second  journey  round  Uie  llbrary  of  a 
bibhomanlac.  London,  i895,  pet.  in-8.  de 
190  pp.  ' 
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E.  Catalogues  des  livres  des  bibliothèques  pu* 
bllques  et  des  collections ^^rücuUères. 

a.  Umi  oitNKrtd. 

3iS6!)  Pbil.  Labbe,  nova  blbllotbeca  mss.  libro* 
rum , sive  spccimen  aiitiquarum  tecüonuin. 
Parii.^  i633,  in>4. 

3i360  De  MoNTrucoN,  biblioth.  blbltolhecarum. 
Paris.,  1730»  a vol.  in-fol. 

3i366*  Oiist.  Haenel,  raialogns  llhronim  mss.  qui 
in  bibllotheds  Gallis,  Hcivcli»,  etc.  asservan-> 
lur.  Upsitr,  i8a8,  — Vdy.  les  n"*  Soo85-^i. 

31SO7  BiBLioTHtQue  protypographique,  ou  Ubrai- 
ries  des  fl’s  du  roi  Jean  (publ.  par  M.  J.  Barrois).^ 
Paris,  |830,  ln-3. 

Si368  Catalogue  d'une  partie  des  livres  compo- 
sant l’ancienne  biblloÜièc|uc  des  ducs  de  Bour- 
gogne,  par  G.  Peignot.  Pijon,  iftèii  ln-8. 

3i3dq  Inventaire  ou  catalogue  des  livres  de  l’an- 
clrnnc  bibliothèque  du  Louvre,  fait  en  1373.... 
avec  des  notes  hlstor.  et  critiques  ( par  Jos.Van 
Pbact).  Paris,  iB36,  in-8. 

3 1370  IWcherches  sur  Louis  de  Bruges,  seigneur 
de  laGruthuyse,  suivies  de  la  notice  des  manus- 
crits qui  lut  ont  appartenu,  par  Jos.  Vas  Praet. 
Paris,  i83i,  ln-8. 

31370*  Calalogus  cod<l.  mss.  blbiiolhecc  regia>. 
— Vuyes  le  n*  Si336. 

3t37i  Notices  et  extraits  des  manuscrits  de  la 
Bibliothèque  du  roi.  Paris,  i787-i8è4,  vol. 
in-è. 

31370  Les  manuscrits  françnis  de  la  Bibliothèque 
du  roi,  leur  histoire,  etc.,  par  M.  Paulin  Paris. 
Paris,  i836  et  aiin.  sulv.,  ln-8.,  vol.  I 3 V. 

3i3~3  Manoscriul  iiallanl  délia  régla  Biblloicca 

Sarigina,  ec.  descrllii  ed  illustrait  dal  D.  Ani. 
Iassaro.  Parigi,  1833-38,  a vol.  lii-è. 

3137a  Catalogue  des  mss.  sanskrits  de  la  Biblioth. 

(lu  roi par  Alex.  HamiUun  et  L»  Langlès. 

Paris,  1807,  ln-8. 

31375  Mémoire  sur  les  livres  chinois  de  la  Biblio- 
lhèt|ue  du  roi,  et  sur  le  plan  du  nouveau  cata- 
logue... avec  dc-s  remarques  sur  Je  calai,  publié 
par  Kourmont,  en  i7aa*  par  Abel  Rémusai. 
Paris,  1818,  ln-8, 

31376  A catalogue  of  the  etbloplc  blbllcat  mantis- 
cripis  in  (he  royal  Librarv  of  Paris  and  in  tbe 
llbrary  of  the  brtilsh  and  loreign  Bible  Society  : 
aiso  some  account  of  thoseln  t|ie  Vatican  librarv 
al  Rome;  wiilt  rem.vrks  and  extracls  : to  wblch 
are  added  sperimens  of  versions  of  the  New 
Testament  into  lhe  modem  languages  of  Abys- 
sinia,  witli  fac-similés,  by  Thom.  Peil  Plaît. 
{.ondon,  i8u3,  In-A. 

3 1377  B.  tle  Monlfaucon,  bibüolbeca  colslinlina, 
olim  segtilcriana.  Paris.,  1715,  In-foI. 

31378  Notices  sur  deux  manuscrits  du  duc  de  I.a 
VaMlere,  par  l'abbC  Rive.  Paris,  1779,  liM. 

( Les  mss.  de  la  collection  du  duc  de  La  Valllere 
sont  décrits  dans  le  catalogue  indiqué  sous  le 
n®  S 167a. 

3187g  Catalogne  des  manuscrits  de  ta  bibliothèque 
de  la  ville  d’Amiens,  par  J.  Garnier.  Amitns, 
1843,  in-8. 

3i3îg*  Catalogue  des  Manuscrits  de  1a  bJbUoth. 
de  Chartres.  Chartres.  iB^,  ln-8. 


31379*  Alanuserlu  de  labIblioilièqued'Orléans... 
par  A.  Septief.-Orféaiu,  iSao,  iii-8. 

31580  Manuscrits  de  ta  bibliothèque  de  Lyon, 
etc.,  précédés  d’une  histoire  des  ancteniiCH 
blbUothè<|ue$  de  Lyon,  d'un  essai  sur  les  mss,, 
etc.  par  M.  Delandine.  Paris  {Lyon),  1811- 
i8ta,  3 vol.  ln-8.— Voy.  le  n*  Si45i. 

31581  Catalogue  des  manuscrits  du  cabinet  de 
Cahbis.  .‘(vfjinoN,  1770,  in-ù. 

3i38‘i  Catalogue  descriptif  et  raisonné  des  ma- 
nuscrits de  la  biblioth.  publique  de  Cambrai, 
par  le  D'  l^e  Glay.  Cambrai , i83i  « ln-8.  (avec 
(me  vue  delà  bibliotliNpie  et  des  fac-simltr.) 

.31383  Description,  notices  et  extraits  des  inaiiuv- 
crits  de  la  biblioth.  de  Hernies,  par  M.  Domi- 
nique Maillet.  Pennes,  1887,  in-8.  (A  réunir  au 
catalogue  des  livres  liiipr.  de  la  même  bihlioih., 
lequel  a été  également  rédigé  par  M.  Maillet,  et 
impr.  a Rennes,  de  i8‘j3-3o,  en  4 vol.  in-8.)  — 
Supplément,  i843,  in-8. 

31384  Invmtairc  des  manuscrits  de  l’anelenne 
bihlioihèque  royale  des  ducs  de  Bourgognir , 
publié  par  ordre  du  gouvernement.  Bruxelles, 
i84o,  gr.  in-fol. 

31385  IL  Arcntlus  Hwarer,  speciroen  ealaingi 
codd.  mss.  oricnialium  biblioiheca*  AcademlR*. 
Lugd.-Balav.,  i8ao,  ln-4. 

31386  Jos.  Pasim  et  aliorum  codlecs  uiss.  biblio- 
lhcc2  lauriociuis  allicnæl.  Taurini,  1749,  a vol. 
in-fol. 

31887  A.'M.  Zaisctti  grsca , lat.  et  liai.  D.  .Marri 
bihiiotlieca  cod.  mss.  IWir/.,  1740,  a vol.  iii-foi. 

3i388  DlssrrUxhmc  stor.  delta  llbrcrla  publica  üi 
S.  Marco,  da  J.  Mobell!.  Venez.,  1774,  ln-6. 

3i38g  J.  Morelli  blbliotheca  S.  Marc!  Venetlarum 
’inanuscrlpla  grcca  et  lat.  Bassani,  iAm,  ln-8. 

3i3go  J. -B.  Mittabelli  blbliotheca  codd.  mss, 
niouaslcrli  S.  MIcbaclis  Venetlarum.  Venetiis, 
177g,  in-fol. 

3i3gi  BUdioteca  manoscrltia  di  Tom.-Gitis.  Far- 
scul  (da  J.  Morelu).  Venezia,  1771-80,  a vol. 
in-ia.  (L'abl)é  Jacip  Morelli  a également  rédigé 
les  diiïérents  catalogues  de  livres  Impr.  de  In 
biblioth.  de  Farsetti,  savoir  : Catalogo  di  corn- 
medie  Ualiane,  1776;  — di  storte  yenerali  e 
partieolari  à*  Halia,  quanta  a eitlà,  luoghi  e 
famiglie,  178a; — di  libri  itaiiani,  1785;  — 
di  libri  latini,  1788,  in-ta. 

3i3ga  Catalogo  de'  codici  mss.  orientait  delta 
bibliotcca  uaniana,  da  Sim.  Assematü.  Padova, 
1787.  a vol.  gr.  ln-4. 

3i3g3  ^Egyptiobcm  cudicum  reliqui;r  in  bibÜolh. 
nauiaiia  asservais.  Bononier,  1785,  iii-4. 

3i3g4  Gr.bci  codices  mss.  apud  Nanios  asservaU. 
tionoHiæ,  1784,  in-i." 

3i3g5  Jac.  5Iorblui  codices  mis.  laihil  biblioth. 
naiiiame.  Venez.,  1770,'a  vol.  in-4. 

3 iSg6  Manuscr.  cod.  hohr.  biblioth.  d.-B.  de  Rossi. 
Parmte,  i8o5,  3 voL  in-8.  ~ Voyez  le  n*  3i68S. 

3iSv7  Siepli.-Ëvod.  Assemaxi  calalogus  codd.  oiss. 
orlentallum  bibüoihera  medicee  iaurciitiaiup. 
fioieniiee,  174a,  In-foL 

Si3g8  Ang.-Mar.  Bakuri  calalogus  codd.  mss. 
blbliotheca»  niedlcec  laurenüanse.  t'iortniiœ , 
1764.  8 vol.  in-fol. 

3i3ggEjiisdeai  blbliotheca  Icopoldlnilaureniiana. 
Vlonntiœ,  1791-98, 3 vol.  in-fol. 

3i4oo  l.eUera  dl  Ang.-Mar.  Baiidini  sopra  I prto- 


HISTOIRE. 


688 

dp)  e proRTcssi  deUa  bihtlolcca  laurenxUua.... 
Firemf,  AÏlegrini^  JT7S»  In-i*. 

Siftoi  Caialogiis codicum  tu!U.i>il)lloUiecc  rictar- 
diana>,  audorc  J.  Lamio.  Libwmi^  17M,  In-fol. 

S 1 Aov  J os.  -Si  in.  As5cm4.>  I blbliolheca  orlenUbs  cl«s 
nieoUiio-^alicana.  Routtr^  1719-^8,  A roi. 

3t4o3  Bll)liothrc«  apiisluUcx  radeaux  codlcum 
calalogiit,  a Strpb.-Kvod.  Asscmam  el  Jos.- 
Sini.  AsMvtiiaiii.  /{omtr,  i7jO-3o«  3 vol.  tii^rol. 

3i4oA  Muscl  borgiaoi  rt^lces  aiss.  avcii^,  etc., 
aiilniadvcrs.  Illu'>tr.  a P.  Palu?io  S.  Barlboto- 
roxi.  Romtr^  17Q3«  In-/). 

311^5  Gcor.Zon;A. catalogua  codiaim  coptlcoruiD 
qui  in  niuaeo  tKtrglano  Vt-IUrU  aaaervautur. 
Romtr,  1810,  in-fol. 

3iAo3*  F.-O.  no!V4ot  B.  In  monitnicnla  copüca  hi* 
hllotli.  vailcanx  cxorcUalio.  Aoffur,  i6gg«  in>/i. 

3 1 tio6  (Ulalogiic  des  papyrus  ^gyplletis  du  Vatican, 
par  CiUMHOLUoü  J*.  Rome^  iSaO,  lo-3.— Voir  le 
n*  3ooo5*. 

SjAo6*  Mcccioli  catalogus  codicum  blbllolhecx 
rxscnatia.  C<raen«r,  i7Ri«  a vol.  In-fnI. 

StAo7  Mlc-  Casiu  bibliolbeca  arabico-hispaiu  e.s- 
ciirialeinls.  Matriii^  17^«  < voU  lih-fol. 

3i8o8  J.  liUAitTx  biblIoUiecx  mttiiteusls  codd. 
grxcl.  Vatriti^  iTûg,  In-fol.  — Voir  le  n*  3i5aA. 

Si&og  IsDBx  codicum  blbilotbecx  alcobaüx.  Olis- 
tipoHf^  1773, 111-A. 

3i3to  Catalogue  des  nianuscrUs  de  la  blbliotbftque 
de  Genève,  par  J.  Sevriieb.  Gtnhe^  i77g>  In^- 

3iAii  J.  R.  SiBtitB  catalogus  codd.  mss.  bU>llo> 
thecx  hernensls.  Bermr,  1780,  S vol.  ln-8. 

SiAii  Dtc  altdeulschen  Handschriften  der  Basler 
Dolventais-Blblloihek;  von  H.-W.  Waekema- 
gel.  Aaæ/,  i833,  In-A. 

SiAiS  P.-PIac.  RsAtMi  notitia  de  codiclbus  niss. 
in  blbliotheea  monastcrll  SS.  Udalrlci  et  Afrx 
cxiaiiUbus.  Aug.-yindel.^  1791,  6 itarU  ln-4. 

3i  P.-Colom.  SAnn.T,  dlssvrlallu  de  aureo  SS. 
evangeUorum  codice  ms.  uionastcrfi  S.Bmerani. 
17$A,  ln>A. 

SMi3  Rmehreibung  anderer  i5oo  ungedruckter 
Handschrirteti  von  VIII  bisxum  XIX  Jahrh.  auf 
Pergament  und  Papier  In  der  Offcntl.  Diblio- 
thek  xu  Bamberg,  von  H.-J.  Jacck.  .VûmAerp, 
18S1-3S,  5 vol.  ln-8. 

3i8i6  J.-C.  de  Abctib,  caUlogus  codicum  mss. 
bibllothecx  regix  bavariex.  Monachii^  180O, 
3 vol.  In>8. 

8i8i7Dle  Miniaturen  und Manuscripte der  kdnigl. 
Bayerischen  Hofbibliotek  In  AacbalTenburg,  be- 
scbrlcben  und  eriftutert  von  J.  Merkd.  ^xeAojf’., 
1837, in-ft. 

31818  CataloguB  lihrorum  manusciiptorum  qui  in 
blbliotheea  sciiaiorla  civliatls  llpsleusls  asser- 
vaniur;  edidll  D'  Nauniauu.  b'rijfur,  1837-38, 
gr.  ln-8.  fig. 

3i8ig  M.-H.-O.  Kleiscbbb,  catalogus  mis.  orien- 
Udlum  blbUotb.  reg.  dresdenal^  JUpx/x,  i83t, 
ln-8. 

3Uig*  J.-H.  .MorLLBK,  catalogus  librorum  qui  In 
blbliotheea  gothaua  asservantur  (codices  arab.). 
Gothtey  i8u6,  3 paru  IihA. 

31830  Catalogue  des  livres  niss.  chinois  at  roand- 
eboux  de  la  bibliotbèque  royale  de  Berlin,  etc., 
par  J,  KutPBOTii  (en  ailem.}.  Par/x,  183a,  iu-ful. 

31831  P.  LAMBRaicommeul.  de  blbliotheea  cassar. 
vlndobonensl.  f’indùbonir ^ iM5,  8 vol.  in-fol. 
■^Dan.de  Nrssel,  breviarhim  et  supplemcniuni 


comnientalioBum  blbllolb.  vtndob.  1890,  C tom. 
en  a vol.  in-fol. 

3i8aa  Eiciichiis  librorum  orlenialium  maniiscrip- 
toruni,  vidclirei  graxorum,  arablcorum , persi- 
corum,  lurcicorum,  et  doindè  hebrairurum  ac 
aniiqnorum  lalinoniin,  tùm  manuscriptoruni, 
lùni  Impressorum,  a comité  Marsigll  colieclo- 
mm,  opéra  Midi.  Talmati  compllaUis.  PiVniwr* 
Auttrùe^  Cosmerovii  P/d.,  170a.  m-fol. 

3iA‘i3  (^)dlces  mss.  Ihcologiri  bibliniUecx  vindo- 
bonensis;  rocensuit,  etc.  Midi.  Denis,  yientut^ 
1795-1800,  0 part,  en  a voi.  in-fol. 

3i8a&  Catalogus  codd.  arahlcomm,  persicorun 
Itircicorum  bibliothecæ  palat.  vindobonensis..., 
a Jos.  de  Hamwer.  yindoh.^  i8ao,  in-fol. 

3i4a8*  ('.ataiogus  codicum  phllologicorum  latino* 

, rum  bibllotlircx  palaiinx  vindobonensis;  dl- 
gessll  Stepli.  Endlicher.  Pindobomr,  i836,ln-8. 
de  X et  83a  pp. , avec  des  pl.  (Premier  vnloroe 
d*un  nouveau  catalogue  général  de  la  biblio- 
thèque palatine  de  Vienne.  11  est  consacré  aux 
manuscrits  philologiques  latins,  au  nombre 
de  8Sa.) 

3i8a5  ('.atalogus  librorum  manuscrlptor.  Angllx 
et  Hlbeniix  (ab  Eduardo  Bernard  disposltus). 
OxûHiiy  e Theefrp  xAeld.,  1897,  a vol.  in-fbl. 

3i8a5*  Catalogus  librorum  maiitiscriplorum  bi- 
hliotbecx  cottonianx,  etc.,  opéra  Th.  Smithi. 
Oxpn/i,  1898,  In-fol. 

3i8a8  D.  Caslet's  catalogue  of  (be  mss.  of  tbe 
ktng's  Ubtary.  London^  1738,  ln-8. 

3i8a7  Catalogue  of  tbe  mss.  lo  Uie  cottoolan  U- 
brary,  wbkh  are  deposited  In  tbe  britlsh  Mu- 
séum, by  J.  Planta.  London^  1803,  io-fol. 

Si8a8  A catalogue  of  tbe  harlelan  collection  0/ 
roanuscrlpts  preserved  in  the  briüsh  Muséum. 
LOHdoHy  175g,  a vol.  in-fol. 

31839  Catalogue  of  tbe  mss.  of  üic  barlelan  llbrary, 
In  tbe  briiUb  Muséum,  by  U.  Rob.  Nares. 
/xmdoa,  1808-1 3,  8 vol.  in-fol. 

31830  S.  Ayscough’s  catalogue  of  the  manuscr. 
preserved  In  tbe  brlUsb  Museum.JUiAdon,  1783, 
3 vol.  ln-8. 

31831  A catalogue  ef  the  iansdowne  manuscripta 
lu  tbe  briiisb  Muaeum.  London^  1813,  In-fol. 

3i833  Catalogue  of  law  mss.  formerly  in  the  poa- 
sessloii  of  S.  Margrave, now  deposed  in  the  briiisb 
Muséum;  by  H.  ElUs.  London^  1818,  in-8. 

31835  Catalogue  of  tbe  manuscripls  in  tbe  britlsh 
Muséum,  new  séries,  toad.,  i83&,  in-fol.  fig. 
(Vol.  I.  Arundel  collection,  by  Joh.  Forshail.) 

Si838  Codices  mss.  et  Impressi,  cum  nolis  mss. 
olim  D'Orvllllanl,  qui  In  blbliolheca  bodlelana 
adservanlur.  Oxoïiiï,  1808,  in-8- 

3 1833  Catalogus  sive  noUlia  manuscriptoruni  qui 
a E.-D.  Clarice  comparai!  In  blbliolheca  bod- 
teiana  adservantur:  Inserunturschoilaquxdam 
Inedita  In  Piaionem  et  In  carmlna  Gregorii  na- 
xlanxeni.  Oxon/f,  e tvpoçr.  r/orendoA.,  i8i3, 
3 vol.  )n-8. 

31836  Catalogus  mss.  borealium  prædpue  Islaa- 
dlcx  originis  qui  nunc  in  bibüoihcra  bodiriana 
adLservantur , auctorc  Fluno  Magno  Islaudo. 
Oxoni'ù  18S3,  in-8. 

Si837  Bibiiolhecx  bodlelanx  codicum  manuscrlp- 
torum  orientallum,  vldelicel  hcbraicoruin,  rbal- 
dilcorum,  syriacorum,  xihiopirorum,  arahico- 
ruiu  , peniieorum , lurcicorum,  copilcorumquc 
catalogus,  a Jo.  Uni  coufcctus.  Oxoniï,  lypo^. 


PARALIPOMËNBS  HISTORIQUES.  6So 


CUamdon.  in-fol.,  para  prhua.:=  Partis 

secundæ  toi.  1 et  U : codices  ross.  arabicU 
curanUbiis  Mtx.  Nicoll  et  E.-B.  Pusey.  OxonU^ 
18^1-45,  9 part.  Irwfol. 

3 1 638  Catalogue  of  the  archiépiscopal  manuscrlpls 
In  ibe  librar)'  of  Lambeih  Palace  (by 
Todo).  London^  1819,  ln*fol. 

31339  Account  of  a rich  mlssal  etecuted  for  John 
üuke  of  Bedfori...,  by  Gough.  Landon,  i793« 
ln-3.  flg. 

31330  Bibllotheca  mss.  atowensls,  by  the  ly  Ch. 

O'CoFisoR.  1818, 9 tom.  en  3 vol.  in>3. 

8i33i  Codicuin  mss.  eccleslx  dunclmensls  cala» 
logusclassicuSf  descriptasa  Th.  Rco.  Dunelmœ^ 
1893,  in>fol. 

3i339  Rapport  3 M.  le  ministre  de  l'inslrucllon 
publique  sur  les  anciens  monuments  de  l'hislolre 
et  de  la  littérature  de  la  France,  qui  se  trouvent 
dans  les  bibliothèques  de  l'Ankl^tt^rrc  et  de 
rÊcos9c,par  M.  Francisque  Michel.  i838, 
I0-3.  de  980  pp. 

Si333  A descriptive  catalogue  of  the  oriental  II- 
brary  of  the  laie  Tippoo  sultan  of  Mysore,  by 
Ch.  Stvwart.  London^  i^og,  gr.  in-3. 

31&33  Mackenzie  collection  : a descriptive  cat»> 
logue  of  the  oriental  manuscrlpls,  etc.,  by  U.-H. 
WiLSOs.  CaicuUa^  1898,  9 vol.  ln-8. 

3i363  Catalogue  of  several  hundrrd  maniiscrlpts 
Works  lu  various  oriental  languages,  collected 
by  sir  Wlll.  Ouseley.  London^  i83i,  ln-3>  flg. 

I.  Livres  Uaprlné». 

(tne  perü*  <in  caielecuet  coapriâ  dtnt  celle  eérle  d^rtveot 
•tuîi  des  ntMiM'riu.  Oo  troavera  rindlctllon  de  Peaocoop 
d**a(re«  cti«logue«  en  tSie  da  premier  voluse  de  noire 
tHeUeoiiftlre.) 

8iA38  Catalogos  Hbroruro  Bibllothecæ  régla* 
parlslensis.  Pariiiis^  lyS^So,  11  vol.  In-fol. 

3M37  Lettms  d*un  académicien  à M.  ***  sur  le 
catalogue  de  la  Bibliothèque  du  roi.  1739,  In-is. 
—Voir  le  n*  8ii33. 

Ii338  Catalogue  des  livres  Imprimés  sur  vélin  de 
la  Bibliothèque  du  roi  (par  Van  Pbact).  Pon's, 
t899-a8,  6 lom.  en  5 vol.  ln-8. — Catalogue  des 
livres  imprimés  sur  vélin,  qui  se  trouvent  dans 
les  bibilolhèques  tant  publiques  que  particu- 
lières (par  le  même).  Parité  1893-38,  3 vol. 
1n-8. 

3i339  Catalogne  des  livres  de  la  bibliothèque 
publique  (d’Orléans),  fondée  par  Prousteau,  et 
composée  en  partie  des  livres  de  Henri  de 
Valois  ( par  D.  Fabre);  nouv.  édition,  avec  des 
notes.  Parfj,  1777,111-3. — Voir  le  n*  81379. 

8i3So  Catalogoi  des  livres  de  la  bibliothèque  du 
Conseil  d'étal  (par  A. -A.  Barbier).  Paris,  1808, 
In-fol. 

31331  — des  livres  de  la  bibliothèque  de  la  Cour 
de  cassation,  (par  J.-P.  Le  Breton).  Pnrfz,  1819 
et  ann.  sulv.,  5 part,  en  3 vol.  ln-8. 

S1339  Catali^ue  général  des  livres  composant  les 
bibliothèques  des  départements  de  la  marine  et 
des  colonies  (rédigé  sous  la  direction  de  M. 
Bajot,  par  MM.  Anglivicl , Lcvoi,  Solvel,  De- 
courti^,  etc.).  Pana,  i838-33, 3 vol.  gr.  in-8. 

8i353  — des  llvres.de  la  bibliothèque  de  Rouen, 
par  T.  Licquel  et  A.  Pothier,  /hmen,  i830-3S, 
9 vcd.  ln-8. — Voir  le  n*  81390. 

TOMI  V. 


3i333  Catalogne  des  llvn*s  de  la  bibliothèque  de 
la  ville  de  Rennes,— -Voir  le  n*  3i383. 

S1333*  Bibliothèque  de  I.yon,  catalogue  des  livres 
qu’elle  renferme , par  M.  Delandine.  Lyon , 
(i8i3-93),  ln-8.,  savoir:  belles-lettres,  g vo!. 

— pièces  de  théâtre,  1 vol.— histoire,  9 vol. 

Voir  le  n*  3i38o. 

3i333  ('.alalogue  de  la  bibliothèque  de  Bordeaux. 

Bordeaux,  i83<>-S7,  3 vol.  ln-8. 

3i358  — des  livres  Imprimés  et  manuscrits  de  la 
bibliothèque  de  Cleniioiii  - Ferrand  , par  R. 
Gonod.  Cirrmomt^  1889,  ln-8. 

81357  — de  la  bibliothèque  de  Grenoble,  par 
P.-A.-A.  Ducoin.  CrertoMr^  1881-89,8  vol.  in-8. 

— de  la  ville  d’AIx.—Vovez  le  n*  8ii35. 

31338  Catalogus  hihiloihec«  Ihiianx,  ah  Is.  Biil- 

liaido  digesfu»  ; a^ltlus  a Jos.  Quesnel.  PoriuVa, 
1679.  9 vol.  ln-8. 

81359  Bibllotheca  iMillclIlana,  seii  catalogus  bibilo- 
ihec«  Car.  Ruiteaii,  digestus  a Gabr.  Marti.n. 
1711,  9 vol.  pet.  in-8. 

3i36o  Catalogus  blbüolh.  Sieph.  Baluzll,  a Gabr. 

Alarlin.  1711),  8 vol.  Ii>-13. 

3130s  Gabr.  Martin,  bibliotlicca  fayana.  parisiiSy 
1795,  in-8. 

81303  EJusdein  catalogus  Mbliothec«  H.  coinili.s 
de  Hoym.  Parijiia,  1788,  ln-8. 

3i305  Catalogue  des  livres  du  maréchal  d'Estrées, 
par  J.  Guérin.  Paria,  1730.  9 vol.  ln-8.;  cl  la 
table  psr  Prévost,  Paris,  17O0,  ln-8. 

823O6  Cataloocr  des  lima  du  cabinet  de  Gros  de 
Boze.  Porfi,  1735,  pet.  In-fol.  — Le  même,  par 
Gabr.  Martin,  Paris,  1758^  ln-8. 

3 1 307  Catalogue  des  livres  de  l'abbé  de  Roihelln , 
par  Gabr.  Marti.v.  Paris,  1736,  ln-8. 

31308  Catalogue  des  livres  do  Burette.  Paris, 
1738,  8 vol.  ln-19. 

81609  Ôitaloguc  des  livres  de  G.  D.  P.(Glrardotüe 
Préfond),  par  G. -F.  De  Ocre.  Paris,  1757,  ln-8. 
81370  Catalogue  des  livres  de  Fakonet,  par 
Barrois.  Paris,  1703,  a vol.  ln-8.,  avec  la  table. 
Si37t  Catalogue  des  livres  de  Gatgnat,  par  G.-F. 

De  Ocre.  Paris,  17O9,  9 vol.  ln-8. 

3167^  Catalogue  des  livres  de  la  bibliothèque  du 
duc  de  La  Valllère,  part.,  par  G.  De  Bcbe. 
Paris,  178S,  S vol,  in-8. 

S1373  Autre  catalogue  de  la  même  bibliothèque, 
3*  part,  par  J.-Luc  .Nyon.  Paris,  1783,  0 vol. 
ln-8.  (A  rarllcle  De  Dire.) 

81373  Catalogue  des  livres  du  cabinet  de  .M.  la 
comte  d'Artois.  Paris,  Didof,  1783, 111-3. 

3i370  Catalogci  des  livres  do  la  bibliothèque  du 
président  de  Lamoignon.  Paris,  1770,  In-fol. 
3137O  Catalocce  de  M.  L.  C.D.L.  (Le Camus  de 
I Jmare).  1 779  (Paris,f  mpr.de  tUâot  ainé),  In-i  3. 
3i3tO*  Catalogue  des  livres  de  la  hibllothèiiue  de 
MéRARDde  Salnt-Jusl.  1783,  In-i8. 

3i377  Inde»  Hbrorum  ab  Inventa  lypograplila  a<l 
aun.  iSoD,  a P.  Laire.. veimN/z,  1791,3  vol. ln-8. 
3137O  Catalogur  des  livres  du  cabinet  de  A.-B.' 

Gaillard.  Paris,  i8o5,  gr.  ln-8. 

3i370  Catalogue  des  livres  de  M***.  ( Léon 
d*Ourches),  |var  Brusct.  Paris,  1811,  in-8. 

31380  Catalogue  des  livres  de  Mac-Carlhy,  par 
MM.  Dr  Bore.  Paris,  1815,  3 vol.  ln-8. 

31381  Catalogue  de  la  bibliothèque  d'un  amateur 
( M.  Renouard).  Paris,  1819,  3 vol.  ln-8. 

31383  Catalogue  des  livres  de  U blbllotbèqiie 
d’Edme-Bonav.  Courtois.  Paris,  Merlin^  1819, 
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Wi-8.  (CoUection  de  poètes  laliiis  modernes.  La 
table  des  auteurs  n*a  pas  paru.) 

5U83  Catalogue  des  livres  rares  et  prtdeux  de 
la  hiblloth^ue  rassemblée  par  Paignon  Dijon- 
> aU  et  continuée  par  le  vicouiie  Morel  de  Vlodé; 
{Mtr  MM.  De  Bure,  paris^  in-8. 

3iA85  Catalogue  des  livres  de  la  bibliothèque  de 
J.  Boulard,  par  Bleuet,  Gaudefrof  et  And.-Th. 
Barbier  (les  manuscrits  par  M.  Paiison).  /’uris, 
l8‘i8-S3,  5 vol.  ia-8. 

3iA86  (dialogue  des  livres  de  la  bibliothèque  de 
L.-M.  Laiiglès,  par  J. -S.  Merlin.  Pans,  i635, 
in-8.,  avec  la  table  et  les  prit. 

31A87  Catalogue  des  livres  Imprimés  et  manuscrits 
de  la  bibliothèque  d’Abel  Bémusat,  par  Merlin. 
i833,  In^. 

3iè88  Catalogue  des  livres  (Imprimés  et  manus- 
crits^ de  la  bibliothèque  de  Jules  Klaproih,  par 
R.  Merlin.  Puni,  18S9,  ln-8.  (Table  et  prit.) 

SiA8q  Catalogue  des  livres  rares  et  pr^leux  de 
la  blblioth^ue  de  M.  le  comte  (Huchet)  de 
Bédoyère.  Perif,  5i7eesire,  18S7,  gr.  in-8. 
(Avec  la  table  et  les  prix.) 

3i40O  Catalogue  des  livres  composant  la  biblio- 
thèque de  M.  C.  Lnea.  Paris^  i83o,  3 vol.  in-8. 

( Réuni  è la  Bibliothèque  publique  de  Rouen.) 

MèOt  Catalogtie  de  SMvestre  de  5^cy,  par  R. 
Merlin.  Paris^  imprim.  royale^  i833,  in-8. 

SiAps  (dialogue  de  J. -B.  Huzard,  par  P.  Lbblanc. 
Paris,  i83s,  3 vol.  ln-8. 

3iA0^  GatalofOB  des  livres  composant  la  biblio- 
thèque poétique  de  M.  Violict-Le-Duc.  Paris, 
}8è3,  ln-8.  (Utile  pour  rbUtoIrc  de  la  poésie  en 
France.) 

5iAgS*  Catalogue  des  livres  de  M.  de  La  Sema 
Santander.  Brux^Ut,  i8o3,  5 vol.  ln-8. 

5ià9^  Bibuotbbca  bulibcmiana.Cond,  i836, 8 vol. 
In>8. 

31895  NomaciAToa  autorum  omnium  quorum 
llbrl  extant  in  blbllotheca  Academia  lugduoo- 
hatave.  Lupd.-Bal.,  «595,  in-8> 

3iAg6  Catalogua  llbrorum  blbllotheca  publlce 
lugduno-baiava,  cura  et  opéra  Wolferdl  Sen- 
giierdl,  Jac.  Gronovil,  etc.  Lupd.-Baiov.,  1716, 
lii4u|.,  cum  supplemento. 

31897  Catalogua  blbllotheca  rheno  - trgjectlna. 
Troj.-ad~Bken.^  i83S,  3 vol.  in-fol. 

31898  Btblioiheca  goudana  publlca  catal<^s. 
<;oitd<r,  17M,  In-fol. 

31899  Catalogua  blbllotheca  publlca,  qua  est  in 
Academia  (Vanequerana.  Pranequera  ^ 1713, 
in-fol. 

3i5oo  CUitalogus  blbllotheca  Gymoasll  delpbensis. 
Delphiâ^  1731,  In-Tol. 

Si5oi  Catalogus  biblioiheca  barlemlana  novus. 
£rar(cffiii,  17O8,  in-8. 

3i5oa’CATALOGOs  llbrorum  Dan.  Claevlrii. 

1678,  ou  i88i,  In^ia. 

li5o3  CaUlogue  des  livres  de  CaavEifKA.  1776, 
8 vol.  in-8> 

3i5o8  t^aulogue  de  Csbyemna.  1789,  5 vol.  In-S. 

Si5o5  Bouotbeca  meermanniana. 

i8s8«  8 toffi.  en  n vol.  ln-8.,  plus  les  prix 
Imprimés. 

3i5o8  NoHUa  llbrorum,  qui, douante  Th.  Valpergo 
CaluMo,  illati  suot  In  blblloth.  reg.  taurinensis 
Atbeoal;  lllustr.  A.  Petwmi.  Liptia^  i833,  in-8. 

3i507  Pétri  Pauli  Bosclia  de  origine  et  statu 


bibliotlieca  ambroslana,  hcmidccas.  MedioiâSfC^ 
167s,  In-8. 

Si5o8  Fosau  catalogus  codic.  saculo  XV  Impres- 
sor.  blbllolb.  magllabecblaoa.  Momitia,  1793, 
8 vol.  In-foL 

3i5og  Ang.  Rooca,  bibliotlieca  vatlcana.  Bawut, 
1591,  lu-8. 

Si5to  Index  blbllotheca  Fr.  Barberinl.  Aosue, 
i88i,  i vol.  iii-foi. 

Si5ii  CUtalogcs  blbllotheca casanateusis.  Aaonr, 
1781,  8 vol.  In-Tol. 

3i3i2  Catalogua  codlcum  saculo  XV  Impreasorum 
qui  in  biblioiheca  borboiiiana  adservaotur...., 
digestus  a Fr.  de  Lictebiis.  yeapoliy  i898-33, 
3 vol.  in-fol. 

3i5iS  Blbllotheca  aproslana  dl  C.-A.  Airrmciun. 
Bologna^  1878, 10-19. 

3i5i8  FoNTAfiisi  catalogua  Jos.-Ren.  Imperialls. 
B<mœ^  1711,  In-fol. 

Si5i5  Catalooo  délia  Ilbrerla  Capponl.  Borna, 
1787»  l«-8. 

3i5i8  Bibliotheca  Rrmlana.  .VedioUmiy  1788, 
10  vol.  in-8. 

3 1 5i 7 Biblioiheca  Maphæl  Plnclli, a Jac.  Mobbluo. 
Pmef.,  1787,  8 vol.  I11-8.  (Article  Monxu.1.) 

3i  5i  8 Catalogus  blbllotheca  Jos.  Garampli,  a Ma- 
riano  de  Romanis.  Romfr^  1798,  5 vol.  iu-8. 

Si5i9  Caialogo  dell’  ediaioni  del  ser.  XV,  csls- 
temi  nclla  biblloleca  del  duca  dJ  Cassano  Serra. 
A'ap0h',  1807,  in-8.  de  pp.  (Article  Dddib.) 

3i5so  Blbllotheca  PIsanorum  veneta,  annolatlo- 
nibus  nonuullis  lllustrata  (ab  Ani.-Joan.  Bool- 
Cülll  ),  Pmci.,  1807,  3 voL  gr.  in-8.  { Dans  le  s» 
vol,  se  trouvent  Uttere  di  uomini  dotti  per  la 
prima  voila  pubbtlcate^  et  dans  le  3*  la  des- 
cription détaillée  d'une  nombreuse  coBecUon 
de  pièces  diverses,  avec  deux  tables.) 

3i591  Catalogo  de' libri  posseduti  dal  conte  Cjco- 
GXABA.  Plia,  i8ai.  3 vol.  in-8. 

3i593  Catalogo  dei  libri  del  conte  A.-Bf.  d*Elcl. 
fircnîS,  i8'J6,  in-8. 

3i5a3  Catalogue  de  la  bibliothèque  du  comte  D. 
Boulourlln  (par  M.  Audi»  ).  Flortnce^  i83i,  gr. 
in-8.  — Le  même  ( pour  la  vente  faite  à Paris), 
paris,  5i7ofsrre,  18S9-80-81,  3 part.  gr.  ln-6. 

3i538Æternæ  menioriæ  viri  AnUAugustlni  arebi^ 
pivcopl  tarraconensis  : blbliothccae  graca  œss., 
latina  mss.  mixta  ex  llbris  edltis  variar.  llngua- 
rum  (auctore  Mart,  Baillo  canon,  tarrac.).  TVir- 
rocofsc,  apud  Phil.  Mcy,  i586,  in-8.  (Cauüogue 
curieux  et  qui  paraît  avoir  été  fait  avec  soin.) 

3 1535  DiseRo  de  la  biblioiheca  de  Fr.  Fllhol, 
publlcalo  d doctor  J.-Fr.  Ardres.  //Kosca,  1688, 
pet.  In-8. 

S 1538  Jos.  Obt»,  blbllotheca  salmantina.  5a/Mo»- 
ticety  1777,  3 vol.  in-8- 

S 1537  Catalogue  de  la  bibliothèque  de  l'Académie 
de  Lausanne,  par  Ghavannet.  lausamie,  1793, 
in-8.,  avec  3 supplém.  pubt.  en  1800  et  i8i3. 
— Ciatalogue  de  la  bibliothèque  cantonale  (du 
paya  de  Vaml  ),  3*  supplém.  rédigé  par  C,  Mon- 
nard).  Lausanne^  1839, 3 part.  in*8.  (Ce 3* sup- 
plément contient  une  B>bUothè<nu  oowdoisr,  ou 
auteurs  oauàoiSy  et  une  BibUoinbque  suisse,) 

3i5s8  Catalogue  de  1a  bibliothèque  publique  de 
Genève,  par  J.-L.  Vaucher  (Ils.  Genève,  i838, 
3 part.  tn-8. 

3 1 53q  Scb.  SeEifii.i.EB,  btbnolbecir  Acad.  Ingolsta* 
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dleiuis  loconabula  typographica.  Ing^Utadii^ 
1767,  à part  iiH. 

Si53o  Notiüa  de  übrts  ab  artis  typogr.  origine  ad 
ann.  i5oo  ImpressU,  In  blbllolheca  SS.  L'UalrIcl 
et  Afr«  exiantibuft,  a PI.  Baaeii.  Amg,-l'iHdei..t 
i7ftS,  1 part,  in-ft. 

SiUi  Monumenta  typographica  que  extant  In 
blbllolheca  collegü  canonlcoruin  In  Rebdorf, 
coltegU,  notls  lllustravlt  et  edidil  ejusdem  col< 
biblioüiecariua  (Audr.  Strauss).  EichstmU^ 
1787, ln-4. 

Verzeicbiilss  aller  Druckdenkmale  der 
BtblIollL  des  uraltcn  Bencdlcilner  SlUta  zum 
H.  Mang  in  Füssen,  mit  Hier.  Annicrkk.  von 
Jos.-Mar.  Helmschrotu  {//ut,  1790,  In-A. 

3i53S  Blbllolheca  Jablonoviana.  Lipsia^  1755, 
3 lom.  eu  9 vol.  in-â.  (Article  Jablonowski.) 

8i3SA  Catalocus  bIhUolhecæ  bunavlaoae.  Lip$i<tn 
1750-58,  7 'oL  ln-4. 

81535  Catalogcs  bibllotbcce  bruhliane.  Drttday 
175CH58,  4 vol.  In-fol. 

8i588  Die  MerkwQrdigkeitcn  der  kOn.  Bibllothek 
su  Dresden  ausrûhllcb  beschrieben  und  mit 
Anmerkk.  eriauterl,  von  J.-Ch.  GOtze.  Dreid., 
1743-48,  3 vol.  ir>-4.  (La  table  des  chapitres, 
qui  doit  se  trouver  à la  fin  de  chaque  volume, 
manque  souvent.) 

31537  Gesebichto  und  bescreibung  der  kônigl. 
bibllothek  su  Dresden,  von  Fr.-Ad.  Ebert. 
Leipzig^  i8as,  lu-8. 

S 1538  Beschreibung  der  kOniglIchen  OOenÜicben 
Bibllothek  su  Dresden,  von  Karl  Falkcnsteln. 
Drtêden^  i83g,  io-8.  de  887  pp.,  y compris 
l'index. 

3i53o  Jac.  Burliardi  htstorla  bibllothecse  Auguste, 
qiue  Wütfenbuielll  est.  Liptim^  1744-48, 3 tom. 
en  1 vol.  ln-4. 

51540  Catalogue  des  ouvrages  orientaux  Imprimés 

ou  mss.,  des  produits  de  la  nature  et  de  l’art, 
recueillis  à Damas,  Jérusalem,  etc.,  pour  la 
collection  orientale  de  Gotha,  parlJ.-J.  ^elaen. 
Leipzig^  1810,  gr.  in-4.  pap.  vél.  * 

51541  J. -H.  MoxLLca,  catalogua  llhroriim  qui  a 
Seeuenio  tn  Oriente  empli  in  blbllolheca  go- 
thana  asservantur.  Gotha^  1890-37,  in-4. 

S 1 543  I..6S  curiosités  de  la  bibliothèque  de  Garelli, 
par  Mich.  Denis  (en  allcm.).  Vienne^  1780,  in-4. 

Si 543  Catalouos  bibliographicus  übrorum  biblio- 
Ihecc  Üiereslanæ.  Vientut^  180S-8,  i8  vol.  iit-4. 

3i  544  Hisiorla  bibllolh.  fabricianc.  H'olfetdntLy 
1717,  8 vol.  in-4.  (Article  Jo.  FABBiatis.) 

51545  Blbllolheca  uffcnbacbiaiia  manuscrlpta. 

1730,  In-fol. — Bibllotheca  uITenbachlana 
uuiversalis.  Franco f.-âd~Mcen.^  1739-31,  4 vol. 
In>8. — Autre  catalogue,  fait  après  la  mort  d'Uf- 
fenbach,  et  pour  la  vente  de  ses  livres.  Franef.y 
1735, 4 vol.  ln-8. 

51 546  Blbllolhecae  D.  SALTHEim  Ubri  rariores  et 
rarUsimi.  Bcgiowumtif  1751,  ln-8. 

5 1547  Bibuothbca  grsca  et  latiua  {conlüs  de 
Revksky).  Berolini^  1784,  lo-B. 

3i548  Caulogus  bibliolheœ  bungaricae  condlU 
SsBCHiny.  Sopronii^  8 vol.  ln-8. 

S 1549  Blbllolheca  Samuelis  comlUs  de  Telekl  de 
Ssek.  Fienna^  >798,  1800  et  1811, 3 vol.  ln-8. 

3i55o  LIbrorum  tmpressorum  qui  In  Museo  brl- 
tannlco  adservantur  catalogus,  ab  IL  Ellls  et 
H.-H.  Baber.  Lond.^  i8i3-33,  8 vol.  ln-8.  (par 
ordre  alphabétique).  — (Jne  nouvelle  édlüoo 
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du  catalogue  des  livres  du  Uuseum  brilaonlque, 
de  formai  In-fol.,  est  actucUemeot  sous  presse. 
Le  prem.  vol.,  impr.  en  i843,  ne  donne  encore 
que  la  lettre  A.) 

8i55i  Bibllotbecx  régis  catalogus,  a F.-A.  Bas- 
NAKD.  Londini^  1830,  5 voL  gr.  In-fol. 

81&53  Catalogue  of  the  printed  booksand  manus- 
cripts  In  tbc  library  or  the  Society  of  antlquaries 
of  London,  l>y  Nie.  Carlisle.  Lond.^  1818,  ln-4. 

51553  Catalogue  of  tbe  scicotlflc  books  of  the 
library  of  ibo  royal  Society.  London  ^ >83g, 
gr.  in-8. 

3i553*  Catalogue  of  the  royal  Insllluüoo,  by  \Vi 
Haseis.  Lomf.,  1831,  gr.  in-8. 

51554  Catalogus  Impressor.  übrorum  bibliôtbcc» 
Bodielane.  Oxonff,  >738,  9 voU  In-fol.  — Cata- 
logus librorutn  impressorum  quibus  bibliothera 
bodlelana  aucla  est  anuls  i8s5  et  seqq.  lo-ful. 
(Se  publie  annuellement) 

3i555  Caulogus  dlsserUtlonum  academlcamm. 
Oxonif,  i834,  In-fol. 

51 558  Catalogue  of  early  engllsli  poetry,  and  mls- 
cellaoeous  works  IllustraUng  the  britlsh  drama, 
collectod  by  Edm.  Malone,  now  preserved  lu 
the  bodlelan  library.  In-fol. 

31557  NoÜUa  edillonum  quoad  libros  bebr.,  gr. 
et  lat,  qu«  vel  prlmarls,  vd  s«c.  XV  impress». 
Tel  aldinc,  In  bibllolh.  boiUelaiia  adservantur. 
Oxoniiy  1795,  lu-8.  de  84  pp. 

8i558  The  books  rarities  In  tbe  UniversKy  of 
Cambridge,  by  C.-H.  Uabtshorne.  Lond.^  1839, 
in-8. 

5 1559  A catalogue  of  tbe  library  of  Queen’s  col- 
lege, Cambridge,  by  Th.-H.  Hobne.  Cambridge^ 
1837,  3 vol.  ln-8. 

3i5ôo  Cataloous  Übrorum  In  lilbllotbeca  oster- 
lelensl.  1771,  ln-4. 

3i58i  Catalogcs  bibiiothcoB  barlelanc.  Londtni^ 
1745,  5 vol.  in-8. 

8i583  Catalogus  übrorum  rarlsstm.  ante  ano.  M. 
D.  excusorum.  In-8. 

3iS83  Bibliotheca  smllblana.  Venet.y  1755,  ln-4. 

3i564  Dibliotbeca  askewiana.  /.ond.,  1775,  ln-8. 

81 585  S.  Patebson's  blbllolheca  croRstana.  tond., 
1788,  ln-8. 

Si588  J.  Dryandbr,  catalogus  bibüolhecAe  Jos. 
Banks.  Londini^  1798,  5 vol.  lu-8. 

3i587  Blbllolheca  masonlana.  tond.,  1794, 4 part. 
in-8* 

3i568  Bibllotheca  farmeriana.  Lond.^  >798,  ln-8. 

3 1589  Blbllolheca  steevensiana.  tond.,  i8oo,  iihS. 

31570  A catalogue  of  the  library  of  Alex.  Dal- 
rjniplc.  London^  >8og,  3 vol.  in-8. 

31571  CaUloguc  of  the  duke  of  Roxburghe,  by 
NicOL.  tondon,  1813,  in-8. 

31573 Bcbliotbeca suoleiana.  tond.,  i8i3,  ln-8. 

3 1573  Merly  library,  a catalogue  of  tbe  library  of 
Ralph  WitLCTT.  tondon,  i8i3,  ln-8. 

3 1574  Bibllotheca  speiiceriana,  by  Th.  Froguall 
Dibou.  tondon,  i8i4-93,  7 vol.  gr.  ln-8. 

31575  Gatalooüb  of  the  spleodid library  of 

kUrk  Masiermau  Sykcs.  London^  1834,  3 part 
en  1 vol.  In-g. 

3i5t8  Catalogob  of  tbe  library  of  J.  Dent  tond., 
i8s5,  lii-4« 

31577  Bibllotheca  parriana.  London^  >837,  ln-8. 

( Artide  Pabb.) 

31578  Catalogue  of  the  extensive  and  valuable  lU 
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brary  of  H.  Drury.  Lomlam,  Evau,  1817,  lo-«. 
irltclea  qui  onl  produit  890a  Ut.  18  sh.) 

5i570  Bibllotheca  inarsdeniana  pbiiologica  et 
orientaUs.  Lond.^  1827,  ln-4.(Arllcle  Mars»in.) 

31580  Cataloodb  of  lhe  library  of  G.  Hlbberl,  by 
Evans,  londoM,  1829,  ln-8.  âg. 

31581  Catalogue  of  the  library  of  D»  K.I0M  of 

Kranckfori,  by  Sotheby  and  son.  London,  i835, 
ln-8.,  avec  fac-similé.  m i 

3i5R*a  Catalocue  of  lhe  aplcndid  library  of  P-"A. 
HanroU.  Lond.,  i838-34,  5 pari,  en  i 

3i583  BiauoTHECA  heberiaoa,  London,  i834-5o, 

• 12  paru  ln-8.  - ■ 

8i58ù  Btblloiheca  sussexiana,  by  Th.-Jos.  Fetti- 
GBBW.  LOJidon,  1827,  gr.  in-8. 

3i58k*  Blhlloiheca  grenxIlUaM,  by  Patxe  and 
Foss.  London,  1882,  2 voL  gr.  in-J* 

31585  CaUloguc  of  library  colleclcd  by  miss  lU- 

chardson  Currer  al  Esblou-Hall,  by  C.-J.  Ste- 
WAIT.  London,  i838,  ^ 

31586  Catalogues  ofbooks  for  lhe  years  1809-14, 
by  W.  Nelson  Garcwei;.  London,  in-^ 

3 1 387  Catalogue  of  books,  Henry  C.  Bonn.  Lond., 
1881,  in-8.  de  1988  pp.  (Fort  curieux.) 

31589  Cataloods  biblloihec»  thotuan».  Hauniœ, 
1789-95,  7 imn.  en  12  vol.  ln-8. 

SiSoo  Caulogua  Ubrorum  bibllotbec*  AcademI* 
upsallensls,  auclore  P.-F.  AurlvUUo.  LpiaUœ, 
1807-15,  3 vol.  ln-8.  U.  . 1 

SiSui  Ewal  sur  I»  bibliothèque  et  de 

curiosités  et  il'lilstolre  naturelle  de  1 Académie 
des  sciences  de  Saint-Pétersbourg,  par  Jean 
Bacmclster.  i77é,  'n-8.  ...  « 

51590  Hawardlan*  blbllotheca:  Cantabrlgla:  Noï.- 
Angloriim  cataliigiis.  Boalon,  i7y>.  ln-8. 

il5«5  CaUlogue  of  lhe  books  belonglng  in  Uic 
library  company  of  Philadelphia,  phtlûdetphta^ 
«835,  a vol.  gr.  ln-8. 


B.  Bibliographes  spédant. 


a.  Sur  IM  .urru'*  «""nTiiiM  ; «or  k.  ...rM"* 

COBdVDOMi  etc. 


9,50»  Vlnc.  Ps-ACCii  ihcatrum  anonymornm  et 
nseudooyniorum.  Wuaiè.,  1708,  a sol.  in-iol. 

91595  Jo.-Chrisl.  Mylll  blhlloiheca  anonymornm 
et  Dseudonymoruui.  Hamb.,  1780,  in-ioi. 

3i5ofl  Diclloniulre  des  ouvrages  anonyme  cl 
psondonymes  français  et  latins,  P*' 

BsaBisa,  avec  Ica  noms  des  auteurs,  etc. , a édit. 
Paris,  I8aa-a7,  4 vol.  ln-8. 

5i5q7  Nouveau  recueil  d’ouvrages  anonymes  et 
^eudonymes,  par  H.  Uemanne.  Pans,  i884, 

Si5"^UvUieraaliala.— Voy.Vn.LAai,ctn«i5oaa. 

81 5o8*  Pseudoninila,  ovvcro  lavole  alfabctiche  de 
i?mi  nntl  O supposll 

trapiXMlilone  de'  vcri,  daV.  Lancciu.  Pe«e-i«, 

3,^“M.".jôs.-Chr.  Kioull  do  llbris  auctoribus 
suis  fatallbut  Hb.  Lipsitr,  i-fii,  ln-8. 

3i0oo  DicUonnairo  critique,  littéraire  cl  blblic^ 
sranhl'iue  des  principaux  lUrcs  condamnés  au 
feu,  supprimés,  etc.,  par  M.  Piionoi.  Pans, 
2 vol. 


A.  DieUoBiMirt»,  oo  CatalocoM  «pAeisai  Ae  Ilrre»|*priiné» 
dsDi  cbsqM  pSTA  cl  A An  «ÿoqon  AétermioAn. 


f Irt  peatMit  »«  pUf«r  U Frtncf  dlrtch  «ell*  de 

* N.  Ou#f»rd,  B.  et  auwi  U Biblionrsphle  de  U 

Fraore  et  ki  tutm  Joomaax  do  in^me  jtenr*  qui  mj  po- 
Mieiit  en  lulie  et  en  AUemacne.  On  pourrait  egaleoient 
placer  dau»  ce  pas-a|rapLe  In  Journaiu  littéraire*  que  noua 
avon»  ile*iauc*  awlrefoi*  aou*  le  titre  de  HiblioproomM 
cw*riociifHea,  et  que  aoo»  reportOB*  tujeurd  bui  A la  An  o* 
notre  4*  volume.) 


S1601  Dictionnaire  des  livres  Imprimés  en  Alle- 
magne , par  Theoph.  GeorgI . avec  iin  supplé- 
ment, jusqu’en  i75o  (en  allemand).  Leipzig, 
1750,  8 lom.  en  4 'ol.  In-fol.,  y compris  un 
a'  supplément,  «755;  un  S«,  daté  de  1758:  el 
une  5*  partie,  datée  de  1753,  contenant  les 
livres  français. 

3i6os  Dictionnaire  universel  des  livres  Imprimés 
en  Allemagne,  depuis  1700  Jusqu’en  1810,  par 
G.  Heissics.  Lelpsic,  1819,  4 vol.  ln-4*  — Sup- 
plément, de  1811  à «834.  Leipzig,  4 vol.  ln-4. 

3 1603  Allgemtlnes  repertorlum,  c’est-à-dire,  ré- 
pertoire général  de  la  littérature  pour  les  années 
1785-1800.  fe««  el  IPeimar,  1793-1807,  8 vol. 
In— 8. 

31608  Christ.-Goll.  Kayscr,  Index  locuplcllssi- 
nius  Ubrorum,  qui  Inde  ab  anno  1760  u.sqite  ad 
aiinum  1880  in  Gormanla  prodierunl.  Lfpsia, 
1S33-&1-,  7 vol.  ln-8.,  avec  une  lablc  systénia- 
tiqnc  publiée  en  i838,  el  des  supplémeuts. 
( A rarilcJc  Heuwcs.)  ^ 


roliloCBM  de  livre*  Imprimé*  par  de*  pretoe*  de  partktl- 
liévr*,  ou  qui  n’onl  été  tiré*  qu'à  oo  trè*  poUt  nombre 
d'exemplaire*. 


3 1 605  BIbllographical  catalogue  of  books  privalely 
prlnicd,  by-J.  Maetis.  London,  i834,  lti-8. 

3 1806  Catalogue  ttf  books  and  tracts  prlnted  at  the 
privaie  press  of  G.  Allais  of  Darllngton.  Aew- 
caslie,  lfti8,  In-R. 

81607  Bibliographie  curieuse,  ou  notice  raisonnée 
des  livres  imprimés  5 too  cxempl.  au  plus;  par 
C.  Peigsot.  Paris,  1806,  In-S.  (Rélmpr.  dans 
le  giperiolre  de  bikliographies  spéciales,  du 
même  auteur,  Paris,  1810,  in-8. 


a.  Bn>ltofr.phes  qui  tofll  rDnnaUrelMécriv.llnde,  erdm 
religieux. 

(Voir  le  D.  Stem*.) 

31608  Magd.  Zlcgelbauer,  hl^toria  rcl  lilterarlc 
ordlnls  S.  Bcncdlcll,  ex  rcccuslone  Oliv.  Lcgl- 
ponill.  Uerbipoli,  »758,  8 vol.  In-fol. 

31609  Bibllolb.  générale  des  écrivains  de  l’ordre 
de  Salnl-BenoU  (par  D.-J.  Fiançols). 

1777»  8 vol.  ln-8.  (Voir  les  remarques  critiques 
sur  CCI  ouvrage,  par  .Mercier,  abW  de  Salnl- 
Léger  : Esprit  des  journaux,  oclobre,  1778, 
pp,  «49-278;  cl  janvier,  1779,  pp.  20i-97<>.) 

31610  Blbllollièqnc  historique  cl  critique  des  au- 
teurs de  la  Congrégation  de  S.  Maur,  par  Ph. 
Lelkrf.  La  Uaye,  1726,  ln-i2.  — Défense  de  cel 
ouvrage,  par  le  même,  sous  le  nom  de  Lapipar- 
dlèrc.  1727,  In-n. 
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3i6ii  HiSToniB  iméralrc  de  la  CoogrégaUoD  de 
8.  Maur  (par  D.  Tassin).  Brujcellesy  liviü. 

3i6is  Blbllothcca  benedlctiao-casslnensis 

auctore  Mariano  AaiieLLni.  Auitif^  17S1,  In-fot. 

3i6iS  Bibllotbeca  nielilceosUs  seu  vile  et  scripta 
Benediciinor.  nieülcens.,  auctore  Mart.  Kropiï. 
Findobontr^  in-â. 

3i0id  BIbiiotheca  dominlcana,  a Fr.-Ambrosio  de 
Aliamura.  Romœ^  1677»  in-fol. 

31615  Jac.  OiLTir  et  Jac.  Ecbard,  scriptores  or- 

dlnls  praedkatorum.  Paris.  ^ ^ vol.  )n*foi. 

31616  Luc.  WADDncii  scriptores  ordinls  Mloorua). 
RorntTy  i65o,  in-fol. 

S1617  Bibllotbeca  universa  franclscana,  auclore 
Joanne  a Sanclo  Antonio.  Mairitiy  i73a-33, 
3 vol.  In-fol. 

3i6i8  Bibllotbeca  scrlptonim  ordinls  Minonim 
S.  Francise!  capucclnorum,  retexta  et  extensa  a 
Fr.  Bernardo  a Bononia,  qua*  prius  fuerat  a 
Dionysio  genuensi  coniexta.  Fener.,  1737,  lo-fol. 
(La  édition  est  de  Gènesy  i6gi.) 

Slfiig  Bibllotbeca  carmelilana  (a  Fr.^^os.  de  VU- 
liers  a S.  Stephano).  itireBVmif,  175a,  a vol. 
in-fol. 

SiOao  Cenlifolium  camaldulense,  sWe  notita  sertp- 
torum  camaldulensiutn,  auctore  P.  Magnoaldo 
Zleielbauer.  Venstiis,  1750,  in-fol. 

SiOai  Celsl  de  Rosini  lyeaeum  lateranense.  C<e^ 
sanay  lOAg,  a toen.  en  1 vol.  in-fol. 

3i6aa  P.  Ribadexeiils  Iribliotbeca  scriptonim 
Socletatls  Jesu,  contlnuata  a Pb.  Aiegambe. 

Rorntty  1076^  In-foi. 

3i6aS  Bibliolbecs  scriptonim  Sodetaüs  Jesu  sup- 
plémenta, auclore  P.  Caballero.  Romœ^  i8i3- 
lO,  in-3. 

3i6a3  I scrlltori  de*  chlerici  regolarl  delll  Teatlnl, 
dal  P.-AoU-Fr.  Veazozl.  Borna,  1781,  a voL  ln-3. 


«.  BibüofraÿbM  OAtiAnaor,  e'Ml*k-dlre  qai  tnltvot  tpidi' 
iemeot  de*  écrivala»  d«  cb»qii«  Mtioa. 


{PkstU  Myriêbibls»,  voy«t  t«  n.  sisat.) 


3i6a5  Jac.  GAnDitJS,descriptoiibusDon  ecclesias- 
ticis , gr.  laU,  ItalIcJs.  Flarentiœ  et  Lugdmi^ 
i038-3o<  a vol.  In-fol. 

3i8a8  Degii  autori  classici  sacri  profanl  biblioteca 
portatile,  ossla  II  prospetto  del  D*  Arvood  reso 
plü  Intéressante...  dall*  ab.Mauro  Boni  e da  Bart 
Gamba.  Fetiez.,  1793,  a vol.  in-ia.  (La dernière 
édition  anglaise  d'Harwood  est  celle  de  Lond., 
1790,  in*ia.) 

31037  Frognall  Dibdix's  Introduction  to  lhe 
knovriedge  of  the  éditions  of  greek  and  roman 
dassics.  London,  1837,  a vol.  ln-8. 

81098  Handbuch  der  classlschen  litteratur,  etc., 
e*esi~à-dir€y  Manuel  de  la  litléralure  classique, 
ou  introduction  3 la  connaissance  des  auteurs 
grecs  et  romains,  de  leurs  écrits,  et  des  éditions 
et  traductions  qui  en  ont  été  faites,  par  G.-D. 
Fuhntian.  ilaltey  1807-1 810, 3 tom.  en  5 voL  ln-8. 

Si0ag  Répertdre  de  la  littérature  anclenue,  ou 
choix  d*aiiteurs  classiques  grecs  et  latins.  Im- 
primés en  Allemagne  et  en  France;  par  Fréd. 
SebsU.  PariSy  i8o8,  a vol  in-8. 

3i03o  A manual  of  Clascal  blbliograpby,  by  Jos.- 
WIU.  Mots.  London^  i8a5,  a vol.  ln-8. 


3i03i  Dictionarlum  edltlonum  tum  selectarum 
lum  optimarum  et  grccorum  et  romanorum  auc- 
torum  Instruxit  W.  HebenstrelL  Vitsdobotur , 
i8a8,  pet.  ln-8. 

3i6Sa  F.-L.-A.  Schweiger's  Handbuch  der  das- 
slschen  Bibliographie.  Uipzigy  i83o-S3,  S lol. 
ln-8. 

3iOSS  L.-W.  BacGGRMAx’s  vieiv  of  the  engL  edit. 
and  iransiallons  of  lhe  anc.  gretk  and  lat. 
authors.  Lond.y  1797,  a tom.  en  1 >ol.  ln-8. 

3i033  Jo.-Abl.  Fabmcii  bibllotbeca  græca.  i3  vol. 
in-&.  (Ce  grand  ouvragt^  appartient  autant  3 la 
Philologie  et  3 la  Biographie  qu'à  la  Bibliogra- 
phie.)— Voir  le  n*  SooSg. 

3i635  Tli.-CbrisL  IlABLes,  introductio  in  hisloriam 
lingtix  grxcx.  Altenb.y  1793-1805, 3 vol.  ln-8. 

3iG36  Lexicon  bihilographicum,  stve  index  edilio- 
fium  scripior.  grxcor.,  cura  S.-F.-G.  liomiAAx. 
Lipsiœy  i83a-30,  3 vol.  in-8.  (ou  a*  édit.,  sous 
un  titre  allemand.  LeipziOy  i838). 

31037  Jo.-Alb.  Fabricii  bibllotbeca  laüua.  Liptidy 
1773,  3 vol.  ln-8. 

31038  Hables,  introductio  in  histor.  lingux  lat. 
LiptUVy  1793,  a vol.  in-8. 

Si639FABBia<  blbliolhcca  latlna  medlx  et  inOmx 
xtalis.  Patatiiy  1753,0  vol.  in-3. 

3 1030  Bibllotbeca  horatlana,  sive  syllabus  edllio- 
niim  Q.  Horatii,  interpreiatlonum,  verslonum, 
ab  anno  1370  ad  annmn  177a  Upsitty  1775, 
ln-8. 

S1O31  Biblioteca  degii  volgaHztatori , da  Fil. 
Abcrlati.  àiilanOy  1707,  5 vol.  In-3.  0^ 

3i63a  Biblioteca  drgü  autori  antichi  gred  e lit., 
volgarizzail  da  J.-M.  Paitoxi.  Feiiez/a,  1700, 
S vol.  in-3. 

3i033  Rnsayo  de  una  blbllothcca  de  traductores 
espaftoles,  por  D.  Jiian.-Aot.  Pelllcery  Safor- 
cada.  Vadridy  1776,  In-3. 

3i03.^  J. -F.  Degen,  LIteratur  der  deulsch.  Ueber- 
setzungen  der  Griechen.  Aliemb.y  1797-98, 
a vol.  ln-8.  — Nachlrag.  Erlang.y  1801,  ln-8. — 
Vcrsuch  elncr  volIslaeiKl.  Literalurdcr  deutseb. 
Uebersetzungen  der  Roemer.  AltemLy  1793-97, 
a vol.  ln-8. — Nachlrag.  Eriang.y  1799,  li>-8. 

3i035  Les  bibliothèques  françoiscs  de  La  Croix 
du  Maine  et  de  Du  Verdier.  PariSy  177a,  0 vol. 
in-3. 

S1030  La  guide  des  arts  et  des  sciences,  et  promp- 
tiialre  de  tous  les  livres,  tant  composez  que 
traduicts  en  françois,  par  Phltib.  UAitéaiAL.. 
Paris.  1 598,  ln-8.  de  3a  1 pp. 

S1037  Bibliothèque  françolse  (grammaire,  rhéto- 
rique et  poésie),  par  GoujeL  PariSy  1730-50, 
iB  vol.  lo-ia. 

31038  Les  slèdes  littéraires  de  la  France,  par 
Desessarts.  PariSy  1800,  7 vol.  ln-8. 

3103g  La  France  littéraire,  depuis  1771,  par  J. -S. 
Ersch.  Uamb.y  1797,  5 vol.  ln-8. 

3i05o  BibUographie  française,  par  GuU.  FlelKber. 
Paris,  1811,  iii-8.,loni.  I cl  il.  (L’ouvrage  de- 
vait avoir  de  ao  3 95  voL) 

Si05i  La  France  littéraire,  par  J.-M.  Océraio. 
Paris,  1837-39,  10  vol.  ln-8. — Littérature  con- 
temporaine, par  le  même.  i63a,  ln-8.,  tom.  1 
et  II,  josqu’à  raritde  Bonaparte. 

S1O53  ^tte  llbrl  de*  cathalogbl (da  Hori. 

Laiuk)).  Vinegiay  i55a,  ln-8.  (Pourrait  se  pla- 
cer vers  le  n*3i8a3.} 


6q6  IüSTOIRB. 


s lOSft  Biblioteca  Itallau , da  !fle.-Fr.  HinLlfrteM, 
1771,*  toi,  Id-4, 

31653  Blblloicca  dell*«loqoeiixa  luHua,  da  Glus. 
FofTTAxrn.  Veneziüy  1753,  0 toi. 

51656  Glus.  Bar«tü*s  iiallan  Ubrary,  «muhUDf  an 
account  of  cbe  Uses  and  Works  of  tbe  taluable 
authon  of  Italy.  Lond.^  >7^i  lo*6. 

5 1657  Indice  de*  Ubri  a sunipa  duU  per  (eaU  dl 
lioffua  ncl  Vocabolark)  delta  Cruaca... , dl  Jac. 
Bravelti.  FeroM,  1796,  gr.  ln-6, 

31656  Sérié  dd  testl  dl  liogua  nella  lullana  leue- 
ralura,  da  BarL  Gamba.  cdli,,  renrs.,  iSSg, 
gr.  ln-6. 

81659  Serte  de’  lesil  dl  Ungna  stampatl,  ehe  al 
dtano  net  Voeabolario  délia  Cnisca,  ec.,  da 
Gaet.  PooGiALi.  UvemOy  iStS,  s toi.  In^ 

3t66o  Cautogo  dl  alcune  opéré  tdentlBcbe  le 
qoalL...  mciitano  per  oooto  délia  lingua  quai* 
die  coftslderaxione  « opéra  <B  Midi.  CotOMio. 
MiUmo,  181a,  ID'8. 

81661  Blblioteca  tolanie,  dl  Glot.  Cnraixie  D.-A. 
Sancastanl.  Veneiim^  1784-47»  h toi.  ln-6. 

8166a  A catalogue  ofspanish  and  portogu»ebooks, 
by  V.  SALti.  Load.,  1896-09,  a part.  ln-8.  — 
Voir  le  n*  80767,  qui  pourrait  à la  ligueur  trou- 
ter  sa  place  1^ 

81668  Summaiio  da  bibllotbcca  luziuoa.  LUboA, 
1766-67, 8 toi.  pet.  ln-8.—  Biblioïkcca  luxlUna 
escolbkia.  /«d.,  ln-8.— Voir  le  n*  8078a. 

81666  Catalogo  dos  livres  que  se  baô  de  1er  para 
a cootlnucaô  do  dlcdonark>  da  Ilugua  porlu- 

Ateeza,  mandado  pubilear  pela  Academta  real 
scleoclas  de  LIsboa.  liskou,  I799i  de 
pp. 

3i665  has  gelebrte  Dentschlaod,  etc.,  c'esl-ù-airf, 
rAlleuiagoe  savante,  ou  dlctlonoaire  des  éert- 
tains  alieniands  KtueUeincnt  tlvaats , rassem- 
blé autrefois  par  G.-C  Haœbcrger.et  publ.  par 
J. -G.  Mcisel  (en  allemand),  5*  édition.  Ltmgo^ 
l7g6-i8i>8o, aa  toL  ln-8. 

S1666  J.-G.  MeesEL,  lexieoo  der  rom  iabr.  17^ 
bis  iBoo  verslorbn.  deutschen  Schrifsleller. 
Leipz.^  1803-16,  iS  toL  ln-8. 

81667  jo.-Sani.  EascB,  Ilandbucb  der  deutschen 
Uteratur.  Leipz,^  i8aa-6o,  6 toi.  en  8 part  ln-8. 

81668  Halihaus  Bibliolbek  der  gesaoimten  deul»- 
chen  nailonaÆuteratur.  Leipzig^  18S6,  ln-8. 

31669  Jer.-Dat.  lUcss’s  alpbabeücal  reglster  of 
ail  tbe  authors  actually  Uting  In  Great-Briiain. 
BerUPy  1791-1806,  6 vol.  ln-8. 

51670  Censura  llterarfa,  or  account  of  scarce  old 
eoglish  books,  by  Sam.  Egerton  BâTocas.  tond., 
i6i5, 10  vol.  I0-8. 

51671  Brltlsh  bibllographer,  by  tbe  same.  lond., 
1810-13,  6 vol.  in-8.  — ilcsUtuU.  tond.,  1816. 
6 vol.  ln-8. 

8167a  The  tibraiian , by  James  Savages.  tondon, 
i8o8-9i8  toL  ln-8. 

S1673  The  Wbllographer’a  manual  of  engllsh  llie- 
rature,  by  WÜl.-Tb.  LowimBS.  tondon,  1886, 
6 toi.  ln-8. 

81676  Bibliothèque  anglo-aaione,  par  Pr.  Michel. 
Parity  18S7,  ln-8. 

S1675  Coup  d’œlî  sur  ks  progrès  et  sur  Félat 
actuel  de  la  littérature  anglo-saxon#  en  Angle- 
terre , par  Th.  Wright , trad.  par  MM.  de  Larc- 
naodière  et  Fr.  Mlcbol.  Porfi,  1886,  ln-8. 

31676  Bibliotheca  acoto  eeltlca,  or  an  acconnt  of 
ail  the  books,  «bich  bave  been  prlnled  In  tbe 


gaette  laagoage,  by  ioh.  RekL  Gteggiv,  i833, 
ln-8. 

31677  HHiorya  Uteratury  Pol9kley,e.4-d.,hbtolre 
de  la  littérature  poloaalae,  eoatenant  on  catal. 
des  écrivains, etc.,  par  Fd.  Bentkowskl,  en  polo- 
nais. Fdrsoef#  et  Fifn«,  1816,  a voL  ln-8. 

81678  ObaenaUoDS  sur  la  bibliographie  ancienne 
de  la  Pologne,  avec  l*blstoire  àes  blbliolhèques 
dans  ce  pays,  par  Joacb.  Lelewel  (en  poloo^s). 
IFifn#,  I8s8-a6,  a vol.  ln-8. 

81679  J08.-H.  Homncui  proaptnarlon , slie 
bibllotbcca  orieotalls.  Un'defk.,  i658,  ln-6. 

S 1679*  Bibliotheca  magna  rabbinica,  auctore  JuL 
BAarotooao.  iloaur,  1675-96, 5 voL  ln-fol« 

81680  J.-Cbr.  WoLm  bibüoibeci  bebm. 

1715-58,  6 vol.  in-6. 

81681  H.-Prid.  Kokmcm  nova  bibUotb.  bebraka. 
fCMP,  1788,  s vol.  ln-6. 

8188a  Duionario  siorioo  degU  autori  ebrei  e delle 
loro  opéré,  da  G. -B.  Hossi.  PumiM,  1803, 3 voL 
ln-8. 

81688  Ubri  stampail  dl  letierauira  sacra  ebralca 
ed  orientale  delta  blblioteca  del  D.-G.  Bem.  de 
Rossi,  con  note.  Ponnn,  iSia,  in-8. 

81686  J.-B.  de  Rossi  bibliotheca  Judaica  anücbiia- 
tlana.  Parmety  1800,  ln-8. 

81685  DIzionario  storico  degli  autori  anbl,  da 
G.-B.  de  Rossi.  Ponmi,  1807,  in-8. 

81686  Bibliothrca  arabica,  aiictam  nunc  atqne 
inlegram  edldlt  Christ-Fred.  de  ScEMOaaEi. 

1811,  ln-8. 

81687  Fricd.  Adclcsg,  bibHotheca  sanscrita.  U- 
teratur  der  Sanskrit  Sprache,  s**  durchaus 
verbeaserte  und  vermehrte  Aus^be.  Sl^PéUrp- 
bourg  y 1887,  in-8. 


f.  BiblioimaM  sMcitox  Mor  chaque  branche  da 
hthUocraphlqiie. 


31688  Chr.-Malb.  PfalBi  loiroductio  In  bIstortaiB 
tbeologlM  IltorarlaiB,  ooUs  lUusCrata.  Tubingœ^ 
1716-36, 8 part  in-6. 

81689  Jac.  Lz  Ijotu;,  bibliotheca  sacra.  P«rfa.,  1738, 
a tom.  en  1 vol.  in-fol. 

81690  Blblloibeca  sacra  pose  La  Loao  #t  Boeraert 
curas,  ordine  disposita  ab  A.-Gottl.  Maacb. 
ffahP’Mûgd.y  1778-^,  3 part  en  5 vol.  Id-6.— 
Voir  le  D*  53a. 

31691  Bibliotheca  MMlea  Wurtembergcnolun  du- 
els, oHm  Lorcfciana,  édita  a Jac.-Geor.-Chr. 
Adler.  t::Arfzr/afii,  seu  /Tamburff,  1787,  5 part 
en  1 vol.  ln-6. — Voir  le  n*  81 586. 

8169a  Discours  historique  sur  les  principales  édi- 
tions des  Bibles  polyglottes,  par  le  P.  Le  Long. 
PariSy  1718,  ln-ia. 

51695  Bibliotheca  blbllca  : a select  llst  of  books  00 
sacreü  literature,  wlib  notices...  by  WUl.  Orme. 
Edinburghy  iRa6,  ln-8. 

51696  Manual  ofbibllcal  blbitography,  by  T.-H. 
Home.  LondOHy  1889,  ln-8.  — Voy.  les  53a, 
588  et  55a. 

81695  DlbUolhèque  sacrée  grecque  latine...  ou- 
vrage rédigé  d'après  Mauro  Boni  et  Gamba, 
par  Ch.  Nooicr.  Parity  i6a6,  ln-8. 

81696  Bibliotheca  ritualis,  a Fr.-Ant  Zacaria. 
Bomæy  1776-81,  8 vol.  ln-6- 

81697  l^tri  Haixoix,  illustrhim  eede^  orientalls 
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PARALIPOMËNES  HISTORIQUES.  6y5 


•CflptoniiD,  q\rf  primo  «t  secondo  wculo  Borue- 
runi,  vile  et  documenta.  Duaci^  i03S-M,  a voU 

3i6g7*  Lud.  Jacob  a Sancto  Carlo»  bibllolheca 
ponUfleia.  Lugdttni^  i64S,  ln-4. 

SiOgS  Cas.  OüMv,  cominenL  de  sciiptoribus  eo 
clestc  aotl(|.  lUorumque  scrlpüs»  etc. 
iTaa,  S vol.  tn-fol. 

31690  Fabiucii  bibilotbeca  eccicsiasUca.  Hmmh.y 
1718»  ii>4oU 

S1700G.  Caw»  scfiptorum  eccleslatilc.  historla 
lllleraria.  Oxoniiy  1760»  a vol.  iivfol. 

81701  Bibliothèque  des  auteurs  ecclésiastiques» 
par  Û-EI.  Dupin.  Pariiy  1698»  61  vd.  in>8. 

81703  Histoire  générale  des  auteurs  sacrés  et  ec- 
clésiastiques» par  D.  Ceilliu.  Pans,  1739, 
38  vol.  iu>ft. 

81708  J.-G.Walcbii  bibilotbeca  ibeologica  selecta, 
litterarlls  aüiioiaüonibus  Instrucla.  /eiur,  1787- 
65,  & vol.  gr.  I11-8. 

8170A  Dietloonaire  historique  des  auteurs  ecclé- 
siastiques... avec  le  catalogue  de  leurs  ouvrages. 
Lyon  {Aviçnon)y  1767,  4 vol.  in-ft. 

81705  Notilla  scrlptorum  SS.  Pairum  allorumque 
ecciesic  monumenlorum  qus  In  collectiunlbus 
aoecdotorum  post  aimum  1700  in  lucem  ediMs 
cODlInenlur,  a J. -G.  Dowling.Oxoa//,  1689, 111-8. 

81706  Dictionnaire  portatif  des  prédicateurs  fran- 
çois  dont  les  sermons  prononcés  ont  été  Im- 
primés, otil’on  a marqué  les  éditions  qui  en  ont 
été  faites,  etc.  (par  Ant.  Abert  cl  J.-Fr.  de  La 
Court).  /.yoN,  1757,  |>et.  tn-6. 

81707  M.  Lipbvii  bibllolheca  realis  Juridica,  cum 
suppl.  Lfpsi<p,  1757-1880, 7 vol.  In-fol. 

81708 Srauvii  bibilotbeca jurisselecta.  /fmr,i750, 
a vol.  ln-6. 

81709  D.  Nettolbladt,  Initia  lilst.  Iltter.  jurldlcae 
univcrsalis.  Italœ-Magdeb.y  1774,  ln-6.  — Voy. 
le  n*  3834. 

81710  Lud.-Mart  KahlH  bibllolheca  philosopblca 
struviana:  cmendata,  conllnuata  et  aucia.  Goh 
tinÿiP,  1740,  2 vol.  in-8.  — Voir  le  n*S3gi. 

81711  Handbuch  der  oekonomlscben  Lilteratur, 
oder  systemalische  Anleltung  sur  Keontnlssder 
deutKhen  oekonomlscben  Schrlfien...,  von  ly 
Fried.-Benetl.  Weber.  Berlin^  Leipzig  und 
jyrri/tfir,  1808-10-16-38  et  83,  6 vol.  iii-8. 

81713  G.-R.  Boebmeri  bibllolheca  scrlptorum  his- 
torié natur.  rcalls  sysiemaiica.  Uptia,  1785-89, 
g vol.  ln-8. 

81718  bibliothèque  physique  de  la  France,  par 
Hérissant.  Parité  1771,  In^* 

81714  Catalogue  raisonné  des  ouvrages  qui  ont 
été  publiés  sur  les  eaux  minéraios,  par  Carrère. 
Parité  1783,  ln-4. 

81715  Biblloteca  georglea,  ossia  catalogoragionato 
degli  scrittori  dl  agricoltura,  vetehnaria,  agri- 
niensura,  roeteorologia , economia  pubblica, 
caeda,  pesca.  ec.,  spettanti  aU’  Italia,  del  pro- 
posto  Marco  léstri.  Firenze^  1787,  ln-4. 

81716  DIaionarlo  ragionatode'  librl  d*  agricollura, 
vetcrlnarla,  e di  aliri  d*  economia  campestre  di 
PUippo  Re.  Venezia^  1806-9,  è vol.  pet.  In-8. 

81717  Bibliographie  agroDomique,  ou  dkllonnalre 
raisonné  de.s  ouvrages  sur  l'économie  rurale  et 
domestique,  et  l’art  vétérinaire...  (par  M.-V. 
D.  de  Musset).  Pnr/x,  1810,  in-8. 

81718  Car.  LimiiEi  bibüolhcca  bolanica.  Amui.^ 
1781,  ln-6. 

» 


81719  Blbiiotheca  bounlca,  aJo.-Pr.  Segulerim 
accessit  bibilotbeca  bolanica  J. -Ant.  Bumaldi, 
seu  poilus  OvIdU  Montalbani,  neenon  auctua- 
rlum  in  bibllolb.  Seguieril,  opéra  L.-Th.Grono- 
vii.  Luçd.^Batat.^  17O0,  ln-4. 

S1730  Alb.  von  Haixci,  blMiotbeca  botaulca. 
Tiçwi^  177I1  a vol.  io-4. 

81791  Bibilotbeca  botanica , auclore  Frled.  a 
MIIÜU,  pnefalusest  Lud.  Rèkhenbacb.  Berolinty 
1839,  In-8. 

81731*  Bibliograpbia  bolanica,  von  M.-8.Krflger. 
Berlin^  i84i,  In-8. 

81733  Bibllolheca  regnl  antmalls  atqiie  lapidel..., 
conscripta  et  édita  a Laur.-Tbeod.  Grooovio. 
Lugd.-Bâtm.^  1760,  ln-4. 

81738  Bibliographie  enlomologique...,  par  A.  Per- 
cheron. Pmrfiy  1887,  3 voL  in-6. 

81734  Bibiiothèquecbrdnotogique  et  syslémailqtic 
des  auteurs  testacéologisles , par  GuÜ.-Geor. 
Maton  et  Th.  Racket!,  traduite  de  l’anglais  par 
Bouiard.  Parie,  1811,  in-6. 

81735  Fischer  de  W'aldelm,  bibliograpbia  palcon- 
lologica  animailum  systematica.  Moequa,  i884, 
in-8. 

81735*  LrtMNrrs  rcnovalus,  seti  J.-A.  Vander 
IJnden  de  scripüs  medicis  tib.  II.  Sorimherga^ 
1686,  pet  ln-4. 

81736  Masobti  bibilotbeca  scrlptorum  inedic. 
Genexxt,  1781,  4 vol.  In-fol. 

81737  HAutaa,  bibilotbeca  medkins  practkc. 
Bernœ^  <776,  4 vol.  ln-4. 

81738  Ejusdem  Mbliotb.  anatomica.  7V’^rf,i77ll; 

3 vol.  in-4. 

81739  Ejusdem  bIbHolb.  cblnirglca.  1774, 

3 vol.  ln-4. 

S1780C.-T.  de  MuiT,adnoiaiionesadbibtiothecat  « 
tiallerlanas.  Krianga^  iAo5,  ln-4. 

S17S1  Mémoires  littéraires,  critiques,  phHosophl- 
quos,  biographiques  et  biblio^aphlques,  pour 
servir  k l'hlsiolre  ancienne  et  moderne  de  la 
médecine,  par(k>uUn./>drfa,  1775-77, 3 vol.  in-4. 
(Cet  ouvrage  n’a  pas  été  continué.) 

81733  Bibliothèque  littéraire,  historique  et  criti- 
que de  la  médecine  ancienne  et  moderne , par 
Jos.-Fr.  Carrère.  Porfs,  1776,3  vol.  ii>-4.(Le(lre3 
A— Coi.) 

31733  Ploccqurt,  llileralura  medica  digesta.  TW- 
bingtr,  1806-1  S,  5 vol.  in-4. 

(Biofnpbl*  oédktle,  veyci  Im  a.  SOSAS-AS.) 

31734  Précis  de  l’histoire  de  la  médecine  et  de 
bibliographie  médicale  (par  le  D*  Monfalcon. 
Lyon,  i836,ln-i8.  (Les  exemplaires  sous  la  date 
de  PariSy  BaiWèrey  1897,  portent  le  nom  da 
l’auteur,  et  ont  un  supplément  qui  continue  le 
volume  jusqu’à  la  page55o.) 

Si735Steph.-Hler.  de  Vigiuib  blbliolbeca  clilrur 
gica.  Pieneuty  1781,  3 vol.  ln-4. 

81786  Dictionnaire  anatomique,  suivi  d’une  bl- 
bllolbèque  anatomique,  par  Tarin.  Paris,  1753, 
in-4. 

317S7  Catalogo  de  algunos  autores  espaholes  qno 
han  escritd  de  veterinaria,  de  equllaclon  y de 
agricultura  ( por  Bem.  Rodriguea).  tf adr.,  1 790, 
pet.  in-4.  de  87.  pp.  — Voy.  le  n*  7686. 

81788  Fred.-WIt.-Auf.  Murbard  blbliolbeca  na- 
tbematlca.  Lipafir,  1797-180.'),  5 vd.  in-8.  (en 
allemand). 

81739  Bibliographk  asironomiquc,  par  J.  de  La- 
LAfiM.  Peari$y  i808,  in-4- 
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j 17^0  Basai  deblbliologlemlllutre,  parM.  (l'ois;. 
Partie  183A,  in-8s  de  138  pp. 

317Û1  Ultérature,  ou  bibliographie  unlverseUe 
ili*a  sciences  niilUaires.  EsmI  d*un  caulogiie 
sysit'uiailque  et  chronologique  des  livres  mil!- 
tairi'sqiil  ont  paru  depuis  l’Invention  de  rini' 
pnoierie,  dans  les  langues  principales  de  l’Eu* 
rnpo,  par  II. -F.  Rumpir(en  alietn.  et  cofranç.). 
i8a3y  3 part  in-8. 

Si7a*i  Bibliothèque  de  peinture,  sculpture  et  gra- 
vure, par  Chr.-T.  de  Blurr.  Frantfort^  1770, 
2 part.  in-S. 

3i7âS  BibllugraQa  deli'  architettura,  d'Ang.  Co* 
MOLLI,  noma^  1788,  4 >ol.  ln-4. 

31744  Brève  biblloleca  dcIF  architettura  militare, 
compilaia  da  un  padre  a un  suo  figliuolo,  se- 
conda edli.  (da  Paolo  Era.  Guamieri  ).  Jfriano, 
i8o3,  in-4. 

S 1 745  Geor.-Chr.  Krcyslg,  bibllotheca  sciiplorum 
vrnalicorum.  AUfnl/.,  17.50,  ln-8. — Voy.  io43o. 

31746  Henr.-Jonath.  Ctodü  primx  linec  biblio- 
thecs  lusoriæ.  Lipsiœy  1761,  iii-8. 

81747  Biblioteca  raglonala  degü  scrlttorl  suJ  giuoco 
degli  scacchl,  dl  Fr.  Cancellieri,  colla  dlsserla- 
zione  dl  D.  ^nedetto  Bocco  sut  giuoco  degü 
scacchi.  Aoma,  1817,  tU'i2. 

(Ln  Cflialofiuff  ralMmoA  ifrc^rriU  ipii  trillrnt  ÿobre* 

(ea  aaKiili),  io*«r«  dans  le  BtograpHical  and  relrotpecOre 
oavnge  périodique  patmé  à Loodret,  roex  J. 

VMJmo,  «n  tiao,  p«L  ia-s. 

S 1748  Wni.  .MaasDinv’s  catalogue  of  dlctionarles, 
grammars,  etc.  London^  1796,  in-4. 

81749  Catalogus  lliiguaruiu  alpbabelicus,  quaruni 
grainmaiicar , levica,  coliccliones  vocabulorum 
indicantur,auctore  J. -S.  Vateb.  Bfrolini^  i8i5, 
ln-8.  — Voy.  le  n*  io565. 

8175a  Lettres  4 M.  De  ***,  sur  les  ou>vages  écrits 
en  patois  ( par  H.  G.  Drunet). — Voirlen'’uo43. 
(M.  B.  a publié  aussi  : Recueil  d'opuscules  et 
jl^ragmensen  vers  patois^  1889,  In-iG,  et  yofices 
et  extraits  de  quelques  ouvrages  écrits  en  paiois 
du  midi  delà  France^  i84o,  iiHia,  avec  des 
notes  bibliographiques.) 

31751  Bibliographie  des  patois  du  Dauphiné,  par 
P.  Colomb  de  Battnes.  Grenoble^  i835,  gr.  in*8. 

81752  Vcrzeichniss  cincr  philologischsten  Hand- 
blbliothck,  und  der  vorzûglichsten  Schriflcn 
überallgcmelne  Studien  fûr  deutsche  Gymna- 
sien  und  Unlvcrsllaicn,  mit  Andeulungeo  zu 
Wahl  und  Gcbrauch,  etc. , von  F.  -T.  Friedmann, 
3*  Auflage.  Leipzig^  i835,  in-8. 

81753  J.-P.  Lotkhi  bibliotlieca  pociica.  Francof.^ 
163&-38,  ln-8. 

8i  753«  Bibliothèque françoise,  par Goqjet— Voy. 
le  U*  3i647«  et  aussi  le  n"  81498. 

8 1 753^  Ritsun’s  bihlit^aphla  poctica,  a catalogue 
of  english  poets,  from  1301  to  1600.  London, 
1803,  pet  ln-8. 

81754  BrhuoTHECA  anglo-poettca.  London,  i8i5, 
in-8. — Voy.  lcsn**i6i8o,  1Ô600, 16748  et  i6844. 

81755  Revue  des  romans,  recueil  d'analyses  rai- 
sonnées des  productions  remarquables  des  plus 
célèbres  romanciers  français  ut  étrangers,  con- 
tenant 1100  analyses,  par  Eusèbe  G***.  Porii, 
18S9,  3 vol.  ln-8.  (Contient  un  essai  de  biblio- 
graphie spéciale  des  romans.)— Voir  le  n*  16963. 

81756  Petite  bibliographie  blographico-roroan- 
cière...  (par  Pigorcau).  i8ai,  ln-8.  (avec  30 
suppléments,  dont  le  dernier  est  de  1839). 

81786*  Biauufiaâru  deiromauzi  epoenil  cavallc- 


resehi  Italiani  (da  D. -G.  de*  conti  Melii). 
.Wi/ono,  1888,  in-8. — Voir  le  n*  i47i3. 

31757  Delle  Dovelle  Itailane  In  prosa  bibliografla 
dl  Bart.  Gaiiba.  Pirenze^  i835,  io-8. 

31758  Alph.LisoB,  universus  terrarum  orblsscrifv- 
lorum  calamo  delincatus.  Po/nv/f,  1718,  a vol. 
in-fol. 

31759  Bibllotheca  historka,  Instrucla  a Struvio, 
aucta  a Chr.-Got  Budero  et  J. -G.  Mcusello. 
Lipsiity  1782,  11  tom.  eu  3a  vol.  ln-8. — Voyez 
tes  n'**  19496  et  19497*,  ou  se  trouve  une  bi- 
bliographie de  riiisloire. 

31760  Verzelchniss  von  4ltem  und  neuern  Land- 
und-Reisebrschrelbungcn,  von  G. -H.  Slück.... 
mit  einer  Vorrede  vou  J.-Rni.  Fabri.  //of/e, 
it84'87,  a vol.  in-8.  (Le  3*  vol.  a été  publié 
par  H. -Ch.  Weber.) 

31761  Liiteratur  der  alteren  Relsebescbreibungen 
...,vodJ.  Beckmann.^UiMpen,ffotrfr,i8o8-io, 
8 part,  en  a vol.  in-8. 

31761  Bibliothèque  universelle  des  voyi^es^  par 
G.  Boucher  de  La  Richarderle,  Paris^  18^, 
6 vol.  in-8. 

31763  J. -G.  Vosstiis,  de  hlstoricls  græcis  et  latiois 
ilb.  VU.  Lugd.-Batac.^  i65i,  a vol.  ln-4. 

317G4  Supplémenta  et  oliservatlonrs  ad  Vossium 
de  hisioricis  gr.  et  iat,  auctoribus  B.  Mallln- 
rrotin,  L.  Nngarola,  C.  Sandio  et  J.  Halicrvorda. 
Hatnburgi^  1 709,  ln-6. 

31765  Dissertazloni  vosslane,  d'Apostolo  Zeso. 
Veneziay  1732,  a vol.  in-4. 

31766  Bibliothèque  histor.de  la  France,  par  X. 
Le  I.ovG,  augmentée  par  de  Fonteue.  rorff, 
1768,  5 vol.  in-fol. 

31767  Catalogo  delle  storic  partlcolarl  delle  cltth 
d’ Itaila.  Vinegia^  Coletli^  1779«  ln-4. 

31768  Bibliografia  storico-ragtonaia  délia  Tos- 
cana,  osla  catalogo  degü  scrlttorl  che  hanno 
illustralo  la  sloria  delle  cllU,  luoghi  c persone 
délia  roedesima,  raccolto  da  Oomeiilco  Uorenl. 
Firenz€y  i8o5,  3 vol.  ln-4. 

SnGgCatalogitc  of  books  rclaiing  (0  Ilaly,  coUec- 
led  by  R.  Coll  Hoaee.  Lmidrni,  I8i3,  in-8. 

31769*  Bibliografia  storica  delle  citlA  e liioghl 
dullo  stalo  poiuifîdo.  Roma^  1 793  (Supplcmenlo, 
1703),  ln-4. 

S 1770  Uemorie  degU  slorlcl  napoMiani,  da  Fr. 
Sorjk.  ,\apoli^  1781-83,  2 vol.  ln-4. 

31771  Biblioteca  storica  e topogr.  del  regno  dl 
iN'apoll,  di  Lor.  Giusllnlanl.  .Vapo/i,  179^,  ln-4. 

S1773  Specimea  bibUolbecx  hispano-majansian», 
ez  musée  Dav.  Cleinciills.  Uanov.^  1753,  in-4. 

31773  Bibllotheca  hislor.  de  Portugal,  por  J.-C.-P. 
<le  SocsA.  Lisbooy  1801,  ln-4. 

31774  Conseils  pour  former  une  bibliotbèque  hLv 
torique  de  1a  Suisse,  par  Haller.  Berne  y 1771, 
pet.  ln-8. 

31775  Bihiiothek  der  Schweizergescbichle,  von 
Guttl.-Ern.  Haller,  fiern,  1785-87,  0 vol.  pet 
in-8.  — Schweizerisebes  inünx  uod  luedailkn- 
cabiiieU  1781-83,  3 vol.  in-8.  flg. 

31776  Joan.-Nic.  de  Vogel,  spedmen  blbliothccs 
germaniçx  austriaœ,  slvc  notUla  scripioriim 
rerum  austriacaruni  quotquot  auctori  innolue- 
nint,  opus  poslhumum,  cum  observai.  Leop. 
Grul^r.  Fiennœ-Austria^  1779-85,  3 vol.  ln-8. 

81777  The  english  iiistorical  library,  glving  a 
short  view  and  cbaracter  of  most  of  our  hlato- 
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rians,  by  tbe  bishop  McoUoq.  London^  17S0 , 
In-roU,  or  1770»  ln-4. 

31778  Calilogue  of  books  reUUng  to  brilish 
topography,  and  saxon  and  norüiern  lilerature, 
bequealhed  (o  ibe  bodlelan  library  in  1799^  by 
Rich.  Gough  (cotnpüed  by  Rev.  B.  Bandinel]. 
Oxford^  181&,  in>0. 

3177g  Catalogue  of  books  reiating  to  the  bistory 
and  topography  of  Knglandt  etc.,  by  R.-('. 
Hoase.  iA>nd.^  i8i5,  in-8. 

31780  Wlll.  Upcott’s  blbllographlcai  account  of 
the  Works  011  the  british  topography.  London^ 
1818,3  vol.  gr.  ln-8.  6g. 

31781  Bibliotheca  canllana,  or  blbllogr.  account 
of  what  bas  been  publlshed  on  the  couniy  of 
Kent;  by  J. -R.  Smith.  1887,  ln*8. 

31781*  Blbiiolbeca  blstorica  sueo-golhica  : Biblio- 
thèque historique  de  la  Suède,  ou  Indication 
des  ouvrages,  soit  imprimés,  soit  roanuscrit.s, 
relatifs  à riilstoire  de  Suède,  avec  des  notices 
crlliques,  par  C.-G.  WarinhoKi,  continuée  par 
le  professeur  Aurivilllus  (eu  suédois).  Stockh. 
et  Vpiah  1782-1817,  i3  part  en  8 vol.  ln-8. 

31782  Notice  chronologique  (Tune  centaine  d’ou- 
vrages pour  la  plupart  historiques  et  géogra- 
phiques, tant  arabes  que  persans  et  turcs.... 
dont  il  serait  8 propos  que  les  personnes  qui 
séjournent  dans  le  Levant  cherchassent,  dans 
rintérét  des  sciences,  b se  procurer  les  origi- 
naux ou  des  copies  ddèles.  SainhPétertbourç  ^ 
iB3A,  ln-0.  (Russe,  arabe  elfranç.) 

31783  Bibllolbèquc  asiatique  et  africaine,  ou 
catalogue  dos  ouvrages  relatifs  8 l'Asie  et  8 
l'Afrique,  qui  ont  paru  depuis  la  découverte 
de  rimprimerie  Jusqu'en  1700:  par  H.Txa^iAcx- 
CoMPAKS.  Paris,  1881,  in-8. 

31783*  Kpitonie  de  !a  biblioiheca  oriental  y occi- 
dental, por  PRVELO.  Uadrid^  17S7,  3 part,  eu 
1 vol.  in-fol. 

31784  Bibllotheca  americana,  or  a chronoioglcal 
account  of  the  most  curious  and  interesting 
books,  etc.  upon  the  subject  of  norlh  and  soulh 
America,  /.oitd.,  178g,  ln-4. 

31785  Biblioiheca  americana,  being  a choice  col- 
Jectioii  of  books  reiating  to  north  and  souih 
America,  and  lhe  Wesi-ludles.  Paris,  i83i  (de 
nouveau  i84o),  in-8. 

31786  Biblioiheca  americana  nova,  or  a catalogue 
of  books.  In  various  langüages,  reiating  to  Ame- 
rica, to  lhe  year  1800,  compiled  by  O.  Hicb. 
iond.,  1832-35,  2 part.  in-8. 

31787  Bibliolhè()ue  américaine,  ou  catalogue  des 
ouvrages  relatifs  8 l'Amérique,  qui  ont  paru 
depuis  sa  découverte  Jusqu’8  l’an  1700,  par  H. 
Ter^vacx.  Porii,  1887,  lu-8. 

81788  Allgemeine  Schriftkunde  der  gesammten 
Wappenwlsseuschaft,  von  G.-E.  deFranckenau. 
Roan,  1030-35,  3 vol.  In-8. 

8178g  Biblioiheca  heraldlca  Magiue  Brilannlx,  by 
Th.  Moole.  Lond.,  1822,  In-8. 

91700  J.-Alb.  Fabricii  bibllographia  antlquaria. 
Uamb..  17C0,  in-4. 

3i7gi  BIMIothèque  glyptographique,  par  de  Murr. 
Dresde,  i8o4,  pet  In-8. 

Siyga  J.-Ghr.  Hirsch,  biblioiheca  numlsmatlca. 
fiorimb.,  i?6o,  In-fol. 

Si7gS  Lipsii  bibllotheca  numaiia.  Upsia,  i8ot, 
ln-8.  — J. -J.  Leltxmann,  Verzeicbolss  sâmmlli- 
cher  Mit  iSoo  bis  Jetxo  ersebieneoen  numlsina- 


Uschen  Werke,  als  FortseUuog  der  Bibllotheca 
numaria  Lipsü.  Weistentee,  i84i«  In-8. 

31794  AntTeissciii  catalogua  auclorum  qui  libro- 
rum  catalogos.  Indices,  bibllothecas,  virorum 
lltteraiorum  vitas,  etc.,  scriplis  consignarunt; 
cum  Pb.  Labbel  biblioiheca  nummaria,  etc. 
Geneuty  i080,  cl. (Supplemenlum),  1705, 2 tom. 
1n-4. 

31795  Table  alphabétique  des  dictionnaires  en 
toutes  sortes  de  langues,  etc.  (par  Durci  de 
NoInvUIe).  Pana,  1758,  a tom.  eu  1 vol.  pet. 
lfi-8. 

81796  BIblIoteca  blbliograflca  anlica  e modema, 
d’ ognl  classe  e d' ogiil  nailone,  raccolla  da 
Fr.  Tonelli.  Guastalla,  1782-8S,  2 vol.  ln-4. 

31797  Répertoire  blbllogr.  universel,  contenant  la 
notice  raisonnée  des  bibliographies  spéciales, 
par  G.  PeiGSOT.  Paris,  Benouard,  1812,  lu-8. 

31798  Bibliographie  paleographlco-diplomatico- 

bibliographique  générale , par  P.  Namur. 

Liège,  i838,  2 vol.  gr.  in-8. 

31799  Bibliographie  des  Journaux  publiés  pendant 
la  révolution,  par  M.  Deschiens.  Paris,  1829, 
1d-8. 

f.  MoBAfraphin  bibUocraphtq««i. 

(Voir  la  B.  S1S40.) 

31800  Leon.  Allatil  de  Simeonum  scriptis  dialriba, 
et  Sioieonis  metapbrastæ  laudatio,  auciore 
Psello.  Paris,,  i664,  ln-4. 

S1801  Notice  bibliographique  sur  Montaigne,  par 
J.-F.  Payen.  Paris,  1887,  ln-8.  porlr. 

31802  Recherches  bibliographiques  sur  le  Télé- 
maque, les  Oraisons  funèbres  de  Bossuet  et  le 
Discours  sur  l’histoire  universelle,  par  M*** 
(l’abbé  Caron),  paria,  iB4o,  ln-8.  — Voir  le 
n*  30023*. 

31803  BIblIoteca  petrarebesea,  formata  dal  prof. 
Ant.  Mabsatid.  Milano,  1826,  ln-4. 

31804  Recherches  hisloriquc.set  littéraires  sur  les 
danses  des  morts  et  sur  l'orlglne  des  caries  à 
Jouer,  par  G.  Peighot.  Dijon,  1826,  ln-8. 

G.  Mélanges  et  extraits  historiques. 

(C«tU  clam  poomlt  fonaar  an«  daa  dlrlaloa»  da  IHiatBlra 
BBlfarMlle  d-daaau,  page  44*.} 

3i8o6  Cl.  ÆuAia  varie  historié. 

S 1807  Nkolai  damasceni  hlstorianim  excerpU. 
Venet.,  i8o4,  ln-8.  (Article  Nicolaus.) 

81808  Pmu>?its  byxanünl  de  septem  muodl  mtra- 
culls  opusculum.  Upsiœ,  1816,  ln-8. 

81809  Valerios  Maxlmus,  de  dicUs  facüsque  me- 
morabilibus. 

81810  Dion,  de  Burgo,  declaratlo  Valerii  Maximi. 
(circa  1475),  In-fol. 

S 1811  El  Valrrio,  de  las  hlslorlas  escolasücas. 
Murria,  1487,  In-fol. 

3i8ii*  SPBCCum  exemplorum.  Daoentria,  i48i, 
In-fol. 

31812  Fdlgosii  de  dlcUs  facüsque  memorablllbus, 
llb.  ]?L  Ifed/o/onf,  iSog,  in^ol. 

8181a*  La  ibolsond’or,  composée  par  Guillaume 
(FnxASTRB).  Paris,  iSiO,  In-fol. 

81812^  Fiore  o Boritè  d*  lulla.  Bolagna,  1490, 
ln-4. 


3iSts*  De  origliM  rerum  Ubetlut.  Femtiù,  1367, 
ln*8.  (Article  Pestkeiigiciis.} 

5i8i3  io.  WoLrii  lecUones  ineiiiorabilet.Iew^^tfp, 
1600,  a vol.  iiHfol. 

3i8iA  i.'J.  Hofmaniii  lexlcon  uulverule.  Lugd.- 
Batator.y  1698,  h vol.  lO'fol. 

31815  SelecUe  e profanla  scriptorlbus  historls 
(edente  J.  Heuzet).  Paris,  ^ seu  180a,  scu 
edeolc  Berard,  Por/a.,  i8o5,  In-ia.— Histoires 
choisies  des  auteurs  profanes,  trad.  par  Ch. 
Simon,  Paris  y i76a-5A,  S vol.  in-is.  Les 
mêmes,  sous  ce  titre  : Histoires  et  maximes 
maraUSy  trad.  (par  Barrett),  PariSy  1781,  ln>ia. 

31816  Dictionnaire  des  faits  et  dits  mémorables. 
PariSy  1768,  a vol.  peu  in-8. 

J1817  Éphém^ldes  politiques,  littéraires  et  rrli- 
0eoMs,  pour  tous  les  jours  de  l'année,  par 
fioél  et  Planche.  Psaris,  180S,  ou  181a,  la  vol. 
I1H6. 

31818  Mémorial  portatif  de  chronologie,  d’histoire 
industrielle,  d’économie  politique,  de  biogra- 
phie, etc.,  par  M.  le  comte  Emmanuel  de  l’Au- 
bespin.  PariSy  i8aa-3o-8i,  a vol.  en  A part. 
IfHia,  avec  0 tableaux. 

31810  Histoires  prodigieuses  extraites  par  P. 
BoAtsTTAU,  etc.  PariSy  i5o8,  6 loin,  eu  3 vol. 
in-16. 

3i8ao  Histoires  tragiques  extraites  de  Baitoel  et 
autres.  PariSy  i58o,  7 vol.  In-i6. 

3i8ai  Choix  d’hisioires  Urées  de  Bandel,  Belle- 
forest  et  autres,  par  Feutry.  PariSy  1779,  2 vol. 
pet.  In-ia. 

3i8aa  L’anthologie,  ou  recueil  de  plusieurs  dis- 
cours notables  tirés  de  divers  auteurs  grecs  et 
latins,  par  P.  Bbeslat.  Péris,  1674,  in-8. 

3i8a3  (Kuvres  morales  et  diversifiées  en  histoires 
pleines  de  beaux  exemples,  par  J.  Des  Caurres* 
Paris,  1575,  in-8.  (Article  BnBSLAY.) 

SiSaft  Gemelies,  ou  pareilles,  recueillies  de  divers 
auteurs,  par  P.  de  SatXT-JirLiBi.  Lyon,  i58A, 
ln-6. 

3i8u3  Trésor  d’histoires  admirables  et  mémo- 
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rablei,  ur  Sim.  Gobiait.  etnite,  itao,  « lom. 
en  a vol.  In-*.  i»»™. 

Si  *06  Les  hlsMres  tngiques,  par  de  Rosser. 

1d31,  iO-8. 

*1*07  Recueil  d’aucuns  cas  mervellleui  adveeus 
?56s"."?n4'“’ 

iraglques  aeddenu  des  hommes  illi». 

Mr  P n“.*.T  E*'?’"”*'*  »l|HMlées  de  l’univers, 
par  P.  Boltel.  PariSy  1616,  peL  lo-ia.  ^ 

“JîSsSîf*!”  P- 

*778-88,  A vol.  Id-8.  flg.  ’ 

P'"’  Illustres  favoris  anrieiis 
et  moderne»  ( par  P.  Dupuy).  Lerde,  i«5,,  In-n, 

al!  .a  Insigues,  par  de  Rocotas. 

^ffuierdaM,  i683,  In-ia. 

«na^stre  de  plusieurs  princes 
In  seigneurs,  par  de  Rocoles.  Leyde,  1 684, 

’ ' «'  Inventaire  des  larrons, 

Siîîs  I >709,^  vol.  in-s. 

* pllr.''  2 l^nrons,  par  D.  G»»cii. 

Paru,  i6îi,  pet  in.*. 

l>l»iory  of  lhe  movt  famous 
nighwayroen,  etc.  I^ndon^  1734,  lij-fol. 

3i836  Analectes  historiques,  ou  documents  iné- 
dits  pour  ^rvlràrhislolredcs  ùlts,  dc.s  mœurs 
! Rxft  I*  Pa*“  M.  ic  D' Le  Glay.  LilUy 

1^8,  in-8.  de  268  pp. 

*'mnrlün.'i“*  ''«“■'I"'  “''Ima;  volunUtes 

lorlcml^um  llliislr.  descrlpla  a Jac.  de  Ricaa- 

from  I»elng  illustnUons 

«"nlen»  et  modernes, 
laruïïi^*’  Importance,  leur  sln^ 

‘ '**“^">rle,  avec  des  déUils  hldo- 
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3i83o  ViRCiHni  spéculum  quadruplex.  Argent,  y 
1478, 10  vol.  in-h>l. 

Si84o  H tesoro  dl  Fr.  Bauimro  Latini.  IWvfafo, 
ié7â,  In-foL 

3i8Ai  Tractatus  de  proprietatlbus rerum  a Bartb. 
de  GtANmiA.  i4So,  In-fol. 

31842  Le  Taésoa  des  bumaios.  Porfj,  lASa, 
In-fol.  goth. 

3i8Aa*  Maib.  FaïuifAToa  de  Wycnna,  liber  luora- 
lilatum  elegantisslmus.  AugustXy  i477,  in-fol. 

31843  Libro  llamado  vision  deleytable  de  U phi- 
losophia  y de  las  artes  liberales,  etc.  por  Alf.  de 
LATOBBE.5cvi7/a,  i5q6, in-fol. — Voir  le n*344o. 

3i8A4  Bref  sommaire  des  sept  vertus,  sept  arts 
libéraux,  etc.,  par  GulM.  Telhi.  Fcria,  i533, 
gr.  In-8. 

31845  Miroir  universel  des  arts  et  sdeoces,  par 
FtOBAVAnn.  PariSy  i586,  in-8. 

3 1 846  Tableaux  accomplis  de  tous  les  arts  Ubé> 


!n"fôl’  *>  SavtoMT.  Paru,  i«t9, 

St*47  1^  science  de  l'hotnnte  de  cour,  d'énée  et 
de^,  coniraencéc  par  de  Chevignl , conü- 
L ni)ers,  et  augmentée  par  Pierre 

"“r.  Og  ® “*”■  ’*  *“'• 

*‘lWrn“«  "î"  le  langage, 

tîlSfln-’fôl.''  ""  '* 

«lenunco  curloso,  da 

Jt»5a  Blblloih^uedes^tes  et  des  amateurs, 
par  ;.-A.de  Pititv.  Paria,  1766,  3 vol.  in-t.fig. 
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SiS53  E2iCY04>PtNB  métliodique.  Parié  ^ 1783* 
i85o^  10a  livraisons  in-S. 

Si854  Esprit  de  rEneyclopédIe  (par  Olivier). 
Paris^  1798,  i3  vol.  y compris  1 vol.  de 
supplément. 

3l855  Esprit  de  l’Encydopédie,  recueil  publié  par 
M.  Heniieqiiln.  Paris,  iSas-jS,  i5.  vol.  ln-6. 

3i8^  Eiwydopédic  moderne,  par  Coihtin.  porij, 
]823>32,  26  vol.  in-^.->  Encyclopédie  moderne, 
2*  édition,  augmentée  d'un  supplément,  Paris, 
i8Ao*â8,  2Q  >ol.  in-8. 

31837  Encyclopédie  nouvelle:  dictionnaire  philo* 
sophique,  scIcnliOque,  littéraire  et  Industriel..., 
publié  sous  la  direction  de  MM.  P.  Leroux  et 
i.  Reynaud.  Paris,  Gosselin,  1839  et  ann.  sulv., 
gr.  it\-à.  (Il  y aura  au  moins  8 vol.) 

3l857*  Encyclopédie  du  19*  siècle.  Paris,  iSSMû, 
gr.  in-8.  (Il  y aura  23  vol.  ou  3o  paru) 

31838  Cyclopædia,  by  Cmavbers.  London,  1778, 
à vol.  in-fol. 

81839  The  new  cncyclopædla,  by  Rees.  London, 
i8itp2i,  45  vol.  in-4. 

3i86oEncYCLOf>Æi>jA  britannica.  Edinburgh,  i^io, 
ào  tom.  en  20  vol.  ln-4. 

S1861  Encyclopadu  tondlncnsls.  London,  1797, 
18  vol.  gr.  lo*4. 

31862  Tbcenglish  ENCTCLorfou.  London,  1801, 
20  tom.  en  10  vol.  in*4. 

Si8G3  WHI.  NfcnoLson’s  britlsh  eocydopedia. 
London,  1809,  6 vol.  In*8. 

3iH66  Edinburgh  Encvclopæoia.  1809,  tB  vo). 
in-4. 

3i864*  Pantologla,  by  J.  Mason  Good,  Olinlbus 


GtKfioaTf  etc.  London,  s8iS  (or  i6iê),  is  voL 
)n*& 

8iS65  AUgemelne  BncTCtoriiDR  derWlateosbaRen 
QDd  Ktinste  in  alphabetlscher  Folge...,  heramg. 
von  J.<S.  Ersch  und  J.Gruber.  ln-4.  (Voir  à U 
p.  178  de  notre  tome  IL) 

3i800  Encyclopédie  des  gens  du  monde,  réper- 
toire universel  des  sciràces,  des  lettres  et  des 
arts,  avec  des  notices  sur  les  principal^  fa- 
milles et  les  personnages  célèbres,  par  une 
Société  de  savants....  Paris,  Treuitel  et  fPûrtz, 
1832  et  ann.  suiv.,  ln-8.  (Il  y aura  de  i5  à 18 
voL  en  2 part,  chacun.) 

31887  CoNviBunoH-Lixicoii.  Uipzig,  1827-80, 
12  vol.  ln-8. 

81888  Dictionnaire  de  la  conversatioR.  Paris, 
i83i-5o,  32  voL  ln-8. 

81889  Haüji  Khalfae  lexicoo  encyclopcdicum  et 
bibllographlcum , edidit , latine  verlit  et  com- 
mentario  lodlclbusque  InstniiU  Fluegel.  Lfpé., 
1833-50,  2 vol  in-4.  78  fr. 

81870  Mélanges  tirés  d*une  grande  bibliothèque. 
Paris,  1779,  70  tom.  en  89  vol.  ln-8. 

31871  finuoratooi  universelle  des  dames.  Paris, 
1785,  i58  vol.  Id-12. 


31872  Histoire  critique  des  Journaux,  par  G.  (Fr. 

D.  Camusat).  Amsterdam,  17S4,  2 vol.  In-i2.~ 

Voir  les  D«*  29200  et  31799. 

(ItoM  iTlont  en  !•  detwia  de  ^M«r  iei  Im  JoarDioi  UtU* 
r»Irea,  icleDUaque*  et  eotm,  qui  tnlteot  de  dlffèreatet 
mtUèrei  ; meU,  poar  ne  pei  Ikire  on  dogble  emploi,  noae 
BOQ»  eoateateroM  de  resroyer  à la  Boüea  dea  iaaraaiu  mi  ae 
treava  à U Sa  da  ootra  4*  volsma.) 


Fin  os  LA  TABLE  MÉTHODIQUE. 
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Dont  les  ouvrages,  placés  dans  la  Table  méthodique  qui  précède,  ne 
se  trouvent  pas  dans  notre  Dictionnaire  bibliographique;  ou  y a 
joint  les  ouvrages  sans  noms  d’auteurs. 


A.BiiieA  (P.).  Los  re;es  de  Aragon,  nSiTS. 

Abâuzit  (^rm.  d’J.  OEurres,  igio4. 

Abbadle  (J.).  Vérité  de  ta  religion,  17SÔ. 

Abba»  uràpergcns.  Chroiiicon,  21287. 

Abbailus  Vipera,  5852. 

Abbatiulis  (G.-A).  Le  Muse  itapollUnc,  iSoSA* 

Abbon.  Siège  de  Paris,  13825. 

Abdalla  Dahabius  (Abu).  Liber  classium,  2255*. 

Abüiillab  Muhammed  beo  Sald,  gennanl  Bussirl, 
i5g6i. 

Abel  (S.-U.).  Œuvres  de  malbématiques,  7840*. 

Abelious  {J.‘Ph.).  Theacrum  europæum,  28078. 

Abella  (Van.).  Nolicla,  Sono. 

Abelly  (£..).  Couronne  de  Tannée  chrétienne,  1700. 
— Vie  de  S.  Vincent  de  Paul,  21924. 

Abercrombie  (./.  ).  Inquirlcs,3583. — Moral  feellngs, 
3772.—  Kncèphalc,  7290. 

Abercromhy  (P  ).  Martial  atchlevement,  27416. 

Ablancourt  (Frémont  d ).  Se«  mémoires,  203i3. 

Abot  de  Bazlnghen.  Traité  des  monnoies,  Ai35. — 
Bouiogne^ur-Mer,  24256. 

Abou>ei-Cassim.  Voyage,  30589. 

Aboiil  Felh  Rokcu,  etc.  Décisions  musulmanes, 
3i29d.  , 

Abraham.  Miroir  de  la  vérité,  325ii. 

Abrahamsen,  Nyerup , etc.  Chanls  populaires  da> 
Dois,  15673. 

Abramus  (Bert.).  Florenlla  synodus,  778. 

Abraniès  (H«*  Junot,  duchesse  d*}.  Mémoires, 
23995. 

Abrégé  chrondogiqiie  de  Thistoire  ecclésiastique, 
31374.  — de  l'histoire  des  Juifs,  32735.  — de 
l'histoire  romaine,  22921.  — de  Thistoire  des 
empereurs,  22956. — de  Hilst.  des  grands  (lefs, 
33370.  — de  Tlii.stoire  de  Lorraine,  2Û883*.  — 
de  Thistoire  de  Neuchâtel,  25942. — de  Thistoire 
d'Espagne,  2.>993.  — de  Ttii-^toire  du  Nord, 
27553.  — de  l’histoire  ottomane,  37888. 

Abrégé  de  Thistoire  des  voyages  faits  en  Europe, 
20046. 

Abrégé  historique  des  comtes  de  Roiiergue,  26716. 

Abrégé  de  Thistoire  d**s  insectes,  DoSg. 

Abreu  {Jo.-Ant.  de).  Tratadosde  pas,  2384. 

Ahschatx  {Hans  Asm.  von).  Pocti»che  Ucbersel* 
lUDg,  15528. 


Abulgasi  Bayadur-Cban.  Hist.  des  Taiars,  28255. 
Academia  mogunllnaH>rfordlensis,  3o338. 
Academta  theodoro-palalina,  3o336. 

Académie  celtique,  23204. 

Académie  de  Bavière,  3o337. 

Académie  de  Bohême,  3oS3i. 

Académie  de  Dijon,  3o302. 

Académie  de  Marseille,  30309. 

Académie  de  Metz,  3o3i3. 

Académie  de  Nancy,  3o3t3*. 

Académie  de  Rouen,  3o3oi. 

Académie  de  Toulouse,  30807. 

Académie  des  Jeux,  10478. 

Académie  françoise.  Observations,  ioq63.  — Re- 
marques, 10967.  — Harangues,  30288.  — Re- 
cueil de  pièces,  80289.  — Recueil  de  discours, 
80290*. 

Academy  of  Boston,  So367*. 

Acajou.  — Voyez  Duclos. 

Accademia  délia  Crusca,  30322. 

Accademia  di  Padova,  So3i8. 

Accademia  di  Siena,  3o3a6. 

Accolius  {Bened,).  Bellum  contra  barbares,  23046. 
Accorambonus  (èVf.).  Mens  Arislotells,  3382. 
Accurens  (7.).  Gramm.  syriaca,  11559. 

Acciiraius  {Mar.).  Diatribae,  1S168. 

Achael  que  supersunt,  16073. 

Achaintre  (.V.-L.).  Maison  de  Bourbon,  26018. 
Achard.  Cours  de  bibliographie,  3ii25.  — Voyez 
Dictionnaire  de  la  Provence. 

Acharius(Er.)  Lichenovraphla  siiecica,  539S. 
Achleveil  {Cnnr.  ah).  Chronicon,  i3oii. 
Ackcrman.  Histoire  de  Madagascar,  28456. 
Aclroforado  ( Fr.  ).  Découverte  de  51adère,  20925. 
Acnnee  (J.).  Ruses  de  Satan,  1986. 

Acta  heiteiica,  30329. 

Acta  litler.  Sodeialis  rheno-traJecUnz,  3o84i. 
Adagios  portuguezes,  18498*. 

Adair  {J.).  American  Indians,  38584. 

Adam.  Histoire  d’Espagne,  25997. 

•Adam  {Alex.).  Roman  antiquiües,  29171. 

Adam  (V.  ).  Manière  d’apprendre  une  langue, 1096 1 . 
Adam  (F.).  Musée  du  chasseur,  10396. 

Adaml  {À.).  Storia  di  Volseoo,  29677. 

Adams  {J.  Qulncey)^.  Lettres  sur  la  ^lésle,  toagS. 


Digilized  by  CoogLe 


i 


702  TABLE 


Adams  fj.}.  DéfcnM,  9A07. 

Adaais  (A.)*  Voyages,  aoWi. 

Adamson  (/.)•  The  llfe  of  L.  Canoeos,  SotSS. 

Adamus  bremensis.  Htsioiia  ecdes.,  aUço**. 

Adamua  {MeUh.).  VUae  iheologorum,  elc.  50790. 

Adanaon  (Mick,).  Familles  des  plantes,  48^. — 
Coquillages  du  Sénégal,  0i49. 

Addlson  (/o«. ).  Religloa  chrétienne,  1798.  — 
Dramaüc  worka,  16897.  — .Addlsonlana,  1 8553. 

Adelio  (5.).  Vie  de  sainte  Opportune,  99233. 

Adelon  {If, -P.),  Phydologie,  6858. 

Adelung  Deutsche  Sprachlehre,  11939.  ~ 

Aeiteste  Geschlchte  d.  Deutschen,  96386. 

Adelung  (F.).  Die  ThQreo,  ioo3i.  — Altdeutsche 
Gedichie,  i58a7^8. 

Ademollo  (^4.).  GM  spetiacoll  dl  Ronia,  99915. 

Adhémar  {J,),  Géométrie  descriptive,  7988.  — > 
Perspective,  8889.  — Coupe  des  pierres,  9881. 

Adlmarl  iPüffX  Sito  rlmlnese,  95658.* 

Adimaii  {u^,S.  Satire,  18939. 

Adler  (y.*G.-CAr.).  Bibllotheca  biblica,  81691. 

Adlcrfeld  (G.).  Histoire  militaire  de  Charies  XII, 
97688. 

Administration  du  marquis  de  Pombal,  96816. 

Adolphiis  (/.*P.).  Medulla  oratorla,  19056. 

Adonis  niarlyrologtum,  990S1. 

A<^*  {y,).  Notice  sur  les  KIzévIrs,  3i95S. 

Ælnontus  monaebus.  Vlu  S.  Canutl,  97O0S. 

Æmlilaiius  {J.).  De  rumlnantlbus,  5686. 

Æncas  Sylvius.  Uistorla  Fridericl  lit,  968S8. *— 
HIstorU  Gothorum,  976S5. 

Æplnus  {Ft.-Mar.-rlr,>lUod.),  Electrlcllâs,  83o6. 

Acrcllus  Nouvelle  Suède,  90996. 

Alllllto  {Eust.  d’).  ScrUtori  dcl  regoo  dl  Napoll, 
30688. 

Affb  (/rcn.).  Dlilonarlo,  i889i.— Sloria  dl  Parma, 
9585a  ~ Istoria  di  Guastalla,  95358.  — Vita 
dl  P.-L.  Farnesc,  95357.  — Dclle  aecche,  958i9. 
— Vlu  dl  Fr.  Mazzola,  3io55.  — Tlpografia 
parmensc,  31965. 

Agasslz  {L.).  Sur  les  mollusques,  6199.  ~ Ecbloo* 
dermes,  6190*91. 

Agazzinl  (Mich.).  Sconvenevollem,  8o56. 

Agmet-Ben-Abdala.  Aguas  médicinales,  8679. 

Agnesi  (JT.*G.).  Institualonl  analitlcbe,  7920. 

Agobardus  (5.).  Opéra,  1099. 

Agostino  de  Sanu  Maria  {Pr,).  Santuaiio  ma* 
riano,  9985o. 

Agrell  (Olof).  Voyage  8 Maroc,  90888. 

Agrellius  (G.-Jf.).  Supplémenta,  ii369. 

Agricola  (J.),  SnrlckwOrter,  i85oa 

Agricola  (/pu.).  Uistorla  provlnda  Soc.  Jesu 
Germanie  su^tioiis,  91888. 

Agricole  ( Magne).  — Voye»  HelUe. 

Agricultural  survevs,  97069. 

Aguerros  (Gonr.de).  Descriprion  deChlIoe,  98696*. 

Aguiia  (G.V.‘g.*l/.).  Règne  de  Gustave  111, 97688. 

Aguiiera(£M.).  I^vincla  sicula  Soc.  Jesu,  21882. 

Aguirre  (/).  de).  Topogra6a  de  Araqjucz,  96188. 

Agus.  Principes  de  musique,  10179. 

Ahrens  {fl.-L,),  Grccc  lingue  dialectl,  10678. 

Alür-mérooire  d*arililerie,  8689. 

Aignan  (Et.).  ExtraiU,  98899. 

Algrefcullle  (C-’A.  à*).  Hist.  de  Montpellier,  98769. 

Aigueperse  (P.-G.).  Blographied*Aurergne,  3o885. 

Alkln  (Luqf),  Queen  Elisabeth,  96981. — James I. 
96981.  * 

Aikln  (/.).  Règne  de  Georges  III,  97097.  — Life 
of  J.  Selden,  8090a 


Aimoinlus.  de  gestls  Fraocorum,  9398i. 

Alnslle  (y.).  Idaieria  lodlca,  7386. 

AlosworUi  (fV.’F.).  Researches  In  Assyrla,  905i8. 

— * Travels,  9o5i8*. 

Alros  de  Aievedo.  — Voyei  Tarares. 

Aissé  (H"«).  Lettres,  18887. 

AU  ancien  et  moderne,  98803. 

Akerblad.  Lettres,  99108.  — luKripL  PbcenlcUe, 
999S5. 

Alauus  (.¥fc.L  Santoni,  98695. 

Alber  (/.^iV.).;interpreiallo  S.  Scripturc,  801. — 
Insütutiones  bermencuiicæ,  535. 

Albergato  (Fr.  e AU.).  Novelle,  17889. 

Albericus  monaebus.  Trium  Fontlum  ebronicon, 
91973. 

Albers  (J.~A.).  Croup,  7699. 
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IMPRIMÉS  EN  PETITS  FORMATS  PAR  LES  ELSEVIER  {*). 


L y a déji  bien  long^temps  que 
lesédlUonsdes  EIsevier  tiennent 
un  rang  distingué  dans  les  cabi» 
nets  des  curieux,  et  forment  une 
collection  à part;  maison  s'étalt 
d’abord  borné  k recueillir  celles 
de  ces  éditions,  en  petit  format, 
qui  se  font  remarquer  à la  fols 
par  le  mérite  du  contenu  et  par  l’étégance  de  la 
typographie  : Toilii  pourquoi  De  Bure  n’a  admis 
dans  sa  Bibliographie  qu’un  très  petit  nombre  de 
ces  sortes  de  livres.  Ce  bibliographe  s'est  peut*étre 
trop  circonscrit  dans  le  chou  qu’il  a fait,  mais  du 
moins  sa  liste  ne  renferme-t-elle  aucun  livre  qu'un 
homme  de  goût  ne  puisse  avouer.  Après  lui  les 
bibliophiles  ont  cru  pouvoir  ajouter  aux  ouvrages 
indiqués  dans  la  Bibliographie  plusieurs  autres 
livres  qui  méritent  k Juste  titre  d’y  être  réunis;  et 
comme  le  tout  ensemble  ne  formait  encore  qu’uno 


(*)  Dn  mberrbM  r^eni»»  »or  la  famills  d»i  P.herier  oa 
OQt  coeatalr  d'una  naolere  po*itl<ra  fiie,  depuU  ts80 
juaqaVo  ilil,  <|(ilnx«  taeubre*  dr  cett*  Ulastre  fannile  nat 
exerça  pd  Hollande,  loil  le  commerce  de  la  librairie  aeala* 
iDanl,  lolt  U profetftioo  d’impHoear  jointe  à celle  de  libraire. 
Voici  dant  quel  ordre  II  coavirnl  de  fea  raoaer  : 

I.  Louis  1,  libraire  4 Leyde,  et  aussi  b La  Haye,  a publié,  rtèa 
l*aniiec  tsm  : lirntii  <f¥<rttionutHy  ilre  eturafia- 

Mwm  ae  rvrponMhnttm,  fiSri  dwa,  ridetiref  tertiut- 

In  Academia  Locduoriiii,  ■aLXxsiii,  iu-a.;  TelDcne  de  ISt>  pp., 
lion  compris  un  dernier  t.  séparé,  qui  contient  l'errata,  ei  au 
bas  cette  souscription  : ^'eiseuRf  CugdMni  Balanonm  apud 
fMiUmietm  fHfuihtim  t rtgione  tckolœ  Ce  liTre,  ainsi 
qoa  le  prouve  la  «laie  ci-dessus,  a précéda  de  neuf  années 
rJ?itfropiM«  de  tsn,  reftarde  jusqu'ici  comme  le  premier  ou 
Spare  le  nom  d'RiscvIer.  Louis  I parait  avoir  cesse  son  com- 
merce en  1«n. 

t.  Louis  II,  Sis  de  l.onis  I,  a exercé  la  librairie  b l.eyde,  et 
également  a I^Have,  de  te07  A 16t1.  C'est  à lui  qu'oo  attri- 
bue les  livres  publies  A cette  époque-IA,  avec  l'adresse  de 
Louis  lÙMTier. 


collection  trop  peu  étendue  pourfotimlrlong«(ei9ps 
un  aliment  k leur  ardeur  pour  les  recherches,  ils 
ont  Insensiblement  réuni  i tous  les  petits  volumes 
qui  portent  le  nom  d’ElsevIer,  nombre  d'édl- 
Üons  qui  n’ont  point  ce  nom  célèbre,  mais  qui 
paraissent  pourtant  être  sorties  des  presses  de 
ces  imprimeurs  hollandais.  Enfin,  d’autres  per- 
sonnes, plus  faciles  encore,  ont  voulu  recon- 
iialire  les  Elsevier  dans  toutes  les  petites  éditions 
imprimées  dans  les  Pays-Bas,  de  i06o  à t68i  ; en 
sorte  que,  dans  leur  système,  tout  petit  In-ia  avec 
le  nom  de  Foppens,  de  Migeot,  de  Friex  (trois 
nbraircs  et  imprimeurs  de  Bruxelles),  avec  celui 
de  Wolfgang,  de  Jacques  Le  Jeune,  de  Samblx, 
de  MIchiels  et  de  plusieurs  autres  libraires  véri- 
tables ou  supposés,  tout  livre  présentant  quelques 
fleurons  analogues  k ceux  qu'ont  employés  les 
Elsevier,  ou  dont  le  titre  porte  la  sphère,  appar- 
tiendrait indubiiableoicnl  k la  collection  cisevi. 


s.  Haliblra  ou  Mxubys  «otir  flii  de  LonU  I,  libriln  ; il  m( 
cenuu  ptr  deux  ouvrage*  de  Sievin.  imprimé*  A Leydemen 
ISIS,  el  où  ton  Bom  *e  trouve  luivl  de  celui  de  Bonévetilnro 
Eltevier,  *oo  8J*.  Je  croie  qu'il  euil  •Implcment  tlbraire, 
comme  *e»  frère*. 

4.  Oille*  {Æfibliut),  autre  SU  de  Loui*  I,  el  eguleaMOt 
libraire.  Son  nom  parait  lur  le  titre  de*  NavinUona  de  Uni- 
ebot,  CB  latin.  Impr.  A Ij  Haye,  en  I.V»,  la-foL 

5.  Joo*t  ou  Ju*te,  autre  SU  de  L«>uis  I,  a exercé  la  librairie  b 
Ulracbt,  au  moiiu  de  luos  A laov  ; mat*  on  ne  conaoli  pe»  de 
nvre*  qui  portent  rofi  nom. 

6.  l*aac.  Si*  de  Maiibleu,  a imprimé  A l.eyde,  de  1817  A I8M. 

7.  Bonavenlure.  apré*  avoir  ete  momenlanémcnt  atMMié  i» 
aoQ  père  (en  teiR},  exerça  aeoi  jiiaqu'en  tflSO,  époque  A ioqoellc 
U *'M*ociu  A Abraham . »on  frère  (d'aatre*  dl«ent  *on  oncie) . 
Comme  plurienra  de*  livre*  qu'il  a publie*  avant  *oo  aaiocia- 
tion  ont  eertalnement  été  imprime*  nar  liuae,  *on  fréro,  ji- 
ne  *ui*  pai  certain  qu’il  ait  poisédé  lui-roéme  une  Imprimerie. 

S.  Abraham,  a**ocié  A aou  fVere  Sonaventure  pour  l'exploi- 
tation de  l'Imprimerie  et  de  b Ubreiri*  fondée*  par  eu,  m 
Léfde,  on  ispii,  et  qu'il*  ont  géree*  avec  Uni  de  inceè*  jaiqu'« 
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rieime.  Parce  moyen  une  suüe,  qui  oriKtoaire- 
ment  n’avaU  pas  80  vol.,  a été  portée  à i&oo  et 
plus,  lesquels,  on  peut  bien  le  croire,  sont 
fort  loin  (l’avoir  un  égal  mérite.  Sans  présenter 
Ici  une  liste  & beaucoup  près  aussi  nombreuse, 
J’al  cru  devoir  étendre  considéraMemeut  celle 
qui  fait  partie  de  la  seconde  édition  de  mm» 
Manuel.  Je  commence  toujours  par  les  éditions 
en  petit  format,  qui  portent  le  nom  d'RIscvIer; 
mais  cctle  lartle  de  mon  travail  est  auguiriitée 
do  toutes  celles  des  éditions  qui  y manquaient,  et 
que  Je  suis  parvenu  é me  procurer,  ou  sur  les- 
quelles  J'al  pu  avoir  des  renseignements  exscK 
J’ai  donné  une  description  détaillée  du  matériel 
des  volumes  les  plus  rccberrhés  et  les  plus  rares; 
ce  qui  servira  autant  pour  collationner  les  exem- 
plaires qu’on  aura  entre  les  mains,  que  pour  faire 
distinguer  les  volumes  précieux  de  ceux  qui  ne 
le  sont  (vas.  I.a  classe  des  éditions  sans  le  nom 
d'KIsevier  renferme,  avec  une  grande  partie  des 
livres  de  ce  genre  que  J’ai  été  é portée  d’examiner, 
et  ob  J'ai  reconuu  l’impression  elsevirlenne,  plu- 
sieurs ouvrages  qui  n'appartiennciit  certainement 
pas  aux  mêmes  presses,  mais  qui,  vu  leur  mérite 
et  leur  belle  exécution,  peuvent  très  bien  figurer 
dans  une  colltxriion  faite  avec  goût.  Mon  travail 
sur  tous  ces  objets  ntérite,  je  crois,  quelque 
confiance,  car.  dans  la  longue  liste  <(ul  va  suivre. 
Il  ne  se  trouve  peut-être  pas  ao  volumes  qui  ne 
m’aient  passé  sous  les  yeux,  au  moins  une  fois. 

Je  ne  répéterai  pas  les  détails  que  j'ai  déjS  don- 
nés dans  mes  premiers  vnliimcs  en  (variant  de  plu- 
sieurs éditions  qui  foui  aussi  partie  de  la  présente 
notice  ; mais  Je  profiterai  de  l’occasion  pour 
rectifier  et  pour  étendre  (pjclqiiea  unes  de  ces 
mêmes  notes  : c’est  pourquoi  J'engage  les  per- 
sonnes qui  se  serviront  de  mon  ouvrage,  (voiir 
ce  qui  regarde  ks  (vetltes  éditions  des  EIsevier, 
i consulter  celte  notice  avtmt  de  chercher  dans 
le  Dictionnaire  l'objet  sur  lequel  elles  veulent 
avoir  des  renseignenvenU;  Je  les  engage  aussi  é 
ne  pas  oublier  que  les  exemplaires  de  ces  sortes 
de  livres  n'ont  la  valeur  fixée  dana  ce  Manuel, 
qu'autani  qu'ils  sont  sans  taches,  sans  nnt(« 
manuscrites,  et  que  les  marges,  surtout,  en  ont 
été  |>cu  rognées;  car  autrement  IJs  rentrent  dans 
la  classe  des  livres  ordinaires.  Ainsi,  pour  citer 
un  exemple,  r//ordre  de  Jean  Bond,  de  ifi7fi, 
se  paie  de  86  é f)8  fr.,  quaud  II  est  très  beau,  et  U 
en  a été  vendu  un  exemplaire  broché  Jusqu’à  900  fr. 
chex  .M.  Firmiii  Didot  ; cependant  des  exemplaires 


l’innée  KUvt,  <t»n»  le  coartnt  de  l•■lleUe  lU  mnanireut  l'on  t( 
l’autre.  Ce  «ont  turtoul  cet  deui  freres  quUptr  leurs  idmi- 
nblet  éditions  des  rlts^iques  Ulins  et  de  qiielcnies  jolis  vo- 
lumes froocait  en  fieUt  formai,  ont  donne  au  nom  d'ElseTler 
cette  Illustration  qal  s'esi  conservée  jasqu'à  nos  Joors. 

9.  Jacob,  qiiatrierae  Alt  de  Mallhien,  a nubile  h La  Haye,  et 
comme  libraire,  las  tables  des  bUius  d’Albert  Girard,  sous  la 
date  de  et  anssi  sous  calU  de  iai9.  (Je  oe  connais  bien 
que  cette  demlere  édition.) 

<0.  Jean,  fils  d’Abrabam,  imprima  à l.efde.  en  société  avec 
Daniel,  en  I65S,  IrtSV  et  («si,  et  seul,  de  h uwi.  Apres  sa 
mort,  arrivée  eu  celle  dernière  annee,  son  éubUMamenl  a été 
eentinne  jusqu'en  lUBt , sous  le  nom  de  la  veuve  et  des  héritiers 
do  Jean  EIsevier.  Cette  veuve,  nunraee  Cva  Alpben,  • survécu 
jusqu’au  I9  mars  tfxn. 

it.  louis  III.  Sis  d'Iwac.  Imprima  seul  à Amsterdam,  de 
ISAOb  lubV.  et  depuis  celle  eptxiue  jusqu’en  jolMet  i60S(date 
de  sa  mort),  en  société  avec  Daniel. 

it.  Daniel,  su  de  Bnnavetiture.  Il  imprime  b Le^de,  en  te- 
cléle  avec  Jean,  de  IMS  b tSM,  pois  b Amsterdam,  en  société 
avee  l.ools,  de  ihu  s ISM,  rnAn  vetil,  depuis  cette  épegtM 


inférieurs  se  donntmi  ordinairement  pour  is  ou 
18  fr.,elquelquerois  pour  moins  encore,  lorsqu'ils 
sont  extraordinairement  rognés  ou  très  défec- 
tueux. 

Pour  se  faire  une  idée  Juste  de  ce  qu’il  faut 
entendre  Ici  par  de  belles  marges,  Il  est  essen- 
tiel de  savoir  que,  dans  leurs  éditions  pet.  in-12, 
imprimées  jusqu’en  16S9  d peu  près,  les  EIsevier 
de  Leyde  ont  fait  usage  d’un  papier  un  peu  plus 
petit  que  celui  qu’ils  ont  employé  plus  tard.  Kn 
sorte  que,  par  exemple,  le  Quinte-Curce  de  i653, 
le  Sallusic  et  le  Tlie-Uve  de  i6S4,  le  Pline,  le 
César  et  le  Tércnce  de  i633,  le  Virgile  de  i630,  le 
Florus  de  ifiSB,  et  le  Velleitis  Palerculits  de  iGdg, 
n’ont  jamais  plusde  4 pouces  loai  1 lign.de  hauteur 
(ancien  pied  de  roi),  tandis  que  les  éditions  don- 
nées par  les  mêmes  imprimeurs  depuis  i63g,  h 
commencer  par  le  Sén^ue,  ont  de  3 pouces  à 
S |)ouces  1 ligne,  quand  les  marges  en  sout  en- 
tières. C’est  aussi  cette  dernière  mesure  que  pré- 
sentent les  petits  in-13  dos  F.lscvier  d'Amsterdam. 
Ainsi , a quelques  exceptions  près,  on  peut  don- 
ner comme  règle  générale  à pouces  q lignes  a 
a pouces  11  lignes,  pour  les  éditions  antérieures 
au  Sénèque,  de  1639-40,  et  4 pouces  11  lignes  à 
5 pouces  1 ligne  pour  les  autres.  Les  exception.s 
portent  particulièrement  sur  l'Horace  et  l’Ovide 
de  1639,  qui  sont  de  format  in-16;  ensuite  sur  les 
volumes  qui,  comme  le  Montaigne  de  Foppens,  le 
Boccace  de  i663  ou  le  Tlie-LIve  de  1678,  sont 
beaucoup  plus  grands  que  1rs  autres , et  enfin 
sur  les  éditions  lu-34i  qui  sont  beaucoup  plus 
(letllca. 

Indépendamment  de  leurs  éditions  en  petit  for- 
mat, les  seules  dont  les  curieux  réunl^nt  la 
collection,  les  EIsevier,  et  notaniment  la  mai- 
son de  Bonaventureel  Abraham,  a Leyde,  et  celle 
de  I..ouis  et  Daniel,  a Amsterdam,  ont  imprimé 
un  assez  grand  nombre  de  volumes  dans  les  for- 
mats in-8.,  ln-4.  et  In-fol.,  qui  non  seulement  ne 
le  cèdent  en  rien  a ceux  que  nous  allons  décrire, 
mais  encore  ont  une  importance  typographique 
peut-êtVe  plus  réelle,  a cause  de  la  variété  de  carac- 
tères qu’ils  présentent.  On  conçoit,  d'après  cela, 
()u'un  catalogue  raisonné  et  complet  des  produc- 
tions sorties  des  presses  elscvlrlennes,  serait  une 
cho.se  Intéressante  s'il  était  bien  fait.  Le  P.  Adry, 
ancien  bibliothécaire  de  l’Oratoire,  l’avait  entre- 
pris, et  même  son  travail,  qui  devait  former  trois 
volumes  iu-8.,  était  fort  avancé  au  moment  de 
sa  mort.  Toutefois  le  manuscrit  qu'a  laissé  ce 


Jniqa'b  ib  mort,  irrivèe  l«  IS  teptembre  ISM;  m rvuvf,  qm 
a continue  memenlancoient  le  cemnerce,  n'a  annrecu  qne  de 
quelquei  mois  b «on  mari. 

IX.  Pierre,  arrlere-petit-SU  de  Matthieu,  par  Pierre  et  Ar> 
nont,  a everce  b i;trerht,  de  IWW  à leva,  penl-ètre  meme  Jai- 
qu’en  tSW.  Quant  an  Fterrp  EIsevier,  nomme  «nr  le  litre  des 
Nefaneee  A»ror<qweade  P.  C.  (PnnI  Colomlei),  L'trpckt,  ISva. 
pet.  iivtt,  M.  Adry  peovall  <]vie  ee  devait  Stre  un  dis  du 
précédent. 

(4.  Abraham  II,  flis  de  Jean,  qoi  probablement  irait  dèjb  été 
l'iuATie  de  U mère  (voyet  rartlrle  (O),  a eierce  auui  «on 
propre  nom,  et  avec  le  Utre  de  lypompbe  de  l’Academie  de 
Leyde,  depnia  uni.  On  ne  connaît  de  lui  que  det  ihétev  et  dei 
disaertatloni  acadcrolquea. 

ts.  Abraham  III.  Ce  qui  nooi  détermine  b nommer  Ici  nn 
Abrabam  Ht,  dont  n'ont  parie  aocuo  des  bioaraMea  de» 
Elvevier,  c‘e»l  te  titre  du  Parn<if<«e  galarua,  de  P,  Hemaon, 
imprime  en  taM;  lequel  titre  porte  : luçdmnt  Bataeonimy 
fmpeiMM  ridam  Àbrik.  Elttrtrii,  ÀcaàtmUt  tj/pogr-  Naoa 
Toyon»  par  ib  qne  rAbrabaa  nommé  sur  le»  titre»  de  diverte» 
di»*erUiiion»  imprimée»  depai»  eette  apoqne  joaqn'n  »«p- 
tembre  mt,  était  tré»  probablemtnt  son  SU. 


DES  EDITIONS  DES  ELSEVIER.  8oi 


savant  (*)  n«  nom  a paru  ni  aussi  complelf  ni  aussi 
exact  qu'on  pourrait  le  désirer,  quoiqu'il  renferme 
un  certain  nombre  de  documents  curieux  sur  les 
Elaevier  et  leurs  éditions.  C'est  de  cette  source, 
cependant,  que  le  P.  Adry  a tiré  l’excellente  notice 
qu'il  a publiée  en  1806,  dans  le  UMt/asi'n  enrydo- 
j^tlique,  et  aussi  i part,  sous  ce  Uire  : Sotiee  tur 
hs  imprimeurt  de  la  famille  des  ^f;ec/r«,  faisant 
partie  de  Vintrodaction  au  catalogue  raisonné  de 
toutes  les  éditions  qu’ils  ont  donnas;  par  un  an- 
cien bfhliothécafre,  Paris,  Delance,  ln-8.  de  60  pp. 
Ce  morceau,  que  M.  Bérard  a reproduit  en  grande 
partie  dans  son  Essai  bibliographique^  est  encore 
ce  que  nous  avons  de  mieux  sur  ce  sujet  lnléres> 
saut;  mais,  pour  le  compléter  et  le  rectifier,  on 
fera  bien  de  consulter  les  écrits  que  nous  allons 
indiquer. 

J ■ Les  Remarques  (sur  Louis  EIsevicr  I et  Louis 


(*)  I.onqiw  rao  flt  U TmU  d«  M.  Adry , e«  nanaterU  fut 
srqalt  par  VI.  Sraaier,  mata  rat  amataur  lyaat  «tada  m 
MSlk>Uia>|aa,  ao  isas,  la  m^ine  manuaent  pataa  dan»  la  cabioat 
«ia  M.  Eif  non,  moyanoaBt  SOT  fr.  i*l|ouira  qai  anjAurdHinl  an 
<*•1  pouettMtr. 


Elsevler  II  ) que  M.  Dodt  van  Hensberg , atlacbé 
à la  Bibliothèque  d'Utrecbt,  a fait  paraître,  en  1 6fii . 
dans  un  journal  sutistlque  de  celte  province, écrit 
en  hollandais. 

9*  Des  Notices,  en  français,  sur  les  deux  mêmes 
imprimeurs,  par  M.  Jacob,  libraire  & La  Haye,  qui 
les  a Insérées  dans  son  Annuaire  de  la  librairie  hol- 
landaise pour  1843,  ln-12,  pp.  75  et  sulv.,  à la 
suite  d'une  lettre  curieuse  de  Simon  Moinet,  cor- 
recteur 9 ^imprimerie  des  EIsevicr,  lettre  adressée 
à Mc.  Heinsius,  sous  la  date  d'Amstordaiii , le  8 
Janvier  i56i.  M.  Jacob  avait  déjà  donné,  dan.s 
ses  Annuaires  de  i83q  et  i64i,  quelques  rensei- 
gnements sur  les  productions  typographiques  des 
Elsevler. 

3*  Axaltse  des  matériaux  les  plus  utiles,  pour 
de  futures  annales  de  rimprlmerie  des  Elsevler 
( par  M.Ch.  Pelters);  Imprimée  en  mars  i843,  chez 
(^.  Annool-Braeckmao,  à Gand,  gr.  io-8.  de  iv  et 
A6  pp.,  avec  deux  tableaux  généalogiques  de.n 
Elsevler,  et  leurs  armes  coloriées.  L'auteur  y a 
Joint  depuis  8 pp.  d'additions.  Cet  intéressant 
opuscule  n’a  été  tiré  <ju’à  5o  excmpl^rcs,  qui 
ont  été  distribués. 


éiditions  avec  le  nom  des  Elsevier. 

La  vie  du  roy  Almansor,  écrite  par  le  capitaine  Aly 
AaeiiçoprAs  (trad.  en  françols  par  Fr.  d'Obeilb). 
Amsterdam^  Daniel  BUevier^  1671,  pet.  ln-19. 

Idition  vD  irrot  <*ar»ct»ret  ; 6 ff.  prelimin.,  y comprit  le  litre, 
MS  yp.  de  telle,  plut  l t.  teporO,  qui  cooüeDt  restr»M  du 
prlTtlege  du  roi  de  France,  accorde  au  R.  F.  0.,  et  codé  par 
celin-rt  A l)an.  Rlterler. 

Medulla  oratorla,  contlnens  omnium  iransUlonum 
formulas,  qtiibusomarl  posait  oratlo  rhetorica, 
ex  varils  oratoribus  collecta  ab  Ivaro  Petr. 
Adolpuo.  Amstelodamiy  ex  offlcina  elzevirianay 
i638,  peL  in-ia. 

n y B on  titre  Imprimé  et  un  fronUipice  graré.  L'épitre  dOdl* 
catoire  ett  daiee  <lo  Leide,  lUAtt. 

Brevis  rcplicallo  reposita  cxpllcatloni  mentis  hu- 
manse,  sive  anims  ratlonalis  D.  Ucnrici  Regil , 
nous  CarlesH  In  programma  ejusdem  an^u- 
menti  firmandis,  verltaüque  magis  lllustrandc  a 
Tobla  Andreæ.  Amstel.ytypit  Ludop.f**),  i653, 
pet.  In>i9,  A CT.  préllm.,3ao  pp.  et  i f.  d'errata. 

Adrutische  Rosemund.  Voyez,  ci-après,  Zesen. 
Aphthorii  progymna$mata,partim  a Rod.Agrlcola, 
partim  a Joh. -Maria  Catameo,  lailuMate  donaia, 
cum  scholils  lx>richli.  Amstelod.y  Ludov.y  i6âa, 
1O45  (frontispice  gravé,  i649),  iddp,  seu  apud 
Ludov.  et  Danielemy  i655  (frontispice  gravé, 
1O&9),  seu  ]66.3,  pet.  in-ia. 

Avec  on  frootltpice  gravé  et  un  litre  imprimé. 

Doctrina  poIUica  in  genuinam  meihodum,  qus  est 
Arlsiotelis,  reducia,  et  ex  probailssimis  quibus- 
que  pbitosophis,  etc.  breviler  comprobala  et 
explicata  ab  Henningo  Aexis.so.  Amstel.y  Lud.y 
lOaS.  seu  j65i,  pci.  In-ia. 

Avec  on  fronUtplce  grave  et  un  titre  Imprimé. 

D.  Aurelli  Acgustüu  librl  XIII  confesslonum  ad 


(**)  Poor  éviter  la  répétition  trop  fréquente  du  nom  d'£/M* 
oiv,  Je  me  luit  borne  é marquer  let  préoomi. 

TOME  V. 


ni«.  eiempl.  emendati,  opéra  et  Mudio  H.  Soin- 
malil.  Lugdimi  (Balav.),  apud  DanleUm,  1O75, 
pet.  tn.iQ. 

SM  P,..  T comprU  le  Utre  giiTé,  plo.  P ff.  a'mdn. 

Fr.  Bacosis  de  Verulamlo  seripta  in  naturali  et 
univeraali  phllosophia.  Amstel.,  apud  Ludov 

, 165J,  pet.  In-ia  {litre  gravé  et  titre  Imprimé  . 

— Sylva  sylvarum,  et  nova  Atlantls.  Amsielod., 

Ludov.,  1048,  aeu  ex  oMc.  ehev.,  lOOi.  net. 
In-n.  ' 

— Sermone»  fldelcs  ethicl,  etc.  Amul.,tx  offle. 
clin.,  lOGa,  pet.  in-ia. 

— Historla  Henrici  seplimi  Angllæ  regis.  AnuieL, 
ex  offle.  eizev.,  tOoa,  pcL  In-ia. 

— Historla  naturalis  et  experlmentalls  de  vends. 
AmiirL,  ex  o/pc.  eizev.,  lOfla,  pet.  In-ia. 

Poor  In  autr..  ouvre,.,  d.  Boroo,  imprimn  dan*  1.  inAm. 
format , maU  non  pat  par  le»  Elievler,  vovaa  notre  article 
Bacon,  tome  I,  p.  S30. 

Œuvres  diverses  de  Rauac,  augmentées  de  pln- 
sieurs  pièces,  LeidCy  les  BlsevierSy  i65t  (8  ff. 
prélim.  et  38g  pp.;  deux  éditions  sous  la  même 
date);  ou  Jean^  i058;  ou  Amsterdamy  DanieL 
1064,  pet.  iii-13. 

Le  DUcomrt  d ta  reyiw  revente,  et  U Barbon,  piécei  datée»  de 
1651,  ou  1650,  manquent  quetquefoli  daui  le»  exemplaire»  de 
Feditioa  de  I6SI,  qui  a’eot  aion  que  «9S  pp.  de  texte  au 
lien  de  SW.  * 

Arislippe,  ou  de  la  cour,  par  le  même.  LeidCy 
Jean^  i656,  ou  Amstel.y  Daniely  iM4,  pet.  In-i9. 

Il  T a deux  édit,  «oui  ta  date  de  1638  : l*DDe  de  15»  pp.-  l’antre 
de  S7S,  nou  compri»  la  table,  en  SI  pp. 

Les  eiureliens  du  même  (publiés  par  Girard). 
LeidCy  JeoHy  i6.")g,  pet.  liwa  de3g6  pp.,  y com- 
pris le  frontispice  gravé  ; à la  fin , 3 ff.  pour  la 
table  ; ou  Amsterd.y  Louis  et  Daniely  i663,  pei. 
In-i2  de  388  pp.  et  g ff. 

Lettres  choisies  de  Balzac.  Suivant  la  copie  im- 
primée à Paris  (Leide y les  Elsevier)y  i648,  ou 
Uideny  chez  les  Elseviersy  JôSa,  Amsterd.ychez 
les  ElsevierSy  i656  (i2  ff.  et  4o4  pp.),  et  Daniel, 
i07$,  pet  ln-13. 

5l 
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Lettre*  famlMères  de  Balzac  > Cliapelain  (publier* 
p»r  Girard).  Uide,  Jean,  lUM  (de  SU  pp.  rn 
tout),  ou  diMterd.,  touf*  «I  Dmltl , i9«i,  peL 
In-ia  de  SSa  pp. 

Lettres  do  Balzac  a Conrart  (publiée*  par  Girard). 
Lridt,  Jean , i85g,  ou  Amtlerd.,  chez  Ut  Ette- 
ttm,  t##4,  pet  In-ia  de  lit  pp.,  J comprlA  le 
fronilsp.  grare  ; a la  «n,  » IT.  |»ur  la  table 
|ine  Mioio  a*  LtlÇU,  /«*•,  leaa,  *«  ollA.  dMi  I.  BMUm- 

Mtr.H*lio»r.  d'kbrn. 


a > 

Soca*' 


«il  TOlOBI»»  1«  «hrMt 


n cür^ltni.  M »«trH  cpottm  éu  mtm» 

uMf.  PUÏ<Ar,  laai,  I«i.  M-l*  d.  m M 

lia  plu*  lu  uW 

Caip.  Bahuu  poemalum  eiliuo  no\a,  prtorc  cas- 
liaallor  el  aUcra  parle  aucUor.  Lugd.-Baiav.^ 
tx  olHc.  eUttir.,  iMl,  pel.  rfc  8 ff.  préllm. 

do^üfliler  t.  **  U»  «n  pritHéfu  d«  #uu  P»y** 

«tlPrmh. 

d«  rirtd^mw  d«  Uld*.  . . ■ . 

Jü.  Bapclaii  ArKcnl-s  cmn  cU»c.  Luçd.-Baiaror. , 

ex  eJIr.  Wz«fr.,  1 880,  pet  In-i a.  

U*  pi«4i  llalwlm  forment  lO  ft„  y «mprt*  W • 

0 rn:»!)..™  I*  .s-j.'îïLîîîL^.ïiSùfS-*.'’"  • 

nii« 

lUS;  «t  eoAn  un* 


n * » MMJtO  tOB  pp-  O»  , • »»».  »»»  - -■  - 

•tL* io«ert*Uoo  d«  rimprtmw  ,1»  u*  ^Ulrl^rf|»r*. 

Il  V*  dîiÎMUlo”  !■  me™  dit.  rdlt  I.  tlÿ, 

Euphoruilonl*  Lu*lulol , *i*e  Jo.  Basclmi  »alyr  - 
con  partes  qulm|iie,  cum  clatl  : accessit  eonspl- 
rallo  angileana.  lAtgd.-Haua.,  apud  Blznirlot, 
1M7,  pet.  In-ta  de  717  pp.,  J compris  le  fron- 

11  « »e»e  dsl*. deux  ddlUon, efSleoMnl ■*dto-:r«. 

i «Di  ••  c«I«»poodTOl  u«l>r  pour  li|lu  ; celle  qo* 
notdcn  cemme  la  première . le  recooiiall  ini  pa*.  sor  et 
«3a<il  *ool  rotrM  inî  M IW-  , _ , 

NodBWirmnt  Miroro  dt  !«», 

rt  reUo  tx  •(%fina  elievinana. 

Sermons  de  plélé  pour  réteiller  l'âme  à son  salni  ; 
par  Fabrice  de  La  Bamecoop.  Améterd.y  chez 
louity  1645,  pet  In-ia  de  8 ff.  el  Su  ppa 

Um  édmoo  tM*.  p*U  io-ijk  «*t  porté*  diot  !*• 

Suloit»**  d*  It7*  *t  I«»a  u‘B«  fl»*  I UUTmir*  wlmot  d« 

"SrTÎ“d**Vmt  Bdéle,  «M8,  P*l- 

Oom.  Bacdii  aniores,  edcnlc  P.  Scrlverio.  Amtet.c, 
ADwd  LudOPe,  l6S8,  ln*13. 

ex  okc.  dzetir.,  i»*»,  pet.  in-n. 

— Enlstol*  semlcenturla  auctx  ; accednnt  ejusd. 
oratloncs  el  llbcllus  de  fœoore.  daufetod.,  (ypi* 
Ludm.,  i65»,  seu  tgpit  Ludm.  tumpUbut  tocie- 
taliÂ  l6A^.  Del.  ln-19. 

on»  l’édUlon  d*  IWA,  réptiT*  dMUMtoIr*  dé  t.  Bl»*Tj*r  é*t 
daté*  d*  1640. 

G BeczHzai  oralor  extemporaneo*.  sen  arils  ora- 
torix  bretrlarlum.  dais/etod.,  Ludoo,,  i05o,  pet. 

JohTBs'vEBOVicii  de  calcule  renum  el  vMlcæ  lllwr 
singularls;  cum  cpislolls  et  consullalloolbus 
maaoorum  elrorom.  iMÇd.-Bataror.,  ex  oHlc. 
elzevir.,  i«58,  pet  In-H. 


Il  y a QM  aolre  édition  Moa  en  titre  : rarûtntM  trwelatma 
tmecloçiei  de  p*tU.  Ijifd.*  BaUr.,  apgd  Johanoea,  I6U. 
Oti*  derojrr*  rat  Waucoup  piut  complélr  <pr  la  prreé* 
drntr,  car  rllc  renfrrmr,  outr*  Ira  traite*  dr  Krt*  rt  de 
fli*«t,  dcua  ouvraitr*  de  Giib.  Voet  et  da  J.  Hoorabrrk. 

Augustliii  AlstenI  BirOEUCRTii  siiigularis  liber  de 
Dobllis  et  studio»  JuvenluUs  inslitutione  ad 
TheodorIcum  de  Wassenaer.  Awutelod.,  apud 
Ludovicum^  i65S,  pet  In^ia  de  6 flf.  préllmin., 
S4&  pp.  et  1 f.  d’errata. 

A la  page  «TT  rommracr  unr  piéc*  rn  rrra  intltolre  s*alrncnt 
Proj-ûie  IcT*  |wr«4>nnégrs  aoot-.  /mBirlai,  /huhiareUmi.t  ko- 
rut  haetkitut,  Jthru*  MaehiaMlittu,  Lontinr  quottêor , 
fkret  du»,  faimuJi,  morltuu. 

Traiani  Boccalim  Lapis  Lydliis  poliUcus,  latini- 
talc  donatU  Fàro.-Joan.  Creulz.  Amsterod.^  apud 
Ludov.  y \6kOy  pet  in-i3. — Pour  te  texte  italien, 
voyez  ci-apr^  la  liste  des  éditions  pseudonymes 
des  LIsevier. 

Jac.  Boncabsu  epistols  ad  Joach.  Camerarlum 
scrip»,  et  bislorlcls  ac  poliUcls  documenlis 
Instruct».  Lugd.-Bütav.y  ex  offic.  eizev,y  i6â7, 
pet  In-ia. 

L'bomme  irréprochable  en  la  conversaüou,  divisé 
en  trois  parties,  en  chacune  desquelles  est  trai- 
tée la  manière  de  {larler  en  sorte  dans  les  coin- 
pagoiês  que  l'iotérét  de  Dieu  n'y  soit  blessé, 
notre  propre  conscience  Intéresse,  ni  enfin 
notre  prochain  offensé,  par  Ch.  Bossepille. 
J>yde,  J.  EtzevieTy  i60i,  pet.  In>i2  de  âiS  pp. 
et  le  litre. 

Tentamina  quxdam  physiolog1ca,conscripta  a Rob. 
BortK,  cum  ejusdem  hlsloria  fluldiiatis,  ex  an- 
gllco  In  lallnum  sermonem  translata.  Amstehd., 
apud  PanieUmy  16O7,  pet  In-ia  de  ft  ff.  et 
Aaâ  pp. 

Ev.  BaoMCBOitsT  de  dlversis  regulis  Juris  antiqui 
enarratlones.  Lugd.-BaUwr.yex  offU.  elzevir., 
16A1,  pet.  In-ia. 

tne  rdllioD  d«  (6x*  (ex  ofJU.  e/«mr.),  prl.  In^L,  e»t  portée 
déni  le  Cétélofu*  Crtmiycl,  n.  isn. 

Geor.  Docbaxaxi  poemata  qus  extant  Lugd.~ 
finfaoor. , ex  offic.  clzevfr.y  i6a8,  a part,  en 
1 vol.  ii)>aâ. 

n y é deut  rdiUon*  *oa*  li  même  datr;  le  eboix  en  eit  indifTé. 
renl  : l*anr  a StI  pp.,  y comprti  le  fronUepire  gravé,  plu* 
(4  pp.  pour  Irt  note*  ; l’atitre,  961  pp.  téo*  le*  ootr*. 

Boa»  «vooi  TU  une  autre  édition  : ÀmHel»d.,  apud  PanMem, 
4676,  Ib-«4  d»  SSI  pp.  et  6 ff. 

Paraphrasis  psalmorum  Davidis  poetica,  auctore 
Geor.  Bt  cnANAXO.  tHyd.-Bafapor.,  rypii  Uaaciy 
lOai,  in-16  de  âai  pp. 

A.  Glslenll  BcsncQcit  omnia  qiiæ  extant. 
Batttv.yex  offic.  elzev.y  i633^  in-a&  de  575  pp. , 
y compris  le  frontispice  grat'é,  plus  a3  pp.  pour 
l’Index. 

L'édUion  d'ÀmtUtod.y  tMdoo.  cl  Doni*/.,  IMS,  ln>S4,  roi 
moio*  jolie  que  crll«<i. 

Idea  philosophia*  moralls,  sire  compcndlosa  Ins- 
lltuiio,  auctore  Francone  Burgebsdiuo.  Ediüo 
posirema,  muUis  In  locls  emendata.  Lugd.- 
Batavor.y  ex  offic.  elzevir. y i6AA,  pet  In-ia. 

Il  y a une  longue  épitre  dediratoira  dr  l’antrur  datée  dr  Lridr, 
I0S9.  On  elle  une  édition  de  ttiU,  et  une  de  luCO,  prU  lo-tl, 
par  le*  mèmri  imprlmrurt. 


— Elusdemexercltatloln  Hlppocratlsaphorismum  CoUeglom  physicum , dlsputationibus  XXXII 
de  calcule,  ad  N.  V.  Claudium  Salmasiura  : ac-  abaoluium  s toiam  naturalrm  nhilosonhiam 
ceduiit  ejusdem  argumenil  doctonim  epistol». 
fWd.,  i6Ai,  pci.  ln-13. 

Theod.  Bezj»  de  pesUsconlaglo  el  fuga  disscrtalw. 

Accessit  Andrcje  Rlvcti  ejus<lcm  arguroenil  epls* 
toU.  t.ugd.-BaUvor.yex  off^cinu  Klxeviriorumy 
1636,  pet  In-ia  deéff.,  i5A  pp.  cl  i f.  d’errata; 
gros  caractères. 


abeolutum  ; toiam  oaturalem  philosophiaoi 
com|>cndiose  propopens;  atitore  M.  Francone 
Bijbgersdicio;  cum  sytlabo  dispiilatlonum,  res* 
pondentium  nomina  exprlmcute  : editio  se- 
ciimla,  autoris  manu  aucta.  Lugd.- Batavor.y 
ex  officina  Blzeviriorum y i6âa,pel.  in-ia.  — 
Il  y a une  édition  de  1637. 

C.  Juin  CiCSARis  qiix  extant.  ex  emendatlooc  Jo», 


DES  EDITIONS 

ScallgerU  Lugd.-Bûiav.^  ex  o^c.  elzevir.y  i635, 

l>eL.  in-t^ 

tl  R.  linlnâlraft,  | conpdi  l«  Utf*  f nt*  ; nt  pÿ.  poar  !•  c«rp« 
du  vol.;  rtodei  reauftooco  lO  vmo  d«  b j».  SAI,  «t  codUbuo 
JOM|«'«Q  bullbl  qui  Mit  b M S ; il  y • de  plu»  trola 

poUb»  Carlo»  Kfocraplilqao»,  «avoir  t Bimsmmm  imptrium^ 
Cmllta,  *1  MUfnto. 

Il  ««Ulr  iroU  odit.  «oo»  b mémp  data.  La  preabra  »•  rocoD> 
oaU  à la  p.  140,  mal  cotM  liO,  al  rarora  au  Icuroa  k b blo 
de  buRla,  au  commeocmoDl  do  rapitre  dedlealolro  ; ta  •«> 
coBda  adilkin  a ota  blta  »ar  papier  uo  pou  plo»  craad  qo« 
ealol  de  b pramicre,  auftol  lev  pam  y perleat  S7  ll|roo«.  au 
Ilea  da  U.  La  p.  140  y o»l  biaa  rotaa.  la  fteurea  da  rephra 
a‘a  pa»  b Ule  de  bufSa,  et  raAa  l'Iadai  o»t  impf . «a  caract. 
romaio»,  Uodl»  qaa  daotradit.  orifioaia  «t  dan»  b eaeotida 
raioiprftaioa.  Il  e»l  an  lUlkfue.  Daa»  la  laroaâa  raimpre»* 
aj«n,  pour  laquelle  oa  a*a  pa»  bit  oufa  do  fleuron  4 b bla 
da  Inflle,  la  mol  peaeroM,  à la  In  da  IVNtra  dedkatoira,  r»t 
diviee  en  deui  partie»  (e'e»l  d'aaro»  ■.  Barard  que  non» 
dacrivoD»  ca»  deoi  relmprvttioa»). 

I»aar  CItevIr  a donne  4 Latde,  ao  IM0,  une  édition  de  Cétar, 
pel.  in*u.  Il  en  etUte  oeut  autre»  : Lugii.-  BaUtrtr.,  ex 
of/Uina  eturir.,  iwil  et  t«Ts,  paL  antiJ  une  da 

««au,  par  ItMil»,  et  une  autre,  de  MîK4,  par  Daniel,  lo**». 
QuBDt  a redlUon  da  Iduu,  la-*.,  que  M.  adrv  attribua  h t.. 
^•evler,  ]e  «uppoee  une  re«t  calla  dont  le  litre  porte  : Kx 
aaeo  et  aeftmta  ttri  daeti  Ja»,  Semliferi  reoapaüioae , 
Luad.-Bauvor.,  apud  Hepbeknftmi.  H.  Adry  ( a.  i«  ) da  «a 
Botlre,  cite  an»«l  une  ediUoa  9a  idK,  ln*l«,  qal  aurait  ata 
iBpnnee  ou  poMiao  par  Matblau. 

Phiilppiis  Cæsivs.  Voyez  Zesn. 

Malh-  Campatu  horologium  solo  nature  molu  et 
ingenlu  dimetiens  luomenta  Icmporis  constan- 
tlûime«qualla..lmife/od.  ^apud  0aiiiWdOT,iO7S, 
pet.  iiMS. 

Ludovic!  Capklu  diatrlba  de  «cris  et  antlquis 
Ebrcoruni  lileris,  uppuslta  D.  Joh.  Buatorlii , 
do  eudeni  argumciilo,  dlssertationi  ; item  Jos. 
Scaliiierl,  adversus  eju^em  reprehenslonca,  de- 
fensio  cl  ad  oliscuruni  Zoharis  lorum  Utusiran- 
dum  brr>tsexercitallo.  /fiiufrrod.,«;md  Lwdor., 
10A5,  peL  de  530  pp.«  y compris  le  tllrr, 
nier.  Caroaxi  arcana  polilica,  sive  de  prudeniia 
dvlli  liber  slngularls.  Lugd.^Batavor.^  ex  offlc. 
ehevir.^  i035,  in-i/i. 

Cat  ouvnpe  a d'abord  paru  «ou»  b titra  «ulvut  : 

PaotB'aiTA,  »ao  da  prudaoUa  civUI  Uber.  lapd.-Mtor., 
€x  affeiaa  eliaràr.,  IMT,  paL  hi*tt. 

La  prafa<-e  de  la  pranuera  édition  a*a  pa»  été  roo»arvéa  dan» 
b »#cuade. 

Cataloüis  lihroruui  officinx  Johaiinis  ElzcvirÜ. 
Lugd.^Balavar.^  ex  typogr.  JohanniSy  i055, 
pel.  in-19. 

Nous  a*avoa»  4A  porter  Id  que  te»  catalOfae»  rlsevtrbn» 
laprtad»  de  format  pat.  la-lt;  mal»  il  ea  axl»b  plnsieur» 
autre»  Imprime»  daa»  le»  format»  lu-ê.  »t  in-4-,  tavolr;  ceot 
qna  noui  ivoa»  iadiqa*»  A b p.  SV9  de  notre  premier  volane, 
al  la»  quatre  tulvaaU  t 

CATsuMioalIbroramqnl  ioMbÜopnUe  «liavfrlaao  vaoale» 
aibat.  L«p(L-Jaf«eof.,  «r  aftieix»  aUxair.,  leu,  lob.  da 
00  at  30  pp.  à t coL 

CaTauioo»  eartoram  «t  latlfnlam  fa  qoavl»  foeiUiaia, 
matena  el  llogua  Ilbmnira  BoDaeantarm  et  AbrahamI  Etea* 
viril,  qaoruiD  aoeUo  babebitur  Loeduni  BaUvoram  la  offl- 
cina  defuactorum  ad  dbm  tu  AprtlJi»  »Ula  nota  at  taqun- 
Ubu».  I03S.  Ib*A.  da  lis  ap.  b t coL 
Ca  doit  f ira  la  cabl.  da»  livre»  d'astorUanOl  de  Bonavaatofu 
at  Abrabam. 

CaT»i.ncri  rarloruA  el  rarforam  In  omoa  foealbtn  el 
Uoaua  Ubrorom,  um  romaaetorum  qum  oon  compaetMum 
oflclaai  Johaaol»  EJttvir^  Arad.  typo«apbi«  quorum  au«> 
tlo  babebitur  ad  diem  10  rebruarti  ldap,  style  note.  Aapde, 
1630,  inb.  de  107  JM.  A lonqua»  ligna». 

Antra  eantogue  de  ûvre»  (Tafsortlaeoi. 

CiTALOct»  llbronua  offleinm  Lad.  et  Dan.  EitaTtrieram. 
fOli,  pat.  lab.  de  10  R.  ( RaagO  par  ordre  alpbabeüqaa.) 

Catalools  llbrorum  qui  in  blblIopoUo  Danietis 
Elietiril  tenzles  rxianl.  Ametelod.y  ex  offlcina 
eizerir.y  1674,  pci.  In-ia. 

Ce,  eatolofiw  doit  renfenorr  imi  partie»,  «avoir  : lUri  tim- 
taçiei , 170  pp.  — lÀM  jaridléi , 08  PU.  — UM  madûiHæ , 
b)  pp.—  UM  miaeaUamaiy  soo  pp.—  Amwe  /banroô,  100  i>p. 
— Uartt  itmliana,  eepapaev»  at  anp lob,  04  pp.—  LterM  nUe- 
I— adi,  100  pp.  La»  ouvrag»»  Imprimé»  par  la»  Ciseviar  o* 
••at  pa»  disÜBCné»  dt»  satras. 


DES  ELSEVIËR.  8o3 

Cataloocs  llbrorum  oOicinx  Danlells  EUetirli, 
üeslgnans  libroi,  qui  q)us  lypis  el  impcnslf 
prodierunl,  aul  quorum  allas  magna  lpt1  copia 
suppetU.  Amjlelodamiy  opud  i>aM/Wcaif  1O73, 
peu  lo-ia. 

Ce  catalofua,  qui  a*a  qna  10  R.,  est  etuleox,  parce  qui!  In- 
diqua te»  livre»  du  fond»  da  Dan.  EUarbr,  avec  b*  pris.  La 
tarpUM  Jmria  cipRû,  avec  le»  aote»  de  Codafroy,  eo  t eol. 
ia-fol.,  y a«i  porté  A ao  Bor.  da  HoU.  — le  mdma  Uvra,  édit- 
da  1004 , V ew,  la-8..  seulemeat  a 0 flor.  tu  s.  — La  ÀrxiqM 
arabe  da  Gollu»,  Ia-fol.,  b 3o  flor.  — La  CIcérea  de  &chre»a- 
llua,  In-l.,  A 0 flor.—  L'Homere  de  SebrevaUu»,  aa  I eol. 
la-41.,  A 0 flor.  — La  béaeque  varlorem , im,  s vol.  In-t.,  A 
IT  flor.  10  ».  — La  Taclb  venorum , dt  I67t,  t vot.  la-d.,  A 
13  flor.  4 ».—  La  Daraawron  de  Boccaca,  an  ilallee,  In-lt,  A 
a flor.  S ».  — Les  voluma»  de  Beltac , A I flor.  ou  I flor.  6 b. 
cbaeuB.—  La  Safa«»a  de  Cbarroa.  de  lOOt,  A I flor.  tt  t.— 
Le»  comedle»  de  Mottera,  1071.  s vol.,  A 7 flor.  — La  Umry 
IV,  d#  1*4,  A I flor.  14  ».—  L’Anafomlt  de  b me»»a.  A ta  ». 
— Le  pBstlMier  fraoçol»,  à 13  »,  — Las  satyre»  de  Hefwor, 
A tu  ».,  etc.  — Ln  ratalofoe,  ea  M pp.,  p«L  tn-lt , toa»  b 
même  litre  qaa  ci-das»us,  mai»  A la  date  de  1074,  c»t  ladique 
dan»  b Biayr.  uniran.,  tom.  Xlll,  p.  ton. 

Cataloocs  llbrorum  qui  In  blbllopollo  Daniclls 
Elzctirli  tcnales  estant,  et  quorum  aucllo  ha- 
bebitur  ln  xdibus  dcfuncü  (4  .\ugustl  1O81}. 

1681,  pet.  in-ia  do  491  pp.,  plus 
les  livres  italiens,  e.»pagnois  el  anglais,  92  pp. 
Par  ordre  alphabétique. 

Catalogis  llbrorum  ofllclnx  Daniells  Elzevlrif; 
desigiians  libros  qui  cjus  typis  cl  impcnsls  pro- 
dierunl,  aul  quorum  atlas  copia  ipsi  suppeiii, 
et  quorum  aiicUo  babebitur.  Amstelod.y  1661, 
peL  Iq-19  de  90  (T. 

Catclli»,  Tlbullus  et  Propertius,  ciim  Corn.  Galli 
fragnienlls.  Amstelodamiy  typis  Ludovic/,  i05i, 
iu-9â  de  960  pp.,  y compris  le  titre  gravé. 

Jac.  Cats  , Seibstsirell , ûbs.  dureb  J.  Bu^er. 

.dNUf.,  Ludw.y  1A43,  Id-19  en  travers. 

C.  Corn.  CcLSi  de  mediclna  llbrl  octo,  ex  recognl- 
lione  Jo.-AiiL  vander  Linden.  Lugd.^Batavor.y 
apuH  Johannemy  1057,  P^L  ln*i9. 
tt  R.  prelim.,  y comprt»  b fronUsp.  gravé  at  b Ulrn;  Anpp. 
da  bib  at  t L da  Carripanim. 

Armeuar,  ou  les  amis  eunemis,  Iragbcomédle  (par 
Chapplieao).  Uide,  Jetiity  i05$,  pel.  in-i9  de 
109  pp.  en  tout,  avec  une  figure. 

De  la  sagesse,  trois  livres,  par  Pierre  Crariion. 
Leidey  chez  (et  Elseeiers,  1O4O,  pet.  In-19. 

10  R.  préllmlo..  savoir  : b tttra  gravé,  b but  titra  imarimA, 
etpikailoo  da  b flfur«,  dédlcarn  aa  prtoca  Uaslmillaa  dt 
■oorgofiie,  praCaon  at  taAle  da  coalanu;  testa,  doS  pu.; 
bbla  da»  mallara»,  0 pp.  11  a»l  A raiaarquar  aua  b hua  tmt 
Impriab  qui  soit  b trooU«plc«  grava  porta  daa»  un»  parti» 
des  asrmpUlra»,  Ltféa,  ekas  Ut  EUetUrt,  K46. 

— Autre  édition.  Ixidty  Jeaity  t05d,  peL  in-19. 

10  R.  préllmlo.,  savelr  : titra  gravé,  bas  titra  Imprimé,  dédi- 
caça A Matlialliau  dé  Boargoaoe,  prabca,  etpllration  dé  la 
flgura  ét  laMé  du  céobaa;  teste,  üvt  pp-;  UPb  daa  ma- 
Uara»,  If  pp. 

— Autre  édition.  LeideyJtany  sans  date  (vers 

iC58),  peL  in-19.  ^ 

10  R.  préllmlo..  MToir  : Utrv  gravé , but  titra  imprimé,  dédi- 
caça A UM.  au  coatall  da  la  Cour  aruvlncialé  oc  Hollaadc, 
éteq  éipUcatlaa  do  ta  Afure,  prémea,  tabla  da  eonlanu; 
laib,  nvi  pp.;  Ubb  da»  matimia.  il  pp. 

Veyai,  »ar  eaa  daos  dorabra»  éolUon»  da  Cbarroo,  notra 
pramlar  voloma,  p.  fW. 

— Autre  édition.  Amsterdam  y Louyt  et  DanieU 
1689,  pel.  io-i9. 

s R.  prélImlB.  pour  b boetlipba  grava,  b titra  Imprtmd,  l'ax- 
pUcaUou  da  b Agora,  b préflKC  at  b bbla  de  coobea  ; 
tatb,  «Cl  pp.;  tabla  daa  iMUarv»,  fl 
Gneco-barbara  Novl  Testament]  que  orlmli  origl- 
nem  debent,  selegtt,  congesslt,  noUs  llluslravlt 
MarL  Pelr.  Chxitomsds.  Amstel.yttpud  l.tsdoe,^ 
idèo.  pet.  in-19. 
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Soi  COLLECTION 


M.  TuUil  Ciceuoiiis  op«ra,  cnni  opUmls  exempla- 
rlbus  accurate  collata.  Lugd,-Batavor.^  ex  cfflc. 
iOA9,  lO  toI.  p«L  iivia. 

Edition  fait»  i)'ipr<>s  te  t«iie  de  telle»  de  4anu»  GuUelmiB»  et 
de  Crtiler.  — * ' oyej,  pour  le  9»  toI.  Ide  tfficiiiU  U note  que 
nom  avon»  inieree  üao»  notre  tum.  I,  p- 

Le»  pire»»  préliminaire»  du  premier  volume  «ont 

un  litre  grave,  le  portrait  oc  Oreron,  loff.  non  rhinfré»  pour 
l'epUre  oédiratoiro  de*  El*erier  ii  C.  Borelius  la  table  de» 
10  Tol.,  le»  reitimoHia,  la  prehire  et  la  table  du  volume, 
lequel  volume  a T'iR  pp-  Le»  lom.  II,  III  et  IV  coatlmneut 
la*  ^alionr*,  dont  le  premier  tome  a 6ia  pp.,  le  »rfond, 
tso,  le  Iroliieme,  MO;—'  tome  V,  i'pittolce  ù4  familière*, 
R ff.  pcélimiu.  et  .V)«  pp.;  — tome  V I,  £pi</o/<p  od  JUicam, 
« rr.  préliminaire»  et  âUpp.;  — tom.  Vil  et  VIII,  Oprra 
vkiU»0phùa,  iw  pp.  et  3M>  pp.;  — tom.  IX.  I>e  of/tcu», 
sot  pp.;  lom.  X.  rragmenlo,  SlR  pp.  et  5 tT.  d'imlei. 

M.  T.  CiCEiKMiis  de  olliciis  libri  1res,  Cato  roa}or, 
vel  de  scDectute;  Lcllus,  vcl  de  amicilta;  Para* 
doxa  slolcoruai  sex;  somnium  Scipionis,  cum 
opiimis  ac  postremis  cxemplarlbus  accurate 
collaü.  Amstelodami^  ex  o^ina  , 

1656,  pet.  in-13  de  a3&  pp.,  y compris  le  froo- 
tispice  Kravé. 

Copie  de  rédilJoD  de  !««.  Il  y a une  r«*linpT**»i»n  de  IS^ 
et  aoe  autre  de  <k77,  où  l'on  a »oivt,  ligne  pour  ligne,  celle 
de  itiM;  le  fronliiplre  gravé  e«t  la  mène  qu«  diau»  celte 
demiere,  à la  date  pre». 

Am.  Glapuaeii  nobüc  studlorum  iHenniuro,  item- 
que  Christ.  Coleii  de  ordlitando  studio  poliilco 
eplstola.  Lugd.-Bâtawrr.^  ex  offUina  e/zevfr., 
1640,  ln-9a  de  aSa  pp. 

Arn.  Clatoaui  de  arcanis  rerum  publicar.  libri 
sex , illustrati  a Joao.  Cor>ino  : accessit  Chr. 
Besoldl  de  eadem  matcrla  discursus.  Neenou 
Arnoldl  Clapmarli  et  alloriim  ronclusiones  de 
Jure  pnhiieo.  .4mj(crod.,  apud  Ludov.^  i64i, 
pcL  iu-i'i,  üo  IT.  prélim.,  dont  un  titre  graté  et 
un  turc  Imnrimé;  34o  pp.  pour  le  premier  ou- 
vrage de  Clapoiarius;  63  pp.  pour  celui  de 
Besoldus,  et  2g  pp.  d’index. 

Lea  Tofu/iuiofie*  de  jure  publiée  forment  une  partio  téparèe 
de  itn  pp.,  avec  on  titre  particulier.  Il  y a une  tTlnipre«i.iun  : 
Jmtleiêd.,  auud  /.iwlovicum,  loa»,  pét.  Ia*lt,  dan»  laquelle 
le»  i'onelutioKeê  (qui  manquent  quelqoefol»)  n'ont  que 
ItA  pp. 

Job.  CLACBEitcn  logica  velus  et  nova,  modum  In- 
veniend»  ac  iradeiidie  veritati».  In  Genesi  simul 
cl  analysl,  facill  methodo  exhlbens  t editio  se- 
conda mille  iocis  einciidata,  novlsque  prolrgo- 
uienis  aucla.  Ametelod.y  ex  offlc.  eherir.y  1668, 
pet  in-19  de  4 ff.  prélim.,  4G3  pp.,  cl  43  pp. 
d'index. 

La  premier*  édition,  aon»  le  litre  de  Logiea  retue  et  nova  qua- 
driparlUa,  Amitclodami,  apud  Ladovlcam,  1<;M,  e»t  moin» 
complète  que  celle  de  I6SS. 

Joh.  CuüBEnan  dcfenslo  cartcsiana,  adversus  Ja- 
cobiim  Revium  et  Cyriacum  I.enliilum  ; Pars 
prior  cxoterica , In  qua  Rcnail  Cartesii  disser- 
lalio  de  methodo  vindicatur,  simul  illtislrla  car- 
tesiana  logicæ  et  pbUosophix  speciroina  cxhl- 
bentur.  Atrutclod.y  apud  Ludoticum^  i65s,  pel. 
tn-19  de  6 ff.  prélim.  cl  63i  pp. 

Cl.  Clauduni  que  exlani,  Mc,  Heinsiii.srcccnsuit 
ac  notas addidit.  Lugd.-Batav.yex offic.  e/zevir., 
i65o,  2 tom.  en  1 vol.  pot  in-i2. 

I«  ff.  préliminaire»,  y compri*  le  Ulre  gravé  ; telle,  *70  pp.; 
Heintii  not(R,  S7Nnp.,  y compri»  an  Ulre  iaprin>e;à  la  Sn 
l<ui  errata  *ur  un  ï.  »eparé. 

Cl.  Clacdusi  qua  exiant  ; ex  emendationc  Nie. 
Hcltiüii.  Am4lclod.^  typt's  Ludovin\  i65o,  ln-24 
tic  pp.,  y compris  le  frontispice. 

H T a nne  antre  édition  »ou<  le  même  litre  : JuultM.,  apud 
Pomieleta,  16T7,  in-»», 

Jo.  CroppysBrRCii  sacrifiriorum  patnarrhallum 
schola  sacra,  in  qua  cxaminalur  sacrkllclorum 


antlquitas,  usus,  etc.,  cum  spicllegio.  Lugd.~ 
Batavor.^  ex  offic.  elzetir.^  1637,  pet  in-12. 

Ph.  Cloveiui  inlroductionis  In  universam  geogra- 
phiam  Hbri  VI;  accessit  P.  Bcrlli  brevlarium 
orbis  terrarum.  Lutjd.-Batùt.y  apud  Elctvirfos^ 
i64i,  pet.  in-12. 

U y a plualeur*  autre»  édit,  de  r#  livre  Impr.  par  le«  F,l»ev1er. 
•avoir  : dmtlelod..  apud  f^dot.,  (Ml.  — duulelod.,  afua 
l.udov.  et  Üan..  idol  et  167S,  pel.  in<l«- 

iDdependammenl  de  ce»  édition»  def.luvier,  de  format  peu 
in-l*,  le»  Èl»e«ler  de  Leyde  en  ont  demie  deut  in>*i,  en  in*7 
et  une  in-is,  en  tiill  ; et  le»  El»evier  d*Am»lerdam, 
de»  la>*4  ou  in-ld,  eu  li>SS  et  1<>77. 

Summa  doctrlna  de  fœdcrc  et  testamento  t)cl  ex- 
plicaia  a Jo.  Cocccio.  Lugd.-Uataver.y  ex  o^c. 
elzetir.y  i654,  pet  In-X2. 

Jo.  CoccEii  adtnoulllo  tic  prinrJpio  ecclcslx  refor- 
maue.  Lugd.-Batavor.y  apud  JoAmmcvi,  1O57, 
pel.  In-12. 

Jo.  CoccEii  (le  ecclesia  et  Babylonc  disqulsillo. 
Lugd.-Batator.y  apud  Johnnnern.,  i058,  pci. 
in-12.  — Il  y a une  édition  de  i656. 

Indagalio  naiurx  sabbali  cl  quiciis  Novi  Testa- 
mcnii,  auctore  Jntiaouc  Cocceio  : accediinl  ve- 
lerum  et  recentiorum  icstimouia.  Lugd.-Balav.^ 
apud  Johannem^  i658,  pel.  in-12. 

La  > ie  de  messirc  Gaspard  de  Colliuxt,  seigneur  de 
Chaslillon,  admirai  de  France,  4 la()ueUc  sont 
aüjousté  ses  mémoires  sur  ce  qui  se  passa  au 
siège  de  Sl.-Quenlln.  Leyde^  Bonm.  et  Ahrah.^ 
1643,  pet  in-12. 

4 fr.  pour  le  titre  et  b dédicace;  telle  dr  la  vie  de  CollEny, 
lil  pp.;  Mémoire»,  HS. 

Vojei  la  note  lur  celte  édition,  tom.  IV,  p.  619. 

Aualysis  paraphrasüca  Insiituüoiium  tboologka- 
rum  Joh.  CaU  Ini  dispulalionlbus  XU  conte.xla, 
auctore  Dantcle  Colomo.  Lugd.-Batavor.y  ex 
ofjicina  e/z«n‘r.,  i636,  pel.  in-12  de  g5o  pp.  cl 
4 ff.  prélimin.  (Sous  la  date  de  j6S8  dans  le 
Catalogue  de  Desjobert,  n**  67.) 

J. -A.  CoMLNii  Jauua  aurca  Muguarum,  cum  ad- 
Juncta  græca  versiotie,  aulore  Theod.  Slmonto. 
Amuelodamiy  apud  LudoriVum,  i642  et  1O49, 
seu  apud  Danielem^  i6G3,  pet  iD‘12. 

J. -A.  CouEiui  pansophte  üialyposis,  Icoiiogra- 
phlca  et  orihographica  detineatio  totius  operis 
amplltudincm,  etc.  adiimbrans..di}ure/od.,  apud 
lAidov.^  iC43,  pet  in-12. 

I. CS  mémoires  de  Pb.  de  Commtncs.  Aeide,  chtz 

la  F.hniers^  i648,  pet.  ln-12. 

tl  ff.  preJiaiji.,  y compri»  le  Ulre  grave  ; texte,  7C5  pp.;  Indice 
de»  chapitre»,  10  pp. 

CoscioxES  et  urationcs,  ex  historicis  latinis  ex- 
cerjue.  Lugd,-Baiavor.^  ex  offic.  elzevir.^  i6Ag, 
pot.  in-12. 

6 ff.  prélimin.,  y compri»  le  frontitpke  grarè  et  le  lllr*  iropr., 
41 1 pp.  d«  texte,  et  8 pp.  d'index. 

— Autre  édition.  Amelelod.^  apud  Ludoc.^  i652, 
pet  ln-12. 

4 fl.  prélimin.,  non  compri»  le  fronliiplre  gravé,  daté  de  IGSS, 
ni  U Ulre  imprime  ; texte  4*0  pp.,  et  6 ff.  d'index. 

— Autre  éilUion.  Amtelod.^exofic.elzevir.^  1662, 
pet  in-12. 

« ff.  prélimin.,  y eompri*  le  fronli»pice  grave  et  le  litre  impr.; 
sa*  pp.  de  texto  et  7 ff.  d'index. 

Il  y a une  édition  de  167*,  apud  J)anielem.  avec  le  mène  Ulre 
gnve,  daté  de  lOKa. 

Ah  ver»o  du  dernier  f.  prélimin.  »e  Ut  un  avi»  de  l'imprimeur, 
au  sujet  de»  changerneiii»  bit»  à celte  èditjoa. 

CoROKA  virtutum  principe  dignaruin,  cul  adjuncla 
.sunt  dp  vita  ft  xlrtiitUxis  duorum  Anlonluortim 
Pii  Pt  Marri  niaxlmc  monioraltiila , cdiilu  lertia 
rmomlallor  et  auclior.  Lugd.-Bataror. , ex  offic. 
rlzerfr.,  if>34,  in-3-a. 

J. 'rptlre  <iedka<oire  e»t  *ign»e  Cnalteni»  Qtunou» 
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Job.-Arn.  Comini  «nchirtdlum,  seu  InsUtuUones 
impériales,  iDsertis  Utioribus  maierils,  ibeoricc 
et  practice  dlgest»,  et  explicat»  percrotemata. 
Avutelod.^  apud  Ludov.y  iflAo,  et  i6&g, 
seu  apud  Ludov,  tt  Dan.^  16^7,  seu  apud  Dan.y 
1O6&,  pet.  Id-13.  * 

Job.-Am.  CoRYuii  elementa  Juris  dviiis  Juxta  or- 
dinem  insüfutlonuro  imperialium  erotemaücc 
exposila  ; additis  Germanl  CousinÜ  receplarum 
utrius<|ue  Juris  rr^uiarum  partitionlbus.  Amste- 
lodami,apud  Ludovieum,  pet.  in-i9. 

19  n.  préltmia.,  doal  t«  fronikptce  fnfé  et  le  Utre 
9tA  pp.  de  texte  : ffeÿa/ani«  porfiOeœi,  &S  pp.,  phi*  rin- 
des,  en  s (f. 

— Edilio  alla.  Aauielod,^  apud  Danielem^  i664, 
pet.  in-ia. 

Arn.(k>avixi  Posthunius  Paclanus,  seu  dcfinitloocs 
juris  ulriusque  Cl.-JuL  Pacll.  Amsteiod.^  apud 
l.udav.,  i6A3,  seu  apud  Ludov.  fi  Daniflem^ 
i65g,  peL  in-is. 

— Digcsia  per  aphorismes  expllcata.  Amüelod.^ 
apud  Ludov. y lôAa,  seu  i6Ag  et  i6j6:  seu  apud 
Dan.^  16O4,  pet.  In-ia. 

Joh.  CoRrmt  jurisprudentia  romana  H.  Vulleil 
contracta.  Awuierod. , apud  Ludoeicum , \fih^  « 
seu  apud  Ludov.  et  Dan.^  t058,  pet.in-ia. 

~ Jus  canonicum,  }>er  aphorismes  strictim  expli- 
calum.  Amstelod.^  apud  LudoHcum^  1048,  aussi 
i05i,  et  ex  o^e.  elzevfr.^  lOW,  pet.  In-ia. 

il  V • one  éditioe  de  tau, et  one  de  tsis, avec  te  Utre  gn*é 
de  itiss.  • 


— Ju9reudale,pcraphorisroossiriciim  exptlcatuio, 
edillo  leiila.  Amsiel.^  ex  offte.  elzevir.^  1680, 
pet.  in-i9. 

Gras  credo,  hodie  nihil,  sive  modus  tandem  sii 
inepilarum.  salyra  menippea.  Ixyde^  apud  El- 
zetirium^  iflai,  pet.  ln-19.  (Ce  doit  être  d'Isaac 
Elscticr.) 

^t  oQTre^e  e«t  reinpr.  exec  Uiu  oiiui,  de  rSdlUen  de  100. 

Cesar  taniONiRus  cenlensla  de  caiido  Iniiaio  et 
semine,  proArisioteleadversusOalenum.  Lugd.~ 
Batrtvor.,exo/flcina elzevfr.^  i634,iiM4. 

Q.  Cunni  Hufi  hl^torianmi  llbrl.  Lugd.-Batavor.f 
ex  oSe.  elzevir.^  i033,  pet.  In-ia. 

s ff.  nretlffiln.,  y cocapri*  le  Uire  irrave;  corn*  du  toI.,  SRI  pp.; 
imUx,  19  ff.;  de  plu»,  «ne  certe  de  l>«pediUoo  d’Alexandre. 
— Voyet  ta  toai.  I,  p.  su,  oA  eoal  dleei  le*  astre* 
édition*  «lievlrlenae*  de  cet  bUtorlen. 

I.e*  edUten*,  tiifd.-Alal«e.,e«e/]ic.rlsrvir.,  ISIS  et  tdts,  pet. 
In-lt,  «ont  mal  Imprimée*. 

Liebes>boschreibung  Lysander  und  Kaüsten.  (ans 
dem  Franae  von  H.  Oacdiccicr,  bey  Ph.  von 
Zesen).  Atnsterd,^  Ludwig^  i63o,  pet.  in-ia, 
HR-  “ Voir  la  p.  95  do  notre  9*  viilume. 

t ne  tradorllAD  hoilandaiae  da  méaie  roraaii,  epaleraent  Impr. 

K 1^1*  RlteTler,  es  loso,  peL  lo-ll,  e*t  dao*  le  Catalone 
r-Canhy,  n.  nm. 

Psalterium  Datidis,  ad  excmplar  vaticanum  anni 
iSg'j.  Lugd.  {Baiav.%  apudJohan,  et  Baufelem^ 
i633,  (Ml.  ln-19  de  38i  pp.,  y compris  le  litre 
gravé. 

Pont  BM  édit,  de»  P«asme»  de  Pa«id,^ni»  en  rime*  baoeolM», 
pmt  Clemrol  Marol  etTbeodor*  OéWetf,  Lmilen.ek4t  Lomu 
Blâtwtfr,  itioe,  ln-19.  Voyes  À la  fla  da  notre  4e  eutame. 
dam  liH  addllfon»,  rarllcle  MaaoT. 

Alexandri  Dcodati  valeiudinarium , $cu  obverva- 
lionum , curationum,  et  conilllorum  medlclna- 
Iliim  satura.  Lugd,-Bntat. , ex  offleina  Johan.^ 
16O0 , pet.  ln-19  de  8 ff.  prélim.,  4o9  pp.  et  1 f. 
dindex. 


Les  (tassions  de  l'Ame,  par  n.  Descartcs.  Amsierd,. 
Louis^  i05o,  pet.  in-19. 

$4  IT.  ^élininalres  y enmprH  le  litre,  trt  pp.  de  texte.  7 ff. 
dirutex.  I»rml  le»  p»*ee*  peetiiaiaeire*  w>  lit  oa  pneflete 
d«  roi  de  Fnsre.  e«  «tate  dtt  4 mai  |«S7,  très  remaniaaSIe 


par  U perml»»loe  qui  y r*t  donnée  k rauteor  de  faire  iuipn- 
mer  «ce  ourrape*  rn  toffe  port  fae  Son  M ««Mera,  dedan 
ei  dédora  aofffv  aMaamer . par  le/ie  peraraae  M’i/  fméra 
rdeijir  de  aae  nwl*  m aa/rrt.  Poar  redlUoo  pet.  io*«.. 
«eyei  notre  tom.  il.  n.  SS, et  aJonlei  qn*tl  existe  de» exempt, 
de  ertte  même  éditJmi,  peL  lo-a.,  «on*  la  dote  de  KMa,  et 
d’antre»  avec  un  titre  portant  : Pmriâ,  cà**  n$mms  Jtijf,  tdsi . 

Passionrs  anima’  per  n.  Descartcs,  gallice  ab  Ipso 
conscrlplx,  nunc  laüna  rivitaie  dunalz  ab  II. 
D.  .M.  Amtelod.,  apwl  Ludov.^  i05o,  peu  Iti-i9. 

tt  rt  préliaüa.,  y comprU  le  litre  imprimé,  SU  m.  de  lexle, 
et  7 ff.  dXodex. 

11.  Dcscartrs  medllailones  de  prima  phitosophia, 
in  quibus  Del  exisientia,  et  animæ  human»  a 
corpore  distinclio,  deniunslrantiir  : bis  ad- 
juncur  sunl  varie  objeciiones  dociornm  viroruni 
in  istas  de  Deo  et  anima  demonsirattones;  cum 
responslonlhus  autlioris.  Sccunda  edilio  septl- 
mls  ohjectiontbus  antehac  non  vlsis  aucta. 
Amstelod.^apud  Ludov.^  1649,  pet.  in-19. 

10  ff.  prèllmin.,  y compria  00  Utre  Imprimé;  texte.  4M  pp. 
Le»  OkjttOfmf  furraeat  aae  partie  atparoe  de  fit  pp.,  y 
compri»  an  litre  partlcnHer. 

— Epistola  ad  Gisb.  Voetlum,  in  qna  examinantur 
duo  lihri,  niipcr  pro  Voetlo  simul  editi,  nnus  de 
confraternitalc  mariana,  aller  de  phllosophla 
carteslaiia.  Amstelod.^  apud  /.udor.,  i043,  peU 
in-19  de  6 ff.  prélimin.  et  aSa  pp. 

Dispulatio  de  infinlio,  in  qua  defcndiiur  sentenüa 
Cartcsii  de  motu,  spalio  et  corpore  (aulure  L. 
Velthuyéen).  Amtielod.^apud  Ludovicum^  i65l, 
pet.  ln-19  de  4 ff.  et  80  pp. 

Cet  ^oanU*  ao  relie  arec  Epist9lUa  diMerfarie,  ci-apré*. 
Clovis,  OU  la  France  chrétienne,  poème  héroïque, 
par  i.  DKSMAam.  txgde.par  let  Blzxvlers^  1O57, 
ln-19.  Edition  mal  imprimée. 

Ariana  des  heren  Des  Mareta  fous  dem  Fraoz.), 
Amsterd..,  Ludtc.  und  Daniel,  i05g,  1 tom.  eii 
9 vol.  peu  in-19,  Cg. 

L««  même»  imprirneim  aealeat  d*iè  donné,  en  ISM,  uno  ira- 
doclloo  boUaodatae  du  mémo  roman,  en  9 vol.  peu  In-tt,  If. 

De  usu  et  authorliate  juris  civilis  nomatiorum,  In 
dominil.a  prineipiim  christlannrum , llbri  duo, 
aulhore  Arthurio  Dtc&.  Lugd.~Baiav.,ex  offlc. 
ehevir.y  i854,  peU  iii-i9. 

DiMertatimi  sur  les  principes  des  mixtes  naturels, 
faite  en  1877,  par  Do  Clos.  Amsterd.,  Daniel, 
1O60,  in-19  de  io3  pp. 

Ëpltonie  dictionum  quarumdam  aMjulvocarum  et 
ambtguarum  in  lingiia  gallira.  In  iisum  studios* 
juveiiiutia  collecta  a Nalhanaele  Doraio...,  cum 
breviusrulis  ((ulbtisdam  forniulls,  qua*  tenustc 
In  albis  amiconim  adhlberl  (lolerunt.  Lugd.- 
Bainv.,  exo$c.  elzevir.,  i63i,  peu  in-19.  Ilare. 

Élêcancbs  françolscs  accommoilées  au  lan- 
gage du  temps.  Amsterd.,  Louis  ^ i64i , >n-i9. 
(Dans  un  calaioguc  des  livres  de  M,  Henouard.) 
Ertritiess  du  sagQ  ministre  d'état  sur  l'égaillé  de 
M conduite  en  faveur  et  en  disgrâce.  Leiden, 
chez  les  Etzevier,  1045  cl  1809,  peu  I11-19. 

Peux  édition*  qui  *t  rorreipondeat  llfne  pour  lifae. 

Epistouca  dlsverlalio  de  principils  juati  et  dccorl, 
contiiicns  apologlam  pro  tractatu  Claris.  Ilobbc  ^ 
de  cive  (a  Velthiiyseii).  Amstelod.,apud  Ludov., 
i85i,  pet.  ln-19.  — Voir,  d-dessus,  Dispotavio. 
Des.  Emsmi  colloqula.  Lugd.-Baiaror.,fx  oglc. 
flzerir.,  iG38,  pet.  ln-19. 

19  ff.  erélla..  y rompri*  lé  Ulfé  pravé;  téxta,  079  pp.:  t wma 
•po/«pidÉa%  dto. . U pp. 

— Autre  édition.  Lugd.-Batav.,  iG4S,  pet.  In-i?. 

rijré  pour  pn«é  h liirim  pour  Hyn»,  1 ommo  rédiUon  prér». 
dénié,  mai»  avre  «ae  aalre  épltre  rtodlratotré. 


8o6  COLLECTION 


— EII481I1  calloquta.  Amstelod,,  ex  o$e.  ehevir.^ 
i055,  pe(.  iii-ia  de  lo  ff.  préiiailn.,y  comprUle 
frontispice  gra«>.,  et  6*?^  pp.  de  texte. 

— Krasui  colloquia.  Amstelod.^ex  oflteina  elzetir.y 
i6Aa,  aiiMi  1679,  pet.  in-11. 

N.»ui  cil^roo*  trou  •uir«i  rdition»:  JmtUrd^tppit  Lndtvieif 
eT  ofju.  elurir^  itiiio.—  lypU  ^oNirm,  IS77. 

Aüagioruni  L).  Krasui  epltome,  cditlo  novissima  ; 
ah  infiniii!»  fere  inendis,  quihtix  esters  sc^le- 
bant,  repurgata;  nonmillisque  In  locU  adaucta 

cum  irlplicl  indice  locuplcUssimo.  Amsfel.^ 

apudtudûv.^  i65o,  pei.  in-ia. 

l.Wition  d'^tiDttrrdam,  eroffic-  eltrrir.,  tara.  pol.  eu 
à pco  prêt  août  belle  (lue  cette  de  fûn,  qu‘eUe  reprodall, 
PMe  pour  p»f«  «t  lipoe  pour  llfoe. 

<<  rf  prelinm.,  ï coinpHt  le  litre  imprimé;  tetle,  ari  pp.; 
iodei  depuU  le  II*  f.  de  la  reollle  Ce  )u»qn'au  It*  de  la 
feuille  ff. 

\ inccniii  Fabricii  poematuin  jiivenilium  libri  III  ; 
ad  caicem  adjecis  sont  cpUlnls  atiquol  serls 
et  joenue.  Ltufd.-BaHn.,  ex  of^c.  Elzetiriorum, 

1635,  pci.  Id-19  de  ta  iï.  prélimUi.  et  108  pp. 

De  vlribus  imaglnaüoiiis  traclatus.autbore  Thoma 

Fiexo,  odiiio  (Msircma.  Lugd.-Batav.^  ex  offle. 
elzevfr.,  i633,  in-ilû  de  38û  pp.,  y coràpris  le 
litre  cl  l'index. 

L.  Annsus  Floros.  Cl,  Salmaslus  addldlt  Luclnm 
A tnpcU  U tu.  -Batav. , apud  Elzn'irioê^  1 63  8, 
pet.  in-19. 

4 rc  pr*Hnla.,T  fOBiprl*  ^ *<1^  ttraré;  texte,  VM  pp..  dont  la 
dernier»  porte  .vu  (dan*  plutieur»  exempt.);  t ff.  d'index. 
b<ir  le«  (leax  édllloo»  ralte»  aoa»  cette  wémt-  date,  voyez  ooire 
a*  Totume,  p.  xoo. 

!..  Annseut  Plori'S.  Cl.  Salmaslns  addldlt  Luclnm 
Ampcliiini.  Lu/fd.‘Bnlavor.^  apud  Johannem, 
1657,  neuAmttelod.^  apud  Danielemy  i664.  pet. 
in-ia. 

L'édUlon  de  lASl  a été  copiée,  pape  pour  pafe,  »nr  U préeé* 
dente  de  i6Vt,  et  avec  la  même  fronlUplce  pravé^  dont  on 
a cbaope  le  ba*.  L’epUre  dedlcalolre  aeiile  e«t  differeute. 
AuU  Gellii  noctes  ailles.  Amslel. , apud  Ludov., 
i63i,  pci,  in-19. 

St  ff.  prelimln.,  y comprit  le  titre  itrave;  4M  pp.  de  texte, 
different»  index,  occupant  4l  ff.  non  chiffre»;  pn  antre»  ff. 
non  ebiffre»  qui  renfenneol  /«lerprefalia  grcreenen  dU- 
fionuffi,  et  ^'oajerfurir. 

I, 'édition  d'.^HU(c/oif.,  apud  Vamùlem,  tâU,  pet.  in-lt,  e»t 
une  copie  peu  élégante  de  celle  de  IdM. 

Johanni.s  GcRUARni  meditalioncs  saers , edillo 
postrenia,  prloiibus  «‘inendaiior.  Lugd.-Batav. ^ 
ex  ofpc.  elzerir.^  1637,  In-éïii. 

Kxercitium  pictalD  qiiotidiannm  quadiipariUtim, 
studio  J.  Gcrhardi.  Lugd.-Bûtavor.^  ex  offic. 
elzevir.^  i63o,  ln-9ft. 

La  sainte  cliorograplile,  par  P.  Geslix.  Voyez, 
cDaprès,  notation  de  IVslat  de  b religion,  par 
Edwin  Sandis. 

Compendium  geographienm , succincia  mnihndo 
adomatum,  opora  et  sludio  Abrah.  Gôlmtz. 
Amstflod.^  apud  Ludoricum^  l6&3,  et  an»l 
i580'  in*i9. 

Abrah.  (k)i.mTzn  L’Iysses  bcIglccH^alliciis.  7.«jfd.- 
fiatav..,  i63i,  ln-16,  et  aussi  Ams(eiod..^ex  offle. 
ehrvîr..,  i055,  pei.  In-ia. 

Princeps  ex  C.  TacUo  curaia  opéra  dcformaïua, 
ab  Al»r.  Golmti.  Lugd.'Batav.^  ex  o0c.  clzerir.^ 

1636,  pet.  in'i3. 

Hugo  GnoTiiiS  de  vcrltaïc  rcligionU  chrlsllan*. 
Edillo  novissima  In  qna  ejtisdem  annuiatlones 
suis  qusque  paragraphis  ad  faciliomu  usnm 
«ibjcclæ  snni.  ,^JK5fe/.,  ex  offic.  elzevir.y  1663 , 
seti  1669,  scii  1675,  SCI)  1680,  pet.  in-i3. 

1 a premit^re  de  cet  quatre  édition*  e»t  la  plu»  belle. 

— De  mari  llhcro.et  P.  Mcrnla  de  maribns.  t.ugd.- 
(tfpr.  elzevir.y  i633,  et  l633,  i)i-3Ô. 


Il  y a daox  édiU  toua  la  date  de  ICU  ; l'une  de  MT  pp.,  r««tr« 
de  SM,  niai  S ff.  préliniia.,  y comprit  le  titre  fravê.  Elle» 
toot  égtleoient  belle». 

PhUosophonim  sententls  de  fato,  et  de  eo  quod 
in  nosira  est  potestate,  collects  pariim , et  de 
grsco  versx  per  H.  Grotium.  Amsielod,,  apud 
Ludot.^  16&8,  pet  in-iT. 

H.  Gbotii  epistols  ad  Gallos,  nunc  ptimunt  éditas. 
Lugd.-Baiavor.y  ex  offte.  elzetir.y  i6^i8,  sou  se- 
cunda  ediiio  priore  auciioret  emeDdalior,  i05o, 
pci.  ln-13. 

H.  Grotti  et  aliorum  dlssertaiinncs  de  studüs  ins- 
tltucndb.  Awutelodamiy  apud  Latdov. , 1643, 
pet.  in-13. 

Hug.  Grotii  qusdam  hactenus  Inedlta,  aliaque  ex 
belglce  edi  lis  latine  versa,  argunieutl  thcolo* 
gici,  Jurldiri,  polilicl.  Amstelod.y  apud  Ludov.y 
1653,  pet.  iu-13,  gros  caractères. 

Il  pastor  fido,  de)  cataller  Batti>(a  GiiARlxi.  Am$- 
terdamOy  apresso  lA>dovicOy  i64o,  in-34,  dg., 
lollrcs  italiques.  Bare.  (Sous  la  date  de  lûâa, 
dans  le  dcniler  Catalogue  de  Chardin.) 

Il  pastor  fldo, del  GL'ARtiu.Leida,  Giovanni,  1639, 
pet.  Iiw3,  fig. 

lôs  pn.,  non  comprit  l«  titre  grevé  ni  le  preozier  r.  de  l’epltre 
drd  ica  luire. 

Exerciiationes  de  gcneratlouc  anlmallum  : quibus 
accedunt  qusdam  de  partu , niembranis  ac  bu- 
inoribus  ulerl , et  de  couceptione  \ aulore  Gui* 
licimo  Harveo  anglo.  Amstelod.y  apud  Ludov., 
iô5i,  pet.  in-iu  de  568  pp.,  y compris  le  fron* 
tispice  gra>6  et  le  litre  Impr.,  plus  3 (T.  d'index. 

Dan.  Hcixsii  poematum  editio  nova  : accedunt 
prster  alia,  libri  de  contemptu  inorUs  antcbac 
una  non  editi.  Lugd.-Baiavor.y  tumptib.  Elze~ 
viriomm  et  Johannii  ifnfrit,  lOsi,  s luin.  en 
1 vol.  in-iO,  on  pei.  ln-8. 

Première  pertie.  4 ff.  prclim.;  texte,  4H  pp.;  druxiéme  parue. 
De  eoHlemplu  moelu  lihri  IS',  tvec  uti  litre  pertlculirr  por- 
tant : tt  offirma  elurirufua,  lust  ; 4 ff.  prelim.,  y comprit 
le  titre  ; lui  ]>p.  de  leste,  et  18  pp.  de  leb|e  ; i la  fia  : i.ug- 
Juni  Oatarorum  tfpi»  ttaaci  t.ltnirii  jarufi  .SeMdeuum 
tgpçgrapki.  \oyez  outre  deuxième  tulanie,  p. 

— Ejusdem  oratlunes,  edilio  nova;  auctior  atque 

ita  einendala,  ui  alla  videri  possit.  Accedunt 
disserlattones  aliquot , nec  unius  argiimeuü. 
Lugd.-Baiavor.y  ex  offlcina  elzerir.,  vel 

Amstelod.y  apud  Lud.  et  Dan.,  i637,  pet.  In-i3. 

— De  tragoedis  ronstituüone  liber.  In  quo.  Inter 
estera,  tota  de  bac  Arlstoteüs  senlentia  delncide 
expHcatur  : editio  aucilor,  cui  et  Arlsiotelis  de 
poclica  libelliis,  cum  cjusüeni  notls  et  tntcrpre> 
taiione,  accedit.  Lugd.-Batav.yex  offic.  eltetir., 
lGA3,  pet.  iü-13  de  6 ff.  prélim.  et  368  pp. 

Laus  asmi,  tertia  parte  auctior  (a  D.  Heixsio), 
cum  aliis  festivis  op.usculis.  I.ugd.-Batavar.y  ex 
offic.  clzevir. , iG'ip,  in>3â  de  À38  pp.  et  lo  ff. 
prélimin.,  y compris  le  titre  gravé. 

Nie.  IIeixsii  Dan.  lil.  pocmaia,  accedunt  Joan. 
Butgersii  qus  qnidem  collig)  potnerunt.  Lugi.- 
Batav.  y ex  offfe.  Elzetiriorumy  i65S,  pet.  in-io. 

L'HéroIxe  mousquetaire,  histoire  véritable  de  la 
vie  de  Christine,  comtes.se  de  Mcyrac  (par  de 
Preciiac).  Amstndamy  chez  Jacques  Le  Jeune 
{Daniel  Elsevier),  1677-78  (aussi  1C80),  â part 
en  1 vol.  pet.  in-13.  (Jolie  édition,  à la  Sphère.) 

Devrait  être  placé  dan»  U druxléme  parU»  de  ce  (!ataiofn>e. 

Hippocratis  aphorlsml  (gr.  et  lal.)  ex  recognitionc 
A.  Vorsill.  Lugd.'Baiar.ye.r  offic.  elzevir.y  1638. 
ln-39. 

ZS<  pp.,  pins  le  fmnU»pKe  gravé  et  uo  »rul  f,  de  préface. 
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— Coac«  prsnotiones,  gr.  et  Ul.,  opus  ülvlnum  ; 
cum  verslone  Anutll  Koesil,  et  nous  Job.  Jons> 
toni.  Am$tel.^  ex  egic.  eizev,^  1660,  pel.  in>t). 

6 fT.  prHlm. , y conàrta  t»  Oir«  ; rn  pp.  pour  W corp4  du  vol., 
»t  90  ff.  aoD  rkiflm  ponr  l'iad»*. 

— I.ibor  de  aérc,  aquls  et  locis,  gr.  et  lal.  l.Hçd.- 
Bataror.f  apud  Joannem^  t658,  pet.  In*i*i  de 

pp.  et  un  errata. 

IfiRTORU  ludtcra  de  ainorlbus  Amoeiia*  cl  Amandl. 
Voyez  ScHArmtET. 

Th.  Hobbes  eiemenla  phdosophica  de  dre.  Ams^ 
telod.^  apvd  l.udo9.^  16/^7.  seu  apud  Ludot.  et 
/>att.,i657. acu  oputf  Pamelem^  1669. pet.  In  iQ. 

De*  edittoot  dt  1650  •(  KMW  MOI  portdM  dstt*  pluit«an  rsU- 
kHHM^  mtli  noai  ne  l«i  «tom  ps>  tms. 

Le  corps  politique,  ou  les  élCmensde  la  loi  morale 
et  civile,  avec  des  réflexions  sur  la  loy  de  na« 
turc,  sur  les  serments,  les  parts,  et  les  diverse.^ 
sortes  de  gouvernement,  leurs  cliaiigemens,  et 
leurs  révolutions  par  Thomas  lloBSits  (irad.  de 
i'anglols  par  Sara.  Sorblëre).  Leide,  Jean  et 
Paniel^  tOSS,  pet.  In>i9. 

s fr.  nr^Umln..  y compris  !•  Utre  Imprimé  ; SSI  pp.  d#  Icxie. 

l.’edUion  d*  169S  Mt  plnc««  puml  l*t  Ktuiter  mm  omb  dlm- 
prtmeur. 

Corn,  ab  Hogclaxdr  cogkailones,  qulbus  Del  exis- 
leutia;  item  anlnue  spiritualitas,  et  possibUls 
cuni  corpore  unlo,  demonstrantur  t neenon 
brevis  blstorla  ceconomie  corporis  anlmalis 
proponitur,  atque  iiiechanlce  explicalur.  Amtte- 
iodami^  apud  Ludovirum^  pet.  In~i9  de 

1 8 ff.  pi^llm. , apA  pp.  et  1 1 ff.  d’index. 

1'heophlll  IIOGERsn  poemata  Juvenilia  ; accedunl 
Jo.  Hogersii  postbuma  et  P.-D.  lluelli  funus  Cl. 
Salniasii , etc.  — Th.  Hogrrsll  oratloncs  très. 
Amstelod.^  a;»Md/Mnt>Jem,iA7a,a  tom.en  1 vol. 
in>iO. 

Q.  Horatios  Flaccus,  accedunt  nunc  Dan.  Ilelnsll 
de  satyra  horatiana  libri  duo...,  cum  ejnsdem 
in  omnia  poète  aiiltnadversionibiis.  t.ugd.  • 
ffd/or.,  ex  o$c.  elzevir.^  tAap,  8 lom.  en  t vol. 
in-iO. 

lin  titra  prarc ; dédicftcr  «le  D.  Helntlus,  6 (T.;  ode  da  même, 
Mlvtedes  fVlrrMHi  /«dicln,  3 ff.;  t’ita  ffora/ii,  S (T,;  «ris, 
AmU«  tfctor,  3 aotrM  tT.  ; texte,  fSS  pp.,  y compris  )«•  titre 
tapr.,  daté  de  tort,  qui  o'y  est  pas  toujoars;  Poa.  Hfimni 
cahaadriTSMaai , SSO  pp.,  y compris  U Utra  ; De  mt^ra  Ao- 
ro/iaso,  Mo  pp.,  dont  la  dernier*  est  coté*  S98. 

Il  **  trouve  des  rxemplaireadu  telle  seul,  avec  un  titre  date 
de  I6SS.  Voir  la  p.  tas  da  aotr*  deaiiéme  votomr. 

Q.  lioRATirs,  Dan.  Hflnsltis  recensait.  Amstelod.^ 
apud  Daniflem^  1A7O,  ln-16. 

Q.  Horatii  poemata,  scholüs,  slve  annolationibiis 
ln.v(ar  rommentaiii  illustrata  a Joan.  Bond. 
Amstelod.,  atmd  Panfelem^  1878,  In*i9. 

tM  n.,  y compris  le  frontlsplca  nsté  ; fc  la  ta  ; BeerntUf 
•t  lés  Ttêlmemia^  ensemble  9 n. 

Anne  Ovenx  HoYEa.s  geisUlche  und  weltllrbe  poe- 
mata.  Amsteldamybey  Ludwig  Elzetieren^  l65o, 
pet.  In-is. 

Très  Joile  édiUoa  de  rea  poésies  allemandes , Impr.  en  earMi. 
allenunds  ; alla  a MM  pp.,  sans  compter  ni  le  titra  fravé  al 
latrie. 

Non  ens  pneadaraltlcuni  ; slve  confulailo  vani  cu- 
Josdaoi  somnli,  quo  aacrac  scrlplurs  pretextu 
incaultoribus  nuper  Imponerc  conatus  est  qui* 
dam  aïKMiymus,  flngeos,  ante  Adamum  primum 
fuisse  homines  In  mundo;  authore  Aol.  Hclsio. 
Lugd.^jlatac.^  apud  Johan.^  iA56,  In-ip.  Quel- 
auefoK  relié  avec  RetMnâio  exetastUa  de  Py- 
thios.  (Voyex  ci<après.) 

De  Jure  regni  dlacepsls,  auctore  Aiexandro  iRtmo 
acotn.  Lugd.-Batav.^  ex  afflcina  elzevfr.^  iff)7t 
lo*a8  de  nSp  pp.  et  la  table  des  chapitres. 


Prime  pbilosopbla* , slve  Insüluiionum  meiaphy- 
sicarum  llbri  sex,  auctore  Gllb.  JACcamo.  Ëdillo 
postrema  priore  correctkir.  Lugd.-Bataoar.^ 
prosiant  apud  Klztviriot^  lA/lo,  peL  In-ia. 

Celte  Adllloo  *e  ren<Ult  rhei  les  Etievler,  mais  11  m parait 
pas  qu'rlte  soit  sorUe  de  leurs  presses. 

Il  ea  avait  déjA  para  une  : L»ÿd.-Butmnr.t  apmA 
itist,  pei.  IS'is. 

Gilb.  Jaccb.ri  Institutloncs  physic^.  Ameteiod.^ 
apud  Ludovicum^  16A8,  pet.  in-ip. 

Joh.  JoviToiti  hUtoria  clvills  et  rccleslastica,  ab 
orbe  condito  ad  annuni  iA3S.  Ametelod,^  apud 
Ludov.y  i68i«  pet.  In-ia  de  8op  pp. 

Johan.  JoivsToxi  enchirldltim  clhlcnm  ex  senten- 
tioslssimls  conclnnatum , et  in  iibros  très  di.v 
tinctum.  Lugd.-Bataror.y  ex  ogicina  elzevir.y 
iA84,  ln-P8  de  g ff.  préllmfn.  et  a88  pp. 

idea  universc  medicin»  practiex  llbrls  VIII  aliso- 
luta,  Joh.  JoTfSTOMjs  concimiavit.  AmiteLyopud 
Ludov. , 1 648.  pet.  in-ia  de  6 ff.  préüni. , 789  pp. 
et  1 f.  d’errata. 


De  rommunlone  veteiis  ecclesln  syntagma,  ex  bl* 
bliothrra  Joli.  Jorstoki,  docl.  mcdlcl.  Aautei.y 
ex  agir,  eizevir.y  i658,  pet.  In-n. 

JiSTini  hisioriarum  ex  Trogo  Pooipeio  llbri  XLIV, 
cum  nous  Is.  VossH.  Lugd,  • Batavor, , ex  ogte. 
elzxvir.y  i64o,  prt.  In-ia. 

s ff.  prallmln.,  y rompais  le  litre  RTavA;  coraa  da  voinnw, 
B*  pp.;  aetcé,  3B  pp.:  Index,  .31  pp.  non  cbiffraas. 

Il  existe  deux  «dlUons  sous  celle  même  dste;  Tune  arec  une 
epltre  dMkaloira  à Tburon  BleUe,  l'entra  sans  cette  epltre. 
tn  premier*  eec  la  plat  baUa;  elle  n'a  nue  m pp.  d*  texte  : 
la  eeconde  an  a SM,  parc#  qa'on  y a ajout*  les  sommaires 
des  chapitres  aaconunencetnenl  de  cha<|ue  livre.  Au  siirplu, 
ce*  soaunalres  sont  ponr  ainsi  dire  on  doohle  emploi , rar 
Il  s'en  trouve  d'autres  A la  suite  du  texte,  paf.  MS  A Sio. 

— EdllIo  alla.  AmsteLytgpis  Ludoeidy  i63o.  la-Pâ. 
— ËdIUo  alla.  Ametehd.,  Ludov.y  i656,pct. 
In-ia.  ~ 1671,  In-aâ. 

n y a une  édit.  A'JmêUrd.y  es  e/jlc.  eUswir.,  tSTX,  pet.  hwit, 
avec  les  uoles  de  T.  fV>pma  et  de  J.  Loceenlos. 

JusTT?tu?ii  losliiiitloDes,  typis  varl«,  rubris  nu* 
cleum  exhibcntlbus;  arccMeruntexdigestUtiluIl 
de  verb.  slgnlf.  et  reg.  jurls.  Amstelod.y  apud 
Ludovicutuy  i654,  seu  apud  Danielemy  1668  et 
1676.  In*a8. 

il  y a des  esempl.,  avéc  la  date  da  I6TS,  qnl  sent  tmarimé* 
en  noir  taulenMtrt. 

— Instliuiionuoi  llbri  IV,  noils  perpettils  illits* 
irai]  cura  et  studio  Aro.  Vionll.  AwutelodawH . 


apud  Ludov.y  1686,  seu  .daufr/.,  apud  Ludov.y 
i6Sq.  seu  ex  ogte.  etzevir.y  i658,  i063,  et  i06p, 
pet.  iii-19. 

nous  avons  va  un  exemplaire  de  Féditloa  de  lOéS,  dont  1* 
rronlisplFe  irravé  p«»rtalt  tes  noms  de  Fr  Hacîlut  et  de  Lault 
lUsevtr,  tandis  que  le  titre  Imprimé  n*avtit  «foe  1*  nom 
d'HacAlns.  Nous  avons  vu  aussi  rediuon  de  tans,  avae  nu 
Uire  (ravé  date  de  ters. 

D.  Junit  Ji'vOAUS  et  Auli  Persil  Flacci  satynp. 
Amstelod.y  typis  PanieliSy  sumptibus  sodetatisy 
i66i,  et  1671,  ln-98;  mal  Imprimé. 

Thom«  a Kbmpis  de  Imiiatione  Cbristl  llbri  IV. 
Lugduni  (Batawr.)y  apud  Joh.  et  Dan.  K/sevi- 
nos  (ctrra  lOSS),  pel.  in*i9  de  937  pp.,  y com- 
pris le  litre  gravé. 

— Autre  édition.  Lugduni  (Batavor.)y  ex  ogte. 
elzevir.y  i658,  prt,  ln-19. 

SSt  ap.,  y compris  h»  titra  fravé,  qal  eti  pin  Joli  irea  calnl  de 
rénlUoo  mns  date. 

— Autre  édition.  Amstel.y  ex  ogle.  elzevir.y  1679, 
pet.  liM9  de  961  pp.,  y compris  le  titre  graté. 

Iliib.  Ltffocrn  cpistolae  pollilca*  et  historiœ  ad 
Pbillppnm  Sydnæuni.  Lugtl-Batavor.y  tx  ogte. 
elzevir.y  i64fl,  pet.  In-i9. 
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COLLECTION 


Cfrlacl  LrrrcLi  Augusius,  tlve  àe  convertenda  In 
monarrhiain  repuhiica;  Jnxta  ductum  et  ucn> 
tem  Tariii.  Amstelùd.^  apud  Ludov.^  pci. 
In-ia  de  300  pp. , sans  la  dédicace  ni  la  préface. 

Jusii  Upsii  de  coiisianlia  libri  duo,  qui  ailoquium 
prccipue  contloenl  in  publicU  malis. 
typit  Ludov.y  t05‘j,  ln^A> 

T.  I.IVII  hlslorlarum  libri,  ei  recensione  heinslana. 
LMçd.  BntavoT.,  ex  offe.  elievir.y  i033,  S vol. 
pci.  hw3. 

To®.  I , it  ff.  in^Hraln.  a*or  le  titre  Tépltre  «IMicti., 

W tÙti»  I ctr.,  T»  de  telle,  «alrlM  de  » ff.  dtadei . 

loai.  Il  km  pp..  y runprii  to  titre,  eBUile  8 ff.  tTlndet  ; 

— ton.  1 11,  VW  y comprift  le  litre  ; de  idei  7 ff.  iTladei. 

— Hlslorlarum  libri,  ex  rcrcnslone  J.-F.Gronoill. 
iMçd.-Batitwr.y  txofUc,  elzevir.^  i605, 8 vol. 
pei.  In-i3. 

Tome  I,  I*  ff.  Umlneire*,  y compri*  le  froetlip.  fret*;  teite, 
«TS  PP-;  lodei,  l«  pp.;— tow.  11,751  pp.,  y eowpri»  le  titre; 
It  pp.  d’tndei;  — lom.  III,  T7»  pp.,  y comprt*  to  Ulrr; 
It  pp.  d'iodei. 

Joh.-Frid.  Gronovil  ad  T.  Livll  libres  supcrstllcs 
note.  Lugd.  -Aa/ffoor.,  ex  offlc.  eUevir. , i085, 
pel.  ln-}3. 

14  ff.  ptolInlD.,  doet  to  titre  hit  partie;  teito,  808  pp.;  S pp. 
d'emte.  , _ 

T.  Utii  hlslorlarum  llbrl.  Luçd,-Batav.^  ex  offic. 
cfzéT/r.,  1058, 8 vol.  peL  In-ia. 

<Hi  treore  quelqoefoi*  rdnal  k ee*  edlUeii*  de  T.  Live,  le 
valmne  lamiato  : Supy/eiararerM®  itoMaeniM  éfou,  mut- 
tsrc  J.  P'reiaeJtoiato,  Holmto',  Job.  Januoa.,  I8M.  pet.  Id-i«. 

T.  I-iTii  hlslorlarum  quod  cxtal,  ex  recensione 
J.'F.  Gronovil.  Amslel.^  apud  P/imWem,  1O78, 
li>-i3  de  788  pp.  et  le  titre  gravé. 

Gavl.s  et  fiindamenla  vrrex  llngiix,  duabus  par* 
tlbus  dl6tlnci.v  : quarum  I,  Vocabula  latino* 
gr9Ca;  11,  onmes  totius  llngu»  grsc«  voec.s 
prlmogcnlae,  In  vulgarl  Icxico  occurrenles  al- 
phtbeilce  disponunluri  neenon  earundero  de- 
rivala  priedpua  subjunguntur.  Opuscultim  ap- 
prinic  utile,  et  maxime  accomodum  lis,  qui 
grarex  tingux  studio  capiuiiiur  ; authore  Eilardo 
Llbiso  : edllio  nova  ; prx  cxlerls  omnibus  mtil- 
tant  partem  corrccllor  In  lucem  édita,  opéra  cl 
studio  I.  K.  Jmstelodam»\  apud  Danieiem^ 
1OO8,  pet.  liM3. 

Cette  MiUoo  deil  être  pJu$  cempleto  Que  relie  d*AmMerdem, 
mmd  Lmxheiettm,  I65l,  pet.  la-IS;  «Ile  e 4 ff.  preUm.,  doat 
le  frônlUptoe  ffeiê  et  le  litre  Impetne;  et 448  pp.de  texte. 

i 'èditiDo  pet.  In.18,  doat  te  Utre  porte  t iMÿdmni-Batortnm, 
m»d  fWartocam  IfeeerMOT,  1M4,  reeaeMbto  beaucoup  • 
rellet  de*  Eteaxier;  elle  es  • to«  tipoettei  et  le*  caU  d« 
tèaipe,  maie  pae  le  flenroo  du  frontwptoe. 

Ldum  Phamlia,  sire  de  belle  Chili  Canaris  et 
Pompeil  llbrl  X , ex  cnendalloDe  Hug.  Grolil , 
eum  fjusdeiii  nolls.  Amttelod.,  tapit  Ludotici, 
ttmplibui  loclflaliiy  i#5i,  seii  iWi,  In-ad. 

Dus.  FJcexwr  • donaê,  eu  1871,  use  êdiUoa  I».S4  de  Loealn. 

La  Pharsale  de  Locaix  , ou  les  giicrrea  civiles 
de  Cdsar  et  de  Pompée,  en  vers  françois,  par 
de  Breheuf.  Uldt,Jtm.  i«J8,  pel.  In-ia. 

êtt  pp.,  y enaprie  to  Utre  Inpiinê;  Il  y a de  plu*  oa  freoUi- 
pica  grave. 

Lysandre  et  Callste.  Voyez  Daudiguicr. 

Traité  de  ta  nature  cl  de  la  grilcc,  par  Malx* 
BBAscBC.  .^MUférdnnt,  cAéz  Daniel^  1G80,  In-ia, 
gros  caractères. 

FeClaircisscmrnt,  ou  la  suite  du  traité  de  la  nature 
de  la  grâce,  par  le  P.  MALEBKASCiim.  AmUerdamy 
rhez  t'CMty  de  Drtufef,  1O81.  In-i*. 

^ YirglitI  Malvcui  marchlouU  Piinceps,  cjusque 
arcana,  in  vlia  Itoiiiuii  reprxsciilala;  laUnitate 
doitavU  Job.  krauss.  LMgd.~Batavor.^apud  El- 
zmrfM,  1C80, 9 tom.  en  i vol.  pet.  lo*i9. 


U première perUee  15  pp.  prêlimio.,)  eonprti  to  titre  grarê, 
et  I5U  pp.  de  texte;  la  Micoade,  tSSpp.,  précédée» de 
prellmin.,  y eompri»  le  litre  grave,  ainsi  conçu  : P'irgtUr 
Malrftù  fliorcAieatt  T’yroiinae.^atçitesrroiio  iartM  far. 
Miuiiraperêi  revra»e«/Ato,/aiiaitoteden«riiyoA.Ann(a*... 

A resdeux  traites  il  s'eu  trouve  quelquefoli  Joiut  uo  troisioana 
du  même  auteur,  tou»  re  titre  : 

ViRUilli  Vl*t.v»,jrt  Pcrseeulio  îtovidi»  poHtiee  traeUU, 


Biior  leHailate  dotiata.  £t(o>i.-i?o«aFoe.,  apud  JhUm  tA- 
r<Mm  (abMiiie  anuo),  pet.  in-ia  de  vtit  ff.  et  I5U  op.,  pliia 
Il  ff.  de  ulilr  (iupr.  eu  plu»  petit»  caractère»  que  le»  üeus 


autres  traites). 

l.e  Catalogue  de  N.  de  Wlaisnff,  imprimé  h Moseoa,  ea  ISI9, 
fait  mealton  d'uo  exemplaire  du  Tyromntu  imprimé  »ur 
vètiiv.  _ 

Noos  trouvons  une  édition  du  TVmeejw,  Lngd.-BaUv.,  apud 
Juliaanenx,  tl>57,  in-iS,  purtée  dan»  plu»lear»  catalogua». 

Sitppllcalion  et  reiiuéle  à l'empereur  et  aux 
princes  chrétiens  sur  la  cause  d'assembler  un 
concile  général  contre  Paul  V,  par  N. de  Masbais. 
Leyde^  Loyt  Elznir,  1618,  in-ia.  (Extrait  d'iiii 
catalogne  de  M.  Renouard.) 

M.  Val.  Martiaus,  ex  musco  Pelrl  Scrlvorll. 
Amtiel.^  typis  Ludotici  y i05o,  et  typii  l)anieli$y 
i60a,  lti-a8. 

Peux  édition»  médiocres. 

Illstorla  AlexandriMagnl,sive  prodromns  quatuor 
monarchiaruni , in  lucem  cmissus  a Christiano 
MATTHiA..lifUfc/wf.,flpud/eMd.,  1635,  peUin-19. 

InsUtutiones  aulic»,  iiunquam  edit»,  ex  G.  Tacllo, 
cum  primis  sed  et  allls  hlstoricls,  ab  auctore 
incerio  tradiix  et  Jam  ab  Euvcbio  Mcisrebo  pu* 
blicodonatff.  Amtelod.yapud Ludovicumy  lOftg, 
ln-9ù.  ^ 

Même  ouvrage  que  VAnlinu  infulpalm  de  Pailorhis,  cl* 
après.  (Voir  Barbier,  Ûielkmit.  de»  an«R|rm«s,  111,  n.  IWtit 
cl  XOU54.) 

Mémoires  de  la  guerre  de  TransUvanle  et  de  Hon- 
grie, entre  rompereur  Léopold  1 cl  le  grand 
seigneur  Mehcmel  IV,  Georges  Ragotskl  et  les 
autres  successeurs,  princes  de  TransUvanle  (par 
Ascagne  Centorlo  degli  llorlenslj.  Ameterdamy 
ciifz  Danfeiy  1G80,  9 lom.  en  1 vol.  peL  ln-i9. 

.£gldU  Mcxacii  poemata,  quarla  cdillo  aucliur  et 
emcndaiior.  Atn$(elod.y  in  of/ic.  etzevir,y  iWS, 
peu  ln-19. 

4 ff.  pndimin.,  y voropris  1e  litre  [mnrlmè;  XfT  pp.  da  tnte, 
et  a to  An,  JdJulium  Moiarinum  tl«eia,  S pp.  qui  paruliaent 
avoir  etc  ajoulcc»  apres  coap. 

Joan.  Meibsii  Theophrastus,  slvc  de  lllius  Ubris, 
qui  injuria  lemporis  inlercideninl,  liber  singu* 
Inrls  : accedit  llieuphraslcanmi  lectionum  Ü* 
t>ellus.  Lugd.-Batavor.y  ex  offic.  etzevir.y  lOâo, 
pet.  in-13. 

Le  malade  imaginaire,  comédie  en  trois  actes 
mêlez  de  danse  et  de  musique  (par  UouLasj. 
Amiterd.y  chez  Baniely  1674,  pet.  in-i9, 

108  |o.;  k la  An  un  prologue , en  6 pp.  — Au  commenromaai 
1e  olvcrüssemcnl,  en  40  i»p. 

Ouoiqu'il  porte  le  nom  de  flan.  Elrcvir.ce  volume  paraît  ivetr 
été  Imprimé  en  France.  V olr  U p.  4M  de  notre  5*  voluma. 

Lud.  51olin«i  roorum  cxcmplar,  seu  characteres. 
Lugd.’Batator.y  apud  Johannem  et  DoMieiemy 
1054,  pet.  in-19. 

Pciri  MolinjEI  dccogniiione  Del  tractaios.  Luÿd.' 
Batavor.y  ex  officina  elzeoirianuy  tOaS,  ln-94. 

Anatomie  de  ia  mcssc,oii  est  montré  par  l’Écriture- 
Sainte  , etc.  que  la  messe  est  contraire  4 ia 
parole  de  Dieu,  par  Pierre  Du  Moülw.  LeydCy 
Bonaventure  et  Abrahamy  i638,  pci.  In-ia. 

8 ff.  preUmlnalres,  y compri»  le  litre;  5*4  pp.  d«  toxie. 

Tlioin?  Muni  disserlalio  eplsiolica  de  aüquot  sui 
lemporis  ilieologasiorum  ineptiis;  deque  cor- 
reclioRC  translalioids  vulgals  N.  Tesiameuii. 
Lugduni  • Batai'orum  y ex  officina  elzeoirianoy 
1095,  pet.  in-i3  de  i4  ff.  et  i*i5  pp. 


DES  EDITIONS 

galteric  Ues  femmes  fories,  par  le  P.  Pierre 
I.E  Motüe.  chez  Jean^  1660,  prt.  In*i9« 

flg. 

l'O  froatUpiM  fraré  M an  Uir*  ImpHmé:  M (T.  prMiaioalras. 
rAntoniBt  nn«  apitrt  «t  •••  ode  a la  mne.  In  préfacé,  de«i 
ode*  Intltul^ei  la  fmaie  ferfr,  I*  ukie  de*  peiaUre*.  elr.; 
Vit  pp.  4e  lente,  catrle*  de  <t  fT.  penr  la  Ubl«  de*  maueee*. 
üvani  aai  craeure*,  elle*  rompteat  dtn*  Tordre  de*  paer«, 
A aile*  «ni  d'olllears  Indlqoee*  * U uWe  de*  pdalure*.  » 

V ope*  notre  lûm.  111,  p.  M. 

Réflrxions,  KMUences,  ou  maxlnien  royale*  et  pn- 
lith|ur*,  iratiuites  àe  Tt^pagnol  par  lu  ré^émut 
p^re  d*OBEiLn,  de  ta  Compagnie  de  Jésus.  4mà- 
lerdam^  chez  Dnniel^  1671,  pet.  In-iQ. 
Réflexions  prmlenlcs,  pensées  morales,  maximes 
stoïciennes , traduites  de  Paspagnol  par  le  P. 
d'OsciLa.  Amit.y  chez  f)/iniW,  1O71,  pet  lii-ia. 
L’aimable  mère  de  Jésus.  Traité  contenant  les 
divers  motifs  qui  peuvent  nous  inspirer  du  ns> 
pect«  de  la  dévotion  et  de  l'amour  pour  ta  très- 
«aime  Vierge.  Traduit  de  l'espagnol  (du  P. 
Riisèbe  Nlerembcrg),  par  le  IL  Père  d’Oaou!. 
Amatfrdom^  chez  Daniels  i07t«  P^L  Iti'itl- 
Il  y É dM  nmplalm  dant  la  froatltplca  port'*  : d JmUm . 
f«mt  ta  vmM  de  AeSert  Buhaitt,  leil,  otoc  fri$iUf€  dm  ni. 
Voir  ta  p.  SiS  d«  Dotr«  irsloièm*  Totam*. 

P.  Ovmit  Nasonis  opéra.  Dan.  Iloinsiiis  lexlitin 
reeensiilt:  accedunt  brève*  noie  ex  collaüoiic 
rotld.  Scaligcri  et  Palatliiis  JanI  (iruleri. 

JldMe.,  ex  offic.  c/;ntfr.,  ^ In>i6. 

Tnaie  I , tt  ff.  preffm.,  y conpfl*  i«  titra  jiraTé  ; t«iu.  S*i  pp. 
Tocdc  11,  « fl.  praHnni.,  y rampri*  I*  titra  Imprima;  t^tte, 
*U  pp.  Toma  III  : d tf.  araltm.,  «a  caoiptaat  la  titra  Impr.; 
rorp*  de  Tol.,  *io  pp.,  «oet  la  damièra  Mt  cato#  osn. 

P.  Ovinii  Na^miià  opéra.  Amstelod.,  tupit  tudor., 
i65a,  seii  tjfpis  Ikmielis^  lOM,  cl  167O,  3 vol. 
ln-24.  Très  médlocro. 

Operum  P.  Ovinit  edilio  nova;  Nie.  I|cinsitis  n*- 
censuil  et  notas  adüidit  .Amsteiodamit  ex  o$c. 
etzevir.,  S vol.  net.  In-ia. 

Voyai,  ao  nqoi  de  ratta  aditloo,  U aot*  qal  **  iroQva  aa  ba* 
de  ta  p.  sm  d*  Botr»  trolatama  veloma. 

Rpigrammatiiiii  Joannis  Owas  edilio  pottrenia. 
Lu0d.^B«tav.,  ex  offlc.  etzeefr,^  lOaA,  In-Qè. 

CeiU  édition  d*Owen  e«t  Bioin*  balle  <faa  la  oulvaete;  «Ba  a 
SM  pp.,  y comprit  l«  froatltplr*  grsfé. 

Epigraminatum  Joan.  Owexi  eüttio  postrema, 
correctissima  et  poslhtimisquibusdaiiiaüaucia. 
Amatehd.^  npud  Ludoticumy  iOA7,  tn«aé. 

EdUtoa  Jall«  al  «a  trP*  petit*  caroctéro»;  alla  *•  compo*#  de 
SIS  pp.  de  laxie,  prModée*  d'un  tura  fraré  et  dB  portrait 
d'Owon.  fl  y a ub#  rofmpraaaloo  *ob*  la  mèm*  data,  «t 
énlomriit  bonne. 

L'édlUoB  i'ÀmêUrd.,  ofmd  EUnirimm.  1679,  Mt.  to>t9,  en 
plu*  fTM  caractOT**  qnr  cell#  de  *«*7,  b>*I  poiot  béMe, 
iDtlt  tUa  eoaUrat  4*  pla*  «ve  la*  dont  préaédaalo:  JUtrti 
/«U  arrMMuxfiun  epifrmimmatkmrum  emttk  rmwmm4i$que 
aalibmi. 

pALfpflATi  de  IncreüibUibu*  (gr.).  Corn.  Tolliiis 
in  latinum  sermonem  vertil,  et  notls  illuslravli. 
Amstelod.y  mpud  l.wddrfVum,  16^9,  fiet.  in>i9. 

iS  ff.  preUm.,  en  coaipiatii  le  titre  linarlaé  1 asx  pp.  de  tavte  ; 

a pp.  pa«r  VBimekUâ  et  riadev;  b U lo  la*  errata. 
Spéculum  boni  princIplsAlphonsusrex  Aragooi«; 
hoc  est  dicta  et  facta  Atpbonsi  regis  Aragonia», 
primuiii  !V  libris  confuse  descrtpia  ab  Antonio 
Paxoemita  : sed  nutjc  lu  cerlns  uiiiloa  et  cano- 
nés,  maxime  elhicos  et  pollilcos,  dige.stat  slrol- 
libiis  rpioque  qulbusdam,  et  dlssimilibus,  ex 
.Cneai  SylvÜ  commentariis,  neenon  chrooologia 
vit»  et  rrrutn  gestarum  ejusdem  Alphonsl  aucta. 
Sir  digossii  et  auxil  Johannes  Santés,  cogno- 
menio  Sanienus.  Amaietitd.^  mpud  l.udovieum, 
1630,  pet.  iiHio. 

Legattis,  opiis  Car.  Paschalii.  Àmsielûd.,  apud 
LudenfrutHy  i6A3,  pet.  In-ia. 


DES  ELSEVIER.  Sof» 

Pascasii  Jusli  de  aléa  libri  duo.  iuisteiod.,  aputl 
iMdovicum^  lOâa,  lu-u3. 

Manuale  gr»canini  vocum  N.  Testamrnil,  cul  ac- 
cessit index  anomaiorum  et  dllDcilioriim  voca- 
buinrum,  etc.,  auctore  Georg.  Pasoxb.  I.uçd.- 
Bntawfr.^ex  oficima  etznir.^  i633f  cl  i63o;  seu 
Amsteiod.^  apud  Ludov.^  i653  ; seu  ejr  offlcina 
Wzcpir.,  1O79,  i>ct.  in-in. 

Le  PASTUSIER  françols,  où  t^l  enseigné  la  manière 
de  faire  toute  sorte  du  pastisserlu,  très-u’lle  à 
toute  sorte  de  personnes.  Ensemble  le  moyen 
d'apresier  toutes  sorlt-s  d'sufs  pour  les  Jours 
maigres,  et  autres  en  plus  de  soixante  façons. 
Amsterd.^  chez  Louis  et  Daniel^  iA35,  pet  iii-13. 

6 0.  prailmia.  ponr  la  frontitpica  grava , la  titra  Impr.,  l'art* 
*«  lociaar  al  1a  ubia;  sst  pp.  da  trxla.  M«ot*U  caractéro*. 

Aulicus  inculi>flus,  e galiico  auctoris  ammynti 
(Marconnel)  in  lat.  versus  a Joacli.  Pastorio. 
Amstel..,  i633  et  i63g,  in-i3. 

Vovaa  à la  Mar  précédante,  t*  col.,  et  ipuf  noB*  voaoo*  de 
air*  de*  fmMilmUmmtt  ’aultem,  p«b41é«t  par  Eo».  Mai«Bar. 

Introduction  b la  connoissaocc  des  médailles,  par 
Ch.  Patix.  De  Cimpreuion  d’Eizevir^  et  se  oen  l 
n Paris,  chez  J.  Du  flray,  1667,  ln-13. 

Histoire  du  roy  Hrnry  le  Grand,  composée  par 
Hardouiu  de  Pénénxe.  Amslerdamy  chez  Louts 
et  Daniety  1661,  pet.  Iti-is. 

s rr.  pràllnin^  y compri*  la  froeUoplca  gravé  et  la  tlire  Impr.: 
an  pp.  de  toxia. 

— La  même  histoire.  Amsterd.y  Daniel^  1663,  pei. 
in-19. 

s ff.  orvttmlA.,  poor  la  bonUtpIca  gravé , la  titre  imprimé , la 
dodlraea  cl  ravU  OQ  toctear  j MB  pp.;  eoaulta  tO  R.  pour 
Htmrf-lt-Cramd,  poéma  de  Cakoogoe. 

— La  même  histoire,  Daniely  1676-79, 

pci.  ln-19. 

Voyot,  «or  ce*  iioti  odlUoD*,  ooire  lom.  tll,  p.  ni. 

M.  Mrard  dli,  b I*  poga  lor  de  *oq  Et$ai,  fe  l’oecMioa  d* 
catte  blitolra  de  noBri  IV  1 e Ce*  ouvrage  avait  déjà  ei» 
Imprimé  aa  lest,  eboi  les  BlMtlr»;  iis  ta  avaloat  oBéoia 
dooae  doBt  edltioB*  dUÜBCtaa  colla  aBaOe,  1*ium  «ou*  la 
nom  d*ÀBtolBe  Micblal»,  et  rtotr*  M>a*  ceat  da  Looy*  at 
t>o«»*l  Eltavier.  Il  o*t  fort  probité  au'll*  avoloiH  cetaïuniet 
par  Imprimer  relia  bteiolra  poor  Miralrli,  libroirad'Amttar- 
dan,  poor  qal  11*  oui  «oUveat  travaille,  et  que  le  *acca*  de 
•ofi  edtUoB  le*  détermiM  à l'impriiMr  pour  leor  propra 
compte.  • V.  B.,  daaa  le  bot  d'tipUquer  uae  ebo*e  fort  lo> 
dilfofiente,  te  jette  dont  le  vagua  de*  coojectom,  et  ie« 
coofoctare*  *001  kl  ***n  ia*lbaarpa*a*  ; car,  *âa*  compter 
qae  I*  Brocéde  goXI  prêt#  Ib  au*  Eloevitr  o'aAt  été  ni  de* 
Beat,  m propre  a l'aUichor  oae  mai»on  pour  laqoalla  Ut 
amaiemt  •ouaeiil  tramaiUd , U nt  ceruio  dot  lot  fbtu  toni 
toat.b-faii  coBtraira*  b foxpoaé  d*  M.  B.  La  Utra  impriom 
de  t'adttlaa  de  Micbiol*  porte  tb  date  de  tan,  inoiqua  le 
frootUpke  grave  eo  ait  one  de  lOBl.  Da  Mo»  Mirblol*  m 
•mcore  doaiHi.  b Amiu»rd*n,'an  tOBd,  nne  édltHm  du  ménui 
llrrc,  copiée  »nr  relkevirterBmr  de  riRM;  ce  qal  aimaaeo 
plutôt  BB«  *orla  de  rivalité,  entre  le*  deux  mat*oo*  de  com- 
merce, qu'use  ItoHoa  babUaelIt  d'ofhire*. 

Anf.  PERBiit  InsliUilionés  impériales  erotomaUbu* 
distinct»,  atque  ex  Ipsis  piincipiis  regiillsquc 
JurK  passim  insertis,  explicat»  : editio  sexta. 
Amsiclod,,  apud  Ludov.y  16)7,  sou  1693,  seu 
apud  Ludûc.-et  D<in.,  i697,  seu  apud  Danielcmy 
1669  et  167S  (11*  édition;,  pcL  ln-i3. 

AnU  PcBEZii  jus  ptiblicum,  qiio  arcana  et  jura 
principtisexponiintur.  Amstclod.y  Lud.  et  Dan., 
1637,  pet.  iii-13. 

Pebsics  emicleatus,  sire  commentariiis  exacilssi- 
mus  et  maxime  perspicuus  in  Persium,  studio 
Daviüis  Wcdilerburni.  Amstel.yûpud  DanieUm, 
)663«  pet.  ln-13  de  106  pp.,  y compris  io  ütro 
et  un  avis  au  lecteur. 

Pétri  PicRBRRixi  oposcula  iheologica  qu»  reperirl 
|K)tuerunt,  pariim  antea,  pariim  nunc  pnmiim 
édita.  Lupd.-Batav.y  ex  ojfUina  elzevir.y  1639, 
pet.  ln-19. 
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COLLECTION 


Ctrolus  Pi»o  enuckatus,  ob*erraüon«  mr- 
dif»  Plaonls,  *iudlo  ac  opéra  Bernhardl  I^ng- 
vvedcHL  , 9X  offlcina  Ehevhriorum^ 

i6So,  pet.  In*i3,  ou  in-aft. 

Un  droJci  usage  de  la  philosophie  morale  a\^  1a 
doctrine  chrélleniie,  par  Mcaslre  Pierre  de  La 
Place,  premier  président  en  la  cour  des  Ay<les 
A Paris.  A J>yde,  chn  JeaH^  tdW,  pci.  In-ia  de 
t ff.  et  9ia  pp.  . , 

Là  prriDWr*  ediiioo  à*  «•!  ««rrafe  eti  4«  r#rù,  Ftd-  »®rW, 
|W  In^L  J.  Kt«»TWr  • ajouta  A U urao*  usa  epllr*  «Ml- 
ciilôir»  à Fr.  de  U Place,  patll-tU  Sa  raalnr. 

M.  AccU  Placti  comœdl»  supcrsUles  XX.  .<auie/,, 
typii  Ludovtci^  i659,in>aÂ< 

C.  Plisu  srcundl  hiftorla*  naturalls  llbri  XXXVII. 
iMgd.-Batavor.^exofficinafUnir.^  i035,  S vol. 
pet.  In-ia. 

To«m  1 : Il  il  «r*Unia.,  Utra  fnv*  eo«prit;Ui(e,  «.A4  pp.i 
lodas.  » It.  — Tomt  II  • «SI  PP.,  > comiirta  t<*  »«« 
plua  Itf  PS-  «Tlsde*.  — Tome  lll  ; Sât  pp.  et  • ff.  dTod#i. 

C.  Pliîvii  Catcllll  secundl  eplstolarom  llbrl  X,  et 
paneg>rlcus;  acceduiil  variantes  Ircilon.  mgd.- 
BaMC.,  ex  offlcina  e/:eirfr.,  léto,  pet»  ln»f.*, 

It  ff.  prlUmio.,  y roanptl*  I#  litre  ispr.,  4ll  pp.,  t4  II.  4*l*de». 

— Eilltlo  nova  ; Marcus  Zuertus  Boshornlus  re- 
censait cl  passim  cntendavlt.  Lttgd.’Baim>or. , 
apud  Joan.  et  Daniet.^  i6M,  aeu  ilawle/odflmj, 
ex  o/pc.  eizevir.y  pet.  In-io. 

fsailion  d#  18?»  e»t  plut  eorrecta,  malt  nedat  bella,  que  la 
Me«ad«*te ; le*  oieet*  hminairet  aont  lüffereote*,  qoui- 
mVllet  occttpMi  tuô^ar»  tl  ff.  * le  teite  et  let  nriaatet, 
cop'M*  PM(*‘  peur  pape  et  liirae  pour  ll|me  tur  la  premier* 
edU*e,V««t  peartaat  Ici  que  401  pp-.  au  lieu  du  414.  C«iÉ 
vient  de  o*  que  daa*  l'édlüuo  d*  tCW  m chllfaet  dee  p«sM 
Mutent  de  Ml  I 


iu  lujet  de  eette  nete.  M.  Bcrunl  fait  l'obaereaUoa  aulvaule  : 
• M.  Brmet  dit  que  rrdlttnn  de  inss  r«t  phn  correcte  au* 
celle  d*  IdtO;  malt  la  correction  d'uae  taule  de  pafloatiott 


aa  Mtl&t  pat  pour  louder  ce  qu’il  araace.  et  U te  tfUQTa  ea 
qoelque  eorte  en  centradkUoa  avec  lutHaPne.  poi«qu*l>  dit 
•B  laCme  tempe  que  la  tecoade  editloa  e*t  capiee  pape  peur 
pute  et  line  pour  Upae.  t Pour  toute  reponte,  J’eupaaarai 
■rit.  à Uie  ravit  que  Boxhoralu*  a fait  placer  paml  tr« 
olècet  prellttlaatret  d*  eelto  edlüoa  de  ISSV,  avi»  oO  cet 
•dltaur  anaouce  qu'il  donno  Pila#  plu*  corroct  qu'il  ae 
retall  avaal;  enanlte  J*  lui  dirai  que  Poa  peut  fort  Meo 
copier  uaa  edlUoo  paca  pour  pnpe  et  lliuie  pour  Itfne,  tuât 
CB  rep^BlK  poureela  le«  fliuln  d’impreuJoa. 

Joannls  I'retotii  srlera  componenül  lucdlcsmenla 
gcnulnx  rcstltuUm  IntcgrltaU  eshibet  Adol- 
pbas  Storck.  Amitelod,y  ttpud  BanieUmy  ]M5, 
pcL  ln-19. 

PauiciPOi  et  lllustrliim  virorum  eplslol»,  ex  pre- 
cipuis  scrintoribiis,  tam  antiquis,  quatn  recen- 
Üorlbusco1lecUe(abllier.  UonzelIlDO).  AmsteLy 
apud  Ludovicvmy  lAtft,  pet.  in-i9« 

Aurelil  PnrnKitTii  Clemenlls  qu«  extanL  Mc. 
Heintlus  Dan.  Ai.  ex  veiu.sitsslmisexemplarlbns 
rcccnsuit,  et  anlmadversiones  adjedi.  Amstel.y 
ûpud  Danielem,  iOÔ7,9  tom.  en  t vol.  pet.  In*i9. 

19  IL  preUrolo.,  y comprit  le  Utre,  s*7  pp.  de  (ette;  Meimsii 
ter  pp.;  ladei,  «1  pp. 


Erycll  PLTtAiu  suada  auka,  stve  oraiionum  se- 
Icciaruni  syotagma  ; ilcm  paUestra  bon»  mentis, 
prorsus  Innovaia.  Amiielod.y  apud  Ludovioimy 
l0i^6,  pet  ln-19. 

DUserUtfones  de  indudls  bclll  belgld.  In  qtiibus  : 
I.  Er.  PcTLAsi  de  Induclls  belgicis  dissertaüo 

yollllcat  11.  ejiisdcm  stalera  belll  et  pacls;  III. 

U9Ü  Lipslieplstola,  qtia  aiiadel  belluni,  parem, 
Induclas  régi  hlspano  cum  Gallo,  Angio,  Ilaia- 
vls;  IV.  in  eam  not»  seu  nlrkltir»  |iolitkc. 
iMffd.  Batavor.,  ex  offlcina  elzcoirianay  i60S, 
pet.  lo-i9  de  9iS  pp. 

Responslo  exetastka  ad  tractatum,  Incerto  auc- 
tore  nuper  edUum,cul  tUulus  Prcadamlt»,  llbrl 


duo,  auctore  J.  Pt  TH».  Lugd.-Baiator.,  apttd 
johannemy  i6.^,  pet.  In-i9. 

La*  PrteaAcfnit<t  de  U Peyrere,  tmpr.  ea  I6SS.  pet.  ia-lt,  ne 
tant  pat  <rÀlteriee.  Voir  la  p.  46  de  notre  tomo  lll. 

Traité  de  la  cour,  ou  instructiuo  des  courtisans, 
par  du  Rcpurr.  Leydfy  le»  FÀctvierSy  16&9,  ou 
^ffuirrd. , les  Elsewiersy  ifiS®,  pei.  lu-19. 

Les  satyres  et  autres  ceuvres  de  RECsiEti.  .svlon  la 
copie  impr.  a Paris  (LcydCy  les  Elsevier)y  i669« 
pet.  in-19. 

4 ir.  prelia..  y compris  le  Utrc;  iGSpp.  de  Uxle;  1 IT-  de  table. 

— Les  mâlues,  augmentées  de  diverses  pièci  s cl- 
devaiil  non  iiu|)rimêcs.  LcidenyJeanel  Daniely 
iG59,  pet.  in-19. 

A If.  prclimio.,  y compris  le  Utre;  *0i  pp.  de  texte,  et  • ft- 
de  table. 

Ecclcslarum  l>clglcaruni  confesslo  fgr.  et  lat),  In- 
lerprclc  Jacobo  Revio;  et  caicchesls  qti»  in 
erckslls  et  schollls  bclglcarum  provlnclarnm 
iradilur  (gr.  et  lat.),  Interprète  Frid.  Sylburglo. 
Lugd.-Baiacor.y  ex  offlcina  eizevir.y  i635,  j>el. 
In-19  de  109  pp.,  plus  le  titre  et  un  f.  pour 
l’avertUsement. 

D*m  le  fatal,  de  M.  Rrnouard.  tome  I,  p.  it\  est  anaencee 
une  édition  de  absolument  mob  le  meme  titre  que 
rêlie-c>. 

Sermon  sur  la  nallvlté  et  la  résiirrec llon  de  Jésus- 
Christ.  par  André  Bivtrr.  en  Pimpri- 

mtrie  des  EUeviersy  169S,  In-a4. 

Exbortatlon.s  à rcpeutaucc  cl  rccognolssance  : 
faites  au  sujet  du  siège,  et  de  la  reddition  de 
Marstrichi,  ronrlème  et  xxiv  Aousl,  en  l’Eglise 
françoisede  la  Haye.  Item,  à persévérance  en 
la  profession  de  la  vérité  de  Christ;  par  André 
Rivet,  D.  et  prof,  en  ihéol.  et  ministre  de  l;i 
parole  de  Dku.  A Leyde , de  Vimprimerie  des 
Btzevirs  (sk),  i63'i,  ln-94  de  98S  pp.  en  tout. 
Instruction  préparatoire  à la  salncte  cene,  avec 
cinq  prédications  comcnablrs  à la  matière,  par 

André  Rivet A Lrydfy  de  /Vwpriiner/e  des 

EbevierSyVan  i6S4,  in-9Ad«900  pp.  en  tout. 

Trolft  votomoi  fort  rare». 

Voyage  dn  duc  de  Hohati  , faici  en  Tan  lOoo.  en 
Italie,  Aileinalgne,  Pays-Bas  uni,  Angleterre  et 
Eacosse.  Amsterdamy  chez  lj)uys^  lÔâé , pel. 
in-19. 

And.  RiTCOVit  cieiic»,  id  est  de  modis  acqnl- 
rrndi  llbrl  duo.  Atnstelodamiyapud  Ludimcymy 
iG5o,  pet.  in-19. 

La  ville  et  ta  république  de  Venise,  par  T.  L.  E. 
M.  5.  de  Saist  Disnieit,  troisième  édition  reviio 
et  corrigée  |>ar  l'auteur.  Amsterdamy  Daniely 
1680,  in-19.  Voir  a la  p.  iA5  de  notre  tome  IV. 
C.  Sallcstios  Crispus,  cum  vcterin»  historlcorum 
fragmeiitis.  Lugd,-Oatav.y  ex  offlcina  W:eoi'r., 
1634,  peu  iiM9. 

Il  ff.  prellmin.,  y compris  l«  Ulr*  «rax*  ; SIO  pp.;  FlorUtfimm 
et  index, 19  ff. 

ffoui  a«uns  parle,  tome  IV,  p.  ist,  do  deux  rclroprotsiotu  6a 
Satlustc,  fait**  par  1m  F.ls««ior,  b>ius  la  date  do  16X4. 
L’edUtoa  d'Amitordam,  ex  ofBc.  elterir^  tuw,  pot.  Ia-lt,  ect 
muiu»  belle  que  celte  de  MÔ4,  dont  elle  est  une  copie. 

Rclaiion  de  l'estai  de  la  retigion  , et  par  quels 
dessins  et  artifices  clic  a esté  forgée  et  gouver- 
née en  divers  estais  de  ces  partie.^  occidentales 
du  inonde,  tirée  de  l'anglais  du  chevalier  Edwln 
Sasdis,  avec  dos  addilions  notables.  Amsterd.y 
LouySy  1O41,  pot.  in  i9. 

n M trooTO  nriÜDalreroei)l  à la  In  de  ce  volaiae  uao  petite 

Km#  Inliloloo  ; /m  taiitte  ehongrafkie,  on  deteriptUn  dm 
rus  *A  rdside  t'Ealim  ekreiienne  püWoat  faïuecre,  par 
P.  Oeetin,  Amsterdam,  cbex  Lq*y*,  idü,  de  «01  pp.,  y 
cqmpris  le  titre. 
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ÜKS  ÉDITIONS 

SirtKJt  tluc  Hercules  tuam  fidem,  5lv«  Mtiiislcriis 
hypoliormixus.  Kt  %irguta  di\lna,cum  brevib. 
aijnoiatiunculls  quibus  nonimlla  in  rtidionim 
Rraliam  illus'raniur  (a  Daii.  HelnMo).  Accessit 
bb  accurata  burdonum  tabulx  coofutado  (per 
Jo.  niulgersiiim);  quibus  alla  noniiulla  bac  edi- 
Uone  acccduol.  Lugd.-Hatav.yapud  LttdovUum^ 
1017,  po*  in-is. 

4S  rr.  wvllmia.  M «n  M'i  ie»  lO  4«raièrt«  né  «ont  pst 
ckiDfVM.  A U Sa,  Mr  ua  tepare  : iMfdmni 

rwM,  tffi»  /«Md  Eluvirii,  mm  cIs  l3c«vii.  On  r«Mrqo«, 
•aire  l««  pof*  M»  cl  ttis,  une  Ucune  nul  n‘eet  remplie  que 
per  on  lAot  lllrr,  moi*  il  ne  menque  riin. 

ScBAFracr(Jûngslt'rbaw«‘te)o<lcr  keusebe  Llrbes- 
besercibung  von  der  vertlebten  NioifcD  Amoena 
und  drm  lobwürdigcn  Schâfer  Aniandtia;  «ber- 
seuetdurch  A.  S.  O.  D.  Daniel. ^ i65g, 

In-ia. 

W|A  Impriate  h Lejde,  cbet  Fr.  Heoer,  en  ICU,  pet.  Ia*t«. 
Rab.  Iltmi.  Scublii  doniinl  Venebrugge  el  Wet- 
bergil,  etc.,  de  Jure  imperll  liber  postliumus, 
edUus  cura  Theophili  Hogersii.  Amudedami., 
eipud  OaxiWern,  1071,  pci.  in-13  de  30  IT.  pré- 
Iloilnaires  et  S5g  pp. 

Federici  Schcseiuii  sacrarluoi  Minerve.  Lugd.~ 
BaUiv.^exo0lcinaelz€pirittHa^  i60i,  pet.  in-is. 
Georgil  ScHor(Boa?(m  polUicurtim  librl  sepleiii. 
Amsteloà.^  apud  Ittdovicum^  1003,  seu  i05o,  et 
1000,  pet.  ln-13. 

Uernb.  ^hotani  evameo  Juiidlcum  quo  funde- 

tnenia  jurisprudentix expitcantur.  Luçd.- 

Ba/ov.,  apud  Johannemy  lOS?,  pet.  ln-13. 
SoBSEVKUi  (Theod.)  lanibl  morales.  Voyes  l'article 
Wallæcs. 

Joan.  SrLDBM  de  successlonibus  ad  Icges  Ebrxo- 
ruiii  in  booa  defunctorum  ilber  siugularb;  in 
pomiücalum  librl  dno.  Lugd.^Batat..^  ex  offlc. 
ehevir.y  i638,  pet.  in-i3. 

De  l’usage  des  passions,  par  le  P.  J. -F.  SebaiiLT. 

Leyde^  chez  Jean,  i636,  pet.  in-i3. 
l*oar  de  ISAS,  royet,  cl-eprH|  pnml  le*  MiUoot  qnl 

ae  portent  puf  le  nom  d^KlMvier. 

L.  Amisi  Se>Bc«  philosopld  opéra  oioida,  ex  ull. 
J.  LipNÜ  emendailoiie , et  M.  Aniixi  Seneex 
rbeloris  qux  ex:ant,  ex  Andr.  Scbottl  rerens. 
Lugd.^Bafavor,,  apud  £/zrcirioi,  i00o,  8 vol. 
pet.  ln-13. 

Tome  I • it  tr.  preUm.,  y comprit  le  UU«  erted  ; tette,  set  pp. 
Tome  11 . 7IS  pp.,  y ecmiprii  te  Ulre  date  de  tsw.  Ttune  111, 
A4t  pp..  y comprit  te  U(re;  à la  Sa  un  Indci^  depnit  le  •*  f. 
de  la  tifiMture  T Jotqa*»  lo*  f.  do  eaUer  Bb. 

-^Autre  t dUloD./.upd.-Bafaror.,  apud  Klzeviriot, 
iO09.  8 vol.  net.  in-is. 

Contte  Itfnc  pour  ligne  et  page  ponr  nage  aur  Tédltloa  prScé- 
denta,  A rneepUon  det  nlecct  prellmln.  do  tome  premier, 

Ïni  ocMpent  t«  pn.,  au  Urn  de  it,  A caota  d'une  long  oc 
pitre  dedleaiolre  de  J.  FrAd.  Oronoetue  A CkiitUne,  reine 
de  bnede.  Le  fronUaplcf  gmve  etc  le  même,  A la  data  prêt. 

Job.-Fred.  Grono\ii  ad  L.  et  M.  Aniixus  Scnecas 
uoix.  Lugd.'Batem.^  ex  offleina  eltevir.^  i04g, 
pet.  In  13. 

Il  tr. nrelltaio.,  Ulre  comprit;  telle,  4t9  pp.;  imUx  tl  «nfri* 
fwaa,  n pp.  non  ebitme». 

La  relmpretaion  de  ce  Tolune,  JmêteM..  anud  Lud.  et  Pan. 
Blaeetréea.  luan,  iwl  ln.lt,  te  joint  A l'eibUon  dea  ceurrea 
de  beoMoe,  tortie  dei  mèmet  pretaaa,  en  lUS,  1 vol. 
pet.  iu-it. 

L.  Annxi  Scvtcx  phtlosoplil  dores,  slve  scntcnllx 
Insignioies  excerptx  por  I).  Era^muni , Item 
L.  A.  Srni'CX  tragici  .'M.’iilriiUx.  AmsiWoi/., 
Ludoeicum,  1003,  iO08,  pet.  lu-rj. 

J.,  et  M.  Sbxkcji  inigœillx,  cuin  noib  Th.  Farnahil. 

Amstelod..,  apud  Panielem^  i070i  ln-30. 

Le  aecréialreb  la  mode,  parle  sieur  de  La  SBRa», 
augmotiié  d’une  iiistntcilon  d'escrire  des  lettres, 
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cyrileianl  non  loipriméi  plus  d'un  recueil  de 
lettres  morales  dea  plus  beaux  esprib  de  ce 
temps,  et  des  complimcns  de  la  langue  fran- 
çoise.  Amsterd.^  chez  JLouya,  i600,  pet.  In-13. 
l.e  Ulre  gmvA  eat  de  ISAS. 

Antree  odlUont  i'Amulerd.,  Lonni,  ISSO,  pet.  Ia*li:  d'Jnuterd., 
Lom%*  et  Daniel,  loss,  ii»7,  KM*,  pet.  In-it. 

Joan.  Sleioaxi  de  quatuor  summis  Imperils  llbri 
très.  iMpd.-Bataror.y  ex  ofUeina  elzeviritnm^ 
1030,  pet  ln-13.  — Aussi,  Lugd.-Batav.^  i03i, 
iii>30.  — Ameielod.^  apud  Ludov.y  1030,  ln«30, 
ou  apud  Danielem,  1O78,  in-iO. 

Spasbcmii  laudaUo  funebris  Fred.-Henrlcl,  Aro- 
slonensium  prindpl.s.  Lugd.-Balmor.^  ex  oglc. 
etzevir.y  1007,  pet  ln-13. 

Lettre  à un  acit  (par  Frédéric  Spanhcim),  où  l’on 
rend  compte  d’un  livre  qui  a ponr  titre  : Histoire 
critique  du  Vieux  Testament  publié  à Paris  en 
1O78  (par  Rich.  Simon).  Amsterdam  ^ Daniel^ 
1079,  in-13.  ~ Réponse  (de  R.  Simon),  i08o, 
pet.  in-13. 

Andr.  Spigbui  Isagoges  fn  rem  herbariam  llbri 
duo.  Lugd.~Balavor.^ex  o/ficina  elzxvfr.,  1033, 
in-30. 

P.  Papinil  Statu  opéra , ex  rccenslone  et  cum 
iiotis  J.-Freü.Groiiovii.  AmtteL,  lypit  £udov/r/, 
1033,  in-30. 

Strru.vics,  cum  annotai  ionibus  diversorum.  Amst.^ 
typi*  Ludovici^  1030,  seu  typis  Danielit^  1071, 
ln-30. 

Serrova  des  vies  des  douze  Césars  romains,  de  la 
traduction  de  M.  Du  Teil.  Amsterd.^  chez  Laut* 
et  Daniel^  1O03,  pet  iu*ia  de  xil  et  889  pp- 
II  o«t  tort  donlpnx  qiM  c«  voiome  »lt  vArimbiemm  oio  Impr. 
clivt  le*  Eltevlcr. 

SulpUli  Sevem  libtoria  sacra.  Lugd.-Batavar,^  ex 
offU.  ehevir.^  1033,  pet.  iiw3. 

— Opéra  omiila  qux  extant.  ex 

offlc.  elzevir,,  1003,  pet.  in-13. 

-i- Autre  édition.  Amsiehd..,  ex  o/fieina  elzevir.^ 
1056,  pet  in-13. 

Sur  COI  iroit  édit,  do  Snlpicv  Sévért,  voyet  notre  quatrième 
votomc,  pp.  MP-70. 

Beriib.  Sutbolt  disscrtatlones  lindeviginti,  quibus 
universum  Jus  insilluUonum  ex  prlnclpüs  ex- 
plicalur.  Luçd.-Batav.^  ex  0 fie.  elzevir,^  1083, 
pet  in-13  de  3oi  pp. 

C Cornélius  Tacitos,  ex  J.  Llpsll  accuratbsima 
editione.  Lugd.'Batav.^ex  offlc.  elzevir.^  i030, 
pet  in-13. 

iO  0.  préttm. , T compri*  le  froBÜiplce  grevé  ; i«it« , 7es  pp., 
et  is  B.  d*mo«x.  Le  volume  m pérttge  A lA  p.  4SS. 

— Idem,  cum  notet  emend.  H.Grot)l.i.Uj7d.-B«/., 
exofUe.  elzeeir.y  i60o,  9 tom.  pet  ln-13. 

a It.  préÊmla.,  y comprit  lo  titre  grevé;  texte,  74é  pp.;  ladai, 

• d On  doit  trouver,  eprét  U page  400,  un  tableau  InUtnlé 
5l»mmn  Jmputm  demuti  eninltc  na  litre  Imprimé  pour  le« 
blMulre*. 

Nent  ciiMt  dani  notre  quatrième  volume,  p,  SSS,  une  édIUen 
de  Tacite,  la-id,  dent  le  litre  porte  : Mgd. • Bntover.,  ex 
e/JUinit  elaeeiriaua,  itai.  Il  y en  • troU  aulm  d'./m»<érrf., 
tfpie  eiiteirii,  iSéS,  lOSS  et  igTB,  io-si. 

H.  Savilius  in  Tèan  hlstor.  Agiicolx  vttam,  et 
eommeutar.  de  mllilia  romana.  Amtel.,  trpnd 
Ludoticum,  1009,  pet.  In-19. 

*0  ff.  prdllmin.,  ATS  pp.,  et  t ff.  pour  la  lUla  des  aeienrt  eliei. 
Les  annales  de  Taciti  contenant  les  règnes  de 
Claudius  el  de  Néron,  livre  onzième.  Amsterd.^ 
de/7m;>rtM.  de  L.  BUevier^  1668,  pet  in-i3. 
Bdiüea  folle  A Kouea. 

Docirinx  Jesu  CbristI  Axo).ov$ta  concinuata  per 
Kiiaro  Tabdeu  .émetelodami^  apud  tudocleum , 
1008,  pet  lu-13. 


■ • ‘-n. ... 
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Amtnta  favola  boscareccU  dl  Torqualo  Tasso. 

Uida,  prt»40  Giorfmnt\  i656,  p^t.  Iii*î8. 
tl  ff.  pr*ltmlft..  y comprii  )«  litre  icDpriiBA,  S4  pp.  <le  teite. 
L’M  edi  Iton  de  la  Ctriuat«mme  Merata,  de  e«t  iudiqaec, 

ei'tpree,  dan»  la  »««.-wude  U»ie  de»  £l»i-vipr,  et  iU)«  autre  de 
td':!»,  il  U Bu  de  U pre»ente  Utie. 

Pub.  TeuBNTii  cumœdix  sex,  ex  roccnsioiic  beln- 
siana.  Lugd.-Batacor.^ex  olfldna  elzevir.^ 

K CL  in-13. 

, préllmio.«  J romprt*  le  litre  graee  , Wl  pp.  de  levie  , el 
a pp.  d'index. 

Vojret,  dan»  notre  tome  IV,  p.  tiO.  la  note  relative  à eette 
édition  et  aux  deux  reitnpreaiiona  qui  eu  ont  «t«  bile*  mu» 
la  même  date. 

Autre  édition.  Amstehd.^  ex  officSna  elsetir.^ 
i05i,  pet.  In-ii. 

— TeBcmt;»,  ex  rccensinne  heinslana.  Ams(elod., 
typli  L¥dona\  i65i,  in  scu  tÿpit  PanUlis^ 
in^A. 

Novum  TESTAMKmm  , praecc.  Lugd.-Batator.^  ex 
ehevir.y  lOaû,  pet.  In-ia. 

4 fT.  prellniin.,  v corapri»  le  titre  ; tan  pp.  de  texte , point  de 
table.  Il  7 a de»  etempl.  avec  u»  litre  en  noir  et  en  rouge, 
et  qui  portent  itonr  nom  de  ville  /.apciani;  d'autre»  ont  au 
titre  en  noir  »culeiueul,et  avec  le«  mot*  Lmgénm-Balartrnm. 
Idcui,  ex  rrgiis  alÜM|uc  opltniis  vditloiiilma  bac 
nova  expressu  m.  Lugd.  -Baîav. , ex  of(i  e.  eizxvir. , 
i6S3,  |>el.  iii-18. 

t (T.  prdUn.  pour  le  titra,  l’avii  de  l'imprimeur,  etc.;  »bi  pp. 
de  texte,  et  .U  tf.  non  cbKTre»  pour  U table,  etc. 

— Idem.  Lugd.-Baiauor.t  exoffie.  elzevir.^  i6Ai> 
pet.  in*i3. 

• U.  preHorio.,  iM  pp.  de  texte,  et  is  fl.  de  Ubte.— llyaaiiMi 
une  édlttea  de  L^da,  Etir*^  i6An,  In-AA. 

— Idem,  ediUo  nova  t iu  qua  dlligentiux  ({uam 
antea  variantes  Icclioüos  et  parallela  scriptina* 
loca  annoiala  sunt,  studio  ci  labore  Steph. 
Curoellei.  Amsielod.^ex  oflicina  ehevir.^ 
in>ia. 

—Idem,  gr.,  studio  Steph.  Curcell^i.  Awstdod.y 
apud  /MmV/rm,  1675,  pet.  in-ia. 

Novum  Testamkstlm  (gr.),  ex  reglis  altisquc  op- 
Umisoditlonlhus,ctim  cura  expressum.  Amstrl.^ 
ex  officina  elzevir.y  1678,  Jn-aô,  8 ff.  préllmln. 
et  703  pp.  de  texte. 

Le  même  Iteo.  Elterlcr  a donne  deux  autre»  éditlen»  du  Nnu- 
veaU'TettameDl  arec,  en  tSdé  et  iUTO,  iu-ét. 

i^osUTitaii  J.-Aug.  TnrAM  poematium,  in  qtio 
argutlas  qiiorumdam  imporiui)ornmi:ri(iconim 
in  tpsiuH  historias  propalaias  refellit.  Opus  hue 
usque  fere  scpiiltuni,  nunc  redivirum  nollsqiie 
perpcluls  lllustratum  opéra  alque  studio  J.  Mis 
lanrbtonif.  Amsfelodamiy«pud  Jkmielemy  1O78, 
iiMS  de  0 ff.  préliniin.  et  74  pp.  do  texte. 
Lliisioire  de  TeccYomE  de  la  guerre  de  Pélopo- 
nèse,  de  U traduction  de  Perrot  d'Ahl.)ncourt. 
Amsierdamy  chez  Jean  et  iianiel,  lOO'i,  3 vol. 
pet.  in*ia. 

quolrae  cette  édIÜoa  porta  le  nom  de»  F.lMVier,  elle  r»l  >i 
mai  Imprimée  qne  noua  ne  croyone  pt»  qu’elle  acii  «ortie  de 

ttora  pm»e«. 

Borna  lllttstrata,  site  aiiiiquiiatuni  rooiaiiar.  bre- 
vlartum,  ex  recens.  Anl.  Tysii.  Accessit  Gcoritll 
Fabiicil  cbemniceosis  velerls  Botnap  cuni  nota 
coUaiio.  Amsielod.y  !.vd,  et  Don.y  id37,  in-in. 
Valcbji  Maxtmidictoruni  factorumque  nuinorabi- 
liuni  libri  IX.  Amsteiod.y  typi*  Ludocifiy  i63o, 
et  typis  AoitiWiV,  1671,  \a~oi. 
Geographlageneralis.aulnreBcm.VABEXio.  Atnst.y 
etpuà  Ludoe.y  i85o,  seu  apud  Daniel.y  i664,  et 
1671.I11-13. 

M.  Veu.eivs  Paterculus,  cum  noils  Ger.  Vossil. 

iMqd.-Bûtav.yex  ofpc.elzxrnr.yiB^^y  peU  Iims. 
4 ff.  nrelimlf».,  y eonpri»  te  frenlicptce  ffnvê:  texte,  tis  pp.; 
lodex,  it  ff.;  6ar.  FaaaU  neiv,  itS  pp.;  ÀtUanda  «l  ffm- 
tMI,  I t 


— RdUio  alla.  Lugd.- Betlettor.^  ex  effic.  ehetir.y 
1054.  [tel.  in-îQ. 

— Kdiilo  alla.  Amsteiod.y  exoffic.  ehevir.y  1OO4, 
peL  in-i3.  Copie  de  l'édition  de  1639. 

C.VclIeii  Patrrciili  quœsiipersuul.  Mcul.  Hcin&iiis 
ri'consutt,  et  castigationum  libeiluni  addidii. 
Amsteiod.y  ex  of/irinaelzecir. y 1678,  pel.  in-ia. 

lé  ff.  iireiiin.,  «IN  pp.  de  texte;  éu  pp.  dindex  ; .Yicetai  ffrrarii 
PuM.  fit.  Klteiouarum  eaâUÿalionttm  //Aêr.  hh  {4p.;  4d‘ 
dfnda  fatliÿatûmibm*,  1 pp.;  Index  futtigalioHan,  5 pi>. 

Potydoi  i Vüiuaui  de  invenloritMis  rcruni  libri  \ 111, 
et  de  prodiglfs  libri  III.  Amstelodami y apud 
ikutteUmy  1671,  (mm.  tn-tu. 

90  ff.  prelitnin.,  y t ompri*  Ir  titre  itnve  et  le  titre  imprima  ; 
Oe  isteitfuribul,  SU  pp.:  De  prifdigiit,  lAO  pp.;  index,  de- 
pui9  le  (.  do  la  «ipoalure  i'.e  ju^qu'A  Gp  s. 

Joan.-bairi.  A ani  rcrum  vviii-iaruin  libri  qualiior. 
Amsfe/ot/.y  opud  Ludocirum.  iG44,  pt-L  iit-i*J. 

VcniTAS  pacllica,  seti  arUculurum  Odel  Christian^; 
delinealio.  At/ntelod.y  apttd  Ludoctctfmy  i6ôi, 
pci.  in-13. 

I.a  Vie  du  P.  Paul  (SarpI)  de  l’ordre  des  serviteurs 
dl*  la  Vierge,  iradulie  de  lliilleu  (tW*  Fra  Fnl- 
gentio)  par  F.  G.  C.  A.  P.  D.  B.  Leydey  Jeatty 
16O1,  pet.  in-iu. 

Am.  Vivtits  de  [tacli.s.  Lugd.-Batai'.y  exoffieinn 
ehetir.y  i6à6,  pel.  lii-i*.». 

ViRctLii  opéra,  accessit  animadvers.  liber.  Lttr/d.- 
Bolavor.  apud  Abrahamumy  }G^‘Zy  peL  In-ia. 

P.  ViRcii.ii  Maronis  ofH'rn,  nunc  cinendatiora. 
Lugd  -Hntftt.  y ex  ofpc.  elzecir.,  lO.Aft,  i>cl.  iii-iti. 

90  ff.  prrtlmtn.,  y romprl»  le  frontt»pire  iravé;  *it  pp.  pour 
le  rorpi  du  Volume,  et  AV  pp.  non  ihiffrei-»  po«r  l'mdex. 
A la  (••4'’vx  e»l  une  carie  gr-nprapbique.  Vuvex,  »ur  celte 
fdlüoe,  la  note,  loiae  IV,  p. 

ViRGiLii  opéra,  Mc.  Hoinsiusreccnsuit..tini/e/(Nf., 
ej*  offic.  ehetir.y  1876,  pet.  Imî». 

94  ff.  preiiiiÜB.,  y compris  le  litre  frave , 36i  pp.  de  texte . 
éJ  pp.  il'iudex. 

ViRüiULS.  Amsielod.y  typis  Ludoviciy  i649,et  i658; 
Iternin,  njpis  Danielis,  1670,  In-a4.  Éditions 
médiocres. 

Jaiii  \ LiTii  venatio  uuvaiillqua.  Ex  offic.  ehexir. 
{l»gd.-Botav.)y  i043,  fK't.  in-i3. 

19  ff.  prctimia.,  contenant  un  titre  grave,  la  dédicace  à Guil- 
laume de  Na»MU  : F.neamti*  rennrionir,  i»  Grerii  de  r«fi«- 
tione  pftema,  etc.  ; texte,  «M  pp.  ; tmlcx,  M pp.  ; Errata  tl 
Addenda.  A pp. 

Aucloies  rt*i  venaticæ  antiqiil,  c,uni  coiDDicniariis 
Jani  Vlitm.  Lugd.-Botov.y  apud  Ehetir.y  iC53, 
pet.  iti-12. 

Même  édilkin  quo  la  precedente,  avec  de»  diTbfreoce»  dan»  le» 
lé  ff.  tiitilnaireiel  a la  fin.  l..es  lé  ff.  pretimiu.  ci>n(lenucnt  ' 
un  litre  grave,  la  dedirece  à t'hrl»lloe,  reine  de  Siiede,  une 
eptlre  de  Janii*  VliUu»  a Nlr.  Heln«iu»,  /Tacomia  rennfiwwa, 
avec  des  changeiueut»,  et  dlfTerenle»  piece»  de  vers.  I.e  texte 
et  i'iu\lei  «ont  comme  ri»]e»aii*,  mai»  l'^rrere  n'a  pki»  que 
é np..  et  il  y a en»nil«  uue  partie  de  4K  pp.,  intitulée  : Jaai 
yiitil  ad  rai  teaatieae  aueloraa  antiquot  eurœ  accandir. 

Compendium  elhiciparintotclic^sd  iiormnm  veri- 
taiis  christlanip  rcvocaium,  ab  Antonio  W.tLco. 
Lutjd.-Baiator. , opud  IsoacMm  t:lzevierium{i\e) 
Aeadeniia  lypoçropkum y iG'io,  |te(.  iii’ii  de 
IU  IT.  et  u6i  pp. 

— Compendium  eihicBarislnlencæ.  Lugil.’Batav.y 
ex  offieinn  Bonav,  et  Abvah.,  1G37,  pel.  in-î2. 

Avec  ce  traite  »e  trouve  ordinairement  relié  roiiTnpe  suivant 
THFon.  ^cnasTxtii  lambi  morales.  cAniliiente»  loitu» 
ptiHotopUUe  murali*  suntuia  capita  ac  prsécepu,  ad  meUu>> 
dum  elbica  ■risioielicc.  .Verne  date. 

Le»  deux  ouvrages  ont  et«  réimprimas  : Lagd,  • ffOMrer.,  ex 
affle.  «lixtir.,  1(06,  et  de  uuureau,  toU,  pel.  in-té. 

Warsksberch  (T.berh.).  l)ciil‘-rhernoriis..^iwArdJ., 
LwdtrrV;.,  1647.  P«L  In-ja,  fig.  (Kbcn.) 

Marci-Fridrrici  WFJVOELifif  chrisliana  Ibeologia 
libri  II.  Lugd.-Bftttîtor.y  opud  Joannem  , t65G, 
pel.  in-i'A. 
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Pathokjf^i»  cerebri  et  nervosi  gencris  sperltnen  fn 
f|uo  aÿiur  de  morbls  convuiskls,  et  de  »cor> 
buio;  studio  Tbom«  Willis.  Amstelùd.y  apud 
Danielem^  lOdS,  |>et.  in  lü. 

Divertaiiones  due  quarum  prior  de  S.  Scrlplure 
In  rebus  phiinsopbicis  abusu  examinât,  etc.; 
altéra  dhpositionem  et  ordincm  tolias  univers! 
et  prlnclpailum  ejus  corporum  tradll,  etc.; 
conscriple  a Christ. WUtIcIdo.  Amittl9d,yûpud 
Ludovifum^  i033,  pet.  In>i3. 

Ibrabims  oder  des  durcbleurhUgen  Basse,  iind 
der  besiaeiidigei)  Isahellen  wunder  Geschichte, 
durch  FU.  Zaesicn  vun  Fùrstenau.  Amtteidamy 
bey  Ludttiif^  lOAS,  pel.  Iii'ia  de  ii  ff.  pr^limln., 
y compris  le  frotiiùp.  grav^,  plus  une  planche 
double;  0i8  pp.  de  texte.  Vuir  imire  arilcio 
Scudéry,  b la  p.  9âi  de  notre  tome  IV. 

nitterhold's  von  Blauen  (Pb.von  Zeseii  ou  ZAKSie^t) 
adriatlsche  Kosciinind.  Amsteldamy  bey  Ludtcùj^ 
i0â5,  pet  in*i9,  fig. 

Oer  africanischeii  Sophonlsbe  drci  Tbetle,  ^on 
FU.  ZAtsiin.  Amsuldam^bey  l.udicig^  pci. 
in  ia,  Qg. 

PbIL  CxsU  a ZiscN  leo  belgicus,  hoc  est,  suc> 
dncta,  ac  dllucida  iiarrallo  eaortIH,  progreaaua, 
ac  denique  ad  stimuiam  pcrfvctlouem  redacii 
slabillnilnis,  et  initrloris  forme,  ac.  status  rd> 
publier  fsderataruin  Btdgii  rcgiummi;  cul  ac-> 
cesseruot  et  addltamcifta.  Amstel.^Lud.  «/Mn., 
iGOo,  pet  in-19. 

Teulsche  A|K>phlcgmaU,  da»  Isl  drr  teutscbcit 
scliarfbnnige  Klugr  sprOche  lu  iwei  Tell  zuzani* 
luMi  getrageo  durch  Julium  \Mliielin  Ziokgri- 
fteii.  Anilxo  iioch  iidt  dem  driiiein  telll(afc) 
vennvhiei  durch  Johau  Lcoubard  Weidiierru. 
Amstetdam^  bey  Ludtciff^  i6â3, 9 part  en  i vol. 
pet  in-i9.>-Voir  à U p.  755  de  notre  tome  IV. 

Rich.  ZoL'cflci  eiemenia  JurisprudeuUæ , defini- 
tionibus,  regulisel  seolcntihselecUnribusjnri» 
dvitis,  Hlustrata  : accesserunt  descriplkMtesJut  is 
cl  Judicil  saert,  niiliuns  cl  niarUimt  Luÿd.- 
Batapor.,  apêid  Johanuem  ec  Dwu'elem^  i05u, 
pet.  in-19. 


cose  notabill  : ül  niiovo  ricorrelo,  e di  figure 
oriialo.  Amsterd.^  de.,  1678,  4 vol.  \iHih. 


Toim  I , STS  pp. . 7 eoaprts  i*  frantimlr»  ffsvA  si  l«  UCre 
t»pr.^  TMa«  II.  SOI  m.  — Tomo  lll,  SST  pp.-*  Tom  IV, 

sio  pp.  «I  ts  n.  tiM«:  Tlofi  M unt  irsTum  m t*vt 


Choix  ^idhion»  imprimées  en  petit  format^  aux- 
quelles les  Ktsevirr  n'ont  pas  mis  leur  now,  »MtfJ 
qui  sont  JorO'ei  de  leurs  presses^  ou  qui  peuvent 
être  annexées  à leur  collection. 


Fini  di  Sciro,  favola  pastorale  ü«*l  conte  Gulü- 
ubaldode’Bonardli.  tn  Amsterdam,  nellaslam- 
peria  del  5.  D.  Blsevier^  et  in  Parigi  si  tende 
appresso  Jhomaxo  JoHy,  1878,  lu-95. 

lea  pp.,  J contfl*  I*  fronUcpk*  arsv*  pt  k Utr*  inprtmr; 
k«  friivare*  o*  U plèe*  seel  su  nombre  ét  Us. 

Il  paslor  (iüo,  tragicorocdla  pastorale  del  Sig. 
Balt.GuariDiiCPnunanuovaaggiunU.  Amsterd., 
etc.,  1678,  ln*98. 

SM  pp.,  P reaprU  i«  Uirt  imprime  ; l*«  prs'uret  Mot  sa 
MMMro  Mpt,  M compuat  Is  froaUspIce. 

Il  GoITredo,  overo  Oierusatenime  Itberata,  |>oeiua 
herolco  del  SIg.  Torqualo  Tasso,con  l’allegorla 
nnirersaie  dell*  )9tes$o,rt  con  gil  argoineinl  del 
Sig.  Horalio  Ariostl,  etdi  bcllissime  figure  adoi- 
nato.  ^Nuferd.,  etc.,  1O78,  9 vol.  In-aft. 

Toow  1 , tri  P»,  «etftréc*  dspoi*  ST  ; les  nromiPre*  psf««.  eei 
rsBkrmesi  m tltn  et  pèSeof  Umiulre»,  as  *«<01  pa» 
ebUTroet.  — Tome  11 , sss  mi.,  IUn  comprit  ; Il  ) 1 es  Ini 
vinat-tleoi  grsruKs,  MTSir  : le  froaUtpke , le  portrsti , et 
OM  pteoebe  a rbsqiM  cbssl. 

Amlnta , favola  boscarcccia  di  Torqualo  Tatso. 
Amsterdam,  etc.,  1678,  Id-9û  de  85  pp.,  avec 
7 gravures. 

L'Adoiic,  poema  herolco  dei  C.  îlarino,  cou  gli 
argomenll  del  cnnle  Sanvitaie,  e l'alicgorle  dl 
Don  Lorenzo  Scolo,  aggiuiilov)  la  lavoladcUc 


ADCUinr.  de  Chamfiagne  (par Pierre  D’Ortigue  de 
Vatimuriere).  5«iiMfir  la  copie  imprim.  à Paris 
{Amsterdam,  Daniel),  1O80,  pet  In-19*  (A  la 
spiide.) 

I.'editlon  Se  ParU.  Barbtn,  lUiO,  est  ea  S partltt.  Jo  ■'si  vu 
q«e  t psrUet  de  l'ediUoB  olMvirieoae. 

Advis  fidclle  aux  véritables  Uollaiidois,  touchant 
qe  qui  s*e>t  passé  dans  les  villages  de  Bodegreve 
et  Snammordaui,  cl  les  cruautés  inouïes  que 
les  Kram.'ois  y ont  exercées  : avec  un  mémoire 
de  la  dcrnlere  marche  des  armées  du  roy  de 
Francecii  Brabaixeten  Flandre  (par  de  Wlcque- 
forl].  1671  {Amsterdam,  à la  sphère),  pet  In-19 
de  998  pp<  et  le  titre. 

Les  ArFAiacs  qui  soiil  aujourd'huy  entre  les  mai- 
sons de  France  et  d'Autriche.  itHq,  pet  in-iu 
de  564  pp.  (Eisevier  ü' Amsierdam.) 

L’édilloa  f>«(  plat  b^a  qu'UM  autM  d«  1S4S,  qui  ■ W asAOK 
■ombra  da  p«|at. 

Histoire  du  gouverueincnt  de  Venise,  par  Amclot 
de  La  llotissaye.  Sur  la  copie,  à Paris,  chez 
Fred.  Léonard,  1677,  pet  In-ia. — Supplément 
5ur  fa  co^fe,  à Porû,  1677,  pet  in-19. 

Amours  des  (bines  iUustres  de  nosiro  siècle.  Co- 
logne, chez  Jean  Leblanc,  1680,  pet.  In-i9  (voir 
la  p.  01  do  Dolre  lumo  1 ). 

.\5miBAL  cl  Sclpino,  ou  les  grands  capitaines  ; svec 
les  ordres  et  plans  de  batailles,  et  les  annula- 
tions, discours  et  remarques  prditiques  et  mili- 
taires de  M.  le  comte  de  Nassau,  etc.  La  Haye, 
Jean  et  Dan.  5leMcl:er,  1875,  in-19,  lig.,  de  à fi- 
el S08  pp. 

.Amours  de  Lysandre  et  de  Callste,  par  Henri 
Ü'Auoiüuca.  Amsterdam,  J.  de  Havesteyn,  i857, 
et  i6A3,  pM.  In-19. 

Oa  ediUofu  M JotaiMiU  h ts  coliarUoa  daa  ClMviar,  slaii  q»a 
cclk  da  P.  «kO,  p*(.  to-<d. 

Amt  de  parler  (par  le  V.  Lamy).  Suivant  la  copie 
imprimée  a Paris,  1O70,  pet.  in-19. 

Olta  AdJlioD  M pl»ra  dao«  la  coUscUon  da<  ClMvIar,  d«  br*- 
fermre  à cHIa  dr  La  Hayf,  UvetjfHs,  tdss,  p«l.  Is-it. 

Ua  entrrlienê  sur  te*  ecitnem,  par  ta  V.  Umy . ««irasi  tm 


imÿbadad  Pari»,  u»l,  pat  ia-4S,  s'anorvrat  à la 


ctUlecUoD. 

L’Anr  de  régm-r,  ou  le  sage  gouvtrmeur,  Iragi- 
comédle  (par  Gillet  de  La  Tossonnerie).  5«froNi 
la  copie  imprimée  à Paris,  i&4o«  P^i-  iU'is* 
Véritable. 

Histoire  du  cardinal  duc  de  Bichelieu,  par  te  sieur 
Acbkst.  Cologne,  chez  Pierre  Marteau,  iftfifi, 
ou  1O67,  9 vol.  pet  Iii‘i9. 

Mémoires  |)Our  l'histoire  du  cardinal  de  Bichelieu, 
recueillis  par  ArBEAY.f'efo<7nc,cAc;  P. Marteau, 
1667*  5 vot  pet  in-19. 

Vo)«t  la  aatd^  p.  tou  da  ooire  tome  1. 

1)^  justes  prétentions  du  roy  sur  rempire,  par  )o 
sieur  A»*bery.  Suivant  la  copie  imprim • à Paris,  ^ 
1687,  pet.  in-19,  avec  la  sphère. 
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COLLECTION 


8iA 

Si  Tm  tAm^t  ec  daiw  ta  coUtcUoo  d««  ClMTtat , Il 

tant  y Hadr*  1*  «oiTiat  : . « . 

La  vàiura  Â*f«do#  d*«  MfdiltiBM  d«  ta  FnuMe.  et  ta* 
B6o*e  d raotbMf  dei  BMUnUoai  da  rvj  traA«cSrMtl*a  aar 
ta*  mUU  du  roj  ralhon^tt*.  tradidl  d*  nUUea.  idMi  t tam. 
ta  I toL  Mt.  fa-l*,  tTtc  la 

|>ra«  tdiUoB»  »«ai  ta  taèiaa  data,  l'oiw  aa  S partir*,  d«  tct, 
ISO  tl  M pp.,  pla*  ta  UMr;  l’aativ,  «a  S partie*  •rulnaral , 
d*  Ida  ppM  i I-  d«  table,  fit  p»..  et  ua  autre  f.  dt  tabla. 

Voir,  cl>a^»,  Tbaitt*  dr*  dtiril*  do  ta  rHae. 

La  tcmpllciià  InRtnnata  dt  Galeraiia  Bibatotti 
(Archangcla  TarahoUi).  Lfida^  Cio.  5aM6>.r, 
p«(.  in-ia.  Véritable. 

Mémoire.*»  du  mairsciiatüe  BiBSOMPiBaBe.  Cologne^ 
P,  du  Varttau^  1655,  9 vol.  pet.  îii-ts. 

ToaM  t,  S ff.  préliaia.,  y coapH»  le  dira  laprimé;  ttxir, 
satK*-  ~To«»  II.  ta  Utro  tt  ati  pp. 

Ambaasades  du  même  eo  Suisse  (en  Espagne  et  eu 
Angleterre).  Coiogney  P.  du  tfarrrau,  i668, 
4 lom.  en  9 vol.  pet.  (n-i9. 

Aaib***adr  ta  Salue,  peumtare  partit,  ta  titra  et  ssa  pp.; 
aecoodr  partit,  Sda  pp.,  lUru  rompn*.  — Anhasude  ro 
E«paf»t , la  Uirt  at  t<A  pp.  — Ntf octatlea*  an  Anctatarre, 
ta  Utrt  al  sia  pp. 

Pour  ta*  rtlmprtutaD*  da  rta  daux  oatroft*  éa  ftaMOaiplarTa. 
vayat  aolr*  to«a  I,  p.  MS. 

Histoire  dé  la  cour  du  roy  de  la  Chine,  par  le  sieur 
Michel  BAtuiEt,  de  l^inguedoc.  Paris^  Bsttenite 
Limoÿiin^  l668,  pcL  I0-19, 

La  Catalocut  dr  M.  fltaouord  attribua  lltapTruloa  dr  ce 
totana  a Ü.  Etavriar,  oui*  fl  a OtA  Imprime  * BruirB#*. 

Il  y a 04»  outra  rdlUoa,  Jmxlt  ta  capta  taipr.  é Paru,  laaa. 

.Mémoires  du  marquis  de  D**^(Beacvao),  cocicer- 
lunt  ce  qui  s'est  passé  de  plus  mémorable  sous 
le  règne  de  Charles  IV,  duc  de  Lorraine  et 
de  I^r.  {sons  datr^  vers  i686),  pet.  in*i9. 

Ca  litra  aa  aeat  parait  patdtrr  ftorti  dr«  pr»**r*  da*  Eluftar. 
Il  faut  y Juladra  aaa  draxlrme  partit,  tai]arUa  parta  ta  nom 
da  Baaovaa,  rt  r*t  datte  dr  t'WtMt,  loaa.  — Voir  aotrr 
tomt  I,  trs,  oé  U faut  Itrt  iu>i,  au  ttau  dt  iddT. 

Dcbald,  princesse  de  Savoye.  5M/ranr  /«  copie  de 
ports,  chez  Barbin  (.iMüerd.,  Daniel)^  1679, 
U loni.  en  1 vol.  pet.  iitai9. 

Œuvres  satyriquesde  Corneille  Bcessciois.  Uyd<y 
1670,  peu  ln-19.  Voyex  loin.  1,  p.  36ü. 

Le  lion  d'Angclle,  histoire  amoureuse  et  tragique, 
par  Pierre  Corneille  BLCSSRaois.  Cologney  <hez 
StmonVAfricoiHy  167C,  peU  in>is.  Ibid. 

Lupanic,  histoire  amoureuse  de  ce  temps.  16G6, 
pet.  in-i9  de  9^  pp.,  avec  la  sphère. 

Ont  hhtidrr,  altribuêa  b Slt«»«boi*.  a t«4  rAimprimtt  au 
coamtecrmeol  da  volaiiit  taUtolt  : Àm9un  dt»  <taa*t*  U- 
hulrm,  Itmo,  *aaa  ta  utrt  4'Jhim,  ta  ta*  amoar*  da  aia- 
dÉMr  da  H.  T.  P.  — Voir  Itl,  p.  tos. 

li  Becameron  dl  Glov.  Boccacci.  Aputerd.y  i665, 
ln>i9. 

If  tt.  arSHmla.,  tilrt  comprit:  1U  pp.  dt  lexta. 

Paa*  b plupart  dt*  rxraifd.  eao  Poa  iroore  de  featta  Mittaa, 
la  Prrf^ùnr  dtU#  «tampolart  tf  /talari  êoauncata  aliwJ  . 
tiV  amatart  dalla  /iapiM  ratcooa,  cbt  tawfl  ton»,  OMa/f 
tataNdooa  f»r/  ptad/c  idiaaw,  ao«  ft(«aaat  ortr  jriw  m- 
xtaaxo,  cAt  CM  au  aaora,  t an^lta  triixtaar  li  rrttJtmim 
armai  «i/o  *aa  tara  /ttaora  II  drcoaitroat  di  .Vrewr  Stac* 
OÊCd...  Dan*  d*autrtt  rirtspl.  rtUt  prttect  r*t  dUtarvnlt, 
•t  commrnrr  dt  rtllt  maalcrt  : P.ttari  paali/iatimf  .Vipatri 
Lallori,  H aotra  D*eommn  di  Mr—er  ^fataaai  Atarnurta 
ttü  fol  ^ mr**«  alU  itaatpa  da*  aipiwrf  Ciamti,  t:,*i.  Gamba 
croit  que  ctUt  dfmtarr  prtfbca  t«t  «tilt  qai  a paru  atac  taf 
premtar*  ttrmpl.  du  lirrt,  tl  qor  tn««<ta  rita  a *lé  chaiiftte 
poar  qu'on  pdl  *aanBc«r  rommt  oat  oeatelta  AdlUoa  ta* 
•xrm^lrr*  qui  rtitaitoi  cbtt  llmptlmtur. 

Pietradel  paragnne  |K)lllico,diTrAjanoBocCAUsi. 
ConnopoUy  i64o,  i65ïi,  ovvero  1671,  ln-9l,  fig. 

Aa  tajrl  dt  et*  trel*  adittant,  notra  ton»  I,  p.  Mil. 

Satyres  (9)  du  sieur  I>*^  (Boilcad  Despréauv). 
;4>ijrm/.,  isoac  ren  Dgcky  1O60,  pet.  ln-19. 
Véritable. 

VSpp.,  OMI  romprU  t fT.  pour  Tatla  do  libraire;  b U Sa  M 
trooTt  la  Salpè*  ceafrr  /<«  fen*  d'éfUm,  4 pp.  ttpartt*. 

Œuvres  dlversea  du  sieur  D***  (Boilkac  Iks- 
préaux),  avec  le  traité  du  suhUme  ou  du  iiicr- 
veillcux,  traduit  du  greè  de  l^ongiii.  .*>u(mnt 


la  copie  impriviée  à PariSy  1675,  in-i9,  avec  la 
sphère.  ^■érlUb^e. 

ISS  pp-,  y coaipri»  le  froaU»plct  pnxe  tt  It  Utre  imprimé;  et 
qui  ttoferoM'  Qtuf  taltre*  et  neuf  epltrei , l'art  poétique , tl 
quatre  chant»  du  lutrin,  arec  ont  grirure  a la  pa^  tTS; 
Iraita  du  *vA/ta»c,  ist  pp.  et  la  table. 

Les  principes  et  règles  de  la  vie  chrétienne,  traité 
com|>osé  en  latin  par  le  cardinal  Dosa,  et  trad. 
en  francois  par  M.  Cousin.  .ÇKiraitf  ta  copie 
imprimée  à PariSy  1G7O,  pet.  io-i‘A,  avec  la 
sphère.  Véritable. 

Exposition  de  la  doctrine  de  rÉglise  catholique 
sur  les  matières  do  controverses,  par  niessire 
Jarques-Benigne  Bosserr...,  avec  un  avertisse- 
ment sur  cette  nouvelle  édition.  5uirtf ni  la  copie 
imprimer  à Pari.,  tl  te  tend  à Brujcellei,  chez 
Henry  Frirk,  1681,  pci.  in-i»  de  8»  et  9»  pp., 
lion  compris  0 IT.  de  uhic. 

iolle  èdidoo  faiti»  sur  ctllt  dt  fart*,  ttrrs  ; «1  tilt  n'ttt  pa*  de 
[>*n.  Elttvitr,  elle  rr*krmbta  btauconp,  du  niolu*,  aux  prtv< 
duclIoD*  dt  eut  Impiliutnr.  J'ea  al  vu  deux  exemplair^*  A 
la  «ulit  detqueU  tuU  relit  un  auirt  uurrapt  ayant  rwur  Utrt  : 
Rrruatt  au  lirrt  dt  M.  dt  Coudom,  lotilult  : ExMtUioa 

de  la  doctrine  dt  l'Eflirt  rathoUque par  M.  d«  Brutya, 

adrorat  de  Montpeilirr.  .Vataaat  (a  rôtie  Miprrm^c  d Jwu- 
terdàm,  cAtx  VbroAam  fP biffant,  ittn,  de  fdl  pp. 

Bodclim  d’eslal  et  de  Justice,  contre  le  dessein 
mauiresiement  découvert  de  la  motiarehlc  uni- 
verselle sous  le  vain  prétexte  des  prétentions 
de  1a  rcyne  de  France  (par  le  baron  de  LIsola), 
nouvelle  édition.  (Amsierdam,  DoHiel)y  16C7, 
pet.  In-i9. 

Troll  tdilJoa*  *<vn*  ta  niémt  date.  Ctllt-cl  dt  ASS  py*,  pioa 
un  errata  ; unt  autre  rte  son  pp.,  dont  it  titre  portt  ceroade 
édition  corrigée  et  Huffmentée  ; et  la  troKitnie  de  AVI  pp. 
4>Ut  dtruirre,  eo  pin*  petit*  caractère*,  et  plt>*  que 
le*  deux  autre»,  peut  Lieu  Mrv  aorüe  de*  prtatt»  d aa 
Eltevter. 

I.eR  enlrétlenH  d’Arlsic  et  d’Eiigène  , par  le  P. 
Boi  nociis.  Amsierdam  y Jaeg.  Le  Jeune  y 1671 , 
ptl.  ln-19,  aver  la  sphère. 

s fr.  prtltm.,  r comprit  le  rrontitaice  graré  et  ta  Utre  imprime; 
4.VR  pp.  de  tttie,  et  S IT.  de  table. 

Il  faut  joindre  a et  volume  : SenOmen*  de  CléanU  fur  la*  en- 
(rtfiea*  d'.tai»ta  ef  d'Fogéne,  V «'djfioa  fpar  Barbier  d*4u- 
rnuri>;  SwiruNf  ta  copie  imprimée  a Pari*,  ckrt  Piert* 
Stonnirr,  iKîf,  f part,  en  t *ol.  pci.  in-H  de  lAV  pp.,  t ff. 
et  170  pp.  l la  lUJlt  de  ce*  deux  partie»  *e  troure  quelque- 
fol*  : De  la  délieaU$*e  ( par  Cahhe  de  Filian } . leamd* 

édition Amttérd.,  Jacqut*  Lé  Jeune,  IH7S,  ptl.  lB*tt  dt 

tl9  pp.,  y «-umpri»  ta  Utre. 

Le*  trois  partie*  snnl  imprimée*  avec  It*  même*  earacltrua, 
lesquel*  rt«*euü>le<il  beauroup  a ceux  de*  El»trtcr. 

La  UiNiiax  de  bien  penser  dan»  le*  ouxragts  d’espni, 
par  le  f.  ÉotHot'H».  Jmaterd.,  H'olfgank,  ibNA,  pet.  in-lf. 

Le  Bocbcciunon  intéressé.  Coiicordia  rt*»  parv» 
erescuni,  discordla  magn*dllahunlur.  ColognCy 
pierre  ab  Hgmont.  pet.  In*ia,  avec  la  sphère. 

Caractère*  d*EI»vier  d'Amsterdani,  ver»  leîO. 

Ne  pas  rroirt*  ce  qu'on  void,  histoire  espagnole 
(parEdme  BoünsACi.T).5»«t»<inf/rtfopi>im;4nméd 
À PariSy  1673,  peL  In-i9.  Véritable. 

Nénioires  de  Pierre  de  Dourdeliic  , soigneur  de 
BnAKTOMC,  contonanl  les  dames  illusircs,  le.s 
dames  galanlo.s,  les  vies  des  grands  capitaines 
françuts  et  étrangers.  Leydey  Jean  .S'ciMèix, 
1 665 -on,  9 Vül.  pet.  ln-19.  — Anecdotes  lou- 
chant les  duels.  I7*i9,  pet.  in-i9. 

Lé«  neuf  Tolume*,  qui  portent  le  nom  de  SomAta,  ne  «ont  pa» 
Irm*  imprime*  aree  ta»  même*  caractère*  ■ et  il  o'tst  pa* 
bleu  certain  qu'il*  proTicauenl  des  presse»  dt*  Elserttr. 

Les  fPUVTr.s  galantes  de  .M"*  la  comtesse  de  B. 
LepdCy  chez  Antoine  du  Paly  1666,  pet.  in-ia. 

Ce  rtrueil  ttt  de  madame  de  Enaev,  nommée  dan*  U table. 
Le*  caractère*  *oot  ceux  du  EIscxler.  — Voir  la  p.  ASI  dt 
notre  tome  I. 

Histoire  amourcuAc  des  Gaules  (|>ar  Blast  Ha- 
butin  ).  LiégCy  i505,  pci.  iu*t9. 


DES  ÉDITIO.XS  DES  ELSEVIEU. 


Cmi  la  ^tia  tBCMuia  4m  édltloof  de  cet  Mcvraae 

qai  M ioffaent  k ta  c«llecUoB  de*  llwTler.  Toret  toaa  1 , 
p.  aos. 

Comédie  Ratante  de  M.  de  B.  (Büsst  Rabulinj. 

Colognr^  P.  tf«rrfe<iM  (lIoU.)^  i067«  pet.  ii>>i9. 
Carte  géographique  de  la  cnur  et  autres  galante* 
ries,  par  Rabutlu.  Pologne^  P.  yarteau  (flolL), 
106^,  pet.  In>i!i.  Voir  lom.  I,  p.  5od. 

Cabinet  salyrlctue,  ou  ncueil  parfait  des  vers  pl- 
quann  et  gaillards  de  ce  temps,  tirés  des  secrets 
cabinets  des  sieurs  de  Slgognes,  Regnier,  Molin, 
Bertiielot,  Martiard,  et  autres  des  plus  signalés 
poètes  de  ce  siècle.  Dernière  édition,  retue, 
corrigée,  et  de  beaucoup  augmentée.  i06d,*i  vol. 
pet.  ln-19, 

Tomel.ssi  PP-,  T roiaprt*  k<  Ulr*  farce  1i  ipbércj  et  rarU  de 
i'hnprtmruri  de  plti«  f pp.  de  liblc.— Ton*  II,  S43  pp.,  j 
eoaprla  \m  Utn,  pltt*  S pp.  de  ublc. 

La  furiune  de^  rcds  de  qualité,  et  dos  geniiis< 
bnninieH,  par  «le  CAULiutR.  Jauxit  ta  copie  de 
Parùy  chez  Eâl.  Loyson  {Amsterdam),  i063,  pot. 
in*ii.  Véritable. 

Campagne  royale,  oti  le  iriumphe  des  armes  de  sa 
majesté  ès  années  i6ft7  et  i6dft  {|wir  Dallcoiirt). 
Jouxte  la  copie  imprimée  À Parie  chez  ia  veuve 
Gervaie  AUlot  {Ameterd.,  OamW,  iM8j«  pcL 
iiwia.  Véritable. 

Campagnes  de  la  reyne,  ou  lettres  galantes  écrites 
i des  dames  de  (a  cour  du  Dauphin.  Cologne , 
P.  Michel  (flolL,  lOéti),  pet.  In-ia,  à la  spbèri . 

Il  Caboinausmo  di  Santa  cbicsa  dWIso  lu  tre  parti. 
{Amsterdam) , i668,  8 vol.  pet.  ln>id,  avec  la 
sphère.  Véritable. 

Oumf e ittrtba*  a GrCforio  Lcu. 

Catéchisme  des  partisans,  composé  par  Colbert. 
Cologne  y P.  Marteau  [Hollande,  sans  date), 
pet.  hvi9,  à la  sphère. 

J«  cr«t*  ec  voluaic  poiUrltar  à idM.  Voir  I.  p.  SBO. 

CATâciiiSME  des  courtisans,  ou  les  questions  de 
la  cour  et  autres  galanteries.  Cologne,  P.  du 
Marteau  (Hollande),  i6dp,  pet.  in-ia.  (Voir 
notre  tome  I,  p.  58o.) 

Célr^tc  divorce,  nu  la  séparation  de  J.-C.  d'avec 
l'Église  romaine,  sou  épouse,  h cause  de  ses  dls- 
soluiiuns,  traiL  de  ntalien  (de  Ferrante  Palla* 
vkinoien  frêncoh.  (Hollande),  pet.  in-ta. 
Peur  un*  cdiL  de  Vllic<baaeke,  iOAO.  mus  1«  Ulrc  de  Direeta 
ceinte,  roiroolrttwioc  11,  p.  lu. 

Histoirede  FadmirablcdonQolcIiptte  dqla  Manche, 
trad.  de  l'espagnol  de  Midi.  Cehvantzs.  Suivant 
la  copie  de  Paris,  Cl.  ttarbfn,  i68i,  h vol.  pet. 
in*i9.  (Dans  le  genre  des  édit,  ciseviricnnes.) 
Les  coniinrnlaires  de  CésAii,  de  la  (raducUoa  de 
N.  Perrot , sieur  d'AblancourU  A Rouen , et  se 
tend  à Paris,  chez  Louis  J?t71aiiv«,  lOGS,  peu 

Cette  MtUou  rcMcmblc  beenroup  a cellec  de*  Clsevler  d'Aaii* 
terdem.  Vnyft  notre  teme  I,  p.  IIP 

Les  rharacièrvs  des  passions,  |tar  le  sicur  de  La 
Cbambiic.  Amsterdam,  Ant.  Michel,  1058*69-03, 

3 vol.  peu  ln-J9. 

Tome  I,  It  It  prAHnUa-,  y comprit  te  boBtiiidcc  prCTd;  mie, 
tVl  pp.  — Toow  II,  UD  IBox  Ulrc  cl  Ic<  pcfo*  S.V  k 2WU.  » 
Tome  III,  dont  le  Uirc  porte  vol.  ///  cl  Ik';  A fT.  Hntaâlrci, 
cl  SC7  pp.  ~ Tocm  IV,  doat  le  turc , an*r  ta  taborc,  porte 
dtrnUr  co/amc;  SCS  pp.,  y coaprU  s fir.  prclimloaircc. 

L'art  de  counaltre  les  hommes,  par  le  même. 
Atusterd.,  Jacq.  Lejeune,  tOOo,  peu  I11-12. 

0 tr.  Itmlaalrc*,  y eoaprli  l«  Ulrc  gravé  ; STB  pp.  de  texte,  et 
A ff.  d*  labic.  ' • . »«i'  . 

Eiomin*,  c'est-a-dlre  Molière  hypocondre,  ou  les 
médecins  venges,  comédie  (par  Boulanger  de 
Chalussay).  Suivant  la  copie  imprimée  à Pétris 
{Amsterd.,  Daniel), In*i9,  â la  sphère. 


81  ff 

La  PucelIe,ou  la  France  délivrée,  poème  héroïque, 
par  Chapelain.  5MfMNf  la  copie  imprimée  à 
Paris,  lOSO,  peU  in-fi,  fig. 

Mémoires  d'esiai,  sous  les  règnes  de  Henri  lit  et 
Henri  IV,  par  de  Cbevcrnt.  La  Haye,  J.  et  0. 
Steucker,  1OO9, 2 vol.  pet.  In-ia.  (Dans  le  genre 
des  éditions  eisoviricnnes.) 

Le  Chien  de  Boulogne,  ou  l'amant  fidelle.  Cologne, 
1OO0,  ftet.  In*i2. 

Attribué  a I).  EtMvIcr,  dan*  le  Calalogoa  de  M.  bcooaard. 

Clitib,  nouvelle.  {Amsterd.,  Daniel),  1680,  pet. 
in-12. 

1,es  mémoires  de  M*«  la  princesse  Marie  Mandni 
Colonne  , grande  connétable  du  royaume  de 
Naples.  Cologne,  P.  Marteau,  1677,  peU  ln-12 
de  lAo  pp. 

L#  Beuroo  da  Utre  c«t  la  Médutê  de*  Eltevirr. 

Histoire  de  ta  réunion  du  rotaunie  de  Portugal  3 
la  cotiroone  de  Castille,  traduite  de  l'Italien  de 
Jér.  CoNESTAGE.  .yu/pati/  la  copie  à Paris,  chez 
Cl.  Barbin  ( Amsterd.,  Daniel  ),  1680, 2 lom.  en 
1 vol.  pet.  in*i2. 

Congé  d«  troupes  de  Hollande , par  le  sieur  •••, 
avec  la  réfutation  dudit  congé  ; par  le  colonel 
de  Picrson,  baron  de  CourvaU  Cologne,  P.  du 
Marteau  (Amsterd.),  167g,  pet.  in*i2  de  38  pp., 
5 IT.  et  2O  pp.  (en  vers). 

Le  conseiller  d’estal,  ou  reçuell  des  plus  générales 
considérations  servant  au  maoiemeni  des  af- 
faires publiques;  divisé  en  deux  parties  : en  la 
première  est  traicté  de  restabilssemciit  d’un 
estât  I en  la  seconde  des  moyens  de  le  conserver 
et  l'accrolstre  (par  Pli.  de  Béthuns).  Suivant  la 
copie  imprimée  à Paris,  i045,  peu  In-12,  avec 
la  sphère,  ig  fT,  prélliuin.,  et  53g  pp. 

bembUMr  eux  KUcrlcr  de  Lcydc. 

Llllustre  üiéâtre  de  Motis'  Corneille  (contenant 
le  Cid,  Horace,  CInna,  la  Mort  de  Pompée, 
Poiyeucie).  5Mif>on/  ta  copie  imprimée  à Paris, 
1033, 5 part,  en  1 vol.  pet.  in-ti. 

Ce  vAlunc  c*t  ccrUincmcQl  «ortl  dec  prc*«r«  de*  El**vlcc  de 
Lcydc,  clari  giw  Icc  pièce»  •ulvanic»  de  F.  Gomeliie  qu'on  y 
réunit  : ta  Menteur,  IMS,  et  IdtV;  ta  Snttciu  Menteur,  MAS, 
IM1,  et  tCAS;  UérucUut,  IMTj  6.  Sonek*  fÀrueuu,  rame- 
die  beroique,  l6Sn,et  MSS;  .Vocomede,  Leyde.Atun  semMx, 
IMS.  truBtre»  ptéecB  du  ntéoip  poêle  ont  mm  dootc  c(e 
égnlemeai  tmprimec*  per  Ici  Clcericr;  mul*  aoc»  o'uveo* 
vu  que  celle»  àae  aou»  venon»  de  cHer  (voir  I.  p.  77S).  Nqb* 
parleron»,  cl-deteou» , k rurttcle  e'Àhr.  teoifgumà,  de*  edJ> 
tien*  de*  onirre*  de  l'.,ci  T.  CohMtlU,  utlriM«««  »un*  feu* 
dcaenl  k Uun.  Eltevicr. 

L'imitation  de  Jr.sus-t'hrist,  tra<i.  en  vers  françols 
par  P.  CoRNKiLLE,  livre  premier.  LeltU,  Jean 
Sambix,  i653,  pet.  iivia. 

L’édKloo  de  LeyMe,  Jean  SomUx.  mv,  t lom.  en  l toI.  pet. 
Ip-it,  ca»»l  rare  que  U precedente,  e*t  rempleu,  et  le  texte 
Impr.  en  regard  de  la  tradoet.  La  oram.  punie,  de  lAA  tt., 
y eomprt»  ta  tf.  preiimla.,  renleroie  le»  livre*  1 ti  t.  Lu  w- 
roflde  partie,  de  tTt  ff.,  contient  le*  livre*  S et  4.  Cbêqae 
livre  y 1 nne  paglnallon  nartlcullere,  tandl*  qne  dan*  la 
premier*  perUe  le*  dent  livre*  n'ont  qa'aoe  **ule  pug lau- 
tloa.  ( Article  rummuniqne.} 

D.  BertraiHi  tie  Cigarral,  comédie,  par  le  sieur 
(Thomas)  Cobneille.  Leyde,Jcan  Sambix,  i652, 
prU  In-12  de  ii3  pp. 

T.iidl  CoRNELii  Ruropoel  (Mrich.  Inciinflcr  tel  Julll 
Clemeiitis  Scoti)  niunarclila  solipsorum  ad  ti- 
rtini  clariKtimum  Ixioneni  Allalium,  cui  niiper- 
rime  accessit  ctai  Is  ononia.stlca.  JUxta  exemptai' 
venetum  (Amsielod.,  L.Elsevlr,),  1038,  peU  in-12, 
162  pp.,  y compris  la  clef. 

Reiailonc  <iella  corie  romana , fatta  V anno  lOOt , 
dal  sIg.  .\ugclo  CoRBARo.  Lryde,  Almarigo  Lot- 
lens,  1663,  pel.  In-12.  , 
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Par  durlM  ds  Ftmre  do  Tôt,  roasoUlcr  aa  parionrat  d« 
Koatu.  — Liaprmioa  ttt  attribaéo  aos  ElMvior. 

RcUilon  dff  la  cour  de  Borne,  fallc  l'an  i60i  au 
couMdl  du  Pregadl , par  rexcclicntiasinic  aci- 

gnciir  Angelo  Corraro,  amhassadeur  de 

Venise  auprès  du  pape  Alexandre  Vif.  /^dr, 
Atmari0o  Lorrm,  i66S.peLlr>*ii,avec  la  sphère. 

Drat  een.  «m«  U meme  dalfil'w»*  joUo,  et  l'aatre  OMoralae. 

l.a  Ménagerie  et  quelques  autre»  pièces  curieuse», 
par  t*ahl>é  Conx.  M Haye^  P.  Dubos  ^ j6û«, 
pet.  In-i9,à  la  sphère.  Voir  notre  tome  I.P.7SA. 

lies  psaumes  de  Datid,  mis  eu  rimes  françoises 
par  Géiiicnt  Marot  et  Thèod.  de  Bcac.  La  tlaye^ 
<hez  Jean  et  Daniel  Steucker^  tOOi),  In-ia,  avec 
la  musique  notée. 

Otu  «dittoA,  tmMabla  ao  Nonvsaa*TnUmMl  *o«a  la 
d*(«  (voir  ri.dMAOo«},  panll  appartrolr  au  prtur*  dca  EJ> 
•«rlcr  ; la  titra  parta  ta  flaotva  a*ac  la  dtVUa  aoa  m>mm. 

Psaumes  de  David,  traduction  selon  l'hèbreux  et 
la  vtilgalc  (par  MM.  de  Porl-Uoyal).  Suitant  In 
copie  impr.  à Paris  chez  P.  Le  Petit  [Amsterd.)^ 
1668,  In-tQ  è S col. 

Dbfcxsio  régla  pro  Carolo  I.  ad  serenlsslniiim 
Magiue  Brltanniae  regem  Caroliim  11  (ilium  hatu 
maJoren»,hcrcdem  et  successorem  legltlsslmuui. 
Sumptibut  roçiis^  anno  î6d9t  ?<**•  l>»“ia  de 
750  pp.,  non  compris  le  titre. 

l/omua  Ml  da  (3.  Saumalw,  *l  TMlUon  dea  nseriar  de 
Larda.  Il  r a ra  na»  da  l«M.  firH«  rrptfa,  paU  le-is  de 
aw  VP;  ntfa  row*  la  pretace;  mai*  m n’j  jttpoara  pat 
la»  n^lèra»  de»  PJiartaV.  (Vair  «eira  lome  111,  p.  M.) 

Discaimos  de  U >!lle  de  Paris,  envers  burlesques, 
contenant  toutes  les  gaiaiiteries  du  Palais;  la 
chicane  des  plaideurs;  l'éloqucncs  des  haran> 
gères  de  la  halle;  l’adresse  des  servantes  qui 
ferrent  la  mulle;  rinvenUire  de  la  friperie;  le 
haut  sülle  des  secrétalrcd  de  S.  Innocent,  et 
plusieurs  autres  choses  de  cette  nature.  Jouxi* 
lacopie^  à PariSy  chez  la  ecweGuillaume  Loysouy 
i65è,  pet.  In-ia  de  ftg  pp. 

t.*e«Trafa  est  6*  Bcnliaud,  al  l'cdlUM)  dea  Elaartar  de  l#vde. 

Ouverture  du  théâtre  du  Palais  Cardinal:  Miram», 
tragi-comédie  (par  DrsMAacrs).  Jouxte  la  copie 
impr.  à Paris  [t^dCy  les  £lsetier)y  l6ôa,  pet. 
In-iade3ir.  el8*pp.—VolrnotrctoineIl,p.6i. 

Les  visionnaire»,  comédie  (par  Desmamts).  Sui- 
vant la  copie  imprimée  à Paris  ( Uyde)^  iGâS , 
pet.  liwia. 

DisatsTATioîi  sur  les  pensions,  selon  les  llherfe* 
de  l’église  gallicane.  PariSy  rtuoe  CkarUs  Sa- 
vrrux  {.imsterdam^  £>am>f),  1Û7O,  peL  In-ia  de 
jd8  et  bh  pp. 

DtssRaTATtoia'x  Indicrantm  et  amcenitatnm  scrip- 
tores  varil.  Lugd.-Batatfor. , apud  Francisrum 
lleçerumy  i844,  pet.  In-iQ.  (Voir  II,  p.  top.) 
Ddc.  <r  Alençon. 5u(Niiif  /n  copiede  Paris  {Amst.y 
DanfelU  >Wo,  pet.  in-i«. 

Thémlsfocle,  tragédie  de  M.  De  Bteb.  Sn/wnt  la 
copicy  etc.  (Leyde)y  i5â9^  pcl- 

Mlocris,  reine  de  Babylone , tragi-comédie  de 
M.  De  Bviai,  Suivant  la  copfe^  etc.  {txyde)y 
i05o,  pet.  tn-15. 

Scevole,  tragédie  de  M.  De  Brea.  Jouxte  la  copie, 
à Paris,  c/c.  (tcÿrfe),  P<^t.  ln-15. 

Alcinoéc,  ou  le  combat  de  l'amour  et  de  l'honneur, 
tragédie,  par  P.  Du  Bter.  Paris,  chez  .int.  de 
Sommarilte  (Leyde),  i6j5,  peL  lii*iu. 

f>f  Hog  *eat  M>rti«i  de»  prêt»»»  4»»  EI*«Tl»r. 

L’Kschole  de  Salernr,  en  ver»  burlesques  (par 
Martin),  etc.  (comme  dans  notre  tome  IV, 
p.  Mo  ).  Suivant  la  copie  imprimée  à Paris . 
, i63i,  pet.  In-iA. 


tau  pp.,  y cooprls  it  ft.  prvUmiatiroA,  p»rmi  t«»do^  en  eu 
un  (oui  Sl»Bc.  U y»  J»n«  c»ile  edIUon  une  épltre  deûiea- 
» M.  Palm,  âo%en  de  la  tarutté  de  medprin<'  de  Part», 
dalee  de  LeiOe,  ce  i»  decemhre  idSO,  et  «ianee  Simon  .Vojfne;. 
poritim,  la<)nelle  cnromenee  ■lQ»i  : • ?io»  meatimir»  ( le« 
■ £l>evier.  aurolmil  bien  rimprîme (aie)  ce  livre  en  IVuai 
a qu’il  tort  de*  pre«(e»  de  l'an»,  r‘e»i*a^lre,  avec  la  meme 
« epiiire  dedicaloire  qui  tou»  y c»t  «oaee  ; mata  «Vtanf  re- 

• mit  4 mey  de  /«  cerrertion  de  partir  de  /ewra  impre«*Mna, 

• #1  enfierrnteaf  de*  /ToMroiart,  il*  m’uot  dit  de  voua  y le. 
a muigner  de  leur  part  reaume  qu’il*  faiaoieut  de  votre 
« personne.  » 

Escolr  de.s  princes,  ou  A!e\andre-1<*-Granil  comblé 
de  gloire  et  de  malheurs.  Amsterd.,chez  Jaegues 
Lejeune,  ift7i,  pet.  In-i5. 

Ce  volume  est  imprime  en  pmt  raraclArea;  le  titre  porte  la 
sphent,  et  l’i-nltre  dediraloire  e»t  slanee  I).  ie  orol»  ce  livre 
Imprime  par  tiaa.  Civevier;  Il  est  d‘aiUeurc  coiupda  dao*  I* 
peut  catalogue  dunoe  par  cet  impeimeur,  en  1U7S. 

Codicille  d'or,  ou  petit  ncueil  tiré  de  rUistlIutinn 
du  prince  chresiien,  composé  par  Erasite,  mis  en 
françols,  avec  d'auires  pièces  (par  Cl.  Joly). 
i6ô5,  pet.  liKi»,  avec  la  sphère. 

Peut  edilloa*  Mnt  la  même  date.  I.’une  de  ttr  pp„  plu»  ror- 
rertioo»  et  additJoDS  a pp.;  Fautre  eu  ins  pp.  — neimprlm. 
•OUI  le*  dates  de  liMr)  et  KM7,  pcL  ia-lt,  avec  la  spberv. 

Jani  NicH  Kbytbrjj  Budemi»  iibri  VIII.  .-Inao 
christ!  sahfitoris,  1637,  pet.  lii-ia  de  Su  pp. 

Edition  de»  EIsevier  de  l.eyde;  le  litre  e«t  impriiné  eo  noir  et 
rcMige,  et  porte  vme  »pUere  pour  fleuron. 

Rx.tMES  de  la  liberté  originaire  de  Venise  (attribué 
è Marcus  Veiscruv),  trad.de  tltalien  (par  Amelot 
de  La  Houssaye),  avec  une  liaranitue  de  Louis 
Héiian,  etc.  Palisbonne,  Jean  Aubri  (Amstrrd., 
£/srr»cr),  1677,  pet.  ln-15. 

Se  joint  à l’ouvrage  d‘.Cnie/e/  de  La  ffouaaope,  d-deavas,  p.  KtS 

FAcévieox  revril-malin  des  esprits  mélancoliques. 
Uyde,  David  Lopez  de  Haro,  iG^3  , peu  iti-ia. 
Voir  notre  tome  II,  p.  nâ3. 

La  FArsse  Clétie,  histoire  françolsc,  galante  et 
comique  (par  Siibllgny  ).  .4mj/erdam,  lO'açtnnei-, 
1671,  net.  iu-i9,â  la  sphère. 

Altnbuo  k n.  Eltevler  dan*  le  Catalogne  de  M.  Reooaard. 

La  princesse  de  Clève»  (par  de  La  Favuttf). 
6 loin,  en  a part.  pet.  In-i5,  3 ff.,  dont  un  titre 
gravé,  503  et  107  pp. 

Cette  édiltoa,  Imprimée  en  deero,  prêtent»  in  vignette»  et  un 
fleuron  de»  EJtevier.  A la  An  *e  lit  le  privilège  du  roi  de 
France,  en  date  dr  l’annee  itTS-^Voyei,  cMesanua,  zàsàf 
ftOH»  ie  itom  de  Sryruta.  ’ 

Contes  et  nouvelles  de  M.  de  La  Fontaine.  Sur 
l'imprime  à Paris,  chez  Cl.  ffarèiii , i665 , pel. 
ln-15. 

Peiii  Tolame  fort  rare.  Impr.  par  le*  FJaevIer  ; il  ne  rcnfvnne 
que  dit  conin  et  quatre  piecet  do  vor». 

Contes  Cl  nouvelles,  en  vers,  de  M.  de  La  Fontaine. 
Leyde,  Jean  Sambix,  1660,  pet.in-15  de  91S  pp. 
et  1 f.  de  table. 

pour  l’édIUon  de  I6tis,  voir  noire  tome  III,  p.  19. 

Rertiiii  de  cnntos  du  sieur  de  La  FoifTArtr,  les 
satyres  de  Boileau , et  autres  pièces  curieuses. 
Amsterd.,chez  Jean  Ferhoeven,  1569,  pel.  In-i» 
de  586  pp.,  y compris  le  titre  et  la  table. 

l.e  titr»  de  celle  édlllAO  porte  la  iphère.  Le»  caractère*  »onl 
crut  dr  Pan.  F.iseTler.  I.ev  coule*,  au  nombre  de  vlngi-iepi 
«eulemeril  liioo  compri*  iroi»  iMéee»,  pag.  79  g m,  etrang*re« 


ans  ronle»!.  »oo(  raiiaét  dan*  un  autre  ordre  que  dau*  le* 
odluon*  ordiBAire*  ; nfuvieur*  même  portent  de»  titre*  diflv- 
rent*  de  ceux  que  l'on  a adoplot  députa.  Il  y a au»*i  ose 


edlbon  de  luuR,  avec  le  luAove  nota  de  fibraire. 

La  doctrine  militaire,  ou  le  parfait  général  d’ar- 
mée , par  de  La  Fostaise.  Jnuxte  la  copie  im- 
primée à Paris  ( Atnsierd.,  Daniel),  1671  , pet. 
in-i5,  fig. 

Testament,  ou  conseils  Odèles  d'un  bon  père  a se% 
enfans;‘où  sont  contenus  plusieurs  raisttanc- 
nions  chrétiens,  morant  ei  politiques,  par  P. 
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FoRTiiit  S*  de  La  Hugucttc.  Lefde^  chez  Jean 
Sambix^  i65S,  pf L in-i!2,  avec  îa  i^phère. 

VMubl«  F.lMfWr  (Ir  Lcfd*.  Il  y • oat  edlttna  tou  li  dau> 
df  itt&a. 

Recueil  des  üérenses  de  M.  FuUQi'rr,  arec  ia  con- 
Unuatiflii  et  la  suite.  i0G5,  ta  vol.  pet.  In-ia. — 
Factum  pour  Fouipiei.  pet.  in-ia.'—  Con- 
clusions des  défenses  de  Fouquet.  t65é,  pei. 
in-ie. — Observations  sur  un  manuscrit  lulitiilé  : 
Traité  du  péculat  (par  Le  Vayer  de  Boutigny). 
i606,  pet.  In-ia. 

Oi  is  roi.  «ont  ImprtmH  ar*c  lr«  cartetertt  de*  Eltorifr. 

La  FRATtcr  démasquée,  ou  scs  Irrégularités  dans 
ses  maximes  et  sa  conduite,  troisième  édition 
augmentée,  avec  des  réOexIoDS  curieuses.  Ln 
tlatte^  J.  Laurent^  i«7i,  pet.  In-ia,  a la  sphère. 

t.«»  d*ax  prtmier**  édition*  «odi  d«  nrro. 

La  FtAüce  Intriguante,  ou  réponse  aux  manifestes 
de  quelques  princes,  sur  l’état  présent  de  l'AUe- 
magne.  Ville  franche^  Jean  Petit  (//o//andc), 
167(1,  pcL  de  a ff.,  10a  pp.,  et  1 f.  pour 
ta  table. 

I.A  Fraxcc  politique,  ou  ses  desseins  exécutex  et  a 
exécuter  sur  le  plan  des  passez;  projettes  en 
pleine  paix  contre  l'Espagne  au  Pays-Bas  et 
ailleurs.  CharlevilU  (//ollande)^  pct.  In- 
la,  deSiï.  e(5a6  pp.,  avec  la  sphère. 
r.o«  trot*  pamphifi*  , iful.  |ient-*tr*,  ont  Hé  liB|kr.  k Bniip|l«s 
M Joffnrat  aat  El*«rl«r. 

Frédéric  de  Sicile  (par  M»*  Bernard,  Agée  de  dlx- 
.sept  ans).  la  eopie  à Paris  chez  Jean 

Hibou  ( Hollande)^  16&0,  S part,  en  1 vol.  pcL 
in-iu.  (I)outcux.) 

FroRA  Viltaco,  c’est-à-dire,  la  liberté  du  Portugal, 
Irad.  (le  la  tangue  castillane  en  françols.  Impr. 
nouwllement^  i64i,  pet.  In-ia.  Véritable. 

La  tyrannie  heureuse,  ou  Croniwcl  politique,  avec 
.ses  artifices  et  Intrigues  dans  tout  le  cours  de  sa 
conduite,  par  le  .sieur  de  Oalaroi.  Leyde,  chez 
Jean  Pauirely  1071,  pet.  In-ia,  avec  un  frontis- 
pice gravé  et  un  titre  imprimé.  Sur  ce  demirr 
se  voit  la  sphère. 

Séjour  de  Londres,  on  soülude  de  cour,  par  de 
Galardi.  Cologne,  chez  Jacquet  Fontaine^  1O71 , 
pet  in-ia,  avec  la  sphère. 

Co<  d*ox  Tolam*»  r*t*rmblrBt  br*uc<rap  oax  odllloo*  de*  Et» 
icvier.  Oa  * do  même  Ütlsrdl  plittifur*  ouvraae*  relatif*  k 
U poUUquo  d*  t'F.*Mzne  H du  Portocal,  Inpr.  «a  Uollmde, 
de  unR  a lOTl,  mai*  qoe  »oui  ne  refardont  M*  crmune  d«« 
produrtlnot  de*  pr««*e*  d’Elaerier. 

Le  desniaisé,  comédie  (par  Gillet  de  La  Tesson- 
neric).  Suivant  la  copie  imprimée  à Paris,  lôûo, 
jiet.  in-i2.  \érliable. — Voyez  Art  de  régner. 
i.«s laidcaux  delà  iienltence,  parmcsslrc  Antoine 
Godeau,  évê(|iie  de  \ence.  Jouxte  ta  copie,  ù 
Paris*  chez  AnS.-Thorntu  Jollff,  i665 , pii. 
tn-ia,  6g. 

Le  plaisir  des  dames  : dédiez  à la  rcyne  de  la 
Grande-Bretagne,  par  M.  de  GRexAtLLR.  Jouxte 
ta  copie  imprimée  à Paris,  i6A3,  In-ia. 

Histoire  de  donna  Ollmpla  Maldachini  (qui  a gou- 
verné régiise  durant  le  pontificat  UTnnorcnl  X, 
depuis  i64&  Jusqu'en  i603),  trad.  de  l'iiallen, 
de  l’abbé  Goaldi.  Leyde,  Jean  do  Val,  1666, 
pet.  iii-ia,  avec  la  sphère. 

Tr^i  éditiaa*  la  orAm^dalo  : I.  an  fis  pp.;  S.  «a  lis  pp.; 
s.  aa**J  «a  tis  pp. , mai*  avoe  l«  aooi  du  libralrr  Pu  rut 
è«ril  av»e  oa  w a la  plaça  da  ». 

Il  pasior  Ûdo.  de  Goarifk,  traduit  de  ritallen  en 
vers  françois.  Paris,  CL  Rarbin  [A^terdam, 
Daniel),  i663,  pet.  fn-ia.  Jolie  édition, avec  la 
sphère. 


Le  berger  fldelle,  traduit  de  lltalleii  de  Goarini  , 
en  vers  françois(par  l’abbé  de  Torche).  Cologne, 
chez  Pierre  dir  Marteau,  1671,  pet.  In-ia,  avec 
ia  sphère. 

Tr»«  iolU  «dltlon  qui  r*>nfenn*  la  texte  lulleo;  eU»  a il  ff 
prefimlo.,  y cempri*  le  froali«pire  prare  e|  le  litre  imprtné- 
.S73  pp.  de  texte.  l.e*  fra*.  qui  leot  à rbaqoe  acte  rooipteDt 
dans  l’ordre  de*  pape*. 

L’edllloa  de  C»l»gnr,  dm  PUrr*  dm  MarUuu,  idri,  pet. 
tn-lt,  a>«t  une  copie  de  celle  de  ISri  ; nal*  elle  att  nuln* 
belle,  et  non*  dontona  qa'elle  apperUèooe  eux  preeiae  de* 
EUerier.  It  y a de*  exemplaire*  tant  texte  itaUea. 

Les  mémoires  du  duc  de  Grrsc.  Cologne,  Pierre  de 
La  Place,  t068,  3 vol.  pet.  ln-19,  avec  la  sphère. 

4 fr.  préUnin.  et  4SS  pp.  ; deoxléma  partie,  StS  pp.,  y eoaati* 
la  ttire.  ' 

IlELiODORrs.  Lugd.-Bataeor. , excudebat  Ccorgius 
Vander  Morse,  1637,  pet.  ln-19,  litre  gravé,  la  II. 
et  546  pp> 

On  reeoimalt  daa*  cette  MiUoo  le*  caractère»  et  le*  Seuroo* 
•le»  Elsevter  de  Leyde  ; cependant  Vauder  Muru  a’eet  pai 
un  nom  sapposé. 


Histoire  d’aucuns  favoris,  par  feu  M.  P.  D.  P. 
Amsterd.,  Ant.  iffcAiV^,  1O60,  peL  In-ta,  avec 
la  sphère. 

Extrait  de  TouTrage  de  P.  Do  Poy  (redr  notre  tome  II,  SU).  |1 
e«t  douteux  qoe  ce  aoit  oae  Millon  de*  Elaevier. 

Histoibb  de  la  vie  de  la  reyne  ChrIsUno  de  Suède, 
avec  un  véritable  récit  du  séjour  de  ta  reyne  à 
Rome,  et  la  défense  du  marquis  MoDalüeschi 
contre  la  reyne  de  Hubiie., Stockholm,  Jean  Pleyn 
de  Courage,  1667,  pot.  In-is. 

m.  Berard  a dOertt  aae  Mil.  de  Tî  peL  In-tt,  de  »lt  an., 

y compri*  le  ttire  H le  portrait. 

Histoire  des  amours  do  Henry  IV,  avec  diverses 
lettres  écrites  à scs  maîtresses.  Leyde,  Jean 
Sambix,  1668,  pet.  In-ia. 

f 4«  pp.,  titta  comprit  ; à ta  tn,  Becuelt  d*  gmetamst  MU$  «e- 
IMM,  el  paroles  m/morahUs  dm  rom  He%rm-le-ù'rand,  4d  dd 
L'cditlon  de  Ixmde , ekn  Jean  ,^*p/.i«4,  pa,:  in.;ï: 
••t  Afilcment  beik,  et  appertlaat  bien  eux  pm*e*  dee  El- 
■etier;  aile  a lu  y rampri*  le  utra  imprime,  avec  la 
•pbbra,  et  de  plu*  46  pp. 

Histoire  du  ministère  d’Armand  Jean  du  Plessis 
cardinal -duc  de  Richelieu,  sous  le  règne  de 
Louys-le-Jusle,  XIII  du  nom , roy  de  France  et 
de  Navarre;  avec  des  réflexions  |>olilJ(|ues,  et 
diverses  lettres,  contenants  les  négocialioos  des 
affaires  de  Piedmoot  et  du  Montferrat;  divisée 
en  IV  tomes,  corrigée  en  cette  édition,  et  mise 
en  meilleur  ordre  (par  Ch.  Vlalan).  Paris,  i63o, 

3 vol.  pet.  ln-19. 

Jolie  édition  de*  Elaoricr  de  Leyde. 

Tiuae  1,14  0.  prclirein.,  y cumprl*  1a  fronUspirc  araf»  at 
le  ttire  imprime.  760  pp.  de  texte.  A partir  de  la  •linaiura  0. 
oa  lit  au  bat  da  premier  feutUei  de  chaque  rehler  Totue  f,— 
hecoDcle  Mille,  04S  pp.,  y comprit  le  lllre;  plu*,  Jffaîttt 
d'ttutie  ét  ianuee  liàli,  84  pp.  et  < f.  de  laMe.  La*  cuim 
jusqu’à  P,  portent  Tome  S,  at  daeui*  G ToÊUm  tV. 

Il  y a aM*l  onc  adtttoa  da  lefdé,  Jean  SautHr.  isst. 
s vol.  paL  tu-ll.  Port  foH*> 

HisToiite  du  tratié  de  ia  paix  conclue  sur  la  fron- 
lièrp  d'F^pagne  et  de  France  entre  les  deux 
couronnes,  eu  l’an  i6.5o  (par  Galeazzo  Gualdti 
Priorato,  trad.  l ar  Uon.  Courtin).  Cologne 
(Hollande),  Pierre  La  Place,  i665,  peL  in-13. 

— I.a  même enrichie  d’uu  plan  de  l’Me  de 

la  (Conférence.  Ibid.,  1667,  pci.  In-ia. 

HiSTotiA  dcl  miniMerlo  dei  cardinale  Giulio  Ma- 
zarino,  primo  ministro  délia  corona  dl  Francia, 
descrilta  dat  conte  Galeazzo  Gualdo  Priorato.' 

!h  Colouia,  166g,  3 vol.  pet.  In-i3. 

Cet  oavraf*  o«  t4  que  lucqu'aa  tau;  aaui  a’**i-ca  qa'im 
tome  I *0  s part.;  la  suite  u'a  potel  para.  Quolqae  rimara*. 
•hm  *oii  bonaadal»»,  J*  ne  la  crois  pas  d*EI*»ehir  : Tea&ai 
•uuni  d*  ta  tradartiM  hattçai*a  tu  trois  parUn.  ml  bi.ia. 
doal  le*  iltra*  portent  : ** 

HtiTOiBi  do  mtnUtéra  du  cardinal  Mataria...  Jm§t»ré  ^ 
tkrt  Henrp  et  Tkeôdtrt  boom,  l«7l.  ’*  ^ 
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COLLECTION 


Le  corps  pdiuqiie...,  pai*  I^>  Hoeus«  treüuU  de 
raogloh  per  un  de  ses  émis.  lOSa,  pcL  ln>iu. 
— Voyei  ci-dessu»,  p.  807«  i**  col. 

4 rr.  pr^limia.,  7 ce«|>ri«  la  (nvar*  et  le  litre  U»jrla»é  ; tnie , 
lie  fiÿ-  Ce  a>M  l«l*t  *UM>  «4ttk»»  Ce  HaUaaSe. 

Friderkl  HomiAitNi  Sllesii  poeücuro  cum  musis 
coUudlun,  slve  lusuum  epigrammalicorum  cen- 
turie, ediiKt  serunda  allere  parte  auctior. 
Awutélod.  ,apud  Johanmem  Jamsonium  a tf  'aes- 
herçfft  HUteum  U eyentraten,  i063.  net.  fii-ia. 

Cette  e^tuen  **  Ubratm  que  le  .Ve«fr«- 

jtmMt  4e  tes»,  et  remase  ot  dernier  oavra|r.  elle  |>e«t  èue 
eieuiec  fc  !■  colkeUen  d’Cltevler 

L’Ûdyas^e  d’HouUr,  ou  les  ateiilures  d’Ulysse  en 
VMS  burksques  (par  II.  de  Plrou).  I^dt,  J$nn 
StmbU  {Kl$nitr)y  i633,  pet.  in-is  de  68  pp. 

Les  odes  d'Iioiucs,  eu  vers  burlesques  (par  le 
metne).  Leydff  Jran  SambiXy  i633,  peU  iu-is 
de  7s  pp.,  y compris  le  titre  et  la  table. 

Discours  prononces  A l'Aradéndc  françolse,  le  xÜJ 
aousl  167A,  à la  r^eptiuu  de  M.  l'ablKi  Hier, 
avec  quelques  ouvrages  de  poésie  qui  y furent 
leus  et  récites.  Pâris,  /».  Le  iWil,  1O74,  In-ia. 

Dm*  ton  CnUlo«nr.  lomr  II , »•  <l«.  H.  Rniouard  dit  qo*  c* 
•ol  rare  «*t  r«rtalarmMt  **rU  de*  pr*M««  de  D.  Eltrüer . 
nniimt^i'  es  etemplnir*  relie  en  hmt.  ■ «te  donne  pnur 
S n.  as  c.  dan*  ose  de*  Teste*  de  M.  R. 

livrÉRtT»  et  maiimes  des  princes  et  des  étala  *n\i- 
WMÏn^.CoioçMyJeandM  PüUy  1666,  pei.in-j3 
de  6 ir.  préilmln.  cl  s48  pp.,  «rec  la  sphère. 

Ce  Urrr  a «le  coism>*«  d’aRrC*  CMTrefr  dn  doc  de  ilotiin, 
inUtaU:  r*  nskreef  dee  petoret  H eimli  de  U (kreiunU. 
Un  y rensil  use  eecesdt  Rtnie  de  tU  pp.  eu  tout,  *004  ce 
litre  : 

■kiiss*de*prtnee«  et  e*tit*  touveraint.  Ce/efse.  taas 
ItsaU  taaT),  pet.  ts-l»,  etec  U »pbere. 

Il  « ■ «ne  «ditlon  de«  déni  cn«met  Tolunet,  eon*  le  date  de 
less;  uoe  auire  : Sur  rmiprlm'  d Ceteyne,  t*<âs,  t MrL 
pcLW^t.  Bel  eierutee;  et  enSn  une  de  Celepne.  /■  de 
Fait,  l«7(k,  t lom.  en  t voC  pet  ln*lt. 

Négociations  de  M.  le  président  JOMjrtt  h 

copte,  à Parity  chez  Pierre  U Petite  i6dg,  a vul. 

Tealè  i.^Utre  Imprlnk  et  pertnil,  tS  IV.  lindaalrM  pour  relape 
de  ieannln , etc.;  tette . atl  pp.;  » !■  tn  la  r«cUne  rVepe*. 
_ ToB#  II,  IIS  pp.,  non  rempli*  IS  |ip.  de  table.  Il  com- 
numre  par  ira  {■as-Ulre  qui  compte  peor  le*  dent  tnrmlere* 

LM*J^rru  mis  sur  resciiafaul,  pour  plusieurs 
crimes  capitaux  par  eux  commis  dans  la  province 
de  Guionne,  avec  la  réponse  aux  caloninies  «le 
Jacques  BraiiÜis,  par  le  sieur  Pierre  Jarrige, 
ci-devant  Jésuite.  i64g,  pet.  in-i3  de  loa  et 


ti9  pp> 

lanmAloe  holUuidalM  attriboèe  aux  eitetler,  *nB*  benneonp 
da  fondement. 

Deacrlplion  de  la  ville  d Amsterdam,  en  vers  bur- 
lesques, selon  la  viilte  des  six  Jours  d’uue  se- 
maine, par  Pierre  Le  Joluc.  Amsterdaoiy  Jacq. 
Le  CurituXy  1666,  pet.  In-ia. 

Joorral  amoureux  d'iùspagoe.  Ptir/s,  cl.  Barbin 
[UolUnde)y  1673,  pet.  In-is,  avec  la  sphère. 

JouMAL  de  M.  le  ca^inal  de  Richelieu,  durant  le 
grand  orage  do  la  cour,  en  lôdoel  i63t,  tiré  des 
mémoires  écrll.x  de  sa  main 1OA8,  pet.  hwa. 

Il  T a d««x  «dit.  *on*  la  m«m*  data.  (Voir  ontr«  looto  II.  TXV.) 

L'Mllion  da  («4  r«t  rapporta*  rt-d««tM»  pamtla*  édUioui 
Sa  Wolffnuf. 

Le  JesTiN  moderne,  ou  le  détail  des  alTaires  de  ce 
temps,  fidèlement  tiré  de  son  histoire,  avec  des 
réflexions  curieuses  sur  ce  qui  se  passe  pré.4eti  t 
dans  l’Europe.  A yiUê-FraHcht,  chez  Pierre 
j>  Pri/f,  1677, pet.  ln-19  de  ft  iï.  et  ç5  pp.,  avec 
• la  sphère. 

Les  amours  de  Catulle,  par  M.  de  Ijt  Ckapp.llr. 
^ U copie  fai^fmée  I Paris  (Amsterdamy 

' Puiifrf},  1O80,  pet.  In-is. 


Les  fonctions  de  tous  les  officiers  de  llnfanterle, 
du  capitaine  de  cavalerie,  par  de  La  Mo: 
/ou.rfe  la  copie  de  Paris  iAmslerdamy  Danit 
1671.  pet.  in-is. 

Uan*  le  BAiDe  tolume  : 

UiitsB*  et  pratique*  de  la  fnerre...,  par  l«  cbCTtlIei 
l.a  Valiere.  tatl. 

liM  fonciiomt  ont  ete  réimprimée*  en  lets. 

Le  parfait  ambassadeur,  liadult  de  l’espagnol 
fraiicois  par  le  sieur  Lascelot.  Jouxte  la  co, 
impn'm/e  à PariSy  i6Aa,  |>cl.  iii-i9,  avec 
sphère  ; 3 IT.  préllminatn'S,  Oos  pp.  (la  deroii 
coiée  5o3},  6 (T.  de  table. 

Joli  EIftBTterde  t.«yde. 

Dlbserlatio  de  ratione  status  In  iniperto  nos 
roifiano  germaiiico,  aiiclore  Mippol.  à Lapu 
Pret'stadii  {l.ugd.-Baiao.)y  1647,  pet.  in-i3. 

J'ai  TU  quatre  ediUun*  de  re  liTre  le  m«me  UUe,  et  a 
la  tnAniodale.  La  plu*  belle  * MO  pp  de  telle;  une  aa 
BD  peu  moin*  Itelle,  a le  in«ate  nombre  de  P*»*'*,  maii 
demlere  puae  (stiS)  n*y  0*1  p»*  ebiffree.  La  Irotrieme,  il 
rieur*  a la  «eeoode.  0 aD»*i  'AS  pu.,  moi*  la  p.  en  ) e«t  ce 
sn.  Ia  quatrième,  «**ei  julte,  n'a  que  STd  pp.  de  texte. 

Madrigaux  de  M.  D.  L.  S.  (de  t.a  Sablière).  Sur 
copie  impr.  à Pat  iSy  chez  CL  Barbin  {Amslerd 
iCAo,  pet.  in-i3,avecla  sphère.  (Voir  lll,p.  3 

La  Virginie  romaine , tragédie,  par  Lecxcbc.  S- 
tant  la  copie  impriatée  à PariSy  i645,  peU  in-i 

Elaerler  de  l.e)dc. 

Rrcuril  de  pièces  galantes,  en  prose  cl  en  vers, 
M**  la  comtesse  de  La  Slze,  d'une  autre  dai 
et  de  M.  l’eli-sson...  Sur  la  copie  à PariSy  Cal 
Ouinety  1673,  3 part,  en  un  seul  vol.  peu  In- 
de 617  pp.,  I la  sphère. 

Il  rtt  pruKahk  que  ce  «olitme  a eU  hnprimd  en  Hollan 
an**t  quelque*  penonuo*  le  font  entrer  dan*  la  collect 
de*  El*«rier. 

Amitii‘2,  amours,  et  aniouroiies,  par  M.  I>e  Pa 
^Miéanf  la  copie  de  Pât  is  {Amsterd.)y  16OA,  p 
in-is  de  13  ff.,  fi86  pp.  et  9 IT. 

Portrait  de  l'auicur  de»  amUtex,  amours  et  anic 
rettes  (Le  Pays).  5Mir<ii»f  la  copie  de  Parity 
tend  ri  Amsterdam  y chez  Jacob  Zenery  i6( 
pet.  in-13  de  36  pp. 

Zelolyde,  hlsiotre  galante,  par  M.  Le  Pats,  l 
logney  Pierre  Uichel  (Amsterd.y  Daniel)y  i6< 
pet.  iii-13.— Voir  ci-après,  p,  839. 

L'intrigue  des  fllou«,  comédie,  par  de  L'Esron 
Suivant  la  copie,  etc. y 16^9,  pet.  in-13. 

Lettres  (cinq)  d'anioiir  d’une  religieuse,  esert 
au  chevalier  ('.  officier  fraiicois  en  Porlug 
ColoanCy  Pierre  du  Vorfenw,  1669,  pet.  In-i: 

Ponr  le*  dinrmale*  rditloo*  HteTirienoe*  tfe  ce*  leUret,  1 
la  p.  lit  de  notre  tome  III. 

Ménioiros  de  lumisieur  de  Lvortic  au  roy,  iiiii 
ceptex  par  ceux  de  la  Karnl*>on  de  Lille,  le  sie 
Héron , cuurler  «lu  cahiiiel , les  imrtani  de  t'i 
niée  a Paris.  i6C8.  = Remarques  sur  les  pi 
cédés  de  la  France  touchant  la  négoclatioa 
la  paix.  =s  Suite  de»  fau-vv'»  déuiarcties  de 
France.  = ('«onfén‘nce  sur  le»  intérêts  de  l’es 
présent  de  rAnglelerre,  louchant  les  desseins 
la  France.  1668,  4 lom.  en  1 vol.  pet.  in-i3. 

La  dernier*  parUe  ne  *e  trou**  qn*  dan*  qaelque*  etea 
Elta  0 M |ip.,  et  d*  |»lu«  un*  Mter  leurtuint  rettt  pre* 
de  la  nefoetatiuM  de  la  paij  entre  lee  nttronmet  de  fra 
et  if  AtfNipNv,  ete.  *x  pp. 

Le  mariage  «l’Oruonilate  et  de  Siaiira,  ou  la  et 
ciusion  de  Cassandn*  (par  Jean  Macrom  ).  5 
tant  la  copie  imprim.  à PariSy  lOAy,  pel.  lu- 
Véritable. 

Alcoran  de  Mabouet  , translaté  d’arabe  en  fn 
çois  par  (André)  Du  Kycr.  5vtnm<  la  copie  t 
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primée  à l*ari$,  chez  Ant.  de  SommaciUf^  lOftQi 
l>«i.  in- ri. 

> (iTti  U» OU'  III,  p.  tTi.  te  note  rvteuv»  k d««i  MlUoa*  d«  ce 
Inrr»  mu«  te  même  date. 

— Le  iik'uip..VMr  ia  copie  de  rarit^  lOTa^pel. 

De  la  r<’clM*rcbe  de  la  vérité....  (;.ar  le  P.  Male- 
BRA^cUEj.  .Vuit'«nl  la  copie  imprimée  à Parie 
(UoUande)^  1O7&-70,  S vul.  in-ia. 

alquc  roAcrcndissiml  Petri  de  Maica, 
pariAienslA  arclileplMropi  disserlationes  posthu- 
ma*, sacre  cl  ccclcsia>tice,  quaruiii  queilaiu  gai- 
iica  liugua;  nunc  ex  ipso  authoris  aiitographo 
priiiiuni  in  luccni  édité  opeia  et  studh»  Pauli  de 
Fagrl...  qui  \llaui  authoris eliam  scripsitoi  ad- 
JuiixU.  Arccsscrunt  très  eplsiole  D.  BaluzH, 
occasiune  hartim  disscriaiionuui  scripte,  cum 
res|Kmsis  Ü.  FagH  ad  easdem.  Kditlo  no>a  non 
iiiutilala,  Juxia  primaui  udilioitein  parUleuseoi. 
1669,  pet.  in-i5. 

19  fr.  prrhmiu.,  jr  rooiprii  te  litre.  P ila  f*.  dt  Aforro,  Idn  pp. 
ÛtêterMiuf,  9U  pp,  /«<irT,  9t  pp.  Trmiic  du  tarrrmeul 
de  l'tCuekarittte,  efc.,  la  pp-,  avec  II  pp.  de  ubl«.  Lattrrt 
de  Bmlmte  H repimae,  00  pp. 

\eriteblr  ElMvIer;  il  a«l  daiu  te  catalogne  de  ISTS. 

.'Mi'iiiolrrs  de  la  reync  MARGCcanx.  Jouxte  la  eopie^ 
à Paris^  16M,  pei.  In-ta  de  197  pp.  Yt^rUahle 
Klse%ler. 

L'editteo  de  Ceudâ,  GmUlaume  de  Heeue,  ISIO,  peL  tenta,  aat 
jolie  aatal  ; elle  a IM  pp-,  an  trO*  petite  earacterM. 

l’ediiiBo  (te  BnuttUet,  Fr.  foppen»,  Ktvi,  peL  imll,  d« 
IM7  pp..  n'eat  pat  d'biterler;  malt  celte  de  Bruxellee,  Fram- 

C>te  ropprar,  IRM,  |m*l  liM9,  oteme  neenbr*  de  pagaa,  a 
leii  Jet  rararieret  et  le»  Tignellet  rie  cm  Imprlaonr»  cé- 
lébré». A te  fin  »c  fuit  te  ftirnre  d'un  coq. 

Marie  Stuart , reync  d'£cosse , nouvollc  histo- 
rique (par  \*.  I>c Pesant  de  Doisguiibcri),5u»Mri( 
ta  copte  <i  Varie  {Uotlande)^  1^70, 

3 |»art.  en  1 vol.  pet.  l»-ia. 

Lettres  de  M.  (Jaci{.  I.e  Charpentier)  de  Marigny . 

tM  tlaijê.  Antoine  Lafaitte^  i038,  pet.  in-ta. 

• Eltevicr  véritable  l'il  en  ftil  jamali  » dit  M.  Nodier,  en  par- 
lant de  ce  livre,  ton»  te  a.  liais  de  ton  dernier  Catalogoe. 
Noua  ne  tomnie»  pa*  là-deMn»  du  nrine  avi»  que  ce  Hfiriluel 
bibilupbile. 

l/.\donr,  poeina  dei  ratallier  Mari.no,  con  gli  ar- 
gonientl  del  route  Kortuidano  Samitale,  e T al- 
légorie dl  Don  lAireiizo  Sroto.  jOji,  in  .4iNj/rr- 
dam^  'J  vol.  iret.  ia-iü, 

Qaoique  cotte  ediUon  se  place  dant  te  rollerUoo  dea  Klaevier, 
je  ne  te  rrui»  pot  tortte  de«  prette»  de  ce*  tniprrmeur». 

Tome  I , V ff.  prellRiln.,  y comprit  le  IVonliipire  privé  et  te 
Utre  Impr;  qüo  pP.  de  tcate,  et  LHteredet  cataiier  Afanao, 
sspp.  Tome  II,  H!ta  pp.,  y romprl»  te  Utre. 
I/Ap«>calyi>st  de  Méliton,  un  relation  des  mys- 
tères rèiiobiüqties  par  Mèliton  (CI.  PUhoys). 

A .^a/n/-£.r‘j7<T,  chez  .\oet  et  Jacques  Chartier ^ 
pet.  in-it2. 

Vlnetle»  et  fteoroot  de»  Elcevler  irAmrterdam. 

HHaipr.  MHi»  la  date  de  lasa,  et  ton*  r*He  do  IMR  Cm  der- 
nter««  aditteo»  no  aoni  pot  «laevirlenoe*. 

-Mémoires  de  M.  I>.  D.  M.  (M**  U duebesse  de 
Mazariii).  Cologne^  P.  du  Marteau^  1O76,  pet. 
In-in. 

M^moiris  de  Hollande.  Suivant  la  copie  imprimée 
à Parie^  chez  Eetienne  Michallet  (Ameterdam, 
PaniW),  >«78,  pet.  In-ia  de  a IT.  et  aàh  pp. 
Méiioiiirji  de  ia  vie  de  M*«  de  Itavecan.  Suivant  ia 
copie  à PariSy  chez  Cl.  Barbin  {Hollande)^  1*79» 
a part,  en  1 rot.  pet.  in-i9,  avec  la  sphère. 
Mémoires  d*un  favory  de  S.  A.  R.  monsieur  le  duc 
d'Orli^ans  (par  Bol$-d'Altnay,  et  non  d'Anne- 
mets).  ixyde^  Jean  Sambix  le  Jeune.,  à la  sphère, 
iA68,  pet.  in-i3  de  eSg  pp.  et  3 IT.  pour  le  Utre 
et  Taris  au  lecteur. 

MèNoiiu;s  et  liistrncilons  pour  servir  dans  les  nè- 
goi'iatloiis  et  afTaircs  concernant  ics  droits  du 
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roy  de  Prertee.  Amsterdam,  chez  Antoitte  Michel, 
1665,  pet.  in-i'j,  avec  la  sphère.  (Rdftion  de 
Rruxelles. 

Mémorial  historique  de  ce  qui  s’esi  passé  depuis 
Tannée  1O47  jusqu’à  Tan  i053,  louchant  les  cinq 
propositions,  tant  à Paris  qu’à  Rome.  Cologne, 
Pierre  Marteau  (Hollande),  1679,  pet,  I11-19 
üq  93  pp. 

.MtbioBiAL  présenté  au  roy  d'E-spagoc,  pour  la 
dcRcnse  de  la  réputation,  de  ia  dignité,  et  de  la 
personne  de.....  dom  Bernardino  de  Cardenas, 
évesque  de  Paraguay  dans  les  Indes...  ronire  les 
religieux  de  la  Com)vagnle  de  J...,  et  pour  ré- 
pondre aux  iiiémorianx  présentés  à sa  dite  ma- 
jesté, f>ar  le  P.  Julien  de  Pardraça , procureur 
général  des  jésuites  dans  les  Indes  : traduit 
liflellemeiii  sur  l’Imprimé  espagnol.  (Hollande), 
1669,  pet.  ln-19  de  390  pp.,  avec  la  sphère. 
Püésirs  françoiscs  de  .M.  de  Ménxnt.  Parie,  Aug. 
Courbé  {Amtterd.  Eteevier),  i056,  pet.  in-ia  de 
âo  pp.,  lettres  Italiques. 

ObM^rvaiionsdc  M.  de  MéinACBSur  la  langue  fran- 
çolse.  Cologne,  Pierre  du  Marteau  ( Hollande), 
1O73,  pet.  in-19. 

Le  àlutcLRC  galant,  roulenanl  plusieurs  histoires 
véritables,  et  tout  ce  qui  s'est  passé  depuis  le 
premier  ianvler  1O79  jusqu’au  retour  du  roy. 
Suivant  ta  copie  imj>r.  à Parie,  chez  Cl.  Barbin 
(HoUande),  167S,  3 vol.  pet.  In-i9. 

SetuB  M.  Berord,  Dut.  Ûtovler  s’onnih  imprimé  que  cm  temt 
porttei  du  .Vemrrr  ^umt;  oopondom  H y ou  s qtutré  d*lo 
dtqwc»,  et  »o«»  te  dite  do  tb7«,  don»  te  (tetoloftM  do  col 
imprimeur,  doooéen  iei4. 

l.a  àlEsse  trouvée  dans  TÊcriturc  (par  Lucas 
Jansse).  Cologne  (HoUande),  1672,  pet.  I0-13. 
Voir  à la  page  37S  de  notre  tome  III. 

Joan.  Miltoni  pro  populo  aiiglicano  defenslo, 
cuotra  Claudii  anonjml,  allas  Salmasil,  îlcfen- 
sionemregiam.  U}nd.,lypiedMCtardiani$,  i65i , 
peu  iiM9. 

te  livre  a’o  M»  été  imprimé  par  te»  Elatvier,  mal»  Il  te*l  te 
joindre  A l'onvmire  de  SonmoUe,  Dufentie  rufia,  ct^M»a». 
L«  Itefenre  de  Millon  o eu  réfute*  dut»  te  livra  »ulvan(  : 

Pku  lises  ol  Mpulo  uigUraao  0|Mlo|r1a,  coatrs  iok.  Po- 
lypngmaUci,  otte»  Miltoni,  defeniteoem(aaUiere  Jah.  Brtm 
holi  ).  Jntutrfiun,  lOM,  poL  In-M.  Caroctéro»  d'Ctaerter.  — 
Voir  te  p.  MS  de  nom  tome  lit. 

Les  œuvres  de  .MoLièie.  Ameterd.,Jacq.  le  Jeune, 
1675,  5 vol.  pet.  in-19,  6g. 

Le  même  Imprlmenr  • donné,  en  lott,  OM  eecondo  édition  do 
Mollere,  en  s vol.  peL  In-lS,  conforme  A te  premter*.  11  on 
a porn  une  trutetéme  du  mémo  genre,  en  iflM,  avoe  en 
•ixleme  velnmt  qui  renferme  le»  OKutrté  fottkmmm  de 
Molière,  tl  e*i  ben  de  reonir  ce  ctvlém»  volume  oua  odilion» 
de  icTTS  ot  d»  nm,  afin  da  lea  compléter.  Nou  ferons  ob- 
•orver  qoo  te  Motlere  de  tSfS  eat  porté  dan»  te  ^Inlono  do 
D.  Elterler.  Voir  te  p.  «dOdo  notre  lomo  lit. 

Les  précieuses  ridicules,  comédie  de  Molière.  Aii- 
cviBf  la  copie  imprimée  à Paris,  i66o,  pet.  io-19. 
Edition  eltevlrlenne.  Il  on  ealtio  ^u»ieara  onirot  do  difle- 
rrnlea  pièces  do  Molière,  d'one  dote  antertenro  A «ollo  doo 
piOiet  qui  aenl  comprlte»  dan»  te  recueil  »«tt»  te  date  do 
lOTS,  M.  Bérord  cite  la  5f  imrefte  do  I8S9. 

Les  Essais  de  Michel  de  Mottaicive.  .Amsterdam, 
Anthoine  Michiele,  ou  BruxeUee,  Fr.  Foppens, 
1059,  3 vol.  pv*t.  in-19. 

Tomé  I , un  fronUipice  f rmvé , aur  teqool  est  te  portnUl  de 
Moauign»  ; te  tllr*  Im^mo  ; 1 1 ff.  prèlimte.  mot  ravertto- 
•emrnù  rentre  dt  mooema^lte  de  Goonuy,  b préféré,  te 
lie  de  Montolgn»  et  te  libte  do*  cbonlteM:  MR  pp.  do  texte. 

— Tome  H,  t ff.  pour  te  titre  ot  lo  lubie  de*  cbapllTe*( 
vtMpo.  de  teate.  — Tofflo  III,  s ff.  pour  te  titre  et  te  teblo 
dM  cnapltre»  : texte,  AlO  pp.;  table  do*  moUérox,  SO  ff.  tign. 
Y4bBbd.llno  parait  pus  que  cdtte  édlL  ait  été  Imprimée 
par  lot  Elsovter.^  Voir  te  p.  4^  de  notra  lomo  Itl. 

liCs  charmes  de  Féllclr,  tirés  de  la  Diana  de  Mo.v-  . 
TBMAIOR,  pastorale  (par  Moniauban).  .Suivant 
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la  copie  iatprimée  a Parti  (lloUande)y  i6i-, 
pcL  in-19,  atec  la  spbère. 

Mémoires  de  monsieur  de  Mokticsoii.  Diverses 
pièces  durant  le  ministère  du  cardinal  de  Iti- 
chelieu.  Relation  de  monsieur  de  Fontrailles. 
Affaires  de  messieurs  le  comte  de  Solssons,  ducs 
de  Guise  et  de  Boulllou,  etc.  Leyde,  chez  Jcnn 
SamhiXy  i605,  9 vol.  pet.  In-i9,  aver  la  spbère. 
Il  )t  • use  MllUoo  htm»  U 4al*  d*  tWS,  et  aar  itutre , du  prf>in. 
«ol..  «wt  c»U*  dt  — Tam«  I,  S fr.  cl  4SI  |if.  T<XM  II, 
« rr.  «I  m pp. 

I>a  Morslr  des  Jésuites,  estraite  fldèienienl  de 
leurs  livres,  imprimez  avec  la  permission  ei  l’ap- 
probation des  supérieurs  de  leur  Compagnie, 
par  uu  docteur  de  Sortxxmc  (.Nie.  Prrraiili). 
5uïMnf  ta  copie  imprimée  a .l/onj,  chc£  la  veuee 
tPaudrety  iMg,  S vol.  pet.  in-i9. 

Livra  bien  ioiprtné,  al  e«l  c«l  porta  dam  ta  caUiufiaa  de  tw- 
La  Morale  pratique  des  Jésuites,  représentée  en 
plusieurs  bUtoires  arrivées  dans  toutes  le»  par- 
ties du  monde,  exiraiuc,  ou  de  livres  très-au- 
lorlsez  et  fidellemenl  traduits,  ou  de  mémoires 
très  scurs  et  indubitables.  Cologne  ^ Gerxinus 
Quentely  lAGp,  pet.  iu-i9. 

Cat  oavfsiia  aM  dUlforrnt  dn  prdcadent,  deal  11  mt  ftüt  manliAn 
dans  la  pratSca  da  celal^l.  Il  cal  perla  à S vol.  dana 
da  CeAÙUM,  ISSU;  malt  le  Cataloc»»  da  Dan.  Eitarlrr,  dr> 
•e?»,  sindMiu  qn'ea  aael  veloiM.  M.  Barbier  attrltMic  ica 
daus  praoiiara  valumaa  S 5ab.*Joa.  do  Caxoboul  da  l’oul- 
CbSleau,  et  la  tMlla  É AoL  Araaold. 

Mdralb  galante,  uu  l’art  de  bien  aimer  (par  le 
Boulanger).  Parisychez  Claude  Barbin^  16C9, 
9 part  en  1 »ol.  pet.  In-i9,  avec  la  sphère. 

Mal  usarima  al  aar  nasTaii  papier,  naît  avec  lei  vipiiette* 
das  Eltatiar.  II  pinll  que  ptuideort  eieintdalra*  portent  au 
bai  du  titre  : Sairanr  ta  e^ie  imprime*  a ParU....  La  pre- 
mière partie  a ir*  pp..  y comprit  le  frontUptre  cravd  et  la 
titra  imprime;  la  deiiueme,  97  pii.,  avec  un  titra Taprlne 

vraye  bisioire  comique  de  Françlon,  composée 
fUr  Nicolas  du  Mocu^rr,  sieur  du  Parc  (Ch. 
Sorel  ).  Soigneusement  reveue  et  corrigée  par 
Nallianaél  Duéz.  Ixydey  chez  la  liackciy  iCOft, 
9 vol.  pet.  fn-iQ,  fig. 

Cetta  ediltoo  eit  jolie,  cl  paal  Stra  réuni*  h la  rollection  de* 
Ûtevlar. 

MoTits  de  parvenir  (par  Fr.  Béroaidc  de  Verv  lllo). 
Imprimé  celle  «im'e,  pet,  In-ia  tle  ftSo  PP- 

Pour  kl  (Itrfereataa  adttloaa  de  ce  livra,  qui  t'ajoulaaiala  coi- 
kclion  da*  Elaeriar,  voyai  BOtra  tome  I,  pp.  SOO  et  sot. 

(Vmsidérations  poliiiqucs  sur  les  cou|M  d’esiat, 
par  Gabriel  Nsuné.  Sur  la  copie  de  RomCy  1G67, 
pet.  In-i9,  avec  la  sphère;  a ff.  préllmln.  cl 
Sâ4  pp.,  y compris  la  table. 

Recueil  de  diverses  pièces  choisies  d'Horace  , 
d'Ovide,  Catulle,  Martial  el  Anacréon  ; aussi  la 
traduction  du  premier  chaut  de  l’Adonis  ilu 
chevalier  Marin,  par  M.  le  président  Nicouu 
Jouxte  la  copie  imprimée  à PariSy  chez  t'hurla 
de  Sercÿy  166O,  pet.  ln-19. 

J’ai  vu  dauT  evemplalrm  d«  ca  Uvr»  ; l’an  avec  k nom  de  l’au  • 
(car,  al  i’autr*  tam  k nom. 

Les  Imaginaires  (el  les  visionnaires),  ou  lettres  sur 
l'hérésie  ims^naire,  par  le  S*  de  Damvilllers 
(P.  .’SICOLC).  LiégCyAlph.  Beyeriy  1607,  9 vol. 
pei.  in-i9. 

Tam*  1, 14  tr.  prMimin.  at  «SO»p.,  avael  L detablr.— Toau>  II, 
dis  pp  ot  I r.  da  table;  avac  la  tpbere,  mal»  douteat. 

Essai»  de  morale,  contenus  en  divers  traitez  sur 
pln^mirs  devoirs  Iniporians , volume  premier, 
nouvelle  étHi.  revue  et  corrigée  (par  P.  Nicole). 
.v'u/cvMi  ta  copie  imprimée  à Pnrii^  chez  la  vente 
Charles  SaoreuXyiOTs , pet.  In-i  9 , avec  la  sphère. 
>a^pto4amaient  d*  ea  voluma  qn'inditpia  k Calai,  d*  l«7&, 

P T M a ua  taraod  «oat  la  ilat*  da  isn,  au  troiikme  at  aa 
qoitrtèm»  <k  i#T«.  t««  doux  pramiar*  v*lum»«  ont  fU  ratm- 
prtai*i  vn  leta,  k traitknw,  «a  tdaa 
Aiig.  NtpRcs,  de  ptilrhro  et  de  amore  llbrl.  I.ngd. 


Batav.y  Lapez  de  HarOy  i64i,  a part  en  i vol. 
pet.  in-19  deO  ff.  prëtini.,  160  pp..  Index  A ff., 
et  A ff.  préiiroiii.,  3Aa  pp.,  iudex  A ff. 

— Ejusdeu)  N encres  el  cupidines  vénales,  aecedit 
babtisla  Plalina  de  renit^io  amoris.  Ibid, y i 0A6, 
pet.  iii-19  de  9 ff.  prélimiu.  et  Au  pp. 

P*ui  vot.  qu’un  a qurlqurfui»  aUrtbu*-  aiis  bivAvier  dr  txyde. 
avvocki  de  Lo|iet  de  Haru,  quoiqu'il  v an  à la  fln  de  1a 
pram.  part,  du  pram.  vul.  7Vp'<  ^ ithrimi  t'ArtaOoai. 

Il  NitH)TiSMo  di  Rnma,  o veru  n-lailone  delle  rag- 
gloni  ch>'  imiovonu  1 ponteûcl  ail*  aggrainii- 
roenlo  de*  nipoti;  del  bene,  e male  che  hamio 
pnrialoalla  chlesa  doppn  Sislo  IV.  siiK>  al  pre- 
sriiie.  Delle  dIflicoltA  rhe  tncoiitrano  1 mlnlstii 
de’  principi  nel  iratiare  coii  loro,  el  Itisieme 
col  limedio  opporlinm  per  libeiarsi  da  tall  dltS* 
coltA.  E délia  causa  perche  le  famiglie  (l«'|>on- 
tehei  non  sono  dtirate  lungo  lempo  in  granüerza. 
1667, 9 part.  pet.  In-ia. 

Cduion  birii  ImpHmee  et  qui  eat  porter  daoa  k calai,  de  l«74. 
La  Iradm  liAu  frauvalva,  aou»  le  uire  de  Le  népatiamr  de  Uamty 
ete.y  liüei,  s part.  prt.  In.lt,  avec  ta  epbrre,  etl  beaucoup 
main*  Itko  imprimée  que  le  telle  ilalb-n  ; repeodanl  elle  *e 

S lace  dau»  la  oollecuou  dei  Eltevler.  L'ouvrage  eat  attriboe 
Gregnrio  Leii. 

Les  vrayes  cenlnries  et  prophéties  de  maislre  Mi- 
chel NosTRADàMCS.  Amsterdamy  Jean  Januon  à 
U'aesbergfy  etc.,  1668,  pet.  Iti-ia. 

<S  rr  prelimin.,  qui  ruuiienncnl  uu  froati^ce  grave,  le  Uln 
imprime,  t'averti«ieinenl.  le  portrait  de  tVoMradamoi.  la  vie 
du  tnCme,  la  dedii  ace  a Henry  II  ; irJV  pp.  de  telle. 

M BArard  lill,  au  itijrl  de  ce«  t’ropbetiei  : cette  édition,  qtu 
ue  purle  pa»  le  nom  de*  Eirevir,  e*l  cependant  certaimrmemt 
Imprimée  par  eux.  >»iu  u’avoo*  pu*  la  preuve  potitive  da 
rviniraire;  mai»  ce  qu'a  dit  la  M.  BeranI  du  Nuitradama», 
D'auriona-nous  pas  pu  le  dire  eaaleiuent  (en  nous  en  (entât 
à uu  premier  < oup  d'rril]  du  l’oiybe  et  de  VJppirm  Min'eeaai. 
In-R.,  deui  ètIH.  pahlieet  rbrx  le  tuAine  Janiun  * VV  aesbeffe, 
el  qui  anez  «oubtriue»  entre  elle»,  •on»  le  rapport  Ivpogra* 
phique,  ressemblent  ans»i  heaiicnup  aux  i anoram,  luWL, 
imprlBi,  par  Dan.  KlN-virr;  cependaat  un  Ut  à la  fln  de  rxp- 
(■ien  : Jfarderorici , ex  lupograpkia  fonder  0amlr  ; el  * la 
lin  du  Foljbe  : /.uÿduHi  Balaforum,  lupUSirertni  Hattkia. 
Or,  qui  ponrait  aiMirer  que  l'un  de  ce»  deux  imprimenr*  a’a 
pat  imprime  le  ^oftrlldanllls?  le»  exemple»  que  nous  rilon» 
prouvent  qu’il  e«t  prudent  <le  »’abstentr  d’alinbuer  aux  El- 
•crier,  avec  autant  «l’atsunince  que  le  faut  certain»  ineenia. 
leur»,  le»  editiontqui  ne  poneni  pa»  leur  nom,  ou  qui  n^offreal 
pa»  lnronte»tahlemeut  le  racbel  de  leur  lypt^raidiie. 

Nouveau  traité  de  la  dviliié  qui  st>  pratique  en 
France  parmi  les  hoiinesios  gens  (par  Anl.  de 
Courtin).  S^ondc  édit. , corrigée  cl  augmentée. 

chez  Jnequa  le  Jeune,  1672  , pet. 
lu-ia,  avec  la  sphère  ; G ff.  préllmln.  cl  97G  pp., 
y compris  la  tahtc. 

t>lte  AdiUoii  nie  parait  IMen  être  de  D.  Elievier,  al  elle  etl 
porter  dana  le  C^ial-  de  ce  dernier.  Il  y a une  niimpretaloa 
de  IU79,  avec  le  luAtne  nom  de  libraire. 

Nolvpi.le  allégorique,  ou  histoire  des  derniers 
(roiililrs  arrivez  au  rojaume  <réloqiience  (|>ar 
Furvtièn*).  Suitanl  la  copie  imprimée  à PariSy 
chezGuilt.  deLufjneSy  tôj8,pcl.  in-19  de  i5’A  pp., 
avec  une  rarie. 

Edition  eltevirleoue  devenue  rare. 

.Nouvci.lps  amoureuses  et  galantes.  Paris,  G.  (>«i- 
net  {llotlandc)y  1879,  pet.  Iii-i2,avec  la  sphère. 
NouTF.LLCsirKtisabetli,reyneü’Anglcterre.5uicsrmr 
la  /»driz,cAei.c7.  Barbin  (Amstei  d.), 

Oanifl),  1680,  9 part,  en  1 vol.  pet.  hi-19. 
NorvEUj's  galantes,  comiques  et  Iragitjues.  Sur 
lacnpicyà  PariSy  iG8o,9  toin.en  1 vol.  pci.  ii>-i9. 
Les  Nolvblles  lumières  politiques  pour  le  gou- 
verneiiicnl  de  l’Église,  ou  révangllc  nouveau 
du  cardinal  Palavidn,  révélé  par  iuy  dans  son 
histoire  du  concile  de  Trente  (par  Jean  Le  Noir). 
Suivani  la  copie  imprimée  a ParlSy  chez  Jean 
Afarirl,  1O7G,  prt.  In-i9,  avec  la  sphère. 

V>r1ublf  FiMvier,  aI  iréa  haau  M.  BrnouanI  a fait  obwrvrr 
qnr  k»  rtrmpkirA*  d*k<  da  CologoA,  kki,  mat  da  roiu 
ai*av  Hilion,  MVM  if»  dnuza  pramkrat  paf««  raimpnmac». 


DKS  ÉDITIONS  DES  ELSEVIER.  8ui 


l'oQr  Im  difbrvnU  Ulm  dt  e«t  oavrAf e,  tojn  le  Okiutuutir* 
deosknte  dditioD , a.  «ilO,  itaC3,  liuo  «t 

UUI». 

0«DO?<KA!«ci  de  Louis  XIV,  roT  de  France  et  de 
Navarre,  donnée  a S.  fitTniaiit-cn-I^yt  au  mois 
d’avril  16O7.  Jouj-fe  In  copié  à Paris  chez  les 
associe:^  1M7,  ln-‘iS.  ('.araclires  d’Elac'ler. 

OADO^^iAMces  de  Louis  XIV sur  le  commerce 

des  néKOclants  et  luarrliands,  donnée»  à S.  Grr* 
maln<«n-Lays  au  mois  de  mars  167S.  Jouxte  la 
coDie  à Paris,  chez  les  associés.  1O73,  ln-o4. 

kieo  ImprtaDé,  m»U  mo<o«  d»n«  le  aenr*  de*  lÛveiiUr  !• 
preeMrat. 

L’ÜRiGinr.dcs  cardinaux  du  Salnl-Sléso,  et  parll- 
cnliéremciit  des  FranroU,  avec  deux  traiUez 
curieux  des  légats  a latcrc,  et  une  relailun 
exacte  de  leurs  réceptions,  et  des  vérifications 
de  leurs  facilitez  au  parlement  de  Paris,  faites 
sou»  les  rois  Louis  XII,  François  I,  Keiiry  II  et 
(Jiarles  IX;  où  l'on  a joint  le  Iraltté  de  Pi»e, 
etc.  Nouvelle  édition,  revue,  corrigée  et  aug- 
mentée de  la  relation  du  succès  de  Tinsulte  des 
Corses  contre  le  duc  de  Créqul  ({var  Gult.  du 
Pc)rat).  A Cologne,  chez  Pierre  Le  Pain,  1Ü70, 
|)€t.  in-ia  de  hii  pp. 

ImprttB*  <Uai  b feniv  de»  n««vt«r.  L'édUioa  d* 

Pkrrt  «a  Fçmiont  ( BrmxetlM,  Fnsens  ),  UKS,  S p*r(.  rn 
I «ol.  |M>t  in-IS,  MW  !•  Utr«  d*  Trm'IM  4é  ririfi»*  dëi 
cardimmux,  •»!  BMlnt  coaipbta,  m*i»  plu»  Ml*. 

l«a  coifeuse  a la  mode,  comédie  (par  d'OliviLLE). 
^Nirdiat  la  copie,  etc.,  ifiig,  |)ct.  in-ia. 

I.’OvinE  en  b'-lle  humeur  de  .M.  d’Assoucy.  Sui- 
vant la  copie  imprimée  à Paris,  i05i,  pet.  In-i3, 
9)  PPm  y compris  le  titre. 

Mélainorphoses  d'Ovine  en  rondeaux  (par  Benxe- 
raili*;.  Jouxte  la  copie  iMprimee,  Paris,  de  Pim- 
primerie  royale  (Amsterdam),  1O77,  pet.  In-n, 
avec  la  sphère. 

EdiUon  dan*  le  peore  de»  El»erier.  l'o  frenlHpice  cr*v*  copie 
»ur  i'edtUoo  to-4.;  8 fl.,  prêt.,  fSH  pp.  el  une  table  en  4 pp. 

Opete  scelle  dl  Ferrante  P.vLUViraso,  cloè,-  Il 
divortio  celesic,  il  corriero  siiallggiaio(sic);  la 
hacinala;  dialogu  trà  duc  soldai!  dei  üuca  ül 
Parma;  la  rote  dl  Vuh'aiio;  l’anima.  1)1  nuniio 
ristanipato,  curn-tlo,  el  aggiuiitovi  la  vHa  tlell’ 
autore,  c la  coiitiiuialione  del  corriero.  fn  Pil- 
lafranca,  t060,  pet.  In-iQ,  avec  la  sphère. 

Edition  Imprimé*  par  il.  Kl»ev<er;  elle  r»l  plu»  t>cllc,  mai» 
OKuni  complet»  que  la  aoteante.  En  rok-l  le  rontenn  ; ff  fl. 
prélim.  nour  le  Utre  el  la  rie  de  l*aolear  : H dftorlb  etletfe, 
R fl.  »reUm«n.,  7 comprit  nn  litre  parliruUer,  vu  pp.  de  texte 
et  I r.  de  table  : tl  corriero  n’aflpôr»(slc),  avec  an  lilrr  par- 
ttealier,  8»  pp.  Han»  la  tarpla»  du  voliuua  le»  dtilTre»  de» 
pape»  »e  «uiienl  deput»  le  Ulre  de  la  CenimMSione  Hel 
corrierv , qtiJ  compte  pour  la  pape  tiS  Juaqa'à  la  pape  SBn  et 
demie  re. 

0|>crescrlte  dl  Ferrante  pALLAViaxo,  cioè,  la  pu- 
dlritla  scht'rnlta,  la  reliorica  dclte  puliane;  Il 
divoriiocclestc;  Il  corriero  suallglalo;  la  hacd- 
naia:  dialogo  ira  due  soldai!  delduca  dl  Parnta; 
la  dlsgrada  del  conte  d’OHvarex;  la  rcte  ül  Vul- 
cano;  raiiinia:  vtgUia  i*ela*.  Dl  nuovo  rl.vtam- 
|>atu...  in  Pitia-Pranea,  1673,  peL  in-iu,  avec 
la  sphère. 

Quoique  medioeremoBl  imprime,  ce  volnme  paraît  provenir 
de»  nre»M«  de  tl.  Eltevler.  8 fl.  préJiarin.  pour  le  lllm  e<  la 
vb  w rameur;  ta  fodieitta,  18  pp.,  y conprla  b titre;  tm 
rsltsrtcm , l»4  pp..  y comM»  b Uira  ; //  droorib,  8 fl.  pre- 
tlmin.,  y coatprl»  b Ulre  date  de  idTt,  10  pp.  de  tetb  «Tir. 
de  taûe:  //  eorrirre,  Ml  pp..  y compru  b Utra  data  da 
11m.  «t  b tabb  ( U coaUanalbD  coiamadca  à b p.  8V  ) ; le 
torpla»  dn  TOlutae,  p.  ne  à MS. 

La  laliclea  dl  Ferrante  PAiXArtctflo.  Amsterdam, 
(Eisevier),  ifi53,io-aft. 

Il  y a deux  antre»  edltba»  ettarinenem  de  rat  oavrapa,  ran» 
•ooi  b date  de  FfneUa.  im  ; l’«atra  toa»  la 

date  de  KUH,  in-IO. 


I..csüellc«8  de  la  Hollande,  avec  un  traité  du  gou- 
vernement, cl  un  abrégé  de  ce  qui  s'est  passé 
de  plus  mémorable  Jusqu'à  l’an  de  gr3ce  lOOi. 
Ouvrage  reveu, corrigé,  changé  el  fort  augmenté 
|»ar  J.  de  Paaival.  Leide,  chez  Pierre  IDidfrr, 

lüO'i,  pet.  111-19. 

Parait  avoir  ete  Imprimé  par  b»  Elaevier  d‘Vm»(erdaiii.  Voir 
b p.  USA  de  noir*  lame  III. 

Il  PAatATORio  delle  nionachr.  Sella  stamparia  di 
Pasquino,  ifijo,  pci.  In-I9  tic  67  pp. 

Allrlbue  aux  FJMvier  d»a»  le  f jilol.  de  tlh.  Nodier,  pubib  en 
trau,  »t  par  cette  raiiou  veudu  Si  fr. 

lies  provinciales,  ou  lettres  écrites  par  Idjuls  de 
.Monlalte  (Bl.  P.ASC«.).<  o/oty«e,  chés  Pierre  de 
IM  t'allée,  t<l57,  pet,  In-i3. 

Il  y a deux  édition»  de»  PnyriaeimUe,  »oa»  b data  de  tdSI,  et 
toute»  le»  deux  imprimée»  p«r  b»  EUevIar  : la  plu»  balle, 
que  Je  regarde  comme  b prrmier*|a  It  R.  pralimiulre»,  j 
compri»  le  litre:  S>fl  pp.  de  lexbtle  verso  du  itemler  f.  di* 
relie  partie  e»t  blaor.  EB»aila,  daa»  b plu»  fraude  partie 
de»  exrtnpl-,  •**  trouve  une  dix-bultieme  lettre,  paf.  M a 
SMi , el . dan»  tou» , Jdrta  de  meeeieuri  lt§  caret  de  t’arie, 
et  aotre»  ptece»,  IM  pp.  Ce  qui  m*  bit  croira  que  cetb  edl- 
t*on  e*l  b première,  c>»l,  d'abord,  qoa  la  dll-buitieme 
lettre  y e»t  tooi-a-btl  «aparee  de»  autre»,  et  aembic  avoir 
ete  ajoute#  âpre»  coup,  taodU  que  dau»  l'edilioa  que  je 
nummr  la  aeeoiide , reti»  dii-taulUetnr  bttre  »ult  Inmadb- 
lemeiit  relie  qui  la  précédé,  lan»  qu'il  y ail  de  paf#  blanche. 
Rntime  le  texte  de»  deux  edil.  différé  eu  pluaieofft  cndroUi, 
comme  par  exemple  b b paq e première  de  la  prembra  lettre, 
llfoe  IX,  a compter  du  Ijo»,  ou  »e  Ut , dea»  redlL  orifiaale, 
Im  Faenite  de  Parie,  au  lieu  de  tm  Faeulte  de  Thcefèate  dr 
Parit,  et  au  hani  de  la  p.  x,  où  Ton  a mi»  .Voiae»  manalanlr. 
an  lieu  de  tleligieux  maadiaai.  Ibn»  la  «ecoBd*  édition  Ir 
texte  a'a  qa*  ^ pp.,  au  lieu  de  Ml,  et  VJdrie  dea  cirer: 
tue  pp.,  an  Ibu  de  itl. 

Pcn.sées  du  .M.  Pascal  sur  la  religion  et  sur  quel- 
ques autres  sujets,  t|ui  ont  esté  trouvées  après 
sa  mort  partny  ses  papiers.  Nouvelle  édition 
augiiicniéo  de  plusieurs  pensées  du  même  au- 
teur. .SuitviNr  la  copié  imprimée  à Paris,  i67ii, 
pet.  ln-19  de  ih  If.  et  389  pp. 

Celle  édition,  au  Aparent  b»  vifueitr»  elaevirieatte».  eelmoin* 
belb  que  calte»  de  H'elfffaaeà,  tdli  et  lim.  mai»  ce»  drr- 
niere»  a'apparUennenl  pà»  fc  b collection  de»  Ebevbrfvoyet 
ci-deaeou».  le»  M e/ffanf  ou  tFotfyank).  Arant  b p.  tsi  »e 
trouve  un  liirt  particulier  et  un  averUaiemant  pour  b Pu- 
nura  nr  tea  Peaaex»  de  Paaeut. 

Uelaiioii  coulcnanl  riiuiolre  de  l’Académie  fran- 
çolsr,  par  M.  P.  (Pelusso.x),  setcmde  tWIlllon. 
Jouxte  ta  copie  (mprim.  à Paris,  chez  Augustin 
Courb/,  1671,  pet.  In-n.  Véritable  Eisevier. 

Pensées  d'un  gentil-homme,  qui  a passé  la  pliih 
grande  partie  de  sa  vie  dans  la  cour,  et  dans  la 
guerre  ( par  rie  Bourdonné }.  Jouxte  la  copie  a 
Paris,  chez  Ant.  Pilré,  i603,  pet.  In-ia  de  8 flf. 
préliuiln.  et  360  pp.  Véritable. 

PoLStes  facétieuses,  par  les  Ireaux  esnrlts  de  ce 
temps.  (Hollande),  16O8,  pci.  tn-i9  de  q3  pp. 

I.a  chronique  scanilaleuse,  ou  Paris  ridicule,  do 
C Le  Petit.  Cologne,  P.  de  iJt  Place,  16O6, 
pci.  ln-19  dr  47  pp- 

La  Politique  civile  et  niililaire  des  Vénitiena  (par 
do  La  Haye).  Cologne,  Pierre  .Ifarteau  (Holl.), 
16O9,  pet-  in-19,  avec  la  sphère. 

Le  pnliilrjtie  irès-chréti«'n,  ou  discourt  poUtiuue 
sur  les  actions  principales  «le  la  vie  du  card.  (lue 
de  Bichclicu  (traduit  de  l'espagnol  d'EmanurI 
Fernandex  de  Vlltarëal,  par  de  Greiiallte  do 
Ghaiitonnlère).  Paris,  i645,  pet.  iti-i9. 

VérlUbie  Elaevier  te  Laydé.->  14  ff.  préliminaire*,  dent  ua 
lyonütplce  grave  et  an  titre  Impr.;  ans  pm.  de  taxi*.  L’edUlou 
doai  b Ulre  port*  ; Porte,  tt>4i.  a été  éfabmmt  Mprlmec 
par  b»  Kteaviar. 

La  noble  vénlUvnne,  ou  te  Jeu  de  la  basscltc,  pai 
de  PBÉCU.VC.  Suiutnt  ta  copie  de  Paris,  chez.  Cl. 
Barbin  (Amsterd.,  tUmicl),  1679,  pet.  In-ia. 

Vnfr.  c|.4evan|f  l*fl<*re/ac  NtaaïqMflaier 
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L’illuslre  {varisieoiie  (ptr  de  Précbac).  5N>eaitr  la 
copie  (ir  Paris  {Amsterd.^  Daniet)y  1679,  a part, 
eu  1 vül.  pot.  ln-12.  (Attribué  à de  Villedieu.) 

La  princesse  d'Angleterre,  <m  la  duchesse  reync. 
Suirani  la  copie  impr.  a PariSy  1^77,  pe|.  In-ia. 

Dan*  1<>  r.aul<>fue  de  M.  tVenouard  cette  édition  e»l  aUritxiee 
a D.  El*evier. 

Méniuires  de  Plerre-Franeols  Prodez,  de  Bera- 
gTom , iiiar(|tii$  d’Alniacheu,  contenant  ses 
voyages,  et  tout  ce  i|ul  lui  est  arrivé  de  plus 
remarquable  dans  sa  vie,  ic  tout  fait  par  lui- 
inémc.  Amsierd.,  Lenard  te  jeune  y 1677,  a vol. 
pet.  in-ia. 

t>l  ouvrage  e«t  un  roman.  Le*  litre*  lurirot  ta  «ptrére,  et  ie< 
cararirre*  m>dI  ce us  de  D.  EticTicr.  Tome  I,  4 fT.  vt  pp. 
'-Tome  II,  pp.  CB  touL 

M.  Berard  »upp«»e  que  le  uoni  de  Beiagmn  ext  i’«QB|mubine 
de  celai  d'Aremberg;  loaJiJe  ue  uU  trop  »ur  quoi  U s>*t 
rnndè.  Doit*  le  Catal.  du  »avDDt  Lancelot , tvdige  par  lui- 
ineme  ( n.  Sdil  ),  Il  et.1  dit  que  d'AltuacIteo  eit  ratiagramoie 
de  La  (Juotne. 

H Plttamsiio  rontano  : ovveraconclate  generale 
delle  puttane  délia  cortc  ; per  I’  elleltiotic  dH 
nuuvo  iKuitiCre,  i068,  pet.  In-ia  de  i3o  pp. 

Ol  ouvrage,  attribué  à Oregoiio  Leti,  a certainenieui  el«  im- 
{irime  eu  Hollande,  mai»  je  doute  qu'il  sorte  des  preues 
elaevirienne». 

Il  y a drui  editiuus  sous  la  luénto  date;  l'uoe  asset  belle, 
rantre  uul  eaècatee. 

Le  PoTAMSME  de  Rome,  ou  te  conclave  général  des 
putains  de  celle  cour,  pour  l’élecUon  d’un  nou- 
veau puntife,  iradurUmi  libre  de  ritalicn.  A Co~ 
logne^  pet.  lit-ia,  avec  la  sphère. 

Celle  édttluM  san*  date  est  belle,  et  apMrlleni  bien  A la  col- 
lection de*  Elsevier  ; elle  a 4 ff.  prelini.  cl  112  pp-  de  icile. 

Le  Pltamsme  , on  la  confrérie  des  putains  de 
Rome,  assemblées  eu  conclaie  pour  l'éleciion 
d'un  nouveau  pape;  atec  un  dialogue  tic  Pas- 
quin  et  de  Marforio  sur  le  même  sujet.  Satyre 
comique  de  Baltasar  Sultaninl  Bressan,  retuc  ul 
corrigee  de  nouveau,  traduit  de  nialien.  A Co- 
logne, 1O70,  pet.  ln-12. 

Olte  traüui'linn  eonUenr  de  plus  que  l’original,  et  que  réillt. 
precedente,  une  épllre  dédicaloirc  A .Vfradainc*  tt»  ftmmfs 
(TAoBiieiir,  et  aux  nomuh*  qui  nunt  filUt  Jr  kim.  Elle  a ü ff. 
irrellraln.  et  144  pp.  de  telle.  I.’i'diUoo  c»l  medior  fo.et  il  rtl 
douteui  que  ce  tuil  un  tUnnier- 

L'amant  indiscret,  ou  Ir  malstre  estourdi,  comédie 
par  le  S»  Quliaclt.  .vimvint  la  copie  imprimée 
« Paris,  10^7,  pcL  In-ia  de  io3  pp. 

Les  rivalies,  cumédie  (par  Qiiluaull).  SMi'runf  la 
copie  impr.  à Pari»,  1057,  pei.  in-ia  «le  9U  pp. 

Pour  Iri  ULuvre»  de  Ouinault,  voyex.  ci-aarés,  les  edtüuu  de 
Wolfgang.  ^ 

L«»  œuvres  de  M.  François  Kabrlus,  docteur  en 
médecine , dont  le  contenu  sr  volt  A la  page 
suivante.  .Augtiieniéi'S  de  la  vie  de  l'antenr  et 
de  quelques  remarques  sur  sa  vie  et  sur  l'his- 
lolre,  avec  rctplication  de  tous  les  mois  diffi- 
ciles. iOG3,  <2  vol.  pet.  in-ia,  avec  la  sphère. 

Tom*  1,  li  ff.  prolimiu.  pour  !•  tttrr  intpritné,  l’aTii  de  l'im- 
^MBcnr  au  Uctrur,  1<«  rte  de  nubtim»,  et  Ir  proleÿue  de 
rauteur,  48M  pp.  de  toile,  et  4 ff.  d«-  tabli>,  — Tom«  II.  titre 
•t  Auite  «lu  toile,  pog.  4i<9  A 04n,  4 ff.  de  table. 

Oo  place  au*ii  dam  la  collection  de*  EUevIer  l'edlUon  de  tdiM, 

Ckln-tt,  la«|acllc  est  moins  Itriir  que  odlc  de  tUM.  11  y a 
I aieinpiairrs  de  la  trrcoiule  qui  ont  le  titre  du  prewicr 
valani  tire  en  ronge,  comme  lu  premi'-re. 

Œuvres  rie  Kac.ine.  Voyez,  cl-dcssous,  l'article  des 
éditions  de  tt  olfgang. 

Racoisto  deir  accidcnie  occorso  in  Roma,  fra  la 
ûuiSglUi  dcl  slgaor  duca  üi  Crequi  e la  niiiilla 
Cüm  »«l  s9$a.  tn  }fonle-Chiuro,  oppressa  Gio.- 
Mtttt.  Veto  (HolL),  167» , |>eL  ln-i*i  de  336  pp. 
Uén.  RàPifii  80c,  Jesu  faortorum  llbrl  1111.  Luijd.- 
Bataoor.y  exoffUina  Arnoldi  Poude,  i6f»>4  (aussi 
1671),  m-f'. 


Selon  M.  Renooard,  ca  voIumeapparUendrailA  la  coIIocUod  des 
Elsevler,  nous  crayons  nous  qu'il  n’a  pas  été  Imprime  par  oui. 

Le  Rappel  des  jésuites  en  France.  Cologne,  Jean 
Le  Blanc  {Hollande),  1O78 , pci.  iu-ia  de  a CT. 
et  ]64  pp.  (Douteux.) 

Rfchlbcues  poliUqiies  très  curieuses  tirées  de 
loule.s  les  histoires,  tant  anciennes  que  mo- 
dernes (par  François  Savinien  d'Alquié).  Ams- 
terdam, Casparus  Commetin,  166g,  pet.  in-ia  de 
6 (T.  préüni.,  ^35  pp.  de  lexte,  et  8 pp.  pour  la 
table.  (Attribué  il  Dan.  KIzévir,  par  M.  Rérard.) 

RtciRtt  de  diverses  poésies  des  plus  célèbres  au- 
lheuis  de  ce  temps.  Leyde,  JeanSamhix,  i65a 
et  i653,  3 vol.  |K't.  in-13  de  Si  à i5.3  pp. 

ReciieiL  de  diverses  pièces  curieuses . pour  servir 
à rhisloire.  Cologne,  Jean  du  Castel,  iG6&,  pet. 
In-ia. 

Rf.cukil  de  diverses  pièces  faites  par  plusieurs 
persimnes  illustres.  /.«  Haye,  J.  et  D.  AfrurArer, 
1660,  3 part,  en  1 vol.  pet.  lu-13.  (Voir  notre 
tome  111,  p.  30.) 

Rrcceu.  liistorU|ue,  contenant  diverses  pièces  cu- 
rieuses de  ce  temps.  Cologne,  Christ,  van  Pyek, 
jOOO,  pet.  }n-i2. 

C»  mructl  Caii  suitr  ao  itréréfl*nt  (de  tdA4).  Il  y a deux  éditioo* 
Aou*  la  même  date;  la  pta*  belle  n'a  pat  ou  ba*  du  litre 
Mr  l'imprimé  a i'Qtoffme,  comnie  l'auirr,  oiiUt  teulement  d 
< o/oÿHr.  Nout  t ilerunt  eucuro  oo  iroiticme  recueil  dn  mém«' 
genre.  *uu>  le  litrt  tuivaiii  ; 

UrcrKif.  de  pluvieurt  plere*  «errant  A l'hUtolre  moderne 
é’o/o^Rc,  etc.,  ItiGS,  pet.  tn-lt. 

Recueil  de.  diver-cs  pièces,  servant  k l’hlsloire  de 
Henry  111,  roi  de  France.  Cologne,  Piet  rt  du 
Jdarteau,  i663,  3 loiu.  en  i vol.  pet.  in-i3. 

— Autre  édition.  Cologne,  P.  du  .Marteau,  i066, 
pet.  in-i2. 

Voyez,  au  tajel  de  en  deai  ediliunt,  uutrv  tome  IV,  p.  S6.  On 
trouve  quelquef»i»  téparrment  le  Dienmrt  mrrrtiUeux , 
•ou»  U date  de  ibUA,  un  do  iOtfS. 

Recl’bil  de  masliitvs  véritables  et  importantes 
IH)ur  rUisiluiiion  du  roy  nmlre  la  fausse  et  per- 
nicieuse politique  du  cardinal  Mazarln  , pré- 
icmhi  sur-lnlcmlanl  do  l’cdttraLlon  de  sa  majesiù 
(par  Cl.  Joly),  avec  deux  Ictifcs  apologéti<|ues 
pour  Je  <Ut  recueil  contre  rexlrall  du  S.  N 
avocat  du  rny  au  Châtelet.  Paris,  i603,  p«  t. 
ln-12;  12  ff.  préllmln.,  580  pp.,  y compris  U 
table;  plus  63  pp.  pour  li>s  deux  U-tlves. 

Quoique  date  de  l’ari»,  ce  rolume  a été  Impr.  pu/  le»  El«ev)er 
d'Ain«t.>rda(u;  an  y r»mar<]ue  un  VUrottrt  en  rert  de  .vfirAcf 
de  ttiMpilal  <«r  te  eacre  de  Cranceit  //.  (onirnaut  u»c 
imlmctiOH  comme  un  roi  doit  ÿottceriier  ion  etlal. 

Recukii.  de  diverses  pièces  comltpies.gaillartlcs  et 
amoureuses.  Swirn/i/  la  copie  imprimée  à Paris, 
chezJeun-Bapt.  Id>yson,  1671,  pci.  ln-12  de  2 ff. 
et  286  pp. 

Imprime  eu  peiH*  l■a^a*;tere» ; le  Ulrc  porte  le  luéiue  fleurou 
quv  le  i*ania«*e  satyrique  de  Ujuo  (voir  noire  tom.  IV.p.  v>). 

RctXF.ii.  de  qucl{|ues  pièces  cnrli’uses  servant  â 
récUircisM'incnt  de  l’histoire  de  In  vie  de  la 

reyne  Christine Co/fj<;ne,  Pierre  Marteau 

{lioUande,  à la  sphère),  16O8,  prt.  In-i3.  (Voir 
notre  lomc  IV,  p.  4o.) 

Recueil  de  ({uelquc.s  pi^cs  nouvelles  et  galantes 
en  vers  et  en  prose  (Voyage  de  Chapelle  et  Ba- 
chaumont.  quelques  satires  de  Boileau,  etc.}. 
Cologne,  P.  Marteau,  1667,  2 tom.  on  1 vol. 
pet.  itw2  de  180  et  u32  pp.,  non  compris  les 
f[  ff.  préiiiniu.  de  la  2*  partie. 

L’édition  d»  la  prrroicrc  partie  r ologne,  ehet  Pierre  Murlea», 
twr.,  peu  in-ts,  avec  la  «pbere,  e*t  bcaacoup  plue  belle  qoa 
celles  de  ttiCVel  et  c'est  un  veriUbk  El*.tvler. 

Recueil  des  actions  mémorables  de  Philippe  se- 
cond, ruy  d’Esjiagne,  surnommé  le  prudent, 
traduit  de  l'espagMol.  Cologne,  piare  Martemu 
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{HoUande)y  1671^  peu  in>ia  de  A OT.  prélimin. 
et  3Ao  pp. 

Rbgul.c  sociotatls  Jesu.  Jujcia  ejcfwplar  fmprrs- 
«Mm  Litgiiuni^  i0o6^  pet.  ln-12,  9\et  la  sphère; 
4 ff.  pri  Hmln.  cl  âoo  pp.,  y compris  Tindex. 

t>  ToIiini4*  paratt  ^tr«  sorti  drs  prpssr»  dr»  El««rier  d'Amsti'r- 
dam,  vers  l'jUO. 

Bel\tio?i  de  ce  qui  s’est  pas'-è  011  Espagne  A Sa 
disgrâce  du  comte  duc  d'OMvarès,  iraduitc  de 
rilalieu  en  françuis.  Amslerd.^  Ant.  Michiels^ 
1660,  pet.  In-tade  iiO  pp.,avec  la  sphère. 

Ce*t  avec  beauroup  rie  vraisembiaace  qa'uQ  attribue  l'inipres- 
•loa  de  ce  volume  aili  EUerk-r. 

RELtTiON  tie.s  différeus  arrivez  eu  Espagne  entre 
D.  Jean  d'Autriche  et  le  cardinal  Mlard  (irad. 
de  l’espagnol,  par  le  chetaller  de  Sainte-Co- 
lombe, aidé  de  M.  de  La  Touche-Pa(|uerais). 
Cologne  y P.  Harteau^  1677,  î part,  en  1 vol. 
pet.  Iti-fj  lie  190  et  170  pp.,  avec  la  sphère. 

Ca  volume  est  beancotip  molai  bien  imprimé  que  le  précédent  : 
on  f reunit  le  livre  intitule: 

biiTT  de*  parliculantes  arrivée*  à la  cou?  d'Espatne  de- 
pui«  le  Id  novembre  de  l'annee  ItilS.  Cologne,  P.  Marteau, 
tutft,  pet.  ia-ia  de  ITd  pp.,  avec  la  «phere. 

Relation  de  la  captivité  et  liberté  du  sieur  F.ma- 
miel  d’Aranda , Jadis  esclave  à Alger , où  sc 
trouvent  pltiKieurs  particularités  de  rAfrique. 
Nouvelle  éditioii  augmentée  d'une  troisième 
partie.  Leyde,  Jean  PauiceU,  1671,  a tom.  en 
1 vol.  pet.  in-i!2.  (Se  joint  aux  EIsevIer.) 

Relation  de  la  conduite  présente  de  la  cour  do 
France...,  trad.  de  l'Italien.  Leyde,  Ant.  Du  Val, 
ibfl5,  pet.  Iii-ia,  de  1 f.  et  loQ  np. 

Cdilion  cl»eTlri<’nDc(aTec  la  «pb^rc}.CpHc<lr  é'rièowrp,  Simon - 
te-Fnnc,  IfüiH,  copier,  lipue  pour  ligne,  sur  la  precedente, 
ciVit  pas  sortie  d*s  aiéinei  preises- 

Rei.vtioiv  des  tronhles  arrivez  dans  la  cour  de  Por- 
tugal en  rannéc  1667  cl  en  l’année  iG68  (par 
Bloiiin  de  La  Piquelière).  AmJterdam,  suivant 
la  copie.  1O74,  pet.  in-ia,  avec  la  sphère. 

Relation  de  tout  ce  qui  .sc  pasva  entre  Alexandre 
\ Il  et  le  roy  de  France  an  sujet  de  rinsultc  que 
les  Papelins  lîreiit  au  duc  de  Créqui  1 an  iGOu, 
Iratlnii  île  l’iialicn.  Cologne,  P.  Le  Pain  ( flolL), 
1670,  pet.  in-13.  — Voir,  cl-dns«ius,  l'arllcie 
Raccotto,  et  cl-aprè*;,  les  RisÉvs  de  Pasquin. 

I.a  conjuration  du  cotuie  J«‘an-Ix>uis  de  Flestpte 
(par  le  cardinal  du  Hetz).  Cologne,  i6Gi>,  pet. 
in-ia  de  i36  pp.,  y compris  le  titre,  avec  la 
sphère.  Klsevler  d’ Am.sierdnm. 

Les  Risées  de  Pasquin,  ou  l’hislolre  de  ce  qui  s’est 
passé  i Houh*  entre  W pape  et  la  France,  dans 
i’ambass-vde  de  M.  de  Créqui,  etc,  Cologne  (Hol- 
lande), 1O74,  pet. in-iQ. (Voir notre  lomelV,o4.) 

Réf'LËXio.vs  ou  sentences  et  maximes  murales  (par 
le  duc  de  La  Rochefolxacld).  SMir««/  la  copie 
impriinér  à /'orw,  1679,  pet.  In-ia.  (IV,  p.  io5.) 

Mémoires  de  M.  D.  L.  B.  (de  La  RociiEroDcviLD) 
sur  les  brigues,  à la  mort  de  Louis  XIH,  etc. 
Cologne,  Pierre  van  Dyik,  it>6a,  iû63, 1O64,  ou 
i665.  pet.  in-13. 

il  y a une  conlD-façon  de  rèdltlon  de  iSUS,  mai*  elle  e*t  beau- 
coup  mutn*  belle  que  l’origiaMl  : au»*i  on  la  recoonait  au 
premier  coup  d’'rll.  La  eeroode  M^e  de  t'.«i-(*  au  lecteur  y 
a so  ligne»,  au  lieu  de  s».—  Voir  la  p.  itiü  de  notre  tome  I\ . 

MéiiKiln's  du  duc  de  llohaii,  sur  les  chose.s  adve- 
nues en  France  tlepuN  la  mort  tîe  Henry -le- 
Grand,  etc.,  ^ectiit'le  édîilon.  lOiô,  pot.  tn-i3. 

Poar  le*  dtfrervnle»  édiUon*  de  ce  volume  qui  uoparlienocDt  A 
la  colleeliuli  dr«  EIsevIer,  voyei  notre  tome  IV,  p.  lia. 

Histoire  de  Henry,  duc  du  Rohan,  pair  de  France. 
Suivant  la  copie  imfn\  à Paris,  1G67,  pet.  In-13. 

Le  parfait  capilaine,  aiilremuni  l'ahrégé  des 
guerres,  des  commentaires  de  Cé.sar  ; augmenté 
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d’un  traicté  de  l’iiitérét  des  princes  et  estais  de 
la  chrestienté  (par  H.  tic  Rohan).  Jouxte  la 
copie  impr.  d Paris,  1639,  cl  i64i,  pet.  iii-13. 

pour  Védit.  <i«  tdtK,  voir  la  p.  lis  de  uolta  tome  IV. 

De  l'inleresi  des  princes  cl  esials  de  la  chreslienlé 
è monsieur  le  cardinal  de  Richelieu.  Dernière 
édition  (par  H.  de  Rohan).  Jouxte  la  copie  im- 
primée a Paris,  i64i,  pei.  in-ia,avec  la  sphère. 

Cflt  ouvrage  fait  partie  du  livre  precedeut,  ioai<  U e«t  ici  «ug- 
oienlè  d’une  longue  préfacé  qui  tweupe  lo<  pp. 

Traité  de  physique  par  Jacijucs  Hoiuilt.  Amster- 
dam, Jacques  Le  Jeune,  1673,  3 vol.  pci.  In-i3, 
lig.,  avec  la  sphère. 

Ycnceslis,  iragi-comédlc  de  Rotroc.  Suivant  la 
copie,  etc.,  iG4g,  peu  iiM3,  avec  la  sphère. 

Cosroès,  tragédie  de  Rotrou.  La  tlaye,  iG4g, 
pet-  ln-13. 

Amarillis,  pastorale,  par  de  Ronioo.  Jouxte  la 
copie  à Paris,  chez  Ant,  de  Sommaville , i654, 
pet.  In-13  de  73  pp.,  avec  la  sphère. 

Roma  piangente,  o dialogi  ira'l  Tevere  e Roma  (da 
Gregorio  Leti).  Leida,  Battista  Vero,  166Ô.  == 
Rome  pleurante,  ou  les  cnlrcliciis  du  Tibre  et 
de  Rome,  trad.  de  rilalieu  par  M.  B.  A.  Leyde, 
Ileni'y  et  Pierre  de  Lortne,  1G66.  = f-a  Rome 
ridicule,  par  te  sieur  de  Saint- Amant  (avec  In 
traduction  italienne).  PeL  in-i3. 

J'al  Ttt  ce*  troi*  pléc«*  rcuniri  rn  on  m>uI  votume,  nmii  elle* 
De  doivent  p«i  ne<^e**alrefDenl  te  troover  eiuemidp.  !.«  pr»>- 
aiére  a &a  pp.,  avec  la  ipberr  ; la  krcoode,  w ; et  la  troi- 
tléme,  lOR.  tae  édition  eltevirieBar  de  la  Home  ridieuU. 
toB*  la  date  de  1640,  eti  portée  dao*  le  Calai,  de  M.  Bcnird, 

Le  prince  chrélien  et  politique,  trad.  de  l'espagnol 
de  D.  Diego  Bunoaa  Faxardo,  par  J.  Rou. 
Suiwmt  la  copU  imprimit  à Parit  (.Imsitrdam), 
lOOg,  t part,  en  t vol.  pet.  In-in,  tlq. 

Se  Joint  A la  collertlon  elMTirlean»,  aloii  que  le  texte  latin  du 
même  ouvrage,  iBpriiDé  à -«aiaterda»i,  en  IMiU,  |m.-i.  in-tt. 

Muyse  sauvé,  idyle  héroïque  du  sieur  de  Saint- 
Amant.  Leyde,  Jean  Samltix,  iG34 , pet.  iu-i3, 
avec  la  sphère. 

Véritable  Eltevier  : tR  ff.  préUmio.,  y romprii  In  frontiepiea 
grave  et  le  litre  Unurfiné;  IS8  k>.  de  texte  ctu  fr.  de  table. 

II  y a von*  ta  même  date  une  conlref^içon  très  mal  Imprimée. 

— I.e  même.  Amsterdam,  chez  Pierre  Le  Grand, 
1664,  pci.  In-13. 

Jolie  copie  de  l'ediiion  précédente,  l’en  ai  va  an  ezamptaire 
avec  un  Uire  imprime,  portant  : Vm«rerdam,  ch^t  Jean 
Malherbe,  ITOD.  On  y avait  laisse  ie  frnnliipke  date  de  Hi04. 

Don  Carlos,  nouvelle  historique  (|>ar  Saint-RIal). 
Paris,  P.  Michel,  1O73,  pet.  iu-j3. 

EdiUon  imprimée  en  Hollande,  et  dans  le  genre  de*  EIsevIer  ; 
on  trouve  ordinairenumt  dans  le  même  volume  ; Sentimeiù 
{Pun  homme  d’esprit  sur  la  mouvelte  intitulée  P.  Carlos, 
ttriX.  Ou  elle  une  edlUon  de  Kfix. 

Satvrc  inéuippèe  du  la  vertu  du  catholicon  d'£.s- 
pagne  et  de  la  tenue  des  estais  du  Paris.  iG4g, 
pet.  In-13  de  -toG  pp.  (pas  316). 

Edition  en  pelli*  rararlwres,  un*  figure*,  mai*  avec  une  pré- 
fjce  qni  n'est  pu  dans  la  snivante.  Elle  a certainement  été 
Imprimée  en  nOllBods,  et  probablenicul  par  i«i  Elteviar 
d’Amsicrdao). 

Satyre  menlppée  de  la  vertu  du  catholicon  d’Ks- 
pagne,  ete.  Hatisbonne,  Mathias  Kerner,  lOGD, 
pet.  lu-13,  fig.  — Voyez  notre  tome  IV,  p.  307. 

I.a  même  Sattbb  menippée...  Hatisbonne,  Mathias 
Armer,  1G77,  pet  In-13. 

Edilkin  de  D.  Elievier.  reimpr.,  page  pour  page,  sur  IVdlUon 
de  IU61.  Ily  a troi»  gravure*  ; le  Charlatun  r*p,tgnol , g |a 
page  4,  lo  Charlatan  lorrain,  A la  page  IS,  et  la  figure  de  ia 
procession. 

La  Sadce  au  Verju»..^/rflj6f»ttr<7  {Amsterd.,  Daniel) , 
i6?4,  p^t  ln-13  tlu  83  pp.  (Voir  notre  tome  IV, 
p.  308.) 

Le  Virgile  travesti  en  vers  burlesques  de  monsieur 
ScAKRON.  Suivant  la  copie  imprimée  à Paris, 
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1668,  p»t.  in-n  (k  170  pp.  et  10  ff.  prélhiiin. 
VérUable  EIse\lprde  L^ydc. 

CrU«  Milton  o«  r^nfirm»  nœ  in  detii  pirmien  llrr^i,  Im- 

Îuelt  ont  ropnnJaUs  p^r  le*  m#mei  latpnmeun  : Ànironf 

I c^e  tmprim^e  a Fartt,  I6&I,  peL  ia-ii  de  lo  n.  preiim. 
et  170  pp. , i*ec  I*  tpbere.  A celle  dernicre  édition  konl 
i«lnt*  : le  iroitieme  li*r».  ntec  no  iHre  date  de  loso.  7*  pp.; 
le  noalrieme  li*r«  date  de  lUu,  ti  pp.;  |«  rtix|uieme  livre, 
efalenieul  date  de  th.w,  U4  pp.  On  voit  i]ue  ce*  irol*  derniers 
livre*  peoveal  aii*i4  faire  «utte  à l’edlltoo  de 
Lne  Irouleme  édition  : A'airon/  la  copxe  de  Paru,  I6ac,  pet. 
ia-IS.  reafeme  bult  livre*. 

Le  romani  comique  par  ]c  ^kur  Scarrok.  Uidê^ 
Jean  5<i9i6i^,  i635,  pe(.  in-ia. 

Rocuoil  ürsœutm  burle&qurs  de  Scarbok.  Jtmxfd 
ia  ropie^  n Paris,  Toussaint  (>uiner,  i635,  [>el. 
In-i9.  Lellresltalnups;  Klvvler  de  I^yde. 

Il  IT.  prelimis..  y comprt*  le  froDlUpw;e  prave,  soos  la  date  de 
l«A4,  et  le  titre  Imprime,  à U date  de  IbU;  \M  pp  de  teaie. 

Jodelet,  ou  le  maître  valet,  comédie  de  Scarrok. 
Suivant  lacopie,Hr..,  iCas,  pe4.  »n-ia. 
l^s  trois  Dorolécs,  ou  Jodelet  souffleté , comédie 
de  S<auBo:f.  .Vuiraiit  la  copie,  etc.,  tOdS,  (>eL 

ill-19. 

Dan*  d’aatre*  Mition*  celte  ptere  porte  le  Utre  de  JadêUt 
daelute. 

L'bérlliérr  ridicule,  ou  la  dame  Intéressée,  comé- 
die de  ScARRON.  5«tuifif  la  copie,  i65o,  pet. 
In-ia. 

Ce*  Irol*  pièce*  sortent  de*  peetses  de*  CUevier  de  I.eyde. 
Nom  iDdtquon*  'à  la  p.  KVn,  parmi  le*  Mil.  de  ff  olfyaaÿ, 
ploiieur*  ouvrage*  du  même  auteur. 

Alaric,  ou  Home  vaincue,  ]>oêmc  héroïque  dédié 
i la  sereiiissime  relue  de  Suède  par  monsieur 
de  ScroERV,  Ronverneur  de  sNolre-Uame^c-la- 
Garde.  Imprimé  à Bruxelles^  et  se  vend  à Paris, 
chez  Aut/ustin  Courbé,  i656,  In-n,  tig. 

Le*  cnrirtere*  de  celle  Mitloft  rctseoiMent  heau<eop  plus  k 
ceut  du  Sl.mlalfac  de  lüM  qu’à  ceu*  «Jet  Eltevier.  Cepen- 
dant on  réunit  ordiaalremeut  ce  rnluœe  A la  collection.  Il 
*>n  trouve  de*  eicniplalrr*  d>mi  le  titre  porte  Jùicrte  la 
ropte  a Pariâ,  cA«  Caarhe,  i«.v  II  y a il  IT.  prelioiio., 
rontenant  le  Uire  grave,  le  litre  imprime,  le  portrait  de 
Qirislise.  reine  de  Siiede,  Tepllro  dediraimre  a celte  reine, 
et  la  prefwce;  SAo  pp.  de  Irile,  avec  une  gravure  à charnu 
de*  dla  livre*  ; plu*  % tf.  de  lahle  et  k privileee.  Vendu  sS 
Santfer',  IV  fr.  SO  c.  taar.  r.  Renird. 

Zaydr,  lilstoirccspagnoleparmonslrnrdeSFCRAis. 
Avec  un  iraîté  de  rorigine  dos  romans,  par  mon* 
sieur  Huet.  Suivant  la  copie  imprimée  à Paris, 
ÎO71,  9 part,  on  i vol.  pel,  ln-8. 

Vendu  «5  fr,  w»  c.  Bérard.— four  Is  Princesse  de  Clèret,  voir 
notre  tome  III,  p.  ts. 

Joaimis  ScLDCMi  mare  claiisum,  sive  de  domlnlo 
maris  librl  duo.  Juxta  exemptar  tondinensr 
tPilf.  Sianesbeii  pro  liirhardo  Meighen,  î036, 
pci.  ln-12  do  19  Ô.  et  507  PP-»  âvec  deux  cartes 
Réographlquos. 

VArltable  F.l*evler  de  Leydc;  le  tllre  porte  la  fleuron  avec  la 
devise  non  nltu. 

De  ru*age  des  passions,  par  lo  R.  P.  J.-F.  Senapct, 

Jircstrc  de  l'oraltilre,  dernière  édition.  Suivant 
a copie  imprimée  à Paris,  i6as,  pet  in-n  de 
359  pp.  et  18  ff.  préltmlu.,  y compris  le  titre 
gravé.  Véritable. 

L’Hommo  rhresiion,  on  la  réparation  de  la  nature 
par  la  graro,  par  le  H.  P.  Jean  François  Sexaült 

Amsterdam,  Pierre  le  Grand,  j065,  2 tom. 

en  1 vol.  pol.  ln-19. 

Peüu  caractère*.  Irèi  joU*,  et  •«let  lemblable*  A ceui  de* 
Elievler  d'Amiterdam. 

L’Homme  criminel,  ou  la  corrtipünn  de  la  iiaUirc 
par  lo  péché,  par  le  R.  P.  Sexaii.t.  Amsterdam, 
Pierre  le  Grand,  i665,pet  in-ia  do  11  ff.  préllm; 
cl  732  pp. 

Sex^iiriiR  de  Cléante  sur  losenlrelicnsd’Ariste  et 
d’Eugêno.  Voir,  cl-dessus,  p.  «ift,  Entretiens 
d Ariâte  et  d’Eupène. 


I,.e  ministre  d’csiat,  avec  le  véritable  usage  de  Iv 
l>oliiique  moderne,  par  de  SimoK.  louxteh 
copie  impr.  à Paris,  i6a»-âS,  1 vol.  pet  In-n. 
Edition  de»  F.l sérier  de  teyde.  Ce*  impoaieurs  ont  publie  sepi- 
iem<*nl  le  premier  volume  de  cet  ouvraae  Jouxte  la  copie, 
tttAS,  pet.iO'ta.  Le  troisième  vAlume,  Vui.  JficAirlr, 
twia  {pat  IW.SL  qui  se  joint  au  rte«t  autres,  o‘a  etc  uapr. 
qu  une  seule  fol*.  Il  y a 00e  édition  de»  deux  pretnim 
imprimef  d Paris,  «861.  on  .iHuicrdm, 

.VicAie/r,  I6bl. 

Eciaircissoinenl  de  quelques  difficullés  touobknt 
radmlnlMralion  du  cardinal  Maiarin,  par  h 
sieur  de  Silüox.  Jouxte  la  copie  à Paris,  df 
rimprimerie  royale,  i65i . pet  iii-19  de  ta  S. 
et  3i  1 pp.  Vériiablo. 

Les  véritables  prétiousos,  comédie  (par  Baudean 
de  SoMAiaE}.  .Vuirant  copie  imprimée  à Paris, 
chez  Jean  Hibou  (Amsterdam,  flUevier),  iWo, 
pet  in-12  de  56  pp. 

Relation  d’un  voyage  en  Angleterre;  où  sont  lou- 
cl^'fs  plusieurs  choses,  qui  regardent  Testai  lio» 
sciences,  et  do  la  religion,  et  autres  matièm 
curieuses,  par  Je  sieur  de  SoRBrèjic.  Cologne, 
Pierre  Michel,  1666,  pet  ln-19.  avec  la  splÀ^. 

four  le*  dirferenle*  éditions,  voyei  notre  tome  IV,  p.  SI6. 
Mémoires  des  sages  et  rojalos  économies  d’éiat 
par  de  Béthune  de  Sclly.  Jouxte  la  copie  iar- 
primée  ri  Amsterdam,  iG59,  â vol.  pet.  In-ii. 

I*rcmierc  partie  de  l'ouvrafe;  on  y réunit  U seconde,  itnprùB. 
A RoueD,  «•ftit,  A tomes  en  S vol.  in-ifl. 

On  place  cette  édition  (de  tGM)  dans  la  collecUon  desElsevlrr 
cru  A tort,  car  elle  ue  nous  r>arBll  («*  même  avoir  etc  la- 
£at**d#  chaquefwill  î**^*  ° ^ récUa»  is 

!,<€  Syxdjcat  du  pape  Alexandre  VII,  avec  son 
voyage  on  Taulre  mondo,  traduit  de  Tilillon. 
1669,  pet  »n-i9;  5 ff.  préllniin.;  texte,  pag.  5à 
982,  et  1 f.  dVrrala. 

Cette  Mit.  „t  be,iu-oop  pjo,  eonforme  A ealk»  de  Ü.  EJierifr 
que  le  leite  itahen  do  même  ouvrage  puÙié  sous  le  litre 
*i"d»caU>  di  AUiandro  / /f,  ron  U t«*  rwdf» 
«e//  a(trt>  mondo.  lértS,  pet.  m-lS  de  vit  pp. 

Il  ^ffrcdo,ovverof;crusalemme  llberata.dlTorq. 
Tasso,  con  gli  argomeiul  del  Horatio  Ariosto; 
aggiumovl  I cinqiie  cami  d I Caïulllo 
Amterdamo,  ali  Cambt  e ta  i#5g,  5 >ol. 
In-m.  Vérilable. 

Los  six  voyages  de  J. -B.  TAVctNiui,  en  Turquie, 
en  Porsc  oi  aux  Indes.  Suivant  la  copie  imprimée 
a Paris,  1678,  9 vol.  pol.  in-19,  ûg.  (U  froo- 
fiHpIco  gravé  est  A l’adresse  de  Johannes  tan 
Someren. 

On  joint  A ce»  dent  roiumea  ; 

«ermil  du  grand  aeigneur,  par  le 
Il  tan  Somerrn,  «678,  pel.  lo-l». 

Il  Ml  douioui  que  ce*  trou  vol.  aient  ele  Impr.  par  O-EUeviff. 
te  Aouvoau  Tbstamk.xt,  c’csi-à-dire  la  nouvelle 
alliance  de  N.  S,  Jésus-Christ  (trad.  par  Rob. 
Pierre  Olivetan)  ; Le.s  Psaumes  mis  en  rime 
françoise  par  Clément  Marot  et  Théod.  de  Béxe 
(avec  lanjuslque}./.«i/aye,j.  « Dan.  Steucker, 
1665,  in*i9. 

'*  Elievier  de  Uyde,  tvee  U devite 

••n  soins.  Le*  |>Mume*  *e  irouTenl  ««parement. 

Le  Noutesu  Testamuït  de  noslre  seigneur  Jésuv 
Llirlsl,  Irad.  en  françois  seioii  iVdilion  ïiilgalf, 
»'ec  les  dlIKrences  du  grec,  tfoiu , Ccupari 
^Migeot,  1667,  9 vol.  pet.  ln-8. 

TÜol'ir  « en#  rHébre  traducUon  du  Nouveau 

•i'**’*'  ‘ L’ouvrage  a «to  commciKr 

KL».  /■  £ otconunu*  par  Am.  Arnnuld  et  tjwj*- 

I:'*  ^ J'  c»  dernier  • «<e 

«1b7«ÇV  J S«'Di«  Marthe.  Celle  edit.  de 

1 **  attribuée  A Dan.  Citevkr. 


« 
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trobaliOD  tl«  r««A4u«  d«  !<anur  «1  di>t  docUan  dr 

wuiklu,  M ireoY*  an  titrait  du  prl* iirte  d«  Charlct,  ro;  d» 
('«•tUI*.  ttc..  eo  datt  d«  BniYrlIri,  g«  lajlltt  ittM,  «a  vtrtu 
duquel  il  «tt  trcofdff  k tiaiftrd  .V/yrtf  di>po«Mïr 

/«■  W«i  imfnmtr  m /dlrr  imprimer,  rmàn  r(  disirlbmer 
/AlV’OMrtoM  Tetiament.  Ct  qui  prouve  que  c'«*t  Miteol  qui 
veofUnct  Dm.  La  iWrepretalta  qal  a M»  fille  de Tedltloa 
d«  1067.  M rtronuil  la  bai  de  la  p.  ma  Un  premier  volnroe. 
note,  00  U T a r 0l.//«  oaf  oii  dur  de  Irurt  treUift;  le  mut 
/e*ri  eti  rejate  à la  teeoude  liane;  landit  que  dan*  l’edlUon 
orlgtoaJa  II  llml  dam  la  première.  Dau»  celle  édition  oiipl- 
ntle,  le  premier  telume  a n fT  prellmia.,  non  romp^  une 
]oMe  icravure  do  P.  V an  Vbuppen,  «Tapret  de  l.'hampum*. 
&7K  pp.  de  Itf te,  ol  4 fT.  puor  la  laide  • le  teeond  vol.,  iqg  pp. 
et  H ff.  pour  la  table  et  le*  errata.  La  deuiiene  edtllea  or|* 
ftlaale  de  lanv  eat  a s roi.  Iji  quatrième  edll.,  dater  de  iftA, 
e*t  en  a vol.  In*lt,  et  en  pin*  petit*  cararl.  que  la  première. 
U cinquième  edil.,  lu»,  « tom.  ln-14,  e*t,  a cauM  efn  format, 
relie  qn’il  (■onYladilemleuide  placer  dan*  larullertlon  et*e> 
virienoe.  t.'edltlon  de  iMta,  en  t vol.  in-ia,  est  la  Tiaft-cia* 
qoll'me.  Le  teste  latin  i‘y  troove  Jolnl. 

Tt*.<>tamontUu  livriiuct  cardinal  JiiH  Mazarini,  dne 
de  Ni¥crn«is.  elc.,  premier  minisire  du  roy  de 
France.  Jouxte  la  copie  à Paris  ^ iW3,  l>cl. 
ln-19  de  Sa  pp.,  avec  la  sphère. 

Cro*  ranriere*  de*  LUevIer  (TAm*lerdam. 

Le  Parnasse  saiyrique  du  sieur  TmkiPHiLC.  i6(k), 
pot.  In-n  do  Sai  pp. 

Viia  di  Cesare  Uorgia,delto  ü duca  Valentino,  dos- 
critla  da  Tomaso  Tomasi.  MonteChioi'Oy  apresso 
Gio.-Hatina  IVro,  1671,  pei.  ln-13.  Véritable. 

Vio  de  César  Burgia,  trad.  do  llulicn Monte 

Chiam,  1O71,  pet.  in-13. 

TnAiTé  curieux  sur  l'onlèremont  du  prince  de 
Fiirsionborg , avec  do.s  exompios  et  des  rf- 
tlcxions  importantes  tourliaiil  l'immunité  dos 
ambassadoiirs.  Villefranche,  chez  Chajles  delà 
l'ériU  {nollande)y  1O7O,  pot.  In-ia. 

Thaitté  de  la  polll}<|iie  de  France,  par  monsieur 
P.  (Paul)  M.  (Ilay)  marquis  do  C.  (Chastelct). 
Colocine,  chez  Pierre  du  Marteau,  1669,  j>et. 
ln-19  do  afift  pp.,  avec  la  sphère.  Véritable. 

K T n *on»  l*  m^mc  date  une  «dllloo  qui  n'a  que  8 et  IW  pp. 
l'edlikin  d’f  Ireekl,  /'.  £/*rrj<r,  l6Tu,  pet.  in>li  d*  i»l 
et  US  pp.,  VHjei  * I*  pape  auivanle,  preiuirre  colonne, 
tue  autre  édition  elioliieone  de  ct  TraHe,  Coleftie,  nm, 
pet.  in-t».  renferme  de  plu*  de*  Ae^xàoa*  *ur  In  dcNxiVinr 
rt  Iroiitfme  rhapitrr»,  i>ar  de  I.MIrmegrrgny , partie  de 
I«1S  pp.  (>ulr  notre  tnm*  IV,  p.  soS.) 

TnsiTÉ  des  reslittitions  des  grands,  précédé  d’une 
lettre  louriiant  quelques  points  de  la  morale 
chrétienne  (par  Cl.  Joly).  ittôS,  pet.  In  ji  de 
et  33S  pp. 

Il  «xl«te  dent  édition*  ton*  la  m^me  date.  Don*  l'nna  le  letle 
flnil  É la  p.  MS,  par  deux  llcne*  pielnei;  dan*  l'autre  cette 
pafte  n’a  qu'une  ll^e  et  la  Bn  d'un  mot  *ur  une  teconde 
tipoe. 

Ttsirrédcsdroils  de  la  reynetrès-olirestienne  sur 
divers eslalsde  la  monarchie  d'E.spagiio.  Suivant 
la  copie  de  Vimprimerie  royale  à Paris,  16O7, 
pet.  ln-13  de  SiJi  pp.,  dont  les  6 prem.  pp.  non 
chiffrées.  Véritable. 

On  r^nnlt  k ee  voIdow  le*  plkcei  «nlvante*  : 

DuLooi’a  *nr  W droit*  de  la  rvjne  lrk»-cbra*lirnne,ate. 
IS07,  M pp.  ~ Suite  dn  dlaloque  *ur  le*  droit*  d*  la  rayn* 
tro*-cbre*llenne,  tdt»,  su  pp.|.a  data  »*l  k la  Sa.  L'oqmga 
e»i  diripe  contre  le*  prrlenlionl  de  la  Francq  *nr  le*  l'ayV-Ba*. 

R«if  *nqca*  pour  tenir  de  rOpon»e  k denx  arrit*  Imprime* 
k iruielle*  contre  le*  droit*  de  la  reine  *ur  le  Brabant,  «te. 
Saieunt  la  eofit  imprim.  à ParU,  1687.  pet  ln<lS  de  t IS  np. 
— Voir  cl-detio*,  p.  SIS,  t*  col.,  Drt  juttet  prdlenUamê...^ 
por  Aubery. 

La  Marianine,  tragédie  dn  sieur  tic  Tristax  L'Hea- 
MiTE.  Jouxte  la  copie  à Paris,  chez  Augustin 
Courbé,  i6â5  (aussi  1O76),  pet.  in-i3. 

La  politique  de  Ut  maison  d'Autriche,  par  V.tniu,AS. 
Suivant  ta  conie  (mpr.  à Paris,  chez  Antoine 
de  Sommaoilte,  i658,  pet.  in-is.  (Elscvier  de 
f^yde.) 

Remarques  sur  la  langue  françolse , utiles  k ceux 
qui  veulent  bien  parler  et  bien  écrire,  par 

TOME  V. 


Ka5 

M.  Valgclas.  Amsterd.y  chez  Jean  de  fiaoestein 
|6Ô5,  pet.  ln-13.  ' 

'*®ÜT.r'*“,V  *"  PvUtîcefscIkrM.  Kilo  n'e*l  m*  d'El*«vl*f 
mal*  elle  o*t  diane  de  flKurrr  dan*  la  collectioa  da  m 
imprlmeort.  Le  iVimlltpJce  e*t  ÿraee 

Cinq  dialogues  faits  à riniltatlon  des  anciens  nar 
Orailus  Tiibcro  (La  Mu(hc  U VaymI,  lions 
raul  dt  !m  Flèche,  1O71,  ptM.  In-n  de  aS»  np 
Hcxanieron  rusUque,  ou  le»  sia  Journée»  passée*  i 
la  campagne  cnire  de»  personnes  studieuses 
(par  Ij  Molhc  Le  Vatiii).  Aniiirdam,  chez 
Jaeg  U Jeune,  1671,  pet.  In-ia  de  176  pp.  et 
la  table,  atec  la  spbère, 

Franclsci  Vatasscur  e Soclelale  Jesu  llieurglcon 
sive  de  mlraculls  ChristI,  llbrl  IV.  Paris  sumii- 
libus  Peiri  U Petit,  i643,  peu  lii-ia  de  .111  ff 
préMmlu.  el  lâa  pp.,  atec  la*plière.  (ElsesW 
de  Lcydc.)  ' 

Ilisloirc  de  l'empereur  Charles  V,  par  don  Jean- 
Aiit.  de  \ cas  ct  Flgucroa,  comte  de  la  nota,  elc 
IratL  d’espagnol  en  françois  par  du  Perron  Le 
lla)er,elc.,rcteOe  cl  corrigée  par  A.  F.  D M 
ct  Ch.  lie  M-al.  Bruxelles,  Franc.  Fovpens.  làiss 
el  1(107.  pet.  In-ia.  ’ 

On  D.  »»r.H  Aonter  ou.  co.  Millon,  n'.lenl  *U imnrimM.  nnr 
rr  Fopp.ni.,  dont  .11..  porl.nl  I.  non  : oep.ndnnl  Jîî 
bMneoup  d niulosl.  n.M  !..  odlllon.  de.  EUotI..  Un?nSn! 
Intcnnclere.  au.  puur  In.  «l|o,u,.  le.  I.orouî 
La  véané délendue.  Voir  cMcssiis, p.  8t4  i«  col 
Le  comte  de  Gaball»,  ou  cnlrellcus  sur  les  science» 
secréte»  (par  l’abbé  de  Vinaas).  Amjierdom 
Jacques  U Jeune,  1O71,  pél.  In-n  de  m8  pp  ’ 

y compris  le  litre,  arec  la  sphère.  Douieni 

?«^  - Jurla  «pi,  imenuiee  a 
De  la  charge  des  gouserneurs  des  places,  par  Ani. 
de  Ville.  Jouxte  la  copie  Imprimée  a Paris 
ifléo,  pet.  In-ll  (Elwsier  de  Léyde).  Vls-4-rli 
le  frontispice  est  une  gravure  qui  rcprésenlc 
des  armoiries. 

Vi.sDici.»  galllra,  adversus  Aleiamirum  pairlclum 
armacanura  theologura  (Coni.  Jansenlum,  a Da- 
nlele  de  Prleiac).  Juxia  exemplar  parisiense 
1038,  peUn-i*  de3  ff.  cl  upqpp.  avec  la  sphère’ 
(Klsevler  de  Lejdc.) 

U coeuè  iDiagInaire,  comédie  (par  Franc.  Doneaul 
Suiiani  la  copie,  etc.,  i6«u,  pet.  |p-ia. 

La  devineresse,  ou  les  faux  rncbanlemens . co- 
médie (par  de  Visé  el  Th.  Corneille).  Suioaul 
la  copie,  etc.,  1680,  pci.  lii-n. 

Vit.  del  Padre  Paolo  (SarpI)  deir  online  de’  Servi 
e teologo  délia  screnissima  rcpubl.  di  Vcncila 
Ixida,  1640,  pet.  Iii-ia. 

La  Hffuroo  du  titre  perte  le  deviia  t mirniiat 

à «Olume  Ml  lent  ♦embUbï'’ 

k HrMMKwnu  d«  vender  Mer«e,  dite  d*  ls.V7  dn*ii  «ÜÎI 
•*<m*  MrU  ei^**u».  L'adlUoo  «*l  twearoop  pli»  b!n*  ^ 
relie  deot  I*  titre  perte  : in  Penetia,  «tas,  rie 

•o*«l  «olrer  den<  l«  eollecUea  dM  Saqvlar  * **  '*** 

Les  lellrc»  de  M.  de  Voiti  ae.  JMxie  la  copie  im- 
primée a Paris,  1854,  pet.  In-ia.  Titre  eravé 

Joli.  Mlllou  eu  ire.  pein.  rlrnettre.  .’f’  „ 

A de*  £«/fnrf  dé  PaÜmr,  U«a  dso*  l«  «.«p. 

Jnàrd  géfrmkuym,  ttuu,  pat.  Ib-IS.  Tliw 

VOYAGE  tl'Kspagnp  curieux,  historique  et  noll- 
üque,  felt  en  l'année  i055,  reveu,  corriaé  ei 
augmenté  en  cette  ddltien.  1666,  net  ln\e 
avec  la  sphère.  Véritable  EIsovIer  * 

Houe  le.  dinèf.ul«  Milton.  etMvfrt.mm  A.  r. 
noir.  loa.  IV,  inlrl.  VotmT 


Dû 
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COLLECTION 


Mémoires  toudunt  les  ambisssdeurs  et  les  mi- 
nlslres  publics,  per  L.  H.  P.  (le  ministre  pri- 
sonnier, &br.  de  WicQueron  ).  Cohgnt , du 
MarUttu,  i«7«,  et  1879,  a roi.  pet.  In-n. 

Pr*ml«r«  part»  t ff-  pwlim.  ei  en  po.  S«conde  part.,  pp. 
de  telle  et  NO  fT.  de  table,  la  peenlére  partie  a eu  rvinipr. 
en  ter:  «t  m I6Y9,  maii  on  preftre  Teditiou  de  lt>7é,  comme 
*UAt  ta  plai  belle.  Il  »e  Ironve  qoelqoefoli^  à la  tuile  de  la 
reimpreaaion,  une  piere  lolilalcc  : nr  !e$  mé- 

moira  mut  UJ  ambaeMdlnirt,  el  réfMtntf  sa  ministre  pri* 
eessier  IDO  pp.  en  ust  (alinbue  à G^lardi).  Cetu  nirre  eti 
marne  annoBcee  tur  le  litre  d'une  partie  dei  exemplairet  da 
rédiUon  de  idrr. 

Caip.  ZiectEti  cJrca  regicldlom  Anglorum  exer- 
citaüones.  LugA.-BAtmor.^  J,  Smmhix^  i055, 
pet.  Ui-13.  Caractère»  iTEIaevIer. 

EiUÜtm*  tUetiritmtuê  det  flawsm  dt  madmi  de  FiUêdien, 

Joca.nAL  amoureux  ( de  la  cour  de  Henri  U 
Amsterdam^  1670,  pet  In-iu. 

Amoctu  des  grands  hommes.  5w/enNf  /a  copie  <tt 
Parité  chez  Cl.  Barhin  {Awuterd.}^  1671,  3 tom. 
en  1 Tol.  pet  In-ia. 

Les  AvEJiTiniES»  ou  mémoires  de  la  rie  de  Hen- 
riette Sylvie  de  Molière.  la  copie  im- 

primée a Paris  {Amsterd.,  Wolfgang)^  i6?a-7ftt 
6 parties,  ou$  tom.  en  1 vol.  pet.  In-ia.  (Voir 
notre  tome  I,  p.  aai.) 

Las  Palasteries  grenadines.  Parité  Cl.  Barhin 
{Amsterdam),  a tom.  en  lvoL  pet.  In-ia. 
Les  Bsilex  de  la  cour  d’Auguste.  5ufoflj»f  la  copie 
de  Paris,  chez  Cl.  finrèin  {Amsterdam),  167^1 
peu  in-ia. 

Ln  Auoms  d'Alcibiade.  !bid.,  1680.  net  In-iO. 

Voir  riHlfiraa,  p.  MS.  K*  col.,  l'ItluMtr*  faritUnnt,  par  de 
^ecbac. 


Tables  des  sinus,  tangeates  et  sectantes  selon  le 
raid  de  100000  parties,  avec  la  irigonomélrie , 
etc.,  par  Albert  Girard.  La  Haye,  Jacob  Elseoier, 
X699,  pet  In-ia. 

i«  même  llrra  rti»U,  arec  lu  Utre  mirant  : Tahulte  rinuum, 
mmffnUum,  et  eretanlinm  ad  radium  tOüOOO.  Met  een 
ni^urrr,  etc.  Àlùr  door  Àthert  Girard.  U •'ffrawitAape, 
bf  Jae^  BItarier,  mjw  IMS. 

BenJ.  PrioU  ab  excessu  Ludovlci  XIII  de  rebus 
gallicts  historiarum  llbri  XII.  t7/ra;cr<i,  ex 
olflcina  elzniriana,  lOOg,  peu  In-ii,  avec  un 
litre  gravé. 

te  litre  lmpriai<>  Mrte  le  SeuiDn  dei  Elierier  d’Anuterdam, 
•rec  la  d«rlM  : \r  extra  oleae. 

Pauli  CoLOUESii  opuseuku  Ultraj.,  apud  Petrum, 
16O9,  pet.  In-ia. 

Journal  du  journal,  ou  censure  de  la  censure  (par 
Tanneguy  Lefevre).  Virech,  Pierre,  1670,  pet. 
In-ia  de  7O  pp.  (Voir  noire  tome  II,  p.  783.) 
Traité  de  la  pulilique  de  France,  par  M.  P.  H. 
(PaulHav),marqulsdcC.  (Chastelei),revu,  cor- 
rigé rt  augmenté  d'une  seconde  partie.  Vtrechl, 
p.  Elzfvier,  1670,  3 part,  en  1 vol.  |>cU  in-ia. 
Nous  avon»  parle,  ei-dMiu»,  de  reAiUon  de  Ca/apne,  P.  dm 
Marteau,  iü<A. 

Prima  &caiigcrana,edilio  altéra  prioreenieadalior. 
Vltiajecli,  apud  Petrum,  1671,  pet.  |n-i3. 

Cette  edu'ioa  n’a  |irob«hlereent  pa«  tte  Imprimer  en  Hullande, 
car  elle  n'a  point  de  réclamé  au  ba«  de  rba<ine  feuillet. 
Toutefoi*  M.  *dr7  l'rti  trompe  «a  dUaut  que  le  nom  da 
Viorra  tUetivr  ue  *e  voyait  pla»  anre*  («Tl,  piiiaqu'oit  le 
troare  rB'  »»re  *ur  le  t»lr«  d'un  în-4.  inlMale: 

A*ir.  UaTNiCi  eonimentariuf  ad  inatiuiuonea  SS.  i^neipla 
Joiiiuianl,  in  quo  iliurtralur  eliam  ju«  ts<>dienium  quo  uU- 
mur.  rrq/.'<bi-/filieH.,  loTS,  in-i.  [Mihlutlh.  du  roi,  r.  itU.) 
Qnaiit  an  lierre  E<»e*ier  iiummc  »ur  le  litre  riei  Melamÿea 
kiâtoripite  da  P.  C.  < Paul  (..ailondei } , L Ireekt . itfiS , pel. 
>o-iS,  M.  Adry  peinait  que  ce  devait  être  uu  fil»  du  pre- 
•Moat.TlonaaroyAD», noua, que  l'odll.s’u»!  pa*  elMvirienne. 


Respublics  varis.  63  vol  10-34. 

(Lm  ArtlclM  Bàrqoé»  d'oM  AtoOa  na  ao«i  point  UnneimM 
par  lea  Elaavlcr.) 


• J.  Ang.  Wsrdenhsgcii  Inlroducllo  in  omnes  its- 
publicas.  AKuiehd.,  less,  t voL 

De  loipcriis  IV  suiiiinls,  s Jo.  Sleldano.  lMt4.- 
Balavor,^  )8s4,  In-is,  ou  i83i,  i vol. 

Africa,  a J.  Leone  afric.  iKfd.- Batamr.,  i63i 
'a  tom.  en  i vol.  ’ 

• Respubliea  Achanrum  el  Veienllum,  a Schooc- 
klo.  TraJ.-ad-nhen.,  i66é,  i vol. 

— Anginruro,  a Th.  Smlih.  iMgd.-Balmor.,  16S0. 
«u  i64i , 1 vol.  (L’édition  de  i64i  est  la  plu. 
complète.) 

"Arabia,  a Gabr.  Sionila,  etc.  Amiutod.,  i6J5. 
^ 1 vol.  Préférable  à l’édulon  de  1033. 
Respubliea  argeoloratensb.  Aratniaratl,  167J 
i vol. 

Respubliea  Athenlenslum , a Cull.  Poslel.  Lugd  - 
Baiamtr.,  i6ai,  .eu  i645, 1 vol. 

• Blstoria  barbarlca,  ab  Erycio  Puteano.  .éntiwra 

1634,  1 vol.  ' ’ 

Belgll  conftederall  resp.  Lugd.-Balta.,  j63o.  1 vol 
tl  T a trol»  édition»  aoQ»  la  même  date. 

Compendium  histuri»  bauvleat,  a Thyslo.  Lutd  - 
Aiuaror.,  i85s,  I vol. 

Golnittll  lilnerarium  bcigleo-galllcum.  Lvaduiii. 
Batavm-um,  i83i,  1 vol. 

Bojenia  resp.  a P.  Stransklo.  Lugd.-Batav.,  i843 
1 vol.  ’ 

De  Bospboro  Tbracio,  a P.  Gyllio.  Lugd.-Bmtn. 

i93a,  1 vol.  *' 

Chinensisregnl  deseriptio.  Lugd.-Bmtagor..  i83o 
1 vol. 

De  Coiistanlinopoleos  topografla  libri  IV  a P. 

Gyllio.  Lttgd.-BMav.,  i63a,  t vol.  ’ 

Dama,  Norvegla,eic.,  RutgeriUermandl*.  Luad.- 
Batavor.,  iOqq,  i vol. 


DeriraïQO. 


<«vs|iuiiiiL:a  c.iir«oriini,  a ^ 

Luçd.-Batavor.,  i6ii,  sou  i33i,  i %ol. 

Eadem,  a P.  Cunaeo.  Lugd.-Batawr.,  lOSa  «u 
Amsteloflami,  i006,  i vol.  * 

‘Behrannim  respubliea  scholastica,  a Jac.  Altine 
Amstelodami,  iflSa,  i vol.  ’ 

lüoerarlum  frisico-bollandicum.  iMgd.-Batam 
i63o,  1 vol.  *' 


Respubliea,  »lve  statu,  regnl  Galli»,  diversonim 
i auctonim.  Lugd.-Batavor.,  i6a6,  i vol 
Galba,  a J.  de  Lael.  Lugd.’Batav.,  1O99,  ‘1  vol 
Gormanlca  resp.  el  status  imp.  romano-gennaDicI 
Lugd.-Batator.y  i034  (aussi  1640),  2 voj. 
Traciauis  de  constiiutlono  imperii  romauo-cer- 
maii.  a Jac.  Lampadio.  Lugd.-Batavor.,  j634, 

•Statu.  parUcularls  regiminis  Ferdlnamll  II  ,8Su 
1 vol. 


urwcorum  rcspp.  ao  upbone  Emmio.  Luod  -#m/ 
i03a,  a vol.  Rclmpr.  on  j63a  01  1644.  ' 

Hanseatlcr  respiibllre.a  Werdenhageii!  Lundumi- 
Batarnrum,  i63i,  4 vol. 

Helvpliorum  respubliea.  Lugd.-  Balator.  i8s7 
1 vnl.  (Trois  éditions  fous  la  luéuicdate  ) 
Hrspanla,  a J.  de  Lael.  Lugd.-Baim. , ,6ao  , vol 
Mmiarchia  bispanica,  a Th.  Campanella.  Amttigli^ 
«ami,  1640,  leu  iS4i,  seu  i653,  i vol  Id-i«- 


DES  ÉDITIONS  UES  ELSEYIER. 


Rfsp.  Hollandla.  AwuUlod.^  iA3CS  i vol. 

Il  y « trol»  frdUloM  MU  la  mtaM  dita. 

— Hungari».  Amjttiod.^  i vol. 

— Iull«,  a Tb.  Scgb«to.  AwuuL,  i6a9,  mu  i63i, 
1 vol. 

— Ja}K>nie,  a Bcro.  Varenlo.  AmsUl.^  i0&9«  i vol. 
lUneraHiim  BenjamlDÎs,  lai.  retldilum.  Luçd.- 

Bmtav.^  1633,  i voL 

Ph.  Cssii  a ZewQ  Lao  belglcus.  AmtltM.y  lOOo, 
1 vol. 

*Resp.  leodlensla.  Amtttl^d.^  i633 , acu  Uida^ 
1663,  1 vol. 

H.  Grotil  mare  liberuro,  etc.  Luÿd.-Batm,^  i633, 
1 vol. 

*Resp.  lulienbnrgeosis,  etc.,  AmsteL^  i633,  i vol. 
*Ma86lll«  descrlpüo,  a P.  Heodrelc^  Argentor,^ 
l65a,  ou  i668,  1 vol. 

De  MogüUs  Imperio,  a J.  de  Laet.  Lugd.-Batator.y 
i63i,  1 vol. 

*Moscovi«  resp.  a M.  Zuerio  Boxhornlo.  Lugd.» 
Btkfttv.,  i63o,  1 vol. 

Moscovia  et  Tartaria.  Lugd.-Battn.^  i63o,  i voL 
Persia,  a J.  de  Laet.  Lugd.-Baim,^  i633,  ou  avec 
des  addilions,  i6â7,  i vol. 

Polonia,  etc.  Lugd.-Batav.,  i6a7,seu  i6Aa,  i vol. 
Portugallia.  Lugd,-Ba(av,f  lOAi,  et  i633,  i vol. 
Rbctia, a FortSprechero. Lwpd.-£«/., i633,  i vol. 


827 

Resp.  romana,  a P.  Seriverio.  Lugd.-^Batût.f  I6a6 
et  1629,  1 vol 

— Sabaudis./.Hpd.-0«f4O.,  1627,  oeu  i633«i  vol. 

— Scotleet  Hlterotc.  Lugd.~BMtmv,^  i9^7*  mu 

1630,  1 vol. 

Suecls.  Lugd.-Batat.y  s63i,  seu  i633,  1 vol. 

*P.  Bapl.  Durgi  de  bello  sueclco  conimeDl.  Ltod., 
1639,  1 vol. 

Turctcl  traperil  status.  Lugd.-Batav.^  i630,i  vol. 

Valesi»  et  Alplum  descrlptie.L«pd.>Bâ/av.,  i633, 
1 vol. 

Joan.  Bapt.  Veii  respublica  Venetorum.  Lugd.- 
Ad/ar.,  1626,  seu  1628,  1 vol.,  seu  Am4tfU>d.f 
1633,  pet.  iii>i2. 

Eadem,  a Donato  Jannollo,  etc.  Lugd.-Batawfr.^ 

1631,  scu  i032,  1 vol. 

Ceii*  coUeeUo»,  difflcil*  k troarer  cMO^le,  ■ élA  r*eli«rchk« 
Mtirfoit,  Bill  tlk  l’ut  fbrt  pe«  miiil«n«a( , 00  7 n>uolt 
que)quef>>ii  bunc«oa  d*Mtrti  ouTrifu  pettliqui  «t  gke* 
gra^iquu,  imprimu  «a  Holliwle,  à U même  et 

•0j«t  duquli  on  p«ul  coMuItu  le  Caulofoi  au'un  ileur  Po 
la  Fit*  1 romtnaïUque  k Sonengre,  et  qge  erret-rl  e tniere 
(liai  lei  Mtmoint  de  liWmhtre,  too>e  II,  pf.  140-191.  Ce 
Cetiioinie,  redolt  4 mu  prviaoK  odltluni  e)HnrtrieQM«,  • 
èie  relmprlne  avec  du  rectlflritloai  et  dei  mnifqaci  BOB- 
krenie»,  par  Ira  tolai  de  SI.  Juin  Ckrna,  liiblle  correcleor 
de  riinimmerie  PancSoucke,  Pari*.  IMS,  la-M  de  48  n. 
(tiré  4 tes  eienp^lm).  On  troove  diai  celte  relmpreeaioa 
dn  détail!  curleui  que  ooas  n*iTuae  put  cm  devoir  repro- 
duire Ici,  perce  qullt  oe  l'eppUquoI  q«’4  dee  livrée  aaaa 
voie  BT. 


ÉDITIONS  D’ABRAHAM  WOLFGANG 


QU’ON  PEUT  JOINDRE  A CELLES  DES  ELSEVIER. 

- lil  0 0 g — 


Depuis  quelques  années  11  est  d'usage  de  réunir 
à la  collection  des  Elsevler  les  Jolies  éditions  en 
petit  rormat,  dont  les  titres  portent  la  vignette  oui 
représente  un  renard  cherchant  3 déconviir  des 
rayons  de  miel  dans  le  creu%  d'un  arbre.  Cette 
vignette,  où  se  lit  la  devise  (^uarendOy  n'est  pour* 
tant  pas  une  des  marques  qu'ont  employées  les 
E].Mvler  : elle  appartient  à Abraham  Wolfgang^  ou 
Wolfgank  et  Walfganck^  Imprimeur  qui  a exercé 
avec  distinction,  depuis  l’année  1662,  auplus  tard. 
Jusqu’à  l'année  1693  Inclusivement,  et  elle  a été 
adoptée  par  les  successeurs  de  Wolfgang.  Ce  der* 
nier  a mis  son  nom  3 un  grand  nombre  d’éditions 
où  se  trouvent  presque  toujours,  et  le  QuarendOy 
et  plusieurs  deuroiis  remarquables  qui  offrent  des 
renards,  des  oiseaux  et  d'autres  animaux.  Or,  ce 
Quœrtndo  et  ces  fleurons  ne  sont  dans  aucune  édi- 
tion avec  le  nom  d'Elsevler;  et  si  Ils  figurent  dans 
plusieurs  livres  qui,  vu  l’époque  de  leur  publlca- 
cation,  et  surtout  3 cause  de  la  forme  des  carac- 
tères et  de  quelques  vignettes,  ont  pu  facilement 
être  attribués  aux  Elsevler  d’Amsterdam , on  les 
voit  aussi  dans  un  grand  nombre  d'auirct  livres 


d’une  date  nostérieure  3 U mort  de  Daniel  BlMvier, 
et  qui  ont  Padrease  de  Wolfgang.  Ainsi  on  ne  Mu- 
rait douter  que  celui-ci  n’alt  publié,  du  vivant  de 
Daniel  et  après  sa  mort,  une  suite  de  Jolies  éditions 
où  l’on  rencontre  presque  toujours  des  vignettes 
et  des  fleurons  qui  u’apparUennenl  3 aucun  autre 
Imprimeur  contemporaia.  Mais  ce  qui  prouve 
quMI  était  non  seuleosent  libraire  éditeur,  mais 
aussi  Imprimeur,  c'est  quil  a signé  l’avis  de  L'fM- 
primear  an  Ucttur,  morceau  placé  3 la  télé  du  théâ- 
tre de  P.  Corneille,  édition  de  i663  ; et  que  dans 
une  épure  dédicatoire,  mise  par  lui  au  devant  du 
Théâtrt  de  QuinauUy  édition  de  i663,  il  dit,  en 
propres  termes,  • Ce  sont  les  Oevret  tU  Jf'.  ^f- 
■ nauit  çaeje  voue  oJVe,  en  qualfté  de  cehtp  gui  tes 
• a ramassez  4r  fntj^siez  •.  Ajoutons  qu’aucun 
llvre(sl  ce  n'est  peut-être  la  Logique  de  Port-Royal, 
édition  de  1675),  avec  le  nom  de  Wolfgang , ne 
se  trouve  dans  le  petit  Catalogue  des  livres  de 
fonds  de  D.  Elsevler,  daté  de  1676,  dans  lequel  on 
remarque  cependant  plus  d’une  édition  aux  noms 
de  Jacques  te  Jeune,  de  Sambix,  etc. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  Ici,  au  sqjei  de 


Digitized 


8ai  EDITIONS  Ü’ABUAHAM  WOLFGANG. 


WoMf^ang,  rt  qui  u’est  que  la  reproduction  de 
l’oplàou  déji  émise  par  nous  dans  notre  troisième 
édition,  a été  qualifié  d’erréur  çravr  par  M.  Bé- 
rard,  à la  page  id  de  son  E*uù  biblfoçraphiquc 
sur  les  éditions  dri£/réri*ri(volr  lap.  uoade  notre 
tome  !•').  Dans  cet  ouTrage,  SI.  Bérard  soullcnl 
bleu,  a la  vérité,  que  les  éditions  données  sous  le 
nom  de  Wolfgang  ont  été  Imprimées  par  Dan.  El- 
sevler,  mais  les  arguments  dont  II  cliercltcâ  étayer 
son  système,  et  qull  oppose  au\  nôtres,  nous 
ont  paru  si  bibles,  que  nous  croyons  devoir  ne 
nous  arrêter  qu'i  un  seul,  celui  qnc  notre  ad\er- 
saire  tire  d’un  passage  du  privilège  accordé  par 
les  états  de  Hollajtde,  pour  l'.Vlirégé  de  Mcxeia\ . 
Imprimé  à Amsterdam,  de  1673  a 1674.  Or,  '.-n 
Usant  dans  son  entier  ce  prhilége,  présenté  par 
M.  Bérard  comme  une  pî^c  tnut>à4aU  décisi\«\ 
mais  dont  il  s*est  borné  à transcrire  les  passages 
qu’il  voulait  nousopposer,  nous  voyons  que  W olf- 
gang,  marchand  libraireà.imsieràam,A\ ait  résuUi 
àr.  rimprimer(Mc)^  dms  cette  vüle,  l’Abrégé  de 
Mezeray:  qu'il  flemandeaux  états  de  Hollande  la 
permission  de  poutoir  lui  seul  faire, imprimer ^ dé- 
biter et  vendre  U susdit  abrégé  ; qu’eh  conséqticnce 
les  états  décident  pourra  lui  seul  imprimer, 
débiter  et  vendre  le  susdit  livre.  Ainsi  Wolfgang 
avait  réwdu  dcr/wpr/n»rr,et  on  lui  a permis  d'im- 
primer.  Cela  proiive-l-il  qu’il  ne  fut  pas  Impri- 
meur? Mais  veul-OD  quelque  chose  de  plus  expli- 
cite encore,  qu'on  lise  IcnouvcnuprixitCgeeiidaïc 
du  1*'  décembre  léSS,  inséré  dans  les  deux  édit, 
de  r^winl  Clovis  de  Mezeray,  de  ift88  et  lOgu  : 
on  y trouvera  relaté  celui  do  167^,  dans  lequel, 
est<4l  (Ht,  M olfgang  aurait  obtenu  la  permission 
de  vouvoir  imprimer.,  faire  impriwer  et  débites’ 
CAoréçé  c/trono/r>Q{^ue,  et  on  y lira  un  peu  plus 
loin,  que  )c  suppliant  avait  rimprimé  ledit  ouvrage. 
Or,  ce  libraire,  qui  avait  obtenu  rautorisailoii 
d’impr/werou  de  faire  imprimer,,  a préféré  i«pr/- 
mer  cl  réimprimer  lubménie  ; donc  il  était  Impri- 
meur. Cc|>cudan(,  nous  dira  M.B.,  il  résulte  tou- 
jours du  premier  de  ces  deux  privilèges,  que 
Wolfgang  y est  simplement  qiiaiilic  de  Marchand 
libraire^  et  qu’il  demande  à faire  imprimer.  A cela 
nous  pourrions  répondre  qu'à  la  date  de  cc  pri- 
vilège (du  10  décembre  167^},  les  six  volumes  (Je 
>673  et  i67è)  étaient  déjà  Imprimés,  et  que  c'é* 
tait  comme  libraire,  et  sculemeiu  pour  avoir  la  fa- 
culté de  débiter  son  livre,  sans  crainte  de  procès, 
que  Wolfgang  S’adressait  aux  états.  Mais  sans 
nous  arrêter  à celte  objection , qui  pourtant  est 
ici  de  quelque,  poids,  nous  pouvons  prouver  par 
des  exemples  irrécusables  que  souvent  les  Impri- 
tueiirs  n’ont  reçu  d’autre  qualité  que  celle  de  li- 
braires, dans  les  privilèges  qui  leur  ont  été  ac- 
cordés; et  cela  parce  que  ces  sortes  de  pièces  sont 
ordiiiairemenl  dressées  d'après  des  formules  pré- 
parées à l'avance,  et  qu'on  tie  fait  guère  qu'y  subs- 


tituer un  nom  à un  autre  nom.  Ainsi,  dans  le  pri- 
vilège accordé  par  reni|>ereur  pour  la  vente  ex- 
clusive dans  scs  états  du  Corpusjuris  cfcilis.,  édit. 
d'Amsterdam,  lOtiû,  en  a vol.  ln-8.,  les  Klsevier, 
Blaeu  et  llack,  ne  sont  (jualiflés  que  de  libraires 
(Bihliopoter) X cl  nous  avons  en  ce  moment  sous 
la  main  un  livre  {l.a  Chronologie  historique  des 
cures  de  S.  Benoist)  imprimé  à Paris,  en  1733, 
par  CfUiltaume  Desprez,,  imprimeur  du  roi  et  du 
clergé^  avec  un  privilège  portant  : notre  amè  Guil- 
laume Desprez,  libraire  à Paris,  nous  a fait  expo- 
ser qu’il  désirai/  faire  imprimer^  et  donner  au 
public  un  ouvrage...  à ces  couses  nous  lui  avons 
permis  de  faire  imprimer  ledit  otivrnge.  A ces  Ic- 
molgnages,  que  nous  pourrions  multiplier  à l’In- 
lini,  nous  ajouterons  relui  que  nous  fournit  la  Vie 
de  Bayle,  par  Dis  Maiseaux  (p.  xxxvi  de  l'èditicn 
plarécaucoimtHMicementdu  Dictionnaire  de  Bayle, 
imprimée  en  i75o),  où  II  est  dit,  en  parlant  du 
('ommeninire  philosophique  sur  ces  paroles  de  Jé- 
sus’Christ  : contrains-le  d'entrer;  le  livre  s’impri- 
mait à Amsterdam,  chez  Wolfgang,  qui  avait  im- 
primé la  France  toute  catholique.  En  voilà  assez, 
sans  nul  doute,  (MHir  trancher  unequcsiion  assez 
futile  en  etle-rnémc,  et  I laquelle  nous  ne  nous 
sommes  arrêté  iiu  Instant  (|ue  par  amour  pour  fa 
vérité.  \ notre  avis,  Il  importe  peu  d’aiilp.urs  que 
les  éditions  dont  II  s'agit  soient  sorties  des  pri  sscs 
da  Wolfgang  ou  de  celles  d'Elsevier.  SI,  en  erfet, 
elles  ont  qut-hpic  mériic  réel,  cc  n’est  pas  le  nom 
de  leur  imprimeur  <|ul  le  leur  donne  : si  elle  n*en 
ont  pas.ee  nom  ne  saurait  leur  en  donner.  Or,  il 
est  constant  que  ces  éditions,  assez  agréables  à 
rreil,  etniC'UHi  souvent  aussi  belles  que  celles  des 
ELscv  1er,  sont  en  généi  al  très  incorrectes,  cl  qu'au- 
cune d'elles  ne  vaulcfllcft  des  mêmes  ouvrages  qui 
ont  été  faites  depuis  en  France,  et  que  erpemlaiil 
on  a peu  remarquées.  Co  que  nous  disons  tel  dos 
éditions  de  Wolfgang  peut  s’appliquer  jusqu'à  un 
certain  point  à celles  de  I-'r.  Foppavs  et  de  Henri 
Friex,  tous  deux  imprimeurs  à Bruxelles,  et  qui, 
quoi  qu’en  ait  dit  M.  Bérard,  nul  Imprimé  les  li- 
vres qui  portent  leurs  noms  {*). 

Piiiscpie  nous  avons  démontré  que  les  éditions 
avec  le  (juterendù  n’appaniennpul  pas  aux  El.se- 
vier,  nous  nous  dispetiMTons  d'en  donner  ici  la 
liste  complète;  CI  nous  nous  coutcnleruns  d'indi- 
quer celles  de  ces  éditions  qui  nous  paraissent  par- 
ticuiiéreineul  digue.s  de  figurer  à U suite  de  U 
collection  précédente. 

(*)  Qnand  à Ia  p.  VH  d<>  «rm  M.  Rprard  a dit,  rn  par. 

lAfitdf  VHiUoiredrt  Juift,de Jet^h,  «dit.dr  ittitf  {Brus/Ue*., 
ekei  HenTÿ  t'riex),  (>n  .v  tuI.  pel.  fa-ft.,  erUe  jolie 

etiUion  eU  inenalalùbtemeHt  aor/tt  dei  prettn  4ee  Rtserirty 
H n'avatl  prul>sitt<faim(  p<i«  aprr^u  le  pHrileite  Joint  S cetu 
édition,  leiiuel  or/ra^e  4 EhH^He  Hi-nryi  Frieje  de  poNi  uir  /iti 
oeat  imprimer  te  hrre.  défendant  bieo  atoutautre  imprimntr 
et  libraire  de  te  contrefaire,  tilcx  preoaU  I»  Oire  d'imprimear 
du  roi  d'Etpagne. 


AvtXTciirs  ou  mémoires  de  la  vie  de  Henrlellc 
Sylvie  de  Molière,  voir  ci-dessus,  p.  836,  i'^«rol. 

Œuvres  diterse.s  du  .sieur  D***  (Boileau  Des- 
préaux).... Suivant  lacopieà  Paris,  à .imsterd., 
chez  Abr.  flolfgang,  1677,  In-i3.  — Voir  la 
p.  3g8  de  notre  tome  I*». 


La  véritable  religion  des  HollandoU,  avec  une  apo- 
logie pour  la  religion  des  Étals  Généraux  des 
Provinces-ünies,  rontre  le  libelle  qui  a pour 
Clive  : I,areligion  des  Hollandais,  par  Jean  Brü?!: 
cy  est  Joint  le  conseil  d’extorsion,  ou  la  volerie 
des  François,  exercée  en  la  ville  de  Nimègue, 
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par  le  commissaire  Melhelet  & ses  supOts. 
Amsterdam,  Abr.  H'olfgank,  pet.  Iu*i‘i  de 
90  IT.  prétinilu.,  3q9  et  197  pp. 

k rourrsÿp  intilnl^  ; ^ 

1.»  RKLtcion  de»  HvlUnduit,  en  plH'ienr^  let- 

tre» ecrtt»»*  jMir  nn  ofH«  »er  rie  l'trmei-  du  roi  ( p»r  l'.  Mmipe 
on  btouppaj.  tohtgut,  I'.  Marteau]  [BaltaitAe),  pel. 

Dent  écrit»  [Mlitique^. 

Hisluiro  (1rs grands visirs  Mahomet  CoprogU  Pacha 
et  Acliinci  (’oprcgll  Pacha  ; celles  dos  trois  der- 
niers grands  seigneurs^  do  leurs  sultanes  et 
principales  favorites:  avec  les  plus  secretlos 
Intrigues  du  sérail,  etc.  (partie  CnASsr.i>OL). 
Amsterdam,  Abraham  H'olfgnnk,  it>7G,  ln>i9; 
il  T a une  figure  après  le  frontispice,  et  dans  le 
volume  le  plan  de  la  bataille  de  (’otrehin. 

Le  théâtre  de  P.  Corijelllp,  revuu  et  corrigé,  et 
augniotilé  de  diverses  pièces  nouvelles.  5uiuaN( 
la  copie  imprimée  à Paris,  i6Gâ>  5 vol.  pet. 
ln-19.  Sur  les  titres  le  {Puarendo. 

Premierr  partio.  t’ii  frauUiTiice  frM««  repréientaol  l«  butle 
tir  I orDrillr,  auquol  Mvlpomeoc  cl  Thalic  pn*»#ntcat  une 
rioutilr  ruuronne,  avec  ce  litre  : Le  ThetUre  aeP.  CornciUr; 

»c  TOit  un  Joli  poctrtll  (l«  P.  Corocllic,  lati*  nom  rie 
frraveur;  en*uitc  un  tel»  4a  L'imprimeur  ««  leeteur,  »ur 
celle  etiillon  dca  teorTea^la  P-  et  Tb.  Coroeille;  cet  avj», 
aiffiic  A.  VV  , (Abrabaa  wbttgaof  ),  eoatiaot  s rr.,  n IVn  y 
donne  la  liste  dea  piécM  rcnfannec*  dane  lc«  tioalrn  firc- 
mirrs  volume»  du  iWÂtre  de  Pierre,  et  dan»  k*»  Irui»  pre- 
mier» (le  relui  de  Tb'ama»;  le  titre  imprime  que  nDii» 
avons  rapporte  cMefliti»;  ei  an  verao  de  ee  litre  la  Ikle 
des  po^mra  rontenu»  daa»  cette  première  parité,  »an>ir 
Milite,  i lilamiire,  La  f efrr,  La  Calerie  dm  Fnlai»,  Iai  .Su/- 
ramle,  La  /'face  royale,  Midie.  L'Wu$l<m,  tl  v a atani  M«‘lllo 
une  pari,  rie  7*  fT.,  lu>iuHte  lenrerme  le  />i»rotfra  de  rutiltli 
rl  lies  pnrfie*  du  fineme  drotaaliifue,  tolvi  de  IV\an»rn  de» 
pin  t-a  rontcDue»  dan*  la  pretn.  part.,  toute»  dater»  de  iGi>l. 

IVuilenie  partie.  I n llire  grave  cl  un  titre  Imprime;  Pitcourt 
de  (a  TragMie,  et  Exi/inea  dn  piVre»  eoateHuee  daa*  le 
volume,  pp.  Le  f id,  Horace,  finaa,  t’otyeucle,  Vomyie, 
Théodore,  Le  Menteur,  La  *uite  du  Mmleur;  louie*  pièce» 
datee»  de  Kais,  quoique  mu»  un  tllrr  Kriieral  de  I»>i4. 

Troitietne  partie.  L'd  litre  grave  et  nu  dite  mijirinie  ; />iaroiira 
de*  troU  unitri,  et  Eramen  de*  piCret  eonlenuet  dam  le 
volume,  dS  pn.  nofloQuua,  tlCraeliu*,  dndrnmedc,  P.  .SaurAe 
d'drrafjon,  \iromide,  Pertkurile,  OEdipe;  toute»  piCte» 
rtateei  ■n»»l  rie  dalA. 

Quatrième  partie.  Tllr«  gravé  et  Ulre  Imprimé;  Sertoriu*, 
liail,  fa  tùi»o»  tTor.  iCit.i,  5opAoai«ée,  iddV,  Otkon,  itéi7. 

CtiMi'une  dev  lun  e»  de  re*  quatre  partie»  a un  titre  grevé  el 
un  dire  imprime  parlii  ulirr. 

Le  rinqiiieaH-  volume  «e  compo*c  de  cinq  piétc»,  savoir  ; 
.Ce.-ji/oa.  dllila,  iwo,  ■/'•le  et  Brriaicc,  Ibî»,  Put- 

rkirie,  IdTS,  ^réna,  Ki7ii.  Le»  exem|ili%lre»  de  celte  domlrre 
partie,  qui  ont  pa»»e  tou»  mes  yen»  B’oiit  point  de  lllra 
generul. 

Les  tragédies  et  comédies  de  Th.  Corneille,  re- 
veucs , corrigées  et  augmentées  de  diverses 
pièces  nouvelles.  5Nirafir  la  copie  imprimée  à 
Paris,  iC05,  5 vol.  pet.  In-i9. 

rremière  partie,  lOriV.  Titre  grevé  el  titre  Impiime,  avec  le 
Outrrendo  : Le*  Engnoemenlt  du  ha*crd,  lübS.  Le  feint  Ai- 
irologue,  P.  Berlrana  tte  l içorral,  L’Amour  d la  motte.  Le 
Berger  extravagant,  ISKS,  Le*  Charme*  de  la  voix,  itMa. 

Deuiienie  partie,  lOtiv.  Titre  grave  et  litre  imprime;  Le  Geôlier 
de  loy-mewme,  f-e»  i//M»lre»  A'nnemir,  ifidj,  Berenirt,  isiss, 
rim«cra/e.  iu:y,  ta  Mort  de  Cempereur  (emmode,  lü6X, 
Pariut,  tragédie,  uvit. 

Troi'ieme  partie,  li>*».%.  Titre  grevé  el  tilre  imprimé  ; Sli/icon. 
l>»<i,  /.e6'<3/an4doHé/e.  ictiit,  Vamma,  I6ds,  VaximiON.K«>x, 
Pertde,  Pyrrhu*.  Le»  deux  deniiere»  pierr»  tout  de  u«l; 
il  nV»  est  |uti  fait  mention  dans  lé  Ubie  qui  est  au  verso  du 
frunliiplce  général  du  volume. 

Q'iairiéme  partie.  Titre  grave  et  tilre  imprimé,  daté  de  Irt76. 
Il  y eu  a a la  date  de  loto  ; mai»,  a relie  épo<|iie,  ne  parais- 
uiieiit  pa*  rneore  luutei  le»  i-leces  qui  sont  dan»  le  volume, 
savoir;  .éitfiocÀH*,  IOfit'>.  fjaodiec,  Le  Baron  d^Alhikrae, 
1R10,  tx*  Comteue  d’orgueil,  loti,  Tkeodat,  l€1S,  La  Mort 
itAnniM,  loTS. 

rinqulémc  partie  (fronlispice  général,  1678).  Lm  plécat  qu'elle 
renferme  sont  : Jriom,  167V,  La  Mort  diJeàiite,  IST6,  P. 
Citar  d'Arai—,  IS76,  Cireé,  1076,  £>J||||mm,  I07S,  U 
romfe  dEuex,  I67S.  Pour  coQipléier  I«  tbiltré  de  Tb.  Cor- 
neille, Il  foiidrelt  encore  : 

La  Pevinere**e,  repreteetée  «a  1679,  La  Pâme  rengde, 
représentée  en  l(>lM , 5rai<aiiM«(e,  r^rétentée  «n  i«9.s, 
M te  Triomphe  dr*  Pâme»,  représente  en  ISTf.  Nou»  ifno. 


ron»  »l  ce»  qositre  rimuere»  pwes  ont  tus*4  èlé  impTimre» 

ver  Vp  oKgang. 

TraKé  d(*  l'esprit  do  riimmiv-,  tic  ses  facuUèsoii 
fondions,  t-i  (Jtî  son  mdoo  «vcc  le  cw ps,  sutvatu 
les  princ|(k*s  de  Hnié  ï>»  ivarles , par  Ixmls  de 
l.t  ftîRCK,  diKiPur  en  médecine,  deim-tirànl  ài 
Sattimir.  Atnstertlam,  chez  Abraham  U ülfyuttf/ 
(vers  1O70;,  pel.  )n-i'j. 

Don  Séhavtieo,  rov  de  Portugal.  SuUaut  la  copie 
imprimée  d Paris,  chez  t'I.  Èarhiu  ( tmsfertînm}, 
î6!k>.3rafi.T»  1 v(d.p»l.lii-!u,atec  leOiprrende. 
Inslrurtion  morale  d’un  père  à sou  HLs  qui  part 

P‘»iir  un  vojage par  Sylve.sire  Ht.’  Foin. 

Suivant  la  Amsterdam,  Abr.  îf  olfÿonij , 

1G79  ;aus»l  ifiSo),  peL  in-i*i. 

HiSToine  du  ndiilslère  d’.Vnnand  Jean  du  Pîes^d*, 
cardinal  duc  de  RirhéHeu,  sous  le  règne  de 
l.niivs  le  Jualp,  Xin  du  m«m.  roy  de  France  el 
de  \a\arre;  avec  des  réfieximis  fuililKltlc*,  et 
diverses  lelirps,  coiUen.'iiu  les  iiéKtMiaüons  de.s 
affaires  de  Pk-iiuMii  et  du  Montferrai:  dlvL^e 
en  3 tomes,  corrigée  en  cette  édition , el  mise 
en  meHIrup  ordre  (par  Ch.  Visiari'.  A Amsierd., 
chez  Abrah.  H olfgantk,  i6GA,  3 toL  pet.  Inri9, 
Journal  de  Monsieur  le  rsrdlnal  duc  de  nichdlèn, 
qu’il  a fait  iluraiiL  le  grand  Orage  de  la  cour,  ès 
années  iT;3oct  iô5i,iirè  des  im-moires  érrits 
dp  sè  main  t avcctJivrrses  autres  pièce*  remar- 
qnalile.s,  ronceraant  l(*s  .vJT,ilres  de  son  temps 
(ihisè  en  deux  jiarlle»,  A Amsferi(.,ckez  Abiah. 
tf'olfaaak,  9 loin,  en  t vol.  pel.  in-i9. 

IvO  logique,  ou  l'an  de  penser,  coiilenajil,  outre 
les  r^^!cs  coiimuincs,  plusieurs  observations 
nouvelles,  propres  à forriK’r  le  jugement  (par 
\mauUl  et  Mrnle).  Awslcrdatn,  Air.  It'vlfÿank, 
1^75,  pet.  ln-19. 

Mvimiu.vcx  de  M.  I).  L.  S.  (La  Sablière).  Suivant 
la  copieiuipriiuéeâ  Paris  {.tmlerd.,  tf'olfrrnnvj  , 
lO^tO,  p»T,  In-i-a  do  8S  pp.,  avec  le  (Jutrrendo. 

J.e  CîPiUil  homiiîf  de  Ib  auce,  Cimiùdie,  [wir  A. -J. 
Mt'XT-Fi-EiRY.  .VMicanf  la  copie  impr.  à Paris 
{Amsterdam,  H oîfgam}),  1670,  In-i9,  avec  une 
liu..  Cl  sur  le  titre  le  (./«lerend/». 

La  frs’im.'  juge  n riu  même  auteur,  a élaimi<riiuèa  éo 

UolUu4e,  eo  IW*, 

.Mélamorpho.sps  d’Ouor.  en  rondeaus. 

Abraham  Ifalfgang,  tÜ79,  fig.  j G ff.» 

/Jfia  pp.  et  ft  pji.  pour  la  table. 

Pensées  de  .M.  Pascal  sur  la  religion  et  sur  quel- 
rjiH's  aulr»*s  .sujets,  Abr.  Itolfgunck, 

it>79  et  1Ô77. 

.N'tvuveUrs  onirrc.s  de  Monsieur  Le  Pay».  Asmterd.f 
Abraham  H olftmok,  1676,9  tonî.  en  1 vfd.  pef. 
liï-i*!  de  8 If.  préUtjihi.,  9j5  pp.,  à ff.  préliiniu- 
ct  i3â  pp.  — fh'lnipr.  sous  la  date  de  1677. 
AmUle*,  auHMiés  et  amouieUeii  (el  aussi  le  ixirlraii 
de  l'auteur,  on  3o  Sur  la  copie  de  Paris,  se 
rend  à .iuistrrdam,  chez  Abraham  U olfffani}, 
1678,  piîi.  ln-19.  — V’olr,  cl-drssiis,  p.  8j8- 
Mémoires  du  sieur  Ponlls,  offider  des  .innées 
du  roy,  contenant  plusieurs  circuusiniicfs  des 
guerres  el  du  gouvcrneaieul  sm>s  les  régner 
des  roy»  Uciirl  iV,  Louis  MH  et  Loui.s  XIV  ; 
divise!  en  deux  tomes,  .fuufrnitfw,  Abraham 
if  'olfifang,  1678,  a vol.  |iel.  in-ta. 

(H-iuvros  de  Prodon.  la  cppie  imprimée  n 

Paris,  Awslerd., .!«/.  5tr/ic//ç,  lOqS,  l>cl.  iu-19, 
avec  {(•  QumrnUo. 

Sia  pièce»  ♦^j^ree»,  imprim.'re  rie  I6î«  k lÎ3b%  'ou  mrirr 
\ome  !!I,  p.  «R. 
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l-«  Uxéâirt  de  M.  Quinault.  la  copit  jw- 

primétà  Vuris^  i6ü3,ü  vol.  pet.  In-ia,  ûg.^avec 
te  (iuitrtndo. 

sai  ct'ii«  «dtrton,  «t  mr  à 7 rniiur,  Ifl, 

I.  f»m  ée  U»m  MccW&BBÎn,  «t  Si^duU»  BtîieropKon,  ua« 

la  dsM  d«  l<Ti. 

Œuvres  de  Haclne.  .«wrennl  la  eopit  imprimée  a 
Parti,  ÎÔ78,  a voî.  pid.  hs-ia.  avce  Ir  Outerrmli'. 

Tome  I.  a H.  orroir  s an  fro«0fcpl»  fiw*#',  le  tU« 

wtîif.;  U^raèr»  a»  IftUnr,  Ut  T%étrtttér,f>»  }i^.\.4lûx»»irt, 
TO  PP-;  Jnérv*»9fmi  7t  |»f.;  Brüttaàcud,  M p|>.;  L«»  PUU- 
ifiri,  «7  pp.—  Tom«  II,  frastU^e  srave  *t  utr»  (ro^iDé  ; 
Brrrnkt,  TO  ne.;  MtlhrtdaH,  7t  pp.;  Ifki- 

g€*ie,  îiS  PhéBre,  « M.  CM<|oe  1 nn  litr*  parti- 
chIik  M lit*  rrswr*,  qu  comptent  dant  l«  Donbrâ  d«« 
Mfp*.  h font  jobMtn  i e««  <le«x  e«l.  k«  pièCM  lojvame*, 
po«r  J ftiir*  eoiu  : tiMD,  70  pp.,  y rom* 

pn*  U prie,  ti  W UtVe;  Jthmli*,  (nSt , M pp..  non  eoraprit 
ft  rr.  4f>  prelloitn. , dont  ta  KraTorn  at  ta  titre  font  {tfttia.  — 
Voit  noiM  lom*;  |V,  p,  ti. 

HIsloire  de  l’étal  présent  de  l’Empire  OUoman, 
cotitenant  les  m.ixlmes  poHü<iues  des  Turc»;  les 
prliKipau»  polnis  de  la  reUipon  niahomélanc, 
scs  Siècles,  ses  héréMcs,  el  scs  dlvcms  suries 
de  rcllgSetix;  leur  discipthit;  luiliulre,  avec  une 
supputation  exacte  de  leurs  forces  par  mer  cl 
par  lerrc,  ci  du  revenu  de  Tétai;  traduit©  de 
Tanglalsdf  M.  Rkaul...,  par  AI.  Uriot  A AMs- 
ttrdam.  Abraham  irof/iytwi',  1670,01  1671, pet 
In-ift,  fig.—  Voir  notre  tome  IV,  p.  81. 

iUsioirc  du  grand  Tamerlan,  Urée  d’un  cxcclknl 
manuscrit  cl  de  <(ueli|ues  autresorigluaux,  (rès 
propres  à former  un  grand  capitaine;  par  le 
sleurUeSaiNCTYüM.  AmsterUam,  Ahr.  Af  olfgana^ 
167$,  pet  Ui<’i2  de  3gâ  pp.,  y compris  la  table. 


Le  RommaDt  comi<|qe  de  H'  Scarroo.  fidamt  U 
copie  (mprioiée  à Paris^  iMa  et  iG63,  a parties 
pet  in-ia. 

Prcmi*r«  partie,  4 1T.  nreilniiD..y  comprit  la  titra  fravé  alla 
Ütrr  iraprlme,  avac  le  tfn«raa«a,  fl79  pp. 

Seecode  narlie,  «06»,  S fT.  prélim.  et  <M  pp.  Mayea  caiaetAre 
use.  foiot  d’aoUv  Tifnette  que  le  {?KUTrudo. 

Le  Routant  comique  de  M'  Scarron.  Sufiuml  U 
eop/e  fmprtaiée  à Pari»,  167S  el  i68o,  8 tom. 
pet  io*i2,  avec  le  Qu/erendo, 

Tome  I,  s fT.  pri^lim.,  y comprit  le  Ulre  araré,  la  titra  lapr., 
avec  le  Çuasreiide,  Sie  pp.,  »oot  la  Oerotère  cot»n  IIS;  1 1 
4a  laMe. 

Tome  il,  t n.  preiImlAalraa,  j cootprit  la  Ulre,  188  pp.  at  1 f. 
de  table. 

Tome  tll,  4 ff.  prOltffl.,  y eonprté  la  litre,  1S7  pp.,  y ««mprii 
la  table. 

Virgile  traeesty  en  vers  burlesques,  par  Moo- 
sleur  Scarron,  reveu  et  corrigé.  ^Hteanl  Is  cepie 
imprimée  à Pari»,  1 ft08,  a part  pet  to*i  2 , avic 
le  (/Morendo. 

8 fr.  prèlimia.,  y compri*  le  titre  gravé  et  le  titre  impriœ; 
telle,  pag.  t9  è XTS.— Tome  It  S07  pb.  Il  y a à chaque  bm 
ooe  gravure  qui  compte  daot  le  nomWe  de«  page*. 

Ilous  avons  donne,  dan*  le  quatrième  volome  de  notre  UK* 
tionnaire,  à l'article  Scarroo,  la  liste  des  ouvrage*  de  ecl 
aoieur,  qui  ont  ete  tmpriaie*  dan*  la  même  genre  qot  U 
pré*«ol«  éditloD  du  Virgile  travesti. 

TsAiré  de  la  guerre,  ou  politique  militaire  (par 
P.  Hayde  Ghastelei).  Amsterdam^  Abr.Wolf^ÿ 
(sans  date),  ln-12. 

D'apré*  rédiiioa  da  Paris,  Cirardt  aggg,  lo-iâ. 

De  11  chirge  des  gouveroeura  des  places,  par  Aal 
de  ViLU.  .lauMnlaM,  Abr.  tfolfgtmg,  i*7i< 
pet.ln-19. 
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COLLECTION 

Des  Autettrs  latins ^ avec  des  intet'pretations 
et  des  noteSyimprimés  (à  Pari^  ad  usum 
Delpbinl 

Lucii  Apuleil  opéra,  a Jul.  Floriüo.  1688,  a toI. 
in-4. 

Ault  Gellii  nociesat(ir«,  a Jac.  Proust.  i68i,  in-â. 

Aurelii  Viclorls  hisloriæ  romans  breviarlum,  ab 
Anna  Tanaq.  Fabri  fjlia.  t06i,  liwA. 

AusodiI  opéra  quæcuam,  a Joau.-Bapl.  Souchay, 
1730,  ln-4. 

AnlcU-Torq.-Sev.  Boetli  de  consolaiione  philoso- 
phis  librl  V,  a Pclro  Cailyo.  i68o,  seu  i6g3, 
ln>4. 

Call'Jiilli  CssaHs  commentarM,  a Joan.  Godulno. 
1878,  in>A. 

Calliinachl  hymni,  epi|;trammala,  etc.,  gr.  e(  lal., 
ab  Anna  Tanaq.  Fabrt  fliia.  1O75,  liM. 

Caliilli,  Tibuin  et  Propertl)  opéra,  a Philippe 
Sllvio.  1685,  3 part,  en  t vol.  in-6. 

Mar.'Tul.  Clcoronis  omnes  qui  ad  arlem  oraio- 
liam  pertinent  lib.,a  Jac.  Proust.  1687,  a vol. 
llhA. 

— Rjusdem  orationes,  a Carold  de  Hcrouville. 
1684,  S voL  imâ. 

— Kjti.sdem  epistol®  ad  famlllares,  a PhU.  Quar* 
tler.  i685,  ln-4. 

— EjuMlcin  operum  phllosophlcorum  loinusl,  a 
Francisco  lllonoré.  i68q,  Io>/). 

Volmtie  (rèi  r*rr.  Voy.  la  oote  lame  I,  p.  67K,  l*  col. 

Claudii  Claudiani  opéra,  a Guil.  ^rrhone.  1677, 
in>6. 

Cornelll  Nepotis  vit»  exccllcnüuni  imperatorum, 
a Nie.  Courtin.  1675,  In-â. 

Qiiintl  Ciirtil  de  rebus  gcstls  Alexandrl  magnl 
libri,  a Michaelc  Le  Tellicr.  1678,  In-ij. 

Pétri  Danedi  diclionarluin  anliquitalum  roinana* 
rum  etgræcarum.  i0q8,  lu-4. 

Dictys  rreleiisis  et  Dares  phrygius,  ab  Anna  Ta- 
naq. Fabri  ülla.  1680,  In-â.  Rare. 

Fuiropll  hreviariuiH  lihtoriæ  romans,  ab  Anna 
Tanaq.  Fabri  fliia.  iC83,  sen  i7a6,  ln-6. 

Lticii-Annsi  Florl  liistoria  romana,  ab  Anna  Ta- 
na<(.  Fabri  fliia.  1671»,  in-â. 

Qiiinti  Iloralii  Flacci  op»ra,  a Ludov.  Desprex. 
i60ti  1 tome  en  2 vol.  in-A. 

Jiistini  hlstorls,  a Ppt.-Jos.  Cantel.  1O77,  In-û. 

D.-Junil  Juvenalls  et  Aull  Persil  Flacci  satyræ,  a 
Lud.  DespiTx.  i684,  In-A. 


Tld  Llvll  hlstoriarum  librl  qui  exiant,  a Johan. 

Doiijalio.  167g,  5 loni.  en  6 vol.  In-A. 

Tld  Lucrctll  Cari  de  rcruin  natura  llbri  VI,  a MIch. 
Dufay,  1680,  Ih-A. 

Valcrll  Martlaiis  eplgrammata,  aVlnc.  Colessone. 
1680,  !n-4. 

Marcl  Manilii  asironomlcon  librl,  a Micb.  Dufay 
et  P.  D.  Iluelio,  1679,10-6. 

Publli  OvidII  Na.sonlsopera,  a D.  Crisplno.  Lugd.. 
1686-89.  4 'ol.  iD-a. 

Panegyrici  vcieres,  a Jac.  de  La  Bauno.  1676. 
In-A. 


v.an-Teiieii  paicrcub  blstorla  romana,  a Rob.  Ri- 
giier.  1675,  ln-4. 

Phædrl  fabul»,  a Pet.  Danetlo.  1675,  ln-4. 
M.-Accli  Plauti  comiBdi»,  a Jac.  Operario.  1679 
a vol.  ln-4. 

CâlIPlInlIsecimdihlstorlænalurallslIbrl  XXXVIL 

a Joan.  Hardiilno.  i685,  5 vol.  ln-4. 

Sexd  Pompelt  Festl  et  Marcl  Verni  Flacci  de  ver- 
borum  slgniflcatlone  librl,  ab  Andr.  Dacerlo. 
i68i,  seu  i6ga,  in-4. 

— Eorumdem  nova  edido  auedor  notls  Jos.-Justl 
Scaligcri,  Fulvii  Urslni  et  Ant.  Augusdni.  Amst. 
1699,  ln-4.  * 

Ol  deux  MitiolU  doivent  entrer  d«ni  la  eollectioa  d*i  ad 
tuum  : la  première,  parce  <|u’elle  ett  imprimée  à l*trli'  la 
"K-onde,  parce  qu’elle  e«l  la  plus  ample.  ‘ 

Auielii  PrtidciUllopera,aSlepb.  Chamlllard.1687. 
in-4.  Rare. 


Cail-Crispl  Sallustii  opéra,  a Dan.  Crisplno,  1674, 
ln-4. 


Pubin  Papinii  Siatli  opéra,  a Claudio  Beraldo. 

1685,  a vol.  ln-4.  Très  rare. 

Cail  Stietonil  Tranquilll  opéra,  abAug.  Babelonio. 
i684,  iii-4. 

Cornelll  Tadll  opéra,  a Jul,  PIchon,  1689,  4 vol. 
ln-4. 


Publli  Tcrendl  comœdiæ,aNic.  Camus.  1675,  ln-4. 
Valeril  Maxim!  exempiorum  memorabillum  libri 
IX,  a Pet.-Jos.  Cantel.  1679,10-4. 

PublU  VirgjlllMaronlsopcra,a  Car.  Ruæo.  1682. 
seu  1722,  ln-4. 


Les  (U  volumes  de  cette  collection  le  trouvent  rarement  réu- 
nis et  reliés  unfforiuement.  mais  on  les  recbercUe  beaucoup 
molli»  naiutenaut  qu’un  ne  le  faisait  U y a Tinat-cIiM  ou 
tretitp  ans  : taou  a I300  fr. 

Vend.  a.vw  fr.  (exemplaire  de  reliures  différentes,  mais  aver 
quelques  volumes  double»  , Saint-Ceran , en  i;si;  ^asnfr. 
relie  en  mar  r.  Mirabeau;  »7'«  fr.  m.  r.  salle  Silvetir-s  en 
Janvier  UV«:  un  exeinpl.  en  fil  vol.  ni.  r.  .tavllv.  Itoiburghe. 
l^s  exemplaire»  dans  lesouels  les  «utres  nbilosophiqiias  de 
etcéron  ne  sont  pat  de  rediUon  orlfinaie,  valent  900  ou 
aoo  fr.  de  moins  que  les  autres. 

La  eollecUon  des  auteurs  classiques  latins  na  mmo»  DeMimi 
a ete  imprimée  a Londres,  de  I«I9  a tssa  en  lU  vol.  m-n  . 
parles  soins  de  A.-J.  Vaipy.  (Voir  a la  pata  7»  de  noirs 
promJor  volumt.) 
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NOTICE 


Des  édiiioru  tn-S.  des  Autew's greeset  latins 
anciens,  gui  composent  rancienne  Col- 
lection, dite  cum  notis  Variorum  (*]. 

Cl.  ÆUani  hlHori»  varlir^  (^r.  et  laU,  a Perlzonio. 

lugd.-Batar.,  1701,  in-8. 

— f>ilcm,  gr.  cl  lal.,  a Lcüerllno.  Argentoraii, 
1713,  ln-8. 

.f:5chiiu'4  Socralicus,  gr.  cl  laU,  a Joan.  Clerico. 
Amtielod.^  I7ilt  Hi-3. 

— I(Uin,gr.  cilaU^aP.  Ilorrso.  /.mArd<Vr,i7i3, 
ln-8. 

Æ^hines  In  Cteslphontcm,  et  Demoslhcne.s  de 
corona,  gr.  el  iat.,  a Foulkes  ef  J,  Freiiid. 
Oxonii\  1693,  seti  i7i3,  in-8. 

Æsopl  fabuiz,  gr.  et  lai.,  a J.  Hudson.  Oxonüy 
1718,  ln-8. 

Agaihenicri  geographla,  gr.  et  iat.,  a Teonulio. 
Amsielod,y  1O7I4 

Alciooi  ad  Platonls  üogmala  inlrodiiclio,  gr.  et 
lat.,  a Langbznio.  Oxonii,  1C67,  In-8. 
Alciphrünisepisioiz,gr.ctlat.,aBcrgloro.l,i‘/>ji<r, 
1715,  scu  ( Itrttj.y  1791,  In-8. 

Alexander  aplirod.  de  faio,  etc.^gr.et  lau  Lond.y 
lOÛH,  pci.  ln-8. 

Alexander  ab  Alcxandro.  Lugd.’Bataxor.y  1673, 
a vol.  ln-8. 

Anacreoniis  opéra,  gr.  etbt,a  Baxiero.  Londiniy 
J7JO,  in-8. 

*— (ladcin,  gr.  et  lal.,  a Jos.  Darnes.  Ca»tabrigi(ty 
î705,  seu  17‘Ji,  ln-8.  > 

Andrunirus  rliudius,  gr.  el  lal.  CaHtahrigiœ , 
ï079,  ln-8. 

Anniivmi  ra\ennaiis  geographia,  a PI.  Porclicron. 
Pnrisiiiiy  ifi88,  iu-8. 

M.  Anlonimis  iiiipcrator,  de  rebus  suis,  gr.  étiat. 
Oxonity  170/i,  in-8. 

Antuniniis  Liberahs,gr.  ellal.,  a Verheyk-tu^^d.' 
Dalav.y  1774,  ln-8. 

Aphihonil  progymnasmata,  gr.el  lat.,  aD.HcInslo. 
Lugd.-ifaiav.y  i6s0,  ln-8. 


(*)  I.M  tUm  ^dhioni  m>  IroareDt  r«pn>(Jt>iii  p]u»  »u 

lou  dent  Ir  INr.tlnnmkirc,  S trur  artici*  rvipcrtir. 

I.anneoae  collerUoa  di*  l uriomm,  dans  les  liBiit^s 
la<]u«M«  nous  aroos  rni  d^rolr  nous  rmfenner  ici,  est  la 
réunion  d‘uue  grande  partie  del  auteurs  rlas4l<]iies  latins  et 
de  quelunes  auteur»  grees  Iniprimés  soit  en  llollaude,  soit 
en  Angleterre,  pendant  tout  le  sletle  et  la  premtere 
Uoilie  nu  IS*.  Les  votunies  dont  se  conl{M>^p  « elle  Ihdle  sullv 
sont  en  general  hien  Imprimes , el  le  papier  en  est  eteellent  ; 
mais  il  les  letles  latins  p sont  assez  coereets,  les  noies  qui  les 
aeconipagneiii  laisM>nl  ^aueuop  a désirer . et  quant  aui  édi- 
tions gre«-qu<‘s  «Iles  sont  pour  la  plupart  fort  lueüiocres.  Mai- 
re cea  MBperfertnms  les  Cariorum  ont  loog-iemps  conservé 
aas  tontes  les  bonnes  biMiotbeques  une  place  distinguer,  que, 
depuis.  Ms  ont  dd  siireessisemenl  eerler  a des  eüillons  sinon 
plus  belles,  du  moins  plus  saraiitcs.  Aujourd’hui  ou  ncrecber- 
ehe  plus  guère  de  eetie  rolleetioii  que  les  parties  qaln'unl  jas 
eu  refaites,  ou  qui  ue  Tuiit  ete  que  mal.  TeuU'fola  le»  exem- 
plaires relies  en  ntarounin  par  les  exccllenta  rellenrs  français 
de  la  fin  (lu  alerte  de  i.ouis  VIV,  et  par  leors  snecesteurs  les 

Ïlm  bnblles,  ont  acquis  une  grande  saieur  cliet  nous  et  en 
nglelerre. 

La  Bihliotk^nf  riauiçue  latine  publiée  par  Lemaire  (voir 
P*d*  A4h  de  nuire  premier  volume),  laquelle  est  une  non- 
^lle  lolleetlon  rarioram,  a beaucoup  contribué  à hiire  tom- 
bar  le  prix  de  rancienne,  sans  que  néanmoins  elle  ait  pu 
conserver  le  aien. 


Apolloiiii  pcrgxi de secUone ralioiilslib. duo, etc., 
lat.  ab  Halky.  Oxomi\  170O,  ia-8. 

Apollonius  rhodlus,  gr.ctlat. Lugd.-Bctn., lü^i, 
ln-8. 

Appianus  alexandniius,gr.ct  laL.  aTol!io..4fur., 
1670,  3 vol.  ln-8. 

Aptiléius.  Goudtr^  i65o,  ln-8. 

Araij  pbxnoinena,gr.  eiIal.faFello.Oxoiui,i67i, 
in-8. 

Araloris  carniina,  ab  Amlzenio.  ZuipAdMitr.iTCo. 
Iri-R. 

Archimedis  Arenarius  et  dimenslo  circuit,  gr.,  a 
Wallis.  Oxonity  1676,  ln-8. 

Arlstxnoii  fplsiolx,  gr.  et  lat.,  a J.-C.  de  Pauw. 
Traj.-rtd-Rhtn.,  1736,  seu  1737,  in-8. 

— Kx»lcni,gr.,ab  Abresch.  ZicoltPy  1 749,  pei. iu-8. 
— Lectioiies  arisixnctex.  1749,  pel.  ln-8. — 
Virorum  allquot  crudlior.  conjeciurz.  Jouir/., 
1753,  In-ia. 

Aristarchus,  gr.  et  lat.,  a WallK  Oarom'i,  16SS, 
in-8. 

.\ristex  Iiistorla  LXXII  Inlerpret.,  gr.  cl  lat., a 
Malt.  Hody.  Oxonii,  1692,  in-8. 

Aristophanis  Plutus,  gr.,  a 71b.  nenislcrbiisio. 
tinrlinga,  1744,  in-8. 

Arlstnteiis  cihicorum  llbrl  X,  gr.  el  laL,  a Wil- 
kinson. Oxonii,  1716,  in-8. 
Aris(otcles,de>Uiiset  tirtulibus,  gr.el  lat.,aFa*- 
coner.  Oxonii,  i7.Vi,  In-R. 

— Poliilcorum  lib.  VIII,  gr.  clbt.,  a D.  Heinsio. 
Luijd.-Batav.,  1631,  ln-8. 

— Kheiorlca,  gr.  et  lat,  a Rattlc.  t'«nf<i&r.,i74*« 
fn-8. 

— I-ladcm,  gr,,  ab  HoJwell.  Oxonii,  1759,  in-8. 

— Poplica,  gr,  el  lat.  Oxonii,  1760,  ln-8. 
Arriani  ars  laciiea,  etc-,  gr.  el  lat,  a Mc.Blan- 

cardo.  imHêlod.,  i685,  sou  ï75o,  ln-8. 

— Expedlilo  AlcxandrI,  etc.,  gr.  cl  lal.,  a Mf. 
Riaiicardo.  Amslelod.,  16G8,  iii-8. 

— Eadem,  gr.  el  lat,  a Raphclio.  .^mjfe/oi.,  it57i 
ln-8. 

Alhenagoræapologla  pro  ebristianis,  gr.  et  laL,a 
de  Ciialr.  Oxonii,  1706,  ln-8. 

Ausonll  opéra,  a Tolllo.  Amstelod.,  1671, 10-8. 
Allant  rabulx,aCannegicter.  Amstelodami,  17S1, 
ln-8. 

Avlentdesrrlplloorbls  tcrrx,a  Friesemanoo.  .4iw- 
telodami,  1786,  ln-8. 

Barclali  (Joan.)  Argenls.  1664-69* 

3 vol.  ln-8. 

— Satyrlcon.  Lugd.-Batar.,  1674,10-8. 

Blonis  cl  Mosclii  Idyllia,  gr.  et  lat,  a Jo.  Heskin. 

Oxonii,  1748,  ln-8. 

Boriius  de  ronsolailono  philosophlæ,  a Bcrtlf- 
Lugd.-Bntnr.,  1671,  ln-8. 

Cæsaris  (r^U-Jul.)  opéra,  a J. -G.  Græilo.  Lutfd.- 
Bftirtv.,  1713,  ln-8. 

Callimacbus,  gr.  et  lat,  a Theod.  Grævlo.  t7/rd;-. 
1697,  3 vol.  ln-8. 

— Idem,  gr.  el  lat , ab  Emesli.  Lugd.-Batav.  ,1761* 
3 vol.  ln-8. 

Blariianiis  Capella,  ab  Hug.  GroUo.  Lugd.-Baltn-^ 
1.I99,  in-8. 

Carmina  cl  fragmenta  carmlnum  fanillix  cæsarra’. 

a Schwartr.  Coburgi,  1715,  prt.  ln-8. 
Caialtria  VlrgHü  cl  alioruin  poclariun,  a 
Scailgero.  l.tigd.-Bolitv.,  1617,  ln-8. 

Caloiiis  dislicliâ,  ab  Amlzenio.  Amstclod.,  17M. 
seu  1 759,  ln*8. 
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— HiMoria  criüca  catooiana.  AmUlodamt\  1759* 
in-8. 

Caiullus,  Tibulius  et  Properlius^  a J.-C.  Grs^lo. 
Tny.’iid‘RkeH.^  i6»o,  In-B. 

Cclsus,a  Jan&sonio  ab  Almeloveen.  Lugd.-Batav.^ 
1746, seu  Roterod.f  1750,  ln-8. 

Censorinus  de  die  tialall,  ab  llavercampo.  lMg4.~ 
Batav.^  i7ASt  eeu  1767,  ln-8. 

Gceranis  of^ra,ai  vol.  in*8. — Pourplusüedétails 
voyei  la  page  O7A  de  notre  tome  1*. 

Claudlanas,  a Scbrevelio.  Amstelûd.^  i665«  liv8. 

Ciemeiiils  Romani  epiatol»  duæ,  a Wotton.  Can- 
ro^ipi«e.,  1718,  ln-8. 

Cali«isApiclus,de  opsonlls.  Amstelod.y  1709,  in-8. 

Coiullii  rapuis  Helena,  gr.  et  laL,  a Leniiep.  Uo- 
vardfee^  1747<  In*®* 

Cornélius  Nepos.  iMçd,^Batavûr.^  i®75,  ln-8. 

— Idem,  a Van  Siavereo.  Lugd.-Bntav.y  1734,  aeu 
1773.  ln-8. 

Corippi  (Cl.-Cresc.)  afrkanl  de  laudibus  Justin! 
Auguail  nÜQorb  llbri  iV,  ab  A.GOtxio.  Altorfii^ 
1743,  ln-8. 

Curtil  Ruffi  (QuIdUJ  hb lorl«,  a Sam.  Pliisco.  Ultra- 
/ecfi,  1888,  seu  169S,  ln-8. 

— Esdcm.  Lmgd.-Baia».^  tftgO,  seu  üag<t^Comit.t 
1708,  ln-8. 

Demetrius  Pepagomenus  liber  de  podagra,  gr.  et 
lal.,  a J.-Stcph.  Bernard.  Lugd.-Baia».^  1743« 
ln-8. 

Dcmosthenis  selecUe  orationes,gr.  et  lat.,a  Hon- 
teney.  Ctiniabr.^  i73i,  seu  Londiniy  1748,  seu 
J7CA,  scu  1771,  ln-8. 

— Orationes  dus,  a Taylor.  Cantabr.^  1743,  ln-8. 

— et  .Escbinis  dr  faJsa  legailone  orationes,  gr.  et 
laU,  ab  H.  Brouke.  Oxomï,  1721,  ln-8. 

— et  Æsclilnis  de  (alsa  Icgatlone  orationes,  gr.  et 
lat.,  a Taylor.  Ctintabr.^  17G9,  3 voL  ln-8. 

— et  .-Eschinis  in  Ctcslphontem  oraUoncs.  Oxonii^ 
1736,  ln-8. 

— Orationes  de  republlca,  gr.  et  lau,  a G.  Allen. 
Lond.^  1733, 1 vol.  ln-8. 

— Orationes  Phlllpplcx,  gr.  et  lat.,  a J.  Stock. 
DubUniy  1773,  Q vol.  in-B. 

Dictys  crciensis,  etc.  Amstelod.^  1703,  ln-8. 

Diogenes  Laeriius,  gr.  ot  lat.,  a LongoHo.  Cyricf 
Begnit.^  1789,  seu  Liptia^  17^9,  3 vol.  ln-6. 

Dionysll  de  situ  orbis  libcllus,  gr.  et  lat.  Oxoaf/, 
i7to,  seu  1719, seu  1717, In^. 

— Idem  libellas,  jr.  et  lat.,  a Wells.  Oroniï,  1704, 
vel  1709,  ln-8. 

Dionysll  ballcarnasscl  de  prUcIs  scrlptorlbus  irac- 
talus,  gr.  et  lat.,  ab  Holwell.  Lond.y  1766,  in-8. 

— De  structura  oratlonls  liber,  gr.  et  lat.,  a J. 
€pton.  imd,^  1709,  seu  1798,  seu  1747,  in-8. 

Epiciell  eiichiridion,  gr.  et  lat. , a Berkello,  Lugd.^ 
Aorav.,  1670,  in-8. 

— Idem,  gr.  et  laU,  a J.Grooovio.  Del/Uy  1O88, 
ln-8. 

— Idem , et  Cebeils  tabula , gr.  et  laU,  a Schroe- 
dero.  bel/b,  1738,  in-8. 

Erasmi  eneomlum  morle.  Basileœy  1676,  ln-8. 

— Colloqula.  Lugd.~Bntav.y  i864,  seu  Aoftarod., 
1693,  seu  Detfti,  1739.  ln-8. 

Etirlpidls  tragœdix,  Medca  et  Phmntssae,  gr.  et 
lat.,  a Pleut.  Cantatir,^  ito3,  in-8. 

— Heriiba,  Orestes  et  Phonilssae,  a King.  Conta- 
brigiee^  1798,  9 vol.  ln-8. 

— Eædem,  et  Alcestls,  gr.et  lat,  a Morell.  Land., 
1748,  9 vol.  ln-8. 

TOME  V. 


Euleenii  parapbrasls  In  Of^ui  izeuüca,  gr.  et 
lat,  a WIndingio.  Hauniœ^  I7t5,  in-8. 

Ëutroplus,  ab  Havercampo.  t.ugd.-Batav.t  1799, 
in-8. 

— Idem,aVerlieyk./.u£td.-Batar.,  178a,  seu  1798, 
in-8. 

ïloriis  (U-Ann.),  a Grwio.  Amstel.^  1703,  ln-8. 

— Idem,  a Dukero.  Lug<L-Batav.y  1744,  ln-8. 

FroiUlnl  (Sex.-Jnl.)  straiegemaücon  libri  IV,  a 

Fr.  Oudendorplo.  Lugd.-Batavor.^  1781,  seu 
1779,  ln-8. 

Gellius  (Au!.),  a Thysio  et  Olsello.  lupd.-Ea/aa., 
1888, ln-8. 

— Idem,  a J.-Fr.  Gronovlo.  Lugd.-Batav,^  1687, 
in-8. 

Geographir  veteiis  scriplores  graKit  Oxonii\  1898- 
1719,  4 vol.  ln-8. 

Geoponlcortim  libri  XX,  gr.  et  lat,  a Necdbam. 
C0ntahr.^  1704,  ln-8. 

Grotius,  de  jure  belll  ac  pacis  libri  III , a J.-Fr. 
Gronovlo.  Amstel, in-8. 

— Idem,  a J.  Barbeyraclo.  AmstelodAmt^  1 730,  seu 
1735,  in-8. 

llerodianus,gr.etlatOx«m^i,i899,seu  1704,  ln-8. 

Hesiodus,  gr.  et  lat,  a J.-G.  Grsvio.  AmMieiod.^ 
1701,  ln-8. 

Ilieroclls  commentarl)  In  anrea  Pythagor»  cai^ 
mina,  gr.  et  lat,  a Needbam.  Camuibr.y  1709, 
ln-8. 

— Ildem,  gr.  et  lat  tond.,  1743,  ln-8. 

Ilippoc.-aüs  opéra,  a vau  der  Linden.  Lugd,-Bat.^ 

1885,  9 vot  ln-8. 

Illstoria  auguste  sciiptorcs  VI.  Lugd.^Batavor,^ 
1871,  9 vol.  in-8. 

Historié  poetlce  scriplores  antlqul,  a Th.  Gale. 
PaWi.,  1875,  ln-8. 

Hectoris  Interltus  t carmen  noroerl,a  Vaickenaer. 
/.Mtiardi>,  1747,  ln-8. 

Hoinerl  batracbomyomachia,  gr.  et  lat.,  a Malt- 
Ulre.  Land.,  1791,  io-8. 

— Hymnus  in  Cererem,a  Buhnkenio  et  Blitacber- 
lichlo.  LNad.’Batav.,  1808,  in-8. 

Horatius,  a Schrevello.  Lugd.-Batttv.^  1870,  In-S. 

liypatus,  de  partibus  corporls  « a J.-Stepb.  Bi- 
nard. tugd.-Hatao.,  1744,  ln-6. 

Ignatli  (8.)  episiole  VII,  gr.  et  lat,  ab  Aldricb* 
Oxonif^  1708,  ln-8. 

Inceril  scriptoris  grcci  fabule  bomerice,  gr.  et 
lat.,  a Columbo.  Z.Mpd.-0ataa.,  1745,  hi-8. 

Isocratis  orationes,  a Battie.  Cantal,  et  £a»d., 
1739-48,  a vol.  ln-8. 

-.-Kedem,  gr.  et  lat,  a Battie.  tondfm*,  1749, 
9 vol.  in-8. 

Jusllnl  (S.)  apologie  I et  II,  gr.  et  lat,  a J.*Ern. 
Grabe  et  H.  Hutchin.  Oxoaff,  1700-1703, 9 vol. 
ln-8. 

— cum  Trypfaone  judeo  dialogus,  gr.  et  lat,  a 
Sam.  Jebb.  LoimL,  1719,  ln-8. 

Juslinlanl  corpus  juriacivllis.  AwuieL^  i684,  seu 
1881,3  vol.  in-8. 

Justin!  historié,  a J.-G.  Grevio.  Lugd.‘Ba(awr.^ 
1701,  in-8. 

-•Eedcm,  ab  Abr.  Gronovlo.  tujtd.-Fa/ee.,  1719, 
seu  1780,  in-8. 

Juvenalls  et  Persil  saiire.  Amttelod,^  i884,  ln-8. 

Laclanlll  opéra,  a Serv.  Gallaso.  Lugd.’Batapor,^ 
1880,  in-8. 

— liber  de  mortlbus  persecutorum.  TYt^.-ad- 
Rhen.y  1693,  seu  189s,  lu-8. 
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I.acUntlt  epitome  dlvinanim  ImtUoÜooum , a 
Davislo.  C4mtahr.^  171S,  in>8. 

De  origine  et  progrewu  Jurls  cIvUls  romani  au» 
thores  et  fragmenta,  a Leewlo.  mçd.-BaUttor.^ 
1Ô71,  ln-8. 

Uvius  (T.),  a J.  Gronovio.  Amttlod,y  167g,  8 vol. 
ln-«. 

I..onginu9,  de  euhlimitale  libellut,  gr.  et  lat.,  ab 
Hudson.  Oxoa^i,  1718,  fn-8. 

Lucaiius,  a Scbrevelio.  Lugd.•BAta.v.^  iMg,  in-8. 
Ludani  opéra,  gr.  et  lat.,  a J.  Cterlco.  Àwutelod..^ 
1887,  g vol.  in-8. 

Lucretlus  (T.),  a Creech.  Oxonii^  lÔgS,  seu  Lond., 
1717,  In^.  ' 

Lycophrou,  gr.  et  lat.,  a J.  Meursio.  Lugd.-BMtm. , 
i5gg,  !n-^. 

Lysias,  gr.  et  lat.,  a Taylor.  Cantubr.^  17&0.  in-8. 
Hacroblos  (Aur.-Theod.),  a J.  Gronovio.  Lugd.- 
Batat.y  1O70,  in-S. 

— Idem.  Lond.,  1694,  ln-8. 

Martiatis  epigraimnala,a  Scbrevelio.  Lugd.-Bat.^ 
1670, in-8. 

— Eadcm,  a Colesso.  Amsttlod  .,  1701,  in-8. 
MaximlTyrll  dissertaliones,  gr.  et  lat.,  a Davisio. 

CdMfoÀr.,  ITOS,  ln-8. 

Uenandii  et  Pbilcmonis  reliquUe,  gr.  et  laL,  a J. 
Clciico.  Amstelod.y  1709,  seu  171'j,  ln-8. 

— Phlleleulherl  lipsiensis  cmendallones  in  Me- 
nandfi  reliquias.  CMtabr.y  1718,  ln-8. 

— Infamia  emendatlonum  in  Menandri  reJlqulas. 
Lugd.-Batm.y  1710,  In-ia. 

— PhilarMyrll  cauiabriaiensis  emendationes  in 
Menandri  reliqiilas.  Amstelod.y  1711,  In*8. 

Minucii  Kelicis  Ociavius,a  Wower.  lugd.-Batat.y 
167a,  in  8. 

— Idem,  a J.  Gronovio.  Lugd.-Batm).  y 1700,  ln-8. 

— idem,  a Da\tslo.  Cantmbr.y  171a,  in-8. 

Moeridis  lexlcon  atticiim,a  Piersono.  iMgd.-BaUy 

175g,  in-8. 

UuMens,  <ie  Herooe  et  l.eandro,  gr.  et  laL,  a Do- 
ver. Lugd.'Bctat.y  1787,  in-8. 

— Idem,  gr.  et  lat.,a  Schrftdero.  Leomrdi>,  17J43, 
in-6. 

Mythographi  laiini,  a Munckero  coUecli.daufr/., 
1O81,  ln-8. 

Nemesius,  de  nalura  bominis  liber,  gr.  et  lat,  a 
Feli.  Oxoniiy  1871,  ln-8. 

Nooni  Dionytiaca,  gr.  et  lat.,  a Falkenburgio; 
cum  P.  Cunei  aiilmadversionibus. 

1808,  et  Luçd.-BaUit,y  1810,  a vol.  in-8. 
Oi^quenüs  (Julii)  liber  de  prodlgils,  ab  Ouden- 
dorpio.  Lmgd.-Batm.y  1730,  ln-8. 

Oppianuft,  de  venatione  et  pUcaiu,  a Kittershuaio. 

Lmgd.'Batxc.y  1897,  in-8. 

Opuscvla  mytbologica , ex  reccosioDe  Th.  Gale. 
Cantabr.y  1871,  ln-8. 

— Cditio  aHera.  Amstelod.y  1888,  in-8. 

Orpb«l  argonauiica , etc.,  gr.  et  lat,  ab  Eseben- 

techlo.  TrûjMiy  1889,  in-8. 

Ovldil  opéra,  a Scbrevelio.  Lugd.^Batm.y  16O-J, 
3 vol.  ln-8. 

— Eadem,aCoippingio.£.Mpd.-8afnei.,  7870,  sru 
1683,  seu  1703,  S vol.  ln-8. 

Palladius,  de  febrlbus,  gr.  et  lat,  a J.-Stepb. 

Bert>ard.  L«ÿd.-J?alav.,  174s,  ln-8. 

Palerculus  ( Vellelus),  a P.  Burmanno.  Lugd.-- 
Batav.y  171g,  seu  1744,  seu  173c.  in-8. 

— Idem,  a Rubnkenlo.  Lugd.-Balat.,  177g,  3 vol. 

iQ-8. 


Pedonis  alMnovani  elegUe  et  P.-C.  Severi  Ætna. 
Amtelodamiy  1705,  seu  1718,  3 ton.  en  ivoi. 
pet  iu-8. 

Pervigilium  Veoeris,  a J.  Clerico.  Hagx-CPmit., 
171a,  iii-8. 

Petrooil  satyricon,  a MIefa.  Hadrianlde.  isiitW., 
i88g,  in-8. 

Pbxdrifabulæ,  aLaurentio.  AwuUtod,y  i807.i('^' 

— E«dem,  a P.  Burmanno.  Amstciod.y  i8g8,  seu 
1738,  seu  Lugd.~Balxv.y  1748,  seu  1778.  In^> 

Phalaridis  episioic,  gr.  et  lat,  a Boyle.  Oxamï, 
171$,  in-8. 

Platonia  dialogl  V,  gr.  et  lat,  a Forster.  Oxmii, 
1763,  ln-8. 

Dialogl  lres,gr.  et  lat,ab  Etwall.  OxoRiï,i77t 
in-8. 

— De  rebus  divlois  dialogi,  gr.  et  lat, a J.  Noriii. 
Caniabr.y  i883,  in-8. 

— Parmenides,  gr.  et  iat.,  a J.-G.  Thomsoo.Oxe* 
ni(y  173H,  ln-8. 

— De  republira  llbri  X,  gr.  et  lat-,  a Mw*y. 
Cantabr.y  I7i3,  in-8. 

Plauli  coüKKdi»,  a J. -Fr.  Gronovio.  AmtteUi., 

1884. 3 part  in-8. 

PkOionis  llhellus  de  fato,etc.,  a Rcimario-  Lugi.- 
Balav.y  1733,  ln-8. 

Plinil  bistorla  uaiuralis,  a J. -P.  Gronovio. 

Balat. y 168g,  S vol.  in-8. 

Piluli  secundi  pancgyricus.  Lugd.'Batanor.y  1674. 
in-8. 

— Epistols,  a J.  Veenhusio.  Lugd.~Batav.y  168g, 
in-8. 

Pluiarclii  liber  de  IsideetO&irlde,  a Sam.  Sqoire. 
CaniabrfgiiFy  1744,  in-B. 

— Liber  de  sera  numinis  vindicla,  gr.  etUt.a 
Wyiienbach.  l.Hgd.-Bafav.y  1773,  in-8. 

Poe  te  minores  greci,  a Winlcrton.  Canlabrigix , 
>853,  seu  1884,  pel.  ln-6. 

Polybil  historiæ,  gr.  cl  lat.,  a J.  Gronovio. 

1870.3  v(ri.  in-8. 

Polycni  sirategcmaia,  a Paner.  Maasvlcio.  Lvgd.’ 
i8go,  in-8. 

Pomponlus  Mêla,  abAbr.  Gronovio.  Lugd.-Bclât.'^ 
1748,  seu  1783, 1 tom.  en  3 vol.  in-8. 
Porphyrius,  de  absünentia  ab  auimalibus  nccaodii 
libri  IV,  gr.  et  lat,  ab  Holstenio.Oanfe^M  i04$i 
in-8. 

Priapcia,  sive  diversorum  poetaeum  lo  Pri^uin 
lusus.  Paténiiy  i684,  pet  ln-8. 

Procli  paraphrasis  in  Plolem«l  libres  IV,  de  ddr* 
rum  affecHonibus,  gr.  et  lat  Lvgd.-8al«v>,  i033« 
ln-8. 

Psellus,  de  lapidum  viriutlbus,  gr.  et  lat,  a i. 

Sleph.  Bernard.  Lugd.-Batav,y  1740,  in-8. 
Quintt  Calabri  prætemdssorum  ab  Homero  Ubri 
XIV,  gr.  etiat,  a Com.de  Pauw.  Lugd.-ftrts*’ ’ 

1734,  in-8. 

Quiütliianus,  a Scbrevelio.  lMgd.-BataMr.%  10^5' 
3 vol.  in-8. 

Rheiores  selecti,  a T.  Gale.  Oxoniiy  1878,  io-8. 
RutiHI  Numatiant  Galil  iünerarium.  AwuteLyibb'i* 
ln-13. 

Rutilius  Lupus,  de  Rgiirls  sentenUarura  et  eiocu- 
tionls  Ubri  U,  a Huhnkenio.  Lugd.-Batator.y 
1788,  ln-6. 

Sallustius  Crispus  (Gaius).  Amstelod.y  i8go,  lo*8. 
Sedulil  Carmen  pasctiaie,eic.,  ab  Arntxenlo.  ido- 
tardiipy  1761,  io-8. 

Senec«  opéra.  Amstelod.y  1873,  3 vol.  ln-6. 
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Sen«ca  tragœdic,  a J.-Fr.  Gronovlo.  Amtelod.^ 
1682,  In^ 

— SentPiills.  Lugd.‘Bautt.^  1708,  ln>8. 

Serenus  SammoDicus,  de  mediciaa,  a Keucheaio. 
Amstel.y  1663,  ln-8. 

Severl  SaiicU  de  morübus  boum  carrocn.  Lugd.- 
Batav.^  1715,  ln*8- 

Severus  (Sulpiclus),  ab  Hornio.yfmaf.,  i665,  ln-8. 
Sopbodis  iraiücfHhs,  Rr.  et  la(.,  a Johnson.  Oxcnii^ 
] 705-49»  8 vol.  lu-8. 

Statius(Publ.>Pap.),  a Veenbusen.  Lvgd.-Batat.^ 
1671»  in>8. 

Suetonius»  a Saot.  Piüsco.  Traf.-ad’lthen.^  i9oo» 
3 vol.  ln-8. 

— Idem,  ab  Oudendorplo.  Lagd. -Batav. , 1751,  in-8. 
Syoeslus,  de  febHbus,  et  lat.,  a J.-Stepb.  Ber- 
nard. Amstel.^  I7â9«  in-8. 

Tacilus  (Cornélius),  a J.-Fr.  Gronovio.  Amtelod.^ 
1673,  seu  1685,  3 vol.  in-8. 

Tatiani  oralio  ad  Grscoa,  etc.,  a W.  Wortb.  Oxo- 
fi(i,  1700,  in-8. 

Terentiua  Afer.  Amstelod.^  1686,  ln-8. 

Tertuitiani  apologeiicus,  ab  Havercampo.  Lmgd»- 
Batav.^  2718,  Id-8. 

'rtMocrlil  opéra,  gr.  et  lai.,  a R.  West.  Oxonfi^ 
1600,  ln-8. 

Theocriti,  Dionis  et  MoKbt  cannina,  gr.  et  lat., a 
Valckcnaer.  Lvgd.-Bat.y  1779,  seu  1781,  ln-8. 
Theocriti  decem  eldyllla,  gr.  et  laL,  a Valckeoaer. 

Lugd.-Batav.%  J77S,  in-8. 

TheodosH  spharrlcorum  llbrl  III,  gr.  et  lat  Ox^nUy 
1707,  ln-8. 

Tlieognidis  sententix,  gr.et  lat,  ab  AntBIackwall. 
lond.y  1706,  pet  in>8. 

Theopliili  de  urfiils  libellus,  gr.etlat,aGaldotJo. 

Lugd.-Batac.y  17S1,  in-8. 

Thfophrasil  charactercs,  gr.  et  lat,  a Needham. 
Cantabr.y  171a,  ln-8. 

Tryphlodori  llil  cxcidium,  gr.  et  lat,  a Merrick. 
Oxoniiy  1741,  in-8. 

Urslnl  (Fui.)  Vlrglliuscollatione  seriptor.  grccor. 

liluslraltis.  Lewardiof^  1747,  ln-8. 

Valeriux  Maxinius,  a Thysio.  Lugd.-Batav.y  2660, 
seu  1670,  ln-8. 

Varronis  (TerenÜl)  opéra.  DordrecHiiy  1619,  seu 
1633,  6 pari,  en  1 vol.  in-8. 

Vcteres  de  re  mllllarl  scriptores.  F«M/iVe,  1670, 
3 ton),  en  1 vol.  ln-8. 

Viblus  Seqnesier,  de  (lumlRibos,  etc.  Botterod.y 
2711,  ti»-8. 

VIctoris  (Aur.)  hlstorl»  romanae  compendium,  a 
Sam.  Pliisco.  Trt^.-ad-Rken.y  1696,10-8. 
Vif^iiiu5,  ab  Emmenesslo.  Utgd.-Batavor.y  1680, 

S vol.  ln-8. 

Xeoophoniis  opéra,  gr.  et  lat.,  ab  Edw.  Wells. 

Oxoniiy  1703,  5 vol.  ln-8. 

— De  Cyrl  institutlone  lib.  VTTI,  gr.  et  lal.,  ab 
Hiitcbiiison.  Lond.y  27S0,  ln*8. 

•^Cyii  evpediiio,  gr.  et  lat,abMulchioson.04:o- 
niiy  1745,  ln-8. 

^Agesilaus,  Hicro,de  republlca  Lacaedemonio- 
nim,  etc.,  gr.  et  lat,  a Simpson.  Oxondy  i754, 
in-8. 

Memorabilla  Socratls,  gr.  et  lat.,  a Simpson. 
Oxoniiy  1749,  in-8. 

^ CEconomIcus,  gr.  et  lat  Oxoniiy  1760,  in-8. 
Xenophontis  epheslacorum  libri  V,  gr.  et  lat,  a 
C,occhio, Lond.y  1736,  in-8. 

Zoslmi  lilstoric,  gr.  et  lat.  Oxoniiy  1679,  in-8. 


Auteurs  classiques,  grecs  et  latins,  dits 
cum  uotis  diversorum,  m-^. 


^flLum  varia  bislorla,  curante  A.  Gronovio.  Lugd.- 
Bntar.y  1781,  3 vol. 

— de  natura  animaiium  libri,  curante  .4.  Gronovio. 
Lond.y  1744,  3 vot 

Æschylus,  curante  J.-C.  de  Pauw.  Hagœ-€omit.y 
1745,  a voi. 

Anacréon,  curante  J. -G.  de  Pauw.  Troj.^od^Rhen^ , 
1783,  2 vot 

Anthologta  latina,  a P.  Burmanno.  Amstelodamiy 
1759-73,  3 vol. 

Antoninus  (Marcus),  de  rebus  suis,  a Galskero. 

Londiniy  1O97,  seu  1707,  1 vol. 

Antonini  Aug.  itinerarium,  etc.,  curante  P.  Wes- 
selingio.  AmsuiotLy  1739,  1 vot 
ApoUoiiUis  Rhodius,  aShaw.  Oxoniiy  1777,  in-4. 
Apnleiu5,a  Fr.  Oudendorplo.  tupd.-Reiao.,  1786, 
S vol. 

Arlstidfs,  a S.  Jebb.  Oxoniï,  1780,  a vol. 
Arlslopbanes,a  P.  Burmanno.tiigd.-Bn/M.,  1760, 
9 vol. 

C«sar,abOudendorpio.  Lugd.-Batin.y  27S7, 2 vot 
Capelia  (Martlanus),  ab  U.- F.  Kopp.  Francof.y 
2886,  2 vol. 

CatuHus,  ab  Is.  Vosrio.  Londiniy  i684, 1 vol. 

Id.  a Vulpio.  Pataviiy  1787,  1 vol. 

Celsiis,!  Rubnkenlo.  Lugd.-Balav.y  1785, 1 vol. 
Chartton,  ad’Orvilie.  Amitetod.y  1750,  3 vol. 
Cicero,  a Jac.  Gronovio.  Lugd.-Batavor.y  1693, 
3 vol. 

Idem,  a Verburgio.  Amstthd.y  2734,  4 vol. 
Claudlanus,  a P.  Burmanno.  Amstelodamiy  2760, 

1 vol. 

Corpus  granimaticonim  latinorum,  a Lindemaono. 
LipoiXy  1831-40,  4 vol. 

Corippusafricanu^  aFoggInio.  Roni<r,  1777,1  vol. 
Curilus  (Quiiitus),  a Snakenburg.  Lugd.-Batav.y 
1734,  3 vol. 

Deroosthencs,  a Taylor.  Cantabr.y  1747*48,  a vol. 
Diogenes  Laerllus,  ex  recensloiie  Menagü.  Am$- 
teiodamiy  1693,  3 vol. 

Fnnlus,  curante  nessello.  Amsielod.y  2707,  2 voi. 
Epiclelus,  ab  Dpton.  Londiniy  1739,  9 vot 
Euripides,  a Musgrave.  Oxoniiy  1778,  4 vot 
Idem,  a B^kio.  Lipsitty  2778-88,  S vol. 

— Hippolytus,  a Valckeoaer.  Lugd.-Batav.y  2768, 
ou  iSaa,  1 vot 

Idem,  ab  P.gfrton.  Oxoniiy  1796, 1 vol. 

— Pbcenisss,  a Vaickenaer.  Lugd.~Batavor.y  1797, 
seu  iSo3,  2 vol. 

Placcus (Vaierius), a P.  Burmanno.  Lugd.-Batat.y 
1734,  2 vot 

Fronüniis  de  aqusductlbus,  a Poleno.  Pataoiiy 
1733,  1 vot 

Gelllus  (Auius),  a Thysio  et  Olselio.  Lug<L-Bata~ 
tOT.y  I70O,  I vot 

Hesiodus,  a Ü.  Hclnslo.  Lugd.-Batax.y  lOoS,  1 vol. 
Idem,  a Robinson.  Oxoniiy  1787, 1 vol. 
Homerus.aSchrevetlo.  Lngd.-Batav.y  t656, 3 vol. 
idem,  ■ Bamesio.  Cxntabr.y  1712,  3 vol. 

Idem,  a Sam.Clarkia  tond.,  1790, seu  1740,3  vot 
Horapollo,  seu  Horus  Apollo,  a J.-C.  de  Pauw. 
Tri^.-ad-Rhen.y  1737, 1 vol. 
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Iloratius,  a Beoüeio.  Amstelod.^  I7i3t  seu  173S, 
i T0I. 

Idem  Horallus.a  Combes.  1703,  s voJ. 

Iljrÿnuseï  Polybius  de  castris  romaub. 

1660,  1 voL 

Juvetialb  et  Porsius,  ab  ilenninlo.  Lugd.-Bntnv.^ 
lôgS,  1 Tol.  « 

Titus  Uvius,  a Drakenborrh.  .4NUf.,  178^*  7 
Longinus,  a ToUio.  Trt^,Hid-Rhen.^  > voi. 
Idem,  a Touppio.  Oxon/1, 1778,  1 vo!. 

Lucanus,  ab  Oudendorpio.  Lugd.-Batavor.^  1738, 
s T0I. 

Idem,  a P.  Bunnaano.  ibid.^  Hito*  1 
Idem, a Benticlo.  Stnaehfrry-nHU  I7te«  1 vol. 
Ludanus,  a Reitzk).  Awuttlod,^  i7ftft-45,  A vol. 
Lucretius,ab  Havercampo.  Lugdunx-Batawrum^ 
1735,  a vol. 

Idem,  a WakeOeld.  lond.y  1798,  S vol. 

I.ysias,  a Taylor.  Londiniy  i790t  t 
UaoUlus,  a Bentleio.  l.ond>ni,  1739, 1 vol. 
Maxlmus  Tyrius,  a Davisfo.  Londiniy  17A0, 1 vol. 
Miscellaiiea  Græcoruœ,  a Maittaire.  Lond.,  179S« 

1 vol. 

Mullerumgræcarum  fragmenta,  a Wolfio.  Amstfl.^ 
1735,  1 vol. 

Muslcar  antique  scrlptores,  a Meibomlo.  Uigd.- 
Batûv.y  i63a,  a vol. 

Ilytliograpbi  latinl,  a van  Staveren.  Lugd.^Batav. , 
i7&a,  1 vol. 

Oroalua,  ab  Havercampo.  Lugd.-Batav.^  1788  vel 
1787,  1 vol. 

Ovkiiua,  a P.  Burmanno.  Amstêlod.^  1737,  A vol. 
Pacaüis.  Lalint'PacaÜ  Drcpanll  panegyricus,  ab 
Arnlienlo.  AmsteL^  1753, 1 vol. 

Panegyiici  veteres,ab  Arntzenio.  Ttqf.’Od-Bhfn.^ 
i70O-97i  a vol. 

Peironius,a  P.  Burmanno.  Amstelod.^  1768,3  voL 
PhaiariUis  cplstols,  a J.«D.  a liennep  et  Vairke- 
nario.  fZronmi;^,  1777,  a voL 
Pbedrus,  ab  Hoogsiratano.  Aauttl.^  1701, 1 vol. 
Idem,  a P.  Burmanno.  Lugd.-Satm.^  1737, 1 vol. 
Pbrynlcua,  a J.-C  de  Pauw.  Traj.-Batav.^  1789, 

1 vol. 

Pindarus,  a Boeckhlo.  Lipsiæ^  i8ii>ai,  3 vol. 
Pllnii  panegyricus,  abArolzenio.  Amttelod,^  17S8, 

1 vol. 

— Panegyricus,  a Schwars.  iVorfmk.,  1768,  1 vol. 
— Eplstolc,aCortlo  etLongollo.  Amtehd.^  1733, 

1 vol. 

Plutarchi  vite  parallèle,  a Bryan.  Londini^  >733, 

5 vol. 

— Apophtbegmau,  a Maittaire.  Londim\  1761, 

1 vol. 

~ Moralia,  a Wyttenbachlo.  OxowV,  1793-1830, 

8 tom.  en  9 vol. 

Poe  le  latin!  minores,  a P.Barmanno.LM^d.-Bo/ar., 
1731,  a vol. 

Poète  venatlcl  et  bucollet , a Kemphero.  lugd.- 
Af/oo.,  1738, 1 vol. 

Poeiriarunt  octo  fragmenta,  a WoLdo.  Hambwgf^ 
1734,  1 vol. 

Pompeius  Festus,  a Mullero.  1889, 1 vol. 

Pomponius  Mêla,  a Reynolds.  Umd.^  1719«  1 >oL 
Porphyrius  de  antro  nympbarum,  a Van  Goens. 

Traj.-ad-Bhen.^  1788,  1 vol. 

Idem,  de  abstinentia  ab  esu  anlmalium,  a J.  de 
Rhoer.  Trtg-ad-Bhen.^  1767,  1 voL 
PropciMlus,  a Broukhusio.  AmUdod.^  1702,  1 vol. 
Idem,  a Vulpio.  /'«fmrf»,  i?55,  3 vol. 


Idem,  a P.  Burmanno.  7>vt;.-«d-RfteN.,  1780, 1 vol. 
Proverbia  greca  Mich.  Apostoui.  Lugd.-Btutn., 
1619,  seu  1O53, 1 vol. 

Prudentü  carmina,a  FaosloArevalo.  fioee,  1789, 
3 vol. 

Quintilianlopcra,aP.  Burmanno.  Lugd.-Buffor.^ 
1730,  3 tom.  en  3 vol. 

EjusUtm  de  iosliluilone  oraloria  libri,  a Gesnero. 
Gouingæ^  1 738,  1 vol. 

Rei  agrarleauctores,  a Goesio.>4msMf.,  1876, 1 vol. 
Rbetores  anüqui  lattiil,  a Cappcronnler.  Argtra».^ 
1756,  1 vol. 

Sallustlus,  ab  Havercampo.  1763,1  vol. 

Idem,  a Gerlacb.  Basilea^  i835-8i,  3 vol. 
Sappho,  a WolQo.  Uamhurgi^  i73i,  1 vol. 
Scrlptores  rei  mstice  vetaros,  a Gesnero.  Lipne, 

1735,  slve  1773,  3 vol. 

Senece  tragœdie,  a Scbrœdcro.  DelphiSy  171s, 
1 vol. 

Sibylllna  oracula,  a Galleo.  .4iRSftf/od.,  1889, 1 voL 
Severus  (SulplUus),  ab  Hier,  de  Prato.  Frrose, 
175A,  3 vol. 

SUius  liailcus , a Drakenboreb. 

1717. 1 vol. 

Sopbocles,  a Capperoonler.  Paris.y  1781,3  vol. 
— Idem,  a Brutickio.  Argentor»^  1786, 1 voL 
Staüus,  a Casp.  Barihio.  CygnéOf^  9 
en  à vol. 

Statll  iilve,  a Markland.  Land.,  1738, 1 voL 
Suetonius,  a Sam.  Pilisco.  Léotard.^  1716, 1 voL 
Idem, .a  P.  Burmanno.  Anufelod.,  1738,3  vol. 
lacUuv,  a Jac.  Gronovlo.  TnijHtd^lUien.^  i7ii« 
3 vol. 

Tcrentlanus  Maurus.  Vltr^jecti^  i8s3, 1 vol 
TerenÜns,aWes(erhovlo.//aÿe-cotni7.,i736,3vol 
Idem,  neenoQ  Pbeürus,  a Bentleio.  dmz/r/.,  171*. 
1 vol. 

Tbeocritiis,  cum  Hosebo  et  Blone,  a D.  Heioâo. 

1606. 1 vol. 

Tbeocritus,  a Warton.  0-xonii^  1770,  3 vol. 
Thucydides,  a Bauer.  Lips/e,  1790-1806,3  vol. 
TihuIIus,  a Broukhusio.  Atnitelod,^  1708, 1 vol 
Idem,  a Vulpio.  Putavii^  1769,  1 vol 
Valeiius  Maximus,  a Torrenlo.  Lugd.-Bat€t«r.i 

1736,  1 tom.  en  s parL 

Victor  (Aurellus),  ab  Ânitzcnio.dMsr.,  1783, 1 vol. 
Virgilitis,  a Burmanno.  AmsteU^  1766, 6 vol 
Xcnopbon,  de  Cyrl  insütutlone,  et  de  Cyrl  eipe- 
dlüone,  ab  Ruichioson.  üxonff,  1737  et  1735, 
9 vol. 

Xenophoutis  epbesiacorum  llbrl,  a Pcerlkaaip. 
//arfest/,  1618,  1 vol 

C^tte  coi1*eiioa,  o4  oou»  «too*  latrodoit  pliui^an  aittw 
areri,  Momit  être  réduite  eax  eateur*  lalini  ioi|>rl»ê»  «• 
notlaade. 

Auteurs  latins  anciens,  revus  par  Mait- 
taire, et  imprimés  à Londres,  par  Jac. 
Tonson  et  Jean  Watts,  27  vol.  ib-12. 

(Cet  édlUoai  pikuat  poar  irft  correctet,et  •eatreneivMUH 
air  lee  index  qui  lee  eccoapagnent:  le»  exewpUlre*  ** 
br.  Pip.  ae  m moxeot  que  ire»  dlScUameoi.) 

C«sar.  1715,  1 vol. 

Catulius,  TihuIIus  et  Propertins.  1718, 1 vol. 
Cornélius  Nepos.  1718, 1 vo). 

Q.  CurUus.  1718,  1 vol 
Florus.  1718,  1 vol. 
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Pbapdrl  fabule,  cum  supplemaoUs  Gabr.  Broüer. 
17SS,  I vol. 

Plauil  comœdle.  1759,  3 vol. 

Plinli  bis(oria  naluralis.  1779, 6 vol. 

Pihiil  epistule.  1769,  1 vol. 

Aélaprimé  »o  nst. 


Horaüus.  1715, 1 vol. 

Justlnus.  1713,  1 vol. 

Juv«nahaet  Pcralus.  1716,  1 vol. 

Lucanu^  )7i9i  1 vol. 

Lucrelius.  I7i3,  J vol. 

Martialls.  1716,  1 vol. 

Ovldius.  1715,  3 vol. 

Velloius  Patfrculus.  1713,  1 vol. 

Phedri  fabule.  1713, 1 voL 
PHnll  rpistole.  1739,  1 vol. 

Sa)tusCiu.H.  1713, 1 vol. 

TfrenUtu.  I7i3,  1 vol. 

Vlrgiliiia.  1715,  I vol. 

Op  aaR«xt  k eatt*  tollwtlos  ] 

NoTuin  TMtimeiiluin,  gr«e.  MU  1730, 

I ïd. 

T.  Urins.  i7M,  S roi.  In-iî. 

Ce  dernier  article  n*a  pet  été  pobilé  par  Maittaire. 

Quant  au  Sopbocle,  an  Planta  et  k riUade  d'UoBére,  qne 

Jaetaoet  btbiiograpbea  font  entrer  daoa  cette  CaUecUon , 
• Q en  font  paa  partie. 

Auteurs  latins  imprimés  à Paris,  chez 
Coustelier,  Barbou , etc.,  de  format 
in-12. 

( Lee  édlttetM  cltéea  eant  aeUee  ^nll  font  eboidr.) 


AmœniUles  poellce.  1737,  «lvei779, 1 vol. 

Ceaarit  opéra.  1735,  9 vol. 

Premier  auteur  taUn  Imprimé  par  Bnrbea. 

CaïuUus,  Tlbullus  et  ProperUua.  17A3,  ou  1733, 
1 vol. 

OceroDls  opéra.  17O8,  i3  vol. 

Cornélius  Nepos.  1767,  1 vol. 

L'éattton  de  lits,  imprimée  par  ülmnn,  eet  plu  belle. 

Q.  Curüus.  1737, 1 voL 

Fr.^os.  Desblllons  fabule.  1709,01  1778, 1 vol. 

Erasinl  eticomium  morle , =s  Th.  Mort  utopLa. 
1777,  9 tom.  en  1 vol. 

Eulroplus.  1753,  I vol. 

Même  édition  que  relta  de  Detatoar.  ITM. 

I.a  reimprettion  de  I7in  eet  meiu  uUe,  maU  elle  conüeni 
de  plot  Aureltu  Victor. 

Q.  Horatius  Flaccus.  1778,  1 vd. 

Cette  édfUeo,  publiée  nar  l.aU«maat,  eet  meiUenre  qoe  celle 
de  I7«3,  donnée  per  VaUrt. 

JuStlDUS.  1770,  1 vol. 

D.'J.  Juvonalis  et  A.  Perslus  Flaccus.  1753, 1 vol. 

Même  édition  qu  ceOe  da  ITM;  celle  de  ITM  eet  benne  auai. 

Tb.  a Kempis  de  Imitatione  Cbristi  Hb.  IV,  rcceos. 
Valart  1788,  aeu  1783,  seu  1773, 1 vol. 

L'édMioD  de  ITU,  publiée  par  faaoxée,  m prend  4e  préforeaca 
àcellft  de  Vaiart. 

Limitation  de  J.-C.,  trad.  par  ValarL  1759,  ou 
1780,  1 vol. 

La  traduction  de  Baensée,  iitT  on  U(M,  ut  meiOeartqne  ccUa 
de  Valart. 

T.  Llvlus.  1775,  7 vol. 

M.'Ann.  Lucanus.  1787, 1 vol. 

T.  Lucrelius  Carua.  1735,  seu  1753,  1 vol. 

Marilalls  epigrammata.  1753.  9 vol. 

U T • du  asamplairet  mi  nome  de  Aeéiwtet  et  da  £a  Lamp. 

P.  Ovidius  Maso.  1789,  3 vol. 

Réimprimé  en  im. 

Vellelus  Paterculus.  1777.3=  Florus.  177a,  9 tom. 
en  1 vol. 

VeMeiut  Paierenlat  a été  Imprimé  aéparémeat  an  iTéS,  el  U 
■Mme  édiUon  e repara  aru  ttn  aoerwu  titra  en  tTM. 

Phvdrl  Ubuiæ.  1753, 1 vol. 

Même  ediUon  que  celte  de  iTiT. 


Hcn.  Rapini  hortoruni  llb.  IV.  1780, 1 vol. 

SarcoliStCarmcu  (a  Jac  Maicnlo),  1787,  seu  1771, 
J vol. 

Sarbievii  carniina.  1789,  seu  1791,  1 vol. 

Sallusiius.  1783»  1 vol. 

Même  édition  aue  cetle  de  ITU;  tee  réimpreailent  da  ITSI  at 
lîTé  unt  efalemaat  bosoei. 

SelecU  Senecc  philos,  opéra.  1781,  seu  1790, 
1 vol. 

Corn.  Tacitus.  1780,  3 vol.  in-i9. 

P.  Terentitts.  Lt  Loup,  1753,  9 vol. 

NovMni  J.  G.  Testameolum.  1767,  seu  1788, 1 vol. 

Jac.  Vanleril  prcdlum  nislicum.  1768, 1 vol. 

On  trouve  dent  celte  éditioo  la  vie  de  VanJàra,  qui  n'ett  pet 
dent  l'édiaoo  de  iTia,  peLlaM. 

P.  Virgilius  Maro.  1783,  S vol. 

Même  i^tioa  qne  celle  de  CouteUcr,  iTtS. 

Idem.  1787,  9 vol. 

Idem.  1790,  9 vol.  Bonne  éditkm. 

On  ejonte  h celte  colluUonr 

Meursil  Hegaiiüa  taünl  sermonis.  1757,  9 tom. 
en  1 vol.  ln-8. 

Lu  Tl  volumu  liMtt  réunie  et  relié* en  ».  d.  a.  êr.  te  paient  de 
•00  à tu  tr.  daat  le*  ventei  ; Ut  étaient  plut  cbert  U p a 
trente  Mt. 

Un  exemplaire  en  l^p.  de  Uellande  et  br.  ■ été  rendn  MO  fr. 
mUo  Silvemra,  en  itos. 


Auteurs  latins  impT^més  à Londres,  chez 
Brindley,  2h  vol.  m-18,  savoir; 


J.  Cesar.  i733i  9 vol. 

Catullus,  Tlbullus  et  Propertlus.  1739, 1 vol. 
Cornélius  Nepos.  1733.  1 voL 
Q.  Curüus.  173c,  9 v^ 

Horatius  Flaccus.  1733,  1 vol. 

Juvenalis  et  Perslus.  1733, 1 voL 
Lucanus.  1781,  9 vol. 

Lucretius,  1739,  l vol. 

Ovldtus.  1738,  8 voL  ^ \ 

Ph«dii  fabulr.  1780,  1 vol. 

Sallusiius.  1733,  1 vol. 

Tacitus.  1780,  3 vol. 

Terentlus.  1733, 1 vol. 

VirgUius.  1733,  1 vol. 


Auiettrs  latins  imprimés  à Birmingham, 
par  Jean  Baskerville,  7 vol.  mi- 6., 
savoir  : 

Catullus,  Tlbullus  et  Propcrüus.  1779,  1 voL 
Horallus.  1770,  t vol. 

Juvenalis  et  Perslus.  1781, 1 vuL 
Lucretius.  1779,  1 vol. 

Sallusiius.  1773, 1 vol. 

Tereiitius.  1779,  1 vol. 

Vlrj^llius.  1787, 1 vol.  (Vojres  dans  le  Dictionnaire, 
tome  IV,  p.  658,  la  note  relative  3 cette  édition.) 
A CM  tepl  Toinmet  on  peat  Joindre  l'article  entrant  ; 

Noviim  Testamentum,  gr«ce.  Oxonii,  1783,  ln*3. 
Let  tix  velnmu  cl-«préa  lodiqiau  aont  auial  imprime*  per 
Betirrville.  -r 

Catullus,  Tlbullus  et  Propertlus..  1779,  ln-8, 
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Horatlus.  1749,  Iti-ia. 

Lucretius.  1773^  in-6. 

SallusUus.  1773«  iD*6. 

Terenllus.  1770,  ln-8. 

VirgUlus.  i766f  ln-6. 

Collection  d’Auteurs  classtqttes  gi^cs  et 
latins,  i«-8. , commencée  aux  Deux^ 
Ponts,  et  continuée  à Strasbourg,  par 
MM.  Tretatel  et  Wùrtz,  libraires. 

Autew'S  ffreci. 

Arifltotells  opéra  « gr.  recensuU,  annotationem 
criticam  et  novam  Tertiooem  lat.  adjecit  J.  T. 
Buhie.  Biponti^  179a,  et  Argentoratt^  160a 
Tomes  I — V. 

Atbciuel  deipnosophlstaruro  librl  quindeclm,  gr. 
et  lat.,  cum  animadvcrslonibus  Is.  Casaubonl 
aliorumquc;  cdidil Jo. SchweighsuMr.  Argent.^ 
1801,  là  vol.  in-ê. 

DiodorI  Slculi  bihiiolhcca  bistorica,  gr.  et  lat., 
cum  adnatationibiis  varlorum.  Biponti^  1708, 
et  Argentor.^  1708,  11  vol.  In«8. 

Herodoti  hlsloria,  gr.  ci  lat.,  ad  ediUonem  Wesse* 
lingii;  ex  rccensione  et  cum  emendatlonibus 
Jo.  Scbweighaeuser.  Argentor.y  181O,  la  part, 
en  6 vol.  lii-8. 

Lexicon  herodoteiim;  InstruxU  Jo.  Schwelgliæu- 
aer.  Argenlor.^  iSaft,  a vol.  in-8. 

Lucianl  opéra,  gr.  et  lal.,  ad  cdUionero  Tibcrii 
Hemsterhusil  elJ.  Fr.  Hellzllcxprcssa.BiÿOA^', 
1789,  10  vol.  ln-8. 

Platonis  opéra , gr.,  ad  edtt.  H.  Stephanl,  cum 
Mar.  Ficini  Interprctatione.  Biponti^  1781, 
la  vol.  tn-8. 

Quinti  Sriiirn<ri  posthomericorum  Ubri  XIV,  gr. 
et  lat.;  rcceiisuit,resiituil  ctsiippIcvU  Tli.-Cbr. 
Tychsen;  acccs»erunt  oi>scrvat.  Ch. -G.  Heyuii. 
Argentoraii,  1807,  ln-8. 

I.C  «Mood  Tolume  rtaferm«  dei  obM>rTat]aaft  «l  de* 

Scrlptores  eroticl  græcl,  Aciillles  Talius,  llcllodo- 
nis,  Longu.s,  et  Xenoplion  Kpliesius,  gr.ct  lal., 
edcnte  C.-G.  MiLschcrlicb.  Biponti\  179a  et  9A, 
à part,  en  3 vol.  jn-8. 

Tbucydidis  de  bello  peloponneViaco  librl  octo, 
gr.  et  lat.,  ad  edliionem  VVa&sii  cl  Dukeri  ex- 
press!. Btponti\  1788-89,  0 vol.  iu-8. 

Auteurs  latins. 

Ammlanus  Marcollinus.  1786,  a vol. 

Apuleius.  1788,  a vol. 

Ausonins.  nSâ,  1 vol. 

C»sar.  Argmlorntf^  onno  x (i8o3),  3 vol. 

L'CdiUon  de  Deux-PomU,  I7W,  t t»I.,  o»t  moioi  comptèle 

que  celle-ci. 

Caliillus  Tlbullus  et  Propcrliiis,  cum  Galll  frag- 
meiuisct  Pcr\lglUoVencrls.  1783,011794, 1 vol, 

Celsus,  de  mcdiclna  librl  VIII,  cum  noüs  Targar. 
Argentor.^  1806,  a vol. 

LVdiiion  de  iVHd,  en  I vol.,  e*t  trè«  Inferieure  b ceUe-ci. 

M.  T.  Uccro.  1780-1788,  i3  vol. 

Claudlanus.  1784, 1 vol. 

Q.  Curtius.  178a,  scu  Argentor.^  anno  x (iSoa), 
a vol. 

La  seconde  édition  est  idu  belle  que  la  preaibie. 


C.  Val.  Flaccus.  1786,  1 vol. 

L.  Ann.  Florus.  178S,  1 vol. 

S.  Jul.  Fronlimis.  1788,  1 vol. 

A.  Gclllus.  1784,  a vol. 

nislorix  augusts  scrlptores.  1787,  a vol. 

Historiæ  romanx  scriptorcs  minores  : Sext.  Aur. 
Victor,  Sext  Rufus,  Eutropius,  Messala  Corvl- 
Dus.  1789,  1 vol. 

Q.  Horatlus.  1783,  seu  179a,  1 vol. 

Justinus.  1784,  scu  Argtntorati^  anno  x (1809), 
1 vol. 

I.a  seconde  édition  est  raenicore  que  U pretnlère. 

Lactantius.  1786.  a vol. 

T.  Livlus.  1784-86,  i3  vol.  dont  le  dernier  est  un 
Index  des  matières. 

L.  Ann.  Luranus.  176S,  seu  .Irprnfor.,  1807,1vol. 

1.1  seconde  édition  est  mieux  imprimée  que  li  presuere. 

T.  Lucretius  Carus.  1783,  seu  Argentçrati^  1808, 
1 vol- 

1j  seconde  édition  est  améliorée. 

Aur.  Theod.  Macrobius.  1788,  a vol. 

H.  Val.  Martialls.  1784,  a vol. 

Pomp.  Mêla.  R.  Fesil  Avicnl  desciiptloorblsierne, 
eic.  Prisciani  Peiicgcsis  e Dionyslo.  Cl.  Ruülitis 
Numatianus.  Vibius  Sequcsler.  Argentoraliy 
1809, 1 vol. 

Cornélius  Nepos.  178a,  seu  1788,  1 vol. 

P.  Ovidius.  1783,  seu  Arçentor.y  1807,  3 vol. 

A.  Persil  et  Dec.  Jun.  Juvenalis  satiræ,  accedunt 
C.  LuclMI  fragmenta.  1788,  1 vol. 

T.  Petronlus.  1790,  1 vot 

Pbxdri  fabulx;  accedunt  Pub.  Syrl  scnientix; 
Avianl  et  anonymi  fabulx.  1784,  1 vol. 

M.  Acc.  Plautus.  1779,  a tom.  en  4 vol.  -^Edftio 
altéra,  recognlta  a R.-Fr.-Ph.  Brunck.  1788, 
S vol. 

Ll  seconde  édition  est  tneilleureel  plus  belle  qoe  Is  premibre. 

C.  Plinii  sccundi  liistoHa  naturalls.- 1788,  3 vol. 

C.  Plinii  sectindi  epistoix  et  panegyrtcus,  acce- 
dunt alii  pancgyricl  veteres.  1789,3  voi. 

M.  Fah.  QuiiitUianus.  1784,  4 voi. 

C.  Crisp.  Saltustius.  1779,  1780,  scu  yfr^en/ortift, 
1807,  1 vul. 

Lâ  dernière  édition  est  la  meillenre. 

Matih.  Sarhievii  carmina.  Argentoratiy  anno  xi 
(i8o3),  t vol. 

Scrlptores  rcl  nisticx  veteres.  1787-88,  à vol. 

M.  Ann.  Seneca  rhetor.  1783,  seu  Argentorali, 
1810,  1 vol. 

L.  Ann.  Sencca  pbllosopbiis.  1780,  scu  Argentor.y 
1809,  S vol. 

^ustlem  ad  Lucilium  epistoix  morales,  ex  receo* 
sioiie  et  cum  noUs  Job.  Schwcigbxuser.  Argent.^ 
180g,  a vol. 

!..  Ann.  Senecx  tragœdix.  178S,  1 vol. 

C.  Silliis  lialicus.  17H4,  1 vol. 

Solini  Polyhlstor.  1794,  1 vol. 

P.  PapInlusSlatius.  1788,  1 vol. 

C.  Stieionlus.  1788,  .seu  Argentorati  y anno  vm 
(1800),  1 vol. 

L'édition  de  isoo  est  améliorée. 

C.  Corn.  TacUus,  curante  Fr.-Chr.  Exter.  i779» 
seu  179a,  4 vol. 

La  seconde  édition  contient  quelques  augmentations. 

P.  Terentlus  Afer.  1779-80,  a vol. 

Valcrius  Maximus;  Jullns  Obsequens  de  prodl* 
gils , cum  supplcinentis  Cour.  Lycoslbenl*» 
Argentoi'atiy  1806,  a vol. 

L'ediUon  de  ITts,  en  un  seul  volume,  ne  rrutenH  qw*  ** 

premier  de  ces  deux  auteurs. 


DIVERSES  COLLECTIONS. 


8S9 


M,  T.  Virro,  de  llngua  UUna,  cum  notis  farionim. 
> 78*,  a »ol. 

■ Fl.  Vcgetlus  Rcnalua,  de  re  nilllurl,  cum  nolla 
variorum.  Arffrntoralt^  i8o8,  1 vol. 

Vendus  Paiercolus;  prxmltiunlur  Heur.  Dodwell 
anoales  velleian).  1780. 1 vol. 

P.  Vlrglllus  Maro.  1783,  seu  Argenlorall,  1808, 
a vol. 

M.  Vilruvius  Polllo.  ArçenloratI,  1807,  1 ïol. 

daot  «ItM  M MAI  pai  MO*  m«riu  ; *t  oMn*  plauMn 
d’entr*  tlWia  comco*  !•  Fliou,  T»«U*f  !•  V*<ecOt  ^ 
Varroot  «le.,  *oai  Ira*  tveoauMudabta*.  D‘allt«or*  o*tU 
eellKtloB  â‘aBi«i»n  lalloi  Mt  U pla*  coM^ti*  aa'oa  ait 
«ocora  doanat.  •*  *oo  pHx  a J'«Tant*fa  d*étr«  é la  pattje 
d«  (oai«*  le*  fortoiie*.  U y a do  papier  tas*  colle  «l  da 
papier  coOa. 


Collection  des  meilleurs  Ouvrages  de  la 
langue  française,  dédiée  aux  amateurs 
de  l’art  typographigue.  Paris,  impri- 
merie de  Pierre  Didot , et  ensuite  de 
Jules  Didot,  ;5  vol.  in-S. 


veiin,  ani  «■«  lor* 
exemplaire*  »ar  Hua.) 

Les  volumes  ont  été  publiés  dans  l'ordre 
suivant  : 


Ouvrages  imprimés  par  François- Avxhr. 
Didot  Vatnè  et  Pierre  Djrfof,  son  fils 
a(né,  pour  réducaiion  du  Dauphin. 

Format  in-tt.  Sa  rolumdr. 


Biblla  Mcra.  1765,3  vol. 

Œuvres  de  BoHeau.  17S9,  a vol. 

Discours  sur  Hiislolre  universelle,  par  Bossuci. 
i78â«  1 vol. 

Théâtre  de  P.  Corneille.  1705,  10  vol. 

Télémaque,  par  Fénelon.  176S,  3 vol. 

Fables  de  1^  Fontaine.  1788,  1 voL 

Poésies  de  Malherbe.  17077 1 ^oL 

Petit-Caréoie  de  Massilion,  1789,  1 vol. 

OEuvres  de  Molière.  1701  « 6 vol. 

Œuvres  de  J.  Racine.  176S,  S vol. 

Pensées  et  maximes  de  I.a  Rochefoucauld.  i7tKlt 
1 vol. 

J.'B.  Rousseau.  1790, 1 vol. 

La  Henriade  de  Voltaire.  1700,  i vol. 

CaOa  collecUoa  a*t  oMlBiaaant  à Ira*  ba*  pnx,  alB*l  W i«* 
d««x  «ulraBtaa,  et  e*««t  par  aimpie  daférfoca  poar  La  nom 
da  Didot  «)ua  aoaa  la  rooeerroo*  ki. 

CatmIII*,  M»ü*r«,  La  RoebafottcauU  at  Mslherb*  B’ont  poüu 
lai  troM*  du  Dauphin. 


Format  in^.  17  volumes* 

Biblla  sacra.  1785,  8 vol. 

Discours  sur  Thlstolre  universelle,  par  Bossuet. 
178O,  3 vol. 

Télémaque,  par  Fénelon.  1786,  3 vol. 

Fables  de  La  Fontaine.  1780*  a vol. 

Œuvres  de  Racine.  1786,3  vol. 

Il  a 4tè  tM  »v  «Sur  ptutkon  ax«mplalr«t  de  ce*  11  val. 


Format  i‘n>i8. 18  volumes. 


Pelit-Caréme  de  Massilion.  181a,  1 vol. 

Fables  de  La  Fontaine.  i8i3,  3 voL 
Les  caractères  de  Labrtiyère.  i8iS,  3 vol. 

CCiivrcs  de  J.  Racine.  i8i3,5  vol. 

Discours  sur  l’hlsiolre  uniTerselle,  par  Bossuet. 
1816,  a vol. 

Chefs-d’œuvre  de  P.  Corneille.  1816,  3 vol. 
Aventures  de  Télémaque.  18161  9 vol* 

La  Henriade.  1816,1  vtH. 

Oraisons  funèbres  de  Bossuet.  1816, 1 vol. 
Grandeur  des  Romains,  de  Montesquieu.  1816. 
1 vol. 

Poésies  de  &lalherbe.  i8i5, 1 vol. 

Maximes  de  La  Rochefoucauld.  i8i5,  1 vol. 
Œuvres  de  Boileau.  i8i5,  3 vol. 

Les  Provinciales,  de  Pascal.  j8i0,  3 vol. 

Pensées  de  Pascal.  1817,  a vol. 

Œuvres  de  Klollère.  1817,  7 vol. 

Histoire  de  Charles  XH,  par  VolUlre.  1817* 
1 vol. 

Œuvres  de  Crébllloo.  i8t8,  3 vol. 

Œuvres  choisies  de  J.-B.  Rousseau.  1818,  a vol. 
l.'Esprlt  du  grand  Corneille.  161O1  9 vol. 
Dialogues  des  morts,  par  Fénelon.  18101  < voU 
Œuvres  de  Regnard.  1819,  h vol. 

Histoire  de  Gil-Blas,  par  U Sage.  1819,  3 vol. 
Lettres  persanes,  par  Montesquieu.  i8ao,  3 voL 
De  Tcsprlt  des  lois,  par  le  même.  1830,  6 vol. 

La  religion,  etc.,  par  [>.  Racine.  iSai,  1 vol. 
Siècle  de  Louis  XIV  et  de  Louis  XV,  par  Voltaire. 
i8ai,  6 vol. 

Romans  et  contes,  par  le  même.  i8ai,  S vol. 
Poésies  diverses,  par  le  même.  i8a3,  5 vol. 
Oraisons  funèbres  de  Fléchter.  i8a6«  1 vol. 
Nouvelle  Héloïse,  par  J.-J.  Rousseau.  i8a5, 3 voL 


Claniques  français,  avec  les  notes  de  tous 
les  commentateurs,  imi^imés  par  Jules 
Didot  pour  l^fèvre,  libraire  à Paris, 
fs  vol.  in-S.,  pap.  cavalier  vélin. 


Œuvres  de  Boileau.  1788,  3 vol. 
Bossuet.  1786,  6 vol. 

Fables  de  La  Fontaine.  1787,3  vol. 
Télémaque,  par  Fénelon.  1783,  6 vol. 
Œuvres  de  Racine.  1786*  5 vol. 

U.  , («Mil  U H.orMt  d.  Vdutr.,  ITW, 


Bolltau,  on  commentaire,  par  Amar.  iB'jA, 
h voL 

Boasuet  DUcours  tur  l'histoire  universelle.  iSo5, 
ü vol. 

— Oraisons  funèbres,  itai,  i vol. 

Corneille  (P.).  i8at,  n vol. 


QjC:  i.’d  by\jOO^[ 


Uo  DIVERSES  COIXEGTIONS. 


Créblllon.  I8l8,  9 vol. 

Fénvlon.  Aventures  de  Télémaque.  1894»  9 vol. 

CCuvres  diverses.  i894«  1 vol. 

Flécbier  et  MascaroD.  Oraisons  funèbres.  1896, 
1 vol. 

La  Bruyère.  1894  (réimpr.  en  1898),  9 vol. 

La  Fontaine.  i890'97,  0 vol. 

Le  Sage.  GU  Blas.  i8q5,  8 vol. 

Malherbe.  i89ù>9  vol. 

Massillon.  Petit-Caréme,  etc.  1896, 1 vol. 

Molière.  1898.  8 vol. 

Montaigne.  it>98-98,  5 vot 
Montesquieu.  i890«  8 vol. 

Pascal.  Provinciales.  1896, 1 voL 
— Pensées.  1890,  1 vol. 

La  Rochefoucauld.  1897,  1 vol. 

Racine.  1895,7  vol.  (rélrofir.  en  i84S-44,  eo6voL 
ln-8.,  avec  des  augmentations  et  des  figures.) 
Rousseau  (J.-B.).  1894, 9 vol. 


Pamy.  Œuvres  choisies.  1897,  1 vol. 

Le  Brun.  Œuvres  choisies,  édition  de  Janet  et 
CoteiJe,  i8ao,  1 vol. 

Cctt«  b*n«  colIecUoD  Mt  fort  rvcbercbée,  «t  fl»U*ar«  4m 
ouvrages  gui  la  eompoteot  tout  devenu»  rare».  Il  y a dea 
eitaplafrei  en  l’ap.  non  de  J^sot , qa’oa  ne  tmive  plu» 
que  difScIleaeet.  Il»  w>  vendaient  origintlreoienl  de  IH  k 
ti  fr.  par  volune.  Le»  üEnvrr»  d«  Voltaire,  édition  donsda 
par  M.  Seocboi.  »•  reunluaot  tnt  ClaaaM|tte«  frufaia. 
Voyea  aotra  tome  IV,  p.  tes. 

Éditions  des  Classi^s  italiens,  impri- 
mées par  la  Société  typographique,  à 
Milan,  a5i  vol.  ùi-8. 

(Cettt  eollactioD,  dont  un  te»  Ut  ptrUot  s’ont  pat  été 
èfalooMot  Mifvdtt,  rtvieot  b tooo  fr.  onviron.) 


Alamaonl  ( Luigi  ).  La  eoldvaslooe , e Rucellai , le 
Api.  1804,  1 vol. 

Albert!  (Leon  Battista).  Trattato  délia  plttnra  e 
scultura.  1804,  1 vol.  flg. 

Amillara  (Gio.-Andrea }.  Le  meUraorfosI  dl 
Ovidin,  ec.  i8o5,  4 voL 

Ariosto  (Lod.).  Orlando  furioso.  i8i9,  5 vol. 

BalcUnncd  (FlUppo).  Arle  dell*  Intagllare  in  rame. 
— Vocabolario  dell*  arte  del  disegno.  — Leaione 
oeir  Accad.  délia  Crusca.—  Noüxie  de*  profcs- 
soH  dfl  disegno.  i808,  i4  vol. 

Bartoiommeo  da  S.  Goncordio.  Volgarltsamento 
degli  Ammaestramentlüegll  antlehi.  1808,  \ vol. 

Bembo  (Pietro).  Opéré.  1608, 19  vol. 

Bentivogllo  cardinale.  Opéré  storlche.  i8o0,  5 vol. 

Bcrni  (Francesco).  L*  Orlando  ianamorato,  le  rime 
burîeschc.  i8ofi,  5 vol.  ^ 

Boccaccio  (Oiovanni).  Il  Decamerone,  0 Vlta  di 
Dante.  i8o3,  4 vol.  ^ 

Borghini  (Ralfaello).  Il  riposo.  1807,  S vol. 

Borghlni  (VInceiixo).  Discord.  1808, 4 vol. 

BraccioHnl  (Francesco).  Lo  scberno  degll  Del. 
1804, 1 vol. 

Buommattel  (Benedetto).  Duc  llbri  dclla  llngua 
toscans.  1807, 9 vol. 

Caro  (Annlbale).  Le  lettere.  1S07,  8 voU 


Casa  (délia).  Opère.  1806, 4 vol. 

CasÜgliooc.  Il  librodel  corlegiano.i8o3,9vol. 
Cavalcantl (Bartoiommeo).  E>egU  oiüml  rcgglmenii 
delle  repubbliche,  ec.  i8o3,  i vol. 

Ccllliii  (Benven.).  Opère.  1806, 3 vol. 

Chiabrera  (Gabr.).  Rime,  ec.  1807,  S vol. 

Cloonio.  Osservaaioni  délia  liiigua  Itallana,  lllot- 
irate  ed  accresciuie  da  Luigi  LambertI.  i8og, 
4 vol. 

Costanzo  (Angelo  di).  Storia  del  regno  di  Napoli. 
i8o5, 3 voU 

Crescenzi  (Pietro  de).  Dell’  agrlcoltura.  i8o5« 
3 vol. 

Daute.  Ladivina  comedia.  i8o4,  3 voU 
DatI  (Carlo).  Vite  de’  pUtori  antlehi.  i8o0, 1 vol. 
Davanzaü  (Bernardo).  Scisma  d’ loghilterra , ed 
altre  operelte.  1807, 1 vol. 

DavUa  (Arrigo  Caterino).  Storia  di  Francia.  1807, 
6 vol. 

Erizzo  (Sebastlano).  Le  sel  giomate,  i8o5,  1 vol. 
Firenzuola  (Agnoio).  Opéré  complété.  1809, 5 vol. 
Fortiguerrl.  Rkclardetio,  trallo  da  uno  nuovo  ms. 

colle  varlauli  ed  alcuul  capItoU  ioediti.  S vol. 
Gallloo  Galllei.  Opère  varie.  1808,  iS  voL 
Geili  (Glo. «Battista).  Opéré.  i8o4,  3 vol. 

Giovanni  Fiorcniino.  Il  Pecorone.  i8o4,9vol. 
Grazzini  < Antonfrancesco  ) , detto  il  Lasca.  La 
prima  e la  seconda  cena,  novcllc.  1810, 1 vol. 
GuarinI  (Glo.-BaitO.  U pastor  Ûdo.  1807,  i vol. 
Gulcdardiol  (Francesco).  Storia  d’ Italia.  i8o3, 
10  voU 

Llppl  (Lor.).  U malmantile.  1S07, 1 vol. 

Lucrezk).  Délia  natura  delle  cose  lib.  VI,  tra<L  da 
Marchetti.  i8i3,  1 vol. 

Maccliiavelli  (Nicold).  Opéré.  i8o4,  to  vol. 

Mailel.  Storia  dell’  Indie,  tradotta  dal  SerdoniU. 

1808,  S vol. 

BfagalotU  (Lorenzo).  Opère.  1806,  9 voL 
Meiuini  (Benedetto).  ^tire,  ec.  1808,  i vol. 
Molza  (Fr.-Marla).  Opéré,  1808,  1 vol. 

Pandolfint.  Trattato  del  governo  detla  famiglla. 

1809,  1 vol. 

PassavanÜ  (Jacopo).  Spcccbto  dl  penltenza.  1808, 
9 vol. 

Petrarca.  Rime,  iltus traie  con  note  del  P.  Fr.  Soavc. 
i8o5,  9 vol. 

Pollztaiio  (Angelo).  Le  stanze  et  1*  Orfeo.  1808, 
1 vol. 

Puici  (Lodovico).  Morgante  magglore.  1806, 
3 vol. 

Raccotta  de’  mlgllori  liricl.  1808, 1 voL 

— de'  mlgllori  satiricl.  1808,  1 vol. 

— di  didascalici.  1 vol. 

«—  dl  novclle.  1804,  3 vol. 

— d ’ oraikmi  e lettere  de’  mlgtiori  prosatori.  1 808 , 
3 vol. 

— di  pastoral!  c rusllcali.  1808, 1 vul. 

Redl  (Francesco).  Opéré  varie.  180g,  9 vol. 
Sacchetti  (Franco).  Novelle.  i8o4,  3 vol. 

Salviati  (Uunardo).  AvvertimcDli  dciKa  llngua,  4ia- 

logo  dell*  anilcizia,  ec.  1809, 5 vol. 

Sanazzaro  (Jacopo).  L’  Arcad)a.  1806, 1 vol. 
Segni  (Bernardo).  Storte  fiofentine.  i8o3,  S vol 
Tasso  (Torq.).  Opéré  scelte.  i893«95,  5 voL 
Tissoni  (Alessandro).  La  secchia  raplta.  1806, 
1 vol. 

Teairo  scelto  d*  ogol  secolo.  1808, 10  vol. 
Valvasooe  (Erasmo  dl).  La  caccia,  poema.  i3o8, 
a v(d. 


eugitized  bv 


DIVERSES  COLLECTIONS.  S6l 


Varchi  (Bcnedeno).  La  atorit,  e l’Ercolano.  i8o3, 
7 toi. 

Vasarl  (Giorgh>).  Vite  de'  più  eccelleoli  piltori  e 
acultorl.  i807t  i6  vol. 

Veltorl  (Pletro).  CoUivaiionc  degU  ullvl,  e Sodc- 
rinl,  Collivazione  dcMe  vlll.  1806, 1 vol. 

Villani  (Giov.,  Mallh.,  Fil.}.  Istorie  fiorenUo>\ 
1803,  8 vol. 

Vinci  (Leonardo  da).  Trattato  délia  pitlora,  ec., 
colle  memorie  slorlche  det  roedesimo,  acrittc 
dall’Ab.  Amoretli,con  rami.  iSoA,  1 vol. 

Bibliograda  od  eknco  ragionato  délie  opéré  con* 
tenute  nella  collealone  deXIassicI  Uallanl.  iStû, 
I vol.  — Tiré  CO  grande  partie  de  Gamba. 

Supplément  impriméàPise,  chezCapurro^ 
de  1818  à 1825, 26  vol,  in-8. 


Armenlnl  (Glambatu).  Preceitl  délia  piltura. 
i8q3,  1 vol. 

Bellori  (Giov.-Plelro).  Vite  de*  pittorl,  scuUorI  ed 
architeUi.  iSaO,  8 vol. 

Capecelatro  (Franc.).  Storla  dl  Napoll.  iSacHQi. 
k voL 

Compagnf.^Dino).  Cronaca  fioreoUna.  1818, 

1 vol. 

Condlvi  (Ascanio).  Vlta  dl  Mlcbelagnolo  Buonar- 
roii.  1839.  1 vol. 

Giambullarl  (Pler  Francesco).  Storla  d’Europi. 
1839, 3 vol. 

Glanotil  (Donalo).  Opéré.  181O1  8 vol. 

Goselini  (Glullanu).  Vlta  dl  Ferraodo  Gonaaga. 
i83it  1 vol. 

Guicciardini  (Franc.).  Legazlone  dl  Spagna,  etc. 
i83S,  1 vol. 

Maiiucd  (Aldo).  Vlta  dl  (k>simo  de*Uedic1.  i833« 
1 vol. 

— Le  azlool  dl  Cutruccio  Castracanl.  1890, 
1 vol. 

NardI  (lacopo).  Ylli  dl  Lorenzo  GlacominK  i8i8, 
t vol. 

Nini  (EUore).  Tragédie  di  Seneca,  tresporUte  In 
verso  sclolto.  i839,  9 vol. 

Porzlo  ((^millo).  Gongiura  de’  baron!  dl  Napoli. 
1818, 1 vol. 

Remlglo  fiorcntino.  Epistole  dl  Ovldlo  volgariz- 
sate.  1818,  1 vol. 

Savonarola  (Glrolamo).  Del  regglmcmo  degli  sUti. 
1818, 1 vol. 

Vasarl  (Glorg.).  Ragionamenil  sopra  le  Inventioni 
dipinte  In  Firenze.  183S,  1 vol. 

Classiques  italiens  du  XVllI*  siècle, 
imprimés  par  la  Société  typographique, 
à Milan,  de  1818  à i838,  i53  vol. 
in-8. 

AIflerl  (Vlitorio).  Opéré  scelle.  1818,  â vol. 

Algaroui  (FrancescoL  Opéré  scelle.  1838,  8 vol. 

Bareii!  (Giuseppe).  Opéré,  1888,  à vol. 

Beccaria  (Cesare).  Opéré.  1831-33, 3 vol. 

Benüvogllo  (GorneUo).LaTebaide,dlStaaio.i89i; 
1 vol. 

Cesarotti  (Melchior).  Opéré  scelle.  1830, 4 vol. 

TOME  V. 


Gocclil  (Antonio).  Opéré.  i834t  4 vol. 

Dcnina  (Gaiio).  Rlvoluzionl  d*  Italta.  1A30,  8 vol. 

Filaiigieri  (Gaetaiio).  Laadenza  délia  leglslaalone. 
i8i*j,  6 vol. 

Gctiovesl  (Antonio).  Leslonl  di  commerclo  0 sia 
dVeonomia  civile.  1834-38.  3 vol. 

Gerdil  (card.  Giaclnto).  Opère  secUe.  1888, 

8 voU 

Giannooe  (Piclro).  Opore.  i838-34«  i4  vol. 

('roldoni  (Carlo).  Commedle  scelle.  i83i.  4 vol. 

Gozzi  (Gasparo).  Opéré  scelle.  i83j<43,  5 vol. 

Gravhia  (Glo.-Vinœnzo).  Opéré ‘scelle.  181g, 

1 vol.  ^ * 

Gugllelinini  (Domeuiro).  Trattato  délia  natura 
de*  numl.  i8'ii.  s vol. 

Lanzi  (Loigt).  Storla  plltorlca  dell’  Kalia.  1834- 
35.  4 vol. 

MaflTci  (Sdpione).  Verooa  UlusIraU.  i835*a8, 

5 vol. 

Metastasio  (Pletro).  Opéré  scelle.  1830, 5 vol. 

Muratori  (Lodovlco-Aotonio).  Annall  d*  Kalia. 

1H18-31, 18  vol. 

— Delta  perfetla  poesla  Italiana.  1831,  4 vol. 

Parinl  (Giuseppe).  Operescelte.  1835,  3 voL 
Raccolta  di  apotoghi.  1837. 1 vol. 

— di  comincdie.  1837.  s vol. 

— dl  lelterc  itiedlle.  1 vol.  • 

— di  meloüraronii  giocosl.  1838, 1 vol. 

— dl  mclodranunl  serli.  1833,  1 vol. 

— dl  opereile  fllosofichc  e filologlcbe.  1883  . 

3 vol. 

~ dl  poeml  didaacalici  e dl  poemetU  varli.  1838. 

1 vol. 

— di  poesie  lirlche.  1B83.  1 vol. 

— di  poesie  salirlche.  18S7.  1 vol. 

— di  prose  e letiere.  i83g-8o,  8 vol. 

— di  tragédie.  i835.  3 vol. 

Spailaitzani  (Lazzaro).  Opéré,  i835-36.  8 vol. 

Tlraboschi  (Glrolauio).  Storla  délia  letteratura 
italiana.  1833-36, 18  vol. 

Varano  (Alfonso).  Opéré  scelle.  1816, 1 vol. 

Verri  (Pieiro).  Storia  di  Milano.  1824-35,  4 vol. 

Verri  ( Alessandro).  Opéré  scelle.  1833,  3 vol. 

Vico  (Giambat.).  Opéré.  1885-87,  8 vol. 

ZanotU  (Eufttachio).  Trattato  dl  prospettlva. 

1835,  1 vol. 

Zanoiil  (Francesco-Marla).  Opéré  scelte.  1818. 

3 vol. 

Documents  inéditssur  VHtstoirede  France, 
publiés  par  ordre  du  roi,  et  par  les  soùis 
du  ministre  de  Vinstruction  publique. 

Chsqa»  volume  éo-4.  (oon  romprit  les  repporit)  m veoO 
IS  fr.,  à l'exeepUos  de  veux  dont  ooiu  doaoerotu  Im  pH« 
parikallert.  \ 

rotumes  publiés  jtuqu’à  la  fin  deJuiiUt  i644. 

PacMiÈSE  s£aie.  (Histoire  polflique.  Archives  cl 
Carlulaires.) 

liCUres  des  rois,  reines  et  autres  personnages  des 
cours  de  France  et  d’Angleterre, depuis  Louis  Vil 
jusqu’^  Henri  IV,  tir<^s  des  archives  de  Lon- 
dres. par  de  Bréquigny.  et  publiées  par  M.  Cham- 
pollion-Figeac.  i88g,  ln-4.,  tom.  I*'.  [338oaJ 
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Les  Ollm,  ou  registres  des  arrêts  rendus  par  la 
eour  du  rol«  sous  les  r^es  de  saint  Louis,  etc., 
publiés  par  le  comte  BeugooU  1839-àa,  tomes  I 
et  II.  [170,] 

Procès  des  Templiers,  publié  par  M.  MIchelcu 
i84i,  tome  I**.  [31990*] 

Chronique  du  religieux  de  Saint-Denys,  contenant 
le  règne  de  Charles  VI,  de  1S80  a iAs3,  publiée 
en  Utia  pour  la  première  fols  et  traduite  par 
Bellaguet,  précédée  d'une  introduction  par  M. 
de  Baranle.  1889^3,  à vol.  {qS973] 

Journal  des  élal5*géoéraux  de  France,  tenus  A 
^ours,  en  i484,  sous  le  régne  de  Charles  VllI, 
rédigé  en  latin  par  Jelian  Masseliii,  publié  et 
traduit  sur  Ica  manuscrits  inédits,  par  A.  Ber* 
nier,  tmprimrrie  royale^  iR35,  t vol.  [3S430] 
Procès-verbaux  des  séances  du  conseil  de  régence 
du  roi  Charles  VIII  pendant  les  mois  d'août  14R4 
è Janvier  iâR3,  publiés  d’après  les  manuscrits 
de  la  Bibliothèque  royale,  par  A.  Bcrnicr.  i83G, 

1 vol.  (Après  3SV.10.} 

Négociations,  lettres  et  pièces  diverses  relatives 
au  règne  de  François  11,  Urées  du  portefeuilie 
de  Sébast.  d’AubespiOf,  évéque  de  Limoges, 
par  Louis  Paris.  18&1,  1 vol.  {3Û117] 
Procès-verbaux  des  états-généraux  de  i5g3,  re- 
cueillis et  publiés  par  Aiig.  Bernard.  Imprim, 
royaie,  i683, 1 voLIaSOsof 
Relaüous  des  ambassadeurs  vénitiens  sur  les  af- 
faires de  France  au  XVI«  siècle,  recueillies  et 
traduites  par  M.-N.  Toiumaseo.  i838,  3 vol. 
Recueil  de  lettres  missives  de  Henri  IV,  publiées 
par  M.  Berger  de  Xlvrcy.  i833,  tomes  1 et  IL 

l38«03*j 

Correspondance  de  Henri  d'EscouhIcau  de  Sour- 
dis, archevêque  de  Bordeaux,  etc.,  augmentée 
des  ordres,  instructions  et  lettres  de  Louis  XIII 
et  du  cardinal  de  Ricticilfu  3 M.  de  SouriHs. 
concernant  les  opérations  des  flottes  françaises, 
de  i036  3 1633,  et  accompagnée  d'un  texte 
historique,  de  notes  et  d’une  lulroduriioii  sur 
l'état  de  la  marine  on  France,  sous  le  ministère 
du  cardinal  de  Hichciieu,  par  M.  Eugène  Sue, 
iBSg,  S vol.  [33711J 

Mémoires  militaires  relatifs  3 la  succession  d’Rs- 
pagiie  sous  Louis  XIV,  extraits  de  la  corres- 
pondance de  la  cour  et  des  généraux,  par  le 
lieutenant-général  de  Vault,  rnvus,  publiés  et 
précédés  d'une  introduction  par  le  lieutenant- 
général  Pelet.  Imprim.  royûle^  i83ô-83,  5 vol. 
et  à atlas.  i58  fr.  [30091] 

Négociations  relatives  3 1a  succussion  d’Espagne 
MUS  Louis  XIV,  ou  correspondances,  mémoires 
et  actes  politiques  coneeniant  les  prétentions 
et  ravèueuMuil  du  la  maison  de  Bourbon  au 
trône  d’Espagne,  accompagnés  d'un  texte  his- 
torique, cl  précédés  d'une  Introduction  par 
M.  Mignci.  18SÔ-33,  ^ vol.  (aôOQor 
Paris  sous  Philippe-Ie-Bel,  il’après  des  <iocumcots 
originaux,  et  Jintammeiii  d'après  un  manuscrit 
contenant  le  rôle  de  taille  imposée  sur  les  ba- 
bllanls  de  Paris,  eo  i3o9,  publié  pour  la  pre- 
mière fols  par  H.  Geraud.  1837,  1 vol.  [3li43] 
Réÿemcnts  sur  les  arts  et  métiers  de  Paris,  ré- 
digés au  Xni*  siècle,  et  connus  sous  le  nom  du 
livre  des  méÜersd'Ellenuc  Boileau,  publiés  pour 
la  première  fois  en  entier,  avec  des  notes  et 
une  introduction,  par  G.-B.  Depplng,  1887, 

1 vol.  [33118"1 


Papiers  d’état  du  cardinal  de  Graodvelle,  d’après 
les  manuscrits  de  la  bibliothèque  de  Besançon, 
publiés  sous  la  direction  de  M.-Cb.  Weiss.  Im- 
primierie  royale^  i83i-33,  A vol.  [a5o35*] 
Documents  historiques  Inédits,  tiiès  des  collec- 
tions manuscrites  de  la  Bibliothèque  royale,  des 
archives,  etc.,  par  H.  GhampolUon-Figeac. 
i8âi-A3,avol. 

Collection  de  cariuiaires  de  France  : cartulalre 
de  l'abbaye  de  Saint-Père  de  Chartres,  publié 
par  M.  Guérard.  18A0,  3 vol.  (tom.  1 et  11).  = 
Cartulalre  de  l'abbaye  de  Saint-Bertin,  publié 
par  le  même.  18A0,  1 vol.  [333oi] 

Archives  administratives  de  la  ville  de  Reims: 
collection  de  pièces  inédites  pouvant  servir  3 
l'histoire  des  institutions  dans  l’intérieur  de 
la  cité,  par  Pierre  Varln.  1839-43,  tom.  1 et  H 
en  A vol.  s Archivea  législatives  de  Belms, 
publiées  par  le  même,  1 8A0,  tom.  I et  la  i'*  part 
du  tom.  11.  [3A3io] 


DccxiiaiB  séaiE.  (Histoire  des  lettres  et  des 
sciences.) 

Les  quatre  livres  des  rois,  en  françois  du  XII* 
siècle,  et  choix  de  sermons  de  saint  Bernard, 
publiés  par  M.  Le  Roux  de  Llncy.  i8Aa,  1 vol. 

Ouvrages  inédits  d'Abélard,  pour  servir  3 l'his- 
toire de  la  philosophie  scholastique  en  France, 
publiés  par  M.  Victor  Cousin.  Imprimerie  roy.^ 
1836,  1 vol.[iii5J 

Histoire  de  la  croisade  contre  les  hérétiques  al- 
bigeois, écrite  en  vers  provençaux  par  un  }>oète 
coniempnrain,  traduite  et  publiée  par  81.  K. 
Faiirlul.  Impriinerie  roy.^  *83?,  1 vol.  (t3l5A*] 

Cbronb(ues  des  <liics  de  Nortuamiie,  par  Beiiolf, 
trouvère  anglo-normand  du  XII*  siècle,  pu- 
bliées }M)ur  la  première  fois  d’après  un  manuv- 
crit  du  -Musée  britannique,  par  Francisque  lli- 
cbul.  /m/ir/m.  rny.,  183Ô-38-AA,  3 vol.  (lAiRgl 

Cbroitiquedc  Brriraiid  Üugiiesclln,  par  Cuveller, 
trouvère  du  XIV*  siècle,  publiée  pour  la  pre- 
mière fols,  par  E.Cbarrière.  1889,3  vol.  [i3s3o| 


TaotsiAm:  série.  (Archéologie,  Statistique 
nioimmentale.) 

Iconographie  cliréiiennc.  Histoire  de  Dieu,  par 
M.  Didroii.  i8A3,  1 vol.  [après  9186,  ou  après 
333-iO] 

Statistique  moiuimentalc  (specimen).  Rapport  3 
M.  le  mluislrc  de  l'instruction  publique  sur  les 
muiiuiiients  hisioriipies  des  arroiiüis»cmcntsdc 
Nancy  et  de  Toul,  accnra[>agiié  de  cartes,  pians 
et  dessins,  par  E.  Grille  de  Beuxelin.  1887, 
iii-A.  de  30  feuilles  et  demie,  cl  atlas  io-fol. 
[après  aAooiI 

Staiîsiiquo  monumentale  de  Paris.  Atlas,  carte$, 
plans  et  dessigs,  par  Aliierl  Lenoir,  gr.  In-foi., 
livr.  I 3 Xlll,  au  prix  de  la  fr.  chacune.  Le 
texte  u'a  |>as  encore  paru. 


Rapport  au  roi  par  le  ministre  de  l’instruction  pu- 
blique. i835,  in-A. 

Rapport  au  ministre.  1889,  in-A> 
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InstrucUon  du  comité  historique  des  monuments 
Inédits,  mars  et  avril.  iM. 

Rapport  sur  les  travaux  de  la  commlssioo  des  mo- 
numents  inédiis  de  Tbisioire  du  tiers>éiat,  par 
M.  Augustin  Thierry,  i838,  in>A.  de  sa  pp. 


Éléments  de  paléographie,  par  M.  Nalaüs  de 
Wailiy.  ImpriHi.roy.^  i8d8,  avo).  gr.  fig. 
à8  fr.  [30197] 

É^ùions  imprimtes  aux  frais  des  Mem- 
bres du  RoxRTRf.HE  Club,  à Londres, 
et  tirées  à très  petit  tiombre,  depuis  la 
fondation  de  cette  Société  jus(fu  à pré- 
sent, (Voir  nom*  tome  III,  p.  5i3.) 

t ToQS  ce*  votume*  «ont  «le  format  In-l.,*  rexception  ilu  n.V.) 

X.  CcBTAiN  bokes  of  Virgllc’s  Ænsis,  turned  iiito 
engllsh  mctcr,by  Lord  Surrey.  i8iâ.~Présuué 
par  M.  Will.  Bollaud. 

a.  Cünv'ODE’sCaUha  |K>eiarum,ortheBumbicBcc, 
a poem,  i8i3. — Présenté  par  Hich.  Iict>cr. 

S.  CBLBcnTARDB’s  lliree  first  bocks  of  Ovid  de  tris- 
Übiis,  in  englisli  verse,  iSiG.  — Par  le  comte 
Spencer. 

A.  Richard  Bamûeld’s  poeuis,  i8i5.  — Par  M.  J. 
Boswetl. 

5.  Dolabmy’s  Primrosc,  or  passionate  hemiil,  a 
poem,  i8i0.  — Par  M.  Tr.  t'reeling. 

0.  Nbwcs  from  Scotiand,  dcclaring  tbc  damnabk* 
llfc  orD'Fian,wbo  was  burned  at  Edrnl>oroiigl) 
injanuariei59i,printed  In  iSiO.—ParM.  G. -H 
Freeling. 

7.  La  coNTENAifCE  de  la  table.  181O,  pet.  in-8.  — 
Par  le  même. 

8.  A PBoreR  new  interlude  of  ihc  world  and  Ihe 
cblld,  1817.-^  Par  lord  Althorp. 

g.  Uagtuobpb’s  select  poems,  1817. — Par  Egerton 
Brydges. 

sa  Porto,  Istorla  di  due  nobül  amanll  dl  Verona, 
Romeo  e Glulictla,  1817. — Par  le  ré>.  W.*H. 
Carr. 

11.  Baldwir's  funeralles  of  king  Edward  ihesixt, 
a jpoero,  1817.— Par  le  rév.  J.-W.  Dodd. 

10.  CocK  Lorell's  Beat,  a poem,  1817. — Par  le  rév. 
H.  Drury. 

sS.  Le  LIVRE  du  faulcon,  1817. Par  R.  Lang. 

xA.  Bancroft’s  Glutlou’s  feaver,  1817.  ~ Par  M. 
J.  DelaQeId  Pbcips. 

sS.CBBEifONiALai  tlie  tnarriage  of  Mary,  qtieen  of 
Scotts,  wltb  the  Daupbln  of  France,  s8i8. — 
Par  H.  W11I.  Bentbam. 

lO.  SoLBMNiTiES  aud  iriumpphcs  at  the  spousels 
and  marriage  of  tlie  klug*s  daugbler,  tbc  ladye 
Marye,  to  tbe  prynce  of  Castlle,  1818.  — Par 
M.  Dent. 

17.  CoMPLAiRTof  a lover'sllfet  controversy  between 
a lover  and  a Jay,  1818.  ^Par  M.  Dlbdln. 

18.  Life  of  SU  Ursula.— ^ulscard  and  Slgismund, 
1818. — Par  le  duc  de  Devon^lre. 

19.  Gower's  balades  and  otber  poems,  from  the 
original  manuscrlpt.  1818.  — Par  le  comte 
Gower. 

uo.  Constablb's  Diana,  or  the  excellent  concellful 
sonnets,  1818.— Par  M.  Edw.  Lltiledale. 


9i.GHr.5TER  mysleries.  De  dlluvlo  Aoe,  de  occi- 
sione  Innocenllum,  i8i8.—>Par  M.  Markiantl. 

99.  The  Cuorle  and  tbe  blrüe. — The  hors,  tbe 
shepe , and  the  glioos;  1818  and  i899  , B vol. 
— Par  Mark  Masicrman  Sykes. 

93.  Scolokbr's  Dalphantus,  or  iho  passions  of 
love,  comicall  lo  read,  but  tragicall  to  acte,  a 
poem,  1618.— Par  M.  Wllbraliam. 

94.  SizDooKiis  of  Ovydc's  .Métamorphosés,  trans- 
laied  by  Caxioo,  now  first  prlutcd  from  a ma> 
nuscript  in  the  Pepys  llbrary  . 1619,  wlib  wooü 
cuts. — Par  M.  Uibl^rl. 

93.  Morte  Arthur.  The  adventures  of  sir  Launcc* 
Int  du  Laie,  frum  a manuscrlpt  In  tbe  barlelan 
library,  iftig. — Par  M.  Ponton. 

'iO.  Jace  Juglcr  and  Thersytes,  interludes,  1690. 
— Par  M.  Ilasicwood. 

97.  Tue  DOW  Notboruue  mayd.  The  boke  of  mayd 
Emiyii,  18m— Par  M.  Jsled. 

98.  Ghevelebe  Assigne,  a poem  printed  from  a 
nianiiscript  of  the  cottonlau  collcclloo,  i890. 
— Par  M.  L'tterson. 

99.  Skeltok's  luagnyfyccnce;  an  Interlude,  1891. 
— Par  M.  Jos.  Liuledalc. 

30.  Lelii  PeregrinI  oratlo  in  obUum  Torquali 
Tassi,i4ure/i<r  Aliobrogumy  1899.— Par  Egerton 
Brydges. 

31.  SELECTIONS  from  Ravcnscrofi’s  works,  189a. 
— Par  le  duc  de  Marlburotigb. 

39.  Marston’s  ele^acal  poctu  on  tbc  dcatli  of 
lord  Grcy  of  Wilion,  from  a ms.  lu  the  library 
of  the  R.  IL  Th.  GrcnvIHc,  1899.  — Par  lord 
.Morpeth. 

33.  JuDicrrM,  a pageant,  extracted  from  the  Tow- 
ueley  manuscrlpt  of  ancient  mystertes,  1899.  ~ 
Par  M.  Towncicy. 

34.  InformacOn  for  pylgrynics  unlo  the  Holy  Londc, 
i89û.— Par  M.  G. -H.  Freeling. 

33.  Metrical  life  of  S.  Robert  of  Knaresborough, 
ig»j4,_l>ar  le  rév.  H.  Drury. 

30.  The  Guck>Qucanes  and  Éuckolds  errants,  a 
comœdye,  by  W.  P.  (W.  Pcrcy),  i89ft.  — I^r 
M.  J.  Arthur  Lloyd. 

37.  La  Rotta  dcFrancclosl  aTcrroana  novamentc 
facta.  La  Rotta  de  ScoecsI  (Flodden  Fleld),i893. 
~ Par  le  comte  Spencer. 

38.  GoLDtnGHAM’s  Garden  Plot,  a poem,  from  a 
manuscrlpt  In  tbe  barlelan  collection,  1898.  ~ 
Par  le  vénérable  Arcbdeacon  Wrangham. 

39.  PoEMS  wrllten  in  englisb,  by  Gharles,  duke 
of  Orléans,  during  bis  captivUy  In  England  aller 
the  battleof  AilncourUiSay,  de  vin  «996  pp.— 

.Par  M.  G.  Watson  Taylor.  Il  a été  tiré  quarante- 
quatre  exemplaires,  dont  quatre Eur  véLCV. 

40.  The  andcoi  engllsh  romance  of  Havelok  the 
Dane,  1898.  — Aux  frais  du  Club.  Voir  notre 
tome  II,  p.  5qA,  au  mot  Haveloe. 

41.  Proceedings  in  tbe  Court  Martial,  beld  upon 
John,  master  of  Sinclair,  capialn-lleutenint.., 
for  tbe  murder  of  enslgn  Sebaw,  and  captaln 
Sebaw,  oclober,  1708,  wltb  correspon- 
denco  respccting  lhat  transaction.  Edimburçh^ 
printed  by  Battanrynê  and  fomprniy,  1898,  litre, 
dédicace,  liste  des  membres,  8 IT.;  InlroducUon, 
XV  pp.;  texte,  4i  pp. — Par  Waller  ScolU 

4a.  GAiiFRiDi  Arlburil  Monemulheiisis  arcbldla- 
coni....  de  vila  et  valicinlis  Herlinl  Galedonll* 
carmen  hcroicum.  toiidifif,  s typogr.  Cnlfelmi 
.Vicûiy  i83o;  4 ff.  pour  le  lUrc,  la  dédlcace,ete.; 
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iotroducUoo,  xv  pp.;  texte, O7  pp.— Par  M.G. 
Neville  GrenvlUe. 

A3.  The  ancieoi  enRKsh  romance  of  William  and 
the  Werwolf;  edited  from  an  unique  copy  In 
klng’s  college  übrary,  Cambridge , wUh  an  hi-> 
troduction  and  glosury,  by  Frederick  Maddcn. 
ijOndOHy  printëd  Ay  ff'il.  NMy  iSSa  \ Iniroditc* 
Üon,  XVII  pp.;  Ofi  ff'ereu’oives,  A5  pp.;  texie, 
s5A  pp. — Par  le  comte  Cawdor. 

AA.  Toc  private  diary  of  William,  flrst  earl  Cow- 
per,  lord  chancellor  of  Kngland.  Eton^  from  the 
preu  of  B.  Williams^  1833.  Titre,  avertia»o- 
ment,  etc. , vui  pp.;  texte,  58  pp.,  et  un  f.  pour 
la  table  des  figurcs.^Par  le  rév.  Edward  Craven 
Hawirey. 

A5.  The  lttts  of  seyniys,  translatyd  Into  eoglys 
(verae)  be  a üoetour  of  dyvynite  depyd  Osbern 
Bokenam,  1 835. — Par  lord  Clive,  depuis  comte 
de  Powis. 

48.  Powcl's  love  of  Wales  to  tbeir  soveraigne 
prince,  a relation  of  the  solemnlly  at  Ludlow, 
on  Ibe  création  of  Charles  prince  of  W'ales , In 
1818,  from  a copy,  probably  unique.  In  the  pos- 
session of  tbe  earl  of  Powis,  18S7..— Par  l’ho- 
norable R.-H.  Clive. 

A7-  SiiMVBiAXA,  fragments  relative  to  sir  P.  Sidney, 
and  bis  Immédiate  connections,  1887.  ~ Par 
l'évèque  Butler. 

A8.  The  owl  and  the  nigbtingale,  a poem  of  the 
XII^  century,now  flrst  printed  from  manuscripts 
In  tbe  cottonlan  libraiV,  and  at  Jésus  Colloge, 


Oxford,  wHb  an  introduction  and  glossary,  by 
!tf.  Stevenson,  i838. — Par  sir  S.-R.  Glynoc. 

Al).  GesTA  Roroanorum,  tbe  old  engiisb  sersimis, 
edited  for  tbe  ûrst  time  from  mss.,  wlib  an 
Introduction  and  notes  by  Fred.  Maddeo,  i838. 
— Impr.  pour  le  Roxburgbe^.Iub,  avec  un  titre 
gras  é et  une  \ ignette  qui  ne  sont  qu’aux  exem- 
plaires destinés  aux  membres  de  ce  Club. 

So.  iLLi'STnATiONs  of  aoclent  state  aud  cbivalry, 
from  mss.preserved  In  the  ashmolean  Muséum, 
18A0.  — Par  M.  Barnard. 

81.  MA?n<rRs  and  household  expenses  of  Eogland 
In  the  Xlil'^  and  centuries;  lllustrated  by 
original  records,  18A1.— Par  M.  B.  Botfieid. 

5a.  The  blacr  l^rlncc,  an  hlstorlcal  poem,  wrtUeu 
in  frenrh  by  Cbandos  herald,  with  a transla- 
tion and  notes  by  the  rev.  Octavlus  Coxe,  i8Aa. 
— Impr.  pour  le  Club. 

53.  Tbe  occune  of  the  last  Stuarts;  extncled  from 
the  despalcbes  of  brilUh  envoys  10  tbe  seire- 
tary  of  State,  edited  by  lord  Mahon,  18AA.  — 
Impr.  pour  le  Club. 

SA.  UoesEROLD  booke  of  John  duke  of  Norfolk, 
and  Thomas  earl  of  Surrey  Temp  iA8o-iA90; 
fVom  the  original  mss.  in  the  library  of  tbe  So- 
ciety of  antiquaries.  London,  edited  by  J.  Payne 
Collier  esq.,  i8A4. — Impr.  pour  le  Gub. 

Un  exemplaire  des  3q  premiers  articles  de  1a  col- 
lection ci-dessus,  a été  payé  1 \ 1 tivr.  18  sb.  A la 
vente  I.^ng,cni898.— Un  autre  des  As  premiers 
articles,  lao  llv.  Hebcr. 
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ADDITIONS  ET  CORRECTIONS 


POUR  LE  CINQUIÈME  .VOLUME. 


Dans  on  volume  qui,  comme  celui-ci,  contient  plus  de  cent  mille  noms  propres  et 
tout  près  de  cinq  cent  raille  chiffres,  il  est  impossible  qu’il  ne  se  soit  pas  glissé  un 
certain  nombre  de  fautes  typographiques,  indépendamment  des  lapsus  de  l'auteur. 
Ces  fautes,  nous  n’avons  pas  la  prétention  de  les  corriger  toutes  dans  cet  errata,  mais 
nons  croyons  devoir  signaler  celles  qu’on  nous  a fait  remarquer  ou  que  nous  avons  _ 
nous-méme  aperçues  eu  parcourant  ce  qu’on  appelle  les  bonnes  feuilles. 


K“  M07.  Sketlon,  Ihtz  Skellon. 

&089.  Remach,  lisez  Heniacle. 
hioè.  Lisez  aujoardliui  coinplel  en  7 vol. 
4595.  Ajoutez  Bulletin  de  la  Société  géolo- 
gique. Paris^  ]83o-AS«  lA  vol.  in-8. 
A615.  Lisez  i837f  1 vol.  In-A..  avec  10  pl. 
A6A9*  A placer  apré$  Ci  80. 

A756.  Karlcn,  lisez  Karsten. 
â709>  Serait  mieux  à eCté  du  n*  588g. 

A801. 11  y a 5 part,  avec  gg  pl. 

A83A.  Ajoutez  2*  édition.  Berlin^  18S6,  3 vol. 

I0-8.,  et  atlas  In-fol. 

A8A0*.  5w;ipri'inez  a*  édition. 

5o3A.  Poepping,  Usez  Poepplg.  Ce  doit  être  la 
même  chose  que  le  n*  &ag3. 

5o56.  Fait  un  double  emploi  avec  Soio. 

5o8A<  Bhc*  box,  lisez  Bu(^  box. 

5087.  Romel,  lisez  Rouce). 

5oq8.  Il  y a 5 voL 

5117.  Erhario,  lisez  Erbuarlo. 

5401.  Il  y a aa  livraisons  contenant  aag  pl. 
54oS.  Au  lieu  de  in-4.«  Usez  a vol.  in-8. 

5497.  A la  suite  de  ce  numéro  peut  se  placer 
le  n*  6355. 

5675.  Lisez  7a  livraisons. 

58gi.  Serait  mieux  placé  après  A58g. 

5997.  Au  lieu  de  8 vol.,  Usez  la  vol. 
6oao*.Combcren,  lisez  Corberon. 

6o3i.  Supprimez  ou  sous  le  titre  suivant;  le 
second  ouvrage  étant  tout  diOérent  du 
premier. 

0034.  Supprimez  iUmbur  et  Graslln,  et  re- 
portes ces  deux  noms  au  ti*  60B7. 
OiSo.  Usez  6 vol.,  au  lieu  de  la 
6177.  Au  lieu  de  io-8..  Usez  3 part,  in-fol. 
6a3i.  Lisez  i8a3-3A,  5 vol.  in-A. 

6a3a.  jAaDiN,  //ms Jakoinb,  et  i BaS-A3i  la  vol. 
in— 8 

63a8.  sâlndaJr,  Usez  Sinelair. 

63So.  Dickon,  Usez  Dickson. 


66a8.  la-fol.,  lisez  In-A. 

671g.  Ajoutez  texte  in-ia. 

679a.  Il  y a ta  livraisons. 

7i3i.  Lisez  la  1**  édition,  i8i6,  1 vol.  ln-8. 

7190.  Lisez  U t'«  édition  est  en  5 vol.,  la  a* 
en  A vol. 

7S77.  Au  lieu  des  médecins,  lisez  des  médi- 
caments. 

7390.  Lisez  Chrestien,  de  la  méthode  latra- 
Icpliquc. 

7AA0.  Lisez  1798-1836,  9 vol,  ln-8. 

7AA5.  Continuation,  Usez  CoulUiuaüon  : Jour- 
nal de  médecine,  etc.,  par  Corrlsart. 
Le  Roux.  Boyer,  an  ix  h 1814,  Ao  vol., 
savoir  : les  8 premiers  in-ia,  et  les 
autres  ln*8. — Nouveau  Journal... , par 
Bédard,  Cloquet,  Orfila,  etc.,  1818- 
aa,  i5  vol.  in-8. 

7AA5*.6a  vol.,  Usez  61  vol. , et  ensuite  a*  et 
3"  série,  1818  4 Juin  i83o,  tomes  6a 
A 111.  La  A*  série,  sous  le  litre  de 
JŸansaetions  médicales  ^ juillet  18S0 
4 décembre  i833,  lA  vol.,  plus  table, 
1 vol. 

7A5i.  Usez  trad.  en  français  par  Paul,  1771- 
73,  S vol.  in-A.,ou  S vol.  ln-8.,  y com- 
pris le  supplément. 

7A93.  Ajoutez  S*  édition,  i83a,  4 vol.  ln-8. 

7615.  Au  lieu  de  a vol..  Usez  3 vol. 

763g.  Thevet,  Usez  Thlvet. 

Les  trois  articles  suivants  doivent  être  rétabli» 
après  le  n*  gSo8. 

TeaitA  des  constructions  rurales,  trad.  do 
l’angl.,  avec  des  notes  par  M.  C.-P.  de  Lasteyriv. 
Pana,  180a,  ln-8.  et  atlas  ln-4. 

TnaiTd  d’arcbitecture  rurale....,  par  de  Per- 
thuis.  Porfa,  1810,  in-4.  fig. 

Essais  sur  les  constructions  rurales  économi- 
ques, par  le  vicomte  Ûorel-Vindé.  Por/a,  i8a4, 
liKdol.,  avec  36  pl. 
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9821.  Wheatley,  lisez  Whcately. 

10510.  Rillandri,  lisez  Bibliandrl. 

10537*.  Urguhart,  Urqiibart. 

Page  1'*  col.f  l).  Poètesqui  out  écrit  en  grec 
ancien,  lisez  Poètes  modernes  qui  ont  écrit. 
N***i55o6  et  i55oq*.  Wolks  et  Wolkslieder,  lisez 
Volks  et  Volkslieder. 

15589.  Gedischte, //«ez  Gcdlcble. 

15675.  Srifter, /laez  Skrifter. 

1 57*13.  Poetlcal  songs, //«ez  poliücal  sODgs. 

18770.  1587, /ixez  1687. 

ig3a3.  Slirifter,  lisez  Skiifter. 

19511*.  1823,  lisez  i6aA. 

Il  faut  ajouter  les  cinq  articles  suivants,  soit  après 
le  n«  32038,  soit  après  le  n*  22336. 

D.  BCauiucics,  lhebaeæ  legionls  dux,  seu  S. 
Hauricii  martyrium,  a S.  Eucherio,  cpiscopo 
lugd.  conscripturo,  nunc  iterum  editum,  cuni 
ootis  Pétri  Stevartii.  Ingcbtadii^  1617,  in>4. 

La  sacra  bistoria  di  S.  MauriUo  arclduca  délia 
legione  teboa,  e de*  suol  valorosi  campioni,  di 
Guglielino  Baldesano.  Tbrt'no,  i38o,  ln*8.,  ou 
Ton’no,  1606,  in-A. 

DissERTATion  critique  sur  le  martyre  de  la 
légion  thébéenne,  avec  l’bistoire  du  martyre 
de  cette  légion , attribuée  A S.  Euclier,  eu  lat 
et  en  franç.  par  Jean  Du  Bourdieu.  Jmterdam^ 
1705, in>i3. 

pÉrcNss  de  la  vérité  du  martyre  de  la  légion 
" thébéenne,  autrement  de  S.  Maurice  et  de  ses 
compagnons,  pour  servir  de  réponse  A la  Dis- 
sertation de  Jean  Du  Bourdieu,  avec  l’bistoire 


détaillée  de  la  même  légion,  par  le  P.  Joseph 
de  risic.  ^aHcyy  1737,  in-8. 

ÉcLAiRcissEMenTS  sur  la  légion  thébéenne  et 
sur  l’époque  de  la  persécution  des  Gaules,  sous 
Dioclétien  et  Maximieu,  par  l’abbé  Jos.  de  Ri- 
vas. PtfriJ,  1779,  ln-8. 

N°*  33068.  Stepbanus,  h'sfz  Josephus. 

33A84.  Puritains,  lisez  Purllans. 

33896^.  Lesezinska,  lisez  Leczloïka. 

341  A3.  Gérard,  lisez  Genuû. 

3A600*.  Notices  ou  plutôt  notes  et  documents, 
ajoutez  années  i5A7  à i56o,  Impr.  en 
18A1.  — Lyon,  pendant  la  ligue,  i58o 
à iSqA,  impr.  en  18AA. 

38750.  :^’outez  Dissertations  historiques  et 
critiques  sur  la  chevalerie  ancienne  et 
moderne,  séculière  et  régulière,  avec 
des  notes,  par  Honoré  de  ^inte-Ma- 
rle.  PariSy  1718,  in-A. 

30073.  Ajoutez  Rapport  de  M.  Lebreton  sur 
l'état  et  les  progrès  des  beaux-arts  en 
France,  depuis  1789,  In-A.  (Ce  rapport 
étant  resté  Inachevé,  n’a  pas  été  mis 
dans  le  commerce.) 

3ii9A*.Konig,  lisez  Koning. 


Quelques  noms  d’auteurs  qui  devaient  être  Im- 
primés en  capitales,  parce  qu’ils  sont  déjà  dans  le 
Dictionnaire,  ont  été  imprimés  en  bas  de  casse,  et 
plusieurs  autres  noms  qu’on  a imprimés  en  capi- 
pitaJes,  auraient  dû  être  en  bas  de  casse. 


FIN  DD  CINQUIÈME  ET  DERNIER  TOME. 


UtPRIMBCIR  IT  IjmOGRAnu  DS  MAULDE  BT  RENOV,  ROR  BAILLCVk,  9 RT  lt< 
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EN  VENTE 


cfeei  L.-C.  SILVESTRE,  libraire,  rue  des  Bons-Eofans,  n°3ü. 


Le  sixième  et  dernier  Toinme  du  LEXIQUE  ROMAN,  ou  Oictionoairc  de  la  langue 
des  troubadours,  comprée  avec  les  autres  langues  de  l’Europe  latine,  précédé  de 
nouvelles  recherches  historiques  et  philologiques , d’un  résumé  de  la  grammaire 
romane,  d’un  nouveau  choix  des  poésies  originales  des  troubadours,  et  d’extraits  de 
poèmes  divers;  pr  M.  Raïnouard,  membre  de  l’Institut  royal  de  France  (Académie 
française  et  Académie  des  inscriptions  et  belles-lettres),  secrétaire  prptuel  honoraire 


de  l’Académie  française,  etc.,  etc Prix  ; i5  fr. 

L’ouvrage  complet. 90  fr. 


Cei  ouvrage,  attendu  depuis  long-temps,  est  indispensable  aux  personnes  qui  s’occupent  de  notre 
ancienne  littérature  ; l'auteur  y a travaillé  pendant  vingt  années  consécutives.  Chaque  mot  et  ses 
dérivés  sont  toujours  accompagnés  d’exemples  empruntés  soit  aux  manuscrits,  soit  aux  imprimés, 
et  ces  exemples  sont  immédiatement  suivis  d'une  traduction  faite  avec  la  clarté,  l'élégance  et  la 
précision  qui  distinguent  les  ouvrages  de  M.  Raynouard.  Le  mot  imprimé  en  petites  capitales  dans 
l'exemple,  l’est  en  italique  dans  la  traduction,  de  manière  i faire  ressortir  de  suite  la  signiflcalion 
de  l'expression  dont  on  cherche  le  sens. — Pour  plus  de  détails  sur  cet  important  ouvrage,  voir 
rariicle  RAvnocAao,  et  à la  fln  du  tome  11  de  ce  Maucel. 


EXTRAIT 

DU  CATALOGUE  DES  LIVRES  DE  FONDS  DU  MÊME  LIRRAIRE. 


ARCHf.OLOGIK  française,  ou  vocabulaire  des 
mots  anciens  toniliés  en  désuétude,  par  Cli. 
Pougens,  Q vol.  in-8.  0 • 

BIRL10CRAFIA  del  romanzi  e pnemi  cavalierrs- 
clii  italiani(üaGaeUiiiode'conli  Mcizl).  UitaHo, 
P.“.\.  Tosl,  i838,  ln-8.  lO  fr.  ■ 

BIBLIOTHfcQUK  anglo-saxonne,  par  Francisque 
Michel,  gr.  ln-8.  {tir^  à lOoexempL),  x5  fr.  • 
CH.\NSO-N  de  Roland  ou  de  Ruucevaux,  XII* 
siècle,  publiée  pour  la  première  fois  par  Fran- 
cis<|ue  Michel,  gr.  tn^.,  avec  fac-simllo  (ffré  à 
aoo  ejsempi.)  3o  fr.  • 

CHAMDRlflRK  à louer  à tout  faire,  pet.  in-8. 
pap.  de  lloll.  1 1 fr.  a 

Cel  artirl^.  aiaM  aoc  toQ»  ceux  pr^ilM  d'un  avlériKfttt,  »ont 
ürt  miD|»r<'4*i6n»,  ftfie  figuré,  faite*  par  lpt  »otn«  dv 
MÛ  G.  4>t  V.,  et  Ur«e*  ft  ouaraiite-drux  eteninleire*  *eate> 
nient,  dont  àü  sur  pep.  de  UuJI.,  S »ur  pap.  de  Ctdiie,  et 

t iUr  «KLI.N. 

*CHASSE  du  cerf  des  cerfs,  composée  par  Pierre 
Gringore,  pet  in-è<  goth.  |>ap.  de  Hollande,  Og. 
sur  bois.  i6  fr.  • 

COLLEGTIO'V  de  poésies,  romans,  chroniques, 
etc.,  publiée  d'après  d’anciens  mannscriis  et 
d’aprfei  des  éditions  des  W*  et  XVI*  siècles, 
format  pet.  ln-8.  des  anciennes  impressions, 
caractères  goth.,  avec  fig.  en  bois. 

18  livralfODiunl  en  vente.— Pour  le  drtail  deccRe  coUecUon, 
vg)ci  k la  |i«(v  7S4  du  tome  1 de  ce  Maniai . 


•COMÉDIE  de  soigne  Peyre  et  scigue  loan,  pet. 

ii>-8.  pap.  de  Holt.  8 fr,  % 

Piei'e  en  patoi*  4n  Dauphiné. 

COMPLAINTE  (ia)  douloureuse  du  nouveau  ma- 
rié,petln*8.BOth.(f/réâ7oexempL).8  fr.  » 
COMPLAINTES  (les)  et  eusoignniients  de  Fr. 
Garin , pet.  In-A.  goth.  pap.  de  lloil.  (ifré  à loo 

rxcwpf.}.  i8  fr.  b 

CROMOUE  de  Turpin,  IM*  goth.  (/iré  à lao 
exempt.).  -jo  fr.  * 

•CRY  (le)  et  proclamation  pour  louer  le  misterc 
des  actes  des  apostres,  en  la  ville  de  Paris,  ln-8. 
pap.  de  Holl.  lO  fr.  » 

•DÉDAT  (le)  des  lavendières  de  Paris,  avec  leur 
caquet,  pet  in-8.  pap.  de  Holl.  7 fr.  » 
DIALOGL'K  du  fol  et  du  sage,  pet  in-8.  goth. 

{tiré  à tio  extmpL).  g fr,  » 

— Pap.  de  Holl.  la  fr.  n 

DISCIPLINE  de  clergle,  traduction  de  l’ouvrage 
de  Pierre  Alphonse.  =3  Le  chastolemenl  d’un 
père  à son  fils,  traduction  en  vers  français  do 
l’ouvrage  de  Pierre  Atpbouse,  a parties  pet. 

31  fr.  » 

K.dlUon  Urée  k SOO  i‘t<MBplairM,  aux  frai»  de  la  Société  des 
bibilopItUes  français. 

•DISCOURS  facétieux  «les  hommes  qui  font  salior 
leurs  tetomes  à cause  qu'elles  sont  trop  douces, 
pet  iu-8.  pap.  de  UoU.  , it  fr.  •* 
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^DISCOURS  joyeux  des  friponniers  et  fripou- 
nlèrcs,  etc,,  pet  in-»,  pap,  de  Holl.  0 fr.  » 
DIT  ( le)  de  ménage,  in-8.  goth.  a fr.  &o 

DIT  (le)  des  trois  pommes,  gr.  ia-S.  3 fr.  » 
DIT  (un)  d’aventures,  in*8.  goth.  2 fr.  5o 
*D1TZ  (les)  et  ventes  d’amours,  pet.  !n*8.  goth. 

pap.  (le  Hüll.  7 fr.  • 

FABLIAUX  des  XII»  et  XIII*  siècles,  traduits  ou 
extraits  par  Legrand  D’Aussy,  5 vol.  gr.  lii-8. 
pap.  vél.,  ornés  de  lîg.  3fj  fr.  » 


l.p«  amatf'ura  de  ootre  locjenne  h’ttèratare  lroo«erfiat  à ta 
fia  lie  chaque  *otii(ne  us  tahkr  de»  teste»  originaux  de« 
fahliaus  qol  ne  figar»nt  [hi<  dam  lei  recueil*  déjà  public* 
par  Harbarao  el  ncoo,  et  par  Haquerorl.  dam  le*  PnttUt 
(h*  Mtffie  lia  framet. 

•FAICTZ  (les)  merveilleux  de  VlrgUlc,  pet.  In-8. 

gniii.  pap.  «le  IIull.  i8fr.  » 

CHAMMAIKE  comparée  des  langues  de  l’Europe, 
latine-,  par  M.  Haynouard  (l'auteur  du  lexjqcb 
noMAs),  gr.  ln-8.  9 fr.  » 

HISTOIRE  de  Foulques  Fi(x>Warin,  publiée  d’a> 
près  un  nianiiscrit  du  Musée  britannique,  par 
Fraiirisque  Micbcl,  gr.  in-8.  pap.  vél.  0 fr.  • 
JEUX  de  caries  tarots  et  de  cartes  numérales  du 
XIV*  au  XVIII*  siècle,  représentés  ca  loo  pL, 
d’après  les  originaux,  avec  le  précis  histuricÿûe 
et  explicatif,  publ.  par  la  Société  des  bibliophiles 
français.  Paris  ^ de  rimpiiineric  de  Crapelel, 
j8/iû,  pet.  In-fol.  Co  ff.  ■ 

— Avec  a 3 iJ g.  rolor.  fio  fr.  » » 

Edition  tirve  k ino  cicuiplodres  rn  «m  du  nombre  detuné  aux 
membre*  de  la  SoriCIC  de*  bibliophile*  françai*. 

LAI  d’Uavclok  le  Danois,  XIU*  siècle,  gr.  lo-8. 

pap.  vél.  (n>^À  \QO  ejsempl.),  i5  fr.  • 
LAI  UTgnaurès,  suivi  dos  lais  de  Mellon  et  du 
frol,  publ.  pour  la  première  fois  par  MM.  Mon* 
inerqué  cl  Francisque  Michel,  gr.  in-8.  pap. 
vél.  {tiré  à i5o  exempt.).  9 fr.  • 

*LAZ  ( le)  d'amour  divin,  à huit  personnages,  pet. 

ln-8.  gulii.  pap.  de  Iloll.  35  fr.  > 

LF.TTRE  ( la)  de  cornlflerle,  pet.  lo-8.  goth.  {tiré 
à 3o  exempt.).  3 ft.  » 

LIVRE  (le)  (les  légendes  (introduction),  par  M.  Le 
Roux  de  Lincy,  in-8.  6 fr.  5o  c. 

*LYON  marchant, satyre  françoise,  clc.,peL  lu-8. 

goth.  |>ap.  de  Iluli.  35  fr.  * 

•MARIAGE  (le)  des  quatre  fil*  homnn  et  des  filles 
Darapsimon,  pet.  in-8.  pap.  de  Holl.  7 fr.  5o 
MORALITE  de  la  vendition  de  Josi'ph,  etc.,  In-â. 
format  d’ag>‘iida,  goth.  pap.  de  Hollande  {tiré 
à 90  exempt.).  38  fr.  • 

MORALITÉ  du  mauvais  riche  et  du  ladre,  3 
douze  personuages,  pet.  in-8.  golh.  (tiré  à 
tiO  exempt.).  9 fr.  * 

•MORALITÉ  de  l’enfant  de  perdition,  à sept  per- 
sonnages, pet.  in-8.  {>ap.  de  Holl.  i5  fr.  • 
3IOR  \LI  I É 1res  singulière  cl  très  bonne  des  blas- 
phémateurs du  nom  de  Dieu,  a dlx-sepl  person- 
nages, iii-üj.  format  d’agenda,  goth.  pap.  de 
Hollande  (tiré  à 90  exempt.).  36  fr.  0 
MYSTÈRE  de  saint  Crespiii  el  saint  Cresplnlen, 
publié  pour  la  première  fois  par  MM.  Dessalles 
et  Cliabaillc,  gr.  In-8.  pap.  vél.  (tiré  à 300 
exemplaires.).  id  fr.  » 

•MYSTÈRE  de  Grlselldls,  pcL  In-û.  golh.  h 3 col. 

pap.  de  llnll.  fîg.  sur  buis.  36  fr.  • 

OGIER  de  Dancuiarche,  poème  du  XII*  siècle,  par 


Ralmbcrt  de  Paris,  in-è.,  avec  deux  fac-similé 
sur  parchemin  (t/ré  fl  97  farempL).  85  fr.  » 

tHibli*>  par  M.  barroi*,  iTipr»*  lemanuscril  d#  Marmoutlrr. 
et  roriktinune  par  M.  Chabaiile  »ar  le  nunnicrU  XT»  de  U 
Bibliutheqiie  rojraiff. 

PARXASSK  occitanlen  (le),  ou  choix  de  poésies 
originales  des  troubadours.  Urées  des  manus- 
crits nationaux  (publié  par  de  Rocliegudc), 
3 vol.  in-8.,  y compris  le  glossaire.  iS  fr.  • 

— Pap.  vél.  » 35  fr.  » 

PAS  (le)  salhadin,  pièce  historique  en  vers,  rela- 

tivc  aux  croisades,  publiée  parM«  G.~S.  Tre- 
builcn,  gr.  in-8.  pap.  vél.  5 fr.  * 

POÉSIES  des  XV*  el  XVI*  siècles,  publiées  d’a- 
près des  éditions  gothi<)ues  et  des  manuscrits, 
gr.  in-8.  golh.  (tiréÀ  looexrmp/.).  60  fr.  » 

Quelque*  eTampUire*  aeolemeni.—  Voter  le  délai]  d«e*  aa- 
lume  k la  page  788  do  lune  II]  d«  ««  MaKirai. 

POÉSlESfraaçûisesde  J. -6.  Alloue  (d’Asll), com- 
posées de  1898  à 1530,  avec  une  notice  biogra- 
phique et  bibliographique,  par  M.  J.-C.  Brunet, 
pet-  In-8.  golh.  (tiré  à 108  exempt.)  i5  fr.  • 
•PRÉSOMPTIONS  (les)  des  femmes,  pet.  ln-8. 

golh.  pap.  de  Holl.  11  fr.  • 

ROMAN  de  Mahomet,  XIII*  siècle,  publié  par 
MM.  Relnaud  el  Francisque  Michel,  gr.  In-8. 
pap.  vél.  (tfré  fl  300  cjremp/.).  i3  fr.  • 
ROMAN  d'Eustachc  le  Moine,  XIII*  siècle,  publié 
par  M.  Francisque  Michel,  gr.  in-8.  pap.  vél. 
(tiré  à 1 10  exempt.).  i5  fr.  > 

ROMAN  de  la  violette,  ou  de  Gérard  de  Never*. 
XIII*  siècle,  publié  par  M.  Francisque  Michel, 
gr.  In-8.  pap.  vél.  orné  de  7 ûg.  et  de  3 fac- 
siiuile,  (tiré  fl  300èxcmp/.).  36  fr.  • 

ROMAN  du  comtede  Poitiers,  XlID  siècle,  publié 
par  M.  Pnncis/iuc  Michel,  gr.  iu-8.  pap.  vél. 
{tiré  à exempL)  9 fr.  » 

ROMAN  du  renart  (supplément),  publié  d'apri^ 
les  maniiscnts  des  Bibliothèques  du  roi  et  de 
l'Arsenal,  par  M.  Chabaiile,  ii>-8.  10  fr.  • 

— Gr.  Pap.  vél.  35  fr.  • 

— Gr.  pap.  de  Holl.  V 3o  fr.  • 

ROMAN  de  Robert  le  Diable,  XIII*  siècle,  publié 

par  M.  G.-S.  Trebuücn,  pet.  In-8.  goth.  à 3 col. 
fig.  sur  bois.  30  fr.  > 

— Pap.  de  Holl.  3o  fr.  * 

— Pap.  do  Chine  36  fr.  • 

TOM  JONES,  ou  histoire  d’un  enfant  trouvé, 

irad.  de  l'anglais  de  Fielding  (par  M.  le  comie 
de  La  Bédoyère),  8 vol.  In-8.  ornés  de  13  6g. 
d'après  les  desrslns  de  Moreau.  30  fr.  » 

— Gr.  Pap.  vél.  6g.  avant  la  lettre,  épreuves  sur 

pap.  de  Chine.  50  fr.  » 

TRACAS  (le)  de  la  foire  du  Pré,  pcL  io-ia,pap. 
de  Holl.  (riréfl  6oea:eMpf.).  9 * 

— Pap.  vélin  anglais.  i3  fr.  • 

TRÉSOR  des  origines,  ou  dictionnaire  grammati- 
cal raisonné  de  la  langue  française,  par  Ch. 
Pougens,  In-8.  10  fr.  • 

— Pap.  vél.  i5fr.  • 

•VAULET  à louer  8 tout  faire,  pot.  lu-8.  pap. 

Holl.  .11  fr.  • 

'VIE  ( la)  el  trespassement  de  Caillette,  pet.  In-®- 
goto.  pap.  de  Holl.  8fr.  * 

•VOYAGE  (le)  du  pnyssalnct  Patrix  auquel  lieu 
on  volt  les  peines  (îu  purgatoire,  et  aussi 
loyes  de  paradis , pet.  in-8,  goth.  pap.  de  Holl. 
, fig.  en  bols.  16  • 
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